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INTRODUCTION 

Water  Quality  Data  for  Ontario  Lakes  and  Streams  Volume  XII  1977  is 
one  of  an  ongoing  series  published  by  the  Water  Resources  Branch  of 
the  Ontario  Ministry  of  the  Environment.   The  data  presented  in  this 
publication  were  collected  by  the  Water  Resources  Assessment  Units 
of  this  Ministry's  six  Regional  Offices  with  the  assistance  of 
numerous  local  Conservation  Authorities.   Compilation  and 
publication  were  performed  by  the  Hydrology  and  Monitoring  Section 
of  the  Water  Resources  Branch.   The  data  results  from  a  routine 
sampling  program  designed  to  provide  a  long-term  record  of  water 
quality  information  at  specific  points  on  rivers  and  inland  lakes  in 
Ontario. 

Sampling  station  locations  have  been  selected  to  meet  one  or  more  of 
the  following  requirements:   (1)   to  measure  quantitatively  and 
qualitatively,  the  materials  discharged  from  tributary  streams  to 
the  terminal  basins;  (2)  to  monitor  the  effects  of  wastewater 
discharges  on  a  watercourse;  (3)  to  provide  data  that  can  be 
considered  generally  representative  of  water  quality  conditions  in  a 
certain  area. 

The  information  is  used  by  the  Ontario  Ministry  of  the  Environment 
to  maintain  surveillance  over  water  quality  and  to  provide 
supporting  data  used  in  the  analysis  and  prediction  of  water  quality 
for  planning  and  other  purposes.   The  data  are  also  made  available 
to  any  person  or  agency  concerned  with  the  quality  of  Ontario  rivers 
and  lakes. 

Samples  were  analysed  for  some  or  all  of  the  following  parameters: 
counts  of  total  and  fecal  conforms,  enterococci  and  Pseudomonas 
aeruginosa;  biochemical  oxygen  demand;  concentrations  of  total 
phosphorus,  filtered  reactive  phosphate;  filtered  ammonia,  total 
Kjeldahl  nitrogen,  filtered  nitrite  and  nitrate  forms  of  nitrogen; 
total,  suspended  and  dissolved  solids;  conductivity;  turbidity 
levels;  concentrations  of  chlorides,  sulphates,  unfiltered  reactive 
silicates,  acidity,  alkalinity;  pH  units;  total  iron;  concentrations 
of  phenols,  hardness,  calcium,  magnesium;  colour  units;  potassium, 
sodium,  total  organic  carbon,  chemical  oxygen  demand,  solvent 
extractables,  arsenic,  mercury,  aluminium,  chromium,  copper,  lead, 
cadmium,  zinc,  manganese,  nickel,  fluoride,  cyanide  and  cobalt. 


The  water  quality  monitoring  program  commenced  in  July  1964  with  210 
stations  instituted  in  Southern  Ontario.  In  1977,  a  total  of  833 
stations  were  sampled  throughout  Ontario. 

The  foregoing  maps  show  the  Southern  and  Northern  Ontario  Terminal 
Basins.  Definitions  or  brief  descriptions  are  provided  for  the  more 
common  parameters  of  pollution. 

INTERPRETATION  OF  DATA 

On  the  following  pages  the  parameters  measured  in  the  Inland  Water 
Quality  Monitoring  Program  are  defined.  The  significance  of  each 
measurement  in  regard  to  specific  water  uses  can  be  determined  by 
referring  to  the  booklet  "Guidelines  and  Criteria  for  Water  Quality 
Management  in  Ontario"  published  by  this  Ministry. 

A.   ANALYSES  AND  MEASUREMENTS  CONDUCTED  AT  THE  SAMPLING  SITE 

Stream  Condition 

The  physical  condition  of  the  body  of  water  is  described  from  an 
on-site  examination  at  the  time  of  sampling  and  is  represented  by  a 
one-digit  number  from  one  to  zero  as  follows: 

1.  Stream  dry 

2.  Frozen  to  stream  bed 

3.  Stream  in  flood  condition 

4.  Sampled  through  ice 

5.  Suspended  algae 

6.  No  apparent  algae 

7.  Profuse  weed  growth 

8.  Normal  weed  growth 

9.  Oil  scum  or  floating  matter 
0.  Objectionable  odours 

Under  some  circumstances  a  combination  of  up  to  three  of  the  above 
conditions  may  be  shown  for  a  given  sample  at  an  individual  station. 

Streamflow 

Streamflow  information  at  or  near  a  water  quality  monitoring  site  is 
an  important  factor  when  interpreting  and  employing  water  quality 
data.  The  product  of  streamflow  and  concentration  defines  the  mass 
of  material  passing  a  point  and  streamflow  is  also  a  useful 
re.erence  when  comparing  quality  data  for  different  periods  of  the 
ye  ir  (e.g.  spring  flood  vs  summer  drought). 

Flows  in  many  of  the  streams  sampled  are  measured  by  the  Canada 
Department  of  Fisheries  and  Environment  -  Water  Survey  of  Canada. 
In  a  number  of  other  instances,  they  are  obtained  by  Ontario 
Ministry  of  the  Environment  personnel. 
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Temperature 

Water  temperature  is  an  important  factor  when  a  number  of  water 
quality  parameters  are  being  evaluated.   Temperature  directly 
affects  the  solubility  of  gases  (e.g.  dissolved  oxygen)  and 
significantly  affects  biological  and  chemical  reaction  rates. 

Temperature  is  measured  at  the  sampling  site  with  an  electronic 
thermistor  or  a  mercury  thermometer. 

Dissolved  Oxygen 

Dissolved  oxygen  in  water  originates  directly  from  the  atmosphere  or 
through  photosynthesis  in  aquatic  plants.  Ample  dissolved  oxygen  is 
necessary  to  maintain  satisfactory  conditions  for  fish  and  other 
biological  life  in  water.  Organic  wastes  and  some  inorganic 
materials  exert,  upon  decomposition,  an  oxygen  demand  which  may 
deplete  the  dissolved  oxygen  below  levels  required  by  aquatic  life. 
Dissolved  oxygen  is  measured  at  the  sampling  site  with  an  electronic 
meter  or  by  a  chemical  titration. 

B.   BACTERIOLOGICAL  EXAMINATION 

Total  Coliform,  Fecal  Coliform,  Enterococcus  Organisms  and 
Pseudomonas  aeruginosa 

The  Membrane  Filter  (MF)  technique  is  used  to  obtain  an 
approximation  of  the  concentration  of  total  coliform  organisms. 
These  organisms  are  normal  inhabitants  of  soils  and  the  intestines 
of  man  and  other  warm-blooded  animals.  They  are  always  present  in 
large  numbers  in  sewage  and  are  often  found  in  watercourses  adjacent 
to  industrial,  agricultural  and  other  pollution  sources. 

Fecal  coliform  and  Enterococcus  organisms  are  generally  found  in  the 
alimentary  tract  of  warm-blooded  animals.  They  are  directly 
indicative  of  sanitary  waste  intrusion  and/or  fecal  contamination 
from  warm-blooded  animals.  The  bacterium,  Pseudomonas  aeruginosa, 
is  primarily  a  component  of  the  bacterial  flora  in  the  intestine  of 
man.   It  is  indicative  of  pollution  of  human  origin  since  it  only 
rarely  might  be  isolated  from  animals  or  animal  waste.  This 
organism  has  been  implicated  in  cases  of  eye,  ear,  nose  and  throat 
infection. 

Bacteriological  results  are  reported  as  MF  count  per  100  ml  of 
sample. 


C.   CHEMICAL  AND  PHYSICAL  ANALYSES 

Biochemical  Oxygen  Demand  (BOD) 

In  itself,  BOD  is  not  a  pollutant  and  presents  no  direct  harm  to  the 
aquatic  environment.   It  is,  however,  a  measure  of  the  unstable 
organic  matter  present  in  water  which,  through  aerobic 
decomposition,  oxidizes  to  a  stable  inorganic  form  utilizing  the 
oxygen  resources  of  a  watercourse.  The  level  of  BOD  is  an  important 
parameter  in  assessing  the  potential  effects  of  pollutants  on  the 
concentration  of  dissolved  oxygen  in  water. 

Five-day  biochemical  oxygen  demand  {BOD5)  is  a  laboratory 
measurement  of  the  amount  of  oxygen  consumed  in  a  sample  incubated 
for  five  days  at  20°C. 

Phosphorus 

This  element  is  commonly  found  in  nature  in  the  form  of  phosphates. 
Untreated  or  treated  sewage,  some  industrial  wastes  and  agricultural 
drainage  contain  significant  concentrations  of  phosphates.   The 
laboratory  routinely  provides  two  phosphorus  determinations:  "total 
phosphorus"  and  "filtered  reactive  phosphate".  "Total  phosphorus" 
includes  orthophosphate,  condensed  phosphate  and  organically  bound 
phosphate  in  both  the  soluble  and  particulate  form.   "Filtered 
reactive  phosphate"  is  that  phosphorus  which  passes  through  a  1-2 
micrometre  filter  and  responds  to  a  coloriraetric  orthophosphate 
determination.  It  is  a  combination  of  simple  orthophoshate  and 
readily  hydrolized  phosphate  primarily  in  the  soluble  form.  This 
parameter  was  referred  to  in  earlier  publications  as  "Soluble 
Phosphorus". 

Phosphorus  is  a  primary  nutrient  for  plant  and  animal  life  and  like 
nitrogen  passes  through  cycles  of  decomposition  and  photosynthesis. 
Although  there  is  no  firm  criterion  for  phosphorus,  it  is  generally 
considered  that  to  prevent  biological  nuisances,  total  phosphorus 
should  not  exceed  0.06  mg/1  in  a  flowing  stream  or  0.025  mg/1  where 
waters  enter  a  lake  or  standing  body  of  water. 

Nitrogen 

Filtered  Ammonia 

Filtered  ammonia  is  the  soluble  product  in  the  decomposition  of 
nitrogenous  organic  matter.   It  is  also  formed  when  nitrites  and 
ni  -rates  are  reduced  either  biologically  or  chemically.  Small 
amounts  of  ammonia,  too,  may  be  taken  out  of  the  atmosphere  by  rain 
water.   Rivers  which  are  considered  unpolluted  generally  have 
filtered  ammonia  levels  of  less  than  0.1  mg/1. 
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Total  Kjeldahl 

Total  Kjeldahl  is  a  measure  of  the  total  nitrogenous  matter  present, 
excluding  nitrate  and  nitrite.  The  total  Kjeldahl  less  the  ammonia 
nitrogen  gives  a  measure  of  the  organic  nitrogen  present.   Ammonia 
and  organic  nitrogen  are  important  in  assessing  the  availability  of 
nitrogen  for  biochemical  utilization.  In  unpolluted  rivers,  the 
normal  range  for  total  Kjeldahl  is  0.1  to  0.5  mg/1. 

Filtered  Nitrite 

Nitrite  is  usually  an  intermediate  oxidation  product  of  ammonia. 
The  significance  of  nitrites,  therefore,  varies  with  their  amount, 
source  and  relation  to  other  constituents  of  samples  (notably  the 
relative  magnitude  of  ammonia  and  nitrate  present).  Since  nitrite 
is  rapidly  and  easily  converted  to  nitrate,  its  presence  in 
concentrations  greater  than  a  few  micrograms  per  litre  is  generally 
indicative  of  active  biological  processes  in  the  water. 

Filtered  Nitrate 

Nitrate,  the  end  product  of  the  stabilization  of  organic  nitrogen 
primarily  through  aerobic  biochemical  processes,  occurs  in  polluted 
waters  that  have  undergone  some  degree  of  self-purification. 
Nitrates  can  also  occur  in  watercourses  intercepting  drainage  from 
fertilized  agricultural  areas.   Nitrogen  is  a  primary  nutrient  and 
in  combination  with  the  photosynthetic  process,  nitrogen  in  the  form 
of  nitrate  is  readily  utilized  by  aquatic  plants  and  algae.   In 
unpolluted  rivers,  the  nitrate  nitrogen  concentration  is  generally 
less  than  0.5  mg/1. 

Solids 

The  solids  analyses  are  gross  measurements  of  the  amounts  of 
particulate  matter  and  dissolved  materials  found  in  water.  Solids 
enter  the  watercourse  from  virtually  every  source,  the  most  familiar 
being  sewage  treatment  plant  effluents,  municipal  storm  drainage, 
Industrial  discharges  and  erosion. 

Solids  significantly  affect  water  uses.   Highly  turbid  water  is 
undesirable  for  municipal  and  industrial  supply,  fish  and  aquatic 
life,  recreation  and  aesthetics. 

High  levels  of  dissolved  solids  may  make  water  unsuitable  for 
municipal  and  industrial  supplies,  livestock  watering  and  irrigation. 

In  this  report  values  for  total,  suspended  and  dissolved  solids  are 
presented. 
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Conductivity 

The  conductivity  test  provides  a  measure  of  the  electrolytic 
properties  of  water.  The  presence  of  dissolved  ions  (in  solution) 
such  as  chlorides,  sulphates  and  calcium,  renders  water  conductive. 
In  many  waters  there  is  a  direct  linear  relationship  between 
dissolved  solids  concentrations  and  conductivity.  Conductivity 
serves  as  a  control  parameter  and  is  an  excellent  indicator  of  water 
quality  changes  since  it  is  relatively  sensitive  to  variations  in 
dissolved  solids  concentrations.  Conductance,  the  reciprocal  of 
resistance,  is  recorded  in  the  unit  mho  and  in  order  to  avoid 
inconvenient  decimals,  data  are  reported  in  micromhos  per  cubic 
centimeter. 

Turbidity 

The  turbidity  of  water  is  attributable  to  suspended  and  colloidal 
matter  such  as  micro-organisms,  detritus,  clay  and  other  mineral 
substances  which  reduce  clarity  and  diminish  the  penetration  of 
light.   Turbidity  is  undesirable  in  surface  waters  used  for  domestic 
and  industrial  supply  and  for  recreation.   By  interfering  with  the 
penetration  of  light,  turbidity  can  seriously  affect  aquatic 
biological  communities. 

Chlorides 

Chlorides  are  found  in  practically  all  natural  waters.  They  may  be 
of  natural  mineral  origin  but  in  general  the  largest  contributions 
can  be  traced  to  domestic  sewage  discharges,  municipal  storm 
drainage  and  industrial  wastes. 

While  not  harmful  to  health  in  moderate  quantities,  high 
concentrations  of  chlorides  make  water  unfit  for  municipal  and 
industrial  supplies  and  livestock  watering.   In  addition,  high 
chloride  levels  are  responsible  for  increased  corrosiveness  in  water 
and  being  toxic  to  many  plants,  may  render  water  undesirable  for 
irrigation. 

Sulphate 

Sulphates  may  occur  naturally  in  waters  and  may  be  contained  in 
industrial  wastes.   They  are  produced  from  the  final  oxidation  stage 
of  sulphides,  sulphites  and  thiosulphates.  Sulphates,  under 
anr erobic  conditions,  can  be  reduced  to  hydrogen  sulphide  which  is 
mr lodorous  (the  odour  of  rotten  eggs)  and  highly  corrosive. 

Uufiltered  Reactive  Silicate 

Silicon  occurs  in  sand  or  quartz  as  silica  and  as  silicates  in 
feldspar,  kaolinite  and  other  minerals.   Silicon  dioxide,  or  silica, 
is  insoluble  in  waters  or  acids,  except  hydrofluoric,  but  it  may 
occur  in  natural  waters  as  finely  divided  or  colloidal  suspended 
matter.   Silica  is  widely  employed  in  industry  for  making  glass, 
silicates,  ceramics,  abrasives,  enamels,  petroleum  products,  etc. 
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In  concentrations  found  in  natural  or  treated  waters,  silica  or 
silicates  have  no  adverse  physiological  effects.   Silicates  are 
essential  to  the  growth  of  many  aquatic  organisms.   The  data  which 
appear  under  the  heading  "Reactive  Silicate"  should  properly  be 
referred  to  as  "Unfiltered  Reactive  Silicate"  and  are  reported  as 
Si.  Data  in  previous  publications  were  reported  as  SiOg. 

Acidity 

Acidity  in  surface  or  ground  waters  may  be  attributable  to  natural 
causes,  such  as  humic  acids  extracted  from  swamps  or  peat  beds,  or 
industrial  wastes  such  as  pickling  liquors,  effluent  from  the 
manufacture  of  explosives,  acid  mine  drainage  or  sulfite  waste 
liquors.   It  may  also  be  affected  by  atmospheric  inputs. 

Alkalinity 

The  alkalinity  of  natural  waters  is  caused  by  three  major  classes  of 
materials  which  may  be  ranked  in  order  of  their  effect  on  pH  as 

follows: 

1.  Hydroxides  (rarely  present  in  Ontario) 

2.  Carbonates 

3.  Bicarbonates  and  other  salts  of  weak  acids 

The  alkalinity  of  water  has  little  sanitary  significance  but  is  of 
importance  in  water  and  waste  treatment  practices. 

pj 

The  symbol  pH  is  used  to  designate  the  logarithm  (base  10)  of  the 
reciprocal  of  the  hydrogen-ion  concentration.   It  is  an  index  of  the 
acidity  or  alkalinity  of  the  solution.   The  practical  pH  range 
extends  from  0,  very  acidic,  to  14,  very  alkaline,  with  the  middle 
value  of  pH  7  corresponding  to  exact  neutrality  at  25°C. 

Iron 

Iron  is  the  second  most  abundant  metallic  element  in  the  earth's 
crust.   As  well  as  hardness,  iron  in  water  may  result  in  the  growth 
of  iron  bacteria  causing  unpalatable  tastes,  discolouration  of 
clothes  and  plumbing  fixtures  and  the  formation  of  scales  in  water 
mains.  When  sufficient  iron  is  added  to  water  in  the  form  of  salts 
(chlorides,  nitrates,  sulphates)  ferrous  to  ferric  precipitates 
(iron  hydroxides)  tend  to  form,  causing  low  pH  values  which  are 
toxic  to  aquatic  life. 

Phenols 

The  phenolic  compounds,  collectively  referred  to  as  phenols,  are 
those  hydroxyl  derivatives  of  benzene  or  its  condensed  nuclei,  which 
are  determined  by  the  4-amino  antipyrene  method.   The  results  are 
reported  in  micrograms  per  litre.   Phenols  are  present  in  waste 
flows  from  many  industrial  processes.   Depending  on  the 
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concentration,  the  presence  of  these  materials  may  be  toxic  to  fish, 
or  may  taint  the  flesh  of  fish.   Phenols  in  very  minute 
concentrations  will  combine  with  chlorine  to  produce  tastes  and 
odours  which  are  usually  described  as  medicinal  or  chemical. 

Hardness 

Hardness  in  water  is  caused  by  dissolved  divalent  metal  ions, 
calcium  and  magnesium  being  the  most  common.  Natural  hardness 
occurs  most  frequently  in  limestone  areas.  The  limestone  is 
dissolved  by  contact  with  ground  and  surface  water  and  releases 
calcium  ions  and  traces  of  contaminant  metals. 

Hard  water,  though  not  considered  a  health  hazard,  is  undesirable 
for  industrial  and  domestic  water  supplies  because  it  has  a  number 
of  detrimental  effects,  the  most  common  being  the  formation  of  scale 
in  boilers,  pipes  and  water  heaters  and  excessive  soap  consumption 
in  home  and  commercial  laundering. 

Results  appear  under  either  the  heading  "Hardness"  or  "Calculated 
Hardness"  depending  on  the  analytical  procedure.   The  former  results 
are  obtained  through  titration  with  EDTA,  the  latter  by  calculation 
from  Mg  and  Ca  results  determined  by  AAS. 

Calcium 

Calcium  salts  and  calcium  ions  are  among  the  most  commonly 
encountered  substances  in  water.  They  may  result  from  the  leaching 
of  soil  and  other  natural  sources  or  they  may  be  contained  in  sewage 
and  many  types  of  industrial  wastes.   Excessive  calcium  and 
magnesium  in  drinking  water  have  been  implicated  as  factors 
predisposing  to  the  formation  of  concretions  in  the  body,  such  as 
kidney,  or  bladder  stones.   On  the  other  hand,  there  is  also 
evidence  of  adverse  physiological  effects  from  an  insufficiency  of 
calcium  in  water. 

The  calcium  ion  is  a  major  contributor  to  hardness  and  is  often 
responsible  for  boiler  scale,  deposits  on  cooking  utensils  and 
excessive  soap  requirements  in  washing  and  laundering.  Where  water 
is  used  for  irrigation,  calcium  is  beneficial  to  plant  growth. 

Magnesium 

Map-iesium  ranks  with  calcium  as  a  major  cause  of  hardness.   The 
ef  ects  of  magnesium  in  water  used  for  consumption  and  irrigation 
ar  s  generally  the  same  as  those  of  calcium.  Magnesium  is  considered 
relatively  non- toxic  to  man  and  not  a  public  health  hazard  because, 
before  toxic  concentrations  are  reached  in  water,  the  taste  becomes 
quite  unpleasant. 
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Colour 

Colour  in  water  may  be  of  natural  mineral  or  vegetable  origin, 
caused  by  metallic  substances  such  as  iron  and  manganese  compounds, 
humus  material,  peat,  tannins,  algae,  weeds  and  protozoa.  Waters 
may  also  be  coloured  by  inorganic  or  organic  soluble  wastes  from 
industries,  such  as  steelworks,  mining,  refining,  pulp  and  paper, 
chemicals  and  others.   Returned  irrigation  water  also  contributes  to 
colour. 

Colour  from  natural  origin  is  not  considered  harmful  from  a  health 
standpoint.   However,  in  domestic  water,  colour  is  undesirable  from 
aesthetic  considerations. 

Potassium 

Potassium  constitutes  2.4  percent  of  the  crust  of  the  earth  and 
occurs  in  many  minerals.   Potassium  salts  exist  in  natural  waters  as 
a  result  of  contact  with  potassium-bearing  soils  and  the 
introduction  of  certain  industrial  wastes.  The  common  salts  of 
potassium  are  highly  soluble  in  water.  They  resist  separation  from 
water  by  natural  processes  other  than  evaporation. 

Although  in  limited  concentrations  potassium  is  an  essential 
nutrient,  excessive  amounts  of  certain  potassium  salts  in  drinking 
water  have  detrimental  effects  on  human  digestive  and  nervous 
systems. 

Sodium 

Sodium  salts  are  common  to  all  natural  waters  and  may  be  present  in 
high  concentrations  in  wash  waters  softened  by  exchanging  calcium 
and  magnesium  ions  for  sodium.   Sodium  is  also  found  in  many 
industrial  process  effluents  and  domestic  wastes.  The  presence  of 
sodium  salts  in  drinking  water  may  present  a  health  hazard  to 
persons  with  circulatory  diseases  and  may  cause  digestive  problems 
in  animals  and  otherwise  healthy  human  beings.   Concentration  of 
salts  such  as  sodium  chloride  impart  objectionable  tastes  and  may 
render  water  unpalatable. 

Total  Organic  Carbon 

Carbon  is  a  common  element  present  in  many  municipal  and  industrial 
waste  discharges  and  natural  sources.   It  is  also  present  in  aquatic 
plant  and  animal  life. 

The  carbon  tests  measure  directly  the  total  and  inorganic  carbon 
content  of  a  water  sample.   Total  organic  carbon  (TOC),  the  most 
significant  carbon  measurement  from  a  water  quality  assessment 
viewpoint,  is  the  arithmetic  difference  between  total  carbon  (TC) 
and  total  inorganic  carbon  (TIC). 
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Total  organic  carbon  has  a  direct  relationship  with  BOD  and  COD 
values,  but  the  relationship  varies  with  the  composition  of  the 
organic  material  present.  The  test  is  rapid  and  suitable  for  the 
evaluation  of  organic  pollution  levels,  assessment  of  waste 
treatment  efficiencies  and  to  a  limited  extent,  the  potential  demand 
of  a  waste  discharge  on  the  oxygen  resources  of  a  water  body. 

Chemical  Oxygen  Demand  (COD) 

The  chemical  oxygen  demand  is  used  in  measuring  the  strength  of 
sewage  and  industrial  wastes.  The  major  advantage  of  this  test  is 
that  laboratory  results  can  be  obtained  in  about  three  hours 
compared  to  five  days  for  the  five-day  biochemical  oxygen  demand 
test.  The  chief  limitation  of  the  COD  analysis  is  its  inability  to 
differentiate  between  biologically  oxidizable  and  biologically  inert 
organic  matter.  The  COD  almost  always  exceeds  the  biochemical 
oxygen  demand. 

Solvent  Extractables 

The  solvent  extractable  test  measures  the  total  quantity  of 
substances  present  in  a  water  sample  that  is  readily  soluble  in  an 
appropriate  organic  solvent.  Such  substances  include  fatty  acids, 
petroleum  products,  oils,  and  greases,  resins,  etc.   They  are 
generally  found  in  effluents  of  oil  refineries,  meat  packing  plants, 
slaughter  houses,  dairies,  canneries,  and  a  variety  of  other 
industries. 

Solvent  soluble  materials  greatly  increase  the  oxygen  depletion  rate 
in  receiving  waters  and  will  hinder  oxygen  exchange  with  the 
atmosphere  by  forming  slicks. 

Arsenic 

Arsenic  is  very  toxic  to  humans  as  indicated  by  the  lethal  dose  of 
187  mg.  The  element  may  occur  to  a  small  extent  naturally,  mostly 
as  pyrites  and  as  arsenides  of  metals.  Elemental  arsenic  is 
insoluble  in  water  but  many  of  the  arsenates  are  highly  soluble. 
Highest  levels  of  arsenic  in  Ontario  are  found  in  watercourses 
downstream  from  wastewater  discharges  from  metal  smelting  operations. 

Mercury 

Merjury  may  occur  naturally  as  a  free  metal  or  as  mercuric  salts, 
th  i  most  common  being  cinnabar,  HgS.  Both  elemental  mercury  and  HgS 
ar 3  insoluble  in  water  and  are  not  likely  to  occur  as  water 
pollutants.  Many  synthetic  organic  salts  of  mercury  are  used 
commercially  and  these  salts  are  highly  soluble  in  water. 

Mercury  is  concentrated  and  transferred  up  the  food  chain  to  a  point 
where  commercial  and  game  fish  may  become  unsuitable  for  human 
consumption. 
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Aluminium 

Aluminium  occurs  in  many  rocks  and  ores  but  never  as  a  pure  metal  in 
nature.   In  streams,  the  presence  of  aluminium  ions  may  result  from 
industrial  wastes  or  more  likely  from  wash  water  from  water 
treatment  plants. 

Aluminium  in  a  public  water  supply  is  not  considered  a  public  health 
problem,  since  no  evidence  has  been  found  to  prove  that  aluminium  in 
water  supplies  is  harmful  to  human  beings. 

Chromium 

Chromate  or  dichromate  salts  are  used  extensively  in  metal  pickling 
and  plating  operations,  in  anodizing  aluminum,  in  the  leather 
industry  as  a  tanning  agent,  and  in  the  manufacture  of  paints,  dyes, 
explosives,  ceramics,  paper  and  many  other  substances.   Chromic  or 
chromite  salts  on  the  other  hand,  are  used  much  less  extensively 
being  employed  as  mordants  in  textile  dyeing,  in  the  ceramic  and 
glass  industry  and  in  photography.  Chromium  compounds  may  be 
present  in  wastes  from  many  of  the  foregoing  industries  or  they  may 
be  discharged  in  chromium-treated  cooling  waters.   There  is  no 
evidence  that  chromium  salts  are  essential  or  beneficial  to  human 
nutrition.   Salts  of  trivalent  chromium  are  not  considered  to  be 
physiologically  harmful;  however,  large  doses  of  chromates  lead  to 
corrosive  effects  in  the  intestinal  tract  and  to  nephritis. 

c0PPer- 

Copper  compounds  are  toxic  to  aquatic  life.  Copper  salts  occur  in 
natural  surface  water  in  trace  concentrations  up  to  approximately 
0.5  mg/1  and  may  occur  in  industrial  waste  discharges.  Copper  is 
used  as  an  algicide  for  the  control  of  undesirable  algae  growth. 

Lead 

Some  natural  waters  contain  lead  in  solution.   Lead  may  be 
introduced  into  water  as  a  constituent  of  various  wastes  including 
industrial  and  mining  effluents,  lead  plumbing  and  automobile 
exhaust . 

Certain  lead  salts,  such  as  acetate  and  chloride,  are  readily 

soluble,  but  owing  to  the  fact  that  the  carbonate  and  hydroxide  are 

insoluble  and  that  sulphate  is  only  sparingly  soluble,  lead  will  not 
remain  long  in  natural  waters. 

Lead  is  a  cumulative  poison  that  tends  to  be  deposited  in  the  bone. 
The  intake  that  can  be  regarded  as  safe  cannot  be  stated  definitely 
because  the  sensitivity  of  individuals  to  lead  differs  considerably. 

Studies  on  fish  indicate  that  in  water  containing  lead  salts  a  film 
of  coagulated  mucus  forms  over  the  gills  and  then  the  entire  body, 
probably  as  a  result  of  a  reaction  between  lead  and  an  organic 
constituent  of  mucus.   The  fish  then  die  of  suffocation. 


XVlll 


Cadmium 

In  the  elemental  form  cadmium  is  insoluble  in  water.   It  occurs  in 
nature  largely  as  a  sulfide  salt,  greenockite  or  as  a  cadmium  blend 
and  often  as  an  impurity  in  zinc-lead  ores. 

Cadmium  salts  are  highly  toxic  having  been  implicated  in  some  cases 
of  food  poisoning.  Consumption  of  cadmium  salts  causes  cramps, 
nausea,  vomiting,  and  diarrhea. 

Zinc 

Generally,  zinc  occurs  only  in  trace  amounts  in  surface  waters.  The 
zinc  ion  is  believed  to  adsorb  strongly  and  permanently  on 
particulate  matter  (e.g.  silt)  which  settles  out  of  suspension. 
Zinc  has  no  known  adverse  physiological  effects  upon  man  except  at 
very  high  concentrations.   At  such  concentrations,  zinc  gives  water 
a  milky  appearance  and  causes  a  greasy  film  on  boiling,  thus  making 
it  unattractive  for  domestic  water  supply. 

Manganese 

Manganese  is  similar  to  iron  in  that  it  is  found  in  many  industrial 
wastes  and  occurs  in  soils  as  manganic  and  manganous  compounds . 
Under  anaerobic  conditions  the  manganic  ion  is  reduced  to  soluble 
nitrate,  sulfate,  and  chloride  salts  of  manganese  and  is  leached, 
along  with  iron,  into  ground  and  surface  waters.  Its  presence  like 
iron,  may  indicate  domestic  or  industrial  pollution.  Water  with 
high  manganese  content  is  undesirable  for  its  taste,  colour,  and 
tendency  to  form  deposits  on  cooking  utensils. 

Nickel 

Nickel  and  its  salts  have  generally  proven  to  be  non-toxic  to  man 
even  at  very  high  levels.   Levels  of  0.1  mg/1  have  been  reported  to 
adversely  affect  plant  life.  Nickel  in  ores  and  minerals  is 
insoluble  but  as  a  salt  (nickel  ammonium  sulphate,  nickel  nitrate, 
nickel  chloride)  is  highly  soluble.  Electroplating  wastes  may 
contain  substantial  amounts  of  nickel  salts. 

Fluoride 

Fluorides  in  high  concentrations  are  not  a  common  constituent  of 
na'  Jral  surface  waters,  but  may  occur  in  detrimental  concentrations 
ir  ground  waters.  A  condition  known  as  "mottled  enamel"  (dental 
fluorosis)  may  occur  when  the  concentration  of  fluoride  ion  in 
drinking  water  is  in  excess  of  1.0  mg/1. 
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Cyanide 

Cyanides  are  likely  to  occur  in  effluents  from  gas  works  and  coke 
ovens,  from  the  scrubbing  of  gases  produced  from  blast  furnaces,  in 
wastes  from  the  surface  cleaning  of  various  metals,  and  in 
electroplating  processes  and  other  chemical  industries.  Cyanide  in 
water  is  toxic  to  biological  life,  the  lethal  concentration 
depending  on  water  quality,  temperature  and  type  and  size  of 
organism. 

Cobalt 

Cobalt  occurs  naturally  in  the  minerals  cobalite,  smaltite  and 
erythrite.   It  is  widely  used  in  the  manufacture  of  alloys,  the 
tungsten  carbide  tool  industry  and  as  pigments  used  in  glass 
staining. 

Cobalt  is  an  essential  element  at  trace  levels  for  both  animal  and 
plant  nutrition.   It  is  known  to  be  one  of  the  main  constituents  of 
Vitamin  B^-   Adverse  effects  due  to  cobalt  are  very  slight  even 
at  high  concentrations.   No  limits  have  been  set  on  the  maximum 
acceptable  concentration  for  cobalt  in  domestic  water  supplies. 
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D.   RADIOCHEMICAL  ANALYSES 

All  elements  are  made  up  of  atoms,  each  of  which  consists  of  a 
central  nucleus  surrounded  by  a  number  of  electrons.   Some  nuclei 
are  radioactive;  they  emit  excess  energy  in  the  form  of  ionizing 
radiation  as  a  result  of  nuclear  disintegrations.  The  three  types 
of  ionizing  radiations  which  are  of  principal  interest  in 
environmental  studies  are  referred  to  as  alpha,  beta  and  gamma 
radiations. 

1.  Alpha  rays  are  streams  of  fast  moving  helium  nuclei.  These 
are  particles  which  can  travel  only  a  few  centimetres  in 
air  and  can  be  stopped  by  a  sheet  of  paper  or  a  layer  of 
skin. 

2.  Beta  rays  are  streams  of  fast  moving  electrons  which  are 
very  much  lighter  than  helium  nuclei.   The  maximum  range  of 
most  common  beta  rays  is  a  few  metres  in  the  air  or  one  to 
two  centimetres  in  the  human  body. 

3-  Gamma  rays  are  highly  penetrating  electromagnetic  radiation 
of  the  same  family  as  radio  waves  and  x-rays.  Like  x-rays, 
gamma  mass  rays  can  pass  right  through  the  human  body. 

The  number  of  nuclear  disintegrations  occurring  in  a  substance  per 
second  is  a  measure  of  its  radioactivity.   The  unit  of  radioactivity 
used  in  this  report  is  the  curie  (Ci).   One  curie  of  radioactivity 
is  defined  a3  3-7  x  lO1^  disintegrations  per  second  (dps).  Thus 
one  microcurie  equals  3-7  x  10^  dps,  and  one  picocurie  equals  3-7 
x  10~2  dps,  or  2.22  disintegrations  per  minute.   Radiological  half 
life  is  the  length  of  time  required  for  one  half  of  the  unstable 
atom  to  disintegrate  or  change  (ie.  radioactive  decay). 

Exposure  to  radiation  is  characterized  by  the  transfer  of  energy  to 
molecules  of  the  cells  which  make  up  body  tissues  and  organs.   This 
can  affect  the  normal  function  of  the  cells,  resulting  in  damage  to 
the  tissues  and  organs.   Exposure  to  the  small  doses  of  radiation 
which  might  be  encountered  in  the  environment  will  not  result  in 
immediate  detectable  damage;  however,  long-term  effects  may  result. 
These  effects  are  an  apparently  random  occurrence  of  induced  cancers 
and  genetic  defects  in  a  small  proportion  of  the  exposed 
population.   The  numbers  of  effects  induced  are  considered  to  be 
dirjctly  proportional  to  the  amount  of  absorbed  radiation. 


G:  oss-alpha 

Gross-alpha  is  a  measure  of  the  total  radioactivity  of  all  the  alpha 
emitting  materials  in  a  sample.  Measurements  of  gross-alpha 
activity  provide  useful  reference  points  to  enable  trends  to  be 
detected.   However,  the  results  cannot  be  used  to  determine 
radiation  dose  or  health  effects  since  the  short  range  of  alpha 
particles  means  that  some  will  not  be  detected,  thereby  causing  an 
underestimation  of  the  total  activity.   Also,  the  alpha  particles 
may  be  emissions  from  a  mixture  of  materials  that  are  radiologically 
and  biologically  different. 
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Gross-beta 

Gross-beta  is  a  measure  of  the  total  radiation  of  all  the  beta 
emitting  materials  in  a  sample.  Measurements  of  gross-beta  activity 
provide  useful  reference  points  to  enable  trends  to  be  detected  but 
cannot  be  used  to  determine  radiation  dose  or  health  effects. 


Radium-226 

Radium-226  is  a  naturally  occurring  alpha-particle  emitter  formed 
from  the  decay  of  uranium-238  and  has  a  radiological  half  life  of 
1602  years. 


Uranium-total 

Total  uranium  exists  primarily  as  the  isotope  uranium-238  with  less 
than  \%     occurring  as  uranium-235-   Uranium  is  a  naturally  occurring 
alpha-particle  emitter  which  was  formed  at  the  same  time  as  the 
earth  (about  5  x  109  years  ago)  and  is  still  present  in 
significant  quantities  due  to  its  extremely  long  radiological 
half-life  (4.5  x  1C)9  years). 


Cesium- 137 

Cesium-137  is  a  beta-particle  emitter  formed  as  a  fission  product  in 
nuclear  weapons  detonation  and  atomic  reactor  operation.   Cesium-137 
is  readily  absorbed  and  retained  by  biological  systems.   Its 
radiological  half  life  is  30  years. 

Cobalt-60 

Cobalt-60  is  primarily  formed  in  atomic  reactor  operation  due  to  the 
neutron  activation  of  trace  quantities  of  cobalt-59  found  in  steel. 
Insignificant  quantities  are  also  formed  from  nuclear  weapons 
detonation.   Cobalt-60  has  a  radiological  half  life  of  5.3  years  and 
emits  both  beta  and  gamma  radiation. 
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STATION  IDENTIFIER  CODES,  MILEAGES  AND  ABBREVIATED  PARAMETER  HEADINGS 
STATION  IDENTIFIER  CODES 

The  station  identifier  codes  which  appear  in  the  index  and  the  top 
right-hand  corner  of  the  data  pages  are  numerical  descriptions  of 
the  sampling  station  locations  and  are  used  primarily  for  electronic 
data  processing  of  the  water  quality  data.  The  eleven  digit  figure 
is  decoded  as  follows:  the  first  two  digits  refer  to  the  terminal 
basin  (see  figures  1  and  2),  the  following  four  digits  refer  to  the 
river  basin  (each  river  basin  in  a  terminal  basin  is  assigned  a 
unique  number),  the  next  three  digits  refer  to  the  station  number 
within  the  river  basin  and  the  last  two  digits  refer  to  the  type  of 
sample  (e.g.  01-lake  sample,  02-streara  sample,  82  to  89-composite 
sample,  e.g.  83-3  part  composite  across  a  station  sampling  range). 

MILEAGES 

The  distance  in  miles  is  measured  along  the  centre  line  of  a 
watercourse  to  the  sampling  station  location  from  the  junction  of 
the  related  terminal  stream  and  terminal  basin. 

ABBREVIATED  HEADINGS 

B.O.W.  body  of  water 

STN  N0  base  station  number 

LAT  latitude  (not  applicable) 

L0NG  longtitude  (not  applicable) 

U-T-M-  Universal  Transverse  Mercator  Grid 

SAMP  DTE  DY  MO  YR  sample  date;  day,  month,  year 

HOUR  LMT  hour(s)  local  mean  time  (2400  hour  clock) 

STN  DIST  FEET  distance  from  base  station  (in  feet) 

(not  applicable) 

STN  BRG  bearing  of  sampling  point  (deg  N) 

from  base  station  (not  applicable) 

SAMP  DEPTH  MTRS  sample  depth  (in  metres) 

PJ  project  (not  applicable) 

ABBREVIATED  PARAMETER  HEADINGS 

The  numeric  codes  appearing  with  the  parameter  headings  are  a  series  of 
unique  numbers  used  for  computer  processing.   Each  number  identifies  a 
particular  water  quality  parameter  and  analytical  procedure. 

A^  i-eviation  Parameter 

93-  SAMPLE  NO  MOE  sample  designation  code 

901  SCD  stream  condition 

444  FLOW  CFS  streamflow  (in  cubic  feet  per  second) 
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Abbreviation 


Parameter 


80  TOTAL  COLIFORM  MF/100  ML 

81  FECAL  COLIFORM  MF/100  ML 
84  M.F.  ENTER.  MF/100  ML 

88  PSEUD.  MPA  MF/100  ML 

805  WATER  TEMP.  DEG.  C 

3  DISS.  02  MG/L 
1  5-DAY  BOD  MG/L 

33  TOTAL  P  MG/L 

34  FILTERED  REACTIVE  P 

19  FILTERED  AMMONIA  MG/L 

20  TOTAL   KJELDAHL  MG/L 

21  FILTERED  NITRITE  N02-N  MG/L 

22  FILTERED  NITRATE  N03-N  MG/L 

5  TOTAL  SOLIDS  MG/L 

6  SUSP.    SOLIDS  MG/L 

7  DISS.    SOLIDS  MG/L 

107  DISS.  SOLIDS  MG/L 

14  COND.  25  C  UMHOS 

16  TURB.  FORMAZIN  UNITS 

56  CHLORIDE  MG/L 
59  SULPHATE  MG/L 
280  UNFILTERED  REACTIVE  SILICATE 
SI  MG/L 
95  ACIDITY  MG/L 
52  TOTAL  ALK  AT  LAB  MG/L 

55  pH  AT  LAB 
208  TOTAL  IRON  MG/L 
25  PHENOLS  UG/L 
76  CALCUL  HARDNESS  MG/L 

72  TOTAL  CALCIUM  MG/L 


total  coliform  bacteria  per  100  ml 

of  sample 
fecal  coliform  bacteria  per 

100  ml  of  sample 
enterococcus  bacteria  per 

100  ml  of  Sample 
Pseudomonas  aeruginosa  bacteria  per 

100  ml  of  sample 
water  temperature  in  degrees 

Celsius 
dissolved  oxygen  in  mg/1 
five  day  biochemical  oxygen  demand 

in  mg/1 
total  phosphorus  as  phosphorus 

in  mg/1 
filtered  reactive  phosphate  as 

phosphorus  in  mg/1 
filtered  ammonia  as  nitrogen 

in  mg/1 
total  Kjeldahl  nitrogen  as  nitrogen 

in  mg/1 
filtered  nitrite  as  nitrogen  in  mg/1 
filtered  nitrate  a3  nitrogen  in  mg/1 
total  solids  in  mg/1 
suspended  solids  in  mg/1 
dissolved  solids  (gravimetric) 

in  mg/1 
dissolved  solids  (from 

conductivity)  in  mg/1 
conductivity  in  micromhos  per  cubic 

centimetre  at  25°C 
turbidity  in  Formazin  Turbidity 

Units 
chloride  in  mg/1 
sulphate  as  SO4  in  mg/1 
unfiltered  reactive  silicate  as 

Si  in  mg/1 
acidity  as  in  mg/1 
total  alkalinity  at  laboratory  as 

CaC03  in  mg/1 
pH  at  laboratory 
total  iron  in  mg/1 
phenolic  equivalents  in  ug/1 
hardness  calculated  from  calcium 
and  magnesium  results  and  expressed 

as  CaCOj  in  mg/1 
total  calcium  in  mg/1 
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41 

361 


74  TOT.  MAGNESIUM.  MG/L 

68  COLOUR  HAZEN  UNITS 

67  POTASSIUM  K  MG/L 

66  SODIUM  NA  MG/L 

47  TOTAL  ORGANIC  C  AS  C  MG/L 
COD  MG/L 

SOLVENT  EXTRBLES  MG/L 
265  TOTAL  ARSENIC  MG/L 
235  MERCURY  UG/L 
203  TOTAL  ALUMINUM  MG/L 
221  TOTAL  CHROMIUM  MG/L 
225  TOTAL  COPPER  MG/L 
229  TOTAL  LEAD  MG/L 
215  TOTAL  CADMIUM  MG/L 
249  TOTAL  ZINC  MG/L 
201  MANGANESE  MG/L 
238  TOTAL  NICKEL  MG/L 

60  FLUORIDE  MG/L 
272  SIMPLE  CYANIDE  MG/L 
217  TOTAL  COBALT  MG/L 

451  RADIUM  226  pCi/L 

452  GROSS  a  DISS  pCi/L 

453  GROSS  a  UNDISS  pCi/L 

454  GROSS  3  DISS  pCi/L 

455  GROSS  3  UNDISS  pCi/L 

456  URANIUM  238  UG/L 

460  CESIUM  137  pCi/L 

461  COBALT  60  pCi/L 


total  magnesium  in  mg/1 
colour  in  hazen  colour  units 
total  potassium  in  mg/1 
total  sodium  in  mg/1 
total  organic  carbon  in  mg/1 
chemical  oxygen  demand  in  mg/1 
solvent  extractables  in  mg/1 
total  arsenic  in  mg/1 
total  mercury  in  ug/1 
total  aluminum  in  mg/1 
total  chromium  in  mg/1 
total  copper  in  mg/1 
total  lead  in  mg/1 
total  cadmium  in  mg/1 
total  zinc  in  mg/1 
total  manganese  in  mg/1 
total  nickel  in  mg/1 
fluoride  in  mg/1 
simple  cyanide  in  mg/1 
total  cobalt  in  mg/1 
radium  226  in  pCi/1 
gross  alpha  diss  in  pCi/1 
gross  alpha  undiss  in  pCi/1 
gross  beta  diss  in  pCi/1 
gross  beta  undiss  in  pCi/1 
uranium  238  in  ug/1 
cesium  137  in  pCi/1 
cobalt  60  in  pCi/1 
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OTHER  ABBREVIATIONS 


AVE. 

avenue 

AVG  OR  GEOM  MN 

arithmetic  mean  or  geometric  mean 

(denoted  by  *) 

BLVD. 

boulevard 

BR. 

branch,  bridge  or  brook 

Corp. 

corporation 

Can. 

Canadian 

CNR 

Canadian  National  Railway 

CO. 

county  or  company 

CONC. 

concession 

CPR 

Canadian  Pacific  Railway 

Cr. 

creek 

DR. 

drive 

FT. 

feet 

HWY. 

highway 

JNT. 

junction 

L 

left 

MG 

milligram(s) 

MG/L 

milligrams  per  litre 

ML 

millilitre(s) 

N 

north 

NO  OF  SAMPLES 

number  of  samples 

pCi 

picocurie(s)  per  litre 

PT 

part  or  point 

QEW 

Queen  Elizabeth  Way 

R 

river  or  right 

RD. 

road 

R/R 

railroad 

RW 

railway 

S 

south 

STP 

sewage  treatment  plant 

TWP. 

township 

UG/L 

micrograms  per  litre 

WPCP 

water  pollution  control  plant 

WW 

water-works 
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REMARKS 

Reported  values  may  be  qualified  by  one  or  more  of  the  following 
remarks . 

1  Remarks  that  apply  to  individual  parameter  results  (including 
maximum  and  minimum  values) 

Example 

G-actual  value  is  greater  than  reported  value       10.0  G 
L-actual  value  is  less  than  reported  value  0.01  L 

An  "Exponent"  is  used  to  move  the  decimal  point  to  the  right  when 
the  result  is  greater  than  7  digits  or  to  the  left  if  the  result  is 
measured  to  more  than  three  decimal  places. 

EXPONENT  =  +  4  multiply  result  by  10,000 

=  +  3    "      "  "   1,000 

=  +  2    "       "  "     100 

=  +  1    "       "  "      10 

=  -  1  divide  result  by  10 

=  -2     "       "  n  100 

=  -3     "       "  "  1,000 

=  -4     "       »  n  10,000 

2  Remarks  that  apply  to  computer  summary  values:  Example 

U-individual  values  with  remark  G  were  used  in  the 

computation  9.50  U 

D-individual  values  with  remark  L  were  used  in  the 

computation  5.78  D 

E-individual  values  with  remarks  G  and  L  were  used 

in  the  computation  4.20  E 
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MINISTRY     OF     TNf     FNVTBIlNNrNT        •       HiTfB     UfSTIiBCFJ     HBifCH 
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H»StN 


Hwriwtt   cb. 


mmtmtnt   c». 
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CirruThfrs  en. 


CATlRA'MII     «. 


CiTFIlH    CO. 
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vniiNTSSEBC    C», 
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ClPP  B. 
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FOOT     (IF    FILIOT     iKfji     KINGSTON 
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HHV  10,1,1  H.N.H.OF  INELSBOVt 
OEBBY  00.  f.,  HISSISStUfia 

IT  Bloob  ST,  E.t  OSHAHk 

ONSTB.  CBOSSoISC  LIKE,  C0B1LT 
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GOL'  CLU"  BD.BBIBBE,  HOBTH  Blv 

IIBSTB, J0HHS-M1NVILLE, NOBTH    BiY     lVy.17 

nNSTB.JOHNS*HAHYTLLE«NOBTH    *iy      Hwy.lTB 

»T     HTGMM4Y     NO,     ** 

IIBSTB.     OIIBONTi     HOBTH    BUY 

rt»«jTB,     niiBONT,     NORTH     B*Y 

iT    HnllTH,     NOBTh    BAY 

»»FLIi     «E«CH    »E»B    NOBTH    B1Y 


"TLEIGF 

tnr  iTIfiw 
CODE 

0.1 

(!». 

OOB^ 

001 

02 

s.« 

0*. 

OOBB, 

Oil 

02 

17,? 

06 

no»5 

001 

02 

11. S 

0* 

BUM 

002 

02 

1«,B 

fil> 

oobb 

0  OB 

02 

tt.l 

06 

OOB^ 

005 

02 

11  .« 

06 

010« 

B*l 

02 

l,' 

06 

lltl 

ooi 

02 

«,* 

06 

nl  no 

0  01 

02 

i.» 

Si 

010* 

OOB. 

02 

».' 

M 

olna 

022 

02 

».l 

0* 

O10« 

02B 

02 

10,1 

06 

01  ot 

(BB 

"2 

17,? 

06 

01011 

Oil 

02 

w»i 

"6 

01  na 

012 

02 

t.z 

06 

oioa 

10  6 

02 

».i 

(16 

gin 

007 

02 

'.» 

06 

0  1  OR 

OOB 

02 

11. a 

0* 

Bin* 

010 

02 

M 

(16 

01OR 

oil 

02 

a.) 

1! 

060B 

001 

02 

17»,i 

1« 

11001 

oi* 

02 

lTJ.i 

IB 

0OO1 

012 

02 

171, a 

IB 

0001 

OH 

02 

121.0 

IB 

00(11 

007 

02 

177,1 

IB 

OO01 

Oil 

01 

i7B.a 

1» 

0(101 

01« 

01 

1M.B 

IB 

6001 

017 

02 

l«,I 

1» 

O001 

DOB 

02 

lt.B.3 

1» 

6001 

00* 

02 

1H. J 

1B 

01101 

006 

02 

«.» 

(16 

OOBo 

001 

02 

*.« 

06 

OABO 

ooi 

02 

21.  B 

06 

oOBn 

ooa 

02 

12. 1 

06 

ODBfl 

002 

02 

1.2 

06 

01  12 

601 

02 

l.« 

1» 

T5T0 

ooi 

02 

k.S 

16 

T170 

001 

01 

0,1 

16 

0162 

001 

02 

o.l 

11 

oona 

001 

02 

o.l 

06 

»01» 

001 

02 

2, a 

0* 

0061 

001 

02 

«.i 

06 

0  061 

002 

02 

111,7 

01 

0111 

01B 

02 

136.* 

"1 

0111 

025 

02 

Tt.l 

oj 

0111 

012 

02 

71, a 

01 

0111 

Oil 

02 

1B,<1 

»1 

0111 

001 

02 

T».l 

11 

0111 

oia 

0  2 

n,« 

*1 

0111 

on 

Si 

0,2 

oj 

0111 

o?fl 

02 

0.0 

01 

0111 

010 

01 

PIGE 

NO. 


252 
257 
254 
253 
255 
256 

279 
268 
2(9 
270 
276 
277 
230 
273 
274 
278 
278 
271 
272 
275 


762 
766 
760 
750 
767 
765 
763 
752 
748 
749 

239 

241 
242 

240 


733 
7J4 


216 
217 

142 
145 
134 
13* 
131 
137 
136 
144 
133 


XXX 


ministry  of  thf  fnvtbonment  •  »ateb  resources  hbancm 


stvFw 
RRS1N 

STRf 1" 

CHANEL 

L.  NIPISSIHG 

SOUTH  R. 

STiirgfos  », 

STURGEON  B. 

STURGEOS  ». 

FRENCH  H.mFST 
CHANEL 

cosiston  CR, 

CONISTON  CR. 

CONISTON  CB. 

bomford  c«. 

•amaPITET  ». 

MASAPITEI  R, 

MASAPITEI  R, 

5«r,F  cm. 
GANANOiJ'iE  R. 

GASABASKA    A. 
GR*S|>     R, 


un  c». 

GlNANODUE  R. 
ftlNANOQUE  R, 

GanaBaSba  B, 

f.«Rnfs  R. 

GOULMS  R. 

ttiHi"  CR. 

»LOFB  CR. 
«LnER  CR. 
baofn  CR. 
CasaGAGIGUE  CR 
CANACAGIGUE  CR 
CanaGAGIGUE  CR 

cnnesinGrt  ». 

CO»'(ST0Gn  R. 
IRAMOS*  R, 
ERAmOS*  R, 
FATBCHtLD  C». 
FaIRChILD  CR. 
GBAND  R. 
GRASP  R. 
Grano  R. 

grand  a. 

GRAND  R, 
GRAND  R, 
GRAND  ", 
GRAND  S. 
GRAND  R. 
GRAND  R, 
f.»i*i)  R. 
grand  r. 

RDANO  R. 
GRAND  B, 
GBANO  B. 
I iUBFL  CR, 
"onoFFULO  C», 
STTM  B. 
N?  Th  H  , 
S]TH  H  , 


IsOE*  Tfl  REPORT 

Sample  POINT  DESCRIPTION 

ONBTR.CPB  DncKliNORTH  BAY 
SCAB  CIS  HATFS  lNT«r.Tf»»e»"I 
MBY  11,0.*  ».N,  OP  SOUTH  BIVEB 
AT  IST.RR.UPSTB.OF  CBYSTAL  FAILS 
riNSTR.  STURGEON  FALLS 
nNSTB.FRON  HIGwufiV  NO,  17 

MKT     17,     CONISTON 

IIPSTR.     HINAPTTF,!     B,, CONISTON 

DNSTR.     JIIHC7 .     BITH    BONFOBO    CR'. 

llBSTB.     JIINCT.     BlTN    CONISTON    C», 

IT     BBIr.CE     IS    (7,    CLOUT) 

N«Y    17,    TO    .IWlFIKf 

it  c»»  »i7  i.i  Mt.*.  of  mm  t* 

«■»    I.    1    "ILE    C.    OF    FT,    MOP* 

B.B.TBFSTLE  C»s,ST|tL.G»»'«O0nE 
if  HUT,  12,  I  «.  N,  OF  MR*.  RSI 

PETIB  STRICT,  FT,  MOFf 

IT  HIGHK1T  NO,  IT,  GlROCN  lllfl 

17    FIRtDGE.     ttlllHH    *IV(* 

1ST    BR. UPSTR.L.OnT., NEWCASTLE 

MANNHFIM    RRTDGC 

FIRST     CONC.     1,     OF    NEB    OUNDEF 

MMV    7     I    8,     F.V,     OF     BAOF.N 

FIRST  RRIOGl  ONBTB.  EL«IR1  STB 

1ST  CONC.  N,  OF  ELMIBA 

AT  COUNTY  RD,  l»,  FL0B*D»LE 

AT  CONESTOGO  C.«.  D»N 

IT  ktTCRLOO  CO,  RD,  SO,  22 

THIRD  CONC,  E«»«0»»  T*P. 

IT  MKY  7  R0CKS00D 

197  CI1NC, ONITR,  ST,  GEORGE 

LOT  r.  SOUTH  OF  Hamilton  ROAD 

Gl.ES  MORRIS  BRIDGE 

FIRST  (IBIOCF  DNSTR,  G*LT  B7F 

RLltR  RBIOGE 

BRIDGEPORT  BRIDGE 

1ST  BRIDGE  DNSTR,  LUTHER  L.OAH 

BLOSSOM  AVE.  BRlOGC#  NENPORT 

COC'SHUTTS  BRIDGE.  SRANTFOBD 

hmV  7,  BRESLtu 

RBIDGF    IN    OIISSVILLC    .COHPOSITFA 

1ST    CONC. ONBTB, BELHOOO    L.DUT. 

F.LUTHER    I    AMARANTH    TUB    LTNf 

»T    Hir.HMiY    NO,    S,    PR.CEPORT 

•  IL«Ingtos    •    «00L»ICH    TpF'.LINF 

fOHMUSTTY  OF  LtSS'T' 

»T    BRIOGF     COMMIJSITT    OF    YORK 

IT  MOUTH,  BRIDGEPORT 

CO.Roiri    so. 10    HotiBt'IELO 

HMf    ?a    A,    PARIS 

FIRST     RRfOGf    OSJTR,     PLITTSvTLlE 

FfST    BB10GE    ONST",    nFm    namBIIPG 

FINSt     MRIORF     0MJTB    FmO"     AYR 


MILE AGF 

LnCATTOS 
COOF 

0,0 

nj 

on? 

on  01 

11?." 

t\ 

0151 

016  01 

11.1 

n? 

01  Jl 

021  02 

87.  J 

nj 

0111 

017  02 

7*.n 

n\ 

01}} 

018  02 

7*,» 

n> 

0  1  J  J 

028  02 

?».n 

M 

01  !« 

00*  02 

»*'• 

OJ 

Oil* 

006  02 

«,0 

nj 

Oil" 

012  02 

S5.1 

OJ 

0  110 

on  o? 

tpfi 

01 

01!« 

001  02 

n.i 

01 

0  1}R 

002  02 

Ifc.S 

01 

■  111 

01*  82 

0.6 
l.S 


0,7 

117.0 

1I1.S 

128.6 

12*.  6 

I2R.2 

111.1 

1H. 6 

121.1 

117.7 

IIS. 7 

66,8 

*0,1 

*2." 

86.5 

oil. a 

110,1 

1*8,2 

RR.8 

»7,* 

lilfc.8 

1,8 

UB.3 

150,2 

181.0 

127,6 

1*1.5 

2».) 

110,  A 

1*0.1 

7S.1 

111. J 

126,3 

10. J 


06    6110    001     02 

12  0017  001  02 
12  0017  608  02 

06  012Q  001  02 
II  00|1  001  02 

07  006R  OOJ  02 

06  our  ooi  02 

16  OIBU  026  02 
16  6180  01R  02 
16  OIBU  020  02 
16  0180  016  02 
16  0180  0*1  02 
16  Ml)  0*2  02 
16  OIBU  017  02 
16  0181  02R  02 
16  0181  0110  02 
16  OIRf  00  0  02 
16  OIBO  0<U  02 
16  OIBU  OBI  02 
16  0180  010  02 
16  0180  Oil  02 
16  0180  012  02 
16  0180  01*  02 
16  0184  01»  02 
16  0186  028  02 
16  0I8B  027  02 
1*  0I"«  028  02 
16  OIBO  01*  8J 
16  OIBD  017  02 
16  0180  05»  02 
16  OIBO  081  02 
16  0180  082  02 
16  OIBO  ORO  02 
16  OIBO  092  02 
16  0188  010  02 
16  0188  OBI  02 
16  0188  00*  02 
16  6188  nil  "2 
16  fllAfl  012  02 
16  6188  Oil  02 


PAGE 

NO. 


133 
139 
143 
140 
141 
146 

ISO 
151 
152 
153 
147 
148 
154 


390 
392 

293 

418 

303 
292 

570 

5S2 
S6B 
565 
592 
593 
566 
571 
584 
597 
589 
59£ 
556 
559 
561 
563 
567 
569 
571 
572 
579 
581 
583 
585 
586 
594 
595 
574 
594 
555 
575 
576 
577 
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"tNTJTBV     fir     ThF     tni/t»Ol*fKl 


«lfFB     BFSTISCFS    mnc« 


»»S1" 


GW1NI*    tf. 


G»FF.»I   c». 

NiR^nNT     B. 

Hic«n»»   CR, 
>«tGH|.«i<n  c». 
►♦ntiPLF    rR. 

HMMHtO     Ra 


«J-lNr»TlrjuT*      R. 


L.     SUPfOIPB 


L  *"»■!*.     "tfLI  9    CB 


STOM^ 
nith  o, 

«IFUFr»  c, 
SPFF1  ». 
SPFE"  b. 
SPFFO  ». 
SPEEO  R. 
SPfEO  ». 
IIIKFIIH    CO 

GRFE*    CR 

GRINOJTONE  c» 
CRfNOSTONt  CO 

hickory   CR. 

MnllFl  F  CR, 
1L»C*    EI, 

M||»H(B     I, 

hu**1F0    B. 
MUMHFB    R. 
MijHAfQ     Rv 
HIjHRFR    R.     [, 
H||NRFR    R,     N, 

«i»i»tBTiauu  r. 

KlNJNlSTtRUH  8. 
Kt*TNISTIOUI»  H. 
«*NTN|STTOUll  R. 

REIVER  CI 

norms  cr. 

nonos  CR.TB1B. 
KfTTI  E  CB, 
KETTLE  CR 

KFTTI  e  CR, 
KETTlE  CR. 
KFTTLF  CR. 
•fTTLF  CD.TRIR 

Kfv  R, 

THUN1ER  Rir 

ThmnTiER  r*t 

T»n«JDC*  Ml 

TwUNftFR  14* 

TMUNOER  RA* 

TuimnFR   »•» 

Tm'INOFR     RA* 
Txin'IFR     RA* 

LaPmF    "ILLS    CB 


TNOEK     TC    R|B(1RT 

SANPLF  PniNT  DESCRIPTION 

1ST  Cnnc.ONSTR.  OF  RELLE9LFV 
»lNC»BnT~F  ST.,  CALEDONU 
RF*VEROlLE  RR.,OnSTR,  HESPELER 
EniNRnonuGM  st,,  gijelph 
PUSlIKCw  L,RO.,«H,  S.«  GUFLRh 
it  »r!f>r>L»»n  ake,,  guelph 
2io  »ns  .irstr.  fr  conf, grand  •, 
HILL  ST.,  OunnvilLE 

hIGMna*  NO,  tT 

H»*     J.Bi'VIf  N.KiMTl.TOK    HARROUB 
■ATEBDOnn    RO,,    KATERftfJKN 

HUT    IT,    CHIRRE"!   ULLS 

PL*»PTON  T«P  »D  1«  ONSTR.FnRliT 

htshlino  c*ec>  »»»«  near  hill 

2N0  CONC.  E.  OF  INGLES  IDE 

•  T  SCARLETT  ROtO,  TORONTO 

L««ESNORC  00.,  TORONTO 

M»¥  7.  «f)DOiRIOM 

VORK.PEEL  COUNTY  LINE,  SOL TOW 

ALBION  HILL  CONSERVATION  IRE* 

PTME  RROvE  RO..  PINE  GROVE 

0N8T.  0'  CLMREVILLt  DAN  mjTLFT 

IT  M«T  61  ft  THUNDER  KIT 
uPSTREl'  »«i  61  BRIOSE 
"TOOLF  OF  TURNING  BASIN 
IT  HUSTON  R,  JUNCTION 

PONO  OUTL..CO"".  OF  JN|ON 
IT  H1GHRAT  NO.)  ST,THOH*S 
IT  HitioLESEn  CO, RO. NO. 11 
2ND.  CDNC.N.  OF  ST.  THOMAS 

1  ST  roNC.  RO,  S-*  OF  SFL>ONT 
COUNT*  RO.  26  ST.  T«D"»S 
iST.RRtrtGE  ABOVE  PORT  STANLEY 
•T  ELGIN  COUNT*  ROlO  «S 

2  HJLfS  EAST  OF  UNION 

AT  HIGHWAY  NO.  *R 

TNSIO'    EASTERN    SIP    THUNDER    Si* 
OFF     mHjTH     0'     K4NINISTI0UU 

NEAR   PI'LR   "ILL,    HtBSION   air 
NEAR    PROV.NTLL,    CISTERN    G»R 
NE«R    »BITT«I    PAPER    "ILL    SLIP 
IT    »STTt»I    PiPER    "ILL    DITCH 
N.E.OP    »FLCO»E    ISL.LtGHTHPUSE 
S.€,n»    »FLCO"E    ISL.LIGHTMOUSt 

THnusiNO  19L.  P«T,  LIRuE  "TLLS 


»ILF«GF 

LftC'TION 
CODE 

ioJ."i 

1* 

RtftI 

oaf   02 

1D.T 

1<> 

Aiaa 

OUT     02 

«».R 

1* 

fllSR 

01!    02 

IUT.1 

1* 

»ia« 

«)•    02 

1111.2 

16 

rum 

Ols    02 

111,1 

1h 

nno 

l>«J    02 

»5.« 

It 

si*a 

f>»»    02 

«.< 

Ik 

DM 

105    02 

a. 2 

o.o 

0,0 
0,0 
0,0 

o.o 
o.o 

n.o 

0,0 

o.i 


IS  »R0  020  02 


o.J 

OR 

OOAR 

noi 

02 

«.s 

OR 

<10  0R 

002 

02 

o.» 

OT 

no>0 

001 

02 

«.* 

OF 

Ofllfl 

001 

02 

Ok  00*0  002  02 
12  00*0  001  02 


S.I 

OR 

OOS) 

«12 

02 

0,0 

nt, 

ons\ 

901 

01 

!».» 

06 

ooai 

00] 

02 

!i»* 

0* 

00R\ 

OOS 

02 

0*,1 

06 

noa) 

010 

12 

I'.S 

16 

OOFl 

001 

02 

ii. a 

16 

onai 

(102 

12 

1,2 

11 

01  oa 

001 

12 

•»f 

01 

oloa 

002 

12 

1,0 

01 

01(1" 

OOJ 

02 

2.S 

01 

noa 

OOS 

02 

*.» 

1* 

0  0  FT 

00* 

02 

IR.o 

It 

OOST 

01) 

02 

2a. 2 

16 

OORT 

01* 

02 

ia.« 

16 

OORT 

001 

0! 

27.  i 

16 

OORT 

007 

02 

1».  0 

1* 

ooai 

OOR 

02 

1,0 

!» 

OORT 

010 

02 

10,* 

16 

ooat 

012 

02 

«,2 

16 

OORT 

Oil 

02 

01  01?«  001  OJ 

oi  moo  ooi  oi 

01  0000  001  01 

oi  oooo  ooi  oi 

01  1000  001     01 

01  1000  OOS    01 

0  1  0000  00*    01 

01  1000  007    01 

oi  iioo  ooa  oi 

II  1027  001     02 


P1GE 

NO, 


590 
554 
562 
579 
580 
588 
591 
554 


373 
374 


395 

250 
244 

247 
249 
251 

248 
24t 

37 

38 
40 

41 

526 
531 
532 

S26 
527 
528 
529 
531 
530 


L.C*Tioi'1nI    c° 


L,     ail'H|_F     X. 


L,r»T»Bioi/T  co  h«y  2,  l  H.s.E  OF  ciTiRionr 

L.riT»»«nur  rs  rivtsrON  strfft,  Kingston 

l.r»T*R*QUT     CR  PNSTR.aPS.  rl-*P*N9    LlNF.KFwGSTPW 

I.     M'hHLF    «,  N     RHUCH     INVFRMURON    PROV.PiR* 


*«7 

*.« 

1.0 


12  100?  101  02 

\r  no?  oos  02 

(?  0102  007  12 

ia  11 ii  ooi  12 


383 
384 
385 
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ministry  nf   Thf  invironxent 


MATER  RESOURCES  HRANCM 


RTVFK 
HASJN 

STREAM 

LITTLE    H. 

UTTLE    R. 

LI  "LI    "C    *. 

LT"IE    PIC    R. 

LUCKNOM    R. 

LUCKNd"    R. 

LtlCoNOM   R. 

lynoe   r. 

lyhoe  R. 

i.TNoe  r. 

LVNOE    R, 

LVNOF     •, 

LYWM    R, 

LYMM    «, 

LYNN    R. 

lynn  a. 

MADAMASKA     ft. 

"AfiNETAMAN    R. 

MACNETiNAN    * 

-1AGPIF    R. 

"leRic  R, 

•uBRie  a. 

naitlano  p. 

RLVTM    SB, 

MANNING  DRAIN 
HATT4MA  R. 

xCCURRY  L.'UT. 
XC  InTYR(  U. 

«C  "FLL'R  R. 

"C  vicar  ca. 
michipicotei  " 

*1L1 HIVFN  CR ■ 


l."AITL*NO  R. 
l.MATTLANO  R. 
naITLHO  «. 
XAYTLANO  R, 
1ATUA10  R. 
"ATTL*10  ». 
MATTLANn  R. 
MATTL**D  R.TBI 
".  NAITLANO  *. 
x.  MAITLANO  «, 

X.  MAITLANO  R. 
H,  HAITLANO  R, 
x.  maiTlamD  ft, 
SHARPES  CR. 
SHARPES  CR. 
S,  MAIHAND  R, 

MANNTlC  DRAIN 

haTTAmA  r, 

MCCURRV  L.  OUT 

Xf  INTVRE  «, 

"C  INTVRE  R. 

xc  «FLL«R  R. 
«c  MELLaB  R. 

»c  *ic»«  c». 

"IfNlHtOTI*  R 

xjilxaVEn  CR. 
xjlcxaVEn  CR, 
Nil  LXAVSX  CR. 
XTILX»»(N  CR. 

xTxjen  c«. 

"ixiro  CR, 
"18910*  R, 


INDEX  TO  REPORT 

SAXPLC  POINT  ocscriptidn 

RIVERSIDE  DRIVE,  xlNBtOR 

AT  HMY  tT 

KMT    |1 a    PORT    ALIERT 

CIWIW    IT,.    VILL'M    OF    LUCKNOM 

AT  BASELINE  «0AO  XHITlT 

IT  x.f.wn.l?  NORTH  OF  CO.RD.I 

IT  Cfl.RO.1  F.OF  M«Y  NO, 11 

IT  FIRST  CONC*. OF  HIT  10. Til » 

HUT  *,  PORT  DOVER 

AT  BRIDGE.  LTNN  V4LLEV  RDtR 

AT  VICTORIA  IT.IIHCOE 

HKT  IT  ••IDSE.  1RNPRIO* 

AT  MIBHMAV  NO,  »« 

mxv  IT,  |  x,  «.  OF  >IH 
RR10CF  OOXNIT.OF  MISSION  FILLS 

SIDE  Rn,,H,OF  BLYTft 

IT  HUT  NO. II  S-X  OF  P>L*(*STON 

hwv  21  s-»  OF  P*L"E*|TON 
hmY  II,  SOOERICH 

ONE  HJLE  N.E  OF  «»D*ETl» 
HUT  IT,  DOHNITR,  HtSRISTON 
AT  HISHMAV  NO,  SI,  SOOCRICX 

DNSTR.PBOH  C01C.ROAO  NO  12111 

HAMLET  OF  TROMBRIOSC 

MM*  Jl.ONSTB,  Lt*T0»(L 

HiL»  XKE  N-|  Ll»T0MBL 

DNSTR.  VILL.  OF  BRUSSELS 

O.T  MILES  EtST  OF  ETHEL 

•T  CONC  ROS.21J  R.M1M4MOSM  THP, 

AT  1ST, CONC, N, or  BENMILLER 

mmt  t|  L0H0ESI0R0UCH 

IT  FSJEJ  CO  ROS  IK  TECUHBEH 

HMT  511  RRJOGC,  HATTAMA. 

F»IL  ST.,  PARRY  SOUND 

AT  MAMMtllO  AVE.  THUNOfB  SIT 
MTCMMAVS  II  I  IT,  THUNOCR  l»V 

AT  I0*TM,  AVE,,  THUNOER  SAY 
1E»R  "Oiith,  THUNDER  SAT 

AT  CUMBERLAND  ST, i  THUNDER  "*» 

HMY  IT,  5  M.  S.  OF  MAMA 

COUNTV  RO,  5,  SYDENHAM 
1ST  COiC.RD.,  N.  OF  HfLLHAVEN 
1ST  CONC.  RO,  S,  OF  OOESS1 
AT  COUNTY  ROAD  NO,  * 

"MY  f,  mimico 

RICHVIFM  SIDE  ROAD,  ETOSICORE 

NEAR  XOUTH 
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"THISTRV  OF  TMf  (NVTBONNENT 


matfr  SfSouRCES  W«C» 


RlvJFB 
HASTN 


"l!!Ullr.I  U, 
MISSISSIPPI  «. 


MnNTBFAL  R. 
MONTRFAL  B, 


momse  R. 


M1S9TSSAGI  0. 

CANOTn  L, 

cltif,  °, 

Cl  vnf  a. 
Indian  R. 

mississippi  l. 

mississippi  r, 

Mississippi  r. 

mississippi  r, 

-usisaiPPi  r, 

mississippi  r, 

mississippi  b, 

Mississippi  b, 

mississippi  r, 

mississippi  b. 

mississippi  b 

mississippi  r. 

"uiimi'fi  b, 

mississippi  r. 
sharrot  l, 

BUCK  R. 
CI.  ARE  B. 

maooc  CR. 

MOIHA  L, 
Mnloi  R. 
MnlSA  R. 
moTRa  R, 
MOTRA  R. 
MOTRA  R. 
MOTRA  ft. 
MflTRA  R. 
SkohtanaTTA  l, 
Srncn  L, 
SULPHtDE  CR. 

MONTREAL  «. 

GlSnun  L. 
GIROUK  L. 
montpfaL  R. 
MONTREAL  B. 

moon  R, 

ARITTRI  B. 
ARITTRI  B. 
BL*CK  R, 
FIVE  MILE  CR. 
G0UGM  CR. 
GROijnoMOG  B, 
KABUSKASINO  B. 
KABUSKASING  R, 
"<TT*G»H|  B, 
MITTARAM?  B, 
»1THSI»I  B. 
MaTTaGA"!  B, 
MjTTAGAMT  R, 
"ITti* ISHK* 1 A 


1N0EI  10  REPORT 

Sa»P|_F  POINT  DESCRIPTION 

AT  "TSSTSSJGI  CHUTE 

AT  Dam  CANONTO  LAKE  INLET 

RFinw  LANARK 

ABOVE  LANARK 

AT  CLAYTON  L*«E  OUTLET 

HEAR  I AKE  PARK.  8ECKKITH  T«P 

RAILWAY  BRIDGE, NORTH  GA.LETTA 

AT  OAM  RFLOW  SAKENHA* 

»T  C.P.B.  BRIHGE  PAKENHAM 

homnstpfam  nr  alhonte 

I'PSTBFAM    OF     AL«ONTE 

SELDw  CARLETON  PLACE 

AROVF  CABLETON  PL»CE 

AT  HJY  7  INNISVILLE 

AT  DALMOltSIE  LAKE  OUTLET 

H.T  *,og  >tEAR  STONE  RO  STATION 

AT  KASfkAKANAK  LtKf  OUTLET 

AT  Hajjnah  LAKE  OUTLET 

AT  majinAk  L»«E  INLET 

AT  HMY,  )g,  SHARROT  LAKE 

AT  Hhv.  T.  »  "ILE*  ".ACTINOLITt 
1BT  RRIOGE  UPSTR.STOCO  L..THEFD 
AT  R.B.  BRIDGE  1  W,  a,  MAOOC 
CfllJNTV  RRIOGE!  1  N,  8,  "iOOC 
FOOTBRIDGE  N,  MHT  2.  SELLtVlLlE 
BRIDGE  IN  CANMIFTON 

ITOCn  L.  OUTLET 

SToro  bridge,  hunGERFQRD  tup 

JAMESON  STREET,  TREED 
HMY  T,  t  «ILE  9.  DELORO 

dnstr.  village  of  xalone 

HMY  T,  «E»B  ACTINOLlTt 
MUNICIPAL  BEACH  •  «.  TKEEO 
UPSTR.  STOCO  I..  HUNGEBFORO  TUP 

HUT  |f,  6*  milEs  SOUTH  OF  kAha 

AT  OUTLET  NEAR  COBALT 

AT  GLEN  L*KE  OUTLET 

RRIOGE  UPlTB.CONf.KlTN  OTTAMA  » 

M«Y  II,  IN  LATCMFORD 

AT  MIGHMAV  NO.  101 

DNSTB.  AATTTSI  PAPER  CO, 
UPSTR,  ASITTS!  PAPER  CO, 
HHT  101,  T0«N  OF  mat  MESON 
AT  MOUTH  IN  TOWN  OF  "ATTICE 
LAURENTIAN  AVE,,  KAPU3KASTNG 
HMT  II,  RRIOGE  IN  FtUOUIEB 
UPSTR.  SPRUCE  FALLS  PAPER  CO. 
DNSTR.  SPRUCE  FALLS  PAPER  CO, 
DNSTR.  FROM  TIMNJWS  STP 
H«v  in)  BRIDGE.  TIMH1NS 
IIPSTB.AR1TIRI  PAPER, SMOOTH  ROPK 
DNSTR  .1RITIPT  PAPFR, SMOOTH  ROfK 
AT  TTMHTNS  NATERKORKS  Pi  ANT 
HwV  II,  TOWN  OF  HEARST 
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"iNtSTKv  nr  tkf  »Nvr»o««ii*T  •  «iiF«  BFaouacFs  rbiuch 


riyfa 


«noaE  o. 


"IJOOY    c». 
»'IS«n«i     BJ1/FB 


MMSKHAT     R, 

NiiscnnT   B, 

NiNTICOaf     C». 


N»PIN€F    ». 


NAJM    CB. 


NrPIGClN    R. 


-jn:  Ti*i*ir,4    o. 


ST8F1M 

"T8SINIIBI  B, 
RnRtuatNE  R, 

ROBC'IBTNE  », 

■unoy  cr. 
CidT  Bivra 

EaST  BIKER 
FlIBY  L,  OUT. 

InMil  0. 

L.  0'  I1Y8 

L.ftF    RIY8    OUT. 
L.     ITfUNON    OUT. 
aaRY    L.    OUT, 
"llSaoal    L.    OUT 
■u»kO«»   R. 

MUSaOKl  B.N. 
HIiMirOKA  B.N. 
»HS*fl<»    •.«, 

anssfiu  l,  our 
ansaEau  a. 

MUSKBJ/T  B. 

NltiCOOT  R. 

N1NT1C0KE  CB. 
N1NTIC0KE  CB. 
N1NTIC0KE  CB, 
N»NTTCO«E  CB. 
N1NT1C0KE  C« 
NlNTtCOaE  CB. 

NiPiNEE  B, 
nurineE  B, 

W49M  C". 

NEFHlNG  B, 
NEFRI«G  B, 

RalNY  B. 

utai  », 

BalNY  B. 
BUTNY  », 
Bi!U  B. 

r»tny  b, 

RiTNY  R. 
RiTNY  B. 
■TNNIBEB  B, 

RtNNIBfS  B, 

NIBIGON  B. 
N1BTB0N  B. 

rni  OalTEB  B. 
NflOTM    B, 

RFfTON  CB, 
RFFTON  CB. 
RFFTnf  C». 
RnvNF     0. 


!NOt»  TO  REFORT 

J»"BLE  BOTNT  DESCRIPTION 

KIlT  II  R1TT1CC 

M»»  till  BBIOSEi  «NITNE»  TUB 

hhv  mi  RRTOGE,  HOYLE 

IT  1ST  RBIOCE  *BOVC  L.  EBtE 

IT  HIGHN1Y  11,11,  OF  HUNTSVILLF 
IT  BavENCLIFF  BO.,  HUNT3VTLLE 
NaT  if»,  HUNttVILLE 
8N4LL  LOCK,  BOBT  ClRlIaS 
HiNNl  BIRO,  BOBT  C  A R L  I  N S 
HUT  JJ,  nOBtET 
hut  na,  at»sviiLE 
rii*  it  a,  huntivhlE 

1MB)  51»,  BOBT  l*ONE» 

HHY  44,  Dt|,l 

IT  »ION»tT  NO.  10] 

ubitb.  a.  «aiNCH,aatciB*ineE 

NaT  11    B,    MiCCIBIDBE 

HHT  II,    MUKOKl    MlII 

MHT  Hi,     BOBT    CtBtlNS 

H>T  512. "E»B    BOatClU    F*LL» 

bky  IT  By-F-ISS  BRIDGE, RE«BBO«F 

it  h«*  ijo  a  «i,N,jut(CT.5jaia» 

IT  BBtOBt.CO.BO.U,  NINTICOKE 

it  county  Boioa  no.2tu2 

tub, an, T  E*ST  of  oa«  nitcrforp 

IT    any. NO.*    »'»    OF     J1BV18 

IT    BEGIONtL    BD.N0.5    NlNTICOKE 

LOT    tifl.11    CONC    NO.lt 

oonnbtr.  fbon  nifinee 
mtnk  bridge  ub8tr,  hmv  00! 

it  m.y,  i,  t.  of  Hoaataauais 

•T  I10TM  »VE.  THUNDER  »*» 

MNV  11117  a,  HiBLEalBD  Slot  BO 

Dn«»8TBH"  OF  END 
TOIL  RR100E.FORT  FR4NCEB 
ONaTB.  OF  CONF.NITH  StUDfTTE  B, 
UB8TB.0F  CONF.KITH  BtUOETTE  a'. 

irIvf  F»n 

na8TB,  FflRT  FRINGES.  NOBTH 
ONSTR.  FORT  FRANCES,  CENTRE 
DN8TR.  FOBT  FRaNCES,  BOUTH 
IJB8TB.  HINNiaOTa  Bg|.B  a  BiBEB 
OONNBTB,  NlNNiaOTt  BULB  I  Pi»F» 

it  aarnsF  ca«EROH  fills 

IT  MBY  IT,  NIBIBDN 

C.N.B.  BB.  BBIOCEi  COLDaaTER 
«I"CnF  CO.  RO.  IT 

RBIOGF     ON    N>8    BO,     N,     OF     RFCTDN 
RRIOCf     ON    CONC.     R.N.nF    BtFTflN 

»T  si»cof  cn.Ro.NO.io 

CONC.  (i,F«BL  RUNE  RBOV,  »«Ba 


NUt»5f 

i  (icaTION 
coo? 

R»GE 

NO. 

ioi.f 

IB 

no(,«  oil  oi 

780 

JftH.O 

19 

no*a  no)  02 

771 

J51.5 

If 

no*a  ooa  02 

772 

«,I 


1*  HI?  001  02 


8T,  1 

01 

ooa* 

012 

0! 

US 

RI.O 

n! 

ooaa. 

olo 

OJ 

US 

»«,,< 

01 

ooaa. 

00T 

M 

HI 

i«.* 

OJ 

oom 

010 

02 

113 

Jl.« 

01 

O0R8 

on 

02 

114 

ai.a 

01 

ooaa 

tlo 

01 

116 

**.» 

01 

anf, 

004 

fe 

112 

»«.« 

OJ 

ooa^ 

DOB 

02 

112 

!T.« 

nl 

ooa? 

00* 

02 

no 

21,  • 

11 

ooa^ 

001 

02 

108 

11  .* 

05 

00R4 

001 

02 

106 

•  0,1 

01 

<H*H 

012 

02 

115 

at),* 

01 

ooei 

Oil 

02 

115 

•  J. 5 

01 

ooas 

ooR 

11 

109 

ja.a 

01 

808^ 

002 

02 

107 

<«.* 

01 

onaR 

028 

02 

117 

°.Z 

1» 

OR  1(1 

020 

it 

726 

*.» 

01 

01  2A 

001 

!>1 

126 

1,0 

1* 

0  1*0 

001 

02 

546 

ll.i 

I* 

01*0 

002 

02 

547 

2«,a 

1* 

01*0 

001 

03 

548 

'.T 

1* 

01*0 

ooo 

02 

549 

If.  a 

It 

01*0 

001 

"? 

S50 

i«.i 

la 

01*0 

00* 

0? 

551 

l»l 

IT 

«»J1 

oni 

"2 

679 

«,2 

17 

OOH 

002 

02 

6  BO 

12  0051  001  02 


0.2 

01 

0  107 

001 

02 

35 

a, a 

01 

O10T 

002 

(12 

36 

175.0 

10 

O001 

001 

02 

746 

211,0 

19 

OOOI 

000 

02 

747 

laO. a 

10 

0001 

OOO 

02 

753 

102, 0 

10 

noot 

010 

02 

754 

182,0 

10 

OOOI 

an 

02 

75  5 

2oo,o 

10 

OOOI 

012 

02 

757 

200,0 

11 

00(11 

Oil 

02 

758 

200,0 

10 

OOOI 

Oil 

02 

759 

S«.o 

10 

0(101 

001 

02 

744 

57. 1 

10 

oooi 

002 

o? 

745 

11,« 

»l 

0  00  0 

001 

02 

26 

*.o 

l»l 

onoo 

002 

02 

28 

1  .7 

OJ 

OOT* 

001 

02 

77 

i  .a 

61 

007* 

002 

o2 

78 

oi  .2 

m 

0057 

oil 

02 

68 

5R.2 

nj 

0057 

010 

02 

69 

**.2 

B5 

005T 

020 

0* 

75 

S«. 2 

01 

005T 

001 

02 

60 

XXXV 


HTNISTRY  OF  T*F  ENVTRONHfNT   •   K4TCS  RfSOUBCFS  HBANCH 


"TVER 


nhttawasaga  r, 


01KVILLF     CR. 


ORCHARD    CB, 

osmjhi  r«. 


OTTAHA    », 


PFTAwAwA    r. 


pic  o. 


PTCKF»KL     R. 
PICTflN    CR. 
PIG^O*    B, 
PlNf    R, 

BOTTA»ATO«T     R 


8TRFA" 

RflVN.F  R. 
ROVNE  R. 
RHYME  R, 
RtlVNE  R, 
RnYNE  R, 
LA"ONT  IB, 
«A6    R, 

hap  r. 

NOTTAwASAGA  B. 

NriTTAwASAGA    R. 
"Twf    R. 

BTwF    s, 
•t»t    *. 

I.S4KV1U.I   cr, 
m.OakvILLE    CR, 
».Oi«uILLE    CR. 
".OAKVILLE    CB, 
OAK»tLLE    CB. 
OAKVILLE    CR. 
OAKVILLE    CR, 
OAKVILLE    CR, 
OAKVILLE    C«, 

Orchard   CR. 

"ONTGOMEBY  CR, 
OSHAWA  CR, 

OTTAWA  R. 
OTTAWA  R, 
OTTAWA  R, 
OTTAWA  R. 
OTTAWA  S, 
OTTAWA  R, 
OTTAWA  R. 
OTTAWA  R. 
OTTAWA  R, 
OTTAWA  R, 
OTTAWA  R. 

PFTAHIHA  B, 

»l»C«  R. 
BLACK  R, 
"LAtK  R, 
"LACK  R, 
F0»  CR, 
»K  R, 
RUDDER  CB. 

PICKEREL  R, 

•ICTON  CB, 

PTGEOw  R, 

Pf^F  R, 

PnTTAwATnT  R, 

PflTTAHATnMJ     R, 


INOE*  TO  BEPDRT 

SA»RLE  POINT  DESCRIPTION 

COUNTY  RO,  IO.DNSTR,  »LLI9T0N 

1ST  CULVERT  HNT,  2»  N.OF  hkY.io 

1ST  CONC. E, OF  HWY20  N.DF  mwy  io 

AT    Mwvg.ND    1H»'    SHELSURNE 

AT  CONC. 6  MUL"UR  TOWNSHIP 

HWY  26,  STAYNER 

AT  CONC, 2  TOSOROWTJO  TwP, 

AT  COUNTY  RO,  1  NEAR  CBEENORE 

AT  HIGHWAY  NO.  »2.  "ASASA  «£AfH 

IT  CONC. 2  ADJAL*  TWR. 

AT  HWY, NO. 26  EOENVALE 

UPSTR.  CAMP  RORDEN  STP 

JPSTR.  VOTTAWAiAG*  R,, ANGUS 

AT  CONC,*  MUL«UR  TOWNSHIP 

RASE  LINE  00.it  SIXTEEN  VALLEY 
hhy  n    l.S  HI  S  SCOTCH  BLOCK 
OA"  AT  SCOTCH  BLOCK  RESERVOIR 
oTm  CONC.  ESGUESING  TWR, 
HWY  2,  OAKVILLE 
STDEBQAO  10,  HILTON 
AT  COUNTY  RO,  4  (HILTON  RALLS) 
AT  C0.R0.2S  URSTRH  OF  HILTON 
AT  CO.RO.B  URSTSH  OF  KELSO  RSVR 

AT  CRANVIEw  DR.iHEAEORO 

AT  HAPROUR  ROAD  OSHAWA 
STHCOE  ST.  S.i  OSHAWA 

OKA  FERRY,  OKA 

CARILLON  OAM,  ROINTE  FORTUNE 

CHANNEL  112,  HAHKESSURT  (COMB'.) 

AT  PERLEv  BRIDGE,  HAMKESSllRV 

ALEVANDRA  BRIDGE.  OTTAWA 

BRITANNIA  WATERWORKS,  OTTAWA 

AT  CHATS  FALLS,  HYDRO  FLINT 

CHENAUX, HYDRO  BLANT 

DPS  JOACHIHS, HYDRO  BLANT 

AT  OTTD  HOLOEN,  HYDRO  BLANT 

DAH  AT  TEHISCAHINS, ONTARIO  SIDE 

HHY  IT  RRTOCEi  BETAHANA 

AT  HWY  17 

HWY  S1«  SOUTH  OF  ASONZON 

I  HTLE  BELOW  OUTLET  OF  MQBE  L'. 

ABOVE  "OOSE  LAKE  INLET 

HHV  til  HANITOUHADGE  LIKE 

AT  HWY  17 

WEST  OF  HIGHWAY  NO. blU 

AT  HIGHWAY  NO,  69 

AT  CONSERVATION  ARE!  BOND 

IT  HWY  Aj|,  BIGEON  RIVER 

CONC. A, HURON  TwP,, NEAR  LUBGAN 

AT     BRIDGE     AT     10TH    JT.OHFN     SOUND 
AT    FnruF.     SARGENT     R«MY, 


MILEAGE 

LOCATIO, 
CODE 

06,6 

81 

005T 

007 

02 

T6.1 

nl 

11057 

611 

02 

73.7 

0! 

00(7 

012 

02 

76,1 

03 

00(7 

016 

02 

l>0,2 

"3 

80(7 

014 

02 

11.2 

03 

0057 

0  64 

02 

16, » 

03 

00(7 

021 

02 

46,7 

03 

8057 

022 

02 

9.1 

03 

80(7 

0  66 

8J 

68.  S 

03 

06(7 

01T 

02 

14.1 

01 

8057 

021 

02 

11.4 

01 

80(7 

0  65 

02 

J2.2 

01 

60(7 

010 

02 

«.» 

03 

0057 

020 

02 

12.2 

06 

006! 

Oil 

02 

26,1 

06 

8061 

603 

02 

27.") 

06 

0061 

605 

02 

2».S 

06 

0061 

007 

02 

0.0 

06 

0061 

001 

02 

I'M 

06 

00*1 

002 

02 

ID. 2 

06 

0063 

008 

02 

21.6 

06 

00*1 

004 

02 

IS. 6 

06 

0061 

010 

02 

0.0 

0} 

0027 

001 

02 

o.s 

06 

0111 

002 

02 

o.o 

06 

8111 

001 

02 

J4,o 

18 

0008 

028 

62 

(6.8 

18 

0000 

0111 

02 

68,0 

'6 

onoo 

051 

62 

68,0 

IS 

0000 

078 

6! 

128,4 

(9 

8000 

120 

61 

133. S 

18 

0806 

150 

"2 

163.6 

18 

6066 

170 

02 

1S8.6 

18 

0080 

200 

02 

282.8 

18 

6080 

100 

02 

J00.4 

18 

0060 

160 

02 

m.» 

18 

6060 

160 

0? 

1.8 

18 

0»30 

026 

02 

».( 

81 

0060 

002 

02 

32. 1 

01 

0060 

001 

02 

82. 0 

01 

0060 

066 

02 

82.8 

01 

0660 

006 

02 

65.1 

01 

0660 

005 

02 

4.2 

01 

0060 

00  1 

02 

62,6 

81 

0660 

007 

02 

17,2 

o! 

0110 

061 

02 

O.S 

IT 

6006 

ooi 

02 

11.3 

01 

6117 

601 

62 

1.2 

08 

0103 

001 

02 

1.0 

(11 

0015 

002 

02 

",1 

01 

0615 

ool 

02 

RACE 

NO. 


63 
66 
67 
70 
71 
64 
73 
74 
62 
71 
74 
61 
G5 
72 

226 
220 
221 
222 
21 B 
219 
22  3 
224 
225 

52 

286 

284 

692 

683 
683 
684 
6B5 
686 
687 
698 
699 
699 
690 

726 

15 
16 
IB 
20 
19 
14 
22 


599 

45 

342 

47 
48 


XXXVI 


■'JMISTBV    OF     THF     FNVIBONHC'T 


mTFB    OFjmiBCES    »«"£* 


41  V(U 
HISl'J 


PREtTY     0. 

pbinrle  cp. 
pBorYOBS   r«. 
PIICF    9. 

BAIhT     ii«f 
on  JOIN    0, 


OtMHU     C». 

baTToav    co, 
BFD»UL    CR, 


STBfl- 
PRETTY  P. 
PRTnGlE  CR. 

proctors  c. 
"iirr.  a. 
p»Iny  like 
n.  batstn  b. 

M,  BM5JN  R. 

i,  rkiSIn  a, 

RlTSTN  «. 
BITS!"  a. 
»itSI«  R, 
RtlSTN  R, 
RlTSIN  R. 
BlTSlN  R, 

««TS|N  R. 
»*tS!N  R. 
».  RMS1N  R, 
S.  R4I3IN  R, 
a.  BJTSIN  A. 
9,  B4IBIN  «, 

P«MRO  CR. 

BiTTBjY  maBSn 

REOhILL  cr. 
REOHTLL  CR. 

POBK  L. 

CBON  L.J.NLFT 

joc«  R. 
jock  R. 

KFNPTYUIE  CR. 

Rinf'n  R. 

BJOFAU  B. 

RiriE*u  a. 
a T fF Jin  R. 
»Ti>e»ii  a. 
BinE»n  a. 
bioeau  a. 
RTntiu  u. 
RTnEKi  k. 
BjriEiii  R. 
btoe«»  R. 
Rrnr'ii  R. 

TIY  ». 

TiV  R, 
T»Y  B, 

boot  b. 

ROOT  0. 

I  ,  kOuCE    CB. 

L.  MnM    CR, 

L.  Bpcist    c*. 

L,  Bnnr,E  ra. 

Bniif.F     B. 


Inof.«   to  beport 

S»"PIE   point   ne aCR IP-Tin" 

IT    PtaitiY    MIDGE    COLLINGkOOD 

H»T»0>.    ST.,    BMITBY 

1ST    CflNC .     BO.     S.     OF     BRIGHTON 

IT    ESSEI    CO    RO    02    S    OF    PUCE 

H»».     ||     IT    NODE"    C»USl"«»V 

IT  FIRST  UB5TR  OF  P.1RTINT0NN 
BRIDGE  OF  »CH1LL«N  CORNERS 

BMY  Ql  NONCKi,AN0 

IT  HJGH.UY  Nl),  401,  LKNC4STER 

PRIDSF  SETNEE*  »ILI.I»»STO«*»l,»>'ai£TEK 

FIRST  RfNO  DnST  »lLLI»»*Tn«« 

COR  miall  U*9T  »!LtI»"lSTO»N 

1.«  "TIES  ONSTR  FRO"  "»R1  TNTOkN 

FIRST  BRIDGE  UPSTR  "»»TINT<1»N 

FIRST  B.0IDGE  ONSTR  ST  1N0«E»S 

FIRST  BRIDGE  UPSTR  ST  «NO«F»J 

COUNTY  RR  IS  ElST  OF  LUNF.NP.URf: 

IT  SRIOCE  IN  GLENQ.LE 

CTY  RR  20  S.  OF  C»SHIDNGLFN 

BRIDGE  ON  HCCONHIL  »«. 

MIOGF  ON  CT»  BO  IS 

XXV  2,  BURLINGTON 

"(«t>0»  HOOD  RD  CLiRMON 

HE'Ch  so.,  hihiltdn 

ONSTR.  S  KN.LANOF.  SI  TH.Hl.MIi.  TON 

(NO  OF  RO.  TO  TIMNfRMlNS  ISL. 

COMHUNITT  OF  CROM  LIKE 

T»P  LTNE  ONSTR.  RICHMOND 

OIICCN    ST.,     RICHMOND 

HWY  (II,  K(KPTV[LLE 

OLD    SI  »    LOCUS,    8"ITHS   FkLLS 

Nl»Or,us   LOCK    '»«,,»    N,    N. CROSBY 

m*»  «3,  HFRRICKVILLE 

IT  0»«  IN  SLICK  RtPIOS 

RilRRlTT  R1PI0S  8RI0CE 

RRIOSF  IN  RTQF.FU  FERR* 

IT  ROCKET  NtaRQNS,  RI0E1U  L»KF 

IT  01X  IN  «U»l»«OC« 

ONSTR.  CONFL,  »ITH  JOCK  •. 

IT  SRIOGE  DNSTR.  KIRS 

bOS'S    KICK    RO'Oi    DTTJtwt 

■T.  PITRJCK  ST.  SRIOSE,  OTTtKl 

1  ».  ONSTR.  PFRTH  L1S00NS 

«T  P*RK(T  ST..  PERTH 

it  m>  it  rolTngbroke 

"■»     IT,     (,    M.f.     OF     5.S.     N1BIE 

HK»     IT     <1    "1LES     N    S*ULT    ST    BIBIE 

STFFLES    »Vf       F.     OF     TO»N    OF     "IBKHm 

b«t    7    LnruST    HILL 

H.T    on    MlofjULLf 

T»IN  BfvFBJ  OB.  JCJRROanuSH 


1  nciTlriN 
r.nnf 


n?  nnsi  noi    H 


1.1 

Oh 

(11  OB 

BOi 

oa 

0.2 

n» 

0151 

001 

11 

?.l 

no 

POOS 

noj 

0? 

?lt,0 

10 

(1001 

Old 

el 

I5.T 

1? 

«0T1 

01  1 

M 

2J.> 

1? 

A(1T} 

01? 

»! 

JS.l. 

i? 

nnTl 

811 

(1? 

1  .2 

li 

OOT^ 

0(11 

1? 

*.' 

I? 

nnT\ 

00? 

ni 

*.» 

1? 

nOT\ 

ooj 

02 

»,T 

11 

0071 

000 

ft! 

l?,k 

11 

oiiti 

OOfc 

02 

1(1,1 

i? 

O0T? 

007 

02 

20,3 

1? 

00" 

ooo 

02 

2T.P 

i? 

11(17  5 

OOB 

02 

]•.* 

12 

(10T3 

Oil 

02 

*.o 

1? 

00T1 

tit 

02 

11,1 

13 

0071 

015 

02 

Id, 5 

1? 

nnTj 

01* 

02 

*).» 

(1 

noTi 

017 

(12 

06  nnsa   ooi    f-2 
06    "rtfe*    001    o*? 


0,1 

OO 

0001 

001 

02 

M 

no 

00  01 

002 

02 

102,0 

1» 

0015 

02S 

01 

BB.U 

1» 

10JJ 

02Ji 

02 

«.' 

1« 

0033 

01s 

02 

2T.5 

IK 

0031 

017 

02 

!«,* 

l« 

0031 

003 

02 

60.(1 

10 

003S 

OOK 

•02 

02, 1 

m 

OOJl 

007 

02 

07, S 

i» 

0033 

Oil 

02 

1  1  .0 

10 

0013 

012 

n| 

12,0 

IK 

0033 

OIK 

02 

OB.l 

IK 

0033 

0  IB 

02 

7<1,(. 

IK 

0(131 

020 

02 

5B.R 

IK 

0033 

026 

02 

.  15,2 

1* 

0033 

«2K 

02 

2*. 2 

IK 

0031 

02« 

02 

T.l 

IK 

0031 

031 

(12 

1  .0 

10 

OOJl 

03a 

02 

70,9 

li 

0013 

OOK 

02 

70. B 

(« 

0033 

OOB 

02 

»».2 

IK 

0011 

023 

(12 

0,» 

15 

(101  1 

0(1| 

02 

e.« 

11 

(101  1 

002 

0? 

*>.(. 

0* 

O0O7 

(10a 

02 

l".3 

0*. 

OOOT 

(10K 

02 

PW 

o» 

00B7 

OOB 

02 

2.0 

Ok 

00B7 

013 

02 

1?,* 

<ic 

0007 

002 

02 

403 
403 
404 
396 
396 
3S7 
398 
399 
399 
400 
401 
402 
405 

406 

406 


367 
368 

703 
702 
697 
693 
691 
692 
693 
695 
696 
699 
699 
700 
704 
704 
705 
706 
707 
694 
694 
701 

416 

417 

263 
264 

264 
267 
260 


XXXVII 


"(NISTUV     riF      (ur     FNV1S0SMFNT        -       rtATFP    BFSnuSCFS     HH1NC* 


el  vFrf 

MAST'. 


SAl  F  m  co, 
S4t  «on  w, 
sa'<dusk    ci. 

SAUHLE    1. 


3l«Gll(N     CH 


rfmPf.m?    a. 


ST"F»" 

biugf    B, 

BnUGF     B. 

RniiGF    B, 
bomgf    0. 

Busro*  ». 

•-ALf"     CO. 

S.i  «n».  o, 

sahiiubk  t". 
S»"niis«  fx. 
sanoiisk   C«. 

ALPFMABLE    B-B 

Slini.t    I). 
SAIIBI.E    B. 

«L«C«S    C». 
*,    SAllGEF"    B. 
htteo   CB. 

PFIB         CB, 

PFAOI.     CP, 
BOCKY    SAUGEEN 
SAUGfEN    B, 
BmGfEN    8. 
SillGFfM    R, 
SA"GFEN    B, 
SlI'GFEN    R. 
SlHGEE"    0. 
SAUGFEN    B. 
Sii'GEEN    ft, 
SAMfiF.FN    R. 
S,    SAtlGEEN    B. 
9.    SAUGEEN    B. 
S.    SAUGEEN    R. 
TEFJUTEB     B. 
TFFS«ATER     B, 
TFF3»»TE0     B. 

S"«G"IN    CB. 

SEGUtN    «, 

BUCKLES     CB, 
O'lfl    L  .CONTBOL 
RilO    LAKE    CB, 
MB    LAKE    TLGS, 
Sim    |.i«E    TLBS 
Mm    LAKE    TLGS 

CAMP  L»«f 

TBFF" 
COFE* 

rooTC"  LAKE 

rpmCM  L.OLiT, 
depot   L.OUT. 

Oiinlob  LAKE 

ounlop  u.   out. 

FL I   I"T     L. 

FgFSH    w*TEB     CANTtL 

Mnnnw  \  Ike 


InDEA"  TO  BFPORT 

81-Blf    POINT    DESCRIPTION  "IltlGE 

AT     BOY     G90YE     NARKMAH  1(1,7 

AT     M»Y,?,1     »TLE     »,0F    B0U6F     Nil  L  l,S 

t«[n  pivfbs  op,  Scarborough  s.s 

SFmFU     Bn.N.OF    FINCH    AVE.  7,0 

I     Ml     F     OF     E»  IT     6    ON    «»(    461  (I,? 

IT     1ST. BO.     UBSTR.OF    L. ONTARIO  0,4 

BmannonvillE,  OLD  h»y  ;  t  ,8 

IT    Mil  D1MAND    CO.ROAO    NO. 11  •!.» 

F1BST     KB.ONSTB.OF    JARVIS    I AGOON  11.0 

IT    M»Y,3    1,6    MI     EAST    OF    HUT. ft  II,? 

IT  «TGH»1V  NO. A)  NEAR  MAR  15.6 

ROtOOE,  1ST  CONC,  H,  OF  TARA  27,0 

AT  SAURLE  FILLS  2.0 

AT  COUNTY  ROAD  N0,1?  »«,4 

ELDERSLIE  TUP.  BO,  2512*  l«,fl 

BRUCE  COUNTY  BD  16  N  OF  MILOMAY  So.h 

AT  CONC  BD.X0.1JHJ  BRAN1  TUB-.  36. » 

AT  CONC.BO.no. 18  SRANT  TUB,  )7,T 

CONC.  ROAD,  »,X.  OF  HARKOALE  »«.l 

YONGF  ST.,  TO"N  OF  NALKF.RTON  «T,6 

HOT  4,  HANOVER  "58.6 

HUT  II,  TOKN  OF  DURHAM  78,? 

DNSTB.FOOM  PAISLEY  21.* 

DURHAM  CONSERVATION  ABEA  81,5 

IT  »fr;H»»Y  NO.  Jl.  SOUTHAMPTON  (1,1 

»T  CONC  BO  J. 5  MI  €  OF  CARGIU  1«.T 

ONE  NILE  N  OF  B.UHGOTNE  7,1 

4T  COMC  BO  015  a»UBEEM  TXP  17,8 

N0BM1NBV  T»P,  BO,  iTtlB  »5,J 

»T  UELLtNGTHN  COUKTY  RD,  NO.  Q  8?,? 

COUNTY  BD.II.  EAST  OF  WJUITtOT  6T,« 

DN8TR.  OIH,  fc,  OF  TEESliJTER  62.1 

AT  CHUNTV  BOAD  NO.l  Sl.ft 

AT  CHEPSTO"  «i.O 

AT  COUNTY  ROAD  NO, 28  S.S 

IT  H«V  t,1    ft  PARRY  SOUND  8,3 

MWY  IflA,  ?  ",B.  OF  ELLIOT  L»KF  Ot,« 

JEST  E«n  OF  BUD  L,  TlGS,  1T.« 

HUT  18B,  BUD  LAKE  5A.5 

otlO  I. TLGS  IIB9TP, BARIUM  TREATxT  S6.1 

AT  0A»  «0»  BUD  L»«E  TAILTNG8  51. » 

EFFLUENT  FBO«  BUD  L,  AT  DAM  *%*  55.8 

AT  SOUTH  ENO  I"." 

NEAR  BD,  TO  ST1NHDCK  TpKN  8ITF  5«,8 

NFM  0A»  OVERFLOK,  STANROCK  5J,8 

TREATMENT  PLANT  CROTCH  LAKE  CI.  1  46,1 

AT  CBOTCH  L.  «3.5 

IT  L.  DEPOT  2B.B 

TN  RAY  I  DUNIOP  LAKE  58. » 

it  nuTLFT  OF  OUNLOP  L.  58,0 

IT  fLI  IOT  L'KE  "UN,  PUMPHnilSF  47,5 

NOOOTf  TBFATMENT  PLANT  N  IT  45,2 

rF^ITBF  OF  L««E  15.3 

XXXVIII 


I OPATION 
CODE 


06  8807  803  82 

06  8807  885  82 

86  80BT  811  82 

86  8807  81?  82 

01  8810  802  82 

66  8I4B  001  02 

IT  8811  801  82 

16  8178  802  82 
1ft  8170  801  82 

16  8178  80(1  02 

88  6135  001  02 
88  0115  002  82 
08    6115    001    02 

68  8121  «3T  02 
8*  8121  00«  02 
88  8121  810  02 
88  8171  042  02 
68  6121  045  02 
86  8121  806  02 
6B  6121  802  02 
68     6121     003    02 

08  m??  005  82 

68  6(21  607  02 

68  6121  6!5  02 

68  6121  017  BJ 

66  6123  038  62 

68  0121  041  62 

66  6125  0«»  02 

08  6121  612  02 

06  6121  616  02 

66  6121  036  02 

6B  6121  006  02 

66  0121  635  m 

66  6121  644  02 

17  6016    O01     02 

OJ    0606    001     02 

fu  6610     007    60 

14  60J0    022     01 

18  6610  Oil  62 
16  6010  024  61 
14  601«  050  61 
14  6610  051  01 
16  061B  01T  01 
14  O01»  012  6» 
16  6610  026  02 
14  8610  046  01 
14  6610  606  00 
16  6010  002  62 
16  6610  030  01 
16  66(0  610  62 
18  «6|0  0?T  61 
14  6610  642  62 
14  6610     661     01 


PAGE 

NO. 


260 
261 

265 
266 

159 

296 


551 
552 
553 

364 
362 
363 

355 
349 
350 
359 
361 
348 
344 
345 
347 
349 

3S2 
353 
356 
358 

360 
351 
353 
355 
346 
357 
360 


447 
439 

450 

475 
476 
460 
437 
445 
472 
430 
426 
454 
444 
451 
464 
463 


"INISTBT  OF  T*F  fNVIBONHBNT 


patfb  rfsolirci-s  **»•>€* 


0]  VFP 
HAgTM 


STREAM 

"»v  lake 

"AT  I AKE 
'triHF  LAKE 
MCCARTHY  LAKF 
■CriBTMV  l'«f 
IIWS  L.  OUT, 
v  koboIC  lake 
PEf1»J  L.  INI, 
"term  l.out, 
pronto  bitch 
pronto.  niTC« 
PRONTO  L.  OUT, 
OiJIPWE  LAKE 
qiiTbkF  LA*f 

0h1skf  lake 
outrke  lake 

HOCmFSTER  cb. 
ROCHESTER  c». 
ROCMFSTEB  e», 

SfrpFnT  HARgOlft 
«EO»FnT  », 
SERPENT  R, 
SE»»F»T  R, 
SEBRFnT  s, 
ShFBTFF    cr, 

ShFRTFF  CO. 
STOLLFBV  l. 
MESTNEB  LAKE 
"TLLTAMJ  I  C». 
M1SKFY  LAKE 

aurora  ca, 

RfAVERTON    B, 
»E»VF»T()N    B, 
«L*C«    «, 
"•LACK    ». 
"•LACK    «, 

nuc*  b, 

BOGART    Cfl, 

riNik    l.out 

DRAINAGE    CI".. 
DRAINAGE    CAN, 
oraInaGC    ON 
HOLLAND    B, 
HOI  LAND    B, 
HflLI  *nO    B, 
HrilL»NO    B, 

I,  coucntching 
L.»i»eiE  out. 
lovers  cb. 

"aSkTnOngE  b, 
mt'.  AlHEBT  CB, 
PrFFFRLA*  KB 
SCHOMpFRG  B, 

SC«nM«EBG   B, 

SCXOXBFSfi  B, 
«CMn»«FBGE    B, 

SfVFBM     B, 


TnDEI  TO  RE»OBT 

!i»pi[  point  oescrtbtion 

at  south  end 
at  north  End 
at  centre  0*   like 

AT  BEST  ENO 

AT  SOUTH  END 

1  ONG  L. OUTLET,  BARIUM  TREATMENT 

OUTLFT  AT  EFFLUENT  CANAL  N  IB 

AT  PECOBJ  L. 

AT  BECORS  L. 

BBLOP  PRONTO  T»e»T«CNT  PLANT 

FSB0  TO  »RO«TO  TWATHJNT  PLANT 

mmY  IT,  NEAR  BBONTO  NINE  BO. 

SOUTH. -FIT  OF  9T1ND0CK  «INE 

NORTH-EAST  OF  CAN. "ET. NINE 

SOUTH-FAST  CORNER 

E>|T  of  oenISOn  «INE 

near  OulRKE  L.  INLET 

(TBIKF  L.  OUTLET  AT  NO  J  REAVFR   KHD 

RANEL  STRIKE  L.  OUTLET  *  I 

near  hospital  point 

it  iron  bridge  (old  hpt  |71 

NEAR  OuTRKE  L.  INLET 

IT  «>»>>El  HJNE  SIDE  ROtO 

IT  QUIRKE  L*KE  OUTLET 

HPT  10S,  EltlOT  L*«E 

ABOVE  TITLING)  MHlEKIN  PTNE 

STOLLFBV  L,  AT  OENTBON  OAM 

AT  SKI  CLUt  BD  N  11 

OENISON  HINF  ACCESS  ROAD  D  1 

SOUTH  END  NEAR  RU"  POINT 

HPT  11,  N,  OF  ST,ANOREKS>AIJRORA 
1ST  S10E  »D.,  ■,  OF  CANNINGTOU 
R.R.  BBIOGE,  SEAVERTON 

xnssiNOToN  bridge,  Sutton 

HUT  US  BRIDGE,  BALDWIN 

ONTARIO  CO.IYOBK  REGIONAL  LlNF 

AT  HPV.N0.164 

1ST  CONC.S-E  OF  RLEASANTVTLLE 

AT  BBIDGE.  BOLSOVEB 

AT  HPT,  NO,  9,  KING  T«p, 

AT  CONC,  NO.  <|  KING  ThP. 

U'STR,  RUHR,  STA,,  N-»  ENO 

OUFENJVTLLE  RO, RIVER  OBtvF  BAOK 

HERALD  »n.,  nFpHARKET 

POLLOCK  OR,,  NEWMARKET 

AT  TOBK  REGIONAL  ROAD  NO, J? 

IT  HJ«H»1«  NO,  1*4,  PAJMAGO 

AT    HII5HPAT     NO.  12    ATHEBLET 

TOLLFNOILE  BO,  NtAR  HjNfT  PAT 

VOB"  rOMNTT  BD.  12,KE3MTCK 

f    NO.enNC.N.OF  "T.ALBFRT  F.OF  mw_  jB 

AT  M»v  up 

hpT  ll.BBAOFORn 

?N0    Rn,     PAST    OF    hny     uflA 

AT    CONC,    5,    KluG    T«R, 

AT    NF»    fit, in, n    SCOHRERr. 

*T     N*T'i     tOC«,     OAM     ROBT     StVf.BN 
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SHAaANAGA  qa 
S»K.TFw  V,  K«, 
SILVER  CU. 
S»lTaFIFLn  CR. 
snuTM  nation  R 


Spanish  b. 


gPFNCFB  C". 


STB  MARVJ  H. 


luFlfH  to  BFPORT 

«T«fl«  Sl~PlF  POINT  DESCRIPTION 

SEVFPN  B.  HhV  11  SFVEBN  RRIDGC 

unnBinCE    BR.  ftort   COnc .BnSTR.UhhridGE    STP 

nraatMC  %*•  BPlT»f»«  or  top*  or  LtneRinoF 

shahanaga  b,  »t  higmhat  no,  *4 

shfltfh  v.  kb,  conc,  rn.,  s,  of  grafton 

9TLVFS  CB.  IT  NaT  2d 

SmTTHFIELO  cr,  cnuNTv  ro,,no  »o  near  lovftt 

•f.t"  »B.  IT  CABLSPAO  SPRINGS 

SCOTCH  X.  CtlNC.  IT,  ONSTR,  ST,  Isidore: 

SCOTCH  I,  CONC,  IB,  LIPSTR.  ST,  ISIDORE 

SOUTH  NATTON  a                      HUT  17,  PLANTAGENET 

SntlTH  NATION  H         DNSTR,  FROM  CASSELMAN  AT  DAN 

SOUTH  NATInN  8        it  Oip,  CNESTERVILLC 

copper  cliff  on|tr  it  ceajar  r6,  sudbubv 

copper  cliff  balsan  st.  shelter  bo  copper 

FINLAND  CR.  it  POKER  STREET  COPPER  CLIFF 

JOHN  CR.  RELOK  OITCM  FRO"  4GNEN  L.MINe 

,m«x  cr.  move  bitch,  from  agnf»  l,minb; 

Junction  cr.  »t  outlet  OF  KELIY  LAKE 

JUNCTION  CR,  LIPSTR.  FBON  kELLT  LAKE 

junction  cr.  lipjtb',  citt  of  SUDBURY 

junction  cb,  onstb.  fro"  gabjon  stp 

junction  cr.  end  of  mc  charlES  lake  rdad 

junction  cr.  at  obfll  street  carson 

JUNCTION  cr,  a        jt  LABALLE  BLVO  SUDBURY 

"ILL.  DITCH  it  OPFN  riTTCN  BELOa  MINE  OUTFALL 

"TNTSTIC  CR.  AT  FIRST  BRIDGE  ON  AGNE"  ROAD 

"TNISTIC  C".  ABOVE  AGNE*  LAKE  mine  PUMPHOUSE 

"iriPSF  C«.  IIPSTR.  LFVACK 

"opjF  CB.  flNSTR. TREATMENT  BY  FALCONBRIDGE 

MOPSE  CB.  F1NSTB.  TO»N  OF  LEVACK 

NOUN  CR.  AT  M«T  ia« 

OnaPTnC  P.  1  P.  UPBTR.  HIGH  PALLS 

ONARtNG  R.  UPSTR,  LEVACK  SEPTIC  TANK 

SPANISH  R.  H.«  1T,|  H.E,  JUNCT  »B  1  IT 

SPANISH  R,  (T  HIGH  FALLS 

SPANISH  B.  tT  BRI05F  S.TOKN  OF  BASSET 

SPANISH  R.  UPSTPFA"  OF  E.B.EDOT  ESPANOLA 

"EBHTLTON  R.  ONS'B,  JUNCT.  »ITH  KHITSON  R, 

VFRHTL10N  «,  ONSTR.  ("R  YARDS,  CAPREOL 

VERMILION  R.  AT  FT.  OF  BIBS  L .UPSTH .CAPREOl 

VFBNILION  9,  HUT  17,  J  H,  [.  OF  HHITEFI8M 

VFBMILION  R,  BCaLING,  k  «,  «.  CMEL»SFORfl 

»MITS0N  R.  it  BBIOGE  IN  CHELMSFORD 

aHITSON  R,  h><  bit,  a,  OF  VAL  CtRON 

BHTTJON  r,  BRIOGE  IN  THE  CO"M,  OF  BRiOLE* 

OfSJABOINS  C.  UP8TR.  CONF.  MITH  SPENCER  CR, 

SOFTER  CR.  at  COOTES  ROAD,  OUNOAS 

SOFnCES  C».  it  vaiens  SIDE  ROAD  CULVERT 

SPF'Tfo  jb.  a.  CBnn«  HALLO*  BR,, a, OF  flahRORP 

SflPTNf:  cpf  NFAB  »*OIJTH 

Rt'.  "ARTS  R.  AT  MIIPnN  STREET  DAM  (GfNTPP.) 

ST.  "A»TS  B,  it  BELL'S  POINT  QOC« 
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HiaiN 


ST,  MABYS  B. 

STnMfs  p. 
STURGFllN  P. 
ST'lflGFOn  CB. 
svnENHAM  «. 

3VnlNH4M  B, 


TFtFEB  CB. 

THAMES  ». 


TNESSALON  B, 


5TBEAM 

ST'.  HiBYS  B. 
ST.  MABYS  R, 
ST.  "»BVS  B, 

STOKES  H. 

stubgeon  a. 

STURGEON  cb. 

9BFY  B. 
sydenham  b, 
SyoenhAm  b, 

nr»B  cb. 

«[1»  CB, 
»F*B  CB, 
BLACK  CB. 
KRUmN  CB. 
Sydenham  B. 
SyDENmah  ». 
SYOENhAH  R. 
SYDENHAM  S. 

Sydenham  a. 

Tfl FFB  CB, 

AVON  B, 

wis   s»amp0ra1n 
djnghan  cb, 
dingman  cb, 
mcgregor  cb, 
h,  thames  b. 
north  bb.cb, 

OKP-flw  CB, 
STAB"  DRAIN 
THAMES  B. 
THAMES  B. 
THAMES  S, 
TMANF9  B. 
THAMFS  B, 
TMAMF9  B. 
THi«f5  B, 
ThamFS  b. 
THAMFS  B, 
THAMFS  b. 
THAMES  B. 
TmamFS  R, 
THAMFS  8,  N, 
TH1HF9     B,      N, 

ThahFs    B.    n, 
THAMES    B.     N. 
THAMES    B.     N. 
THANF9    B.     N. 
THAMES    B.     N. 
trBiiby    CB. 
YRHIiBV    CB, 
T.iBKFT    CB. 
■»TTF     A9M    C». 

ThFSSALUN    B. 


IuDFK     TO    RFPflBT 

SAMPLE  FOT«T  OESCBlPTinN 

BBIV1TE  oee«  E  8SN  GOLF  CLUB 
SAULT  S'E  NABTE  CIVIC  CENTRE 
HUT  i  9S«  MICHIGAN  USA 

?N0.BB,UPSTM,0F  MOUTH  STOkES  «a 

Ha*  1?.  STURGEON  SAT 

county  B3.?o,a  »,••£.  lEamingtpn 

IT  b."J,HH  "..OF  CM1T9B0BTH 

IT  10TH  IT,  0«f«  IOUNS 

AT  CCt"C  III  ABOVE  iNGUt  FALLS 

FTBIT  COnC,  m(9T  OF  PETROLIA 
AT  TUB, LI«E  it    OF  AVDNRY  i.T.B, 
f   h,  h.e  OF  PETROLI*  ON  h.y  1| 
IT  COUNTY  R0.9  ".OF  OIL  SPRINGS 
.•R»lC«-RBOn«£  T«P.  LINE 
mmy  an,  mALLACEBURG 
BRIDGE  IN  TlJPBEBYlLLE 
Damn  »|LL9  BO»D  uPsTP.  DRESDEN 
IRO.CDnC.  9. OF  HMY.il.lTRATHRtlY 
AT  IBY.CDNC.N.OP  »LVIN9TON 

T«0««l!!«  "EM.  FOOTBRIDGE,  LEITH 

LOBNE   ayE.,  STRATFORD 
CTY  RO  2!  I  OF  DORCHESTER 
FIB9T  CONC,  DNSTR,  LAMSETN 
AT  "ELLINGTON  BD, 

BiB.rc- ho«»bd  tobnline 

AT  2ND, CONC, SOUTH  OF  TMANESFORD 
(1KFDRB  COUNTY  RO",*  N.OF  EMBRO 
AT  1ST. CONC, 8. OF  ILDERTON 
8TRATF0BD  MUNICIPAL  S'OBM  OHATN 
DUNDA9  9T,(  WOODSTOCK 
FIRST  BOAO  south  of  innerkib 

AT  ""*  NO  7* 

AT  COUNTY  RO.NO.aS  "00D9THCK 

AT  PFMBERTON  «T  INGCRSOLL 

AT  1ST,  RR.DMSTRH  OF  INGERSOLI 

AT  CBIINTY  BO  Ik  KDHOKA 

O.T  Hr.0N9TBH.0F  CHATHAM  G.T.P. 

AT  NIDDLESE"  COUNTY  BOAS  a 
»(ADO»ILl»  BOAO  LONDON 
HUT  SB  3  OF  TAVI9T0C* 
CI'INTY  oo  1%    NEAR  KENT  BRIDGE 
BARK  ST,  BRIDGE.  ST.  MARYS 
"tfitlFSH  EBB*)?*  BO,  «2i  LONDON 
AT  HtGMNAY  NO, 7 

AT  CO'-C.BO,?  BOUTH  OF  NITCMELI 
1.1  HILE3  ONSTRN.OF  9T, MARYS 
AT  MI0DLF9E"  COUNTY  ROAD  NO.JR 
0N9TR  CAMBSFLL9  90U»  CO  OiiTFalL 
1  "ILF  B-«  OF  TILBURY  STAIION 
AT  Hir;M*AY  wo,?  *E9T  OF  tltBuPY 
AT  CO. BD, ND. IB  SOIITMMOLO 
FTB9T  BO  9  TNAME9  B  NEAR  HaY?1 

AT  "**iiTH  SOUTH  OF  THESSALn** 
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HASW 


FMFSSAL"N  R. 

tbf.nt  o. 


TupsSALON  B, 

AUGER  LIKE 
Klllix  L.  HUT 
RAFTER  CI, 
RAFTER  CR. 
BEAVER  CR. 
REAVER  CR, 

cn'.rnnK  rentlev  6, 
Bnu  like  cut . 
buCkhobn  L.OUT 

fti|BNT     R, 
CAMfPON    t,     OUT 
CAVEN    CR, 
CENTRE    LAKE 
CENTRE    L.OUT. 
CENTRE    L."'"' 
ChAnDoS    L.OUT 
CLEAR    L,    OUT, 
COLD    CR. 
CR*.    TO    BO"    L. 
CROUF    H, 
CrouE    D, 
CROuE    R. 
CRPUE    B, 
CBOup    Rt 
CBOuE     R. 
CRPJf     R. 
CROhE    B, 
CBOKE    R. 
DEFR    CR. 
OCFR    CR. 
OBAG    R, 
EELS    LAKE 
FEl  9    I  tjtX 
FEU    LMC 
FaRBFLL    CR. 
SULL    L.    OUT 
CULL    R. 
GULL    R. 
CiJLL    °. 
GUI  L    R. 
GULL    '. 

MEAD    LIKE     OUT, 
1  N  n  J  A  N    R  , 
JACKSON    CR. 
LOVESICK    L.OUT 
"TBJ139AGUA    R, 
NORTH    S, 
NftRTH     R. 
NORTH    I, 
NOMO'inN     P, 

otonahEE  B. 
nTOi'AMEE  0. 

OTONAHEE  B» 
OTOnARFE  R. 
OTOMRFF  R, 
nuRF  R. 


INDEX  TO  REPORT 

S!«0LF  POJNT  OESCBIPTTDN 

AT  MHV  17  B  HURON  9T.  TMESS»LON 

UPSTB.IIF  niCOOFT  TAILINGS 
IT  BOBEDALE  dam 
1.5  «.,  ONSTR.  MTLLRROOK 
AT  CONC  Rn,NC,5  TKP.OF  CAVAN 
BRIDGE  ON  RD,  TO  CORDOVA  mjnEb 
AT  ST  m A 

URSTS.FROH  FARADAY  TAILINGS 
HUY  ?R>  ft  M,  SaH  B1NC»0*T 
■  HUV  SOT,  BurjKHORN 
AT  'JT.RR.U  M.S. OF  KINMOUNT 
mmv  Mi  FENELQN  FALLS 
F'BST  CONC.  N.  OF  FBASERVRLf 
CENTRE  OF  CENTBE  LAKE 
HUT  I?!.  0  M,  ».  0F  CARDIFF 
iT  RTCBOFT  WATER  SUPPLY  INTAKE 
IT  HTGHBAV  NO  eJO  7T»1 
HUT  Hi  YOUNGS  POINT 
HUT  33  RRtDCE  IN  FRANKP0RTI 
ONBTB.PARADAY  M I NJ  TAILINGS 
HKY  7,  MARMORA 

CRONE  BRIDGE  NEAR  HEALT  PALLS 
BRIDGE  ON  CORDOVA  BO  BOCKOALE 
RRIDBE  ON  1ST  RO  ABOVE  BELMONT 
CORDOVA  L.  OUTLET  DA* 
BRIDGE  ON  CORDOVA  MINES 
NEAR  THE  Community  OF  LAKE 
HNY  2«  PAUOAJN  La  OUTLET  T6  1 
RELOW  CONE, KITH  CR.FRON  BOM  L'. 
ONSTB,  FROM  RICP-OFT  NINE  TLG8*. 
AT  KOLLASTON  LAKE  OUTLET  DAN 
»h>  SIR,  12  M.  S.»  HALIBUBTON 
MIDDLE  OF  SOUTH  (NO 
MIDDLE  OF  NORTH  END 

north  end  neap  Parrel  CR, 

DNSTB.  PROM  DVNO  TLSSiOVNO  "OAD 

MMY  35, MOORE  FALLS 

MMY  J«J,  C0B0C0NK 

HUY  35,  N.  OF  CARNARVON 

1.3  M.  DnSTB,  PROH  HIN6EN 

hny  J"j,  1  »TLE  UPSTB.MJ.NDEN 

H.Y  50J  BRIDGE,  NORLAND 

huY  121,  HALIRURTDN 

FIRST  ROAD  SDUTH  OF  KEENE 

niLHOnsIE  ST.,  PETERBOROUGH 

HUY  ?»,  RURLEIGM  PALLS 

H»Y  J6,  1  H,  N,  OP  BUCKHOBN 

RRIDGF  NFAB  N  R  BAY  BELHONT  C. 

AT  RB10GE  ON  BLUE  MOUNTAIN  RD*. 

AT  BRIDGE  ON  RD  9  P«OM  LARSMAnE 

AT  CO.  RD,  NO,  2,  SEAGRAVf 

RENSFORTH  RB.B  m. 8, PETERBOROUGH 

huv  T.  PETERBOROUGH 

BOAO  Tn  NASSAU  MILLS 

inc«  ?■!,  LAKfFlELD 

AT     l.nrK     »0,1Q    RETERROROUSM 

AT    H»,y,Nn,u*5 

XLII 


■ILEAGE 

1 OCATIDN 
CODE 

O.B.      1 

a 

IM1 

002 

02 

116.0       \ 

T 

01*21 

1  12 

01 

1«  ,  0      1 

T 

0021 

05R 

02 

Bt.l      1 

7 

0021 

06R 

02 

■  1,t      1 

T 

0OJ1 

OTT 

01 

««.(. 

T 

0021 

0»5 

02 

»?.»     ! 

7 

0021 

0°h 

02 

I1T.0      1 

7 

0021 

060 

02 

H*.»      1 

T 

0021 

062 

02 

132. » 

T 

0021 

Oil) 

02 

1TR.B      ! 

7 

0021 

075 

02 

195,0      1 

7 

0021 

023 

02 

S5.1 

7 

0021 

OJO 

02 

115, T 

7 

0021 

111 

01 

122,1 

7 

0021 

061 

02 

111,1 

7 

0021 

1  1« 

20 

•5,3 

7 

0021 

OSS 

02 

106,  h 

7 

0  021 

016 

02 

'.5 

T 

0021 

016 

02 

iiT.n 

7 

0021 

063 

"2 

•T.l 

7 

0021 

003 

02 

3«.l 

7 

0021 

OUR 

02 

!».  J 

7 

0021 

OS2 

02 

5'.  3 

7 

0021 

OS3 

02 

61,5 

7 

no21 

0*0 

02 

61,4 

7 

0021 

0*5 

02 

ai.R 

7 

0021 

0B6 

02 

106,  • 

7 

0021 

OKR 

02 

103. T 

T 

0021 

100 

02 

120,9 

T 

0021 

0*0 

02 

Sa.S 

T 

0021 

0B7 

02 

\it.i 

7 

0021 

033 

02 

1RR.5 

7 

0021 

107 

01 

152,1 

7 

0"?1 

10* 

01 

153.B 

7 

0021 

10* 

01 

152, a 

7 

0021 

05« 

02 

1TR.6 

7 

0021 

032 

02 

16  6.S 

7 

0021 

025 

02 

203.  S 

7 

0021 

036 

02 

1ST.0 

T 

0021 

0»S 

02 

1RI  ,2 

7 

0021 

04<1 

02 

1TI.3 

7 

0021 

076 

02 

tm.i 

7 

0O21 

037 

02 

ftl.R 

7 

002t 

006 

02 

R<1,2 

7 

0021 

03* 

02 

115.  0 

1 

(1021 

BIT 

02 

122. R 

7 

0021 

052 

02 

5". 3 

7 

0021 

OR1 

02 

6J.5 

7 

0021 

0R2 

02 

*2.T 

7 

0021 

0911 

02 

ieo.) 

7 

no?i 

OilO 

02 

tT.R 

T 

0021 

BOB 

02 

SR.5 

7 

0021 

Oil 

0.5 

"3.1 

7 

0O21 

01J 

02 

BK.5 

t 

0021 

065 

02 

BR.» 

T 

0021 

OTO 

02 

6U.T 

7 

0021 

007 

02 

PACE 

NO. 


421 

660 
623 
636 
641 
654 
655 
631 
628 
60S 
640 
609 
611 
660 
627 
661 
649 
606 
620 
630 
600 
622 
644 
645 
646 
646 
647 
650 

657 
626 
648 

612 

659 
659 
659 
625 
611 
610 
614 
618 
619 
640 
614 
603 

as 

607 
622 
652 
653 
654 
616 
604 
60S 
606 
632 
637 
603 


hintstby    of    T»p    f NV T BONN£NT       ■      aura    BFSOURCFS    B.B1NCH 


bivfb 


TIIBMEV    r». 


TNF.LVE   "tie    en 


7»fN1Y     MILE    C» 


TY»CONNFLt     CH. 
■  1HT    9. 
alal     y. 

"ELI.1ND    »!»E« 


af.LliNO  3MIP  C 


STB£IN     . 

iii«E  B. 
ouSE  a, 
b«ud»S"  L«a; 

BlIIOlS"    L*KE 
P1U01SH    L«E 
PIHOjIBM    LIFE 
PIUOISH   L1«E 
PICEON    9. 
•L'Tfl    CB, 
PL1TO    cb. 
B|_1T0    CB. 
Bi.OON    CD, 
911  T    CB. 
9CUGOG    B. 
9CUGOG    B. 

me*KUBB  cu. 
sturgeon  l.out 

TBFNT  ». 
TRfNT  B. 
T9ENT  B, 
TBFnT  B, 
TBfNT  B 
TBFXT  «, 
TRENT  9, 
T9FNT  B. 
TBJB.TO  nusE  « 
TaFLVE  «ILE  U. 

TllBaEY    CB, 

r,i«sox  L. 

Oil  "F.LL1ND  C, 
f"fL«r  NILE  CB 
TaFLVE  NILE  C9 
TaFL»E  NILE  CB 
TJFI.YE    »ILE    CB 

TaFNTY  KIL!  CB 

TaPNTY  *TLE  C» 

TaFNTY  »tLE  C« 

TaFNTY  »!LE  CB 

BUTTON  OBlJN 


alal  CB, 
•1*1  CB, 

CHTPPiai  C1N1L 
"FLL'nB  B, 
nFil*nO  9. 
afLLINO  9. 
■  Fl  LINO  B, 

»Fl LINO  SHIP  C 
•Fl L'NO  SHIP  C 


TNOIX  TO  REPOBT 

S1«PLE  POINT  DESCRIPTION 

1ST  C^NC.OOaNSTR.FROa  NOBaOOD 

IT  NO  T  HNY  NORNOOO 

INLET  BIT  NE1B  "OUT*  OF  OFEB  c9 

IT  PIUOISH  I,  9010  7S  5 

S.OF    a, END   {IF    JOHNSON    !SL. 

NORTH  OF  RlaaQN  POINT 

■X     OF     9TRINGER     ISL«ND 

FEE  L1N01NG,  1  «.  N,  OF  n»F«Ef 

hpy  T,  I  «.  E,  OF  H1»EL0CK 

IT  OLO  ROUNB  LIFE  BOlO 

IT  FBF("1N  CORNERS  SRtOBE 

hny  11,  1  »ILE  9.  STIRLING 

IT  Kay,  jn,  |  N,  |  HCTCBISUBC 

DNSTB.  LIN0S1T  L1C0ONS 

HNY  T  B,  LIN0S1Y 

IT  HlV  41 

NaT  It,  BOSClYGfON 

11",  TONN  OF  CINPSELL'OBO 

IT  HIEH.LO  COTT»SE»  00C« 

IT  DENTS  C0TT1GE9  DOCK 

«it  ani  BRIDGE.  NE1R  TRENTON 

IT  01*,  HEILEY  FILLS 

BRIDGE  STREET  BRIDGE,  M1STINS9 

kl-    Hay  2.  BRIDGE  TRENTON 

IT  TRENT  RIVER  SRIOSE 

IT  01*  OF  TRIBUTIRY  BONO 

Hay  IS,  i  M,  N,ELSIE,alNOEN  T»» 

it  aiNogos  suSuRSin  90  an 

IT  BEIVEH  DIN  RO 

Gl ENRFOGE  IVE.a  ST,  C1TH1BINE9 
L1KEP0RT  90,,  ST,  C'THIRINES 
•ELL1N0V1LC  IVC.ST.CITHIBTNES 
CLENOliF  ivF.j  ST,  ClTHlBfNEB 
IT  1ST, ST. LOUTH  T"P, 

2t9T  STREET,  LOUTN  TwB 
FIBST  BBIOGC  BN9TR,  SHITHvILLF 
Hay. NO, JO  0*9TR,0F  9"ITHVILLE 
IT  COUNTY  R01B  NO. IB  NOOOBMRN 

CONC.T.DUNalCH  Ta»,s-a  BUTTON 

Hay  II  RvBlSS  NE19  NEa  LtSKElBD 

HaV  IT,  3  h,  9,  OF  Hlal 
nay  101,  alai 

■miblbool  RD,,  NiiGiB*  fills 

*ONTROS€  BRIDGE 
sF«  SYPHON  IT  POBT  ROBINSON 
IT  NF«  SYPHON  CITY  OF  NELLINO 
IT  BB.90UTH  OF  aELL'NO  IIBPBBT 

■  Fl«  ONSTB,  L1KE9H09E  BO, 
FtBBT  HBIOGE  OnSTR,  l.  EBtE 


"ILE1GE 

I  nciYin* 

cooe 

l 

PICE 

NO 

•  1," 

yy 

on?i 

OSB 

02 

633 

65.1 

fT 

0071 

0T9 

l\l 

642 

170.2 

U 

00?t 

05" 

Ci 

625 

110.7 

IT 

007V 

090 

01 

651 

IOB.9 

11 

unit 

101 

01 

659 

110.? 

IT 

0071 

10? 

01 

658 

11?,* 

IT 

no?i 

101 

«1 

658 

lai.n 

17 

no?i 

071 

02 

639 

is.s 

1  T 

00?1 

072 

n? 

63S 

»5.1 

IT 

OOJl 

07* 

01 

642 

*••» 

IT 

on?i 

1SI 

03 

613 

H.« 

17 

on;i 

0«T 

02 

621 

i*,i 

17 

0«2< 

571 

02 

637 

ISi.T 

17 

onji 

Oil 

02 

617 

ISt.» 

17 

an?i 

017 

02 

617 

RT.9 

17 

a  "it 

09  7 

02 

656 

IIB.O 

IT 

no?i 

n?l 

02 

602 

11. • 

IT 

OOM 

ooj 

02 

600 

sa.i 

IT 

0021 

ooa 

02 

601 

SO.l 

17 

0071 

oos 

02 

602 

M 

It 

OOJl 

nt*. 

0? 

620 

14.} 

IT 

0021 

05T 

02 

624 

SO, a 

IT 

0021 

0»T 

02 

634 

«.? 

IT 

0021 

0(>F 

S3 

635 

»,! 

IT 

0021 

1  10 

13 

659 

b'i.i 

17 

1)021 

090 

02 

643 

IBT.9 

17 

(1*11 

0)5 

02 

613 

1.1 

10,1 

a, a 
O.s 
3.9 
!.* 

7,11 

2." 
1T.S 

!«..* 

5.5 


10  0001  002  02 

n«  001 T  oo;  0  1 
0*  0017  003  02 
Ok  001?  001  02 
06  0017  002  02 
04  0017  004  02 
06  0017  007  02 

06  0028  001  02 

06  oo2a  002  o? 

06  002a  009  02 
06  0020  90S  02 

16    0077    001    02 

if  tbso  uni   02 


2, 

>' 

01 

0029 

003 

02 

0, 

,5 

»1 

0079 

ooa 

02 

2, 

,1 

1 1 

0O01 

001 

02 

i 

,1 

11 

OOOl 

001 

02 

II, 

,« 

1 1 

O001 

005 

02 

18 

,u 

11 

0001 

006 

02 

22, 

,9 

11 

OOOl 

007 

02 

2 

,0 

06 

001  a 

001 

02 

27 

,n 

06 

"Oil 

«02 

07 

201 
202 
200 
201 
203 
205 

206 
207 
20B 

209 

525 

736 

10 
11 

378 
379 
380 
381 
382 

199 
199 


»»ITE   a. 
•  IL"I)T    C. 


»h!TE     B, 

namjii   cb, 

-U-'IT    CB. 


IT    Hfr.Haiv    NO.     17 

CflNC,     BO,     S--    OF     OBONO 
h»y    2.    ?    ».    ».0E    NEaeuTLF 


il,o 

5,0 
0,7 


01  O05T  001  02 

06  0117  002  02 
06  0117  003  02 


290 
291 


XLItl 


WTM3THT    nF     TwF     FNVTHnwMCHT       -       «#Tfo     PF.IflllHCFS    HH4WCH 


nrvFs 


^T"l»H 
■  II   KM    t» 
*  vf    & , 


INftF»     TO    BCPOJIT 
S«"PLE    POINT     OtaCKIPTION 
rOMNTV     Brt.     A,     1     M.     F.     CMAMRFRA 

w**  i?  e.  of  «iDL*»n 

AT  CO, ur«, W0.fr  NORTH  OF  €L*V*LF 


8,8 


i  PCiTION 
COOE 


!T  oo«  001  oj 


0,»     «5  ooto  no  I  oj 

10,0       OS  00T0  1)0?  02 


PMC 


75 
76 


XLIV 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPERIOR 

INSIDE  EASTERN  GAP  THUNDER  BAY 

LAKE 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 


STATION  ID:   01 -OOOO- 001 -01 


STORET  CODE:  02 
001 


U.T.M.  16  033B850.0  5368250.0  4 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


14  06  7  7  1500 
19  07  77  1135 
06  08  77  IMS 
12  09  77  1146 
25  10  77  11 10 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MH  I  -  I 

MINIMUM 


931 
SAMPLE 

NO 


15191 

15249 
15271 
15312 
15369 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
KF/1Q0ML 


81 
FECAL 
COII FORM 
MF/10QML 

220. 


12000E+1 

1700.  4. 

8200.  B. 

6100.  104. 

1  40 .  I 


12000E»1 

4275.2' 

140. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

1  . 

16. 

16. 

1000. 

8. 


220.       1000. 
14.8*      18.2* 


REGION  06 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

14.9 
19.0 
17.0 
13.0 
8.0 

6.6 

7.0 

4  8 

10.0 

10.4 

7.5 
3.0 
16.0 
2.2 
1  -0 

19.0 
14.38 
8.0 

10.4 
7.76 
4.8 

16.0 
5.9 
1  .0 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14 

06 

77 

1500 

.3 

19 

07 

77 

1135 

.3 

06 

08 

77 

11  15 

.3 

12 

09 

77 

1146 

.3 

25 

10 

77 

1110 

.3 

MAXIMUM 

AVC 

OR 

GEOM  MN  1  -  1 
MINI  MUM 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO    OF    SAMPLES 


SIN        STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTR5 


14  06  77 

1500 

.3 

19  07  77 

1135 

.3 

08  08  77 

1115 

.3 

12  09  77 

1146 

.3 

2$  10  77 

1110 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  I  •  ( 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.023 

0.003 

0.020 

0 .  400 

0.003 

0 .  020 

10.0 

0.010 

0.003 

0.040 

0.720 

0.005 

0.040 

3.0 

0  025 

0.005 

0.010 

0.480 

0.005 

0.01DL 

5.0 

0.014 

0.004 

0.020 

0.430 

0.005 

0.030 

3.0 

0.051 

0.001 

0  010L 

0.460 

0.004 

0.110 

2.0 

0.051 

0.005 

0.040 

0.720 

0.005 

o.no 

10.0 

0.02S 

0.003 

0.020D 

0.496 

0  004 

0 -0420 

4.E 

0.010 

0-001 

0.010 

0.400 

0.003 

0.010 

2.0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

COND. 

1USB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

25C 

FOHMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

St  MG/L 

MG/L 

105 

10.00 

3.0 

113 

6.30 

2.0 

126 

13.  00 

4.0 

92 

4.10 

3.0 

B 

98 

2.30 

2.0 

126 

13.00 

4.0 

107 

7.  14 

2.B 

92 

2.30 

2.0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

1  ,0 

1  .00 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


8.0  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPERIOR 

OFF  MOUTH  OF  KAMINISTIQUIA  RJVEH 

LAKE 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 


STATION  ID:   01-0000-002-01 


STORET  CODE:  02 
001 


STN  NO 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  02 

77 

090D 

3 

14  03 

77 

11  15 

.3 

13  04 

77 

1  100 

.3 

14  06 

77 

1515 

.3 

19  07 

77 

1t50 

.3 

OB  OS 

77 

1200 

.3 

12  09 

77 

1330 

.3 

25  10 

77 

1125 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  '  1 
MINIMUM 

NO    OF     SAVPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        5TN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  D2 

77 

0900 

.3 

14  03 

77 

11  15 

3 

13  04 

77 

1  100 

■3 

14  06 

77 

1515 

.3 

19  07 

77 

1150 

,a 

oe  ob 

77 

1200 

.3 

12  09 

77 

1330 

.3 

25  10 

77 

1125 

•  3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 • 1 

MINI  MUM 

LONG 

U.T.M. 

16  03365S0.O  5362000.0  4 

REGION  06 

934 

901 

444 

BO 

91 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD . 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COL] FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100IWL 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MD/L 

MG/L 

1504  3 

4 

20. 

4. 

B. 

14.0 

0.0 

1  .8 

15075 

26D0. 

72. 

166 

1  .0 

12.0 

6.5 

15106 

190O0E*1 

236. 

86B 

4.5 

as 

6.0 

15IFJ7 

6200. 

1  10. 

t 

14.1 

5.5 

3.2 

15245 

3900. 

20. 

10 

L 

17.5 

6.B 

1  .0 

15267 

2500. 

4. 

4 

10.0 

15308 

35D0. 

484. 

3600 

13.0 

9.5 

1  .0 

15370 

1500. 

44. 

544 

8.0 

8.8 

1  .0 

19000E-H 

484. 

3600. 

17.5 

12.0 

10.0 

2736.* 

43.  • 

56.'  D 

10.3 

7-3 

3.8 

20. 

4. 

1  . 

1.0 

0.0 

1  .0 

a 

B 

8 

7 

7 

B 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,015 

0 

002 

0.010 

0.  180 

0.002 

0.  160 

1  .0 

0 .  200 

0 

070 

0.320 

1  ,400 

0.020 

0.280 

10.0 

0.080 

0 

015 

0.080 

0  660 

0.007 

0.  110 

10.0 

0.D60 

0 

006 

0 .  050 

0.520 

0.004 

0.050 

5.0 

0.030 

0 

005 

0.060 

0.720 

0 .  005 

0.090 

5.0 

O.OOS 

0 

001 

0.010 

0.160 

0.003 

0.110 

2.0 

0.095 

0 

026 

0.  120 

1  .200 

0.013 

0,  130 

25.0 

0.011 

0 

012 

0.090 

0.280 

0.007 

O.OBO 

10.0 

0.200 

0 

070 

0.320 

1  .400 

0.020 

0  280 

25.0 

0.062 

0 

017 

0.093 

0.643 

'  0.008 

0.126 

B.5 

0.005 

0 

001 

0.010 

0.  160 

0.D02 

0. 

550 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
-3 

3 
.3 
.3 

3 


17 

02 

77 

0900 

14 

03 

77 

11  15 

13 

04 

77 

■  100 

14 

06 

77 

1515 

19 

07 

77 

1150 

08 

oa 

77 

1300 

12 

09 

77 

1330 

25  10  77  1125 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACID1TV 

TOT  ALK 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

105 

0.65 

1  -OL 

260 

11  .00 

30.0 

139 

5.20 

5.0 

150 

6.40 

9.0 

132 

4.30 

5.0 

104 

1  .50 

2.0 

1*2 

39.00 

5.0 

123 

SO.  00 

4.0 

260 

SO.  00 

30.0 

144 

IB. 51 

7.60 

104 

0.65 

1.0 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UC/L 

1  .0 
1  .00 
1  .0 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPESIOR 

NEAR  PULP  MILL  MISSION  BAT  THUNDER 

LAKt 


MAJOR  BASIN-  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 


STATION    ID:       01-0000-003-01 


STORET    CODE:     02 
001 


U.T.M.     16    0336550.0   5357325.0    4 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

26 

05 

77 

1535 

14 

06 

77 

1535 

19 

07 

77 

1225 

OB 

oa 

77 

1225 

12 

09 

77 

1510 

25 

10 

77 

1240 

STN       STN     SAMP 
DIST     BE5    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


15140 
15184 
15242 
15279 
153C5 
15360 


901        444         BO         Bl 
SCD   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL 

COLIFORM  COLIFORM 

MF/100ML  MF/10QML 


16000. 
13000. 
15000E+1 
I800OE+2 
I5000E+2 
4200. 


324. 
590. 

10.   L 
592. 
200. 

12. 


84  86       B05  3          l 

M.F.  PSEUD.      WATER  DISS.  5-DAY 

ENTER.  MPA      TEMP.  02        600 

MF/100ML  MF/10DML      DEG  C  MG/L  MG/L 

24.  15.5  5.6  6.0 

10.   L  15.5  5.8  5.0 

132.  16.5  7.0  3.8 

116.  15.5  7.7  23.0 

3600.  14.0  9.0  2.6 

44.  B.O  11.3  3.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  "  I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1535 
14  06  77  1535 
19  07  77  1225 
OB  08  77  1225 
12  09  77  1510 
25  10  77  1240 


.3 
.3 
.3 
.3 


0.029 
0.020 
0.022 
0.D16 
0,  150 
0.020 


13000E+2     592.      3600. 
84092.*      118.'  D    91. •  D 
4200.        10.        10. 


33  34  1 9 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P  MG/L  MG/L 


0.003 
0.003 
0.004 
0.004 
0.064 
0.0O4 


0.020 
0.010 
0.040 
0.010 
0.200 
0.010 


6 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.4B0 
0.440 
0.740 
0.340 
0.850 
0.360 


6 
21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


001 
0D3 
005 
003 
020 
007 


6 
22 
FILTERED 

N03-N 
MC/L 

0   020 

0.010L 

0.050 

0.010L 

0.120 

0.020 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


16.5 

14.2 

8.0 

6 
6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15.0 
5.0 
5.0 
5   0 

95.0 
3.0 


1  1  .3 
7. a 
5.B 

E 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


23.0 
7.3 
2.6 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.150  0..064  D.20D  0 .  B50  0.020  0.120 

AVG  OR  GEOM  MN  <-)  0.043  0.014  0.04B  0.535  0.007  0.038D 

MINIMUM  0.016  0.003  0.01D  0.340  0.001  0.010 

NO  OF  SAMPLES  6  6  6  6  6         6 


95.0 

21  .3 

3.0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05 

77 

1535 

.3 

14  06 

77 

1535 

3 

19  07 

77 

■  225 

.3 

08  03 

77 

1225 

3 

12  09 

77 

1510 

.3 

25  10 

77 

1240 

■3 
MAXIMUM 

AVG  OR  ";:  :i"l  '.'>]  ' 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA21N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

147 

3.90 

7.0 

151 

3.60 

8.0 

141 

3.80 

7.0 

155 

4.70 

6.0 

124 

94.00 

2.0 

1  .0 

10B 

3.30 

3.0 

155 

94.00 

B.O 

1.0 

138 

18.92 

5.5 

1.0 

108 

3.30 

2.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPERIOR 

NEAR  PROVINCIAL  MILL  EASTERN  GAP  THUNDER 

LAKE 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 

U.T.M.  16  0339500.0  5368400.0  4 


STATION  ID:   01-0000-004-01 


STORET  CODE:  02 
001 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


14  06  77  1455 

19  07  77  1 130 

08  OB  77  1110 

12  09  77  1143 

25  10  77  1105 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


15190 
15248 
15270 
15311 
15368 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

73000. 
I4OQ0E+1 
21000E+1 
1 1000. 
1  100. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

184. 

236. 

20. 

136. 

4. 


M.  F. 

ENTER. 

MF/ I OOML 

44. 

36. 
152. 
336. 

24. 


PSEUO. 

MPA 

MF/100ML 


605  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEG  C  MG/L 


13.4 
■  9.5 
17.5 
12.5 
8  ,0 


7.0 
6.4 
3.0 
10.1 
9.7 


5-DAY 

60D 

MG/L 

6.5 

4.8 

16.0 

3.6 
2.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


21000E+1 

30400 . • 

11  00. 


236. 

54. 

4. 


336. 
72. 
24. 


19.5 

14.2 

8.0 


10.1 
7.2 
3.0 


16.0 
6.7 
2.6 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  06 

77 

1455 

3 

19  07 

77 

1130 

3 

OB  08 

77 

1  1  10 

.3 

13  09 

77 

1143 

,3 

35  10 

77 

1105 

.3 

WAX1MUM 

AVC 

OR 

GEOM  MN  I • 1 
MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

31 
FILTERED 
N02N 
MG/L 

33 

FILTEBED 

N03-N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

•   MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.021 
O.003 
0.033 
0.0I6 
0.021 

0.006 
0.005 
0.005 
0.004 
0.003 

0.060 

0.010L 

0.010L 

0.030 

O.OIOL 

0.3BO 
0.4B0 
0.570 
0.510 
0.330 

0.005 
0.005 
0.005 
0.004 
0.005 

0.030 

0.020 

O.OIOL 

O.O30 

0.050 

10.0 
5.0 

10.0 
5.0 
S.O 

0.033 
0.019 
0.003 

0.006 
0.005 
0.003 

0.060 

0.022D 

0.010 

0.570 
0.454 
0.330 

0.005 
0.005 
0.004 

0.O50 

0.0260 

0.010 

10.0 
7.0 
5.0 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

D<  MD  TR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

14  06  77 

1455 

.3 

105 

9.10 

3.0 

19  07  77 

1130 

3 

1  13 

9.60 

2.0 

OS  08  7  7 

1  1  10 

3 

132 

17.00 

4.0 

12  09  7  7 

1143 

.3 

85 

4.50 

3.0 

25  10  77 

1  105 

.3 

MAXIMUM 

n 

132 

4.40 
17.00 

2.0 
4.D 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

106 

8.  92 

2.8 

M 1 N I  MUM 

85 

4.40 

2.0 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/l 

1  .0 

I  .00 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


LAKE  SUPERIOR 

NEAR  ABITIBI  THUNDER  BAY  PAPER  MILL  SLIP 

LAKE 


STN   STN  SAI.'P   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14 

06  77 

1430 

.3 

19 

07  7  7 

11  15 

.3 

OB 

08  7  7 

1  100 

3 

12 

09  77 

1  130 

.3 

25 

10  77 

1050 

.3 

N"AX I  MUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  1 • I 
MINIMUM 

MAJOR 
MINOR 

BASIN:  GREAT 
BASIN:   LAKE 

LAKES 
SUPERIOR 

LONG 

U.T.M 

.  16  034042E 

.0  5370550 

934 
SAMPLE 
NO 

90 1         444 

scd  flow  cfs 

BO 
TOTAL 
COUFORM 
MF/lOOML 

B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1  51  E8 
15236 
15268 
15309 
15366 

16. 
184. 

76. 

340. 

1  . 

4. 
12. 

1  . 
12. 

1  . 

340. 
38.' 

12. 
4.  • 

STATION  ID:   0 1  -0000  -  005 ■ 01 


STORE!  CODE:  02 
001 


64 

M.F. 

ENTER. 

Mf /tOOML 

J  . 

16, 

1  . 
20. 

1  . 


20. 
3.* 
1  . 


REGION  06 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

3 
DISS. 
03 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

T3.0 
19.5 
16.0 
11.0 

a. s 

10.0 
9.0 
10.0 
12.2 
11  .2 

0  6 
3  0 

1  .2 
1  ,B 
0.4 

19.5 

13.6 

B.5 

12.2 

10.5 

9.0 

3.0 
1  .4 
0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  06  77  1430 

19  07  77  1115 

06  OS  77  1  too 

13  09  77  1130 

25  10  77  10S0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  06  7  7  1430 
19  07  77  11 15 
08  OB  77  1100 
13  09  77  1130 
25  10  77  1D50 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.0O4 

0.001 

0.010 

0.  100 

0  001 

0.170 

2.0 

0.030 

0.480 

0.005 

0.  130 

3.0 

0.010 

0.006 

O.01O 

0.120 

0.003 

0.090 

2.0 

0.002 

0.003 

0.020 

0.090 

0.002 

0.140 

1  0 

0.010 

0.003 

0.010 

0.390 

0.004 

0.090 

2.0 

0.010 

0.006 

0.030 

0.480 

0.005 

0.170 

3.0 

0.007 

0.003 

0.016 

0.236 

0.003 

0.  124 

3.0 

O.0O2 

0,001 

0.010 

0.090 

0.001 

0.090 

1  .0 

4 

4 

s 

5 

5 

5 

5 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

101 

1  20 

1  .0 

108 

1  .BO 

1  .0 

103 

0.90 

1  .0 

1D4 

1  .40 

1  .0 

8.0 

100 

1  .30 

2.0 

toa 

1  .80 

2.D 

a.o 

103 

1  .32 

t.3 

8.0 

100 

0.90 

1  .0 

8  0 

NO  OF  SAMPLES 


B.OW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


LAKE  SUPERIOR 

AT  ABIT1BI  THUNDER  BAY  PAPER  MILL  DITCH 

LAKE 


LONG 


STATION  ID:   01 ■ 0000- 006 • 01 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


11 

06 

7  7 

1445 

.3 

19 

07 

77 

1  S20 

.3 

OB 

08 

77 

1105 

.3 

12 

09 

7  7 

1  132 

.3 

25 

10 

77 

1055 

.3 
MAXIMUM 

AUG 

OR 

GEOM  MN  1-1 
MINIMUM 

931 
SAMPLE 

NO 


15IB9 
15247 
15269 
15310 
15367 


SCD 


MAJOR 
MINOR 

BASIN.  GREAT 
BASIN:  LAKE 

LAKES 
SUPERIOR 

STORET  CODE: 

02 
001 

U.T  .M 

.  16  03401OC 

.0  53701DC 

.0  4 

REGION  06 

444 
FLOW  CF5 

BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

BB 
PSEUD 
MPA 
MF/100ML 

605 

WATER 
TEMP. 
□  EG  C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

I 
5-DAV 
BOO 
MG/L 

41000. 

6900. 

9000. 

800. 

14000E+1 

124. 

40. 

1  . 

1  . 

16. 

576 

240. 

552. 

32. 

3000. 

13.0 
22.0 
19.0 
1  1  .0 
9.5 

9.2 

6.3 

7.9 

12.1 

10.2 

120  0 

110  0 

120  0 

3.8 

BO.O 

14000E+1 

12330. * 

800. 

124. 
10.' 
1  . 

3000. 
374.' 
32. 

22.0 

14.9 

9.5 

12-  1 
8.9 
5.3 

120.0 

66.8 

3.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


14  06  77  1445 
19  07  77  1120 
OB  OB  77  1105 
12  09  77  1132 
25  «0  77  1055 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  06 

77 

1445 

.3 

19  07 

77 

1  120 

3 

OS  08 

77 

1105 

.3 

12  09 

77 

1132 

.3 

25  10 

77 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  IN  1') 
MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-H 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOIIDS 
MG/L 

0.090 
0.094 
0.070 
0.003 
0.096 

0.010 
0.013 
0.013 
0.003 
0.012 

0.050 

0010L 

0.090 

0.020 

0.070 

0.760 
1  .  100 
0.640 
0.  100 
0.570 

0  004 
0.006 
0.008 
0.002 
O.OOB 

0  020 

0.02O 
0.010L 
0.110 
0.020 

20.0 
20.0 
15.0 
1  .0 
15.0 

0.096 
0,071 
0.003 

0.013 
0.010 
0.003 

0.090 

0.04BO 

0.010 

1  ,  100 
0.634 
0.  100 

0.008 
0.005 
0.002 

0.110 

0.036D 

0.010 

200 

14.2 

1  .0 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

1B 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

phenols 

UG/L 

270 
261 
226 
106 
207 

17.00 
17.00 
15.00 
1  .70 
16.00 

5.0 
5.0 
5.0 
1  .0 
7.0 

1  .OL 

270 
214 
106 

17.00 

13.34 

1  .70 

7.0 
4.6 
1  .0 

1  .0 
1  00 
1.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYRE 


LAKE  SUPERIOR 

THREE  AND  ONE  HALF  MILES  NORTH  EAST  OF  WELCOME  ISLANDS  LIGHTHOUSE 

LAKE  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 


STATION  ID:   OI'OOOO-007-OI 


STORET  CODE:  02 
001 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


27  05  77  1230 
OB  08  77  1020 
12  09  7  7  1200 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 


S'AXIMUV 
AUG  OR  GEOM  MM  [ - ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  5AMPLES 


LONG 

U 

T 

M. 

16  0345B0O.0  5362250 

■  0  4 

REGION  06 

931 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

81 
FECAL 
COLi  FORM 
MF/IOOML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

60S 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

15154 
1527B 
15303 

BB. 
4B. 

12 

BB 
37.* 

12. 

S. 
1  . 
1  . 

B. 
2- 
1  . 

1  . 
1.. 

4. 

4. 
2.* 
1  ■ 

12.0 

15.0 

9.0 

15.0 

12.0 

9.0 

11.1 
10.4 
12.8 

12.8 
1  1  .4 
10-4 

1 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
0.8 
0.2 


1  .2 
0.7 
0.2 


3 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27  OS  77  1230 
08  08  77  1020 
12  09  77  1200 


MAXIMUM 
AUG  OR  GEOM  MN  (  » ) 

M I K I  MUM 


33 
TOTAL 
? 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 

filtered 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.005 
0.001 
0.003 

0.001 
0.001 
0.003 

0.020 
0.010 
0.020 

0.  170 
0.  120 
0.070 

0.002 
0.002 
0.002 

0.100 
0.090 
0.160 

2.0 
2.0 
1  .0 

0.005 
0.003 
0.001 

0.003 
0.002 
0.001 

0.020 
0.017 
0.010 

0.  170 
0.  120 
0.070 

0.002 
0.002 
0.002 

0.160 
0.117 

0.090 

2.0 
1  .7 
1  .0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
f£ET       MTRS 


27  05  77  1230 
08  08  77  1020 
12  M  77  1200 


.3 
.3 
.3 


14 

16 

56 

59 

290 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUBE. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1  13 

0.90 

3.0 

2.0 

44 

7.60 

0.100 

104 

0.8S 

1  .0 

101 

1  .30 

1  .0 

l  .OL 

MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  | 

MINIMUM 


ITS 

106 

101 


1  .30 
I  .02 

0  (5 


2.0 
2.0 
2.0 


7.60 

0.  100 

1  .0 

7.60 

0.100 

1  .OD 

7.60 

0.  100 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


9.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINt 
STATION  TYPE 


LAKE  SUPERIOR 

FIVE  MILES  SOUTH  EAST  OF  WELCOME  ISLANDS  LIGHTHOUSE 

LAKE  MAJOR  BASIN,  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN.  LAKE  SUPERIOR 


STATION  10:   0 1 • 0000- 008 ■ 01 


STORET  CODE   02 
001 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


LAT 


STN   STN  SAMP   Pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


OB 

08 

77 

1035 

.3 

12 

09 

77 

1 055 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

16  0350000  0  535425 

0.0  4 

REGION  06 

934 

901 

444 

60 

Si 

ei 

BO 

SAMPLE 

SCO 

FlOK  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.P, 

PSEUD. 

NO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

15263 

4. 

1  . 

1  . 

15  301 

60, 

1  . 

1  . 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

14.5 
10.0 


14.5 
12.3 
10.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.4 

12.5 


12.5 
11  .5 
10.4 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 

0.4 


1  .0 
0.7 
0.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08  OB  77  1035 
12  09  77  1055 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( < I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 

0.001 
0.  003 

0.002 
0.001L 

0.010 
O.OIOL 

0.  120 
0.070 

0.  002 
0.012 

0.090 
0.  1  10 

2.0 
1  .0 

0  003 
0.002 
0.001 

0,002 

0.002D 

0.001 

0.010 

0.010D 

0.010 

0.  120 
0.095 
0.070 

0.012 
0.007 
0.O02 

0.110 

0  .  1  00 

o.oso 

2,0 
1  .5 
1  .□ 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  08  77  1035 
12  09  77  1055 


.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OH  GEOM  MN  (  •  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 
CONO. 
25C 
UMH05 

16 
1URB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

103 
100 

0.60 
0.85 

2.0 
3.0 

103 
102 
100 

0.85 
0.73 
0.60 

3.0 
2.5 
2.0 

208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

24 

01 

77 

1  1  10 

19 

03 

77 

1  I  55 

03 

04 

77 

1230 

23 

04 

77 

12  30 

23 

05 

77 

1200 

26 

06 

77 

1130 

24 

07 

77 

1300 

to 

09 

77 

1600 

27 

09 

77 

1045 

22 

to 

77 

1115 

1  1 

12 

77 

1220 

MONTREAL  RIVER 

HIGHWAY  NO  17  66 

RIVER  FLOU  GAUGE  FED  02BE0O2 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  SI  BRG  DEPTH 
FEET        MT  PS 

3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 


max  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  t-  j 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


S  SOUTH  OF  WAWA 

STATION 

ID:   01 -0009-001 -02 

02BECO2 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE 

02 

MINOR 

BASIN.  LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM  STREAM:  MONTREAL  RIVER 

0410 

LONG 

U.T.M 

.  16  0678200.0  5234175 

0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0 

.50 

934 

901 

444 

80 

Bt 

84 

83 

SOS 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M  F 

PSEUD. 

IniTER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/ 100ML 

MF/ 100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19015 
19C37 
19059 

821  00 
1170  00 
1360  OO 

0. 

0. 

0. 
0. 

0. 
0. 

0.0 
1  .0 

1  3.0 
10.0 

0  5 
0  4 
0.6 
0  4 
0  B 
0  2 

19081 
1  9 1 C3 
19125 

2670  00 
1310  00 
1030  00 

0. 
8. 
0. 

0. 
0. 
0. 

0 

2    L 
10 

3  0 
8.0 

to.o 

15  0 
13.0 
13.0 

19147 
19'C-9 
16658 

1 1 50  00 
1260  00 
1530  00 

8. 

6. 

12 

13.0 
11  0 

12.0 
12.0 

0.4 
0  4 

19191 

1390  00 

to. 

0. 

0. 

10.0 

13.0 

0  .  6 

1  921  3 

1  BOO  00 

0. 

0. 

3.0 

12  0 

0.2 

2670.00 

10. 

6 

12. 

13.0 

15. D 

0.6 

1410.09 
621 .00 

2  - 
0 

1  * 
0. 

2.  •  0 

0 

6.6 
0.0 

12.6 

10.0 

0.5 
0  2 

CONT'D 


SAMP    OTE    HOUR       SIN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    TR    LMT  DIST    BR5    DEPTH 

FEET  MTRS 


24 

01 

77 

11  10 

19 

03 

77 

1155 

03 

04 

77 

1330 

23 

04 

77 

12  30 

23 

05 

77 

1200 

26 

06 

77 

1  130 

24 

OT 

77 

1300 

10 

OS 

77 

1600 

27 

09 

77 

1045 

22 

10 

77 

1115 

11 

12 

77 

1220 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MM    (  '  ) 

M I N I  MUM 

MO   OF    SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SU5P. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAKL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.002 

0.002L 

0.230 

0.001 

0.204 

43.0 

0.5 

0,004 

0.001 

0.001 

0.240 

0.001 

0.249 

53.0 

0.7 

0.009 

0.001 

0.006 

O.240 

0.002 

0.258 

50.0 

1  .2 

0.010 

0.001 

0.024 

O.270 

0.002 

0  328 

51  0 

4.6 

0.002 

0.001 

0.038 

0.290 

0.002 

0.243 

48.0 

2.2 

0.003 

0.001 

0  038 

0.360 

0.003 

0.217 

43.0 

0.5 

0.008 

0.001 

0.026 

0.350 

0.004 

0.221 

40.0 

1  .  1 

0.011 

0.002 

0.022 

0.250 

0.003 

0.  152 

38.0 

0.2 

0.005 

0.020 

0.016 

0.290 

0.003 

0.  115 

37  .0 

0.9 

0.038 

0.001 

0.010 

0.240 

0.003 

0.  137 

39.0 

1  .0 

0.038 

0.020 

0.038 

D.360 

0.004 

0.328 

63.0 

4.6 

0.010 

0.003 

0.0180 

0.275 

0.002 

0.212 

44.2 

1  .3 

0.002 

0.001 

0.001 

0.220 

0.001 

0.115 

37.0 

0.2 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-50LI0S 

MG/L  MG/L 

42 

52 
49 

46 

45 
42 


38 


52 
43 
36 

10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1  110 

19 

03 

77 

t155 

03 

04 

77 

1230 

23 

04 

77 

1230 

23 

05 

77 

1200 

56 

06 

77 

1130 

24 

07 

77 

1300 

10 

09 

77 

1600 

27 

09 

77 

1045 

22 

10 

77 

1115 

It 

12 

77 

1220 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I  -  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTJVI 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATj 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  HG/I 

66 

0.80 

0.5 

7.5 

2.50 

79 

0.60 

2.4 

7.5 

2.05 

76 

0  80 

1  .2 

6.0 

2.05 

72 

2.00 

1  .7 

7.5 

2.30 

70 

0.65 

0.6 

6.0 

2.20 

63 

0.60 

0.6 

7.5 

2.20 

59 

0.55 

0.6 

8.0 

2.05 

58 

1  .20 

0.9 

8.5 

2.05 

55 

1  10 

0.6 

8.5 

1  .80 

53 

0.65 

0.6 

5.0 

1.85 

79 

2,00 

2.4 

B.5 

2.50 

66 

0.90 

1  .0 

7.2 

2.11 

S5 

0.55 

0.5 

5.0 

1  .80 

95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


03 
85 
01 
22 
96 
17 

22 
06 


7.34 
7.  10 
6.B5 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

140 
160 
170 
160 
060 
120 
150 
140 


0.140 
0.  130 


0.  170 
0.137 
0-060 


25 

PHENOLS 

UG/L 

I  .OL 
t  .OL 
1  .OL 
2.0 
I  .0 
1  .0 
I  .0 
1  .0 

1  .0 


2.0 
1  .  ID 
1  .0 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

01 

77 

1110 

.3 

10 

19 

03 

77 

1155 

.3 

t 

03 

04 

77 

1230 

.3 

23 

04 

77 

1230 

.3 

11 

23 

05 

77 

1200 

.3 

6 

26 

06 

77 

1130 

.3 

9 

24 

07 

77 

1300 

.3 

7 

10 

09 

77 

1600 

.3 

10 

27 

09 

77 

1045 

.3 

22 
1  1 

10 
12 

77 
77 

11  15 
1220 

.3 
.3 

MAX IMUM 

7 
8 

11 

AVG 

OB  GEOM  MN  1 • | 

9 

MINIMUM 

6 

41 
COD 

MG/L 

20L 

30 

22 
28 
22 

32 


32 

26D 
20 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001L 


0.001 

o.ooto 

0.00! 


NO    OF    SAMPLES 


10 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 

Chromium 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

2t5 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

03  04  77 
27  09  77 

1230 
1045 

.3 
.3 

0.O2OL 
0.030L 

O.OIOL 

0.020L 

D.020 
O.OIOL 

O.OIOL 
0.020L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.020L 

O.OIOL 
0.02DL 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

0.030 
0 . 0250 
0.020 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.020 

0.0150 

0.010 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.040 

0.0300 

0.020 

0.020 

0.0150 

0.010 

NO   OF    SAMPLES 


B.O  W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ACt. 4a  RIV.fl 
AT  HIGHWAY  1 
HIVES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    D1ST  6RG  DEPTH 
FEET        T/TRS 


19  03  7  7  1315 
03  04  77  1315 

23  04  77  1315 
33  05  77  1300 
25  06  77  1233 

24  07  77  1350 

10  09  77  1625 
22  10  77  1145 

11  12  77  1300 


t'A  < ;  v-ov 

AVG    OH    GECM    M'<     I  •  > 
MlKIJtoJM 

NO    OF    SA7PI.ES 


SAf.'P  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BPO  DEPTH 
FEET        MIPS 


19  03  7  7  1315 

03  04  77  1315 

23  04  77  1315 

23  05  77  1300 
26  06  77  1230 

24  07  77  1350 
10  09  77  1625 
22  10  77  1145 
!1  12  77  1300 


934 

SAMPLE 
KO 


19038 
19C60 
19CB2 
19133 
19126 
19148 
19170 
1S'92 
19214 


33 

TOTAL 


34 
FILTERED 
P      REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


009 

01  1 

127 

001  L 

004 

005 

014 

003 

009 


001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 


MAJOR  BASIN 
MJf.Ol,  BASIN 
TESM  STREAM 


GREAT  LAKTS 
LAKE  SUfEOlOP. 
AGA*A  RIVER 


U.T.M   16  0678450.0  5247525.0  4 


901         444          80  8  I  B4 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


19 
FILTERED 
AMM0N I  A 
MG/L 


050 
054 
024 
024 
016 
006 
026 
008 
014 


6 

2 

2. 

2. 

0. 

2. 

56. 

40. 

42. 

2. 

2. 

20. 

40. 

2. 

0. 

0. 

0. 

56. 

40. 

42. 

5.  ■ 

2.  • 

4. 

a. 

0. 

0 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


310 
420 
310 
230 
250 
430 
370 
280 
2  80 


21 
FILTERED 
M02-N 
MG/L 


001 
002 
002 
002 
002 
00  2 
002 
002 
002 


B 

22 
FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 


724 

643 

.448 

208 

158 

.  128 

0  068 

0.  122 

0.293 


STATION 

ID:       01 

-0012-001 -02 

5T0RET    CODE- 

02 

OCl 

0470 

REGION    05 

MILEAGE 

0. 

83 

BC5 

3 

PSEUD. 

WATER               DTSS. 

s 

MPA 

TEW 

02 

MF/100ML 

OEG 

C                 MG/L 

I 

1  .0 

11.0 

5.0 

15.0 

18. 0 

13.0 

17.0 

ts.o 

20    0 

10.0 

11  .0 

12.0 

8.0 

120 

1  .0 

13   0 

20.0 

15.0 

10    l 

12.0 

< 

1  .0 

10   0 

( 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


31 
33 
27 
30 
37 
34 
2A 
26 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .8 


DAY 
BCD' 
10/ L 


30.0 


O 
0.6 
0.2 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 

29 
29 
20 
29 
36 
33 
20 
26 
29 


MAXIMUM  0  127  0  001  0  054 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •  |  0.02 ID  0.001  0  025 

MINIMUM  O.OOt  0  001  0.006 

NO  OF  SAMPLES           9  9  9 


0.430 
0.320 
0.230 


0.002 
0.002 
0.001 


0.643 
0.332 
0  .  068 


37.0 
30.2 
24  .0 


36 

28 
20 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  03  77  1315 
03  04  7  7  1315 
23  04  77  1315 

23  05  77  1300 

26  D6  77  1230 

24  07  77  1350 

10  09  77  1625 

27  09  77  1015 
22  10  77  1145 

11  12  77  1300 


.3 
■  3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  I  -  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


CONO  . 

TURB. 

25C 

FORMAZI 

UMHOS 

UNITS 

47 

0.70 

44 

0.80 

31 

1  .80 

44 

050 

54 

0.60 

52 

0.65 

31 

1  .60 

39 

1  .  to 

44 

0.50 

54 

I  .80 

43 

0.92 

31 

0.50 

16         56 

CHLOR I DE 
MG/L 


O.B 
0.5 


0.6 
0.6 


59 

2  BO 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACT  I VE 

ACIDITY 

TOT     ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

9.0 

2.  55 

6.72 

0.090 

8    5 

2.40 

6.62 

0.140 

7.5 

1    90 

6.22 

0    180 

1  ,01 

7.0 

2    10 

6.93 

0    070 

8.0 

2.05 

7.15 

0    080 

2.0 

7.5 

2.05 

7.  20 

0    060 

9.5 

2.20 

6.80 

0.  190 

1.0 

8.5 

2.55 

6.91 

0.130 

1  .OL 

6.0 

3.30 

6.50 

0.  180 

9.5 

3.30 

7.20 

0.  190 

2.0 

7.9 

2.34 

6.78 

0.124 

1  .30 

6.0 

1  .90 

6.22 

0.060 

t  .0 

SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

'9 

03 

77 

1315 

03 

04 

77 

1315 

23 

04 

77 

1315 

23 

05 

77 

1300 

26 

06 

77 

1230 

24 

07 

77 

1350 

to 

09 

77 

1625 

27 

09 

77 

10I5 

22 

10 

77 

1145 

1  1 

12 

77 

1300 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 


66  4  7 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C     AS    C 

MG/L  MG/L 

2' 

9 

11 

6 

3 
5 

12 


41  361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 
MG/L                   MG/L  MG/L 


14 
27 
2B 


0.001 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN    ( ■ J 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


12 

36 

7 

25 

2 

14 

0    001 
O.OOID 

o.ooi 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
Dv  MO  YR  LMT 


03  04  77  1315 
27  09  77  1015 


STN   STN  SAMP   PJ 
015T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

22 1 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

Total 

MN 
MG/L 

23S 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020L 
0.010 

0.020 
0.020L 

0.020 
0.010L 

O.OIOL 
0.020L 

0.005L 
0.005L 

0.070 
0.020L 

O.OIOL 
0.0201. 

0.040 

0.030D 

0.020 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.020 

0.01S0 

0.010 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.070 

0.0150 

0.020 

0.020 

0.015D 

0.010 

B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

19 

03 

77 

1430 

03 

04 

77 

1410 

23 

04 

77 

1410 

23 

05 

77 

1430 

28 

06 

77 

1320 

24 

07 

77 

1530 

10 

09 

77 

1650 

27 

09 

77 

0915 

22 

10 

77 

1305 

11 

12 

77 

1350 

MICHIPICOTEN  RIVER 

HIGHWAY  17  5  MILES  SOUTH  OF  WAWA 

RIVER    FLOM  GAUGE  FED  O2BD0O2 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
0157  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


19039 
1906t 
19083 
19105 
19127 
19149 
19171 
16656 
19193 
19215 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
MICHIPICOTEN  RIVER 


U.T.M.  16  0664000.0  5309BOO.0  4 


444 
FLOW  CFS 


1450.00 
1380.00 
3860.00 
526.00 
1580.00 
1590.00 
1720.00 
1 170.00 
1400,00 
3340.00 


3860.00 

1801  60 

526.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

0. 

0- 
2. 

2. 
4. 


20- 
2. 


20. 

3. 
0. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

0. 

0 

0. 

0. 

0. 

6. 


0. 

0. 


6 
1  .> 

0 


84 
M.F, 

ENTER. 
MF/100ML 

0. 

2. 
2. 

2.   L 
2. 
34. 


34. 
3.'  0 

0. 


STATION 

ID:   01-0029-001-02 

STORET  CODE: 

02 

001 

0900 

REGION  05 

MILEAGE 

3. 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/lOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

5 

2.0 

1  1  .0 

4.0 
12.0 
15.0 
19.0 
12.0 

14  0 
130 
12.0 
1  1  .0 

1  1.0 

8.0 
1.0 

12.0 
13.0 

19.0 
9.  1 
1.0 

14.0 
12.1 
11.0 

DAY 

BOD 

MG/L 


O.B 
0.5 

0.2 


10 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  03  77  1430 

03  04  7  7  1410 

23  04  77  1410 

23  05  77  1430 

26  06  77  1320 

24  07  77  1530 

10  09  77  1650 

27  09  77  0915 
22  10  77  1305 

11  12  77  1350 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0.001 

0  004 

0.  180 

0.001 

0  209 

56.0 

1  .  4 

55 

0.006 

0.001L 

0.014 

0.230 

0.002 

0  248 

57.0 

1  .8 

51 
36 

0.009 

0.001 

0.016 

0.240 

0.003 

0.272 

41  .0 

S.2 

0.003 

0.001 

0.016 

0.230 

0.002 

0.  16B 

4B  .0 

1  .7 

«6 

0.004 

0.001L 

0.040 

0  240 

0.002 

0.08B 

50. 0 

1  .2 

49 

O.BSO 

0.001 

0.010 

0.010 

0.002 

0  06B 

50.0 

0.8 

49 

0.008 

0.001 

0016 

0.300 

0.002 

0.053 

54.0 

2.8 

51 

O.OOU 

0.001 L 

0.016 

0  .  1  60 

0.002 

0.060 

42.0 

1  .3 

41 

0.005 

0.002 

0.002L 

0.250 

0.002 

0  .  1  OB 

45  .0 

0.6 

44 

0.850 

0.002 

0.04O 

0.300 

0.003 

0.272 

57  .0 

5.2 

55 

0.099D 

0.001 D 

0.015D 

0.204 

0.002 

0.142 

49.2 

1  .9 

47 

0.001 

0.001 

0.002 

0.010 

0.00  I 

0.053 

41  .0 

0.6 

36 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


19 

03 

77 

1430 

03 

04 

77 

1410 

23 

04 

77 

1410 

23 

05 

77 

1430 

26 

06 

77 

1320 

24 

07 

77 

1530 

10 

09 

77 

1650 

27 

09 

77 

0915 

22 

10 

77 

1305 

11 

12 

77 

1350 

VAX IMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( « ) 

MINI  MUM 

NO  OF  5AVPLE5 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

84 

0.70 

0.4 

10.0 

1  .85 

7.49 

0.050 

86 

54 

0.90 

O.B 

9.5 

2.00 

7.19 

0.110 

1  .BO 

0.7 

9.0 

2  15 

6.72 

0.  120 

1  .0 

7T 

0.55 

O.B 

B.O 

2.10 

7.  D6 

0  .  070 

74 

0.60 

0.7 

9.0 

1  .95 

7.25 

0.070 

1  .OL 

77 

78 

0.55 

0.5 

9.5 

1.55 

7.50 

0.060 

2.00 

0.8 

10,5 

1.55 

7.51 

0.  1  10 

1  .0 

64 

1  .40 

0.7 

9-5 

2.05 

7.32 

0  .  1  20 

2  .0 

68 

0.60 

0.6 

e.o 

1.9S 

7.05 

0.  I  00 

86 

2.00 

o.a 

10.5 

2.  IS 

7.51 

0.  120 

2  0 

73 

l  .01 

0.7 

9.0 

1  .91 

7.23 

0.O90 

1  .30 

54 

0.55 

0.4 

6.0 

1.55 

6.72 

0.050 

1  .0 

SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

VB 

LMT 

19 

03 

77 

1430 

03 

04 

77 

1410 

23 

04 

77 

1410 

23 

05 

77 

1430 

26 

06 

77 

1320 

2d 

07 

77 

1530 

10 

09 

77 

1650 

27 

09 

77 

0915 

22 

10 

77 

1305 

1  1 

12 

77 

1350 

STN        STN    SAMP       PJ 

dist  ana  depth 

FEET       MTRS 

.3 

3 
.3 
3 

3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

CO  LOUP 

PTSSJUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

7 

e 

12 
7 
9 

5 
10 

8 
7 


41 

361 

365 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTR8LES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10L 

0.001 

30 

24 

22 

ia 

MAXIMUM 

AvG  OR  GEOM  MM  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


12 

a 

5 


40 

22D 
10 


0.00 1 
0.001 
0.001 


SAMP  DTE 

or  MO  YD 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

03  04  77 
37  09   77 

1410 
0915 

.3 
3 

0.020L 
0.030L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

0.030 

0.0250 

0.020 

203 
TOTAL 
UMINUM 
■G/L 


221 
TOTAL 
ftOMIUM 
MG/L 

235 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010L 
0.020L 

D.OIOL 
O.OIOL 

O.OlOL 
0.020L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.020L 

0.020 

0.0150 

0.010 

o.oto 

0.0100 

o.oto 

0.020 

0.0150 

0.010 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.040 

0.0300 

0.030 

20)        238         60 
TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 

O.OIOL 
0.020L 


0.020 

O.OISD 

0.010 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  03  7  7  1540 

03  04  77  1615 

23  04  77  1615 

36  06  77  1500 

10  09  77  1810 

22  to  77  1340 


MAGPIE  RIVER 
HIGHWAY  17  1 
RIVER    FLOM 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


T  OF  kAWA 

STATION 

ID:   01 -0029-002-02 

D  02BD003 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  MAGPIE  RIVER 

STORET  CODE: 

02 

001 

0920 

LONG 

U.T.M 

.  16  0664500.0  5316325 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

7. 

934        90|         444 
SAMPLE        SCO   FLOk  CFS 

NO 

BO 
TOTAL 
C0L1FORM 
MF/lOOML 

81 
FECAL 
COLIfORM 
MF/100ML 

64 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

805 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
03 

MG/L 

5 

1904  J 
19064 
19086 
19130 
19174 
19196 

667.00 
1760.00 
6240.00 

492.00 
1260.00 
1400.00 

6. 
BOOO. 

28. 

30. 

108. 

4. 

1200. 

4. 

0. 

22. 

16. 

300. 

0. 

92. 

14. 

T  .0 

4.0 
17.0 
16.0 

7.0 

12.0 

13.0 
10.0 
1  1  .0 
12.0 

6240.00 

1973. 17 

492.00 

8000 . 
85.' 
6. 

1300. 
13.  • 

0. 

200. 
21  .• 
0. 

17.0 
9.0 

1  .0 

13.0 
1  1.6 
10.0 

DAY 

BOD 

MG/L 


6 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19 

03 

77 

1540 

03 

04 

77 

1615 

23 

04 

77 

1615 

26 

06 

77 

1500 

10 

09 

77 

1810 

32 

10 

77 

1340 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.001 L 

0.040 

0.250 

0.002 

0.233 

111.0 

10.0 

0.  17B 

0.  160 

0.860 

1  .300 

0.003 

0.297 

109.0 

18.0 

0.028 

0.DO2 

0.032 

0.590 

0.003 

0  .  1  67 

69.0 

14.0 

0.012 

0.003 

0.038 

0.370 

0.004 

0.056 

100.0 

1  .6 

0.020 

0.005 

0.050 

0.330 

0.002 

0.08S 

100.0 

B.8 

0.011 

0.004 

0.022 

0.290 

0.004 

0.026 

75.0 

2.1 

a.  iTB 

0.  160 

0.660 

1  .300 

0.004 

0.297 

111.0 

ISO 

0.044 

CO290 

0 .  1  74 

0.522 

0.003 

0.145 

94.0 

9.  1 

0.011 

0.001 

0.022 

0.250 

0.002 

0.026 

69.0 

1  .6 

7         107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAS 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  03 

77 

1540 

.3 

155 

1  .50 

0.9 

3.0 

50 

7.56 

0  .  760 

1  .OL 

03  04 

77 

1615 

a 

I  42 

4.00 

3.0 

23  04 

77 

1615 

.3: 

84 

1.50 

1  .0 

5.0 

23 

7.23 

C  320 

26  06 

77 

1500 

.3 

149 

1  20 

0.8 

3.5 

52 

7.61 

0-070 

10  09 

77 

1810 

.3 

140 

1  .60 

1  .3 

2.1 

42 

7.63 

0.420 

1  .0 

22  10 

77 

1340 

.3 

1  1  1 

1  30 

O.B 

2.2 

36 

7.52 

0.160 

1  .0 

MAXIMUM 

155 

4.00 

1  .3 

5.0 

52 

7.63 

0.760 

3.0 

AVG 

OR  GEO* 

130 

1.85 

1  .0 

3.2 

41 

7.51 

0.346 

1  .50 

MINIMUM 

84 

1.20 

0.8 

2.1 

23 

7.23 

0070 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR 
DV  DO  VR  LMT 


19  03  77  1540 

03  01  77  1615 

23  04  77  1615 

26  06  77  1500 

10  09  77  1810 

22  10  77  1340 


76 

72 

74 

68 

67 

STN   STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DIST  BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

K 

FEET       MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

.3 

59.0 

17.60 

3.70 

15 

.3 

16.00 

2.90 

.3 

35.0 

10. ao 

1  .65 

40 

■  a 

67.0 

10 

.3 

61.0 

30 

.3 

50.0 

40 

MAX  I  MUM 

67.0 

17.60 

3.70 

40 

OR  GEOM  UN    (■  } 

54.6 

14.30 

2.82 

27 

MINIMUM 

35.0 

10.80 

1  .85 

to 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


6. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY  MO 

VR 

LMT 

19  03 

77 

1515 

03  04 

77 

1450 

23  04 

77 

1450 

26  06 

77 

1420 

10  09 

77 

1825 

22    10 

77 

1330 

WAWA  CREEK 

HIGHWAY  17  3  MILES  SOUTH  OF  WAWA 

RIVER 


STN   5TM  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


19041 
19063 
19085 
19129 
19173 
19195 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
WAWA  CREEK 


STATION    ID:       01-0029-003-02 

STORET    CODE:    02 
001 
0910 


U.T.M.    16   0663500.0   5311475.0    4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

0. 

16. 

24. 
20. 


B1 
FECAL 
C0L1FORM 
MF/100ML 

0. 

4. 
12. 
20. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

32. 

14. 
0. 
200.   G 

10. 


116. 

20. 

200- 

15.* 

7.« 

16. 

0. 

0. 

0, 

REGION  05 

MILEAGE 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

0.0 

10.0 

4.0 

I3.0 

12.0 

12.0 

to.o 

12.0 

7.0 

10.0 

12.0 

13.0 

6.6 

11  .4 

0.0 

10.0 

1 

5- DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 

o.a 

0.2 
0.8 
D.4 
0.6 


1  .0 
0.6 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  03  77  1515 

03  04  77  1450 

23  04  77  1450 

26  06  77  1420 

10  09  77  1825 

22  10  77  1330 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLID 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

0.011 

0.001L 

0.042 

0.320 

0.006 

0.426 

134.0 

3.7 

0.224 

0.002 

0.038 

0,900 

0.003 

0.  182 

427.0 

326.0 

0.041 

0.002 

0.024 

0.220 

0.003 

0.102 

132.0 

57.0 

0.006 

0.D06 

0.016 

0.120 

0.002 

0.098 

134.0 

0.9 

0.018 

0.006 

0.010 

0.260 

0.002 

0,018 

107.0 

6.2 

0.004 

0.001L 

0.004 

0.150 

0.001 

0.016 

116.0 

4.0 

0.224 

0.006 

0.042 

0.900 

0-006 

0.426 

427.0 

326.0 

0.051 

0.003D 

0.022 

0.328 

0.003 

0.  140 

175.0 

66.3 

0.004 

0.D01 

0,004 

0.120 

0.001 

0.016 

107.0 

0.9 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  03 

77 

1515 

.3 

03  04 

77 

USD 

.3 

23  04 

77 

1450 

.3 

26  06 

77 

1420 

3 

10  09 

77 

1825 

.3 

22  10 

77 

1330 

•  3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  [ • | 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

200 

t.oo 

14.0 

3.0 

53 

7.B4 

0.270 

1  .OL 

156 

34.00 

1  -OL 

l  15 

4.40 

2.8 

ID 

30 

7.23 

0.810 

205 

1.00 

6.5 

2.9 

66 

7.78 

0.040 

155 

1.40 

3.6 

2.7 

41 

7.52 

0.190 

1  .0 

171 

1-60 

4.0 

1.9 

47 

7.74 

0.120 

1  .0 

205 

34.00 

14.0 

3.0 

66 

7.78 

0.810 

1  .0 

167 

7-23 

6.2 

2.5 

47 

7.56 

0,286 

1  .00 

115 

1  -00 

2.8 

1.9 

30 

7.23 

0.040 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY  MO  YR 

LMT 

19  03  77 

1515 

03  04  77 

1450 

23  04  77 

14S0 

26  06  77 

1420 

10  09  77 

1825 

22  10  77 

1330 

STN  stn  samp  pj 
DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

69.0 

4B.0 
90.0 
66.0 
77.0 


90  0 
70.0 
48.0 


72 
TOTAL   TOT 
CALCIUM     N 
MG/L 

20.00 
19.20 
14.40 


20.00 
17.B7 
14.40 


74 

68 

67 

66 

47 

.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

ESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4.7D 

40 

3.40 

3.00 

20 
10 
30 
15 

4.70 

40 

3.70 

23 

3.00 

10 

41        361        265 
COD    SOLVENT      TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 
MG/L      MG/L       MG/L 


10 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WAMA  CREEK 
HIGHWAY  101  HAWA 
RIVER 


STATION  ID:   01 -0029-004  02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  04  77  1630 

23  04  77  1630 

26  06  77  1625 

10  09  77  1745 

22  10  77  1400 


.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  MN  (  -  I 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


19065 
19097 
19131 
19175 
19197 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    SUPERIOR 
WAWA    CREEK 


U.T.M.     16   0666775.0    5317475.0    4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOMl 

18. 
12. 
0. 

142. 


142. 
13.' 
0. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


8. 
0. 

60. 


60. 
7.  ■ 
0. 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

26. 
2- 
4. 

22 


STORET  COOE: 

02 

001 

0910 

REGION  05 

MI LEAGE 

8. 

88 
PSEUD 
MPA 
MF/IOOML 

805 

WATER 
TEMP  . 
DEC  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

5 

4,0 
15. 0 
12.0 
10.0 

12-0 
1  1  .0 
1  1  .0 
10.0 

15.0 

10.3 

4.0 

12.0 
■t  l  .0 
10.0 

1 

DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
0.5 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YH  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  04 

77 

1630 

3 

23  04 

77 

1630 

3 

26  06 

77 

1625 

.3 

10  09 

77 

1745 

.3 

22  10 

77 

1400 

.3 

MAX 1MUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOI IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.DI2 

0.003 

0.048 

0.260 

0.003 

0.177 

107.0 

6.3 

0.001 

0.002 

0.034 

0.200 

0.002 

0.113 

91  .0 

3.  1 

0.002 

0.001L 

0.018 

0.  160 

0  002 

0.038 

1  12.0 

0.5 

0.004 

0.002 

0.010 

0.150 

0.001 L 

0.0C5L 

108.0 

1  .  1 

0.006 

0.001 

0.004 

D.  140 

0.001 

0.005L 

111.0 

1  .7 

0.012 

0.003 

0.048 

0.260 

0.003 

0.  177 

112.0 

6.3 

0.005 

0.0020 

0.023 

0.182 

0,0020 

0 . 068D 

105.8 

2.5 

0.001 

O.OQI 

0.004 

0.140 

0.001 

0.005 

91  .0 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    015T  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


03  04  77  1630 

23  04  77  1630 

26  06  77  1625 

10  09  77  1745 

22  10  77  1400 


.3 

.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IS  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR9. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

155 

2.00 

1  .OL 

134 

0.55 

3.4 

3.0 

29 

7.73 

0.04  0 

170 

1  .00 

3.5 

1  .0 

43 

8.05 

0.020 

165 

0.70 

3.7 

0.8 

42 

B.05 

0.020 

1  .0 

167 

1  .60 

3.6 

1  .1 

67 

7.95 

0.  100 

1  .0 

170 

2.00 

3.7 

3.D 

B7 

8.05 

0.100 

1  .0 

158 

1.17 

3.6 

1  .5 

50 

7.95 

0.045 

1  .00 

(34 

0.55 

3.4 

0.8 

29 

7.73 

0.020 

1  .0 

76 

72 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTA 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIU) 

FEE1 

MTRS 

MG/L 

MG/ 

03  04  77 

1630 

.3 

16.00 

23  04  77 

1630 

3 

56.0 

16.20 

26  06  77 

1625 

.3 

73.0 

10  09  77 

1745 

.3 

70.0 

23  10  77 

1400 

.3 

73.0 

MAXIMUM 

73.0 

16.20 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

66.0 

16.  10 

MINIMUM 

56.0 

16.00 

74  68 

OT.  MAG  COLOUR 

NES1UM  HAZEN 

MG/L  UNITS 


4.00 
3.75 


4.00 
3.8B 
3.75 


10 
5 

5 
10 


10 

a 

5 


67 

66 

47 

PTSSIUM 

SOOIUM 

ORGANIC 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41         361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  5AMPLES 


11 


B.O.W./  StTE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN    NO 


MAGPIE    BlVCT 

AT     ORICCE    DOWNSTREAM     FROM    MISSION     FALLS 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02BD0D3 


LAT 


LONG 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN; 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
MAGPIE  RIVER 


STATION    ID:       01-0029-005-02 

STORET  CODE:  02 
001 
0920 


U.T.M.     16   0662100.0    5311600.0    4  REGION   05 


MI LEAGE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

vn 

LMT 

19 

03 

77 

1450 

03 

04 

77 

1430 

23 

04 

77 

1430 

23 

05 

77 

1500 

26 

06 

77 

1400 

24 

0? 

77 

1600 

10 

09 

77 

1B50 

27 

09 

77 

0900 

22 

10 

77 

1320 

11 

12 

77 

1420 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


MA HI  MUM 
AVG  OR  GEOM  MM  I  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 


19040 
19062 
190S4 
19106 
19128 
19150 
19172 
16655 
19194 
19216 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


63  7  00 

1760  00 

6240.00 

975.00 

492.00 

299.00 

1260.00 

1340.00 

1400  00 

755.00 


6240.00 

1520. ao 

299.00 


TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

400. 
700. 

24. 
4. 

22. 

42. 


92. 

44. 


700. 
56." 

4. 


B1 
FECAL 
C0L1 FORM 
MF/100ML 

400. 
86. 

4. 

0. 

4. 
20. 


13. 
22. 


400. 
16.  • 
0. 


84 
M.F. 
ENTER. 

MF/100ML 

30. 

62. 

6. 

to. 

32. 
32. 


62. 

18. 

6. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


905 
WATER 
TEr.'p. 
DEC    C 

1  .0 


4 

0 

t  1 

□ 

16 

0 

IB 

0 

1  1 

0 

7 

0 

I 

0 

1B 

0 

B 

6 

t 

0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.0 


14.0 
13.0 


14.0 
12.5 
11  .0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


1  .2 

0.6 
0-2 


10 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST     8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


19 

03 

77 

14S0 

03 

04 

77 

1430 

23 

04 

77 

1430 

23 

OS 

77 

1500 

26 

06 

77 

1400 

24 

07 

77 

1600 

10 

09 

77 

1850 

27 

09 

77 

0900 

22 

10 

77 

1320 

11 

12 

77 

1420 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( -1 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.023 

0.003 

0.056 

0.290 

0.D04 

0.261 

1  13.0 

12.0 

0.033 

0.001 

0.050 

0.360 

0.003 

0.327 

98  0 

20. 0 

0.027 

0.003 

0.022 

0.350 

0.003 

0.  167 

81  .0 

26.0 

0.001 

0.001 

0.022 

0,  260 

0.003 

0.077 

77.0 

2.4 

0.005 

0.003 

0.038 

0.250 

O.O02 

0.043 

99.0 

1  .2 

1  .850 

0.D01 

0020 

0.270 

0.003 

0.087 

113.0 

2.0 

0.025 

0.D03 

0.04S 

0.330 

0.002 

0.078 

98.0 

B.7 

0.012 

0.003 

0.022 

0.310 

0.003 

O.D36 

76.0 

2.3 

0.010 

0.004 

0.022 

0.290 

0.003 

0.  112 

84  0 

2.6 

1  .850 

C.004 

0.058 

0.360 

0.004 

0.327 

113.0 

26.0 

0.221 

0.002 

0.034 

0.301 

0.003 

0.  132 

93.2 

8.6 

0.001 

0.001 

0.020 

0.250 

0.002 

0.036 

76.0 

1  .2 

7  107 

OISS.  CAICUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 

101 
78 
55 
75 
9B 

111 
90 

74 
01 


111 
85 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN     SAMP       PJ 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTHS 

.3 


.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3' 
■  3 
.3 


19 

03 

77 

1450 

D3 

04 

77 

1430 

23 

04 

77 

1430 

23 

05 

77 

1500 

26 

06 

77 

1400 

24 

07 

77 

1600 

10 

09 

77 

1B50 

27 

09 

77 

0900 

22 

10 

77 

1320 

1  1 

12 

77 

1420 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZI 

UMH05 

UNITS 

156 

t.60 

120 

2.00 

83 

3.60 

1  IB 

0.70 

149 

095 

170 

1.00 

138 

2.20 

113 

1.80 

125 

0-95 

170 

3.60 

130 

1  .64 

83 

0.70 

56 

59 

280 

RIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

SI  MG/L 

t  .2 

23.0 

1  .50 

f  .8 

19.0 

1  .40 

1  .  1 

12.0 

1  .25 

0.9 

13.0 

1.55 

(.0 

19.0 

1  .40 

1.5 

27.5 

1.25 

1.3 

24.5 

1.60 

0.9 

17.5 

1  .40 

1.0 

18.0 

1.80 

1.8 

27.5 

1  .80 

1  .2 

19.3 

1  .46 

0.9 

12.0 

1  .25 

95  52 

ACIDITY       TOT    ALU 
MG/L  AT     LAB 

MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


7.78 
7.36 
7.04 
7.39 
7.51 
7.99 
7.70 

7.43 
7  40 


7.99 
7.51 
7.04 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.620 
0.830 
0  360 
0.  160 
0.050 
0  070 
0.300 

0.  190 
0.250 


0.830 
0.314 
O.OSQ 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .0 
1  .0 
1  .0 
1  .OL 


1  .0 
1  .DD 
1  .0 


9 


9 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  03  77  1450 

03  04  77  1430 

23  04  77  1430 

23  05  77  150D 

26  06  77  1400 

24  07  77  1600 

10  09  77  1850 

27  09  77  0900 
22  10  77  132D 

11  12  77  1420 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

■  3 
.3 
.3 

■  3 
.3 
.3 
.3 

1 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


B7 
PT5SIUM 


MG/L 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

H 
B 

14 
6 

7 
7 
B 

10 
9 


361 

SOLVENT 
EXTRSLES 
MG/L  MG/L 


41 
COD 


20 

24 
20 
28 

36 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.002 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ■  •  i 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


T4 
9 
6 


36 
26 

20 


0.003 
0.003 
0.002 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pg 
DY  WO  m  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


03  04  77  1430 
27  09  77  0900 


3 
3 


235  203                   221  225 

TOTAL  TOTAL              TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L                MG/L  MG/L 


0.020L 
0.030L 


0.020 
0.020L 


O.OIOL 
0.010L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.010L 
0.020L 


O.OOSL 
0.005L 


249  201  236  60 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

'     ZINC  MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 

0.060  O.OIOL 

O.OIOL  0.010 


MAXIMUM  0.030 

AVG   OR    GEOM   MN    CI  0.025D 

MINIMUM  0.020 

NO   OF    SAMPLES  2 


0.020 

0.020D 

0.020 


0.010 

0.0100 

0.010 


0.020 

O.OlSD 
0.010 


0.005 
0 . 005D 
0.005 


0.06O 

0.035D 

0.010 


0.010 

0.010D 

0.010 


B.O.W./  SITE:  WHITE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  17 
STATION  TYPE:  RIVER 


Samp  die  hour  stn  stn  samp  pj 
dy  mo  yr  lmt   dist  brg  depth 
feet     mtrs 


3 
3 
3 

.3 
3 

,3 
3 

-3 

-3 
3 


MAX  KM 

AVG    OR     GEOM    MM     I  ■  | 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


16 

01 

77 

0920 

21 

02 

77 

1500 

21 

03 

77 

1400 

19 

04 

77 

1520 

25 

01 

77 

1200 

31 

05 

77 

1730 

27 

06 

77 

1025 

12 

07 

77 

0720 

23 

08 

77 

0900 

27 

09 

7T 

1530 

LONG 


934 
SAMPLE 

NO 


15021 
15055 
15087 
151  17 
15134 
15170 
15206 
1S2J0 
15286 
159  96 


MAJOR  BASIN 
MIf.OR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE     SUPERIOR 
WHITE     RIVER 


U.T.M.     16   06009BO.O   5390400 


901 

SCD 


444 

f LOW    CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

64 
76. 
44. 
5400. 
92. 
64. 
140. 
60. 
56. 
12. 


5400. 
91.' 
12. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

■6. 

16 

1  . 

a. 

i . 

4. 

1  . 

6. 
24. 
16. 


24. 
5.« 
1  . 


\ 

STATION 

ID:       01-0057-001-02 

STORET    CODE: 

02 

001 

2190 

.0    4 

REGION   06 

MILEAGE 

48.  < 

84 

86 

BOS 

3 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

I 

t. 

2.0 

12.0 

< 

12. 
!  . 

0.5 
0.5 

t4.0 
13.5 

12. 

7.0 

10.4 

B. 

1  . 

19.0 

7.5 

( 

44 

21.0 

3.2 

20. 

1B.0 

to.o 

12 

11.3 

9.7 

32. 

11.5 

10.3 

44. 

21.0 

T4.0 

7.- 

10.1 

10-6 

1, 

0.5 

7.5 

( 

CAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
2.0 
1.0 
1.2 

0.4 
1  .0 

0  8 
0.8 

1  .0 


2.0 
1.0 
0.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16    01 

77 

0920 

.3 

21    02 

77 

1500 

.3 

21    03 

77 

MOO 

.3 

19    04 

77 

1520 

3 

26    04 

77 

1200 

.3 

31    05 

77 

1730 

.3 

27   06 

77 

1025 

.3 
.3 

12    07 

77 

0720 

23    08 

77 

0900 

.3 

27   09 

77 

1530 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     ( ' 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  | 

MINIMUM 


18 

01 

77 

0920 

21 

02 

77 

1500 

21 

D3 

77 

1400 

^9 

04 

77 

1520 

26 

04 

77 

1200 

31 

05 

77 

1730 

27 

06 

77 

1025 

12 

07 

77 

0720 

23 

08 

77 

0900 

27 

09 

77 

1530 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

I  07 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D -  SO  L I  OS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.002 

0.060 

0.  300 

0.003 

0.040 

20 

0.012 

0.002 

0.050 

0.590 

0  .  004 

3.  10D 

470.0 

5.0 

465 

0.012 

0.001 

0.060 

0.460 

0.003 

0    060 

5.0 

106 

0.016 

0.002 

0.04Q 

0.460 

0.O05 

0.040 

5.0 

56 

0.016 

0.001 

0.040 

0.42O 

0.004 

0.020 

10.0 

54 

0.012 

0.001 

0.010 

0.210 

0.O02 

0.010L 

5.0 

BB 

0.020 

0.  170 

0.001 

0.010L 

2.0 

100 

0.016 

0.001 

O.OTO 

0.740 

0.002 

0.010L 

1  .0 

101 

0.005 

0.001 

0.010 

0.230 

0.001 

O.OIOL 

1  .0 

123 

0.006 

0.002 

0.010 

0.  150 

0.002 

O.OIOL 

5.0 

78 

0.016 

0.002 

0.070 

0.740 

0.005 

3,  100 

470.0 

10.0 

465 

123 

0.01  1 

0.001 

0.037 

0.373 

0.O03 

0.3310 

470    0 

4.  1 

465 

89 

O.OOS 

0.001 

0.010 

0.150 

0.001 

O.010 

470.0 

1  .0 

465 

54 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

187 

0.60 

2.0 

10.0 

2.25 

7.20 

0.050 

890 

1  .00 

22a.  0 

4.5 

2.  30 

7.  10 

0.  150 

163 

1  .70 

4.0 

1  .5 

2.00 

7.20 

0.200 

69 

2.00 

1  .0 

7.0 

1  .80 

6.  BO 

0.  130 

B3 

1  .70 

1  .01 

1  .5 

1.70 

7.20 

0.170 

1  ,0L 

1  35 

1  .20 

2.0 

1  .5 

1  .35 

7.70 

0    200 

154 

0.60 

2.0 

3.0 

1  .40 

7.  50 

0 .  100 

155 

0.80 

1  .0 

3.0 

1    30 

7.60 

0.040 

1  B9 

0.90 

2.0 

4.0 

1  .SO 

8.00 

0  .050L 

1  20 

1    20 

2.0 

4.5 

1  .60 

7.50 

0.  100 

B90 

2.00 

228.0 

10.0 

2.30 

8.00 

D.200 

1  .0 

217 

1  .17 

24. 5D 

4.  1 

1  .75 

7.38 

0.  1 190 

1  .OD 

83 

0.60 

1  .0 

1  .5 

1  .30 

6.80 

0.O40 

1  .0 

NO  OF  SAVPLES 


13 


CONT'D 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

WO 

YR 

LMT 

IB 

01 

77 

0920 

21 

02 

77 

1500 

21 

03 

77 

1400 

19 

04 

77 

1520 

26 

o« 

77 

1200 

31 

05 

77 

1730 

27 

06 

77 

1025 

12 

07 

77 

0720 

23 

oa 

77 

0900 

27 

09 

77 

1530 

76 
STN   STN  SAMP   Pj     CALCUL 
DIST  BRG  DEPTH      HARDNESS 
FEET       MTRS  MG/L 


.3 
.3 

.3 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


SB 

67 

GE 

47 

COLOUR 

PTS5IUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29 

9 
1*1 


41 

COD 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


10 
10L 
10 
45 

TO 

30 
185 
20 
10L 

2D 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


O.OIOL 
0.010L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I » ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


29 
12 

e 


185 
35D 
10 

10 


0.010 

0.0080 

0.001 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


21  02  7  7  1500 
19  04  77  1520 
26  04  77  1200 
31  05  77  1730 
12   07    77    0720 


STN       STN    5AMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.010 
0.05  L 


203       221 

TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L       MG/L 


020L 
002  L 
010L 


225  229 

TOTAL  TOTAL 

COPPER  LEAD 

MG/L  MG/L 


0.020L 


0.004L 

0.005 

0.004 

0.003 


0.012L 
0.0I2L 
0.038 

0.012L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

0.0021 
0.002L 
0.002L 

0.001 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

o.ooe 
o.oos 

0.013 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 

MG/L  MG/L 

0.004L 
0.004L 
0.004L 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM  0  050 

»VG  OR  GEOM  MN  (•)  0.D42D 

MINI  MUM  0.010 

NO  OF  SAMPLES  S 


0.020 

0.013D 

0.002 


0.005 

0.004D 

0.003 


0.038 

D.019D 

0.012 


0.002 

0.002D 

0.001 


0.014 
0.011 
0.008 


0.004 

0.004D 

0.003 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


»6  01  77  1040 
21  02  77  1330 
21  03  77  1240 
19  04  7  7  1415 

26  04  77  1450 
31  05  77  1525 

27  06  77  I  130 
12  07  77  0900 
23  08  77  1000 
27  09  77  1200 


PIC  RIVER 

AT  HIGHWAY  17 

RIVER    Flow  GAUGE  FED  02BBO03 


LONG 


STN   STN  SAHB   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3, 
.3 
.3 

.3: 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


15019 
'5053 
15065 
151  15 
15132 
15' 68 
1520B 
15224 
15288 
15326 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  5UPERI0R 
PIC  RIVER 


U.T.M.  16  0552700.0  5394925.0  4 


444 
FLOW  CFS 


163  00 

15B.O0 

665.00 

1 1700.00 

13200.00 

1620.00 

1310.00 

127O.0O 

810.00 

1850.00 


80  Si  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/lOOML  MF/100ML   MF/100ML 


200. 

12. 

4. 

200. 

12. 

60. 

64. 
128. 
604. 

96. 


i  . 


744. 
44. 
12 


STATION 

ID:   01 -0060-001 -02 

STORET  CODE: 

02 

001 

2280 

REGION  06 

MI LEAGE 

9. 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

1  .0 

11.6 

0.5 

14  0 

0.5 

13.5 

4.0 

12.4 

4.0 

12.4 

18.5 

a.  s 

18.5 

a. 3 

17.0 

12.0 

12.3 

9.6 

1 

-DAY 

BOD 

MG/L 

o.a 

2.0 
2.2 
2.2 
1  .6 
0.6 

0  .6 

1  .0 
0.6 
1  .0 


TVAX  [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


13200.00 

3294.60 

15B.O0 

10 


604. 
60." 
4. 


10 


56. 
4.  • 
1  . 


10 


744, 
9." 
1  . 


10 


18.5 
B.5 

0.5 


2.2 
1  .3 
0.6 

10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


IB  01  77  1040 
21  02  77  1330 
21  03  77  1240 
19  04  77  1415 

26  04  77  1450 
31  05  77  1525 

27  06  77  1  130 
12  07  77  0900 
23  08  77  1000 
27  09  77  1200 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTER60 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

O.002 

0.040 

0.460 

0.005 

0  040 

5.0 

0.016 

0.004 

0.070 

0.680 

0 .  004 

0.800 

10.0 

0.025 

0.004 

0.080 

0.720 

0.005 

0  130 

1D.0 

0.630 

0.05B 

0.210 

1  ,900 

0.025 

0.050 

1230.0 

0.300 

0.027 

0.  100 

1  .100 

0.012 

0,020 

640.0 

0.038 

0.007 

0.030 

0.380 

0.004 

O.OIOL 

25.0 

0.030 

0.250 

0.003 

0.010 

2D.0 

0.039 

0.005 

0.030 

0.840 

0  006 

O.OIOL 

40. 0 

0.028 

0.005 

0.020 

0.290 

0.003 

O.OIOL 

25.0 

0.020 

0.004 

0.020 

0.280 

0.003 

0.010 

25.0 

0.630 

0.05B 

0.210 

1  .900 

0.025 

0.800 

123D.O 

0.  123 

0.013 

0.O63 

0.690 

0.007 

0.  109D 

203.0 

0.010 

0.002 

0.020 

0.250 

0.003 

0.010 

5.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


220 

161 
84 
79 
130 
1  39 
127 
139 
1  30 


220 

134 

79 


14 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 


IS 

01 

77 

1040 

21 

02 

77 

1330 

21 

03 

77 

1240 

IS 

01 

77 

1415 

36 

04 

77 

14S0 

31 

05 

77 

1525 

27 

06 

77 

1130 

12 

07 

77 

0900 

23 

06 

77 

1000 

27 

09 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  -  J 

MINIMUM 


14 

16 

COND 

TURB. 

25C 

FORMAZH 

uwhos 

UNITS 

260 

630 

338 

7.50 

248 

10.00 

129 

360.00 

121 

210.00 

200 

21  .00 

214 

15.00 

195 

26.00 

214 

2.50 

200 

21.00 

336 

360.00 

212 

68.  13 

121 

2.50 

56 

59 

280 

95 

.    52 

5S 

208 

25 

OR  IDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LA8 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1.91 

3.5 

2.9 

7.40 

0.400 

1  .OL 

13.0 

1  .5 

3.10 

7.70 

0.500 

1  .0 

8.0 

2.5 

2.60 

7.50 

O.BOO 

1  .OL 

1  .OL 

40.0 

1    90 

7.60 

16.000 

1.0L 

2.0 

1  .60 

8.00 

8.600 

5.0 

l.OL 

2.S 

1    60 

7.  BO 

0.900 

2.0 

1  .OL 

1  .5 

1  .50 

7.60 

OBOO 

1.0 

l.OL 

3.0 

1  .70 

7.80 

0.620 

1  .OL 

10L 

3.5 

1  .60 

8.00 

1  .  IOD 

1    0 

4.5 

2.00 

7.80 

1  .000 

1  .OL 

13.0 

40.0 

3.10 

8.00 

16.000 

5.0 

2.9D 

6.5 

2.09 

7.72 

3.072 

1  .60 

1.0 

1  .5 

1  .50 

7.40 

0.400 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY 

MO 

VR 

LMT 

OIST 

BR3   DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

K 

MA 

C    AS   C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18 

01 

77 

1040 

.3 

43 

21 

02 

77 

1330 

.3 

21 

03 

77 

1240 

.3 

11 

19 

04 

77 

1415 

3 

29 

26 

04 

77 

1450 

3 

ii 

31 

05 

77 

1525 

3 

27 

06 

77 

1130 

.3 

11 

12 

07 

77 

0900 

.3 

16 

23 

OS 

77 

1000 

3 

27 

09 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

43 

AVG 

OR    GEOM   MN    1  ■  1 

20 

MINIMUM 

11 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40 

10 

0.001 

20 

60 

0.010L 

50 

0.010L 

10 

315 

30 

0.01    L 

10 

30 

315 

0.010 

SB 

0.0080 

10 

0.001 

NO  OF  SAVPLES 


235 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRO    DEPTH 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

UG/L 

21    02 

77 

1330 

.3 

0.050L 

19   04 

77 

1415 

3 

0.050L 

26   04 

77 

1450 

.3 

0.050L 

31    OS 

77 

1525 

.3 

0.010 

12   07 

77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

0.05    L 
0.050 

AVG 

OR    GEOM   MN    1 ■ ) 

0.0420 

MINIMUM 

0.010 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 

MC/L 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

236 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020L 

0 .  006 

0.012L 

0.003 

0.013 

0.004L 

0.035 

0.022 

0.012L 

0.003 

0.047 

0025 

0.010 

0.016 

0.OE3 

0.002L 

0.029 

0.019 

0.020L 


o.ooa 


0.OI2L 


0.035 

0.022 

0.063 

0.003 

0.047 

0.031  D 

0.013 

0.0250 

0 . 003D 

0.025 

0.010 

0.006 

0,012 

0.002 

0.012 

0.004 


0.025 
0.01  3D 
0.004 


FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


BLACK  RIVER 

AT  HIGHWAY  17 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  028B002 


STATION  ID:   01-0060-002-02 


16 

01 

77 

1010 

21 

02 

77 

1355 

21 

03 

77 

1300 

19 

04 

77 

1640 

22 

04 

77 

1640 

31 

05 

77 

1620 

27 

06 

77 

11  15 

12 

07 

77 

0815 

23 

08 

77 

0950 

27 

09 

77 

1800 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ] 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


15020 
15054 
150B6 
15116 
15133 
15169 
15207 
15223 
15287 
15325 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
TERM  STREAM:  PIC  RIVER 


U.T.M.  16  05S7925.O  5392350.0  4 


444 
FLOW  CFS 


141 .00 

139.00 

505.00 

5540.00 

81 10.00 

598.00 

321 .00 

611 .00 

295.00 

1  1 00 . 00 


81 10  00 

1736.00 

139.00 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

12. 

1  . 

1  . 

384. 

232. 

24. 

12. 
252. 
132. 

52. 


384. 
30. 


FECAL 
C0L1F0RM 
MF/lOOML 

1  . 

1  . 

1  . 
12. 

4. 
12 

4. 

4 

8 


12. 

3.- 
1  . 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

12. 

1  . 

1  . 
28. 


1  . 
60. 

72. 
12 


72. 
6.' 


STORET    CODE: 

02 

2280 

REGION    06 

MILEAGE 

8. 

SB 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

1-0 

12.4 

0.5 

14.0 

0-5 

13.0 

7.0 

1  1.4 

7.0 

1  1  .4 

19.0 

6.5 

19.0 

8.3 

18.0 

8.5 

12.9 

9.9 

10.0 

11.8 

19.0 

14.0 

9.5 

10.7 

0.5 

6.5 

-DAY 

BOO 

MG/L 


2.0 
I  .2 
0.4 


NO    OF    SAMPLES 


10 


15 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


ia 

01 

77 

1010 

21 

02 

77 

1355 

21 

03 

77 

1300 

19 

04 

77 

1640 

22 

04 

77 

1640 

31 

05 

77 

1620 

27 

06 

77 

11  15 

12 

07 

77 

OB  15 

23 

oe 

77 

0950 

27 

09 

77 

ieoo 

33  34  19        20        2i 

TOT*!,  FILTERED  FILTERED      TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONU  KJELDAHL  N02-N 

MG/L  P  MG/L  MG/L       MG/L  MG/L 


0.011 
0.014 
0.020 
0.290 
0.  130 
0.021 


012 
012 
01 B 


0.002 
0.003 
0.002 
0.010 
0.005 
0.005 


001 
003 
002 


0.050 
0.050 
0.080 
0.080 
0.300 
0.030 
O.020 
0.  160 
0.020 


0.020 


0.520 
0.600 
0.740 
T  .  100 
1  .000 
0.320 
0.310 
0.800 
0.280 
0.340 


.006 
.002 
.004 
.01  1 
.009 
.005 
.003 
.006 
0.003 
0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.040 

0  050 

0.100 

0.040 

0.020 

0.020 

0.010 

0  .  020 

0010L 

0.010 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MC/L 


6 

SUSP- 

SOLIDS 

MG/  L 

5.0 

10.0 

10.0 

420.0 

240.0 

10.0 

3.0 

5.0 

8.0 

25.0 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

IVIG/l  MG/L 


211 
147 
75 
90 
121 
148 
120 
166 
117 


MAXIMUM  0.290  0,010  0    300  1     100 

AVG   OR    GEOM   MN    CI  0.059  0,004  0.081  0.601 

MINIMUM  0.011  0.001  0.020  o!2BO 

NO    OF    SAMPLES  9  9  10  10 


0.O1  t 
0.005 
0.002 

10 


0.100 

0.032D 

0.010 


420.0 

73.6 

3.0 

10 


211 
133 

7b 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

1010 

21 

02 

77 

1355 

21 

03 

77 

1300 

19 

04 

T7 

1640 

22 

04 

77 

1640 

31 

05 

77 

1620 

27 

OB 

77 

1115 

12 

07 

77 

0615 

23 

08 

77 

0950 

27 

09 

77 

1800 

SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

IB 

01 

77 

1010 

21 

02 

77 

1355 

21 

03 

77 

1300 

19 

04 

77 

1640 

22 

04 

77 

1640 

31 

05 

77 

162D 

27 

06 

77 

1115 

12 

07 

77 

0815 

23 

08 

77 

0950 

27 

09 

77 

1800 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    < • > 

M I N I MUM 

NO   OF    SAMPLES 


STN      STN    SAMP      Pj 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14  16 

COND.  TUBE. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


330 
325 
226 
1  15 
138 
1B6 
226 
184 
256 
180 


330 
217 
1  15 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


6.10 
4.80 
B.70 
1 00 . 00 
46.00 
4.20 
2.60 
4.80 
5.90 
7.60 


100.00 

19.07 

2.60 


56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

.ORiDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

23.0 

0.5L 

2.80 

7.40 

0.350 

21  .0 

3.0 

2.90 

7.80 

0  300 

5.0 

3.5 

2.55 

7.40 

0  600 

1  .OL 

1  OL 

25.0 

1  .75 

7.60 

4.200 

1  .OL 

5.0 

1  .50 

7.80 

1  800 

2.0 

1  .0 

3.0 

1  .60 

7.  BO 

0  .300 

20.0 

4.0 

1.60 

7.80 

0.200 

1.0L 

4.S 

1.50 

7.30 

0.240 

1.0 

5.5 

2.00 

8.00 

3.  100 

7.5 

1.90 

7.70 

0.400 

23.0 

25.0 

2.90 

8.00 

4.200 

2.0 

8.  2D 

6. 20 

2.01 

7.66 

1  .149 

1  .50 

1  .0 

0.5 

1.50 

7.30 

0.200 

1  .0 

9 


72  74        68  67 

TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR  PTSSIUM 

CALCIUM  NE5IUM     HAZEN  K 

MG/L  MG/L      UNITS  MG/L 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

40 

11 

18 
10 

12 
13 


10 


10 


41        361  365 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENTC 

MG/L      MG/L  MG/L 

10 

20  0.001L 

20 
25 

30  0.010L 

SO 
255 
40  0 . 0  I    L 

30 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MM     I  -  I 

M I  N I M  UM 

NO    OF    SAVPLES 


40 

255 

17 

52 

10 

10 

10 


0.010 

0.007D 

0.001 


SAM*  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  IMT 


21  02  77  1355 
19  04  77  1640 

22  04  77  1640 
31  05  77  1620 
13  07  77  0815 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L. 

0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.010 
0.05  L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MO/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


0.020L  0.005 
0.012  0,009 
0.010L     0.012 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.020L 


0.008 


0.012L 
0.012L 
0.033 

0.012L 


0.002 
0.002 
0.002L 


249  201                   238                     60 

TOTAL  TOTAL               TOTAL 

ZINC  MN             NICKEL        FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L                MG/l 

0.013  0.004L 

0,027  0.00  7 

0.044  0.006 


MAXIMUM  0.050 

AVG   OR    GEOM   MN    (•)  0.042D 

MINI  MUM  0.010 

NO   OF    SAMPLES  5 


0.020 

0.012 

0.033 

0.002 

0.044 

0.0160 

0.009 

0.017D 

0.002D 

0.026 

O.O10 

0.005 

0.012 

0.002 

0.013 

0.007 

0.0050 

0.003 


16 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17 

01 

77 

1750 

21 

02 

77 

1600 

21 

03 

77 

1530 

22 

04 

77 

1150 

31 

05 

77 

1900 

27 

06 

77 

09<15 

11 

07 

77 

1500 

22 

OS 

77 

15*5 

27 

09 

77 

16C0 

BLACK  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO. 614  SOUTH  OF  AGONZON 

RIVER 


STN   5TN  SAMP   Pj 
DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

TERN 

STREAM:  PIC  RIVER 

LONG 

U  T. 

M.  16  0582100.0  5414375 

934 

901 

444 

BO 

81 

sample 

SCO 

FLOM  cfs 

FECAL 

NO 

COLIfORM 
MF/lOOML 

COL  I  FORM 
MF/1Q0ML 

15032 

4 

IE0S6 

E 

4 

15088 

4 

1. 

1. 

15118 

6 

0  3 

15171 

15205 

6 

108. 

20. 

15221 

15235 

15320 

STATION    ID:       01-0060-003-02 

STORET    CODE:    02 
0O1 
22B0 

310N    06  MILEAGE         52.40 


B4  BE 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/10DML  MF/lOOML 


805 

WATER 
TEMP  . 
DEC.    C 


3 
DISS. 

02 

r.-G/L 


10 


1 

5 -DAY 

SOD 

MG/L 


WAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  •  ) 
M I N I  MUM 

NO    OF    SAVPLES 


10B. 
10. 


20. 

4.  ■ 


15. S 

9.7 
0.0 


140 

10.2 

7.5 


SAMP    07E    HOUR        STN        STN    SAMP 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17    01    77  1753 

21    02    77  1600 

21  03  77  1530 

22  04  7  7  1150 
31  05  77  1900 
27  06  77  0945 
11  07  77  1500 
22  Oa  77  1545 
27  09  77  1600 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.010 
0.0(7 


0.003 
0.002 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.030 

0.630 

0.030 

0.020 
0.O40 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.002      0.010 
1 . 100     0  008      0.020 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 

susp  . 

SOLIDS 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  DSOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.017  0.003  0.630  1.100  0    006  0.020 

AVG    OR    GEOM   MNi    <"|  0.014  0.003  0 .  1 50  1.100  0.005  0.015 

MINIMUM  0.010  0.002  0.020  1.100  0.002  0.010 

KO    OF    SAVPLES  2  2  5                        1  2  2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
3 


17 

01 

77 

1750 

21 

02 

77 

1600 

21 

03 

77 

1530 

22 

04 

77 

1  150 

31 

05 

77 

1900 

27 

06 

77 

0945 

1  1 

07 

77 

1500 

22 

08 

77 

1545 

27 

09 

77 

1600 

.3 

.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUBB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

IOT  A  IK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

10.0 

2.40 

5.0 

7.30 

0.230 

1  .OL 

4.0 

7.0 

2  10 

2.0 

7.  SO 

0.200 

6.0 

I  .90 

2.0 

7.50 

0.03  2 

1  OL 

167 

17.0 

2.0 

7.40 

0.450 

1  .OL 

4.0 

1  .70 

1  .0 

7.60 

0.210 

1  .OL 

200 

2.5 

1  .20 

0.0 

7.70 

0  .  300 

1  .OL 

3.0 

1  .20 

2.0 

7.70 

0.200 

4.0 

1  .90 

l  .0 

B.00 

0.053 

6.0 

2.0 

7.70 

0.400 

200 

4.0 

17.0 

2.40 

5.0 

a.  oa 

0.450 

1  .0 

1B4 

4.0 

6.6 

1  .77 

1  .9 

7.63 

0.231 

1  .00 

167 

4.0 

2.5 

1  .20 

0.0 

7.30 

0.032 

1  .0 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

m 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

1750 

.3 

38.  00 

7.00 

39 

21  02 

77 

1600 

.3 

2  20 

3.00 

21  03 

77 

153Q 

.3 

1  10.0 

34  00 

6.00 

1  .40 

1  .60 

22  04 

77 

1150 

3 

75.0 

2  5  00 

3.00 

1  .  70 

1  70 

31  05 

77 

1900 

.3 

122.0 

37  00 

7.00 

0.70 

0  80 

27  06 

77 

0945 

.3 

33.00 

0.30 

1  1 

1  1  07 

77 

1500 

.3 

92.0 

28  00 

0  20 

22  08 

77 

1545 

.3 

38  00 

0.90 

27  09 

77 

1600 

.3 

29  00 

0.50 

MAX 1MUM 

122.0 

3B  00 

7.00 

2 .  20 

3.00 

39 

AVG 

OR  GEOM  MN  | • | 

99.8 

32.75 

5.75 

l  .50 

1 .13 

2S 

M I N 1  MUM 

75.0 

25.00 

3.00 

0.70 

O.20 

11 
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COD    SOLVENT      TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 
MG/L       MG/L       MG/L 


0.030 


20 
20 

20 


0.030 
0.030 
0.030 


hO    OF    SAMPLES 


17 


CONT'D 


SAMP 

>TE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

IT 

01 

77 

1750 

21 

02 

77 

1600 

21 

03 

77 

1530 

22 

04 

77 

1  150 

31 

05 

77 

1900 

27 

06 

77 

0945 

1  1 

07 

77 

1500 

22 

08 

77 

1545 

27 

09 

77 

1600 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

24  9 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
0.007 

MG/S. 

MG/L 

MG/L 
0.012 

MC/L 
0.020 

MG/L 
0.004L 

MG/L 

0.050L 

0.005 

0.O23 

0.021 

0.004L 

0.500 

0.004L 

0.012L 

0.C04L 

0.003L 

0  .004L 

0 .050L 

O.600 

0.010L 

0.021 

0.015 

6.  1  10 

0.066 

0.008 

0.  170 

0.005 

0.038 

0.041 

0.017 

0.003 

0.013L 

0.006 

0.017 

0.004 

0.004 

0.013L 

0.020 

0.016 

0.003L 

O.OOI 

0.012L 

0.004 

0.012 

0.003L 

O.OOI 

0.004L 

0.014 

0.01B 

O.OOU 

0.050 

0.600 

0.010 

0.021 

0.015 

0.110 

0.066 

0.017 

0. 0500 

0.330D 

0.010D 

0.006D 

0.0110 

0.026D 

0.0240 

0.005D 

0.  050 

0.050 

0.010 

0.001 

0.004 

0.004 

0.003 

O.OOl 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


BLACK  RIVER 

I  MILE  BELOW  OUTLET  OF  MOSE  LAKE  ON  ONTARIO  PULP  AND  PAPER  ROAD 

"IYER  MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  PIC  RIVER 


LAT 


LONG 


B.T.M,    16    0591450.0   5443075.0   4 


STATION  ID;   01-0060-004-02 

STORET  CODE:  02 
001 
2280 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  77  1550 
21  02  77  1745 
21  03  77  1530 

26  04  77  1340 
31  05  77  1940 

27  06  7  7  OBOO 
11  07  77  1530 
23  OS  77  1415 
27  09  77  1705 


STN 

DIST 

FEET 


5TN  SAMP   PU 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


15024 
15058 
15090 
15120 
15173 
15202 
15219 
15282 
15322 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


.  80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


8. 
32. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


1  . 
4. 


64 


ENTER, 
MF/100ML 


SO 
PSEUO. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 

TEraP. 
OEG    C 


0 

o 

0 

5 
20 
19 
16 
14 
1  I 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.2 
13.3 

6.5 

9.6 

8.5 

8.3 

8-0 
10.0 
1  1  .4 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


MAXTMUM 

AVG    OR    GEOM   B6i     I  ■  J 

BIS  )M 

NO    OF    SAVPLES 


32. 

4 

16.  • 

2 

B. 

1 

20.0 
9-9 
0.5 


13.3 
9.3 
6-5 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  OIST    BRG    DEPTH 

fEET  MTRS 


17    01    77    1550 
21    02    77    1745 

21  03    77    1530 

26  04  77  1340 
31  05  77  1940 

27  06  77  OBOO 
II  07  77  1530 

22  08  77  1415 
27  09  77  1705 


33 

TOTAL 


34 
FILTERED 
P      REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


0.013 
0.017 


O.OOI 
0.002 


19 
FILTERED 
AMMON I  a 
MG/L 


0.200 

0.870 

0.220 

0.290 
0.460 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


23 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.003      0.010 
1.600      0.009     0.020 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


SUSP  . 

SOLIDS 

MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.017  0.002  0.870 

AVG   OR    GEOM   MN    (-)  0.015  0.002  0.4OB 

MINIMUM  0.013  0.001  0.20D 

NO    OF    SAMPLES                             2                        2  5 


600 

0.009 

0.02D 

600 

0.006 

0.015 

600 

0.002 

0.010 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01  77  1550 
21  02  77  1745 

21  03  77  1530 

26  04  77  1340 
31  05  77  1940 

27  06  77  0800 
11  07  77  1530 

22  08  77  1415 
27  09  77  1705 


,3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


185 


MAX IMUM 

250 

AVG    OR     GEOM    MN     (  * ) 

218 

MINIMUM 

185 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

LOR IDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

(JG/L 

17.0 

2.70 

7.0 

7.00 

0.230 

1  .OL 

1  .OL 

6   0 

2.  SO 

4.0 

7.40 

0.450 

2S.0 

2.00 

3.0 

6.80 

0.460 

1    OL 

28.0 

2.0 

6.90 

0.490 

1    OL 

33.0 

O.60 

1  .0 

7.70 

0.380 

1  .OL 

50.0 

0.25 

2.0 

7.50 

0.400 

1  -OL 

2.5 

1  .50 

3.0 

7.30 

0.6O0 

68.0 

0.67 

2.0 

7.80 

0.  180 

44.0 

2.0 

7.40 

0.400 

1  .0 

68.0 

2.80 

7.0 

7.80 

0.600 

1  .0 

1  .00 

30.4 

1  .50 

2.9 

7.31 

0.399 

1  .00 

1  .0 

2.5 

0.25 

1  .0 

6.80 

0.180 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

63 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCJL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

«G/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  Ot  77 

15B0 

.3 

41  .00 

9.00 

46 

21  02  77 

1745 

.3 

2,50 

1.30 

21  03  77 

1530 

.3 

124.0 

37.00 

8.00 

2.40 

2.40 

26  04  77 

1310 

.3 

73'.  0 

25.00 

3.00 

2.00 

2.20 

31  05  77 

1940 

.3 

90.0 

26.00 

6.00 

1.60 

2.60 

27  06  77 

0800 

.3 

38.00 

2.40 

13 

11  07  77 

1530 

3 

88.0 

26.00 

0.40 

22  03  77 

1415 

.3 

46.00 

4.50 

27  09  77 

1705 

3 

3B.00 

2.60 

maximum 

124.0 

46.00 

9.00 

2.50 

4.50 

46 

AVG 

OR  GEO*  " 

93.6 

34.63 

6.50 

2.13 

2.30 

30 

M I N I  MUM 

73.0 

25.00 

3.00 

1.60 

0.40 

13 

41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


20 


2C 
20 


0.010 
0 . 0 1 00 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


335 

203 

231 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 

6SG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

1550 

.3 

0.006 

0.034 

0.035 

0.004L 

21  02 

77 

1745 

3 

0.080 

0.005 

0.021 

0.037 

0.004L 

21  03 

77 

1530 

.3 

0.170 

0.004L 

0.OI2L 

0.021 

0.033 

0.004L 

26  04 

77 

1340 

.3 

0.050L 

0.410 

0.010L 

0.031 

0.020 

0.026 

0.090 

0.005 

31  OS 

77 

1940 

■  3 

0.240 

0.010 

0.085 

0.027 

0.015 

27  06 

77 

OBOO 

.3 

0.007 

0.012L 

0.056 

0.019 

0.003L 

1  1  07 

77 

1530 

3 

0.003 

0.0I2L 

0.014 

0.026 

0.003L 

22  08 

77 

1415 

3 

o.ooa 

0.0I2L 

0.064 

0.023 

0.003L 

27  09 

77 

170S 

-3 

0.OO9 

0.004L 

0.140 

0.041 

O.OOl 

MAXIMUM 

0.050 

0.410 

0.010 

0.031 

0.020 

0.140 

0.090 

0.015 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

0 . 0500 

0.225 

0.010D 

0.0090 

0.012D 

0.051 

0.037 

0.005D 

MINIMUM 

O.OSO 

0.080 

0.010 

0.003 

0.004 

0.014 

0.019 

0.001 

FLUORIDE 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


FOX  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO. 614  MAN  I TOUWADGt  LAKE 

RIVER 


LONG 


STN   5T>*  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1405 

.3 

21  02 

77 

iaoo 

.3 

21  03 

77 

1555 

.3 

26  04 

77 

1330 

.3 

31  05 

77 

1930 

.3 

27  06 

77 

0820 

.3 

11  07 

77 

1430 

.3 

22  06 

77 

1430 

.3 

27  09 

77 

1710 

.3 

r.'AXIMUlM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


15023 
15057 
I50B9 
15119 
15172 
15303 
15222 
15283 
15323 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
PIC  RIVER 


U.T.M.  16  0587900.0  5442725 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


52. 
7.' 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


8. 

a..' 


STATION 

ID:   01-0060-005-02 

STORET  CODE: 

02 

001 

2280 

.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

85. 

84 

9B 

805 

3 

M.F. 

P5EUD. 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

0  0 
0.5 

MG/L 

9.6 
14.0 

1. 

0.5 

5.5 

22.0 

a. 5 

10.4 

7.9 

1. 

19.0 
20.0 
15.5 
11.2 

a. 4 

9.2 
10.0 
10.6 

1. 

22.0 

14.0 

1  .' 
1  . 

10.5 
0.0 

g.B 

7.9 

DAY 

BOO 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

rOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

1405 

.3 

0.004 

O.OIOL 

21  02 

77 

1800 

.3 

0 

010 

0.002 

0.050 

21  03 

T7 

1555 

.3 

26  04 

77 

1330 

.3 

0 

017 

0.002 

0.060 

0.620 

0.008 

0.010 

31  05 

77 

1930 

3 

27  06 

77 

0820 

.3 

0.050 

11  07 

77 

1430 

.3 

22  OB 

77 

1430 

.3 

0.040 

27  09 

77 

1710 

3 

0.080 

VAX IMUM 

0 

017 

0.002 

0.080 

0.620 

o.ooa 

0.010 

AVG 

OR  GEOM 

0 

014 

0.002 

0.056 

0.620 

0.006 

0.010D 

MINIMUM 

0 

010 

0.002 

0.040 

0.620 

0.0D4 

0.010 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


19 


CONT ' D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST  a  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01  77  I90S 

21  02  77  1800 

21  03  77  1555 

26  04  77  1330 
31  05  77  1930 

27  06  77  0820 
11  07  77  1430 

22  08  77  1430 
27  09  77  1710 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


119 


MAXIMUM 

320 

AVG  OR  GEOM  MN  !•) 

220 

MINIMUM 

119 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

RIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITV 

TOT  4LK 

PH 

TOTAL 

phenols 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

42.0 

1.30 

4.0 

6.80 

1  .100 

1  .0 

3.0 

77.0 

1  .00 

4.0 

7.30 

0.250 

100.0 

1  .00 

2.0 

7.30 

0  360 

1  .OL 

10.0 

2.0 

6.90 

0.490 

1  .OL 

70.0 

0.70 

1.0 

7.70 

0.650 

1  .OL 

79.0 

0.05 

2.0 

7.50 

0  900 

1  .OL 

64.0 

0.50 

2.0 

7.40 

1  .300 

68.0 

0.75 

2.0 

7.80 

0.460 

50.0 

2.0 

7.40 

0.400 

3.0 

100.0 

1.30 

4.0 

7.  BO 

1  .300 

1  .0 

3.0 

62.2 

0.76 

2.3 

7.34 

0.646 

1  .OD 

3.0 

10. 0 

0.05 

1.0 

6.  BO 

0.250 

1  .0 

NO  Of  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  77  1405 
21  02  77  1800 

21  03  77  1555 

26  04  77  (330 
31  05  77  1930 

27  06  77  0820 
11  07  77  1430 

22  08  77  1430 
27  09  77  1710 


76 
STN   STN  SAMP   PJ      CALCUL 
DIST  BRG  DEPTH       HARDNESS 
FEET        MTRS  MG/L 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


210.0 

59.0 

142.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

42.00 

70.00 
17.00 
54.00 
32.00 
42.00 
46.00 
38-00 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

5.00 

8.00 
4.00 
2.00 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


4.10 
3.80 
1.10 
2.40 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


5.00 
7.90 
1.10 
4.80 
3.80 
3.00 
4.20 
2.70 


47 
ORGANIC 
C    AS  C 
MG/L 

35 


15 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


20 


MAXIMUM  210.0  70  00 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • 1  135.8  12.63 

MINIMUM  59.0  17.00 

NO  OF  SAVPLES  4  B 


8.00 
4.75 
2.00 


4.10 
2.85 

1.10 


7.90 
4.06 
1.10 


35 
25 
15 


20 
20 
20 


0.010 

0.010D 

0.010 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  77  1405 
21  02  77  1800 

21  03  77  1555 

26  04  77  1330 
31  05  77  1930 

27  06  77  0820 
11  07  77  1430 

22  08  77  1430 
27  09  77  1710 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


203        221 

TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L      MG/L 


0.050L 
0.090 
0.220 
0.170 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


047 

010 

004  i. 

02B 

024 

013 

020 

020 

D30 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.012L 
0.040 

0.012L 
0.012L 
O.012L 
0.005 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


24  9 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.250 
0.  I  70 
0.004 
0.300 
0360 
0.430 
0.580 
0.260 
0.  380 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

250 
069 
024 
061 
C<19 
065 
042 
046 
099 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0    006 

0.004L 

0.004L 

0.07  7 

0.018 

0.003L 

0.004 

0.003L 

0.001 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM  0.050  0.220 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I  0.050D  0.1 33D 

MINIMUM  0.050  0.D50 

NO    OF    SAMPLES  I  4 


0.010 
O.010 
0.010 


0.047 

0,0220 
0.004 


0.040 

0.016D 

0.005 


0580 

3    0*0 
0.004 


0.250 
0.078 
0.024 


0.077 

0.013D 

O.QOl 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 

DY    MO    Y«     LMT 


17    0!    77    1530 
21    02    77    1730 

21  03    77    1515 

26  04  77  1350 
31  05  77  1950 

27  06  77  0740 
11  07  77  1500 

22  08  77  1400 
27  09  77  1700 


BLACK  RIVER 

ABOVE  MOSE  LAKE  INLET  ON  ONTARIO  PULP  AND  PAPER  ROAD 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■3 


MA*  tmu;,i 

AVG  OR  GEOM  MN  |  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

TERM  STREAM:  PIC 

RIVER 

LONG 

U.T.M 

.  16  0591900.0  5443750 

934 

901 

444 

80 

B1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COL] FORM 
MF/100ML 

15999 

4 

15059 

6 

4 

15091 

4 

8. 

1. 

15122 

4 

1  ^1  74 

6 

15201 

6 

52. 

8. 

1521B 

15281 

15321 

84 
M.F. 
ENTER. 


52. 

i. 

1. 

20.  • 

3.« 

J. 

8. 

t  . 

1. 

STATION 

ID:   01 -0060-005-02 

STORET  CODE: 

02 

001 

2230 

REGION  06 

MILEAGE 

82. 

SB 

805 

3 

PSf-LID. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

1  .0 

10.2 

0.5 

12,0 

0.5 

7  5 

5.2 

B.8 

1B.5 

7  8 

16.5 

7,7 

19.0 

6.0 

13.9 

7.3 

11.2 

9.4 

19.0 

12  0 

9.6 

8.5 

0.5 

6.0 

DAY 

BOD 

MG/L 


20 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


(7 

01 

77 

1530 

21 

02 

77 

1730 

21 

03 

77 

1515 

26 

04 

77 

1350 

31 

05 

77 

1960 

27 

06 

77 

0740 

1  1 

07 

77 

1500 

22 

OS 

77 

1400 

27 

09 

77 

1700 

VAXJMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


33  34  19         20 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL 

P  REACTIVE  AMMONIA  KdELDAHL 

MG/L  P  MGA  MG/L       MG/L 


21         22  5 

FILTERED  FILTERED  TOTAL 

N03-N  N03-N  -SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.002 


0.010 


0.007 

0.001 

0.1SO 

0.012 

0.002 

0.030 

0.050 

0.030 
0.040 

0.460 

0.005 

0.010 

0.012 
0.010 
0.007 

0.002 
0.002 
O.OOI 

0.  150 
0.060 
0.030 

0.480 
0  460 
0.480 

0.005 
0.004 
0.002 

0.010 
0.010 
0.010 

6  7                   107 

SUSP.  DISS.  CALCUL 

SOLIDS  SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YH  LMT    01ST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77  1530 
21  02  77  1730 

21  03  77  ISIS 

26  04  77  1350 
31  05  77  1950 

27  06  77  0740 
11  07  77  1500 

22  03  77  1400 
27  09  77  1700 


.3 

.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
-3 


14  16         56 

cond.  turb.  Chloride 

25c  f0rka2in     mg/l 

umhqs  units 


91 
170 


59 
SULPHATE 


MG/L 


8.0 
O.SL 


25 
1  , 


380 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

2.70 
2.70 
2.40 

I  ,  70 
1  .60 
2,00 
2.60 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT     ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


7.20 
7.40 
6.70 
6.90 
7.60 
7.40 
7.  10 
7.40 
7.40 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

310 
300 
180 
410 
510 
750 
300 
100 
300 


25 

PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 

I  .OL 
1  .OL 
I  .OL 
1  .0 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


170 

131 

91 


1  .0 
1  .00 
1.0 


25.0 
6.BD 
0.5 


2.70 
2.24 
1  60 


6.0 
3.2 
1.0 


7.60 
7.23 
6.70 


0.750 
0.351 
0.100 


1  .0 

1  .00 
1  .0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01  77  1530 
21  02  77  1730 

21  03  77  1515 

26  04  77  1350 
31  05  77  1950 

27  06  77  0740 
11  07  77  1500 

22  08  77  1400 
27  09  77  170O 


.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


100.0 
49.0 
86.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

42.00 

30.00 
14.00 
27.00 
28.00 
24.00 
29 .  00 
26.00 


74 
TOT .    MAG 
NESIUM 
MG/L 

7.00 

6.00 
3.00 
5.00 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


2.  30 
I  .30 
0.85 
0.65 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


0.30 
0.65 
0.25 


47 
ORGANIC 
C    AS   C 
MG/L 

as 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L        MC/L  MG/L 


MAXIMUM  100.0  42.00  7.00 

AVG  OR  GEOM  M"J  I  •  )  78.8  27.50  5.25 

MINIMUM  49.0  14.00  3.00 

NO  OF  SAMPLES  4  8  4 


2.  30 
1  28 
0.65 


O.BO 
0.S1 
0.25 


45 
30 

14 


20 
20 

20 


0.010 

0.010D 

0.010 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1530 

3 

21  02 

77 

1730 

.3 

21  03 

77 

1515 

.3 

26  04 

77 

1350 

.3 

31  05 

77 

1950 

.3 

27  06 

77 

0740 

■3 

1  1  07 

77 

1500 

.3 

22  08 

77 

1400 

3 

27  OB 

77 

1700 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( •  | 
MINI  MUM 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
0.022 

MG/L 

MG/L 

0.140 

0.004L 

0.004L 

0.D19 

0.004L 

0.100 

0.015 

0.018 

0.  190 

0.038 

0.004L 

0.O5OL 

0.510 

0.010L 

0.007 

0.032 

C.013 

0.013 

0.005 

0.260 

0.004L 

0.020 

0.033 

0.014 

0.002 

0.D17 

0.003 

O.021 

0.003L 

0.005 

0.012L 

0.024 

0.026 

0.003L 

0.001 

0.012L 

0.004 

0.021 

0.003L 

0.001 

0.004L 

0.004 

0-030 

0.001 

0.050 

0.510 

0.010 

0.015 

0.032 

0.190 

0.038 

0.014 

0.050D 

0.253 

0.0100 

0.005D 

0.0160 

0.0330 

0.025 

0.0050 

O.OSO 

0.100 

0.010 

0.001 

0 .  004 

0.003 

0.013 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


21 


8.0. U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RUDDER  CREEK 

3  MILES  WEST  OF  HWY  6 1 4  ON  AMERICAN  CAN  INDUSTRIAL  ROAD 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
PIC  RIVER 


U.T.M.  16  0574500.0  5440900.0  4 


STATION  10:   01-0060-007-02 

STORET  COOE:  02 
001 
22SO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


2  6  04  7  7  14  15 

31  05  7  7  2030 

27  06  77  0900 

22  OB  77  1515 

27  09  77  1715 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
■  '3 
.3 
.3 


93" 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

15T23 
15175 
15204 
15284 
15324 

4 

6 

6 

524. 

s. 

B4  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/100ML 


805 
WATEH 
TEMP. 
DEG  C 

7  0 
14,0 
15  0 
10.0 

B.,8 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.B 
8.5 
7.6 
10.5 
9.2 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


MA/.  I  MUM 
AVG    OR    GEOM   UN    I  - ) 

MINIMUM 

NO    OF     SAMPLES 


524. 

B. 

TOB. 

524.  • 

B.  * 

10B. 

524. 

B, 

10B. 

15.0 

11.2 

7.0 


10.5 
8.7 
7.6 


33 

34 

19 

30 

21 

32 

5 

6 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26  04 

77 

1415 

.3 

0.490 

0.450 

1  .300 

2.000 

0.042 

0.200 

31  05 

77 

2030 

.3 

27  06 

77 

0900 

.3 

0.030 

22  OB 

77 

1515 

.3 

0.020 

27  09 

77 

1715 

.3 

0.020 

MAXIMUM 

0.490 

0.450 

1  .300 

2.000 

0.042 

0.2O0 

AVG 

OR  OEOM 

0.490 

0.450 

0.343 

2.000 

0.042 

0.200 

MINIMUM 

0.490 

0.450 

0.020 

2.000 

0.042 

0.200 

7  107 

DISS.  CALCLL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  04  77  1415 
31  05  77  2030 

27  06  77  0900 
22  06  77  1515 
27  09  77  1715 


3 
3 


.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I •) 

M 1 N I  MUM 


14  16        56 

COND.  TURB.    CHLORIDE 

25C  F0RMAZ1N      MG/L 

UMHOS  UNITS 

205 


280 
243 
205 


59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.0 

2.0 

7.20 

0.220 

1  .OL 

3.0 

2,70 

1  .0 

7.50 

0.420 

1  .OL 

2.5 

2,40 

3.0 

7.60 

0.600 

1  .0 

19.0 

3.60 

5.0 

7.60 

0.  120 

15.0 

4.0 

7.50 

0.200 

19.0 

3.60 

5.0 

7.60 

0.600 

1  .0 

B.3 

2.90 

3.0 

7.48 

0.312 

1  .00 

2.0 

2.40 

1.0 

7.20 

0.  120 

1  .0 

NO    OF    5AV1PLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5TN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD  I UM 

ORGANIC 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26  04  77 

1415 

.3 

90.0 

19.00 

10-00 

1  .20 

4.70 

31  05  77 

2030 

.3 

146.0 

43.00 

9.00 

0.B5 

2.00 

27  06  77 

0900 

,3 

46.00 

1  .40 

13 

22  OB  77 

1515 

.3 

55.00 

14.00 

27  09  77 

1715 

.3 

50.00 

1  1  .00 

MAXIMUM 

146.0 

55.00 

10.00 

1-20 

14.00 

13 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

118.0 

42.60 

9.50 

1.03 

6.62 

13 

M 1  N  I M  UM 

90.0 

19.00 

9.00 

0.35 

1  .40 

13 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTR8LES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 
0  010D 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  04  77  1415 
31  05  77  2030 

27  D6  77  0900 
22  08  77  1515 
27  09  77  1715 


.3 
.3 

.  3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.050L 

0.240 

0.020 

0.009 

0.O12L 

0.013 

0.020 

0  004L 

0.160 

0.004 

0.010 

0.042 

0.004L 

0.O03 

0.OI2L 

0.005 

0.042 

0  003L 

O.OOI 

0.012L 

0.004 

0.029 

0.003L 

0.002 

0 . 004  L 

0.004 

0.015 

0.001 

0.050 

0.240 

0.020 

0.009 

0.012 

0.013 

0.042 

0.004 

0.050D 

0.200 

0.020 

0.004 

0.010D 

0.007 

0.030 

0.003D 

0.050 

0.160 

0.020 

0.001 

O.004 

0.O04 

0.015 

0.001 

22 


B.O. 

«  / 

5ITE; 

LITTLE  PIC  RIV 

SAMPLE 

=01NT : 

AT  HIGHWAY  17 

STATION 

TYPE: 

RIVER    FLOW  G 

STN  WO 

1 

LAT 

SAMP 

JTE 

HOUR 

STN   ST\  SAMP 

DY  MO 

YH 

LMT 

DIS'  BUG  DEPTH 
FEET      MTRS 

17  01 

77 

1330 

.3 

21  02 

77 

1200 

.3 

21  03 

77 

1200 

.3 

19  04 

77 

1345 

.3 

26  04 

77 

1740 

3 

31  05 

77 

1440 

3 

27  06 

77 

1150 

.3 

12  07 

77 

1000 

.3 

23  OB 

77 

1035 

.3 

27  09 

7? 

1925 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OS  GEOM  M\  |  •  J 
MINIMUM 

STATION 

ID:   01- 

3057-001  -02 

D  02BA003 

MAJOR 

BASIN:  CREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

M I  NO  R 

BASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

001 
246 

TERM  STREAM:  LITTLE  PIC  RIVER 

0 

LONG 

U.T.M 

.  16  052705C 

.0  54Q520C 

0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

□ 

.90 

934 

901 

444 

80 

Hi 

B4 

88 

805 

3 

Sample 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS 

5-  DAY 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEViP. 

02 

BOD 
MG/L 

MF/100ML 

M  F / 1 OOM  L 

MF/10CML 

Mf/tOOML 

DEG  C 

MG/L 

1501  8 
15052 
1  5084 
151  14 

4 
6  4 

4 

a 

75.40 

70.40 

240.00 

2900  00 

12. 
16. 

12. 
400. 

1  . 
2B. 

1  . 

24. 

1. 

t  . 

8. 

80. 

0.5 

0  5 
0  5 
4.5 

4.5 
14.5 
IB. 5 
15.0 

12.4 
14.0 
14.5 
14.4 
14.4 
14-4 
8  6 
12.0 

l  6 

1  .4 

2  .4 
1  .6 
1  .4 
0.2 
1  .0 
1  .2 
0  6 
OB 

15131 
15167 
15209 
15225 

4 

3300.00 
407.00 
306.00 
472.00 

192. 

40. 

40. 
152. 

e. 

a 

4. 

40, 

l  , 

1  . 

4. 

108. 

1  5289 
15327 

188.00 
627.00 

124. 
1  16. 

too. 

12 

20. 
1  . 

10.5 
1C.4 

10.8 
10-0 

3300.00 

400. 

100. 

108. 

18.5 

14.5 

2.4 
1  .2 
0  2 

B58.58 
70.40 

60.  • 
12. 

9.  • 
1  . 

5.' 
1'. 

7.9 
0.5 

S2.6 
8.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  6R3  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

01 

77 

1330 

21 

02 

77 

1200 

21 

03 

77 

1200 

19 

04 

77 

1345 

26 

04 

77 

1740 

31 

05 

77 

1440 

27 

06 

77 

1  150 

12 

07 

77 

1000 

23 

08 

77 

1035 

27 

09 

77 

1925 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M  I') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

P 

REACT  I VE 
P  MG/L 

AMMON 1  A 
MG/L 

KdELOAHL 
MG/L 

K02-N 
MG/L 

N03-N 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

0.012 

0.002 

0.040 

0  460 

0004 

0.  020 

5  0 

5.0 

10.0 

430.0 

230.0 

15.0 

10.0 

35.0 

10.0 

15.0 

0.007 

0.004 

0.020 

0.300 

0  002 

0  020 

0.024 

0.003 

0.060 

0.770 

0  .  004 

0  ISO 

0  300 
0.  150 
0.016 

0.032 
0.020 
0.006 

0.  130 
O.OBO 
0.020 

1  .400 
1  .000 
0.280 

0 
0 

0 

017 

OiO 
004 

0.050 
0.030 
O.OIOL 

O.029 

0.004 

0.020 
0.040 

0.  340 
0.B2O 

0 
0 

003 
005 

0.010 
O.OIOL 

O.01O 

o.ota 

0.002 
0.004 

0.020 
0.030 

0.400 
0.390 

0 
0 

003 
003 

O.OIOL 
0.010 

0.  300 
0.063 
0.C07 

0.032 
0.009 
0.002 

0.  130 
0.046 
0.020 

1  .400 
0.616 
0.280 

0 
0 
0 

017 
006 
002 

0.  150 

0.032D 

0.010 

430.0 

76.  5 

5.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


143 

146 

71 

81 

1  10 

1  18 

96 

141 

1  14 


146 

1  14 
71 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   Pj 
DY  MO  YB  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 


17 

01 

77 

1330 

21 

02 

77 

1200 

21 

03 

77 

1200 

19 

04 

77 

1345 

26 

04 

77 

1740 

31 

05 

77 

1440 

27 

06 

77 

1150 

12 

07 

77 

tooo 

23 

08 

77 

1035 

27 

09 

77 

1925 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  i6 

COND .  TURB- 

25C  FORMA; IN 

UMHOS  UNITS 


225 

220 
225 
109 
125 
170 
1S2 
150 
217 
175 


225 
180 
109 


4.20 
4.  10 
7.  BO 

160. 00 
87.00 
12.00 
7.20 
23.00 
8.30 
13.00 


160.00 

32.66 

4.  10 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


1  .OL 
1  .OL 
18.0 
I  .OL 
1  .OL 
1.0L 
1.0L 
t  .OL 
1  .OL 
1  .0 


18.0 
2.7D 
1  .0 


59 

SULPHATE 


15.0 
5.2 
2.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 


60 
30 
25 
00 
70 
55 
40 
90 
00 
20 


2.60 
1  ,99 
1  .40 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


7  40 
7.70 
7.40 
7.60 
7.90 

e.oo 

7.80 
7.60 
8.00 
7.70 


e.oo 

7.71 
7.40 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.200 
0.550 
0.600 
7  SCO 
5  .3C0 
0.700 
0.650 
0.560 
0.500 
1  .000 


7  500 
1  .756 

0.200 


25 

phenols 


uc/l 


1 
1 
1 

.OL 
.OL 

.OL 

1 
12 

.OL 
.0 

4 

.0 

1 

OL 

12 
3 
1 

0 

OD 
0 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01 
21  02 
21  03 
19  04 

26  04 
31  05 

27  06 
12  07 
23  08 
27  09 


77  1330 
77  1200 
77  1200 
77  1345 
77  1740 
77  1440 
77  1150 
77  1000 
77  1035 
77  1925 


STN 

DIST 

FEET 


STN  5AMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


9 
17 

10 


12 

15 


41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTR3LES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

40 

10L 

0.001 

20 

55 

D.010L 

30 

O.OIOL 

30 

40 

60 

0.01  L 

20 

40 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     1*1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


17 
13 

9 


60 

35D 

10 


O.OtO 

0.0080 

0.001 


23 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  WO  YR  LMT 


21  02  7  7  1200 

19  01  77  1345 

26  04  77  1740 

31  05  77  J440 

12  07  77  1000 


STN   5TN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

0.050L 
0.050L 
0,0 SOL 
0.020 
0.05  L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020L 

0.018 

0.010 

0.020L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.007 
0.022 
0.009 

0.005 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.012L  0.002  0.012 

0.012L  0.002 

0.018      0.002L    0.018 


201        23B         60 

TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L      MG/L       MG/L 

0.004L 

0.012 

0.013 


0.012L 


0  .  002 


0.014 


MAXIMUM  0.050 

AVG  OR  GEOM  MN  (■)  0 . 044D 

MINIMUM  0.020 

NO  OF  SAMPLES  5 


0.020 

0,022 

0.018 

0.002 

0.018 

0.0170 

0,01  1 

0.014D 

0,0020 

0.015 

0.010 

0.005 

0.012 

0.002 

0.012 

0.013 

0.008D 

0.003 


B.O  »./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KIM1EFLY  CLARK  EFFLUENT  CANAL 

AT  HIGHUAY  17 

RIVER 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

IB    01 

77 

1210 

.3 

22    02 

77 

1000 

3 

21    03 

77 

1125 

.3 

19    04 

77 

1700 

.3 

26    04 

77 

1815 

3 

31    05 

77 

140D 

.3 

27    06 

77 

1230 

.3 

12    07 

77 

1100 

.3 

23    08 

77 

T110 

.3 

27    09 

77 

1955 

M 

.3 

1  *  I  MUM 

AVG 

OR    GEOM   MM    (  ■ j 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   FJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01  77  1210 

22  02  7  7  1000 
21  03  77  1 125 

19  04  77  1700 

26  04  77  1815 
31  05  77  1400 

27  06  77  1230 
12  07  7  7  T 100 

23  08  77  1110 
27  09  77  1955 


.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I • ) 

Ml  N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.660 
0.260 
0.  190 
0.340 
0.240 
0.  120 
0.130 
0.050 
O.  120 
0.079 


0.680 
0.221 
0.050 


111        LMH11 

L 

5TATI0N 

ID:       01-0074-001-02 

MAJOR 

BASIN:    GREAT    LAKES 

STOHET    CODE: 

02 

MI 

.OR 

BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM:     BLACKBIRD    CREEK 

2620 

LONG 

U 

T.W 

.     16    0494525.0   5408350.0    4 

REGION    06 

MILEAGE 

8.20 

934 

901 

444 

80 

61 

84 

83 

895 

KATER 

3 
DISS. 

SAVPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

fecal 

M.  F  . 

PSEUD. 

5-  DAY 

\0 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

15017 

6 

0 

9 

28000E-M 

10.        L 

B6000. 

14.0 

1  .3 

610    0 

15051 

6 

9 

0 

95000E-H 

6  BOO. 

320. 

15.0 

210.0 

ieo.0 

140.0 
140.0 
l  6C    0 

15083 
15113 
15130 
15166 

0 
9 
9 
0 

6 

0 
0 
9 

9 

39000E+1 
10.        L 

61000E+2 
33000E-H 

1700. 
1  . 
21000E+1 
4  BOO. 

600. 

200. 

980. 

2000. 

18.0 
14.5 
19.0 
20.5 

7.6 

4     1 
4.5 

15210 

0 

9 

23000E+2 

500. 

250. 

25.0 

2-5 

2BC  .0 

1  5226 

350D0E+2 

3000. 

1170. 

20.0 

7.0 

160.0 
1  60    0 

15290 

280D0E+I 

20000E+1 

200. 

22.5 

5.0 

15329 

6100QE-H 

61000E+2 

27914E*'D 

10. 

2800. 

21000E+1 
1  58 1  .  -    D 
1  . 

1460. 

86000. 
942.  • 
200. 

20.5 

25.0 
18.9 
14.0 

7.6 

7.6 
5.0 
1  .3 

120.0 

610.0 
216.0 
120.0 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


10 


10 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


20  21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


3.000 
2.400 
1  .400 
1  .600 
1  .900 
0.800 
1  .  400 
0.500 
l  ,  100 
1  .800 


3.000 
1  .590 
0  .  500 


10 


10 


22 

5 

6 

7 

107 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS 

CALCUL 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  D5 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3070.0 

230.0 

2840 

1 600 . 0 

290.0 

1310 

1230.0 

1  20  . 0 

1110 

1330.0 

270    0 

1060 

1160.0 

150,0 

1440.0 

240,0 
420    0 

1200 

1 1B0.0 

35.0 
90    0 
95.0 

819 
644 

3070 . 0 

420.  0 

2B40 

819 

1572.9 

194.0 

1504 

732 

1 1 60  .  0 

35.0 

1060 

644 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01  77  1210 

22  02  77  1000 
21  03  77  1125 

19  04  77  1700 

26  04  77  1 B 1 5 
31  05  77  1400 

27  06  77  1230 
12  07  77  1100 

23  08  77  1110 
27  09  77  1955 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
•  3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1-1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  16          56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


2350 

24.  00 

384.0 

240  ,  0 

1400 

26    00 

2B2    0 

95.0 

1200 

6.50 

198.0 

85.0 

1500 

52.00 

230.0 

100.0 

l  1  '0 

1  1  .00 

220,0 

90.0 

1430 

36.00 

257.0 

60.0 

1900 

33  .  oo 

314    0 

130.0 

1320 

2.30 

210.0 

130.0 

1260 

2.40 

227.0 

93.0 

990 

10.00 

173.0 

65.0 

2950 

52.00 

384.0 

240.0 

1506 

20.  32 

249.5 

108.B 

990 

2.30 

173.0 

60.0 

59       280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


4.6 

0.85 

2.80 

3-95 

2.85 

1  .BO 

9.50 

3.40 

3.50 

3.50 


9.50 
3,6B 
0.85 

10 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


10  60 
7.  SO 
7.40 

11.10 
6.70 
7,50 
B,20 
7.00 
7.  10 
7.  10 


11.10 
8.05 
6.70 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

I  .  000 
J  .  800 
2-300 
I  ,300 
3.700 
1  .000 
5  .500 
3.270 
3  800 
!  .500 


5.500 
2.917 
0.270 


25 
PHENOLS 


1450    0 

900.0 

1200    0 

36    0 
1325   0 

100.0 

250    0 


1450    0 

751  .6 

36.0 


24 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1210 

22 

02 

77 

1000 

21 

03 

77 

1125 

19 

04 

77 

1700 

26 

04 

77 

1815 

31 

05 

77 

1400 

27 

06 

77 

123D 

12 

07 

77 

1100 

23 

06 

77 

1110 

27 

09 

77 

1955 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


SB 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTS5IUM 
K 
MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


ORGANIC 

C-  AS  C 

MG/L 


161 
142 


333 

240 


41         361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


1700 
860 
630 
460 
550 
530 

1260 
660 
BOO 
SCO 


0.010L 
0.010L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


273 
54 


1700 
795 
460 

10 


0.02 

0.010D 

0,001 


235 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

DY  HO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG  DEPTH 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

UG/L 

22  02 

77 

1000 

3 

O.OSOL 

19  04 

77 

1700 

3 

0.050L 

26  04 

77 

1815 

3 

0.060 

31  05 

77 

1400 

3 

0.010L 

12  07 

77 

1100 

-3 
MAXIMUM 

0.44 
0.44 

*V6 

OR  GEOM  MN  I 

0. 1220 

MINIMUM 

0.010 

203        221 
total    total 
aluminum  Chromium 

MG/L       MG/L 

0.0201 

0.011 

0.010L 

0.050L 


0.050 

0-02 3D 
0.010 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.023 

o.oie 

0.029 
0.030 


0.030 
0.025 
0.016 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 
MG/L  MG/L 


0.012L 
0.012L 
0.094 

0.030 


0.094 

0.037D 

0.012 


O.OOB 
0.005 
0.002L 

0.020 


0.020 
0 . 0090 
0.002 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.130 
0.D7I 
0.075 


0.15 

0,107 

0.071 


60 


201  23B 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.020 
0.012 
0.011 

0.16 


0.16 

0.051 

0.011 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ACUASABON  DIVERSION 

AT  ACUASABON  HYDRO  PLANT 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    ST 9E All 


GREAT     LAKES 
LAKE     SUPERIOR 
AGUASABON    RIVER 


U.T.M.    16   04BB200.0   5403500.0    4 


STATION  10;   01-0075-002-02 

STORET  CODE:  03 
001 
2770 

REGION  06 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


1B  01 
21  02 
21  03 
19  04 

26  04 
31  05 

27  06 
12  07 
23  OB 
27  09 


77  1230 
77  1045 
77  1030 
77  1625 
77  1625 
77  1330 
77  1250 
77  1200 
77  1410 
77  21 10 


STN 

OIST 

FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTHS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


16016 
15050 
15082 
151  <2 
15129 
15165 
15211 
15227 
15291 
15330 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


80 

total 
co  li  form 

MF/lOOML 

1. 
1. 
1, 

1  . 
16. 

4. 

20. 

100. 

20. 

84. 


FECAL 
COL  I  JOSM 
MF/100ML 

1  . 

e. 

1. 
i . 

i . 

4 
I  . 
1  . 
1  . 
16. 


ENTER. 
MF/100ML 


1  . 


1  . 

1  . 

1. 

1. 

1  . 

1  . 
152. 

I  . 
600. 


SB 

PSEUD. 

MPA 

MF/10OML 


805 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

0-5 

1.0 

3.0 

3.0 
14. S 
15.0 
15.0 
(5.0 
11.0 


3 

DISS, 

02 

MG/L 

14.2 
14.0 
13.0 
12.8 

12. e 

9.6 

8.4 
12.0 
10. 5 
10.4 


S-DAY 

800 

MC/L 

0.6 
1  .2 
0.4 
0.6 
0.8 
0.4 
I  .2 
1  .0 
OB 
0.8 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

V I N  t  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


100. 
7  ' 
1. 


16. 
2.' 

1  . 


600. 
3." 


15.0 
7.9 
0.5 

10 


14.2 

11.8 

B. 4 


1  .2 
0.8 
0.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTHS 


.3 
.3 
3 
3 
■3 
3 
.3 
.3 
.3 
-3 


13 

01 

77 

1230 

21 

02 

77 

1045 

21 

03 

77 

1030 

19 

04 

77 

1625 

26 

01 

77 

1625 

31 

OS 

77 

1330 

27 

06 

77 

1250 

12 

07 

77 

1200 

23 

08 

77 

1410 

27 

09 

77 

2110 

MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  < • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 

P 

MG/L 

REACTIVE 
P  MG/L 

AMMON I A 
MG/L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02-N 
MG/L 

N03-N 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

D.OIO 

0.002 

0.020 

0.280 

0.004 

0.030 

1.0 
2.0 
1  .0 
1.0 
3.0 
20 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 

0.004 
0.008 

0.003 

0002 

0.010 
0.010 

0.290 
0.270 

0,002 
0.002 

0.O30 
0.020 

92 
95 
BO 
66 
73 
87 
65 
91 
66 

0.011 

0.001 

0.020 

0.310 

0.003 

0.070 

0.006 

0.001 

0.020 

0.280 

0.002 

O.OBO 

0.009 

0.001 

0.020 

0,260 

0.003 

O.O40 

0.005 

0.  100 

0,370 

0.005 

0.O60 

0.004 

0.002 

0.030 

0.240 

0.002 

0.030 

0.003 

0.002 

0.010 

0.260 

0.0O3 

0.020 

0.004 

0.002 

0.020 

0.030 

0.002 

0.030 

0.011 

0.005 

0.  100 

0.370 

0.005 

0.080 

3.0 
1.7 
1  .0 

95 
82 
66 

0.007 

0.002 

0.025 

0.259 

0.003 

0.041 

0.003 

0.001 

0.010 

0  030 

0.002 

0.020 

10 


25 


CONT'D 


SAMP    DTE    HOUR      STN      5TN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
3 

.3 
.3 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

1230 

21 

02 

77 

1015 

21 

03 

77 

1030 

19 

04 

77 

1625 

26 

04 

77 

1625 

31 

05 

77 

1330 

27 

06 

77 

1250 

12 

07 

77 

1200 

23 

08 

77 

1410 

27 

09 

77 

21  10 

WAX] MUM 
AVG  OR  CEOM  Mm  ( • i 

V  I N I  MUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  VR  LMT 


1B  01  77  1230 
21  02  77  1045 
21  03  77  1030 
'9  04  77  1625 

26  04  77  1625 
31  05  77  1330 

27  06  77  1250 
12  07  77  1200 
23  08  77  14tO 
27  09  77  2110 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  OEPTM 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  CEOM  MN  ( ■ J 

MIMIMtm 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

290 

CONO. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACIIV 

2SC 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICAT 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/ 

144 

0.40 

1.0L 

3.5 

1  .55 

142 

0.45 

1.0L 

2.0 

1  60 

146 

1  .20 

1  ,0L 

1  .0 

1  .60 

123 

1  .00 

1.0L 

3.0 

t  -60 

102 

0.85 

l.OL 

1  .OL 

1  .60 

1  13 

0.70 

1.0 

0.5 

1  .  60 

134 

0.55 

l.OL 

2.0 

1  .40 

131 

0.60 

l.OL 

2.0 

1  .40 

140 

0.65 

l.OL 

2.5 

1  -60 

102 

0.89 

2.0 

3.S 

1  .40 

146 

1  .20 

2.0 

3.5 

1  .60 

128 

0.73 

1.1D 

2.1D 

1  .54 

102 

0.40 

1  .0 

0.5 

1  .40 

TO 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


10 


10 


10 


72  74        68 

TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

CALCIUM  NES1UM     HAZEN 

MG/L  MG/L      UNITS 


95        52 
ACIDITY   TOT  A LK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

7.30 

0.050L 

7.50 

0.  150 

7.20 

0.  100 

7.00 

0.094 

7.40 

0.098 

1  .OL 

7.  BO 

0.  150 

7,4  0 

0  .  100 

7.50 

0.050 

7.  BO 

0.050L 

7.50 

0.100 

1  .OL 

7.  BO 

a.  150 

1  .0 

7.44 

0.094D 

1  .00 

7.00 

0.050 

1  .0 

10 


10 


67 
PTSS1UM 

66 

SODIUM 

47 
ORGANIC 

41 

COD 

361 
SOLVENT 

265 

TOTAL 

K 

NA 

C  AS  C 

ektsbles 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
27 

6 

MG/L 

20 
10 
10 

MG/L 

MG/L 
0  004 

11 

25 

0.010L 

2 

40 
20 

0.010L 

11 

30 

12 

30 
10 
10 

0.01 

27 

40 

0.010 

12 

*1 

0.009D 

2 

10 

0.004 

SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO    Yt    LMT 


21  02  77  1045 
19  04  77  t625 
26  04  77  1625 
12    07    77    1200 


STN      STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 


PJ 


MAX  I MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  •  ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 

Chromium 
mg/l 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.050L 
0.050L 
0.05  L 

0.020L 
0.002L 
O.OtOL 
0.020L 

0.OO7 
0.005 
0.005 
0.012 

0.012L 
0.012L 
0.021 
0.012L 

0.002L 
0.002L 
0.002L 
0.002 

0.010 
0.004 
0.009 
0.014 

0.050 
0 . 050D 
0.050 

0.O20 
0.01  3D 
0.002 

0.012 
0.007 
0.005 

0.021 

0.014D 

0.012 

0.002 

0.002D 

0.002 

0.014 
0,009 
0.004 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL       FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.Q04L 
0.004L 
0.004 
0.003L 


0.004 

0.004D 

0.003 


B.O.W./    SITE;     NIPIGON    RIVER 

SAMPLE     POINT:     AT     BRIDGE    CAMERON     FALLS 

STATION    TYPE:     RIVER         FLOW    GAUGE    FED   02ADC08 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

U.T.m.    16   0401700.0   5444B75.0    4 


STATION    ID:       01-0090-001-02 


REGION    06 


STORET    CODE:    02 
001 


MILEAGE 


SAMP 

3TE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1500 

22 

02 

77 

1215 

41 

03 

77 

1930 

19 

04 

77 

1100 

31 

05 

77 

11  10 

27 

06 

77 

1500 

12 

07 

77 

0245 

23 

OB 

77 

1630 

27 

09 

77 

2135 

STN   STN  SAMP 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


15015 
15049 
15081 
151  11 
15164 
15214 
15229 
15293 
15331 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


9990.00 

7610.00 

6000.00 

8270.00 

10800  00 

10300.00 

7480  00 

9160.00 

10700.00 


80 
TOTAL 
COL I  FORM 
MF/100ML 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
104 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


36. 

I  . 

t. 
68. 


SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3 
DISS. 
02 
UG/L 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 


MAX IMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     ( ' ) 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


10800.00 
8923.33 
6000.00 


104. 
2. 
1  . 


68. 
3. 
1  . 


15.5 
7.7 
0.5 


15.0 
12.6 
10.6 


I  .2 

0-6 
0.2 


26 


SAMP  DTE  MOUS   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33  34         19         20         21         23          5  6 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL  SUSP. 

P  REACTIVE  AMMONIA  KJELDAHL  N02-N  N03-N  SOLIDS  SOLIDS 

MG/L  P  MG/L       MG/L       MG/l  MG/L  MG/L  '  MG/L  MG/L 


7        t07 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


18  01 

77 

1500 

.3 

0.003 

0.002 

0.020 

0.150 

0.002 

0.030 

32  02 

77 

1215 

3 

0.008 

0.005 

0.010 

0.230 

0.001 

0.030 

21  03 

77 

1930 

3 

0.008 

0  002 

0.010 

0.210 

0.001 

0  020 

19  04 

77 

1100 

■  3 

0.007 

0.001 

0.020 

0.250 

0.002 

0.050 

31  05 

77 

11  to 

.3 

0.603 

0.001 

0.020 

0.3O0 

0.003 

0.020 

27  06 

77 

1500 

•  3 

O.OOSL 

0.020 

0.090 

0.001 

0.010L 

12  07 

77 

0245 

.3 

0.0(0 

0.001 

0.020 

0.420 

0.001 

0  020 

23  OS 

77 

1630 

•  3 

27  09 

77 

2135 

3 

0.012 

0.002 

0.010 

0.160 

0.001 

0.010L 

MAXIMUM 

0.012 

0.005 

0.020 

0.420 

0.002 

0.050 

AVC  OR 

GEOM  MM 

C) 

0 . 0070 

0.002 

0.016 

0.314 

0.001 

0.024D 

MINIMUM 

0.003 

0.001 

0.010 

0.090 

0.001 

0.010 

1 


10.0 
2.9 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 

3 
3 

•3 


18 

01 

77 

ISOO 

22 

02 

77 

1215 

21 

03 

77 

1930 

19 

04 

77 

1100 

31 

05 

77 

1110 

27 

06 

77 

1500 

12 

07 

77 

0245 

27 

09 

77 

2135 

.3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I ■ ) 

MINI  MUM 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMA* IN 

UMHOS  UNITS 


140 
142 
143 
144 
140 
140 
141 
144 


144 
143 
140 


0.70 
0.65 
0.60 
1  .20 
1  .00 
0.65 
4.50 
4.50 


4.50 
l  .73 

0.60 


56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

IRIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1.0L 

3.0 

1  50 

3.0 

71 

7.40 

0  050L 

3.0 

1  .5 

1  .0 

74 

7.  BO 

0.050 

1  0 

2.5 

1  .80 

1  0 

74 

7.50 

0.050 

1  .0 

I  OL 

1  .50 

76 

7.30 

0.050 

2.0 

0.5 

1  .70 

1  .0 

67 

7.60 

0.100 

1  .OL 

1  .  1 

0.5 

1  .40 

0. 

73 

7.7 

0.05 

1  .OL 

1  .0 

1  .5 

1  .40 

t  .0 

73 

7.40 

0.4 

1  .OL 

1  .0 

2.5 

1  .50 

1  .0 

67 

7.90 

0.400 

1  .OL 

3.0 

3.0 

1  .80 

2.0 

76 

7.90 

0.4 

1  .0 

1  .40 

1  .60 

1  .54 

1.0 

72 

7.60 

0.1440 

1  .00 

1  .0 

0.5 

1  .40 

0. 

67 

7.30 

0.050 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


e 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1500 

22 

02 

77 

1215 

21 

03 

77 

1930 

19 

04 

77 

1  100 

31 

05 

77 

1110 

27 

06 

77 

1500 

12 

07 

77 

0245 

27 

09 

77 

3135 

STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       M7HS 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

68  0 

74.0 

70.0 

73.0 

72.0 

78. 

72.0 

72.0 


73  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


24.00 
24.Q0 
23.00 
32.00 
23.00 
32.00 
22.00 
24.00 


3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
3.00 
5.00 
4.00 
3.00 


68 

Colour 
hazen 

UNITS 

5L 

5 

5 

to 

5 
5 
5 
5 


67 

PTSSIUM 


66 

SODIUM 


MG/L 

60 
BO 
10 
60 
BO 
30 

as 

BO 


47 
ORGANIC 
C  AS  c 
MG/L 


41                     361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 

10 
10L 
10 
10 

10L 
275 
20 
ID 


MAXIMUM  76.  24.00  10.00  10  ? . BO  1.60 

AVG   OR    GEOM   MN    [♦)  72.4  33.00  4.13  6D  1.01  0   86 

MINIMUM  68.0  32.00  2.00  5  0.60  0.30 

NO    OF    SAMPLES                            8  6  8  8  8  8 


275 
44D 
10 


SAMP   DTE   HOUR 
DY   MO   YR    LMT 


18  01 

77 

1500 

.3 

32  02 

77 

1215 

.3 

21  03 

77 

1930 

.3 

19  04 

77 

1100 

.3 

31  05 

77 

11  10 

.3 

27  06 

7T 

1500 

.3 

12  07 

77 

0245 

3 

37  09 

77 

2135 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  I 

MINI  MUM 

235 

203 

STN   STN  SAMP 

PJ 

TOTAL 

TOTAL 

DIST  BR3  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

FEET       MTRS 

UG/L 

MG/L 

.3 

.3 

0.050L 

.3 

0.  1  10 

■3 

0.300 

.3 

0.070 

0.300 
0.  1330 
0.050 


221 

TOTAL 

ROMIUM 

MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.006 

0.006 

0.011 

0.004 

0.002L 

0.003 

0.007 

0.002 


0.01  1 

0.005D 

0.002 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.023 
0.004 
0.063 
0.004 
0.006 
0.003 
0.017 
0.003 


0.062 
0.015 
0.003 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

003  L 

020 

140 

004 

005 

004 

009 

006 


0.140 

0.024D 

0.003 


238         60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L 


-004L 
.004L 
.005 
.004L 
.0D4L 
.007 
0.004 
0 .  00 1  L 


0.007 

0.004D 

0.001 


0.1L 


0.1L 
0.1L 


0.1 

0.10 

0.1 


NO    OF    SAMPLES 


27 


B.C.*./  SITE  ; 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE; 


NIPIGON  RIVER 

AT  HIGHWAY  17,  NiPIGON 

RIVER 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 


U.T.M.  16  0400550.0  5430200.0  4 


STATION  ID:   01-0090-002-03 


REGION  06 


ST0P.ET  CODE:  02 
001 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN   ST\ 

SAMP 

DY  MO 

YH 

LMT 

DISTi  BRG 
FEET 

DEPTH 
MTRS 

1B  01 

77 

1400 

.3 

22  02 

77 

1300 

.3 

21  03 

77 

0320 

-3 

19  04 

77 

2000 

.3 

26  04 

77 

2000 

.3 

31  05 

77 

1  140 

.3 

27  06 

77 

1430 

.3 

12  D7 

77 

1400 

.3 

23  oa 

77 

154S 

.3 

27  09 

77 

21  15 

.3 

934 

SAMPLE 
NO 


•5014 
I5G48 
ISDBO 
151  10 
15128 
15163 
15212 
15223 
15292 
15332 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO  L I F  ORM 
MF/10CML 

1  . 


s. 

20. 

4. 

4. 
48. 
12. 
48. 


B| 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1 
1 

1 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
16 


ENTER. 
MF/100ML 


PSEUD. 

MPA 

MF/1 OOML 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.5 

1  .0 

1  .0 

4.0 

4  0 
12.0 
T5.0 
14.0 
<4.0 
12.0 


3 
OISS. 
02 
MG/L 

10  3 
15.0 
14.5 
13.9 
139 


S-DAY 

800 

MG/L 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     ( ' ) 

M I N 1  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


33 

TOTAL 


MG/L 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 


48. 
6.« 


10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 


16. 
2. 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 


56. 
3. 
1  . 


22 
FILTERED 
N03  -N 


MG/L   MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 


MG/L 


15.0 
7.8 
0.5 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


15.0 
12.6 
10.3 


7 
DISS 

SOLIDS 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 


MG/L   MG/L 


18 

01 

77 

14D0 

22 

02 

77 

1300 

21 

03 

77 

0920 

19 

04 

77 

2000 

26 

D4 

77 

2000 

31 

OS 

77 

1140 

27 

06 

77 

1430 

1  2 

07 

77 

1400 

23 

OB 

77 

I  545 

27 

03 

77 

21  15 

009 
010 
008 
012 
016 
009 

003 
006 
012 


0C2 
013 

002 
DOI 
003 
001 

001  L 

001 

002 


0  020 
0,020 
0.020 
0.020 
0.020 
0.010 
0.  100 
0.020 
0.010 
0.020 


200 
170 

iao 

250 

230 

180 

250 

500 

20 

150 


002 
002 
001 
002 
003 
002 
005 
002 
003 
001 


030 
050 
030 
040 
040 
020 
060 
010 
.010 
■  010L 


2.0 

2.0 

1  .0 

10.0 

15.0 

3.0 

5.0 

3.0 

2. 

10.0 


91 
94 
94 

90 

-52 
92 
94 
94 


MAXIMUM  0.0T6  D.013  O  100  0.500  0.005  0.060 

AVG  OR  GEOM  UN  t«]  0.009  0.0030  0026  0.231  0.002  0.0300 

MINIMUM  O.OOi  0.001  0.010  0.150  0.001  0.010 

NO  OF  SAMPLES  9         9  10         10         10        10 


15.0 
5.3 
1.0 

10 


1B9 

103 

90 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01  77  1400 

22  02  77  1300 
21  03  77  0920 
t9  04  77  2000 

26  04  77  2000 
31  05  77  1140 

27  06  77  1430 
12  07  77  1400 

23  OB  77  1545 
27  09  77  21  IS 


.3 

.3 

:! 

.3 
3 

.3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (» 1 

MINIMUM 


14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZI 

UMHOS 

UNITS 

142 

0.85 

139 

0.85 

144 

2.70 

145 

5.80 

138 

10.00 

137 

1  .70 

142 

t-20 

142 

2.60 

142 

0.70 

144 

4.30 

145 

10.0a 

142 

3.07 

137 

0.  70 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

RIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1.0L 

3.0 

1  .5 

7.50 

0.050L 

1  .OL 

1.0L 

0.5L 

1  .90 

7.50 

0.  100 

1  .0 

1  .0 

1  .70 

7.50 

0.  150 

T.OL 

2.0 

1  .60 

7.40 

0.  160 

1  .OL 

1  .OL 

2.95 

7.90 

0  430 

1  .OL 

1  .0 

OS 

1  .55 

8.00 

0.  T50 

1  .0 

2.0 

1  .40 

7  70 

0  100 

1.0 

1.0 

1  .50 

7.  BO 

0  400 

2.0 

2.0 

1.70 

1.0 

67 

e.  io 

0.200 

1  .0 

2.0 

1.50 

7.50 

0,200 

1  OL 

2.0 

3.0 

2.95 

1  .D 

57 

8.  10 

0.430 

1  0 

1  .ID 

1  .50 

1  .73 

1  .0 

67 

7.69 

0 . 1 940 

1  .00 

1  .0 

0.5 

1  .40 

1  -0 

67 

7.40 

O.050 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


10 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP   Pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT 

MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

DY  MO 

rn 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18  01 

77 

1400 

.3 

23 

70 

22  02 

77 

1300 

.3 

10 

21  03 

77 

0920 

.3 

2 

10L 

19  04 

77 

2000 

.3 

11 

15 

26  04 

77 

2000 

-3 

2 

30 

31  05 

77 

1140 

.3 

10 

2  7  06 

77 

1430 

.3 

7 

30 

12  07 

77 

1400 

.3 

B 

30 

23  08 

77 

154S 

.3 

70.0 

5L 

10 

27  09 

77 

2115 

.3 
MAXIMUM 

70.0 

5 

23 

20 

70 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  -  ) 

70.0 

5D 

9 

24D 

MINIMUM 

70.0 

5 

2 

10 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


26  5 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.010L 
0.030 


0.030 
0 . 0 1  BO 
0.001 


NO     OF     5AMPLE5 


10 


28 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


23  02  T7  1300 
19  04  77  2000 
26  04  77  2000 
31  05  77  1140 
12  07  77  1400 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

•3 
3 

.3 
3 


MAXIMUM 

Ave  oft  geom  mn  i • i 

MINIMUM 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

-  249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

Chromium 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0501 

0.020L 

0.013 

0.012L 

0.002L 

0.017 

0.004L 

0.090 

0.002L 

0.005 

0.012L 

0.002L 

0.004L 

0.004L 

0.050L 

0.010 

0.007 

0.007 

0.002L 

0.016 

0.008 

0.010L 

0.05  L 

0.020L 

0.006 

0.0121 

0.O01 

0.012 

0.003L 

0.090 

0.020 

0.013 

0.012 

0.002 

0.017 

o.ooe 

0 . 050D 

0.0130 

0.008 

0.0110 

0 . 0020 

0.012D 

0.005D 

0.010 

0.002 

0.005 

0.007 

0.001 

0.004 

0.003 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BLACK  STURGEON  RIVES 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAYS  11  AND  17 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  FED  0240002 


LONG 


MAJOR     BASIN.     GREAT     LAK£S 

MINOR    BASIN:     LAKE    SUPERIOR 

TERM    STREAM:    BLACK    STURGEON    RIVER 

U.T.M.     16   0399050.0   5417500.0    4 


STATION    13        01 -0C92-001 -02 


5T0RET    CODE: 


02 
001 
73  70 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


18  Ot  77  1540 
22   03    77    1300 

19  04    7  7    2100 

26  04  77  2100 
31  05  77  1015 

27  06  77  1200 
12  07  7  7  0410 
22  08  7  7  OB50 
27  09  77  2300 


STN 

OIST 

FEET 


5TN  SAMP   PJ 
8RG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


15053 
15079 
15109 
15127 
15162 
15213 
15230 
15280 
15333 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


99.00 
541 .00 
1980.00 
2560.00 
1360.00 
1070.00 
1530.00 
A57.00 
2530.00 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/tOOML 

30. 

4. 

56. 
96. 
76. 
124. 
40. 
56. 


B1 
FECAL 
COL] FORM 
MF/tOOML 


ENTER. 
MF/IOOML 


86 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


64B. 

216. 

B8. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.5 

0.5 

6.0 

6.0 
16.0 
21.0 
18.0 
14.5 
11.5 


3 
DISS. 
02 
MG/l 

10.2 
160 
12.2 
12.2 

9.8 

8  1 
11-5 
10-0 
11.6 


5-DAY 

BCD 

MG/L 

1  2 
1  .2 
1  .0 

1  .0 
0.2 


0.4 
1  .0 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

1540 

.3 

22  03 

77 

1300 

.3 

19  04 

77 

2100 

.3 

26  04 

77 

2100 

.3 

31  OS 

77 

1015 

.3 

27  06 

77 

1200 

.3 

12  07 

77 

0410 

■  3 

22  oa 

77 

0850 

.3 

27  09 

77 

2300 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I ' ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


033 
015 
Oifl 
027 
013 
012 
0C9 
007 


0.048 
0.019 
0.007 


0.014 
0.002 
0.004 
0.002 
0.002 
0.001 
0.003 
0.002 
0.002 


0.014 
0.004 
0.001 


2560.00 

1347.44 

99-00 


124. 

44. 

4, 


19         20 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 

MG/L        MG/L 


0.050 
0.030 
0.050 
0.030 
0.020 
0.060 
0.050 
0.020 
0.030 


0 .  060 
0.03B 
0.020 


0.400 
0.460 
0.660 
0.440 
0.240 
0.360 
0.560 
0.290 
0.340 


0.660 
0,417 
0.240 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


008 
004 
008 
005 
002 
002 
004 
004 
003 


0.008 
0.004 
0.002 


648. 
9. 
1  . 


22 

FILTERED 

NQ3-N 

MG/L 

0  040 
0.050 
0.030 
0.040 
0020 
0.O30 
OO20 
0.  190 
O.OIO 


0.190 
0,048 
0.010 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


21.0 
10.4 
0.5 

9 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

2.0 

SO 

45.0 

25,0 

5.0 

5.0 

5.0 

1  .0 

10.0 


45.0 

11.4 

1  .0 


16.0 

1  1  .3 

8.1 


1  .2 
0.8 
0-2 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MC/L  MG/L 


127 
100 
122 
107 
122 
107 
159 
95 


159 

117 
95 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

IB  01 

77 

1540 

4 

315 

1  .BO 

41  .0 

7.0 

4.70 

7.20 

0.250 

22  03 

77 

1300 

.3 

213 

3.40 

24.0 

5.5 

3.75 

7.40 

0.450 

■  9  04 

77 

2100 

■  3 

155 

20.00 

14.0 

9  0 

3.05 

7,10 

1  .200 

26  04 

77 

2100 

.3 

187 

6.70 

24.0 

3.0 

1  .60 

7  50 

0-680 

1  .OL 

31  05 

77 

1015 

3 

165 

2.90 

17.0 

3.0 

3.25 

8.00 

0.350 

27  06 

77 

1200 

3 

188 

1  .70 

20.0 

6.5 

3.00 

7.50 

0.300 

12  07 

77 

0410 

.3 

165 

3.30 

16.0 

4.0 

3.60 

7.50 

0-310 

22  08 

77 

0B50 

.3 

244 

2.40 

32.0 

5.5 

3.70 

7.90 

0.250 

27  09 

77 

2300 

.3 

146 

4.30 

1  1  .0 

6.5 

3.60 

7.00 

0.500 

MAXIMUM 

315 

20.00 

41  .0 

9.0 

4.70 

8.00 

1  .200 

1  .0 

AVG 

OR  GEOM  MN  I •) 

198 

5.  17 

22.  1 

5.6 

3.36 

7.46 

0.477 

1  .00 

MINI  MUM 

146 

1  .70 

11.0 

3.0 

1.60 

7.00 

0.250 

1  .0 

NO    OF    SAV.PLES 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


IB  01  77  1540 
22  03  77  1300 
19  04  77  2100 

26  04  77  21D0 
31  05  77  1015 

27  06  77  1200 
12  07  77  MID 
22  OS  77  0650 
27  09  77  2300 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET      MIPS 

.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.    MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MC/L  MG/L 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66 
SOOI  UM 
NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 

31 

15 

19 

6 

"3 
12 


41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


30 
100 
35 
70 
30 
40 


30 


O.OIOL 
0.030 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  ■  ] 

MINIMUM 

NO    OF    SAWPLE5 


31 

100 

16 

05 

i 

20 

0.04 

0.0270 

0.010 


SAMP   DTE    HOUR 
OY    MO   YR    LMT 


19  04  77  2100 
26  04  77  2100 
31  05  77  1015 
12    07    77    0-410 


STN     stn  samp     pj 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

O.OSOL 
0.070 
O.OIOL 
0.05  L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

7-INC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 . 002  L 

0.009 

0.012L 

0.002L 

0.006 

0.010L 

0.014 

0.018 

0.003L 

0.013 

60 


0.020L 


201  236 

TDTAL  TOTAL 

MN  NICKEL   FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L 

0.004L 
0.004L 

0.003L 


MAXIMUM  0.070 

AVG  OR  OEOM  MN  ( • )  0 . 045D 

MINIMUM  0.010 

NO  OF  SAMPLES  4 


0.020 

0.014 

0.01B 

0.002 

0.013 

0.01  ID 

0.010 

0,0140 

0.002D 

0.010 

0.002 

0,008 

0.012 

0.001 

0.006 

0.004 

0.0040 

0.003 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

1  1 

01 

77 

1440 

15 

02 

77 

1-50 

14 

03 

77 

1340 

12 

04 

77 

1425 

30 

05 

77 

1445 

14 

06 

77 

1  1  10 

«S 

0? 

77 

1200 

OB 

OB 

77 

1350 

13 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1  100 

21 

1  1 

77 

1149 

12 

12 

77 

1300 

CURRENT  RIVER 

AT  CUMBERLAND  STREET  THUNDER  BAY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ABD15 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  B^G  DEPTH 
FEET       MTRS 


AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
CURRENT  RIVER 


U.T.M.  16  0338350.0  5369000.0  4 


9  34 

901 

444 

80 

81 

( 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

1 

MO 

COLIFORM 

COLIFORM 

EN 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/H 

1  5009 

4 

12.10 

20. 

4. 

8 

15039 

4 

10.70 

15071 

3  4 

41  .00 

2B4. 

12. 

23S 

1  5097 

1 18.00 

80 

1  , 

12 

15148 

240.00 

IBB 

1  . 

164 

151  94 

1  18  00 

120 

8. 

256 

15252 

s 

68.00 

190 

1  . 

384 

15274 

6 

46.30 

110 

1  . 

220O 

15315 

3 

1220.00 

120 

20. 

136 

15373 

6 

320.00 

36 

1  . 

12 

1538B 

6 

359  00 

28 

4. 

44 

15421 

4 

149.00 

1 

1  . 

1 

1220.00 

284. 

20. 

2200 

225.  IB 

58.  » 

3.  • 

E3 

10.70 

1 

1. 

1 

84 
M.F. 


STATION 

ID:   01-0104-001-02 

STORET  CODE: 

OS 

001 

78B0 

REGION  06 

MILEAGE 

0. 

88 

805 

3 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

0.0 

15.0 

0.0 

14.0 

1  .0 

14.0 

3.0 

19.0 

s.o 

16.3 

9.3 

25.5 

8.2 

23.0 

8.6 

13.5 

1O0 

5.0 

13.2 

3.0 

14.2 

0.5 

13.0 

25.5 

15.0 

9.2 

1  1  .6 

0.0 

8.0 

-DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
0.3 

1  .6 
1  .2 


0.6 
0.6 
0.4 
1  .2 
1  .0 
1  .0 
0.2 
0.4 


12 


n 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1 1 

01 

77 

1440 

IS 

02 

77 

1450 

14 

03 

77 

1340 

12 

04 

77 

1425 

30 

05 

77 

1445 

14 

06 

77 

1  1  10 

19 

07 

77 

1200 

oe 

OB 

77 

1350 

'3 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1  100 

21 

11 

77 

1  149 

12 

12 

77 

1300 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

M I N I  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.002 

0.050 

0  380 

0.005 

0  060 

0.014 

0.003 

0.050 

0.380 

0 .  003 

0.030 

1  .0 

0.018 

0.002 

0.070 

0.500 

0.006 

0.  '80 

3.0 

0.01  1 

0.002 

0  080 

0.520 

0.005 

0.  100 

l  .0 

0.007 

0.003 

0.030 

0.390 

0.003 

0.010 

20 

0.003 

0.004 

0.040 

0.2  70 

0.003 

0.030 

1.0 

0.004 

0.002 

0.040 

0.760 

0.003 

0.020 

0.002 

0.001 

0.010 

0.340 

0.003 

0.010 

3.0 

0.011 

0.004 

0.O30 

0.500 

0.0O5 

0.010 

1.0 

0,011 

0.002 

0.010 

0.520 

0.005 

0.010 

2.0 

0.012 

0.001 

0.010 

0,520 

0.005 

0.030 

5.0 

0.007 

0.002 

0.050 

0.500 

0.005 

0.030 

1  .0 

0.018 

0.004 

0.080 

0.760 

0.006 

0.  180 

5.0 

0.009 

0.002 

0.039 

0.465 

0,004 

0.043 

1  .9 

0.002 

0.001 

0.010 

0.270 

0.003 

0.010 

1.0 

NO  OF  SAYIPLES 


12 


11 


30 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMI    tJIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
.3 
■3 

3 


11 

01 

77 

1440 

15 

02 

77 

1450 

14 

03 

77 

1340 

12 

04 

77 

1425 

30 

OS 

77 

1445 

14 

06 

77 

11  10 

19 

07 

77 

1200 

08 

08 

77 

1350 

13 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1100 

21 

11 

77 

1149 

12 

12 

77 

1300 

MAX t MUM 

avg  or  geom  mn  i • i 

M I N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

tea 

95 

52 

55 

JOB 

25 

CONO 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHITE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

IT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

9B 

1  .30 

1  .0 

100 

1  .50 

1  .0 

105 

3.70 

6.0 

72 

1  .40 

2.0 

60 

0.85 

1  .0 

71 

1  .00 

1  .0 

84 

1  .  1 

1. 

90 

1  .30 

2.0 

56 

1  .70 

1  .OL 

57 

1  .00 

2.0 

69 

2.20 

2.0 

68 

1  .40 

1  .0 

105 

3.70 

6.0 

78 

1.54 

1  .  BD 

56 

o.as 

1  .0 

NO  of  samples 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CURRENT  RIVER 
AT  HIGHWAYS  11 
RIVER 


AND  17  THUNOER  BAY 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

D1ST 

FEET 

BRG  DEPTH 
MTBS 

11  01 

77 

1430 

.3 

16  02 

77 

1400 

.3 

14  03 

77 

1355 

.3 

12  04 

77 

1430 

.3 

30  05 

77 

1455 

.3 

14  06 

77 

1045 

3 

19  07 

77 

1535 

3 

08  08 

77 

1415 

.3 

13  09 

77 

1320 

.3 

24  10 

77 

1045 

.3 

21  1  1 

77 

1  135 

.3 

12  12 

77 

1250 

.3 

VAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  M'J  [  •  j 

M 1 N [ MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


15008 
15040 
15073 
15098 
15149 
15195 
15253 
15275 
15316 
15374 
15389 
15422 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM:  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
CURRENT  RIVER 


U.T.M.  16  033BS50.0  5372400 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

16. 

6. 
320. 
100. 
136. 
180. 
172. 

44. 

200. 

4. 

66. 

20. 


320. 
55.' 
4. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOQML 

24 
16. 
20. 
4. 
12. 
12. 
20 


24. 
5.- 


STATION 

ID:   01 -C 

104-002-02 

STORET  CODE: 

02 

001 

7880 

0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

1  . 

B4 

88 

805 

3 

"-F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

1  . 
1  . 

MF/lOOML 

OEG  C 

0.0 
0.5 

MG/L 

14.0 
14.0 

132. 

1.0 

13.5 

12. 

1.0 

248 

IB. 5 

8.5 

400. 

16.0 

9.5 

1600. 

26.0 

B.2 

1510. 

21.0 

9.0 

100- 

13.5 

10.8 

10.   L 

5.0 

12.9 

4. 

3.0 

13.2 

1. 

0.5 

13.0 

1600. 

26.0 

14.0 

33."  0 
1  . 

8.8 
0.0 

11  .5 
B.2 

1 
-CAY 

BOO 

MG/L 

0 

7 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

0 

8 

0 

8 

0 

4 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

0 

2L 

0 

.2 

1 

.4 

0 

.90 

0 

.2 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 

77 

1430 

.3 

16  02 

77 

1400 

.3 

14  03 

77 

1355 

•  3 

12  04 

77 

1430 

-3 

30  05 

77 

1455 

.3 

14  06 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

1535 

.3 

08  08 

77 

1415 

3 

13  09 

77 

1320 

.3 

34  10 

77 

1045 

3 

21  11 

77 

1135 

.3 

12  12 

77 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  ") 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.011 

0.002 

0.020 

0.440 

0,005 

0  060 

0.010 

0.002 

0.010 

0.340 

0.002 

0  .  050 

3.0 

0.018 

0.002 

0.080 

0.620 

0.007 

0.220 

5.0 

0.015 

0  002 

0  060 

0.540 

0.005 

0.  100 

3.0 

0.005 

0.003 

0.030 

0.410 

0.003 

0.010 

3.0 

0.005 

0.005 

0.030 

0.360 

0.003 

0.020 

2.0 

0.006 

0.002 

0.010 

0.700 

0.002 

0.020 

1  .0 

0.001 

0.001 

O.OlOL 

0.320 

0.002 

0  010L 

1  .0 

0.012 

0.006 

0.040 

0.530 

0.004 

0  020 

2  0 

0.009 

0.002 

0.030 

0.500 

0.005 

0.010 

1  .0 

0.009 

0.001 

0.010 

0.450 

0.004 

0.030 

2.0 

0.003 

0.003 

0.030 

0.400 

0.005 

0.030 

1  .0 

0.018 

0.006 

0.080 

0.700 

0.007 

0.220 

5.0 

O.OOB 

0.003 

0.0390 

0.468 

0.004 

0.04ED 

3.1 

0.001 

0.001 

0.010 

0.320 

0.002 

0.010 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 

77 

1430 

.3 

16  02 

77 

1400 

.3 

14  03 

77 

1355 

.3 

12  04 

77 

1430 

.3 

30  05 

77 

1455 

.3 

14  06 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

1535 

.3 

08  OS 

77 

1415 

3 

13  09 

77 

1330 

.3 

34  10 

77 

1045 

.3 

31  11 

77 

1135 

.3 

12  13 

77 

1350 

.3 

VAX 1MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •> 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

91 

1  .40 

1  .OL 

94 

1  .30 

1  .OL 

101 

3.  10 

5.0 

71 

1  .80 

1  .0 

sa 

1  .  10 

1  ,0 

66 

0.75 

1  .0 

74 

0.85 

1  .0 

60 

0.55 

1  .0 

54 

1  .70 

1  .0 

54 

1  .00 

2.0 

61 

1.50 

2.0 

61 

1  .00 

1  .0 

I0i 

3.  10 

5.0 

72 

1  .  34 

1.50 

54 

0.S5 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


31 


B.Q.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
5T4T10N  TYPE 


MC  VICAR  CREEK 

AT  CUM3ERLAN0  STREET  THUNDER  BAY 

RIVER 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:      LAKE     SUPERIOR 
TERM   STREAM:    MC    VICAR    CREEK 


STATION    ID:      01 -01  OS- 001 -02 

STORET    CODE:     02 
001 
78  90 


U.T.M.     16    0336200.0   5357350.0    4 


REGION  06 


SAMP    OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

15 

02 

77 

1300 

14 

03 

77 

1330 

12 

04 

77 

1420 

30 

05 

77 

1435 

11 

06 

77 

1120 

19 

07 

77 

1550 

OB 

08 

77 

1340 

13 

09 

77 

1  145 

24 

10 

77 

1  110 

21 

11 

T7 

1  152 

12 

12 

77 

1330 

STN   ST\  SAMP 
DIST  BRG  DEFTH 
FEET       MTRS 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • ) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


15038 
15070 
15096 
15147 
15193 
15251 
15273 
15314 
15372 
15387 
15420 


901 
SCO 


444 
FLOW  CF5 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


1000. 
1000. 
9S00. 
2600. 

700- 

4500. 

2000. 

BO. 

1230. 

310. 


9800. 
1172." 
80. 


Bl  84  88 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COL1F0RM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  Mf/IOOML 


60. 

1  . 

1  16. 

150. 

ae. 

68. 
40 

1  . 
24. 


150. 
19. 

1  . 


308. 

90. 

152. 

1730. 

240. 

1200. 

256. 

20. 

4S. 

4. 


1730. 
135." 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


1  .0 
0.0 
16.0 
13.2 


25 
21 


25.0 
9.2 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9 

2 

9 

7 

e 

1 

9 

0 

ID 

8 

13 

3 

14 

8 

13 

0 

14 

8 

1  1 

3 

8 

1 

5-DAY 

EOD 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


lC 


10 


10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


15 

02 

77 

1300 

14 

03 

77 

1330 

12 

04 

77 

1420 

30 

OS 

T7 

1435 

14 

06 

77 

1120 

19 

07 

77 

1550 

08 

08 

77 

1340 

13 

09 

77 

1145 

24 

10 

77 

1110 

21 

1  1 

77 

1152 

12 

12 

77 

1330 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .096 

0.016 

0.090 

1  .200 

0.022 

1  .000 

280.0 

20.0 

0.044 

0.005 

0.120 

0.630 

0.012 

0.  140 

20,0 

0.007 

0.001 

0.020 

0.310 

0.002 

0.050 

2.0 

0.01  1 

0.004 

0.040 

0.  190 

0.007 

0.140 

5.0 

0.006 

0.002 

0.010 

0.520 

0.004 

0.110 

3.0 

0.013 

0.002 

0.020 

0.360 

0,009 

0 .  250 

5.0 

0.420 

0.012 

0.060 

1  .000 

0.005 

0.020 

290.0 

0.019 

0.001 

0.010 

0.400 

0.004 

0.050 

10.0 

0.017 

0.003 

0.020 

0.520 

0.003 

0.07D 

10.0 

0.01a 

0.001 

0.030 

0.310 

0.004 

0.160 

160.0 

20.0 

0.420 

O.OlE 

0.  120 

1  .200 

0.022 

1  .000 

280.0 

290.0 

0.065 

0.005 

0.042 

0.544 

O.007 

0.199 

220.0 

38.5 

0.006 

0.001 

0.010 

0.  190 

0.002 

0.020 

160.0 

2.0 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  03  77  1330 

12  04  7  7  1420 
30  OS  77  1435 
14  06  77  1120 
19  07  7  7  1550 
08  09  77  1340 

13  09  77  1145 
24  10  77  1110 
21  11  77  11S2 
12  12  77  1330 


3 
.3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAKIMUM 

AVC  OR  GEOM  Bi  I'l 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


73.0 
20.0 
21  .0 
22.0 
24.0 
25.0 
11  .0 
12.0 
10.0 
10.0 


435 

1  1  .00 

281 

9.10 

332 

1.30 

335 

4.40 

381 

3.  10 

33B 

4.50 

225 

77.00 

220 

4,60 

188 

4.60 

236 

6.10 

435 

77.00 

297 

12.57 

188 

1  .30 

73.  D 
22,8 
10.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 

PH 

AT  LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


mc  intyre  river 

at  hamvcnd  ave  thunder  bay 

river   flow  gauc 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17    01 

77 

1  140 

.3 

23    02 

77 

1  160 

.3 

22    03 

77 

0915 

.3 

30    03 

77 

1055 

.3 

2  7    04 

77 

1535 

.3 

27    OS 

77 

1515 

.3 

2  8    06 

77 

1  100 

.3 

13    07 

77 

0205 

.3 

24    08 

77 

1405 

.3 

13    09 

77 

1200 

.3 

28    09 

77 

1530 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  I  ■  | 
MINIMUM 

STATION 

ID:       01-0106-001-02 

R     BAY 

D    02AB016 

major 

BASIN:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE. 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM    STREAM:     MC     INTYRE    RIVER 

7900 

LONG 

UT.M 

.    16   0334850.0   5364000.0    4 

REGION   06 

MILEAGE 

0.60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

SD5 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M    F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

15012 

4 

0.10 

U000E  +  2 

10.        L 

1500CE+2 

0.5 

1  .5 

60.0 

15046 

0 

9 

6 

0.05 

25000E+3 

2100. 

40000E+1 

2.5 

1.5 

85.0 

15078 

0 

9 

B 

12.80 

110D0E+3 

600. 

29000E+1 

1  .0 

8.0 

30,0 

15094 

0 

9 

6 

82.00 

48000E*2 

50000E+1 

39000E-H 

2.0 

12.1 

22.0 

15126 

0 

9 

6 

39.00 

610. 

20. 

100. 

9.0 

9.2 

27.0 

15161 

0 

9 

1 5  .  20 

15000E+3G 

96. 

52. 

16.0 

7.7 

20.0 

15  217 

9 

14O00E+4 

1700. 

15000E-MG 

10. 

17.0 

0.2 

60.0 

15233 

13.40 

15000E+1G 

10.       L 

756. 

2C.0 

7.5 

23.0 

15296 

2.90 

15000E»1 

300006+1 

1  . 

(4.0 

0.6 

45.0 

15319 

183.00 

37000E+2 

1700. 

1B0OCE+1 

tl  .0 

10.2 

3,8 

1  5336 

288.00 

18000E+1 

256. 

6700. 

11.5 

10.6 

6.0 

288.00 

14000E+4 

50000E+1 

15000E+2 

10. 

20.0 

12.1 

85.0 

63.65 

16860£-i-»U 

676 . •    0 

29456.  ■    U 

3.1* 

9.5 

6.3 

34.7 

0.05 

610. 

10. 

52. 

1  . 

0.5 

0.2 

3.8 

NO  OF  SAMPLES 


32 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY  MO 

VH 

LMT 

17  01 

77 

1140 

23  02 

77 

1150 

22  03 

77 

0915 

30  03 

77 

1055 

27  04 

77 

1535 

27  05 

77 

1515 

28  OS 

77 

1100 

13  07 

77 

0205 

24  OB 

77 

1405 

13  09 

77 

1200 

28  09 

77 

1530 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  lis  ci 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

(07 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

■  SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4.600 

2.  BOO 

20-000 

30.000 

0.4B0 

0.820 

290.0 

35.0 

255 

5.000 

2.700 

1  7  000 

32.000 

0.019 

0.020 

290.0 

35  0 

255 

1  .300 

0.400 

4.000 

8.000 

0.057 

0.110 

35.0 

208 

0.450 

0.048 

1  .200 

3.200 

0.019 

0.100 

40.0 

154 

0.750 

0.350 

9  .  000 

6.  BOO 

0.028 

0.210 

35.0 

204 

1  .300 

0.570 

6.000 

6.600 

0.054 

0.050 

25  0 

272 

1  .900 

0.700 

7.000 

13.000 

O.OlO 

70.0 

292 

1  .200 

0.350 

4.600 

6.400 

0.056 

0.110 

35.0 

273 

2.500 

1  .100 

B.000 

1 3 . 000 

0.010 

0.020 

35.0 

292 

O.220 

0.085 

0.280 

1  .900 

0.01  1 

0.250 

1D.0 

78 

0.  190 

0  048 

0.360 

1  .400 

0.015 

0.070 

25.0 

139 

5.000 

2.800 

20.000 

32.000 

0.480 

0  820 

290.0 

70.0 

255 

292 

1  .765 

0.832 

7.040 

11.118 

0.069 

0.176 

290.0 

34.5 

255 

217 

0.190 

0.048 

0.2B0 

1  .400 

O.OlO 

0.020 

290.0 

10.0 

255 

78 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17  01 

77 

1140 

3 

470 

27  00 

34.0 

28.0 

3.40 

7.10 

1  .400 

24.0 

23  02 

77 

1150 

.3 

465 

32.00 

31  .0 

17.0 

4.20 

7.20 

1  .  100 

22  03 

77 

0915 

.3 

346 

18.00 

38.0 

21  .0 

4.60 

6.80 

1  BOO 

too 

30  03 

77 

1055 

3 

236 

23.00 

23.0 

15.0 

3.70 

6.80 

2.400 

6.0 

27  04 

77 

1535 

.3 

314 

15.00 

31  .0 

20.0 

4.00 

7.20 

1  .500 

6.0 

27  05 

77 

1515 

.3 

420 

1  5 .  00 

44.0 

35.0 

4.30 

6.90 

2.400 

26.0 

28  06 

77 

1100 

3 

450 

34  00 

47.0 

42.0 

6.00 

6.60 

4.500 

14.0 

13  07 

77 

0305 

■  3 

420 

18.00 

41  .0 

27.0 

5.  BO 

6.80 

3.200 

3.0 

24  OS 

77 

1405 

.3 

450 

2B.O0 

42.0 

25.0 

4.20 

6.90 

13  09 

77 

1200 

■3 

260 

8.80 

19.0 

19.0 

5.90 

4.0 

74 

7.50 

1  .400 

1  0 

28  09 

77 

1530 

.3 

214 

9.10 

14.0 

14.0 

4.70 

6.90 

1  .600 

1  OL 

MAXIMUM 

470 

34.00 

47.0 

42.0 

6.00 

4.0 

74 

7.50 

4  .500 

26.0 

AVG 

OR  GEOM  E'<  , 

368 

20.72 

33.1 

23.9 

4.62 

4.0 

74 

6.97 

2.130 

10.10 

MINIMUM 

214 

8.80 

14.0 

14.0 

3.40 

4.0 

74 

6.60 

I  .100 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


M 


1 1 


ti 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

17 

01 

77 

11 40 

23 

02 

77 

1150 

22 

03 

77 

0915 

30 

03 

77 

1055 

27 

04 

77 

1535 

27 

05 

77 

1515 

28 

06 

77 

1  100 

13 

07 

77 

0205 

24 

oe 

77 

1405 

13 

09 

77 

1200 

28 

09 

77 

1530 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


73  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

COLOUR 

PTSSIUM 

HAZEN 

K 

UNITS 

MG/L 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


27 
15 

15 


36 
23 


41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBIES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


150 

145 

110 

75 

110 

60 

120 

80 

60 

65 

60 


0.001 

0.010L 


0.010L 


MAXIMUM  116.0  29.00  11.00 

AVG   OR    GEOM  MN    <-]  116.0  29.00  11.00 

MINIMUM  116.0  29.00  11.00 


70 

1  .80 

70U 

1  .BO 

70 

1  .80 

a. 3d 

8.30 
8.30 


89 
34 
15 


150 

94 
60 


0.010 

0.0070 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


23  02  77  1150 
30  03  77  1055 
27  04  77  1535 
27  05  77  1515 
13  07  77  0205 
13   09   77    1200 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    B8G   DEPTH 
FEET  MTRS 

3 
.3 

3 
.3 

I 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  WN    I • I 

MINIMUM 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.070 

0.050 

0.075 

0.021 

0.003 

0.086 

0.100 

0.004L 

0.060 

0.010L 

0.022 

0.012L 

0.002 

0.021 

0.004L 

0.050L 

0.250 

0.028 

0.023 

0.002L 

0.044 

0.  150 

O.Ot  1 

1  .000 

0.050L 

0.020L 

0.035 

0.015 

0.002 

0.046 

0.003 

0.350 

0.008 

0.023 

0.099 

0.003 

1  .000 

0.350 

0.020 

0.07S 

0.023 

0.002 

0.086 

0.  150 

0.01  1 

0.2460 

0.217 

0.0150 

0.034 

0.018D 

0.0020 

0.044 

0.116 

0  .0050 

o.oso 

0.050 

0.010 

0.008 

0.012 

0.002 

0.031 

0.099 

0.003 

NO   OF    SAMPLES 


33 


6. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MC  1NTYRE  RIVES 

HIGHWAY  11  S.     17  CITY  OF  THUNDER  BAY 

DIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  SAS1N 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
MC  INTYRE  RIVER 


STATION    ID:       01-0106-002-02 

STORET    CODE:    02 
00) 


U.T.M.     16    0333BO0.O   5362975.0    4 


5AMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


16    02  77    1320 

14    03  7  7    1110 

12  04  77  1445 
30    05  77    1505 

14  06  77  1000 
19  07  77  1520 
OS    08    77    1420 

13  09  77  1330 
24  10  7  7  1000 
21  11  77  1115 
12    1S    77    1215 


934 

901 

444 

SIN   STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

15041 

4  2 

.3 

15073 

3 

.3 

15099 

.3 

15150 

,3 

15151 

.3 

15196 

6 

.3 

15254 

.3 

15276 

.3 

15317 

3 

.3 

15375 

.3 

1S390 

6 

.3 

15423 

4 

BO  31  B4                       SB 

TOTAL  FECAL  M.F.             PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.                       MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML 


352. 

1  too. 

330. 

SO. 
330. 
500. 
440. 
372. 

10. 
212. 

44. 


48. 

4. 
24. 
32. 
20. 
36. 
20. 
32. 

1  , 
12. 

4. 


504. 
390. 

84. 
164. 

80. 
260. 
260. 

laeo. 

20. 

76. 

B. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0. 
IB. 

14, 

25. 

21  . 

11  . 
2. 
3 
O. 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


a. 3 

9.B 
8.3 

e.B 

10.5 
13.5 
13-0 
1  1  .3 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1.0 
1  .0 
0.8 
0.2 
0.2 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINI  MUM 


1  100. 
204.- 
10. 


48. 

14.  « 

1  . 


1D80. 

131  .' 
B. 


25.5 
9.7 
0.0 


13.5 

1Q.B 

8.3 


2.2 
0.9 
0.2 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


20 

TOTAL 
KJELDAHL 


21 
FILTERED 
N02-N 


MG/L   MG/L 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7 

0IS5. 

SOLIDS 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 


MG/L      MG/L 


16  02  77  1320 
14  03  77  1410 

12  04  7  7  1445 
30  OS  77  1505 

14  06  77  1000 
19  07  77  1520 
OB  08  77  1420 

13  09  77  1330 
24  10  77  1000 
21  11  77  1115 
12  12  77  1215 


.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.054 

0.032 

0.034 

0.  150 

.009 

.010 

.008 

.018 

.010 

.017 


0.004 


0.012 
C.002 
0.002 
0.002 
0.003 
0.003 
0.001 
0.007 
0.002 
0.001 
0.002 


040 

040 

D20 

020 

030 

030 

010L 

030 

010 

010 

030 


7B0 

640 

330 

600 

340 

860 

320 

0.620 

0.420 

0.500 

0.370 


0.013 

0.005 

0.003 

0.003 

0.004 

.002 

.002 

.005 

.005 

.005 

.003 


0.25D 
0.060 
0.100 
.100 
.030 
.020 
.OTOL 
.010 
.010 
.050 
.050 


5.0 

5.0 

3.0 

5. 

2.0 

3.0 

5.0 

5.0 

1.0 

5.0 

1  .0 


MAXIMUM  0.150  0.012  0.040  0.860  0.013  0.250  95.0  5.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (*)  0.031  0.003  D.025D  0.525  0.005  0.062D  95.0  3.6 

MINIMUM  0.004  0.001  0.010  0.320  0.002  0.010  95.0  1.0 

NO  OF  SAMPLES  11  11         11  11         1!         11  1  11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56        59       280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

14  03 

77 

1410 

.3 

194 

3.50 

25.0 

12  04 

77 

1445 

.3 

1  19 

3.50 

4.0 

30  05 

77 

1505 

.3 

180 

l  .80 

7.0 

.3 

325 

5.0 

17. 

14  06 

77 

1000 

.3 

160 

1  .  70 

6.0 

19  07 

77 

1520 

.3 

217 

2.20 

to.o 

08  OB 

77 

1420 

.3 

196 

2.10 

8.0 

13  09 

77 

1330 

.3 

130 

3.40 

4.0 

24  10 

77 

1000 

.3 

136 

2.50 

7.0 

21  11 

77 

1  1  15 

.3 

137 

4.10 

6.0 

12  12 

77 

1215 

.3 

153 

2.40 

5.0 

MAXIMUM 

326 

5.0 

25.0 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1  •  1 

177 

2.93 

9.0 

MINIMUM 

119 

1  .  70 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


34 


fl.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NEEBING  RIVER 

AT  110TH  AVE  THUNDER  BAY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02AB008 


934 
SAMPLE 
NO 


STATION  ID:   01 -01D7-001 -02 


SAMP  01 E 

HOUR 

STN 

STN  5AMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

1  1  01 

77 

I  130 

.3 

15  02 

7  7 

1200 

.3 

14  03 

77 

1  130 

.3 

13  04 

77 

1115 

.3 

30  05 

77 

1410 

.3 

14  05 

77 

1130 

3 

19  07 

77 

1610 

-3 

OS  08 

77 

0950 

3 

13  09 

77 

1025 

.3 

24  10 

77 

1130 

.3 

21  11 

77 

1210 

.3 

12  12 

77 

1400 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1130 

3 

15  02 

77 

1300 

.3 

14  03 

77 

1130 

.3 

13  04 

77 

11  15 

.3 

30  05 

77 

1410 

■3 

14  OE 

77 

1  130 

-3 

19  07 

77 

1E10 

.3 

08  08 

77 

0950 

.3 

13  09 

77 

1025 

3 

24  10 

77 

1130 

.3 

21  11 

77 

1210 

3 

12  12 

77 

1400 

MAX 

3 
MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  1 

MINIMUM 

15006 
15037 
15C69 
15107 
15146 
15192 
15250 
15272 
15313 
15371 
15386 
15419 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0.072 
0.070 
0 .  1  30 
.054 
.058 
.056 
.059 
.  D4l 
.032 
.017 

osa 

.058 


NO  OF  SAMPLES 


0,  130 
0.060 
0.017 

12 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.011 
0.006 
0.013 
0.008 
0.003 
0.006 
0.002 
0.009 
O.OOB 
0.001 
0.010 
0.009 


0.013 
0.007 

0.001 

12 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
NEEBING  RIVER 


U.T.M.  16  0333875.0  5363125 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


1  .20 

1  .00 

15.00 

15.50 

9.00 

7.20 

7.30 

3.10 

249  00 

73.90 

17Q.00 


249.00 

47.68 

1.00 

12 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.910 
0.940 
0.310 
.340 
.010 
.110 
.DID 
.140 
.050 
.040 
.070 
.360 


0.940 
0.274 
0.010 

12 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/10QML 

12000. 

900. 

90000 . 

3600. 

700. 

1500. 

1800. 

20000E1-1 

8100. 

330. 

8S00. 


20.00    8400. 


20000E+1 

SO  1 4 . " 

330. 

12 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


1  .300 
1  .500 
1  .500 
1  .  100 
0.B70 
0.930 
I  .400 
0.810 
0.720 
0.680 
0,740 
1  .800 


1  .BOO 
1  .  112 
0.680 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

60. 
196. 
124. 
344. 

30. 

90. 
120. 
164. 
240. 

68. 

68. 
600.   G 


600. 
127.'  U 

30. 


STORET  CODE: 

03 

" 

001 

7910 

.  0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

0 

.50 

84 

ee 

BOS 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/l 

16. 

0.0 

14.0 

1  .3 

460. 

2.B 

836. 

1  .0 

12.0 

6.0 

316. 

1  .0 

10-O 

2  6 

20. 

18.5 

10.6 

4  .4 

90. 

17.2 

7.2 

3.0 

130. 

24,5 

3.8 

1700. 

20.0 

8.0 

1  .8 

400. 

18. 

If  .5 

9.6 

1  .2 

T10. 

4.5 

12.0 

O.B 

524. 

3.5 

10.4 

0.6 

1920 

1  .0 

11  .5 

2.3 

1920. 

ia. 

24.5 

14.0 

6.0 

239.* 

IB." 

9.3 

10.  S 

2  6 

16. 

18. 

0.0 

7.2 

0.6 

12 


12 


21         22  5 

FILTERED  FILTERED  TOTAL 

N02-N  N03-N  SOLIDS 

MG / L  MG/L  MG/ L 


0.008 

0.008 

0.028 

0.012 

0.001 

0.012 

.001 

.031 

.005 

.007 

.008 

.007 


0.031 
0.011 
0.001 

12 


.060 

.010 

.560 

.290 

010L 

,040 

010 

0.080 

0.030 

0.030 

O.OSO 

0.090 


0.560 
0.1 07D 
0.010 


350.0 
360.0 


360.0 
303.3 
200.0 


II 

6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 


10. 
35. 

IS. 
10. 
10. 
10. 

5. 
15. 

3.0 
70.0 

5.0 


70.0 

17.  1 

3.0 


10 


12 


7  107 

DISS.  CALCUl 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1130 

3 

15  02 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

1  130 

.3 

13  04 

77 

11  15 

3 

30  05 

77 

1410 

3 

14  06 

77 

1130 

•  3 

19  07 

77 

1610 

3 

OB  OS 

77 

0950 

.3 

13  09 

77 

1025 

3 

24  10 

77 

1130 

3 

21  11 

77 

1210 

.3 

12  12 

77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

M I N I  MUM 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

535 

530 
370 
322 
389 
390 
379 
438 
232 
238 
242 
316 


535 
364 
222 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZtN       MG/L 
UNITS 


10.00 

12.00 

35.00 

9.00 


6 


60 
00 
80 

to 

13.00 
4.60 

26.00 
7.30 


35.00 
11  .53 
4.80 


43 

56 
65 
32 
33 

29 
30 
43 
10 
14 
13 


NO  OF  SAMPLES 


12 


65.0 
32.0 
10.0 

12 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95         52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


35 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


NEEDING  SIVEB 
AT  HIGHWAYS  11 
RIVER 


LIT 


17  WEST  OF  MAPLEWARD  SIDE  ROAD 

MAJOS  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


LONG 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
NEEBING  RIVER 


U 


T.M.  16  0325400.0  5361200.0  4 


STATION  10:   01-0107-002-02 

STORET  CODE:  02 
001 
7910 

3  ION  06  MILEAGE     8  6 


934 

901 

444 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

DV  MO 

YR 

LMT 

DIST 

FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

NO 

1  1  01 

77 

.1330 

.3 

15007 

4 

17  02 

77 

1  100 

.3 

15042 

4  2 

14  03 

77 

1430 

.3 

15074 

12  04 

77 

1430 

.3 

15100 

14  06 

77 

0930 

.3 

15197 

6 

IS  07 

77 

1500 

.3 

15255 

OS  08 

7  7 

1430 

.3 

15277 

13  09 

77 

1130 

.3 

1531S 

3 

24  10 

77 

0945 

.3 

1537S 

21  11 

77 

1045 

.3 

15391 

12  12 

77 

1200 

.3 
MA  HI  MUM 

15424 

AVG 

OR  GEQM  MN  1  - ] 

MINIMUM 

BO  B1  B4        sa 

TOTAL  FECAL  M.F.      PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


3500. 

132. 

1636 

700. 

50. 

too 

1000. 

80. 

290 

ao. 

12. 

2B 

136. 

1  , 

92 

I4Q0. 

36. 

252 

130. 

4. 

26 

204. 

e. 

64 

so. 

4. 

1 

3500. 

132. 

1836 

224.' 

1  1  .  • 

54 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0  0 


1 

0 

1 

0 

14 

5 

25 

0 

21 

0 

11 

0 

3 

0 

2 

□ 

1 

0 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

3.0 

14.0 
14.0 

9.0 

B.3 

B.9 

9.9 
13.2 
13.1 
130 


14.0 

10.6 

3.0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


10 


10 


2.4 
0.9 

0.2 

10 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1 1 

01 

77 

1330 

17 

□  2 

77 

1100 

14 

03 

77 

1430 

12 

04 

77 

1430 

14 

06 

77 

0930 

19 

07 

77 

1500 

08 

08 

77 

1430 

13 

09 

77 

1430 

24 

10 

77 

0945 

SI 

11 

77 

1045 

12 

12 

77 

1200 

MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N.03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.024 

0.001 

0.280 

0.800 

0.  100 

0.440 

500.0 

0.062 

0.002 

0.010 

0.5BD 

0.006 

0.  140 

5.0 

0.072 

0.005 

O.OBO 

0  640 

0.009 

0.  120 

150 

0.O1  1 

0.002 

0.030 

0.360 

0.002 

0.01D 

5.0 

0.012 

0.002 

0.040 

0.860 

0.O02 

O.02D 

3.0 

0.005 

0.001 

0.010 

0.320 

0.002 

0.010L 

3.0 

0.041 

0.004 

0.020 

0.740 

0.006 

0.010L 

40.0 

0.004 

0  002 

0.020 

0.510 

0.005 

0.020 

2.0 

0.020 

0.001 

0.020 

0,500 

0.005 

0.040 

20.0 

0.011 

0.001 

0.040 

0.440 

0.003 

0.080 

140.0 

1  .0 

0.072 

0.006 

0.280 

0.860 

0.  100 

0.440 

600.0 

40.0 

0.026 

0.002 

0.055 

0.575 

0.014 

0.0890 

370.0 

10.4 

0.004 

0.001 

0.010 

0.320 

0.002 

0.010 

140.0 

1  .0 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1330 

.3 

14  03 

77 

1430 

.3 

12  04 

77 

1430 

.3 

14  06 

77 

0930 

.3 

19  07 

77 

1500 

.3 

D8  OB 

77 

1430 

.3 

13  09 

77 

1430 

.3 

24  10 

77 

0945 

.3 

21  11 

77 

1045 

.3 

12  12 

77 

120D 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

900 

5.  BO 

97.0 

120 

2.20 

4.0 

226 

13.00 

11.0 

337 

5.30 

21  .0 

310 

4,00 

16.0 

315 

3.20 

17.0 

200 

12.00 

7.0 

195 

1.B0 

8.0 

193 

6.90 

B.O 

227 

2.40 

SO 

900 

13.00 

97.0 

302 

5.66 

19.7 

120 

1  .BO 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 
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B.O.N 

./  SITE: 

KAMINISTIBUIA  RIVER 

STATION 

ID:   01-0108-001-02 

SAMPLE  POINT : 

AT  HIGHWAY  NO  61  B  THUNDER  BAY 

STATION  TYPE: 

RIVES 

FLOW  GAUGE 

FED  O2AB0O6 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

C2 

MINOR  BASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

00  I 

TERM  STREAM:  KAM INI  ST IQUI A 

RIVER 

7920 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

16  0330550.0  5358500.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

4.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

80S 

3 

1 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-CAY 

DY  WO 

YR  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

WF/100ML 

MF/100ML 

MF/100V.L 

MF/100ML 

DEG  C 

VG/L 

MG/L 

10  01 

77  1000 

.3 

15004 

4 

689  00 

1  1000E-H 

700. 

300. 

0  0 

12  0 

33.0 

17  01 

77  1120 

.3 

15011 

4 

722  00 

1900oE*1 

140. 

368 

0.5 

9.0 

50.0 

25  01 

77  0930 

.3 

15025 

4 

672  00 

80000. 

124. 

1 

0.5 

7-0 

26  0 

07  02 

77  1000 

.3 

15C29 

4  0 

739  00 

380. 

76. 

28 

1  .0 

1  1  .5 

5  5 

15  02 

77  1115 

.3 

15C35 

4  0 

73a. 00 

800- 

e4. 

68 

o.s 

9.0 

14  .0 

23  02 

77  1120 

.3 

15044 

6  9  0 

1290.00 

300. 

110 

o.s 

13.0 

30  0 

D1  03 

77  1020 

.3 

15061 

9  6  0 

788.00 

15000E*1 

100. 

(32 

o.s 

10.0 

24.0 

14  03 

77  1510 

.3 

15067 

4  0 

659  00 

96000. 

B 

216 

1  -5 

10.0 

24.0 

22  03 

77  0945 

.3 

15077 

0  9  6 

712  00 

23O0OE*! 

170. 

50 

1  0 

10.0 

26.0 

30  03 

7  7  1200 

.3 

15093 

0  9  6 

1080  00 

5300 

490 

1940 

2  0 

12.2 

12.0 

13  04 

7  7  1 130 

.3 

15  105 

1350  00 

IOOOOE-i-1 

464. 

604 

4.0 

11.0 

27  0 

27  04 

77  1300 

.3 

15'25 

745  00 

14000E»1 

410. 

1B0 

12.0 

6.7 

26  0 

2B  04 

77  1200 

.3 

15136 

660.00 

12. 

10. 

2B 

5.0 

l  0 

26  05 

77  1345 

.3 

15143 

0  9 

617  00 

6600. 

316. 

220 

31  .0 

2.5 

27.0 

08  06 

77  0900 

.3 

15178 

0  9 

918  00 

13000E»1 

1530. 

1500 

IBS 

2.8 

24  .0 

14  06 

77  1600 

3 

15179 

0  9 

1670  00 

86000. 

1320. 

10 

L 

185 

2-8 

24  .0 

2B  06 

77  1150 

3 

15216 

0  9 

1590  00 

69000E-H 

370. 

1500 

G 

2. 

20.0 

3-7 

17  0 

06  07 

77  1030 

.3 

15239 

968  00 

3900QE*1 

500. 

1040 

20.5 

5.0 

3  6 

13  07 

77  01 15 

.3 

15222 

B60.00 

9000 . 

520. 

180 

20.8 

5.5 

21  0 

19  07 

77  1305 

.3 

15235 

0  9 

1 1 10.00 

23JQ. 

30. 

30 

24.0 

3.2 

26.0 

03  ca 

77  1010 

.3 

15257 

6  0  9 

617.00 

22000E»2 

1200 

280 

19.5 

1  .8 

37  0 

OB  ca 

77  1300 

.3 

1S260 

6  0  9 

1 140.00 

1500GE»2 

44 

152 

22.0 

4.0 

34  0 

24  oa 

77  1340 

.3 

1S29S 

695-00 

36000E*1 

1430 

280 

1  . 

16.9 

2-7 

35.0 

12  09 

77  14S2 

.3 

15298 

7710.00 

2000. 

130. 

420 

e 

14.0 

11.4 

4  6 

28  09 

77  1500 

.3 

15335 

9980.00 

31  DO. 

20. 

60 

12.0 

11,2 

3.6 

25  10 

7  7  1200 

.3 

15363 

0  9  6 

4240  00 

5000  . 

320. 

24 

7.0 

1  1  .3 

6  0 

07  11 

77  0940 

.3 

15376 

0  9 

2850.00 

1 100oE»1 

500. 

120 

1 . 

B.S 

1  1  .2 

12  0 

21  l  1 

77  1015 

.3 

15394 

0  9  6 

3270  CD 

7100. 

40. 

596 

5  5 

1  1  a 

6.2 

28  11 

77  0930 

.3 

15410 

3180.00 

2000  - 

1  10. 

12 

i  . 

0.5 

13.2 

8.0 

12  12 

77  1020 

.3 

15417 

4 

2910.00 

6200. 

60. 

4 

1  .0 

1  l  .0 

18.0 

WAX IWUM 

9980  00 

22000E»2 

1530. 

1940. 

8. 

24.0 

13-2 

50.0 

AVC 

OR  GEOM  MM  I • ) 

1852 .30 

26661 . • 

180.  • 

119.-  E 

2.  * 

9.3 

8-2 

20  2 

MINIMUM 

659  00 

12. 

e. 

1  . 

1  . 

Q.O 

1  .8 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

30 

29 

30 

30 

s 

30 

29 

30 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

DY  MO 

YR  LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONLi 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

10  01 

77  1000 

.3 

0.065 

0.070 

0.750 

0.021 

0.020 

10.0 

17  01 

77  1120 

•  3 

0.074 

0.024 

0.  l  10 

0  740 

0  045 

0.04Q 

16.8 

25  01 

77  0930 

.3 

0.066 

0.030 

0.060 

0.770 

0.014 

0  010L 

15  0 

07  02 

77  1000 

.3 

0.063 

0007 

0  020 

0 .  660 

0  009 

0  030 

5  0 

15  02 

77  1115 

.3 

0.G74 

0  01  1 

0  030 

0  B40 

0.007 

0.010L 

5  0 

23  02 

77  1120 

3 

0.050 

0.008 

0  050 

0  .  5<>C 

0  022 

0  01  OL 

5.0 

163 

Dl  03 

77  1020 

3 

0.046 

0.012 

0  050 

0  580 

0.017 

O.OIOL 

5.0 

14  03 

77  1510 

.3 

0.056 

0.008 

0.060 

0.660 

0.024 

0.010L 

15  0 

22  03 

77  0945 

.3 

0.083 

0.010 

0.O50 

1  .OCO 

0.025 

0  010L 

10.0 

186 

30  03 

77  1200 

.3 

O.OBO 

O.006 

0.050 

O.BOO 

0.016 

O.OIOL 

30.0 

1  16 

13  04 

7  7  1130 

.3 

o  oao 

0.009 

0.030 

0  960 

0.01  1 

0.010 

30.0 

27  04 

77  1300 

.3 

0.  120 

0.013 

0.050 

1  .  100 

0  019 

0.010L 

20.0 

162 

2B  04 

77  1 200 

.3 

0.029 

0.014 

0.050 

0.640 

0  014 

0  D80 

10.0 

26  05 

77  1345 

.3 

0.046 

0.009 

0.050 

0.690 

0  005 

0  020 

10,0 

08  06 

77  0900 

.3 

0.05O 

0.032 

0.006 

O.OIOL 

15.0 

14  06 

7  7  1600 

.3 

0  056 

0.022 

0  080 

0.660 

0.012 

O.OIOL 

15.0 

2B  06 

77  1150 

.3 

0,010 

0.010 

0  010 

0.400 

0.007 

0.010 

10.0 

104 

06  07 

77  1030 

.3 

0  034 

0.015 

0.020 

0.460 

0.015 

O.OIOL 

5  0 

13  07 

77  01 15 

.3 

0.035 

0.007 

0.010 

0.620 

0.004 

0.020 

10.0 

163 

19  07 

77  1305 

.3 

0,031 

0.007 

0.020 

0.9SO 

0.00  7 

0.020 

10.0 

03  OB 

77  1010 

.3 

0.053 

0.002 

0.020 

0.580 

0.007 

O.010 

5  0 

oa  08 

77  1 300 

.3 

0.041 

0.009 

0.030 

0  5  30 

0,010 

0.010 

10.0 

24  oa 

77  1340 

.3 

0.057 

0.020 

0.040 

0.600 

0  009 

0  020 

10.0 

209 

12  09 

77  1452 

.3 

0.085 

0.015 

0.070 

0.600 

0.006 

0  .010 

60.0 

28  09 

77  1500 

.3 

O.052 

0.007 

0  020 

0.920 

0.008 

0.020 

35.0 

59 

25  10 

7  7  1 200 

.3 

0.026 

0.007 

0.020 

0.500 

0.009 

0.010 

3.0 

07  11 

77  0940 

.3 

0.015 

o.ooa 

0.040 

0.370 

0.01  1 

O.OIOL 

3.0 

21  1t 

77  1015 

.3 

0  048 

0.010 

0.030 

0.580 

0.010 

0.010 

35.0 

2B  11 

77  0930 

.3 

0.025 

0.007 

0.015 

0.620 

0.009 

O.OIOL 

100.0 

3.0 

12  12 

77  1020 

.3 

0.031 

0.011 

0.020 

0.760 

0.01  1 

O.OIOL 

350.0 

5.0 

MAXIMUM 

0.120 

0.032 

0.  l  10 

1  .  100 

0.045 

0.080 

350.0 

60.0 

209 

AVG  0 

O.053 

0.012 

0.041 

0.694 

0.013 

0.016D 

225.0 

14,0 

145 

MINIMUM 

0.010 

0.002 

0.010 

0.370 

0.004 

0. 

010 

100.0 

3.0 

59 

NO    OF    SAMPLES 
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CONT'D 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

. ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

Yd 

LMT 

DI5T 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAJIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

10  01 

77 

1O00 

.3 

272 

6.50 

37.0 

29.0 

7.0 

43 

6.50 

1  .000 

75.0 

17  01 

77 

1120 

.3 

317 

10.00 

40  0 

42.0 

3.65 

6  50 

1  .700 

107  .0 

25  01 

77 

0930 

.3 

255 

6.60 

28.0 

20.0 

8.0 

S3 

6.50 

0.800 

34  .0 

07  02 

77 

1000 

.3 

145 

3.10 

90 

10.0 

2.0 

52 

6.80 

0.300 

24  .0 

15  02 

77 

11  15 

•  3 

200 

4.70 

18.0 

10.0 

49 

6.50 

0.500 

23  02 

77 

1  120 

.3 

250 

5.  BO 

2B.0 

20.0 

3.60 

6.90 

0.420 

01  03 

77 

1020 

.3 

200 

5.70 

23.0 

15.0 

42.0 

14  03 

77 

1510 

.3 

230 

10.00 

24.0 

22  03 

77 

0945 

.3 

310 

8.90 

33.0 

27.0 

3.80 

7.00 

1  .400 

47  .0 

30  03 

77 

T200 

.3 

179 

24  .  00 

14.0 

10.0 

3.10 

7.  10 

2.600 

22.0 

13  04 

77 

1130 

3 

1B7 

19.00 

15.0 

27  04 

77 

1300 

.3 

249 

15.00 

26.0 

16.0 

3.10 

7.00 

1  300 

46  0 

2B  04 

77 

1200 

.3 

1  16 

18.00 

3.0 

6.0 

2.90 

2.0 

37 

7.30 

1  .300 

1  .0 

26  05 

77 

1345 

.3 

305 

6.50 

31.0 

OB  06 

77 

0900 

.3 

291 

7.20 

30.  D 

5.0 

58 

6.70 

1  .200 

14  06 

77 

1600 

.3 

249 

7  80 

26.0 

28  06 

77 

1  150 

.3 

160 

6.60 

13.0 

11  .0 

2.  BO 

6.50 

1  200 

22.0 

06  07 

77 

103D 

.3 

176 

6.60 

14.0 

3.0 

49 

6.  BO 

0.900 

13  07 

77 

01  15 

.3 

250 

7.60 

25.0 

21  .0 

2.70 

6.60 

1  .400 

B.O 

19  07 

77 

1305 

.3 

260 

8.20 

19.0 

03  08 

77 

1010 

.3 

300 

6.40 

32.0 

50 

6.90 

1  .000 

22.0 

OS  oe 

77 

1300 

3 

236 

5.70 

24.0 

24  oe 

77 

1340 

3 

321 

7.40 

39.0 

37.0 

2.00 

6.60 

12  09 

77 

1452 

.3 

104 

32.00 

4.D 

2.0 

28  09 

77 

1500 

.3 

92 

19.00 

3.0 

7.0 

3.60 

6.70 

2  .600 

1  .OL 

25  10 

77 

1200 

.3 

134 

4.30 

10.0 

07  11 

77 

0940 

.3 

139 

4.20 

10.0 

3.0 

33 

7.00 

0.500 

21  11 

77 

1015 

.3 

127 

18.00 

7.0 

26  11 

77 

0930 

3 

118 

7.70 

4.0 

s.o 

33 

7.  10 

0.750 

12  12 

77 

1020 

.3 

172 

8.50 

13.0 

MAXIMUM 

321 

32.00 

40.0 

42.0 

3.80 

10.0 

58 

7.30 

2  .600 

107.0 

AV6 

OR  GEO!  .  '. 

211 

10.03 

20.1 

19.4 

3.  13 

5.0 

46 

6.79 

1  .159 

32.40 

WIN [HUM 

93 

3.10 

3.0 

6.0 

2.00 

2.0 

33 

6.50 

0.300 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

30 

30 

30 

14 

10 

9 

10 

19 

18 

14 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

255 

Samp  ote 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

Dy  «0  ~ 

YR 

LMT 

D1ST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NE5IUM 

HA2EN 

K 

NA 

e 

AS  C 

EXTR8LES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10  01 

77 

1000 

.3 

52.0 

17.00 

2.00 

70L 

1  .30 

30.00 

75 

17  01 
25  01 

77 

77 

1  120 
0930 

.3 
.3 

54.0 

19.00 

2.00 

70G 

1  .30 

26.00 

96 

230 
130 

07  02 

77 

1000 

.3 

54.0 

17.00 

3.00 

30 

1  .10 

8.10 

35 

IS  02 

77 

1  1  15 

.3 

58.0 

70G 

23  02 

77 

1  120 

.3 

145 
150 

01  03 

77 

1020 

.3 

44.0 

14.00 

2.00 

0.85 

18.00 

14  03 

77 

1510 

.3 

22  03 

77 

0945 

.3 

55 
'5 

150 

65 

30  03 
13  04 

77 
77 

1200 
1  130 

.3 
.3 

0.001 

27  04 

28  04 

77 

77 

1300 
1200 

.3 

.3 

57.0 

14.00 

5.00 

70G 

1  .40 

2.20 

30 
60 

0.01OL 

26  05 

77 

1345 

.3 

08  06 

77 

0900 

.3 

76.0 

70G 

14  06 

77 

1600 

.3 

28  06 
06  07 

77 

77 

1150 
1030 

.3 

.3 

50.0 

70G 

37 

70 

13  07 
19  07 

77 
77 

01  15 
1305 

.3 
.3 

44 

20 

0.010L 

03  08 

77 

1010 

.3 

5B.0 

70L 

OB  08 

77 

1300 

.3 

24  08 

77 

1340 

.3 

135 

12  09 

77 

1452 

.3 

28  09 

77 

1500 

.3 

40 

25  10 

77 

1200 

.3 

D7  Jl 

77 

0940 

3 

40.0 

70G 

21  11 

77 

1015 

.3 

28  11 

77 

0930 

.3 

44.0 

70  L 

12  12 

77 

1020 

.3 

max i mum 

76.0 

19.00 

5.00 

70 

1.40 

30.00 

96 

230 

O.OlO 

AVG 

OS  GEOM  MN  (• ) 

53.4 

16.20 

2.  SO 

66E 

1.19 

16.86 

49 

95 

0.007D 

M 1 N I  MUM 

40.0 

14.00 

2.00 

30 

0.85 

2.20 

15 

20 

0.001 

NO  1 

3F  SAMPLES 

11 

s 

5 

10 

5 

5 

5 

14 

3 

SIMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PU 

235 
TOTAL 

203 
TOTAL 

221 
TOTAL 

225 
TOTAL 

229 

TOTAL 

215 
TOTAL 

: 

?49 
TOTAL 

201 

TOTAL 

238 

TOTAL 

60 

OY  MO  ' 

IB 

LMT 

01ST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

iB/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

0930 

,  g 

23  02 

01  03 

77 
77 

1120 
1020 

.  3 

.3 

0.050L 

0.007 

0.Q12L 

0.002 

0 

.017 

0.150 

0.004L 

0.1L 
0.1L 

30  03 

77 

1200 

.3 

0.050L 

0.010L 

0.012 

0.012L 

0.002L 

0 

.018 

0.004L 

27  04 

28  04 

77 

77 

1300 
1200 

.3 
.3 

0.O5OL 

0.790 
1  .100 

0.102 
0.009 

D.012L 

0.002L 

0 
0 

.018 
.013 

0.081 
0.083 

0.008 
0.004 

13  07 

77 

01  15 

.3 

0.280 

0.040 

0.013 

0.012L 

0.002 

0 

,029 

0.003 

MAXIMUM 

0.280 

1.100 

0.040 

0.  102 

0.012 

0.002 

0 

.029 

0.  150 

0.008 

0.1 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( * ) 

0,  1080 

0.945 

0.0250 

0.029 

0.0120 

0.002D 

0 

.019 

0.  t05 

0.0050 

0.10 

M I N I  MUM 

0.050 

0.790 

0.01D 

0 .  007 

0.012 

o.ooa 

0 

.013 

0.081 

0.003 

0.1 

NO   OF    SAMPLES 


38 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KAHINISTIOtim  RIVER 
UPSTREAM  OF  HIGHWAY  NO  61 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LARES 
LAKE  SUPERIOR 
KAMINISt IQUIA  RIVER 


STATION  ID:   01 -0108-002-02 

STORET  CODE:  02 
00 1 
7920 


LONG 


U.T.M.  16  0329200.0  5357075.0  A 


REGION  06 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


901 
SCO 


44  4 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/tOQML 


SI 

FECAL 
COL  I  FORM 
WF/100ML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


BS 

PSEUD. 

MPA 

MF/1C0ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-CAY 

BOD 

MG/L 


10 

01 

77 

1000 

25 

01 

77 

1000 

0? 

6a 

77 

1020 

16 

02 

77 

1030 

01 

03 

77 

1000 

14 

03 

77 

1445 

30 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1  155 

28 

04 

77 

1200 

26 

05 

77 

1415 

OS 

06 

77 

0900 

14 

06 

77 

1610 

06 

07 

77 

093D 

19 

07 

77 

1250 

03 

08 

77 

1000 

OS 

oa 

77 

1245 

12 

09 

77 

1430 

25 

10 

77 

1210 

07 

11 

77 

0930 

21 

11: 

77 

1030 

28 

It 

77 

0945 

12 

12 

77 

1  145 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

3 

3 

3 

.3 

.3 

3 


15O05 
15016 
15030 
15036 
15060 
1506B 
15096 
1510B 
15137 
15145 
15176 
15131 
15238 
15237 
15256 
15252 
15300 
15365 
15377 
15385 
1  541  1 
154T8 


156. 
64. 

52. 
24. 

56. 
1  100. 
I  200  . 
1500. 

50. 

2600- 

200. 

620. 

5900 

3B0. 

34000E+I 

1450. 

2500. 

10. 

1500. 

4. 

1  10. 


4. 

4. 

6. 
24. 
64. 
30. 
16. 

44 
28. 
10. 
56. 
10 
24 
8 
160. 


68. 
32. 


1 
12 
30 

a 

616 

1070 

244 

264 

600 

940 

212 

36 

120 

232 

410 

8 

1 

600 

3B4 

1890 


0.0 
0.5 
0.5 
0.0 
0.5 
0.5 

1  .0 

1  0 
22  0 
16.0 
18.0 
19.8 


26 
19 
22 
13 
7 

e 
3 

0 

0 


14.0 
13.0 
14.5 
14.0 
12. 5 
13.5 

IS. 2 

13.0 

6.2 
9.4 
8.4 


8. 
8 
8 
1  1  . 
1  1 
1  1 
11 
14 
14 


2.S 
2.8 
0.2 

0  6 
2  6 

2. a 
4.2 
2.6 
0.4 

t  .4 

1  .4 
1  .0 
1  .0 
0.4 
1  .2 
1  .0 


!,'Aa  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I*) 

HIM] MUM 


34000E*! 
357.  • 


160.      IB90. 
12. -  D     B9. 


26.0 
8.6 
0.0 


14.6 
1  1  .4 

6.2 


IB  .0 
2.2 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


21 


21 


21 


21 


21 


22 


SAMP  OIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10  01  77 

25  01  77 

07  02  77 
16  02  77 
01  03  77 
14  03  77 
30  03  77 

13  04  7  7 
28  04  77 

26  05  7  7 
03  06  77 

14  06  7  7 

06  07  77 
19  07  77 
03  OB  77 

08  OB  77 
12  09  77 
25  10  77 

07  1 1  77 
21  IT  77 
28  1 1  77 
12  12  77 


1000 

1000 
1020 
1030 
1000 
1445 
1200 
1155 
1200 
1415 
0900 
1610 
0930 
T250 
1000 
124s 
1430 
1210 
093D 
1030 
0945 
1145 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

008 
013 

014 
DOB 
026 

oe2 

065 
044 
011 
013 
033 
Oil 
038 
003 
017 
004 
120 
Oil 
006 
027 
015 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


010 
005 
003 
D06 
00  7 
005 
007 
0  002 
0.002 


0  004 

0.011 

0.004 

0.016 

.002 

.016 

.005 

.002 

.010 

.006 

,004 


040 

050 

020 

020 

050 

120 

100 

060 

030 

030 

060 

030 

030 

030 

020 

010 

0.070 

0.020 

0.030 

0.030 

0.010 

0.030 


510 
700 

330 

2B0 

760 

860 

800 

0.660 

0.520 

490 

480 

300 

400 

700 

3  70 

280 

0.850 

0.370 

0.290 

0.480 

0.620 

O.SBO 


21 

FILTERED 
N02  ■  N 
MG/L 

0.006 
0  004 
0  .  004 
.003 
.007 
.010 
01  1 
009 
005 
.003 
.004 
003 
009 
.004 
.003 
005 
.011 
.006 
.005 
.007 
006 
.007 


25 
FILTERED 
N03-N 

MG/  L 


5 

TOTAL 

50LID5 

MG/L 


6 
SUSP. 
SOLICS 
WG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


O. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 


040 

010 

030 

050 

070 

100 

070 

140 

100 

020 

010 

030 

01  OL 

020 

010 

020 

0.040 

0   020 

0    030 

0.020 

0.010 

0.030 


50.0 
75.0 


15. 

30. 

35. 

5. 

10. 

20. 
5. 

10.  0 
5.0 
3.0 

10.0 

85.0 
2.0 
5.0 

15.0 
3.0 
5.0 


MAXIMUM  0.120  0.016  0.120  0.B60  0.011 

AVG    OR    GEOM   MN    (•)  0.026  0.006  0.040  0.529  0.006 

MINIMUM  0.003  0.002  0.010  0.2B0  0.003 


0.140  75.0 

0 . 040D  62  ,  5 

0.010  500 


85.0 

12.9 

1  .0 


NO  OF  SAMPLES  22 

14 
SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  V  SAMP   PJ       COND . 
DY  MO  YR  LMT    0I5T  BRG  DEPTH  25C 

FEET        MTRS  UMHOS 


.3  SB 

.3  B7 

.3  77 

3  80 

.3  132 

.3  102 

.3  110 

.3  104 

3  54 

.3  119 

-3  112 

.3  78 

3  92 

.3  88 

.3  92 

3  76 

3  79 

.3  72 

.3  79 

.3  98 

.3  84 

.3  90 


20 


22 


22 


22 


10 

01 

77 

1000 

25 

01 

77 

1000 

07 

02 

77 

1020 

16 

02 

77 

1030 

01 

03 

77 

1000 

14 

03 

77 

1445 

30 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1  155 

28 

04 

77 

1200 

26 

05 

77 

1415 

08 

06 

77 

0900 

14 

06 

77 

1610 

06 

07 

77 

0930 

19 

07 

77 

1250 

03 

08 

77 

1000 

08 

08 

77 

1245 

12 

09 

77 

1430 

25 

10 

77 

1210 

07 

1  1 

77 

0930 

21 

11 

77 

1030 

2B 

11 

77 

0945 

12 

12 

7  7 

1145 

16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


1  .70 

1  .70 

1  .50 

1  .40 

2.70 

10.00 

21  00 

1B00 

I  BO 


2  0 
60 
20 
80 
40 
80 
90 
37  00 
2.90 
3.  10 
13.00 
6.10 
4.90 


1 


2.0 
1  .0 
I  .OL 
I  .0 
2.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
2.0 
2.0 
2.0 


59 
SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


6.5 
3.0 
6.0 
3.0 
7.5 


3.5 


2.70 


22  2 

95  52 

ACIDITY      TOT    ALK 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


2.0 

1  .0 

20.  D 


2.0 
1  .0 
2.0 
2.0 

3.0 
2.0 
4.0 


37 
35 
37 


16 
42 
39 
36 
27 
30 
29 


22 

55 
PH 
AT     LAB 


6.70 
6.  70 
6.90 


7    20 

7  50 
7,10 
7.40 
7.30 
6.60 
6.  BO 
7.10 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0  50  0 
0.5C0 
0.250 


2  .000 
0.320 
1  .  300 
1  .700 
0-400 
6.300 
0.450 
0.650 


35 

PHENOLS 

UG/L 

1  OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
2.0 


I  .OL 
1  .OL 


max  1  mum 
avg  or  geom  mn  i  •  i 

M  I  M  MUM 


122 

90 

54 


37,00 
7.35 
1  .40 


3.0 
1  .60 
1  .0 


4  00 

20.0 

42 

7.50 

6.300 

2.0 

3.37 

3.9 

34 

7.03 

1  .306 

1  .30 

2.70 

1.0 

16 

6.60 

0.250 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


22 


39 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SAMP   Pj 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       mtbs 


.3 
3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


io 

01 

77 

1000 

25 

01 

77 

1000 

07 

02 

77 

1020 

16 

02 

77 

1030 

01 

03 

77 

1000 

14 

03 

77 

1445 

30 

03 

77 

1200 

«3 

04 

77 

1155 

26 

04 

77 

1200 

26 

05 

77 

1415 

oa 

06 

77 

0900 

14 

06 

77 

1610 

06 

07 

77 

0930 

19 

07 

77 

1250 

03 

08 

77 

1003 

08 

oe 

77 

1245 

12 

09 

77 

1430 

25 

10 

77 

1210 

07 

11 

77 

0930 

21 

11 

77 

1030 

26 

11 

77 

0945 

12 

12 

77 

1145 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

36  0 
38  0 
3S  0 
34.0 
46.0 

48.0 

25.0 

54.0 

42.0 

44.0 

50.0 

36.0 

42.0 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


1  I  .00 
l  I  00 
12.00 
10.00 
14.00 


3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 


6.00 


66 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

30 
30 

30 


70G 

30 

70 

700 

SO 

70G 

60 

70L 


67 

PTSS1UM 

K 

MG/L 

1  .  10 
1  .  10 
0.90 
0.70 
1  .40 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 

1  .  10 
1  .  10 
0.05L 
0.70 
3.20 


1  .00 


41 
COO 

MG/L 

30 

40 
25 
10 
50 


20 


75 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EATABLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  Oft  GEOM  MN  1  -  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


54.0 
41  .2 
25.0 


14.00 

10.71 

6.00 


6.00 
3.00 
2.00 


70 

1  .40 

53E 

0.99 

30 

0.60 

3.20 
1  160 
0.05 


75 
36 

10 

7 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  01  77  1000 
16  02  77  1030 
01  03  77  1000 

26  04  77  1200 
12  09  77  1430 


STN   $TN  SAMP   Pj 
DIST  BUG  DEPTH 
FEEI       MTRS 

3 
3 
3 
3 

•3 


MAXIMUM 
AVQ  OR  GEOM  MN  (  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


203        221 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L 


0.300 
0.160 


0.300 
0.230 
0.160 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 

MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/l 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.005 

0.008 

0.030 
0.006 

0.004L 

0.009 

0 .  030 

0.009 

0.  180 

0.030 

0.100 

0.004 
0.040 

0.030 
0.015 
0.005 

0.  160 
0.066 
0.008 

0.100 
0.042 
0.008 

0.040 

0.016D 

0.004 

MG/L 
0.  1.1 
0.1 


0.1 

0.10 

0.1 


B.O.K./  SITE:  KAM1NISTI0UIA  RIVER 
SAMPLE  POINT;  MIDDLE  OF  TURNING  BASIN 
STATION  TYPE:  RIVtR 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  05  77 
14  06  77 
19  07  77 
08  OS  77 
12  09  77 


1350 
1605 
1300 
1250 
1445 


25  10  77  1205 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  9RG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OS  GEOM  MN  ( * ) 

Mini  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 
NO 


15144 
151B0 
15236 
15261 
15299 
15364 


901 

SCO 


0  9  6 


STATION 

ID:   01  -01  OB- 003-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  KAMINISTI QUI  A 

RIVER 

STORET  CODE: 

02 

001 

7920 

U.T.M.  16  032947S.0  5357050.0  4 

REGION  06 

MI LEAGE 

5.00 

444         80 
0»   CFS      TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

61 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

805 
WATER 
TEMP 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

15000. 
ISOOOE-fl 
10000E*l 
15QOOE»2 

2000. 

4OD0. 

576. 
1630. 
300. 
30. 
160. 
220. 

92. 

to. 

56. 
100. 
332. 

46. 

21  2 
19.0 
25.0 
22.5 
14.0 
7.5 

3.9 

3.6 

3.9 

5.0 

10.9 

1  1  .4 

31  0 
34.0 
26  0 
34  0 
4.0 
5.0 

150006*2 

37316.* 
2000. 

1620. 
258* 
30. 

332. 

66.* 
10. 

35.0 

18.2 

7.5 

1  1  .4 
6.5 
3.6 

34  0 

22.3 

4.0 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


36  05  77 

14  06  77 

19  07  77 

08  08  7  7  1250 

12  09  77  1445 

35  10  77  1305 


1350 
1605 
1300 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  l 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


33 

34 

19 

30 

21 

23 

5 

6 

SUSP  . 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KitELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  046 

0.009 

0.050 

0.690 

0  005 

0.030 

10.0 

0.056 

0.0C8 

0.050 

0.6B0 

0.0O8 

0.010L 

10.0 

0.031 

0.007 

0.020 

1  .000 

0.007 

0.020 

10.0 

0.034 

0.009 

0.030 

0.470 

0.010 

0.010 

10.0 
75,  0 

0.095 

0.016 

0.070 

0.750 

0.006 

0  010 

0.024 

0.007 

0.030 

0  450 

0.009 

0.010 

5.0 

0.095 

0.016 

0.070 

1  .000 

O.OIO 

0.030 

75.0 

0.048 

0.008 

0.043 

0.673 

0.008 

0.0130 

30.0 

0  .  034 

0.007 

0.020 

0.450 

o.oos 

0.010 

5.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


40 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
D¥  MO  YR  LMT    DIST  SSG  DEPTH 
FEET       MTE5 


.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 


26 

05 

77 

1350 

14 

06 

77 

1605 

19 

07 

77 

1300 

08 

08 

77 

1250 

13 

09 

77 

1445 

25  10  77  1205 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M\  I  •  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND . 

TUBS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

■AT  LAB 

UKHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

325 

6.40 

32.0 

253 

6.60 

25.0 

254 

7.60 

18.0 

264 

6.40 

26.0 

106 

33. 00 

4.0 

120 

5.30 

9.0 

325 

33.00 

32.0 

221 

10.  92 

19.0 

106 

5.30 

4.0 

AT  LA6 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE. 


SAMP  DTE  HOUB 
DY  MO  YS  LMT 


KAMIN1ST1QUIA  RIVER 

AT  MISSION  RIVER  JUNCTION 

RIVER 


5TN   STN  SAMP   Pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


10  01 

77 

0930 

.3 

25  01 

77 

1045 

.3 

07  02 

77 

1050 

3 

15  02 

77 

1045 

.3 

01  03 

77 

1  100 

.3 

14  03 

77 

1  100 

.3 

30  03 

77 

1200 

.3 

13  04 

77 

1000 

.3 

2B  04 

77 

1200 

.3 

26  05 

77 

13  35 

.3 

06  06 

77 

0900 

.3 

14  06 

77 

1S50 

3 

06  07 

77 

1  100 

3 

19  07 

77 

1240 

.3 

03  OB 

77 

1030 

.3 

06  08 

77 

123b 

.3 

12  09 

77 

1405 

.3 

24  10 

77 

1410 

.3 

07  11 

77 

1030 

.3 

21  11 

77 

1000 

.3 

26  11 

77 

0900 

.3 

12  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  Mfy 

(  ') 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10 

01 

77 

0930 

25 

01 

77 

1045 

07 

02 

77 

1050 

15 

02 

77 

1045 

01 

03 

77 

1  100 

14 

03 

77 

1  100 

30 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1000 

28 

04 

77 

1200 

26 

05 

77 

1335 

OS 

06 

77 

0900 

14 

06 

77 

1550 

06 

07 

77 

i  too 

19 

07 

77 

1240 

03 

08 

77 

1030 

03 

08 

77 

1235 

1  2 

09 

77 

1405 

11 

10 

77 

1410 

07 

11 

77 

1030 

21 

1 1 

77 

1000 

2B 

11 

77 

0900 

12 

12 

77 

1030 

934 
SAMPLE 
NO 


1S003 
15027 
1502B 
15034 
15062 
t  5066 
15095 
15104 
15135 
16142 
15177 
151B2 
15240 
15234 
15253 
15259 
15397 
15362 
15379 
15363 
15409 
15416 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

.065 

064 

.050 

.064 

.070 

.  130 

.0B5 

.  0B8 

.070 

.046 

0.055 

0.046 

0.049 

0.016 

0.055 

0.039 

0.035 

0.027 

0.014 

0.  10Q 

0.033 

0.046 


901 
SCO 


0  9 
6 
9  0 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


0.007 
0  010 
0.  004 
0.007 
0.  007 
0  007 
0.006 
0  Oil 
0  007 


008 
006 
009 
007 
013 
022 
007 
007 

ooe 

009 
008 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 

TERM  STREAW.  KAMlNl ST  I  Qui  A  RIVER 

U.T.M.  16  0333300.0  5359525.0  4 


444 
FlOK  CFS 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

300, 
192. 
332. 

600. 

700. 
1100. 
1800. 

7900. 
37000 

5700. 
92030E*! 
78000. 

6500. 

1 300 . 
63CC0E*1 
l4000E<-2 

7300. 

5600. 
10000E-H 
35000E-H 

1  100. 

2100. 


14Q00E+2 

7825. • 

192. 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0  050 
0.010 
0.030 
0.010 
0.010 
0.030 
060 
010 
040 
030 
040 
040 
OIOL 
030 
010 
040 
090 
020 
040 
010L 
020 
010 


TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

1  .300 
0.760 
0.440 
0.560 
0.B6O 
1  .000 
0.600 
0.980 
1  .000 
.670 
.750 
.680 
.490 
.  200 
.5B0 
.550 
.900 
.540 
.470 
1  .000 
0.640 
1  .000 


Bl  34 

FECAL  M.F. 

COLI FORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML 


40. 
10. 
28 

■"■ 

6fl. 

96 

510. 

104. 

152. 

444. 

1290. 

1410. 

176. 

50. 

1000. 

52 

252. 

570. 

400. 

1  100. 

340. 

290. 


1410. 
162.  • 
10. 


50 
10. 
56. 

l  16 
40. 

152. 
680. 
A52. 
352. 
384. 
390. 

30. 
361 
110. 
111. 
184. 
452. 

20. 

60. 
600. 
120. 
220. 


680. 
135. 


2  1         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.019 
0.009 
0.008 
0.006 
0.01  1 
0.005 

o.oia 

0.007 
0.024 
0.001 
0.009 
0.007 

o.oio 

0.  008 
0.005 

on 
012 
010 
007 
006 
012 
010 


.020 
.040 
.  110 
.060 
.020 
OIOL 
.010L 
•  010L 
-010L 
.020 
.OIOL 
010L 
OIOL 
.030 
.010 
.020 
.040 
.010 
OIOL 
O.OlOL 
0.010L 
0.010L 


STATION 

ID-   01  -I 

310B-005  02 

STORET  CODE: 

C2 

00 

1 

7920 

REGION  06 

MILEAGE 

2.50 

88 

60S 

3 

1 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF / t  COM  L 

DEG  c 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

14  0 

0.5 

8.5 

5  0 

0.5 

13.0 

2  4 

0.0 

1  1  .0 

4  .2 

0.5 

12.5 

6  0 

1  0 

7.0 

16  0 
25  .0 

2.0 

112 

29  .0 

6.0 

6.1 

24  0 

18  5 

1.5 

22.0 

16.0 

0.5 

30.0 

18.5 

t.B 

15.0 

18.5 

4.5 

1  .8 

22.0 

0.2 

26.0 

18.5 

0.4 

22.0 

21.0 

1  .6 

34.0 

14.0 

10.9 

3.4 

B.O 

1  1  .B 

6.5 

1  . 

8.0 

11.3 

7.0 

4,  5 

12.8 

8.3 

1  . 

0.5 

14  1 

9.5 

1.0 

11.0 

14.0 

1. 

22.0 

14.1 

34  .0 

\  .  * 

8.5 

7.3 

14.8 

1  . 

0.0 

0.2 

1  .8 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


21 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


10. 

5. 

5. 

5 

5. 
10. 
40. 
10.0 
20.0 
15. 
20. 
10. 

5. 
10. 


110.0 
150.0 


.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

10.0 

10.0 

50.0 

5    0 

5.0 

20    0 

5.0 

15.0 


21  22 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.130  0.022 

AVG    OR    GEOM   MN    (■)  0.060  0.009 

MINIMUM  0.014  0.004 

NO    OF    SAMPLES  22  20 


0.090 

0.0290 

0.010 


1  .300 
0.771 
0.440 


0  024 
0  010 
D.001 


0.  110 

0.022D 

0.010 


150.0 
130.0 
110.0 


50    0 

13.2 

5.0 


41 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 

01 

77 

0930 

25 

□  1 

77 

1045 

07 

02 

77 

1050 

15 

02 

77 

1045 

01 

03 

77 

1100 

14 

03 

77 

1100 

30 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1O00 

28 

04 

77 

1200 

26 

05 

77 

1335 

08 

06 

77 

0900 

14 

OB 

77 

1550 

06 

07 

77 

1100 

19 

07 

77 

1240 

03 

08 

77 

1030 

06 

08 

77 

1235 

12 

09 

77 

1405 

24 

10 

77 

1410 

07 

1 1 

77 

1030 

31 

1 1 

77 

1000 

28 

11 

77 

0900 

12 

12 

77 

1030 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MA  HI  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  -  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

2SC 

F0RM6ZIN 

MG/L 

SILICATE 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

182 

6.20 

12.0 

21  .0 

155 

3.30 

8.0 

17.0 

120 

2.  10 

5.0 

5.0 

136 

2.  30 

6.0 

5.0 

1  .20 

150 

3.60 

8  0 

6.0 

215 

5. SO 

22.0 

208 

17.00 

20.0 

204 

1  1  .00 

19.0 

245 

15.  00 

24.0 

25.0 

3.10 

275 

1  0 .  00 

27.0 

296 

7.30 

34.0 

227 

7.00 

20.0 

127 

4.  BO 

5.0 

2B0 

7.90 

31  .0 

238 

6.  10 

20.0 

246 

5.60 

23.0 

105 

34.00 

5.0 

10.0 

4.00 

120 

5.40 

8.0 

136 

5.50 

10.0 

136 

16.00 

8.0 

140 

10.00 

7.0 

167 

1  1  .00 

13.0 

296 

34.00 

34.0 

25.0 

4.00 

187 

B.95 

15.2 

12.7 

2.77 

105 

2.  10 

5.0 

5.0 

1  .20 

95        52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


8.0 
1.0 

2.0 
2.0 


4.0 
6.0 
5-0 
4.0 

5.0 
3.0 

a.o 


8.0 
4.4 
1  .0 


57 
53 
54 
50 


49 
41 
48 
45 
48 
31 
35 
35 


57 
46 
31 


55 

PH 
AT  LAB 


6.60 
6.70 
6.90 
6.70 


6.70 
6.80 
6.70 
7.30 
6.80 
6.60 
7.00 
6.90 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.750 
0.50O 
0.200 
0.250 


3.400 
1  .400 
1  .300 
0.60D 
0.850 
4.200 
0.600 
0.800 


25 

phenols 
uo/l 

50.0 
6.0 
10.0 
17  .0 
28.0 


15.0 
2  .0 


7.30  4.200 

6.81  t .254 

6.60  0.200 

12  12 


50.0 

1B.1 

2.0 

6 


76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

41 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10  01 

77 

0930 

.3 

52.0 

17.00 

2.00 

70  L 

1  .70 

18.00 

100 

25  01 

77 

1045 

.3 

52.0 

17.00 

2.00 

30 

1  .00 

8.  BO 

55 

07  02 

77 

1050 

.3 

52.0 

17.00 

2.00 

10 

1  .00 

3.80 

15 

15  02 

77 

1045 

.3 

52.0 

16.00 

3.00 

10 

0.80 

s.eo 

15 

D1  03 

77 

1100 

.3 

50.0 

16.00 

2.00 

1  .10 

e.oo 

60 

14  03 

77 

1100 

.3 

30  03 

77 

1200 

.3 

54.0 

70G 

13  04 

77 

1000 

.3 

28  04 

77 

1200 

.  3 

63.0 

19.00 

4.00 

70G 

1  .70 

25.00 

120 

26  05 

77 

1335 

.3 

OB  06 

77 

0900 

.3 

74.0 

70G 

14  06 

77 

1550 

.3 

06  07 

77 

1100 

3 

48.0 

70G 

19  07 

77 

1240 

3 

03  08 

77 

1030 

.3 

54.0 

70L 

08  OB 

77 

1235 

.3 

12  09 

77 

1405 

.3 

46.0 

13.00 

3.00 

70G 

1  .20 

5.  10 

65 

24  10 

77 

1410 

.3 

07  11 

77 

1030 

.3 

38.0 

70G 

21  11 

77 

1000 

.3 

28  1  1 

77 

0900 

3 

48.0 

70L 

12  12 

77 

1O30 

.3 

MAXIMUM 

74.0 

19.00 

4.00 

70 

1  .70 

25.00 

120 

AVG 

OR  GEO* 

Mm  1  -  i 

52.5 

16.43 

2.57 

57E 

1.21 

10.64 

61 

MINIMUM 

38.0 

13.00 

2.00 

10 

0.80 

3.  BO 

15 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES  T3 

235 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ      TOTAL 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH      MERCURY 
FEET       MTRS         UG/L 


25  01  77  1045 
IS  02  77  1045 
01  03  77  1100 
28  04  77  1200 
12  09  77  1405 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


203  221  225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.190 
1  .100 


1  .100 
0.845 

0.190 


0.013 
0.030 


0.030 
0.017 
0.009 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/l 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/l. 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.012 

0.020 
0.017 

0.0041. 

0.1L 
0.1 

0.025 
0.  130 

0.180 
0.080 

0.  007 
0.060 

0.  130 
0.056 
0.012 

0.  180 
0.074 
0.017 

0.060 

0.024D 

0.004 

0.1 

O.tD 

0.1 

42 


B.O.K./ 

SITE: 

MC  KELLAR  RIVER 

STATION 

ID:   01-0109-001-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  1Q4TH  AVE  THUNDER 

BAY 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

SAS1N:  GREAT  LAKES 

STORt 

02 

MINOR 

JASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM  STREAM:  MC  KELLAR  RIVER 

7930 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

16  0334100.0  5360425.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

1  .50 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

BS 

SOS 

3 

l 

SUMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP   PU 

SAMPLE 

SCO 

flOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS 

5- DAY 

DV  WO 

VR 

LMT 

01ST 

BRG  DEPTH 

NO 

C0L1F0RM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEWP. 

02 

BOD 

FEET 

MTPS 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOWL 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  1  01 

77 

1020 

3 

15000 

4 

100. 

1  . 

4 

0.0 

2.6 

IS  02 

77 

tooo 

.3 

15031 

4 

24. 

1  . 

1  , 

0.0 

15.0 

2.0 

14  03 

77 

1030 

.3 

15063 

a 

256. 

20. 

36. 

1  .0 

9,5 

5.0 

13  04 

77 

0930 

3 

15101 

2700. 

148. 

372. 

2.0 

7.5 

23.0 

26  05 

77 

1245 

3 

15138 

5900. 

752. 

660. 

16.5 

0.2 

15.0 

14  OE 

77 

152D 

.3 

15186 

6  0 

17000. 

220. 

20. 

17.0 

0.6 

7.5L 

19  07 

77 

1200 

3 

1S244 

0  9 

3900. 

20. 

5900. 

21  .0 

0  6 

17.0 

08  OB 

77 

1210 

.3 

15266 

0  9 

63000E»1 

304. 

2600 

IB.O 

2.6 

12  .0 

12  09 

77 

1340 

3 

15307 

3700. 

380 

10000E+1 

13.5 

10.3 

3.2 

25  10 

77 

1  145 

3 

15356 

9 

B300. 

436. 

I4000E*1 

B.o 

10.5 

7.0 

21  11 

77 

0915 

.3 

15330 

e 

7300. 

210. 

1700. 

5.0 

120 

3.6 

12  12 

77 

1015 

.3 

WAX] MUM 

15413 

4 

690. 
63000E-H 

150. 
752. 

550. 
14000E-H 

l  .0 
21.0 

12.5 
15.0 

5.5 

23  0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  -  1 

2S12-* 

69.  • 

479.* 

8.6 

7.4 

8  60 

MINIMUM 

24. 

1  . 

1  . 

0.0 

0.2 

2.0 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

1  1 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj, 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

5U5P. 

DISS, 

CALCUL 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

6Ri  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  1  01 

77 

1020 

.3 

0.014 

0.002 

0.010L 

0.250 

0.006 

0.120 

IS  02 

77 

1000 

.3 

0.013 

0.002 

0.020 

0.340 

0.001 

0.120 

2.0 

14  03 

77 

1030 

-3 

0.047 

0.004 

0,040 

0.460 

0.007 

0.100 

5.0 

13  04 

77 

0930 

.3 

0.096 

0.006 

0.030 

0 .  960 

0.005 

O.OIOL 

5,0 

26  05 

77 

1245 

.3 

0.076 

O.OOB 

0.030 

0.760 

0.002 

0.020 

15.0 

14  06 

77 

1520 

.3 

0.086 

0.014 

0.020 

o.eao 

0.006 

0.020 

15  0 

19  07 

77 

1200 

.3 

0.  130 

0.006 

0.010 

1  .600 

0.005 

0.020 

10.0 

OB  06 

77 

1210 

.3 

0.037 

0.011 

0.040 

0.610 

0.008 

0.010 

10.0 

12  09 

77 

1340 

.3 

0.090 

0.029 

0.110 

0.850 

O.Ol  1 

0.070 

60.0 

26  10 

77 

1145 

.3 

0.066 

O.OOB 

0.010 

0.81 

0.007 

0.02 

to.o 

21  11 

77 

0915 

3 

0.052 

0.007 

0.020 

0.480 

0.007 

0.020 

25.0 

12  12 

77 

1015 

3 

0.011 

0.010 

0.910 

0.008 

0.020 

200.0 

1  10.0 

MAXIMUM 

0.130 

0.029 

0.110 

1  .600 

0.011 

O.120 

200.0 

110.0 

AVG 

OR  GEOM 

0.065 

0.009 

0.0290 

0.736 

0.006 

0.0460 

200.0 

24.3 

MINIMUM 

0.014 

0.002 

0.010 

0.250 

0.001 

O.OIO 

200.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST>I  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 


1 1 

01 

77 

t020 

15 

02 

77 

1000 

14 

03 

77 

103D 

13 

04 

77 

0930 

26 

05 

77 

1245 

14 

06 

77 

1520 

19 

07 

77 

1200 

08 

OB 

77 

1210 

12 

09 

77 

1340 

25 

10 

77 

1145 

21 

11 

77 

0915 

12 

12 

77 

1015 

.3 

.3 

3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  -  I 

MI N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

KG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

122 

2.00 

3.0 

1  17 

1  .00 

2,0 

134 

2.90 

7.0 

170 

8.40 

11  .0 

235 

6.20 

20.  0 

201 

7.  10 

17.0 

230 

B.30 

20.0 

196 

5.  10 

15.0 

104 

44.00 

4.0 

1  18 

8  0 

e. 

123 

15.00 

5.0 

134 

37.00 

7.0 

235 

44.00 

20.0 

157 

12.08 

9.9 

104 

1  .00 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


A3 


B.O.K. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STA1 ION     TYPE 


MC     KCUAR    RIVER 

NEAU    MOUTH     C1IV     OF     THUNDER     BAY 

RIVB  R 


STATION.    ID:       01-0109-002-0? 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN     SAMP 
DY    MO    YR     LMT  OiST     BRG    DEPTH 

FEET  MTSS 

I  I  01  77  1000 
15  02  77  0320 
14  03  77  1005 

13  04  77  1O0S 
26  05  77  1255 

14  06  7  7  1B25 
19  07  77  1210 
08  OB  77  1215 

12  09  77  1346 
24  10  7  7  1340 
21  II  77  0930 


IVAXIMUM 

AVG  OP.  GEOM  MN  <  •  ) 

M 1 M  I.MUM- 

HO    OF  SAMPLES 


934 

901 

PJ 

H 

SAMPLE 
NO 

SCD 

s 

3 

15001 

4 

3 

15032 

4 

3 

15QG4 

4 

3 

15  102 

3 

15139 

3 

15185 

6 

0 

3 

15243 

0 

9 

3 

12265 

0 

9    6 

3 

15265 

0 

9   6 

3 

15306 

3 

15359 

3 

153B1 

G 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  MC  KELLAR  RIVER 

U.T.M.  16  0335150.0  5360425.0  4 


444          80  81  84 

FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1FQRM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100MI   KF/IOOML 


20. 

1  . 

1  . 

220D. 

1  . 

1  . 
2640. 

300. 

12. 

20. 

13000. 

764. 

348. 

1 9000 . 

140. 

10. 

3200. 

40. 

3300. 

60QOOE*1 

276. 

370. 

5000. 

320. 

9600. 

1600. 

140. 

140. 

9100. 

1  100. 

512. 

5O000E-H 

1100. 

9600. 

1716. " 
1  . 

42.  • 
1  . 

128. 
1  . 

STORET    CODE: 

02 

001 

7930 

REGION    06 

MILEAGE 

0. 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

KF/IOOML 

DEG    C 

m/x 

D.O 

17.0 

0.0 

1  .0 

14.0 

1  .0 

14.0 

16.0 

0-2 

17.0 

0.4 

21  .0 

0.6 

16.5 

4.8 

16.5 

4.8 

14.0 

9.3 

B.O 

9.3 

3.0 

12. 5 

21  .0 

170 

9.5 

7.9 

0.0 

0.2 

DAY 

BOD 

MG/L 

t  .1 
1  .8 
4.8 
B  5 
9.0 
6.0 
7.5 

5.0 
1  .6 
3.6 
5.6 


9.0 

6.0 
l  .  1 


11 


11 


11 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01  7  7  1O00 
15  02  77  0920 
14  03  7  7  1005 

13  04  7  7  1 005 
26  05  77  1255 

14  06  77  1525 
19  07  77  1210 
OB  08  7  7  1215 

12  09  77  1346 
24  10  7  7  1340 
21  11  77  0930 


3 
.3 

3 
.3 

.3 

a 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAKJMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  105 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.001 

O.OIOL 

0.260 

0.DO2 

0.  180 

0    032 

0.003 

0.020 

0.300 

D.001 

0,  120 

5.0 

0.200 

0 .  1 30 

0.  140 

1  .000 

0.010 

0.230 

10.0 

0.O60 

0.005 

0.080 

1  .  100 

0.006 

0-020 

10.0 

0  .  062 

0.008 

0.020 

0.760 

0 . 00 1 L 

0.020 

10.0 

0.066 

0.008 

0.010 

0.760 

0.003 

O.OIOL 

10.0 

0.064 

0.004 

0.020 

1  .100 

0.005 

O.OIOL 

10.0 

0.027 

0.004 

O.OIOL 

0.420 

0.005 

0.010 

5.0 

0.  170 

0.056 

0.  180 

1  .200 

0.018 

0.090 

100.0 

0.049 

0.006 

0.01 

D.74 

0.007 

0.01    L 

10. 

0.  100 

O.009 

0.020 

0.7B0 

0.007 

O.OIOL 

75.0 

0.200 

0.  130 

0.1BO 

1  .200 

0.01B 

0.230 

100.0 

0,076 

0,021 

D.047D 

0.765 

0.0060 

0.06SD 

24.5 

0.010 

0.001 

0.0)0 

0.260 

0.001 

0.010 

5.0 

10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OS  GEOM  MN  {  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


11 

01 

77 

1000 

15 

02 

77 

0920 

14 

03 

77 

1005 

13 

04 

77 

1005 

26 

05 

77 

1255 

14 

06 

77 

1525 

19 

07 

77 

1210 

08 

oe 

77 

1215 

12 

09 

77 

1346 

24 

10 

77 

1340 

21 

1 1 

77 

O930 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TUR8. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

117 

0.95 

1  .0 

1  13 

0.  10 

1  .0 

90 

4.80 

4.0 

144 

4.60 

7.0 

215 

6.  10 

18.0 

IB9 

5.50 

15.0 

210 

6.30 

18.0 

159 

4.80 

9.0 

1  14 

88.00 

2.0 

112 

B.9 

0.6 

1S3 

31    00 

B.O 

215 

SB.  00 

1B.0 

147 

14.64 

7.6 

90 

D.lO 

0.6 

55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

phenols 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

44 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSION  RIVER 
NEAR  MOUTH 
RIVER 


STATION  ID:   01-0110-001-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02 

77 

0945 

.3 

14  03 

77 

1000 

.3 

13  04 

77 

0905 

3 

26  05 

77 

1545 

3 

14  06 

77 

1545 

.3 

19  OT 

77 

1230 

3 

OB  OB 

77 

1230 

3 

12  09 

77 

1505 

.3 

24  10 

77 

1350 

.3 

21  1 1 

77 

0945 

■  3 

12  12 

77 

0940 

-3 

MAXIMUM 

AVG  00 

GEOM  W  I1) 
MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAl 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

00 

TERM 

STREAM:  MISSION  RIVER 

• 

7940 

LONG 

U.T. 

M.  16  0334950.0  5358400 

.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

0.20 

934 

901 

444 

80 

B1 

64 

BB 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFOPM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

15033 

4 

292. 

36. 

16. 

0.0 

6.0 

7.0 

15065 

4 

60. 

B. 

16. 

1  0 

9.5 

7.5 

15103 

6700. 

68. 

164. 

4.0 

9.8 

32  .0 

15141 

9 

0 

7100. 

4B4. 

64. 

17.6 

1  6 

16.0 

15183 

6 

30000. 

610. 

10. 

17.8 

16-0 

13.0 

15241 

1000. 

80. 

276. 

21.5 

0.4 

20.0 

15264 

6 

0 

9 

9300OE-H 

800. 

156. 

18  0 

3.4 

21  .0 

15304 

20000E*1 

500. 

572. 

14.0 

10. B 

3.6 

15361 

9 

0 

IBOOOEfl 

6E0. 

16. 

7.5 

tO.B 

5.5 

15362 

0 

6 

7800. 

1700. 

600.   C 

4.0 

12.2 

7.1 

15415 

4 

2300. 

93000Ett 

8418.* 

60. 

230. 

1700. 
221  •• 

e. 

200. 

600. 
83-'  U 
10. 

1  .0 

21.5 
9.7 
0.0 

12.0 

16.0 
8.4 
0.4 

B.5 

32.0 

12.8 
3.6 

NO  OF  SAMPLES 


M 


H 


11 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02 

77 

0945 

.3 

14  03 

77 

1000 

■3 

13  04 

77 

0905 

.3 

26  05 

77 

1545 

.3 

14  06 

77 

1545 

.3 

19  07 

77 

1230 

.3 

OB  08 

77 

1230 

.3 

12  09 

77 

1505 

.3 

24  10 

77 

1350 

3 

21  11 

77 

0945 

.3 

12  12 

77 

0940 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(•  I 

V I N I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

E 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.064 

0.005 

0.020 

0.740 

0.008 

0  010L 

5.0 

0.044 

0.004 

0.080 

0.620 

0.007 

0.060 

5.0 

0.072 

0.005 

0.020 

0.940 

0.014 

0010L 

10.0 

0.033 

0.007 

0.030 

0.450 

0.003 

0.020 

15.0 

0.044 

0.011 

0  060 

0.620 

0.009 

0.01DL 

10.0 

0.070 

0 .  009 

0.040 

1  .100 

0.008 

0.030 

10.0 

0.035 

0.010 

0.010 

0.560 

0.009 

0.010 

10.0 

0.075 

0.017 

0.070 

O.BOO 

0.006 

0.010 

SO.O 

0.022 

0.006 

0.020 

0.490 

0.009 

o.oto 

5.0 

0.052 

0.010 

0.040 

0.540 

0.010 

0.010 

30.0 

0.038 

0.008 

0.020 

0.740 

0.011 

O.OIOL 

160 

0 

15.0 

O.075 

0.017 

o.oso 

1  .100 

0.014 

0.060 

1E0 

0 

50.0 

0.050 

0.008 

0.037 

0.691 

0.009 

0.017D 

160 

0 

15.0 

0.022 

0.004 

0.010 

0.450 

0.003 

0.010 

160 

0 

5.0 

7         107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN.  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02  77 

0945 

.3 

14  03  77 

10D0 

.3 

13  04  77 

0905 

.3 

26  05  77 

1545 

3 

14  06  77 

1545 

.3 

19  07  77 

1230 

.3 

OB  08  77 

1230 

:l 

12  09  77 

1505 

24  10  77 

13S0 

.3 

21  11  77 

0945 

3 

12  12  77 

0940 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEO 

MINI  MUM 

COND. 

25C 

UMHOS 

172 
149 
213 
2B0 
216 
266 
210 
105 
122 
134 
168 


266 
183 
105 


16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

3.20 

12.0 

4.40 

11  .0 

9.00 

20.0 

6.00 

24.0 

7.00 

1B.0 

7.30 

24.0 

6.30 

20.0 

35.00 

4.0 

4.20 

B.O 

17.00 

B.O 

12.00 

15.0 

35.00 

24.0 

10.  13 

14.9 

3.20 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


B.O.W./  SITE:  PIGEON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  61.  PIGEON  RIVER 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUC 


STATION  ID:   01-0117-001-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

17  01 

77 

1000 

.3 

23  02 

77 

1000 

.3 

22  03 

77 

1445 

3 

30  03 

77 

1400 

.3 

27  04 

77 

1400 

.3 

28  06 

77 

1240 

.3 

13  07 

77 

1200 

.3 

24  08 

77 

1200 

.3 

28  09 

77 

1345 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MM  ( -  I 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


D  02AA001 

MAJOR 

9ASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

SUPERIOR 

001 

TERM  STREAM.  PIGEON  RIVER 

BO  90 

LONG 

U.T.M 

.  16  O298O0C 

,0  5320800 

.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

1  1 

.30 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEW  P. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

OEG  C 

WG/L 

MG/L 

15010 

4 

1  .00 

60. 

1  . 

4. 

0.0 

12.0 

1  .8 

15045 

6 

4 

BOO 

52. 

B. 

20. 

O.o 

14.0 

3.4 

15076 

4 

6 

75.00 

1  . 

4. 

1  . 

0.5 

13.0 

1  .6 

15092 

6 

3 

1  BO . 00 

17D0. 

44. 

720. 

1.0 

12.4 

4.6 

15124 

291 .00 

44. 

8. 

1  . 

9.5 

11-5 

1  .6 

15215 

1  10.00 

10B. 

12. 

88. 

21  .0 

9.0 

0.8 

15231 

134.00 

500. 

40 

84. 

18.  B 

11.5 

1  .2 

15294 

35.00 

120. 

2B. 

60. 

14.0 

B-8 

O.B 

15334 

4040 . 00 

140. 

4. 

40. 

10.2 

102 

1  .2 

4040.00 

1700. 

44. 

720. 

21  0 

14.0 

4.6 

541 .56 

84.- 

9.  ■ 

22.* 

B.3 

11  .4 

1  .9 

1  .00 

1  , 

1  . 

1  . 

0.0 

8.8 

0.8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

45 

CONT'D 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YD  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01  7  7  1000 

23  02  7  7  1000 
22  03  77  1445 
30  03  77  1400 
27  04  77  1400 
2B  06  77 
I  3  07  77 

24  08  77  1200 
2a  09  77  1345 


1240 
1200 


33  34 

TOTAL  FILTEREO 

P-  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


02B 
025 
044 
070 
044 
Oil 
023 


0.004 
0.007 
0.006 
0.004 
0.010 
O.OlO 
0 .  004 
0.003 
0.010 


19 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 


070 

080 

160 

OBO 

040 

010L 

020 

020 

040 


20        21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


0.600 
1  .200 
1  .500 
1  .000 
0.700 
0.340 
O.BBO 

0.640 


007 

004 
019 
014 
009 
005 
004 
003 
OOB 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


050 
100 
530 
110 
120 
010 
010 
020 
020 


5  6  7                    107 

TOTAL  SU5P.  DISS.  CALCUL 

SOLIDS  SOLIDS  SOLIDS  0-SOLIOS 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


20  -0 
5.0 
5.0 

15.0 
5.0 
5.0 

10. 0 


20.0 


150 
7B 
56 
60 
08 
72 
66 
41 


MAXIMUM  0.070  0.010  0.160  1.500  0.019  0.530 

AVG  OS  GEOM  MN  (*)  0.034  0.006  0.06BD  0.85B  0.008  O.108 

MINIMUM  0.011  0.003  0.010  0.340  0.003  0.010 

NO  OF  SAMPLES  B  9         9  8  9  9 


20.0 

10.6 

5.0 


150 
74 

41 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST 4  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17 

01 

77 

1000 

23 

02 

77 

10O0 

22 

03 

77 

14  45 

30 

03 

77 

14  00 

27 

04 

?7 

1400 

28 

oe 

77 

1240 

13 

07 

77 

1200 

24 

08 

77 

1200 

28 

09 

77 

1345 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  i 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

F0RM4ZII 

UMHOS 

UNITS 

315 

12.00 

230 

9.80 

130 

B.  10 

04 

15.00 

89 

B.60 

104 

9.50 

1  10 

12.00 

102 

9.30 

63 

17.00 

230 

17.00 

135 

11  .26 

63 

8.  10 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.0 
5,0 
2.0 
1  .0 
1-OL 
1  -OL 
1  .0 
1  .0 
1.0 


5.D 
1  .  BD 
1  .0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


26 
15 
12 
7 
7 
B 
5 


e.o 


26.0 

11.1 

5.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

5.90 
6.00 
3.  as 
3.  10 
2.50 
3.80 
2.60 

3.50 


6.00 
3.78 
2.50 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


6.60 
6.80 
7.10 
6,50 
7.40 
7.40 
7.20 
7.20 
6.60 


7.40 
6.98 
6.50 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .700 
0.750 
1  .200 
1  .700 

0.950 
1  .200 

2.000 


2  .000 
1  .357 
0.750 


25 

PHENOLS 


UG/L 


9 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DV 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

17 

01 

77 

1000 

3 

23 

02 

77 

1000 

.3 

22 

03 

77 

1445 

.3 

30 

03 

77 

1400 

3 

27 

04 

77 

1400 

.3 

28 

06 

77 

1240 

.3 

13 

07 

77 

1200 

■3 

24 

08 

77 

1200 

.3 

66  47 

SOOtUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/ L  MG/L 

32 

t9 

25 

«1 

■-3 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20 

10 

40 

55 

0.001 L 

40 

0.010L 

50 

20 

0.010L 

28  09  77  1345 


40 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [•) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAY1PLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Yft  LMT 


23  02  77  1000 
30  03  77  1400 
27  04  77  1400 
13  07  77  1200 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  {  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


32 
20 
11 

55 
3« 
10 

0.010 

0.007D 

0.001 

5 

8 

3 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 

MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

24  9 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.050L 
0.060 
0.050L 
0.050L 

0.020 
0.020 
0.020L 

0.009 
0.015 

0.003 

0.O12L 
0.012L 

0.012L 

0.004 
0 . 002  L 

o.oot 

0.029 

0.016 

0.016 

0.004L 
0.004L 

0.004 

0.060 

0.053D 

0.050 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.015 
0.011 
0.008 

0.012 

0.012D 

0.012 

0.004 

0.O020 

0.001 

0.O29 
0.020 
0.016 

0.004 

0.004D 

0.004 

46 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


POTT1W4TO-.1I  RIVER 

AT  14TH  STREET  BRIDGE  OWEN  SOUND 

R I V  L  R 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   03-O015-OO2-02 


24  01 

77 

1600 

3 

21  02 

77 

1622 

3 

21  03 

77 

ISIS 

.3 

IB  04 

77 

1200 

.3 

16  OS 

77 

17  30 

3 

29  06 

77 

1640 

.3 

12  07 

77 

1730 

3 

03  06 

77 

1710 

.3 

12  09 

77 

2045 

.3 

25  10 

77 

1245 

3 

22  11 

77 

0715 

.3 

14  12 

77 

0915 

.3 

VAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  -1 

MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  POTTAWATOMI  RIVER 

2040 

LONG 

U.T. 

M.  17  050320C 

.0  4935400 

.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

1  . 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

EB 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COUFOBM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/10GML 

MF/100ML 

CEG  C 

MG/L 

12O06 

4 

1400. 

16. 

4.   L 

4. 

L 

0.0 

16.6 

12023 

4 

900. 

8. 

4. 

4. 

L 

0.0 

15.8 

12036 

6 

9300. 

20. 

a. 

4. 

L 

T  .5 

14.6 

12054 

BOO, 

28. 

36. 

4  . 

L 

1  1  ,5 

10.2 

12073 

6 

470, 

84  . 

44. 

4. 

L 

16.8 

1  1  .0 

12093 

G 

2300, 

48.4. 

792, 

28. 

17.0 

8.0 

(21  1  1 

G 

2300. 

524. 

690 

4. 

L 

21  .0 

12. B 

12129 

6 

650. 

56. 

4,   L 

4. 

L 

22.0 

9.7 

12146 

6 

2B0. 

36 

84. 

4. 

L 

15.0 

10.  1 

12164 

6 

170. 

20. 

8. 

4. 

L 

8.9 

14.4 

121  82 

3 

484. 

136. 

100. 

4. 

L 

3.2 

13,2 

12205 

3 

312. 

20. 

352. 

4. 

L 

1  .0 

9300. 

524. 

792. 

28. 

22.0 

16.6 

831." 

4B.. 

3B.  •  D 

5. 

■  0 

9.8 

12.4 

170. 

G. 

4. 

4, 

0.0 

8.0 

1 

-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .9 
1  .0 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ. 
OY  MO  YR  LMT    OIST  6HG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

1600 

.3 

21  02 

77 

1G22 

3 

21  03 

77 

1518 

.3 

IB  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1730 

.3 

29  06 

77 

1640 

.3 

12  07 

77 

1730 

.3 

03  08 

77 

1710 

.3 

12  09 

77 

2045 

■3 

25  10 

77 

1245 

.3 

22  11 

77 

0715 

.3 

14  12 

77 

0915 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  Mn 

(*) 

M 1 N I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0  002 

0  025 

0.680 

0-006 

0.960 

346.0 

15. OL 

0.047 

0.034 

0  035 

0.335 

0.01  1 

0.840 

302.0 

4,0 

0  036 

0.017 

0,025 

0.545 

0.009 

0-620 

234.0 

15. OL 

0.031 

O.OOB 

0.025 

0.6B0 

0.006 

0.400 

242  .0 

12.5 

0.026 

0.007 

0.015 

0.765 

0.005 

0.300 

232.0 

15. OL 

0.020 

0.007 

0025 

0  .  465 

0.008 

0.860 

352.0 

0.9 

0 .  030 

0.003 

0  005 

0.570 

0.005 

1  .010 

278.  0 

21  .5 

o.oot 

0.006 

0.005L 

0.450 

0.005 

0.580 

338  0 

6.5 

0.OI2 

0.003 

0.010 

0,465 

0.003 

0.710 

348.0 

15.0L 

0.010 

0.003 

0.005 

0.580 

0.003 

0.660 

340.0 

15. OL 

0.040 

0.007 

0.005 

0.740 

0.003 

0.490 

2BO.0 

18.5 

0.013 

0.004 

0.010 

0.505 

0.004 

0.950 

308  ,0 

6.5 

302 

0.047 

0.034 

0.035 

0.765 

0.01  1 

1  .010 

3S2.0 

21  .5 

302 

0.023 

0.008 

0.0160 

0.564 

0.006 

0-698 

300.0 

12.  ID 

302 

0.001 

0.002 

0.005 

0.325 

0.003 

0.300 

232.0 

0.9 

302 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT 

LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

KG/L 

UG/L 

24  01 

77 

160D 

.3 

540 

2.30 

12.5 

26. 0 

251 

0.260 

21  02 

77 

1622 

.3 

490 

2.90 

S.5 

4.0 

249 

B 

1 1 

0.220 

21  03 

77 

1518 

.3 

365 

7.  BO 

12.5 

2.0 

174 

S 

12 

0.560 

18  04 

77 

1200 

3 

430 

6.70 

11.0 

0.0 

205 

0.420 

16  05 

77 

1730 

.3 

390 

3.80 

B.5 

0  0 

1B6 

0  .  220 

29  06 

77 

1640 

.3 

520 

3.50 

30.0 

0.0 

242 

8 

44 

0.290 

12  07 

77 

1730 

.3 

510 

20.00 

19.0 

0.0 

229 

a 

49 

0.580 

03  OB 

77 

1710 

.3 

4B9 

3.50 

20,0 

0.0 

219 

8 

53 

0.  170 

12  09 

77 

2045 

3 

578 

3.10 

18,0 

22.0 

2  76 

8 

09 

0.  120 

25  10 

77 

1245 

.3 

53B 

2.00 

12.0 

0.0 

264 

8 

42 

0.  160 

22  11 

77 

0715 

.3 

415 

7.40 

7.5 

6.0 

205 

B 

24 

0.4B0 

14  12 

77 

0915 

-3 

519 

4.90 

14.  S 

12.0 

2.20 

2.D 

244 

B 

25 

0.320 

VAK1MUM 

57B 

20.00 

20.0 

12.0 

2.20 

36.0 

276 

a 

53 

0,580 

AVG 

OR  GEOIV  •-'.-■ 

4B4 

5.66 

13.4 

12.0 

2.20 

5.2 

229 

B 

.30 

0.317 

MINIMUM 

385 

2.00 

5.S 

12.0 

2.20 

0.0 

1  74 

e 

.09 

0.120 

NO 

3F  SAMPLES 

12 

12 

12 

1 

1 

12 

12 

9 

12 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

01 

361 

265 

SAMP 

JTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1600 

.3 

280.0 

30 

21  02 

77 

1622 

.3 

2  70.0 

5 

21  03 

77 

151B 

3 

190  0 

40 

IB  04 

77 

1200 

.3 

226  0 

SO 

16  05 

77 

1730 

.3 

210.0 

50 

29  06 

77 

1640 

.3 

268.0 

30 

12  07 

77 

1730 

.3 

260. 0 

30 

03  08 

77 

1710 

.3 

244  .0 

15 

12  09 

77 

2045 

3 

294.0 

15 

25  10 

77 

1245 

.3 

312.0 

30 

22  11 

77 

0715 

.3 

22S.0 

60 

14  12 

77 

0915 

.3 

26S.0 

71  .00 

21  .20 

10 

1.50 

7.30 

13 

VAX  I MUM 

312,0 

71  .00 

21  .20 

60 

1  .50 

7.30 

13 

AVC 

OR  GEOI  ; 

254.3 

71  .00 

21  .20 

30 

1  .50 

7.30 

13 

M ] N 1  MUM 

190.0 

71  .00 

21  .20 

5 

1.50 

7.30 

13 

NO  OF  SAMPLES 


47 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


POTTAK4T0V1  RIVER 

AT  EDDIE  SARGENT  PKWY  OWEN  SOUND 

RIVER    FLOW  GAUGE  WOE  02FB1Q2 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
P0TTAW6T0MI  RIVER 


STATION  ID:   03-0015-003-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2000 


U.T.M.  17  0503050.0  4935600.0  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


14  12  77  0910 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

2000. 


Si 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

22S. 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

344. 


BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

4.   L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.4 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 


MAX I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINI  MUM 


2000. 

228. 

344. 

4. 

0.4 

2000. * 

228.' 

344.* 

4.  *  D 

0.4 

2000. 

228. 

344. 

4. 

0.4 

0  6 
0.6 

0.6 


NO  OF  SAMPLES 


1 


Samp  die  hour  stn  stn  samp  pj 

oy  mo  yr  lmt   dist  brj  depth 
feet     mtrs 

14  12  77  0910  .3 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 


0.002 


0.680 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  (  •  ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


O.OH 

0.0O7 

0.015 

0.470 

0.002 

0.680 

314.0 

0.01  1 

0.007 

0.015 

0.470 

0.002 

0.680 

314.0 

0.011 

0.007 

0.015 

0.470 

O.002 

0.680 

314.0 

B.O 
8.0 
B.D 


30G 
306 
306 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

14  12  77  0910  .3 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

5.00 


a. 28 


MAXIMUM 

541 

5,00 

22.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  | 

541 

D-00 

22.0 

MINIMUM 

541 

5.00 

22.0 

NO  OF  SAMPLES 


8.28 
8.28 
8.23 


B.O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


23  11  77  0645 
14  12  77  0300 


SYDENHAM  RIVER 
AT  1QTH  STREET 
RIVER 


STN   STN  5AMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( -1 

M I N I  MUM 


ITY  OF 

OWEN 

SOUND 

MAJOR 
MINOR 
TERM 

BASIN:  GREAT  LAKES 
BASIN:  LAKE  HURON 
STREAM:  SYDENHAM  RIVER 

STATION 

ID:   03-OOI6-OO1 -02 
STORET  CODE: 

02 

002 

2050 

LONG 

U.T. 

M.  17  050440C 

.0  4934750 

.0  4 

REGION  Ot 

MILEAGE 

0.80 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444          BO 
FLOW  CF5       TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

B4 

M.  F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

805 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

121  B6 
13203 

3 
4 

566. 
1700. 

SB. 
72. 

192. 

SB. 

4. 
4. 

3.9 
0.0 

12.6 

0.  1L 
1  .0 

1700. 
982.  » 
568. 

BB 

80,' 

72 

192. 

130.  ■ 

88. 

4. 
4.  • 
4. 

3.9 
2.0 
0.0 

12.6 

12.6 
12.6 

1  .0 

0.6D 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


22  11  77  0645 
14  12  77  0800 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.022 
0.006 

0  005 
0.003 

0.005 
0.015 

0.380 
0.2  70 

0.001 
0.001 

0.350 
0.570 

294.0 

7.0 

0.022 
0.014 
0.006 

0.005 
0.004 
0.003 

0.015 
0.010 
0.005 

0.380 
0.325 
0.270 

0.001 
0.00! 
0.001 

0.570 
0.460 
0.350 

294.0 
294.0 
294.0 

7.0 
7.0 
7.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


28  7 
28  7 
287 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  11  77  0645 
14  12  77  0000 


3 
.3 


MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

fORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 

AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/t 

426 
538 

4.30 
3.20 

7.0 
16.0 

8.30 

538 
4B2 
426 

4.30 
3.75 
3.20 

16.0 

1  1  .5 

7.0 

' 

8.30 
8.30 
8.30 

NO  OF  SAMPLES 


48 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  WO  YH  LMT 


SYDENHAM  RIVER 

AT  CONCESSION  IB  ABOVE  INGL1S  FALLS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FB007 


LONG 


STATION  10:   03-0016-003-02 


STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01 

77 

1730 

3 

2t  02 

77 

1550 

.3 

22  03 

77 

0345 

.3 

IB  04 

77 

1200 

.3 

16  OS 

77 

1750 

.3 

29  06 

77 

1710 

.3 

12  07 

77 

ieio 

.3 

03  OB 

77 

1B00 

.3 

13  09 

77 

1  140 

.3 

26  10 

77 

0845 

3 

21  11 

77 

1530 

.3 

13  12 

77 

1620 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!•  1 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SYDENHAM  RIVER 


U.T.M.  17  0505450.0  4929700.0  4 


934 

901 

444 

BO 

81 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

12008 

4 

54,00 

92. 

a. 

12022 

4 

48  00 

52. 

4.    L 

12042 

e 

336.00 

136. 

4. 

120S9 

1  1 2 . 00 

64. 

4.    L 

12C72 

6 

50.  10 

64. 

4.    L 

12C94 

6 

29.50 

1000. 

144. 

12112 

6 

35.20 

330. 

13E. 

12130 

6 

20.00 

1B0. 

24. 

12148 

6 

28.50 

370. 

4B. 

12166 

6  B 

104.00 

4 

12184 

3 

668  00 

264. 

52. 

12200 

3 

1 12.00 

2a. 

t2. 

666.00 

1000. 

144. 

133.11 

141  .  • 

15.  ■  D 

20.00 

2S. 

4. 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/1O0ML 


12. 


12. 
152- 
104. 

12. 

36, 

4 

116. 

12. 


152. 
16. 


* 

STORET  CODE: 

02 

002 

2050 

REGION  01 

MILEAGE 

4. 

68 

80S 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TE.'.'P. 

02 

MF/IOO^L 

DEG  C 

MG/L 

4.    L 

0.0 

B.7 

4  .   L 

0.0 

9.0 

4.   L 

0.0 

13.2 

4.   L 

12.0 

7.8 

4.   L 

16.3 

10.6 

4  .   L 

19.2 

6.0 

A.        L 

21  .0 

10.9 

4.   L 

22.0 

81 

4.   L 

15.2 

7.4 

4.   L 

9.0 

8.6 

4.   L 

4.3 

11  -0 

4.    L 

0.0 

12.6 

4. 

22.0 

13-2 

4.  •  0 

9.9 

96 

4. 

0.0 

6.0 

1 

DAY 

BOD 

MG/L 


0.  1  L 
2.8 

1  .4 
0.7 
1  .0 
i  .3 
1  3 
0.7 
0.9 
0.9 
0.2 
0.3 


2.8 
1  .00 
□  .< 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STh  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01 

77 

17  30 

.3 

21  02 

77 

1550 

.3 

22  03 

77 

0845 

3 

IB  04 

77 

1200 

-3 

16  05 

77 

1750 

.3 

29  06 

7T 

1710 

.3 

12  07 

77 

1810 

.3 

03  08 

77 

1800 

3 

13  09 

77 

1140 

.3 

26  10 

77 

0845 

3 

21  11 

77 

1530 

.3 

13  12 

77 

1620 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

M I N I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ! A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.021 

0  008 

0.015 

0.390 

0  .  007 

0.620 

350.0 

15. OL 

0.035 

0.004 

0.005L 

0.420 

0.031 

1  .870 

420.0 

4.0 

0  015 

0.002 

0  005L 

0.325 

0.007 

0.700 

206.0 

15. OL 

0.012 

0.004 

0.015 

0.425 

0.007 

0.330 

266.0 

4.0 

0.039 

0.006 

0.025 

0.550 

0.007 

0.S50 

286. 0 

15. OL 

0.026 

0.009 

0.050 

0.S40 

0.013 

0.510 

268.0 

15.0 

0.031 

0.013 

0.025 

0.520 

0.007 

0.350 

270.0 

15. OL 

0.023 

0.005 

0.030 

0.430 

0.017 

0.370 

320  0 

4.5 

0.020 

0.009 

0.025 

0.340 

0.004 

0.370 

328.0 

7.5 

0.012 

0.003 

0.005L 

0.370 

0.003 

0.310 

314.0 

15. OL 

0.010 

0.003 

0.005L 

0.3S5 

0.002 

0.310 

264.0 

15. OL 

0.002 

0.002 

0.015 

0.2B5 

0 .  00 1 

0.510 

286.0 

3.0 

283 

0.039 

0.013 

0.050 

0.550 

0.031 

1  .870 

420.0 

15.0 

2B3 

0.021 

0.006 

0.0I8D 

0.413 

0.009 

0.567 

298.2 

10. 7D 

283 

0.002 

0.002 

0.005 

0.285 

0.001 

0.310 

206  0 

3.0 

283 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


12 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

1730 

.3 

540 

1  .60 

10.0 

20.0 

263 

0.  1B0 

1  .0 

21  02 

77 

1550 

.3 

640 

5.40 

14.5 

28. 0 

280 

7.59 

0.220 

22  03 

77 

0845 

.3 

397 

0.80 

6.5 

2.0 

191 

3.05 

0  .040 

1  .OL 

IB  04 

77 

1200 

.3 

470 

1  .70 

7.5 

2.0 

233 

0.14D 

1  .OL 

16  05 

77 

1750 

.3 

505 

4.  10 

B.O 

12.0 

23B 

0.260 

1  .0 

29  06 

77 

1710 

.3 

490 

3.50 

18.5 

6.0 

245 

7.47 

0.360 

1  .0 

12  07 

77 

1810 

.3 

490 

3.30 

8.5 

4.0 

244 

8.  10 

0.260 

1  .0 

D3  OB 

77 

1800 

.3 

499 

2.50 

9.5 

B.O 

250 

8.04 

0.  190 

1  .0 

13  09 

77 

1140 

.3 

510 

2.30 

9.5 

30.0 

257 

7.73 

0.  180 

1  .01 

26  10 

77 

0B45 

.3 

519 

1.10 

B.O 

22.0 

203 

7.79 

0.120 

1  ,0L 

21  11 

77 

1530 

.3 

417 

2.70 

6.5 

6.0 

210 

8.02 

0.200 

1  ,0L 

13  12 

77 

1620 

3 

508 

1  .40 

7.0 

11 

5 

2.00 

10.0 

254 

7.74 

O.OBO 

MAXIMUM 

640 

5.40 

18.5 

11 

s 

2.  00 

30.0 

280 

B.lO 

0.360 

1  .0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ■ 1 

499 

2.53 

9.5 

11 

5 

2.00 

12.5 

239 

7.26 

0.  186 

1  .00 

MINIMUM 

397 

0.8O 

6.5 

11 

S 

2.00 

2.0 

191 

3.05 

0.040 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT. 

MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD  lull 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

Ut 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/l 

24  01 

77 

1730 

.3 

282. 0 

15 

21  02 

77 

1550 

3 

328.0 

S 

22  03 

77 

0845 

.3 

204.0 

20 

18  04 

77 

1200 

.3 

252.0 

30 

16  05 

77 

1750 

.3 

268.0 

10 

29  06 

77 

1710 

.3 

2560 

25 

12  07 

77 

1810 

3 

266.0 

30 

03  OB 

77 

1800 

3 

262.0 

15 

13  09 

77 

1140 

.3 

266.0 

15 

26  10 

77 

0845 

.3 

260  0 

15 

21  11 

77 

1530 

.3 

2280 

20 

13  12 

77 

1620 

.3 

282.0 

67.  SO 

24 

20 

5 

090 

3.50 

MAXIMUM 

326.0 

67.50 

24 

20 

30 

0.90 

3.50 

AVG 

OR  GEOM  MN  {  •  | 

262.8 

67.50 

24 

20 

17 

0.90 

3.50 

M1N I  MUM 

204.0 

67.50 

24 

20 

5 

0.90 

3.50 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTHBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

NO  OF  SAMPLES 


12 


49 


CONT'D 


Samp  dte  hour 
oy  mo  yr  lmt 


21  02  77  1550 

22  03  77  0845 
18  04  7  7  I2O0 
16  05  77  1750 
29  06  77  1710 
03  08  77  1800 
13  09  7  7  1140 
26  10  77  0845 
21  11  77  1530 
13  12  77  1G20 


STN   5TN  SAMP 
DIST  SRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


Pd 


MAS [MUM 

AVG  OR  GEOM  »N  ( -  I 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

21S 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UG/L 

MG/L 

0.  100 
0.  160 

MC/L 

MG/L 

0.010L 

0.010 

0.020 

0.010 

O.OIOL 

0,020 

0.040 

O.OtO 

0.020 

0.020 

MG/L 
O.OIOL 

MG/L 

MG/L 

0 ,  005 

D.020L 

0  ,  020 

0  OlOL 

0.010L 

0.060 

0.060 

0.010 

0.010L 

0.020 

0.  160 

0.040 

0.010 

0.060 

0.  130 

0.017D 

0.010D 

0.0230 

0.100 

O.OtO 

0.010 

0.005 

201        2  38         60 
TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L      MG/L       MG/L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.020L 


0.020 

D.01S0 

0.010 

10 


BOW./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION     TYPE; 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


24  01  77 

21  02  77 

22  03  77 
IB  04  77 
16  05  77 
29  06  77 

12  07  7  7 
03  08  77 

13  09  77 
26  10  77 
21  11  77 
13  12  77 


1745 
1531 
0827 
1200 
1810 
1T20 
1820 
1810 
11  15 
0830 
1515 
1510 


SPEY  RIVER 
AT  HIGHWAYS 
RIVER 


6  AND  10  NORTH  OF  CHATSWORTH 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 

NO 


12009 
12021 
12  041 
12  060 
12071 
12095 
12113 
12131 
12147 
12165 
12163 
12196 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SYDENHAM  RIVER 


U.T.M.  17  0507500.0  4923650.0  4 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL1F0RM 
MF/lOOML 

2600. 
1200. 

136. 

208. 

368. 
4000. 
1600. 
1020. 

240. 
90. 

232. 

164. 


Bl 
FECAL 
COL! FORM 
MF/100ML 


8. 

8. 

248. 

1120. 

400. 

432. 

52. 

16. 

44. 

4. 


84 
M.F. 
ENTER, 
MF/lOOML 

4.   L 
4. 

4.   I 

16. 

20. 

1OB0. 

120. 

224. 

40. 

12. 

BO. 

8. 


STATION 

ID:   03-0016-004-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2050 

REGION 

01 

MILEAGE 

9 

.70 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

4. 

I 

0.0 

12.6 

0  4 

4. 

L 

0,0 

128 

4. 

L 

0.0 

13.4 

1  .6 

4. 

I 

0.6 

4. 

I 

16.9 

11.7 

0.6 

4. 

L 

16.3 

6.8 

1  .4 

4. 

L 

20.9 

1  1  5 

1  .  1 

4. 

L 

21.8 

8.9 

0-4 

4. 

L 

15.0 

9.2 

0.8 

4. 

L 

9.2 

106 

0.8 

4. 

L 

4.9 

11.6 

0.  1  L 

4. 

L 

0.0 

16.2 

O.U 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  5AYPLES 


4800. 

1  120. 

1080. 

494.  * 

37.  •  0 

27. 

90. 

4. 

4. 

21. B 
9.5 
0.0 


16.2 

11.4 

6.8 

l  1 


.6 

.70 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

174S 

21 

02 

77 

1531 

22 

03 

77 

0827 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1810 

29 

06 

77 

1720 

12 

07 

77 

1820 

03 

08 

77 

1810 

13 

09 

77 

1115 

26 

10 

77 

0830 

21 

11 

77 

1515 

13 

12 

77 

1510 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I'! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELQAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.007 

0  020 

0.29S 

0.001 

0.500 

0.019 

0.013 

0.045 

0.675 

0.007 

0.720 

0.013 

0.001 

0.005 

0.270 

0.005 

0.650 

0.009 

0  .  005 

0.015 

0.325 

0.003 

0.310 

0.016 

0.003 

0.015 

0.365 

0.003 

0.440 

0.022 

0.007 

0.035 

0.540 

0.011 

0.470 

0.013 

0.002 

0.015 

0,435 

0.005 

0.380 

0.012 

0.004 

0.015 

0.350 

0.006 

0.500 

0.010 

0.003 

0.010 

0 .  345 

0.004 

0.380 

0.012 

0.003 

0.005 

0.370 

0.002 

0.290 

0 .  008 

0.001 

0.005 

0,250 

0.001 

0.100 

O.OOlL 

0.001L 

0.015 

0.24O 

0.001 

0.330 

244.0 

0.5 

0.022 

0.013 

0.045 

0.675 

0.011 

0.720 

244.0 

0.5 

0.0120 

0 .  004.0 

0.017 

0.372 

0.004 

0.423 

244.0 

0.5 

0.001 

0.001 

0.0O5 

0.240 

0.001 

0.100 

244.0 

0.5 
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0I5S.  CALCUL 

SOLIDS  0-S0LID5 

MG/L  MG/L 


244 
244 
244 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


24 

01 

77 

1745 

21 

02 

77 

1531 

22 

03 

77 

0827 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

IB10 

29 

05 

77 

1720 

12 

07 

77 

1820 

03 

03 

77 

1810 

13 

09 

77 

1115 

26 

10 

77 

0830 

21 

1  1 

77 

1515 

13 

12 

77 

1510 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20a 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

500 

0.60 

9.0 

7.81 

520 

3.00 

1  1  .0 

8.  15 

400 

0.45 

9,5 

8.  29 

150 

0.80 

8.5 

8.12 

480 

1  .20 

7.5 

8.37 

455 

1  .80 

12.0 

8.03 

475 

1  .  10 

8.5 

8.27 

481 

095 

9.5 

8.25 

490 

0.85 

9.0 

7.94 

490 

0.80 

9.5 

7.69 

401 

1  -30 

6.5 

8.  16 

471 

0,70 

7.5 

7.95 

520 

3.00 

13.0 

8,37 

468 

1  .13 

9.0 

8.  10 

400 

0.45 

6.5 

7.81 

NO  OF  SAMPLES 


50 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


TELFER    CBEEK 

AT    THOMPSON   MEMORIAL    FOOTBRIDGE    IEITH 

RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02FB101 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
TELFER    CREEK 


U.T.M.     17    0509900.0   1940875.0    4 


STATION    ID:       03 -00 1  7.  002  - 02 

STORET    CODE:    02 
002 
2060 


REGION    01 


MILEAGE 


SAMP    DTE    HOUR 
DV    MO    YR     LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


21  03  77 

14S0 

.3 

18  04  77 

1700 

.3 

16  05  77 

1250 

.3 

29  06  77 

1600 

.3 

12  07  77 

1300 

.3 

03  06  77 

1230 

.3 

12  09  7  7 

1600 

.3 

25  10  77 

1230 

.3 

IS  tT  77 

0915 

.3 

13  12  77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

Ave  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  0«  GEOM  MN  (*) 

M I N I  MUM 


31 

03 

77 

1450 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1250 

29 

OS 

77 

1B00 

12 

07 

77 

1300 

03 

03 

77 

1230 

12 

09 

77 

1600 

25 

10 

77 

1230 

15 

11 

77 

0915 

13 

12 

77 

0900 

934 
SAMPLE 
NO 


12035 
12053 
12070 
1  20B8 
12106 
12124 
12141 
12159 
12177 
12197 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

256. 
1000. 
6400- 
64D0. 

510. 

290. 

300. 

400. 
3200. 

292. 


6400. 
839." 
256. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

4. 

20. 

16. 
820. 
1D0. 

72. 

52. 

23. 
136. 

96. 


64  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/1O0ML  MF/100ML 


24. 

52. 

2B. 

400. 

SO. 

20. 

76. 

32. 

16000. 

320. 


820.  16000. 

52.'  106. 

4.  20. 


4. 
4. 
4. 
4. 

4. 

4. 

16. 

4. 


16. 

5.' 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3.5 
11.0 
14.8 
t8.3 
23.0 
20.  1 
18.0 

9.0 

3.5 

0.0 


23.0 

12.1 

0.0 


33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 

TOTAL 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  ,  030 

0.004 

0.015 

0.265 

0.005 

1  .520 

248.0 

2B.0 

0  073 

0.01  1 

0.035 

0.395 

0.005 

0.020 

276.0 

18.5 

0.  01  3 

0.005 

0.020 

0.305 

0.012 

0.790 

272.0 

1  5.0L 

0  022 

0.003 

0.040 

0.410 

0.012 

0.350 

282.0 

13.0 

0.  016 

0.003 

0 .  005 

0.355 

0.005 

0.370 

266.0 

15  .  OL 

0.017 

0.003 

0.005 

0.365 

0.007 

0,290 

312.0 

6.0 

0  .  003 

0.00! 

0.015 

0.315 

0.003 

0.330 

322.0 

15  .OL 

0.013 
0  .031 

0.002 

0.010 

0.330 

0.005 

1  .060 

326.0 

15  .OL 

0.D1O 

0.015 

0.440 

0.004 

0.760 

356.0 

15  .  OL 

0.015 

O.0O5 

0.005 

0.220 

0.001 

0.790 

306.0 

10.0 

0.073 

0.011 

0.040 

0.440 

0.012 

1  .520 

3560 

2B.0 

0.  024 

0.005 

0.017 

0.340 

0.006 

0-.  628 

296.6 

15.10 

0.008 

0.002 

0.005 

0.220 

0.001 

0.020 

24B.0 

B.  0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.8 
10.8 
12.2 

7.8 
15.9 
10.0 
10.3 
13.8 

8.6 
17. B 


17.3 

12.1 

7.B 


ID 


296 
296 
29  6 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
0.6 
1  .2 
1  .5 
O.B 
1  .2 
0.9 
0.6 
1  .2 


10 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-  SOLIDS 

MG/L  »G/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PiJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03  77  1450 


18  04  7  7 
16  05  77 
29  06  77 

12  07  77 
03  OB  7  7 
1!  09  77  1600 
25  10  77  1230 
15  11  77  0915 

13  12  77  0900 


1200 
1250 
1800 
1300 
1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AUG  OR  GEOM  MN  I  *l 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


21  03  77  1450 
18  04  77  1200 
16  OS  77  1250 
29  06  77  1800 
12  07  77 
03  OB  77 

12  09  77  1600 
25  10  77  1230 
15  11  77  0915 

13  1!  77  0900 


1300 
1230 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


14  16        56 

CONO.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


415 
457 
440 
420 
450 
479 
485 
562 
562 
539 


562 
481 
415 


10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


206-0 
244.0 
236.0 
224.0 
236.0 
226.0 
246.0 
320. 0 
316.0 
298.0 


9 

60 

8 

3D 

2 

90 

5 

90 

4 

60 

5 

20 

3 

10 

2 

20 

4 

30 

4 

70 

9 

60 

5 

.08 

2 

20 

10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


9.0 

9.0 

7.0 

7.0 

14.0 

27.0 

16.5 

10.0 

11  .0 

18.5 


27.0 

12.9 

7.0 


10 

74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 


59 

230 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

0.0 

190 

8.30 

0.340 

0.0 

220 

0.470 

0.0 

203 

0-150 

2.0 

210 

8.31 

0  390 

0.0 

211 

8.50 

0.  180 

0.0 

200 

8  4! 

0.290 

16.0 

233 

8,23 

0,170 

D.O 

285 

8.38 

0.  100 

4.0 

280 

8.29 

0.290 

14. S 

1  .65 

6.0 

266 

3.05 

0.260 

14.5 

1  .66 

16.0 

285 

8.50 

0.840 

14.5 

1  .65 

2.8 

2  30 

8.31 

0.314 

14.5 

1  .65 

0.0 

190 

3.05 

0.100 

ea 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

TO 
5 

10 

25 
10 
20 
10 
10 
20 
5 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


10 


10 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


8 


10 


41        361  265 

cod   solvent  total 

extrbles  arsenic 

mg/l     mg/l  mg/l 


MAXIMUM         320.0      74.60      24.00 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ )  255.4      74.50      24.00 

MINIMUM       208.0      74.50     24.00 


25 

13 

5 


1  .20 
1  .20 
1  .20 


4.00 
4.00 
4.00 


NO  OF  SAMPLES 


51 


B.O.W./  SITE:  ORCHARD  CaEEK 
SAMPLE  POINT:  AT  QRANDVIEW  DRIVE. 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN-  GREAT  LAKE5 
MINOR  BA51N:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  ORCHARD  CREEK 


STATION  10:   03-0027-001-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2160 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMB   PJ 
0¥  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       fljTOS 


24  01 

77 

1405 

.3 

31  02 

77 

1355 

.3 

21  03 

77 

1317 

.3 

18  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1  110 

.3 

29  06 

77 

1840 

.3 

12  07 

77 

1210 

.3 

03  oa 

77 

1125 

.3 

25  10 

77 

1130 

.3 

15  11 

77 

1030 

.3 

13  12 

77 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  ( • I 

■lull  MM 

LONG 

U 

T.M. 

17  0530BOO-0  494100C 

.0  4 

REGION  01 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

80S 

3 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MP< 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100MI 

DEC  C 

MG/L 

12004 

4 

164. 

16. 

4.   L 

4.   1 

0.0 

135 

12019 

4 

sa. 

16. 

4. 

4. 

0.0 

17.8 

12033 

6 

132. 

4. 

L 

12. 

4. 

1.0 

15.2 

12051 

36. 

4 

L 

4. 

4. 

1206B 

6 

172. 

S. 

20. 

4. 

13.6 

12.0 

12086 

S 

740. 

22B. 

1240. 

4. 

17.1 

6.  1 

12104 

6 

2400. 

64. 

240. 

4. 

21  .5 

12.3 

12122 

6 

950. 

112. 

320. 

4. 

18.2 

6.2 

12157 

6 

60. 

28. 

24. 

4. 

7.9 

12. S 

12175 

3 

1200. 

124. 

196. 

4. 

3.9 

120 

12195 

4 

144. 

32. 

36. 

4. 

L     0.  1 

1B.4 

2400. 

228. 

1240. 

4. 

2'. 5 

18.4 

235.  * 

28.  • 

D 

36.'  a 

4.  • 

3      8.3 

12. B 

36. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

6.1 

5- DAY 

BOO 

MG/L 

0.4 

2  0 

0.6 
0.9 

1  .0 
1  .4 

0  .4 

1  .6 
0.  1 
0.  U 


2.0 

0.9O 

0.1 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1405 

21 

02 

77 

1355 

21 

03 

77 

1347 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1140 

29 

06 

77 

1840 

12 

07 

77 

1210 

03 

09 

TT 

1  125 

25 

10 

77 

1130 

15 

11 

77 

1030 

13 

13 

77 

1045 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  | 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.008 

0.004 

0.025 

0.260 

0.002 

0.650 

0.011 

0.007 

0.025 

0.385 

0.006 

0.510 

0.029 

0.003 

0.020 

0.245 

0.004 

0.620 

0.028 

0.004 

0.D25 

0.335 

0.003 

0.230 

0.013 

0.003 

0.015 

0.39S 

O.003 

0  030 

0.016 

0.005 

0.005 

0.330 

0.003 

0-020 

0.017 

0.003 

0.005L 

0,335 

0.001 

0.010L 

0.011 

0.007 

0.005 

0.280 

0.003 

0.030 

0.011 

0.004 

0.010 

0.270 

0.003 

0.380 

0.018 

0.007 

0.015 

0.300 

0.003 

0.410 

0.003 

0.003 

0.015 

0.190 

0.001 

0.390 

248.0 

6.0 

242 

0.029 

0.007 

0.025 

0.395 

0.006 

0.650 

248.0 

6.0 

24  2 

0.015 

O.ODS 

0.0150 

0.302 

0.003 

0.29BD 

248.0 

6.0 

24  2 

0.003 

0.003 

0.005 

0.190 

0.001 

0.010 

248.0 

6.0 

242 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1405 

.3 

S20 

3.60 

8.5 

21  03 

77 

1347 

.3 

410 

22.00 

5.5 

IB  04 

77 

1200 

-3 

4  30 

7.20 

5.5 

16  05 

77 

1140 

.3 

460 

5.40 

6.5 

29  06 

77 

1840 

.3 

375 

3.30 

6.5 

12  07 

77 

1210 

.3 

415 

6.40 

7.0 

03  OB 

77 

1125 

.3 

405 

4.10 

7  0 

25  10 

77 

1130 

3 

530 

4.  70 

2.5 

15  11 

77 

1030 

.3 

469 

1  1  .00 

8.0 

13  12 

77 

1045 

.3 
MAXIMUM 

477 
530 

6.80 

22.00 

7.0 
B.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  '  1 

449 

7.45 

6.4 

MINIMUM 

375 

3.  30 

2.5 

AT  LAB 


8.  19 


8.  19 
8  19 
8.19 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


52 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BIGHEAO  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  8  AND  9  SOUTH  OF  OXMEAD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BIGHEAD  RIVER 


Lt.T.U.  17  0537900.0  4935650.0  A 


STATION    ID:       03-0030-002-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2190 


934 

9C 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST-J 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

Or  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

24  Ot 

77 

1440 

3 

120O5 

4 

21  02 

77 

1425 

.3 

12020 

4 

21  03 

77 

1410 

.3 

12034 

6 

13  04 

77 

1200 

.3 

12052 

16  OS 

77 

1200 

.3 

12069 

6 

29  06 

77 

1830 

.3 

12037 

6 

12  07 

77 

1220 

.3 

12105 

6 

03  OB 

77 

1150 

.3 

12'23 

6 

12  09 

77 

1500 

,3 

12K0 

6 

25  10 

77 

1  150 

.3 

12158 

6  8 

15  11 

77 

1000 

.3 

12176 

3  a 

13  12 

77 

0940 

.3 

12196 

3  6 

>1               444                80  si  84  ea 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COL] FORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/10BML  MF/100ML 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' I 

MINIMUM 


124. 

14B. 

160. 
64. 

164. 
1400. 

800. 

390. 

620. 

100. 
3000. 

344. 


3000. 
312.' 
64. 


8. 

12. 


4 

256. 

8. 

4. 

776. 

344. 

450. 

144. 

96. 

68- 

156. 

300. 

4. 

28. 

224. 

17000. 

12. 

44. 

776. 

17000. 

31  .  ■ 

D    67. 

4. 

4. 

805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 
0.0 
1  .2 

14.6 
19.8 
23.5 
22.5 
20.0 

7   9 

3.3 

0.2 


23.5 

10,3 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 
15.0 
14.2 

12.0 

8.4 
13.4 

9  0 
10-7 
13.2 
1  1  .6 
15   8 


15- a 

12.4 

B.4 


-DAY 

BOD 

MG/L 

0 

1L 

0 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

7 

0 

8 

1 

6 

0 

5 

1 

0 

0 

.7 

0 

1 

.9 

.1 

1 

.6 

0 

.60 

0 

.  1 

NO    OF    SAViPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN        STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


3 

.a 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1440 

21 

02 

77 

1425 

21 

03 

77 

1410 

18 

04 

77 

1200 

IG 

05 

77 

1200 

29 

06 

77 

1830 

12 

07 

77 

1220 

03 

08 

77 

<  150 

12 

09 

77 

1500 

25 

10 

77 

11  SO 

15 

11 

77 

1000 

13 

12 

77 

0940 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (  •) 

M 1 N I  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.010 

0.009 

0  075 

0.350 

0.004 

0.990 

334.0 

15. OL 

0,015 

0.005 

0  015 

0.295 

0.003 

0.360 

316  0 

0-5L 

0.023 

0.006 

0.015 

0.275 

0.005 

1  .160 

232  0 

150L 

0.021 

0.003 

0.035 

0.470 

0.007 

0.730 

244  0 

7.0 

0.019 

0.003 

0.015 

0.345 

0.006 

0.640 

254.0 

15. OL 

0.022 

0.004 

0.040 

0.500 

0.009 

O.S50 

270.0 

19.0 

0.019 

0.001 

0.015 

0.445 

0.003 

0  230 

236.0 

15. OL 

0.023 

0.004 

0  020 

0.425 

0.005 

0.240 

2560 

1  1  0 

0.009 

0.002 

0.010 

0.230 

0.002 

0.410 

232  0 

15  OL 

O.012 

0.003 

0.010 

0.335 

0.003 

0.710 

288.0 

15. OL 

0.  154 

0.1  19 

1  .500 

2.000 

0.005 

0  440 

31B.0 

15. OL 

0.009 

0.008 

0.015 

0.215 

0.001L 

0.720 

274.0 

7.5 

26  7 

0.  I  54 

0.  119 

1  .500 

2.000 

0.009 

1  .  160 

334.0 

19.0 

267 

0.028 

0.014 

0.  147 

0.490 

0.0040 

O.60O 

271  .2 

12.50 

26  7 

0.009 

0.001 

0.010 

0.3S5 

0.001 

0.230 

232.0 

0.5 

267 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

1440 

.3 

530 

1  .30 

5.0 

20.0 

2  66 

0,  140 

21  02 

77 

1425 

.3 

520 

085 

B.5 

16.0 

260 

7.93 

0-080 

21  03 

77 

1410 

.3 

415 

2.90 

3.5 

3.0 

205 

8.22 

0.310 

18  04 

77 

1200 

.3 

445 

2.  30 

3.5 

0.0 

224 

0.  ISO 

16  05 

77 

1200 

.3 

440 

2.50 

3.0 

0.0 

223 

0.120 

2  9  06 

77 

1830 

.3 

410 

4.  BO 

3.5 

2.0 

217 

B.35 

0.310 

12  07 

77 

1220 

.3 

415 

5.70 

4.0 

0.0 

2  20 

8. 28 

0.280 

03  OB 

77 

11SD 

.3 

402 

5.90 

3.0 

0.0 

210 

8.31 

0.320 

12  09 

77 

1500 

.3 

424 

3.00 

6.5 

10.0 

212 

a.  ii 

0.120 

25  10 

77 

1  150 

.3 

491 

1  40 

4.5 

0.0 

252 

a.  so 

0.  100 

15  11 

77 

1000 

3 

520 

2.  BO 

5.5 

6.0 

264 

8.20 

0.  180 

13  12 

77 

0940 

-3 

500 

2.50 

3.5 

12 

5 

2.00 

8.0 

256 

7.95 

0.160 

MAXIMUM 

S30 

5.90 

8.5 

12 

5 

2.00 

20.0 

266 

8.35 

0.320 

AVG 

OR  GECH  ."■■ 

459 

3.00 

4.5 

12 

5 

2.00 

5.3 

234 

8.18 

0.192 

M I N I  MUM 

402 

0.65 

3.0 

12 

5 

2.00 

0.0 

205 

7.93 

0.080 

NO    OF    SAMPLES 


76 

72 

74 

EB 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP   Pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT. 

MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

M 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1440 

■3 

2B8.0 

10 

21  02 

77 

1425 

.3 

272.0 

10 

21  03 

77 

1410 

.3 

222.0 

10 

IB  04 

77 

1200 

.3 

244.0 

10 

16  05 

77 

1200 

.3 

240-0 

10 

29  06 

77 

1830 

.3 

226.0 

25 

12  07 

77 

1220 

■3 

2340 

15 

03  OB 

77 

1150 

.3 

21B.0 

10 

12  09 

77 

1500 

.3 

224.0 

5 

25  10 

77 

1150 

.3 

292.0 

10 

15  11 

77 

1000 

3 

360.0 

20 

13  12 

77 

0940 

.3 

2B0.O 

70.  50 

23 

40 

5 

1  .20 

1  .50 

MAXIMUM 

360.0 

70.50 

23 

40 

25 

1  .20 

1  .50 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ 1 

258.3 

70.50 

23 

40 

12 

>  .20 

1  .50 

MINIMUM 

218.0 

70.50 

23 

40 

5 

1  .20 

1.50 

41                    361  265 

COO          SOLVENT  TOTAL 

EXIRBLES  ARSEMC 

MG/L                MG/L  MG/L 


NO    OF    SAVIPLES 


53 


8.0  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

2a 

CI 

77 

1318 

SI 

01 

77 

1325 

21 

03 

77 

1322 

18 

0-1 

77 

1200 

IS 

05 

77 

1150 

29 

06 

77 

1905 

12 

07 

77 

1100 

03 

08 

77 

1030 

12 

09 

77 

1110 

25 

10 

77 

1100 

15 

It 

77 

1130 

13 

12 

77 

1115 

BEAVER  RIVER 

AT  RAIL10AD  BRIDGE  TMORNBURT 

RIVER 


934       901 
STN   STN  SAMP   PJ      SAMPLE         SCO 
OIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET      MTRS 

.3  12003  6 

.3  12018  6 

.3  12032  6 

.3  12050 

.3  12067  6 

.3  12085  6 

.3  12103  6 

.3  12121  6 

.3  12139  6 

.3  12156  6  8 

.3  12174  3  8 

.3  12194  E 


STATION  ID:   O3-O036-OO2-02 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
■BEAVER  RIVER 


U.T.M.  17  0543590.0  4934300.0  4 


444 

flow  cfs 


eo 

total 
coliform 

MF/100ML 

156. 

184. 
80. 

124. 

152. 
1500. 

400. 

620. 

3B0. 

2B0. 
1000. 

200. 


1500. 

2B9. 

80. 


Bl 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


8 

4. 

4. 

4. 
20. 
268. 
24. 
96. 
16. 
24. 
92. 
16. 


266. 
20. 

4. 


STORET  CODE: 

02 

002 

2250 

.0  4 

REGION  0 

MILEAGE 

0. 

84 

BB 

80S 

3 

M.F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

Mt>t 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100M 

DEG  C 

MG/L 

4.   L 

4. 

0.0 

16.0 

8. 

4. 

0.0 

15. B 

16. 

4. 

1  .0 

IS. 2 

4. 

4. 

24. 

4. 

14.0 

12.0 

192. 

4. 

20.3 

8.5 

24. 

4. 

22.2 

13.8 

56. 

4. 

20.5 

9.7 

4. 

4. 

17.5 

9.9 

4. 

4. 

7.0 

13.3 

276. 

4. 

1.      3.0 

12.7 

52. 

4. 

t      0.  1 

19.2 

276. 

4. 

22.2 

19.2 

19.*  D 

4.' 

J     9.6 

13.3 

4. 

4. 

0.0 

8.5 

,-OAY 

BOD 

MG/L 


1  .4 
0.8 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


t2 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


24  01 

77 

1318 

.3 

21  02 

77 

1325 

.3 

21  03 

77 

1322 

.3 

18  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1150 

.3 

29  06 

77 

1905 

.3 

12  07 

77 

1  100 

.3 

03  OB 

77 

1030 

.3 

12  09 

77 

1410 

.3 

25  10 

77 

1100 

.3 

15  11 

77 

1130 

.3 

13  12 

77 

1  115 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  1;  •  ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

■SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.013 

0.D25 

0.34S 

0.007 

0.780 

326.0 

15. OL 

0.055 

0.031 

0.015 

0.330 

0.009 

0.730 

314.0 

3.0 

0.023 

0.005 

0.005 

0.355 

0.007 

0.690 

302.0 

15. OL 

0.015 

0.002 

0.005 

0.345 

0.004 

0.350 

220.0 

8.5 

0.024 

0.003 

0.020 

0.42O 

0.005 

0.440 

2?8.0 

15. OL 

0.034 

0.005 

0.010 

0.470 

0.006 

0.160 

222.0 

22.0 

0.025 

0.002 

0.025 

0.376 

0.003 

0.150 

1B4.0 

15. OL 

0.018 

0.005 

0.045 

0.350 

0.007 

0.210 

264.0 

13.0 

0.024 

0.003 

0.035 

0.375 

0.005 

0.200 

248.0 

16.5 

0.017 

0.003 

0.005 

0.355 

0.003 

0.210 

254.0 

4,0 

0.0:5 

0.003 

o.oto 

0.375 

0.003 

0.280 

270.0 

1S.0L 

0.013 

0.007 

0.025 

0.280 

O.OOl 

0.430 

246.0 

9.0 

237 

0.055 

0.031 

0.045 

0.470 

0.009 

0.780 

326.0 

22  0 

237 

0.023 

0.007 

0.019 

0.365 

0.005 

0.38E 

248.2 

12. 6D 

237 

0,013 

0.002 

0.005 

0.280 

0.001 

0.150 

184  .0 

3.0 

23  7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


24 

Ot 

77 

1318 

21 

02 

77 

1325 

21 

03 

77 

1322 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1150 

29 

OG 

77 

1905 

12 

07 

77 

1  too 

03 

08 

77 

1030 

12 

09 

77 

1410 

25 

10 

77 

1  too 

15 

1  1 

77 

1130 

13 

12 

77 

tits 

MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  <  •  I 

M 1 N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PI 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

500 

3.70 

6.0 

7.96 

520 

2.60 

7.0 

7.88 

387 

5.90 

5.0 

B.24 

403 

4.50 

4.5 

8.33 

425 

5.30 

4.5 

8.46 

375 

10.00 

5.0 

8.42 

380 

7.  10 

5.0 

8.48 

398 

8.  10 

6.0 

8.31 

431 

7.30 

6.5 

43B 

3.  SO 

5.0 

8.  16 

449 

3.90 

5.5 

8.20 

460 

6.30 

5.0 

B.  13 

520 

10  00 

7.0 

8.48 

431 

5.68 

5.4 

a. 23 

375 

2.60 

4.5 

7.88 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


54 


e.O.W./    SITE:    BEAVER    RIVER 

SAMPLE    POINT:    AT    NORTH   CHANNEL    NEAR    KIMSERLY 

STATION    TYPE:    RIVER 


MAJOR    BASIN;     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    BEAVER    RIVER 


STATION    ID:       03-0036-003-03 

STORET    CODE:    02 
002 
2250 


U.T.M.     17    0536750.0    4315500.0    4 


REGION  01 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  WO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

124D 

3 

21  02 

77 

1249 

3 

2!  03 

77 

1242 

.3 

18  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1055 

.3 

29  06 

77 

1935 

.3 

12  07 

77 

1050 

,3 

03  OB 

77 

1020 

L-a 

12  09 

77 

1315 

.3 

25  10 

77 

1030 

.3 

15  It 

77 

1300 

3 

13  12 

77 

1330 

.3 

WAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  m    ( - | 
MINIMUM 

934 

901 

444 

80 

ai 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOK 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLI FORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

12002 

6 

132. 

a. 

4. 

12017 

6 

152. 

4. 

L 

4.   L 

12031 

6 

236. 

4. 

4.   L 

12049 

80. 

4. 

L 

8. 

12066 

6 

168. 

4. 

L 

28. 

12084 

6 

1300. 

156. 

216. 

12102 

S 

900. 

28. 

1  12. 

12120 

6 

600. 

108. 

316. 

1213B 

6 

170. 

28. 

24. 

12155 

E 

e 

50. 

4. 

4. 

12173 

3 

8 

104. 

a. 

20. 

12193 

3 

68. 

130O. 
193.  ■ 
50. 

a. 

156. 

12.  • 

4. 

D 

16. 

316. 
20.'  D 
4. 

SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100M 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

D.  0 
0.0 
I  .2 


12. 
17. 
20. 
17. 
16. 

8. 

5. 

0 


20.3 
9.0 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

15.0 
15.4 
14.2 

126 
8.3 
14.4 
10-4 
1  1  .3 
13.4 
12.4 
19.5 


19.5 

13.4 

8.3 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0  2 
0,4 

1  .4 
0.6 
1  .0 
1  .0 
1  .5 
0.3 


1  .6 
0.9 
0.2 


NO  OF  SAYPLES 


SAMP  01 E  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


24 

01 

77 

1240 

21 

02 

77 

1249 

21 

03 

77 

1242 

IS 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1055 

29 

06 

77 

1935 

12 

07 

77 

1050 

03 

OB 

77 

1020 

12 

09 

77 

t315 

2$ 

10 

77 

1030 

15 

11 

77 

1300 

13 

12 

77 

1330 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < - j 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  022 

0.003 

0  045 

0.435 

0.007 

0.910 

340  0 

16.0 

0  027 

0.020 

0.015 

0.225 

0.003 

0.430 

31B  0 

0.5L 

0.016 

0.003 

0.015 

0.300 

0.005 

0.860 

224  0 

15. OL 

0.053 

0.003 

0.010 

0.335 

0.003 

0.670 

240.0 

4.0 

0.013 

0.003 

0.025 

0  375 

0.003 

0.490 

25B.0 

IS. 01 

0.015 

0.0D2 

0.015 

0.2B5 

0.003 

0.320 

260.0 

21  0 

0.015 

0 . 00 l L 

0.005 

0.395 

0.001 

0  250 

214.0 

15. OL 

0.012 

0.003 

0.005 

0.325 

0.003 

0.430 

260  0 

4.0 

0.006 

0.002 

0.005 

D.240 

0.0O3 

0.490 

254  .0 

15. OL 

0.012 

0.002 

0.015 

0.345 

O.0O3 

0.330 

230.0 

15.  OL 

0.011 

0.001 

0.015 

0.350 

0.003 

0-310 

262.0 

15. OL 

0.036 

0.002 

0.010 

D.395 

0 . 00 1 L 

0.490 

264.0 

25.0 

239 

0.053 

0.020 

0.045 

0.435 

0.007 

0.910 

340.0 

25.0 

239 

0.020 

0.004D 

0.015 

0.333 

0.003D 

0.498 

260.3 

13. 4D 

239 

0.006 

O.Oot 

0.005 

0.225 

0.00 1 

0.250 

214.0 

0.5 

239 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 


24 

0! 

77 

1240 

21 

02 

77 

1249 

21 

03 

77 

t242 

IB 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1055 

29 

06 

77 

1935 

13 

07 

77 

1050 

03 

08 

77 

1020 

12 

09 

77 

1315 

25 

10 

77 

1030 

15 

11 

77 

1300 

13 

12 

77 

1330 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  5AMPLES 


14  16          56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


475 
520 
400 
400 
415 
385 
360 
436 
432 
396 
414 
432 


520 
422 

360 


5 

30 

3 

50 

3 

40 

3 

30 

1 

90 

3 

90 

3 

00 

2 

20 

2 

40 

1 

60 

1 

90 

9 

20 

9 

20 

3 

47 

i 

60 

8.0 
5.5 
4.5 


59 
SULPHATE 


MG/L 


10.5 
10.5 
10. S 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


1  .65 
1  .65 
1  .65 


95 

52 

55 

20B 

25 

1D1TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MC/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.0 

236 

0.400 

12.0 

242 

8  15 

0  210 

2.0 

195 

8  27 

0  240 

0  0 

196 

0  220 

0  0 

198 

0.  120 

0  0 

196 

8.4B 

0  310 

0.0 

190 

B  4B 

0  200 

0  0 

216 

B  42 

OHO 

10.0 

224 

B.  26 

0.080 

0  0 

203 

8.34 

0.  120 

0.0 

210 

8.41 

0.110 

0.0 

21B 

8.31 

0-700 

12.0 

242 

8.48 

0.700 

2.2 

210 

8.35 

0.235 

0.0 

190 

8.  15 

O.OSO 

SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

24 

01 

77 

1240 

21 

02 

7  7 

1249 

21 

03 

77 

1242 

IB 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1055 

29 

oc 

77 

1935 

12 

07 

77 

1050 

03 

08 

77 

1020 

12 

09 

7  7 

1315 

25 

10 

77 

1030 

15 

11 

77 

1300 

13 

12 

77 

1330 

76 
STN   STN  SAMP   PJ     CALCUL 
DIST  BR-;  DEPTH      HARDNESS 
FEET       MTRS  MG/L 


252,0 
272.0 
212.0 
212.0 
224.0 
204.0 
198-0 
226.0 
230.0 
252.0 
332.0 
23S.0 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

TOT .  MAG 

NESlUM 

MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

15 

SL 
10 

10 
5 
S 
5 
5 
5 
10 
15 
10 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


4  1                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTflBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


MAXIMUM  332.0  56.00  23.20 

AVG   OR    GEOM   MN    | - |  237.7  56.00  23.20 

MINIMUM  198.0  56.00  23.20 

NO    OF    SAVPLES  12                             1  1 


15 

8D 
5 


.20 

.  20 
.20 


2.20 
2.  2D 
2.20 


10 
10 
10 


55 


B.O.W./  SITE:  BEAVER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  SOUTH  CHANNEL  NEAR  KIMBERLY 


STATION  10:   03-0036-004-02 


STAT 

ON 

TYPE: 

RIVU 

I 

MAJOR 

BASIN: 

GRE41 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN: 

LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM: 

BEAVER  RIVER 

2250 

STN  NO 

4 

LAT 

LONG 

U.T.M.  17  053680C 

.0  491530C 

0  4 

REGION  01 

MI LEAGE 

19 

.50 

934 

901 

444 

BO 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SIMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

OV  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1227 

.3 

12001 

6 

136 

24. 

4. 

4.   L 

0.0 

15.0 

0.  1 

21  02 

77 

1237 

.3 

12015 

6 

124 

4.   1 

a. 

4  .   L 

0.0 

14.8 

0.4 

21  03 

77 

1227 

.3 

12030 

E 

172 

4. 

E. 

4.   L 

2.0 

14.  E 

1  .9 

18  04 

77 

1200 

3 

1204B 

76 

4. 

4. 

4.   L 

11  .0 

10.6 

0.5 

16  05 

77 

1050 

,3 

12065 

e 

ao 

B. 

20. 

4.   L 

12.9 

12.5 

O.B 

29  06 

77 

(930 

.3 

120B3 

6 

520 

112. 

200. 

4.   L 

17.3 

B.E 

1  .0 

12  07 

77 

1045 

.3 

12101 

6 

460 

60. 

140. 

4.   L 

20.1 

13.7 

1  .5 

03  OS 

77 

1000 

.3 

12119 

6 

1290 

3BB. 

616. 

4.   L 

17. B 

9.9 

0.4 

12  09 

77 

1310 

.3 

12137 

6 

520 

116. 

60. 

4.   L 

16.0 

10.8 

0.9 

25  10 

77 

1035 

.3 

12154 

6 

s 

90 

8. 

8 

4.   L 

7.5 

13.4 

1  .2 

15  11 

77 

1310 

.3 

12172 

3 

B 

204 

8. 

36. 

4.    1 

5.0 

10.  1 

0.  tL 

13  12 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

12192 

3 

B4 
1290 

16. 
38B. 

52. 
616. 

4.   L 
4. 

1.2 
20.  1 

IB -6 
18.6 

0  2 

1  .9 

AVG 

OS  GEOM  MN  I ■ ( 

201 

* 

20.  »  □ 

29.* 

4.  •  C 

9.2 

12.7 

0.7D 

MINIMUM 

76 

4. 

4. 

4. 

0.0 

8.6 

0,  1 

NO  OF  SAY1PLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DISt  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1227 

21 

02 

77 

1237 

21 

03 

77 

1227 

18 

0« 

77 

1200 

16 

05 

77 

1050 

29 

06 

77 

1930 

12 

07 

77 

1045 

03 

oa 

77 

1000 

12 

09 

77 

1310 

25 

10 

77 

1035 

18 

11 

77 

1310 

13 

12 

77 

134D 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0.003 

0.015 

0.315 

0.002 

0.550 

318.0 

15. OL 

0.041 

0  029 

0.015 

0.245 

0.005 

0.660 

326.0 

3.5 

0.016 

0.005 

0.010 

0.355 

0.004 

0.640 

208.0 

15. OL 

0.013 

0.003 

0.010 

0.325 

0.003 

0.610 

232.0 

5.0 

0.017 

0.005 

0.O2O 

0,360 

0.004 

0.400 

238.0 

15. OL 

0.013 

0.002 

0.015 

0.335 

0.003 

0.3D0 

246.0 

8.0 

0.012 

0 . 00 1 L 

0.005 

0.365 

0.002 

0.230 

214  .0 

15. OL 

0.014 

0.003 

0.005 

0.350 

0.002 

0.200 

266.0 

5.0 

0.015 

0.004 

0.010 

0.460 

0.003 

0.  100 

292  0 

2,5 

0.010 

0.003 

0.005 

0.360 

0.003 

0.  110 

246.0 

15. OL 

0.010 

0.003 

0.010 

0.360 

0.002 

0.090 

260.0 

15. OL 

0.006 

0.003 

0.010 

0.290 

0.001 L 

0.270 

252.0 

4.0 

24B 

0.041 

0.029 

0.020 

0.460 

0.005 

0.660 

326.0 

15.0 

24  8 

0.014 

0.005D 

0.011 

0.343 

0.003D 

0.347 

258.2 

9.BD 

24B 

0.005 

0.001 

0.005 

0.245 

0.001 

0.O90 

208,0 

2,5 

248 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP 

5TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  6LK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

1227 

.3 

4  76 

2.10 

3.5 

0.0 

242 

0.  180 

21  02 

77 

1237 

■  2 

520 

2.00 

14.5 

4.0 

248 

8.14 

0.240 

21  03 

77 

1227 

.3 

372 

2.50 

2.5 

2.0 

175 

8.20 

0.210 

18  04 

77 

1200 

.3 

400 

2.90 

4.5 

0.0 

197 

0.220 

16  05 

77 

1050 

.3 

410 

2.  10 

4.0 

0.0 

193 

0.090 

29  06 

77 

1930 

.3 

3B5 

2.00 

6.5 

0.0 

195 

B.42 

0.  190 

12  07 

77 

1045 

.3 

370 

2.60 

5.0 

0.0 

193 

B.44 

0  120 

03  08 

77 

1000 

.3 

435 

4.00 

1  .5 

0.0 

2  2B 

e.  38 

0.200 

12  09 

77 

131D 

3 

416 

3.60 

1  .5 

12.0 

225 

B.  12 

0  220 

25  10 

77 

1035 

3 

399 

2.90 

2.0 

0.0 

20B 

B.32 

0.200 

15  11 

77 

1310 

.3 

412 

3.  10 

3.0 

0.0 

214 

8.39 

0.  ISO 

13  12 

77 

1340 

.3 

4  26 

3.60 

2.5 

10.5 

2.00 

0.0 

220 

8.  34 

0  .440 

MAX IMUM 

520 

4.00 

14.5 

10.5 

2.00 

12.0 

248 

8  44 

0.440 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  ■  > 

418 

2.78 

4.3 

10.5 

2.00 

1  .5 

212 

8.31 

0.208 

MINIMUM 

370 

2.00 

1  .5 

10.5 

2.00 

0.0 

175 

B.  12 

0.090 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

1 

1 

12 

12 

9 

12 

76 

72 

74 

6S 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

m 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1227 

.3 

260.0 

20 

21  02 

77 

1237 

.3 

270.0 

5 

21  03 

77 

1227 

.3 

19B.0 

20 

18  04 

77 

1200 

.3 

216,0 

•5 

16  05 

77 

1050 

.3 

224.0 

10 

2  9  06 

77 

1930 

.3 

202.0 

5 

12  07 

77 

1045 

.3 

200.0 

5 

03  08 

77 

1000 

.3 

238.0 

25 

12  09 

77 

1310 

.3 

232.0 

30 

25  10 

77 

1035 

.3 

252.0 

40 

15  11 

77 

1310 

.3 

324.0 

20 

13  12 

T7 

1340 

.3 

23B.0 

57.50 

21  .20 

5 

0.80 

1.30 

10 

MAX IMUM 

324.0 

57.50 

21  .20 

40 

0  BO 

1.30 

10 

AVG 

OR  GEOM  MN  (-1 

237. a 

57.50 

21  .20 

17 

0.80 

1  .30 

10 

MINIMUM 

198.0 

57.50 

21  .20 

5 

0.80 

1  .30 

10 

NO  OF  SAMPLES 


56 


B.o.w./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BOYNE  RIVER 

FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  HIGHWAY  10  FLESHERTON 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BEAVER  RIVER 


STATION  ID:   03-0036-005-02 

STORET  CODE:  OS 

002 
2250 


STN  NO 


U.T.W.  17  0536250.0  49O2B50.O  4 


REGION    01 


MILEAGE  27.60 


SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY    MO 

YR 

LMT 

D1ST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

24    01 

77 

1  154 

.3 

21     02 

77 

1206 

.3 

21    03 

77 

ma 

.3 

IB    04 

77 

1200 

.3 

16    OS 

77 

1015 

.3 

29    06 

77 

1950 

.3 

12    07 

77 

1030 

3 

03   OB 

77 

0940 

.3 

12   09 

77 

1245 

.3 

25    10 

77 

10CO 

.3 

IS    11 

77 

1335 

.3 

13    12 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOI 

M I N I  MUM 

9  34 
SAMPLE 
NO 


12000 
12015 
12029 
12047 
12064 
12C82 
12100 
121  IB 
12136 
12153 
12171 
12191 


901 
SCD 


444 

Flow  cfs 


6 

6 
6 

6 

6 
b 
S 

B 

6  e 

3  S 
3  6 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

2200. 
1  300 . 
1300. 

900. 
1600. 
2400. 

460. 

270. 

eo. 

140. 
188. 


81  B4  88 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COL  1  FORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/1Q0ML 


BO. 
S2. 
56. 
12. 
52. 
660. 

ioa. 

48. 
4. 

4 

180. 


IE. 

4. 

20 

16. 

32. 

156. 

as. 

76. 
4. 

4. 

144. 


2400. 

680. 

156 

596.' 

45.' 

24 

80. 

4  , 

4 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

2.0 
1  1  .0 
11.9 
15.6 
IB.3 
16.  1 
14.0 

7.6 

5.3 

1  .  1 


18  3 
8.6 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


17. 
17. 
1  a 

9 
12 

B 
14 

9 
10 
13 
12 
IB 


18.2 
13.1 

8.4 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


2.2 

O.B 
0.3 


NO  OF  SAYPLES 


11 


II 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  »R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


PJ 


24    01 

77 

1  154 

.3 

21    02 

77 

1208 

3 

21    03 

77 

1118 

3 

1B    04 

77 

1200 

.3 

IE    05 

77 

1015 

.3 

29   06 

77 

1950 

.3 

12    07 

77 

1030 

3 

03    OB 

77 

0940 

.3 

12    09 

77 

1245 

.3 

25    10 

77 

1000 

.3 

15    11 

77 

1335 

.3 

13    12 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM   mn 

(•) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

0.008 

0.005 

0.035 

0.285 

0.007 

0    700 

0.017 

0.011 

0.080 

0.3E5 

0.007 

0.700 

0.017 

0.003 

0.020 

0.290 

0.005 

0.340 

0    015 

0.004 

0.015 

0.325 

0.005 

0.320 

0.036 

0.005 

0.010 

0.350 

0.003 

0.390 

0.018 

0.005 

0.005 

0.370 

0.005 

0.450 

0.020 

0.003 

0.005 

0.360 

0.003 

0.390 

0.009 

0.005 

0.005 

0.255 

0.005 

0.460 

0.014 

0.001 

0.005 

0.  190 

0.003 

0.360 

0.012 

0.003 

0.005 

0.295 

o.oot 

0.310 

0.017 

0.002 

0.005L 

0.345 

0.001 

0.320 

o.ooa 

0.002 

0.010 

0.280 

0.001 

0.330 

240.0 

4.0 

236 

0.036 

0.01  1 

0.080 

0.370 

0.007 

0.700 

240.0 

4.0 

236 

0.016 

0.004 

0.0170 

0.309 

0.004 

0.423 

240.0 

4.0 

236 

O.OOB 

0.001 

0.005 

0.  190 

0.001 

0.31D 

240.0 

4.0 

236 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

CONO. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY   MO 

YR 

LMT 

DIST 

8HG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24    01 

77 

1154 

3 

510 

1  .  10 

15.0 

8.19 

21    03 

77 

1  1  1B 

.3 

365 

1  .60 

12.5 

8.25 

18    04 

77 

120Q 

-3 

440 

1  .50 

13.0 

B.23 

16   05 

77 

1015 

3 

460 

1  .70 

16.5 

8. SB 

29   06 

77 

1950 

.3 

495 

1  .70 

18.0 

B.33 

12    07 

77 

1030 

.3 

465 

1  .70 

16.5 

8.29 

03   08 

77 

0940 

,3 

510 

1  .20 

20.0 

3.  26 

12    09 

77 

1245 

.3 

477 

1  .20 

15.5 

8.21 

25    10 

77 

1000 

.3 

466 

1  .00 

1  .0 

8.18 

15    11 

77 

1335 

.3 

455 

1  .60 

13.5 

8.  12 

13    12 

77 

1400 

.3 
MAX IMUM 

462 
510 

2.10 
3.10 

11  .5 
20.0 

8.34 
B.38 

AVG 

OR    GEO*    .  - 

466 

1  .49 

13.9 

B.25 

MINIMUM 

365 

1  .00 

1  .0 

8.  12 

HO  OF  SAMPLES 


57 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YH 

LMT 

24 

02 

77 

OB  40 

29 

03 

77 

0B45 

26 

04 

77 

OB35 

17 

05 

77 

0845 

21 

06 

77 

0900 

26 

07 

77 

08  35 

30 

08 

77 

0630 

28 

09 

77 

OBI  5 

25 

to 

77 

0615 

21 

11 

77 

0B45 

SILVER  CREEK 
AT  HIGHWAY  NC 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   03-0047-001-02 

inowooc 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SILVER  CREEK 

2340 

LONG 

U.T.M 

.  17  0557750.0  4929550.0  4 

REGION  03 

MI LEAGE 

0. 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

25398 

4 

1  10. 

66, 

1B0. 

T.O 

12.0 

2441  1 

6 

1200. 

92. 

76. 

8.2 

12.7 

24445 

6 

700. 

112. 

4. 

8.5 

11.8 

24479 

6 

15,0 

11.1 

24514 

B 

50. 

8. 

BS. 

15.1 

10.8 

24549 

G 

2900. 

552. 

92. 

16.2 

10.3 

24585 

6 

220. 

40. 

20. 

15.4 

11  .0 

24621 

6 

1900. 

236. 

108. 

13.3 

T2.2 

26808 

6 

10. 

40. 

10.   L 

10.8 

TO.B 

26842 

e 

700. 

80. 

50. 

1  .9 

11.7 

2900. 

552. 

180. 

16.2 

12.7 

324.- 

77 .  * 

43.'  D 

10.5 

11  .4 

10. 

8. 

4. 

1  .0 

10.3 

-DAY 

BOD 

MG/L 

2.6 
1  .2 
0.4 


10 


2.6 
0.9 
0.2 

10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

02 

77 

0840 

29 

03 

77 

0345 

26 

04 

77 

0835 

17 

05 

77 

0845 

21 

OE 

77 

0900 

26 

07 

77 

0835 

30 

08 

77 

0830 

28 

09 

77 

0815 

26 

10 

77 

0845 

24 

11 

77 

0845 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  (IN  (  '  ) 

M1N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.032 

0.005 

0.026 

0.330 

0.005 

1  .490 

331  .0 

34.0 

0,068 

0.010 

0.020 

0.180 

0.005 

0,570 

328.0 

71  0 

0.023 

0.004 

0.030 

0.220 

0.004 

0.62B 

256.0 

10.0 

0.013 

0.001 

0.010 

0.250 

0.004 

0,566 

270.0 

6.7 

0.013 

0.001 

0  006 

0.220 

0.003 

0.507 

260.0 

5  8 

0.015 

O.003 

0.004 

0.230 

0.002 

0.433 

248.0 

11  .0 

0.024 

0.004 

0.010 

0.250 

0.003 

0.317 

256.0 

15,0 

0.044 

0.006 

0.004 

0.37 

0.002 

0.20B 

272. 

24. 

0.009 

0.001 

0.008 

0.20 

0.002 

0.353 

263. 

2.2 

0.013 

O.OOtL 

0.004 

0.21 

0.001 

0.415 

274. 

3.6 

0.068 

0.010 

0.030 

0.37 

0.005 

1  .490 

331  .0 

71  .0 

0.025 

0.004D 

0.012 

0.246 

0.003 

0.549 

275  B 

17.3 

0.009 

0.001 

0.004 

0.  180 

0.001 

0.208 

248.0 

2.2 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
,3 

.3 
.3 
.3 
-3 

.3 

■3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


24 

02 

77 

0840 

29 

03 

77 

0845 

2  6 

04 

77 

0B35 

17 

05 

77 

0345 

21 

06 

77 

090D 

26 

07 

77 

0835 

30 

08 

77 

0830 

23 

09 

77 

0815 

26 

10 

77 

0845 

24 

11 

77 

0845 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FQRMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

490 

22.00 

7.B 

395 

33.00 

5.2 

430 

3.20 

3.  1 

405 

1  .20 

2.7 

390 

3.00 

2.5 

365 

3.60 

2.5 

370 

6.20 

3.  1 

430 

12. 

5.7 

446 

2.4 

4.2 

4B0 

4.4 

6.2 

490 

33.00 

7,8 

420 

9.  10 

4.3 

365 

1  .20 

2.5 

2B0        95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE      MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


AT  LAB 


208 

35 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

B.O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


29  03  77  0910 
26  04  7  7  0900 
17  05  77  09 10 
21  06  77  0915 
26  07  77  0900 

30  08  77  090D 
2B  09  77  0B45 
26  10  77  0915 
24  11  77  0910 


PRETTY  RIVER 

AT  PARKWAY  BRIDGE  C0LL1NGWO0D 

RIVER 


STN   5T>J  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX.  IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLE5 


934 
SAMPLE 
NO 


24413 
24446 
24430 
24515 
24550 
24536 
24622 
26809 
26843 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
PRETTY  RIVER 


U.T.M.  17  0563999.0  4927875 


444 

flow  cfs 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

10000. 
110. 

30. 
390. 
730. 
33D0. 
600. 
100. 


10000. 
456." 
30, 


FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

70. 
12. 

2.    L 

44. 
148. 
140. 
140. 

90. 


148. 

46. 

2 


STATION 

ID:   03.0053-001-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2420 

■  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0. 

B4 

B8 

805 

3 

M.F. 

P5EUD. 

WATER 

DISS, 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

190. 

,  8,9 

12  3 

12. 

7.9 
16.9 

12  4 
10,7 

32. 

14.9 

10.7 

70. 

15.0 

1  t  .6 

32. 

15.9 

11,B 

2SD. 

13.2 

12-1 

12. 

10.9 

1  1  -6 

70. 

1  .0 

12.3 

280. 

16.9 

12.4 

50.* 

11.6 

1  1  .7 

12. 

1  .0 

10.7 

DAY 
BOO 

MG/L 


1  2 
0  6 
0.2 


58 


SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    0I5T  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


29  03 

77 

0910 

■  3 

26  04 

77 

0900 

.3 

17  05 

77 

0910 

.3 

21  06 

77 

0915 

3 

26  07 

77 

0900 

.3 

30  08 

77 

0900 

.3 

28  09 

77 

0845 

.3 

26  10 

77 

0915 

.3 

24  1  1 

77 

0910 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ 1 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL] DS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.230 

0.016 

0.030 

0.650 

0.004 

1  .  200 

488  .0 

238  D 

0.016 

0.002 

0.01D 

0.210 

0.002 

0.B23 

20  2  0 

11,0 

0.007 

0.001 

0,004 

0.  190 

0.005 

0  635 

278  0 

11.0 

0.013 

0.D01 

0.012 

0.210 

0.003 

0  .  4B2 

267  0 

7  .0 

0.014 

0.002 

0.004 

0.  190 

0.003 

0.302 

251  .0 

9.6 

0.020 

0.002 

0.012 

0.220 

0.003 

0.267 

266.0 

16.0 

0.033 

0.004 

0.002 

0.39 

0.004 

1.10 

336. 

22. 

0.007 

0.003 

0.006 

D.20 

0.003 

0.682 

273. 

6.3 

0.016 

0  002 

0.004 

0.22 

0.002 

0.995 

299. 

11  . 

0.230 

0.016 

0.030 

0 .  650 

0.005 

1  .200 

488.  0 

23B.0 

0.040 

0.004 

0.009 

0.276 

0.003 

0.721 

302.2 

36.9 

0.007 

0.001 

0.002 

0.  190 

0.002 

0.267 

251  .0 

6.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  16          56 

COND,  TURB.  CHLORIDE 

2SC  FORMAZIN        MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280        95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE        MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

iT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

29  03 

77 

091  D 

.3 

385 

90  00 

6.3 

26  04 

77 

0900 

.3 

44S 

5  00 

3,  7 

17  05 

77 

0910 

.3 

410 

2.20 

3.2 

21  06 

77 

0915 

.3 

400 

4.00 

3.  1 

26  07 

77 

0900 

.3 

370 

4.20 

3.4 

30  08 

77 

0900 

.3 

3S5 

9.20 

4.2 

28  09 

77 

0845 

3 

490 

16. 

7.9 

26  10 

77 

0915 

.3 

470 

4.  1 

5.5 

24  11 

77 

0910 

.3 

494 

7.3 

6.3 

MAXIMUM 

494 

90.00 

7.9 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  p 

428 

15.78 

4.8 

MINIMUM 

370 

2.20 

3.  1 

HO    OF  SAVPLES 


B.o  vy 

./ 

SITE; 

EAT 

1EAUX 

RIVER 

STATION 

10    03  0054-001 -02 

SAMPLE  POII. 

AT  HIGHWAY 

.  Ir.GMOOO 

STATION 

TYPE: 

RIVLR 

MAJOR 

8ASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE 

02 

MINOS 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM.  BATTEAUX  RIVER 

2430 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

Lt.T. 

M.  17  0566250.0  4326200 

■  0  4 

REGION  03 

Ml LEAGE 

0 

20 

534 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

l 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.  F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

4 

j-OAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIS 

1  BRG 

DEPTH 

r.O 

COL] FORM 

COLI FORM 

ENTER 

MPA 

TEr.'P 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100PV 

IL 

MF/100ML 

etc  c 

MG/L 

MG/l 

24  02 

77 

0915 

.3 

25399 

A 

44. 

28. 

16 

0.5 

15. C 

1  8 

29  03 

77 

0925 

.3 

24412 

6 

5000. 

640 

600. 

G 

6.0 

13.3 

3  2 

26  04 

77 

0920 

.3 

24447 

6 

300- 

8 

6 

7  7 

12  3 

1  .3 

17  05 

77 

C930 

.3 

24481 

6 

e 

16.3 

108 

1  2 

21  06 

77 

0930 

.3 

24516 

B 

6 

100. 

18. 

36. 

14.  1 

1  l  1 

1  0 

26  07 

77 

0930 

.3 

24551 

8 

6 

900. 

214, 

92. 

15.0 

9  6 

0.6 

30  08 

77 

0925 

.3 

24567 

6 

350. 

30. 

16. 

14  9 

14.1 

O.B 

28  09 

77 

0900 

.3 

24623 

6 

13400. 

5500. 

300. 

G 

13.1 

11.5 

2.4 

26  10 

77 

0930 

.3 

26B10 

6 

300. 

100. 

TOO. 

L 

10,5 

U  .8 

0,4 

23  11 

77 

1420 

.3 

26B41 

6 

2600. 

1700. 

500. 

0.7 

12.3 

VAX  I  MUM 

13400. 

5500. 

600. 

16  3 

IS  0 

3  2 

AVG 

OR 

GEOM 

r. 

MN  1  •  1 
1!  M  MUM 

653.  ■ 
44. 

136.  • 

a. 

71  .• 
6. 

E 

9.9 
0  5 

12  2 
9.6 

1  4 
0  4 

NO  OF  SAVPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

b 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS 

CALCUL 

OY  MO 

YR 

PUT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N. 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"G/t 

24  02 

77 

0915 

.3 

0  050 

0.026 

0.064 

0.320 

0.OC4 

0.921 

360  0 

7  2 

29  03 

77 

0925 

3 

0.  320 

0.089 

0.252 

1  .350 

0  005 

1  .380 

427  .0 

164  .0 

26  04 

77 

0920 

.3 

0.035 

0.006 

0.018 

0.400 

0.006 

0  079 

265  0 

4.5 

17  05 

77 

0930 

.3 

0.024 

0.002 

0.010 

0.4  30 

0.001 

0  009 

256  0 

1  .  7 

21  06 

77 

0930 

.3 

0.043 

0.009 

0.016 

0.600 

0.  002 

0.005L 

251  0 

3.6 

26  07 

77 

0930 

.3 

0.070 

0.030 

0.020 

0.720 

0.003 

0.012 

234  .0 

6  0 

30  08 

77 

0925 

.3 

0.092 

0.059 

0.006 

0.440 

0.004 

0  016 

256.0 

5.2 

28  09 

77 

0900 

.3 

0.  295 

E.  165 

0.  1B0 

1.19 

0.072 

0  663 

414 

66 

26  10 

77 

0930 

.3 

0.033 

0.008 

0.008 

0.35 

0.002 

o.ooa 

316. 

3  2 

23  11 

77 

1420 

.3 

VAX IMUM 

0.320 

0.165 

0.252 

1  .350 

0.072 

1  .380 

427  .0 

164.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  -  1 

0.107 

0.O44 

0  064 

0.644 

0.011 

0.366D 

308.8 

29.0 

MINIMUM 

0.024 

0.002 

0.006 

0.320 

0.001 

0.005 

234.0 

1  .7 

NO  OF  SAVPLES 


59 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR&  DEPTH 
FEET      MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 

3 

.3 
,3 
.3 
.3 


24 

as 

77 

0915 

28 

t>a 

77 

0925 

26 

04 

77 

0920 

-7 

06 

77 

0930 

21 

06 

77 

0930 

2  6 

0  7 

7  7 

0930 

39 

08 

7  7 

0925 

38 

0? 

77 

0900 

2  6 

10 

-7 

0930 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEQM  UN    (  •  ) 

IIIMI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

7  C  '  A  L  * 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

7.  T  LAO 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

3.80 

12.5 

405 

58  00 

10.0 

450 

3.00 

10.0 

390 

l  .60 

B.9 

380 

2.60 

10.5 

350 

2.  BO 

13.5 

430 

3.00 

12.5 

530 

10. 

14.5 

525 

3.6 

•  1  .0 

5B0 

58.00 

14.5 

448 

9.82 

11  .5 

350 

'  .60 

8.9 

NO  Of  SAVPLES 


SO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BOYNE  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  N06  EARL  ROWS  PROVINCIAL  PARK 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EB102  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 


L41 


LONG 


U.T.M.     17    058B200-0   4889200.0    4 


STATION    ID:       03-0057-0O3-03 

STORET    CODE:     02 
002 
24  70 

3 1  ON    03  MILEAGE         54.20 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

HC 

« 

IVT 

24 

01 

77 

12  OS 

83 

03 

77 

1240 

28 

03 

77 

1130 

2b 

04 

77 

1145 

16 

05 

77 

1  140 

06 

77 

1  150 

25 

07 

77 

1200 

29 

OB. 

77 

1215 

27 

::- 

77 

1210 

28 

10 

77 

1205 

23 

11 

77 

1210 

13 

12 

77 

1450 

STN       STN    SAMP       Pj 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


934 

SAMPLE 
MO 


25316 
25393 
24405 
24439 
24473 
2450B 
24543 
24579 
24615 
26801 
268iB 
26870 


901 
SCO 


444 

FLO*  CFS 


34.60 
36.  10 

207.00 
63.00 
34.50 
16.  10 
16.60 
42.  20 

249.00 
62.90 

129.00 
B6.  10 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/l OOML 

BO 


800 
120 
i  10 
100 
400 
290 

3300 

40 

870 

1600 


FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 

20. 

2.   L 

164. 

10. 

8. 

28. 

70. 

2. 

324. 

10.   L 
168. 
20. 


ENTER. 
MF/100ML 

6 

2.   L 
220. 

2.   L 
10. 

8. 
22. 

2.   L 
212. 
10.   I 
92. 
36. 


68 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3. 

1  1  . 
15. 


M 

.3 

.7 

24.  1 

21.0 

15.7 

8.0 

2.1 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5 -DAY 
BOD 

MG/L 


1  o 

0  6 


0  6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  I 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


249.00  3300. 
81. 4a  205. 
16.10       4. 


324. 
23.  ' 
2. 


220. 
IS.' 

2. 


24.1 

13.  e 

2.8 

11.0 

1  1  .2 

1  1 

1  .0 

9.8 

0  6 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

j 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


24 

pi 

77 

1205 

23 

02 

77 

1240 

28 

03 

77 

1  130 

2S 

04 

77 

1  145 

16 

OS 

77 

1  140 

20 

DE 

77 

1150 

2S 

07 

77 

1200 

29 

CO 

77 

1215 

27 

OS 

77 

1210 

as 

'0 

77 

1205 

7  3 

1 1 

77 

1210 

13 

12 

77 

1450 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DIS5. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  DS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

CG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.024 

0.017 

0  i  10 

0.300 

0.010 

1  .900 

334  .0 

2  .9 

0.031 

0.  Oi  1 

0.030 

0.280 

O.OCB 

1  .500 

343  0 

4  .6 

0.0B4 

0  020 

0  084 

0.560 

0 .  008 

1  .320 

308  0 

23.0 

0.048 

0  003 

0.030 

0.480 

0.006 

0.49a 

290.0 

18.0 

0.034 

0.002 

0  020 

0.560 

0.006 

0  354 

282.0 

13.0 

0.070 

0.003 

0.  1  10 

0.720 

0.010 

0.  175 

287.0 

21  .0 

0,045 

0.005 

0.010 

0.510 

0  001 

0.014 

279  0 

19.0 

0.035 

0.002 

0  03B 

0.550 

0.006 

0.114 

296-0 

9.6 

0.062 

0.008 

0-020 

0.64 

0.007 

0.448 

33B. 

24. 

0.024 

0.001 

0.016 

0.43 

0.003 

0.432 

322. 

5.7 

rVA  X  r  MUM 

AVG  OR  G£OW  MN  f ' ) 

W 1 N  [ MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.084 

0.020 

0.110 

0.720 

0.010 

1  .900 

347  0 

0.043 

0.007 

0 .  046 

0.497 

0.006 

0.732 

311.5 

0.014 

0.001 

0.010 

0.280 

0,001 

0.014 

279.0 

24. 
13.1 
2.7 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STl  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

1205 

3 

2  3  02 

77 

1240 

3 

28  03 

77 

1  130 

3 

25  04 

77 

1  145 

7 

•  6  OS 

77 

1  140 

.3 

20  06 

77 

1150 

.3 

25  07 

77 

1200 

.3 

29  08 

77 

1215 

.3 

27  09 

77 

1210 

2 

25  10 

77 

1205 

.3 

13  12 

77 

1450 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
M 1 N I  MUM 

14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

560 

1  80 

12.5 

560 

1  90 

14.0 

480 

1  8  ,  00 

17.0 

470 

9.00 

12.0 

450 

4.00 

12.0 

440 

16.00 

11.5 

400 

10.  00 

13.0 

455 

5.20 

16.0 

496 

14. 

16.5 

51B 

4.0 

15.5 

570 

2.00 

15.5 

570 

16  00 

17.0 

491 

7.81 

14.1 

400 

1  .80 

11  .5 

NO  OF  SAMPLES 


60 


B.O.W./  SITE:  PINE  RIVER 

SIMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  CAMP  BORDEN  STP 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   03-0057-005-02 


24  01 

77 

1320 

a 

10  03 

77 

1200 
1500 

.3 

.3 

29  03 

77 

1  130 

3 

26  04 

77 

1110 

.3 

IT  05 

77 

1040 

.3 

21  06 

77 

11  15 

3 

26  07 

77 

1130 

.3 

30  08 

77 

1130 

.3 

21  09 

77 

1120 

-3 

36  10 

77 

1  120 

.3 

24  1  1 

77 

1220 

.3 

13  12 

77 

1315 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  M'l 

(  ■  l 

M I M  MUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOS 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM;  NOTTAWASAGA 

RIVER 

24  70 

LONG 

U.T. 

M.  17  0S8766C 

).0  4905625 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

33.! 

934 

901 

444 

BO 

B1 

B4 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

FECI 

1L 

M  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COLIFORM 

COL  I FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEO  C 

MG/L 

1 

25317 

4 

20. 

2. 

L 

2- 

0.5 

6-0 

25442 

1800. 

140. 

520 

25442 

6 

3 

5.2 

12.3 

24415 

6 

3 

22000 . 

340 

260. 

6.0 

14.  B 

24449 

6 

120. 

14. 

20.   L 

9.  1 

1  1  6 

i 

24463 

6 

16.5 

10.7 

i 

24516 

6 

0 

28. 

4. 

36- 

15.0 

9.7 

24554 

6 

0 

400. 

44. 

28. 

17,0 

10.3 

24590 

6 

300. 

14 

2. 

15  6 

10.8 

24626 

6 

0 

900. 

40. 

38. 

14  0 

10.6 

26813 

6 

100.   L 

2. 

I 

4  . 

1 0.0 

io. a 

26646 

6 

1500. 

32. 

60. 

2.0 

11.7 

26B69 

4 

490. 
22000. 

14. 
340 

12. 
520. 

0.0 
17.0 

14  3 

14.  B 

376.'  0 

19.  • 

0 

23.'  D 

9  2 

II. 1 

20. 

2. 

2. 

0.0 

6.0 

-DAY 

BOD 

MG/L 

l  .0 
4.0 
4.0 
1  .4 


0.8 
1  .3 
0.2 
0.6 
O.B 
0.2 
0.4 
0.8 


4  .0 
1  .2 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


13 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  1 

)TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

in 

LMT 

OIST 

br;  depth 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

FEET 

MTPS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1320 

.3 

0.019 

0.003 

0  024 

0.230 

0.003 

1  .480 

282  0 

12.0 

10  03 

77 

1200 

.3 

0.  336 

0  024 

0.  136 

1  .  190 

0  030 

0.830 

536.0 

351  .0 

1500 

.3 

0.336 

0.024 

0.  136 

1.19 

0  030 

0.830 

536. 

351  . 

29  03 

77 

1  130 

3 

0.250 

0.019 

0.044 

0.850 

0  . 0 1 0 

1  .350 

574.0 

330  O 

26  04 

77 

1110 

3 

0.021 

0.003 

0  008 

0.290 

0.003 

1  .640 

282.0 

16.0 

17  05 

T7 

1040 

.3 

0.013 

0.O01 

0  ,  004 

0.230 

0  004 

1  .430 

272.0 

e.s 

21  06 

77 

1115 

.3 

0.030 

0.003 

0.006 

0.320 

0.004 

0.846 

283.0 

20.0 

26  07 

77 

1  130 

.3 

0.016 

0.003 

0 . 002  L 

0.230 

0.004 

0.571 

262.0 

12.0 

30  OB 

77 

1  130 

.3 

0.022 

0.003 

0.005L 

0.28O 

0.004 

0  4B6 

276.0 

13.0 

28  09 

77 

1120 

.3 

0.036 

0.004 

0.002 

0.41 

0.003 

0.362 

323. 

23. 

26  10 

77 

1120 

.3 

0.01  1 

0.001 

0  010 

0.27 

0.003 

0.692 

272. 

2.9 

24  1  1 

77 

1220 

.3 

0.015 

0.004 

0.016 

0.33 

0.002 

0.930 

280. 

6.5 

13  12 

77 

1315 

.3 

0.030 

0.005 

0.01B 

0.31 

0.003 

1  .30 

294. 

MAXIMUM 

0.336 

0.024 

0.136 

1  .  190 

0.030 

1  .640 

574.0 

351  .0 

AVC 

OR  GEOM  MN  1 ■ } 

0.087 

0.D07 

0.032D 

0.472 

0.008 

0.981 

344.0 

95.5 

M I N I  MUM 

0.01  1 

0.001 

0.002 

0.230 

0.002 

0.362 

262.0 

2.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24 

01 

77 

1320 

10 

03 

77 

1200 
1500 

29 

03 

77 

1130 

26 

04 

77 

11  10 

17 

05 

77 

1040 

21 

06 

77 

1115 

26 

07 

77 

1130 

30 

08 

7T 

1  130 

2B 

09 

77 

1120 

26 

10 

77 

1120 

24 

11 

77 

1220 

13 

12 

77 

1315 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mr,  (  •  I 

MINIMUM 


14 

t6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

455 

4.50 

6.6 

285 

150.00 

5.6 

2B5 

ISO. 

5.6 

375 

160.00 

7.6 

450 

6.40 

8.2 

430 

2.80 

7.6 

405 

13.00 

7.3 

385 

6.20 

7.3 

405 

7.50 

6.8 

440 

13. 

7.  1 

444 

3.8 

7.3 

453 

4.5 

S.6 

465 

8.4 

7.8 

465 

160.00 

8.6 

406 

40.70 

7.3 

285 

2.80 

5.6 

NO  OF  SAMPLES 


61 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

or 

MO 

YR 

LMT 

35 

01 

77 

0930 

24 

02 

77 

1005 

29 

03 

77 

1030 

26 

04 

77 

'015 

1  7 

05 

77 

1020 

21 

06 

77 

1000 

26 

07 

77 

1015 

.10 

oa 

77 

1015 

23 

09 

77 

1020 

26 

10 

77 

1020 

24 

11 

77 

1010 

NOTlAWASAGA  RIVER 
ST  HIGHWAY  NO  92  W 
RIVER  COMPOSITE 


STN   STN  SAMP   PU 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mr;  I  -  | 

MINIMUM 


STATION 

ID:   03-0057-006-83 

GA  BEACH 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 

2470 

LONG 

U.T.M.  17  057B05C 

.0  4930225. 0  4 

REGION  03 

MI LEAGE 

0 

20 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

l 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CF5      TOTAL 

FECAL 

M  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25320 

4 

1800. 

8. 

2. 

0.0 

12.0 

06 

25401 

4 

92. 

10. 

6. 

1  .5 

13.6 

1  .2 

24414 

e 

2000. 

240. 

16. 

9.0 

15.4 

1  .4 

2444B 

e 

200. 

4. 

6. 

11.4 

9.7 

1  .0 

24462 

6 

17.6 

10.  1 

1  .4 

24517 

6 

70. 

16. 

14. 

18.7 

10.3 

2.2 

24552 

6 

1  10. 

16. 

14. 

IB. 9 

9.9 

3.0 

245S8 

6 

310. 

14. 

8. 

17.0 

9.9 

1  .4 

24624 

E 

13.3 

9.3 

1  .0 

26S1  1 

6 

2100. 

160. 

40. 

9.  1 

9  9 

0  .4 

26B44 

6 

12300. 

400. 

3600 

1.1 

10.6 

0.8 

12300. 

400. 

3600. 

18.9 

15.4 

3.0 

543.  ■ 

30." 

19.* 

10.7 

1  1  .0 

T  .3 

70. 

4. 

2. 

0.0 

9.3 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


2S 

01 

77 

0930 

24 

02 

77 

1005 

29 

03 

77 

1030 

26 

04 

77 

1015 

17 

05 

77 

1020 

21 

06 

77 

1000 

26 

07 

77 

1015 

30 

08 

77 

1015 

26 

09 

77 

1020 

26 

10 

77 

1020 

24 

1  1 

77 

1010 

MAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  "  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L I  DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

□■SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.05B 

0014 

0.121 

0.540 

0,009 

0.890 

323.0 

B.6 

314 

O.OBO 

0.016 

0.  148 

0.560 

0.007 

0.813 

155.0 

1  .9 

153 

0.118 

0.031 

0.  10B 

0.720 

0.012 

1  .  150 

339.0 

63.0 

276 

0.04B 

0.012 

0.020 

0.500 

0.007 

0.54B 

298.0 

11  .0 

287 

0  ,  036 

0.001 

0032 

0.500 

O.OOB 

0.447 

286.0 

9.3 

277 

0.068 

O.002 

0.034 

0.740 

0.008 

0.217 

2B2.0 

25.0 

257 

0.  104 

0.009 

0.056 

0.920 

0.002 

0.005L 

305.0 

27.0 

278 

0.052 

0.005 

0.002L 

0.400 

0.006 

0.374 

332.0 

15.0 

317 

0.097 

0.031 

0.040 

0.7a 

0.001 

0.879 

365. 

35. 

330 

0.O40 

0.009 

0.010 

0.45 

0.005 

0.450 

341  . 

9.3 

33  2 

0.037 

O.Ol  1 

0.016 

0.54 

0.004 

0.7B0 

329. 

9.3 

320 

0.  1  18 

0.031 

0.  148 

0.920 

0.012 

1  .150 

365. 

63.0 

332 

2  76 

0.067 

0.013 

0.053D 

0.605 

0.006 

0.596D 

305.0 

19.5 

301 

215 

0.036 

0.001 

0.002 

0.400 

0.001 

0.005 

155.0 

1  .9 

257 

153 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25 

01 

77 

0930 

24 

02 

77 

1005 

29 

03 

77 

1030 

26 

04 

77 

1015 

17 

05 

77 

1020 

21 

06 

77 

1000 

26 

07 

77 

1015 

30 

08 

77 

1015 

26 

09 

77 

1020 

26 

10 

77 

1020 

24 

11 

77 

1010 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I '} 

M.  1 N  I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

530 

6.50 

12.5 

23.0 

5.  10 

7.60 

0.680 

1  .OL 

235 

1  00 

14.5 

24.5 

6.70 

7.72 

l  .260 

1  .OL 

425 

38.00 

12.0 

22.5 

3.20 

7.95 

1  .650 

2.0 

490 

7.00 

12.0 

21  .5 

2  05 

7.99 

0.430 

1  .01 

470 

4.00 

10. 5 

21.5 

1  .55 

8.29 

0  500 

1  .OL 

445 

16.00 

10.0 

21  .0 

2.41 

8.  16 

0.680 

1  .01 

445 

13.00 

11  .0 

19.5 

4.  25 

8.18 

0.840 

1  .0 

500 

9.  20 

13.5 

27.5 

4.75 

8.02 

0.53Q 

1  .OL 

4B5 

28. 

14.5 

32.5 

4.95 

8.03 

1  .70 

1  . 

530 

6.7 

13.0 

28.5 

3-85 

7.93 

0.64 

1    L 

535 

7.6 

15.5 

32.5 

3.60 

8.03 

0.60 

1  . 

535 

38.00 

15.5 

32.5 

6.70 

8.  29 

1  .850 

2  0 

463 

12.46 

12.6 

25.0 

3.86 

7.99 

0  883 

1  .  ID 

235 

1  .00 

10.0 

19.5 

1  .55 

7.60 

0.430 

1  .0 

11 


11 


11 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

0930 

24 

02 

77 

1005 

29 

03 

77 

1030 

26 

04 

77 

1015 

17 

05 

77 

1020 

21 

06 

77 

1000 

26 

07 

77 

1015 

30 

08 

77 

1015 

26 

09 

77 

1020 

26 

to 

77 

1020 

24 

11 

77 

1010 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M\  ( ») 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67  66 

PTSSIUM  SODIUW 

K  NA 

MG/L  MG/l 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

B 

7 
15 

a 

6 

6 

21 

15 
S 
9 
9 


21 
10 
6 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20  L 

0 

0.001 

30 

0 

0.001 

24 

0 

0.001 

30 

0 

0.001 L 

35 

0.001 

21 

2 

0.001 

63 

0.OO1 

25 

0.001 

43 

0.001 

39 

20 

0.001 

63 

2 

0.001 

320 

0 

0.001D 

20 

0 

0.001 

62 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      Pj 
OY   MO    YH    LMT         D1ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25   01    77 

0930 

.3 

24   OS    77 

1005 

.3 

29   03    77 

1030 

.3 

26   04    77 

1015 

.3 

17   05    77 

1020 

.3 

21    06    77 

1000 

3 

26   07    77 

1015 

.3 

30   OB    77 

1015 

.3 

26   09   77 

1020 

3 

24    11    77 

1010 

.3 

MAXIMUM 

AVC  Oft 

GEOM   MN    1 • ] 
MINIMUM 

235 

203 

221 

225 

229 

21S 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

■TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.010L 

0.010 

O.OIOL 

0.005L 

0.030 

0.010L 

O.OIOL 

0.010 

0.005L 

0.010L 

0.030 

0.010L 

0.010 

O.OIOL 

0.005L 

0.030 

0.0301 

O.OIOL 

0.010 

O.OIOL 

0.005L 

0.030 

0.030 

0.010L 

S.010 

0.010L 

0.005L 

0.020 

0.030L 

0.020 

0.040 

0.020L 

O.OOSL 

O.OIOL 

0.020L 

0.020L 

O.OIOL 

0.O3OL 

O.OOSL 

0.0201 

0.0301 

0. 1001 

0 .  050 

0.  150L 

O.O20L 

2.400 

0.02    I 

0.03    L 

0.02    L 

0.01    L 

0.03    L 

0.005L 

0.01    L 

0 .  040 

0.100 

0.050 

0.  150 

0.020 

2.400 

0.0290 

0.023D 

0.018D 

0.031D 

0.0070 

0 . 2640 

0.020 

0.010 

0.010 

0.010 

O.005 

0.010 

201  236                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 


010L 

010L 

010L 

010L 

010L 

010 

002L 

100L 


0.02    L 


0.100 

0.020D 

0.002 


NO   OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION    TYPE: 


SAMP    DTE    HOUR 
OY   MO    VR    LMT 


BOYNE     RIVER 
COUNTY     ROAD     10. 
RIVER 


STATION  ID:   03-0057-007-02 


DOWNSTREAM  FROM  ALLISTON 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26    01 

77 

1510 

.3 

10    03 

77 

1200 
140S 

.3 
.3 

28    03 

77 

11  IS 

■  3 

25    04 

77 

1130 

.3 

16    05 

77 

1120 

.3 

20    06 

77 

1135 

.3 

25    07 

77 

11  45 

.3 

29  oa 

77 

1155 

.3 

2  7    09 

77 

1145 

.3 

25    10 

77 

1150 

.3 

23    11 

77 

1155 

.3 

MAXIMUM 

AUG   OR 

GEOM    MN 

1  •  1 

M I N 1  MUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
NOTTAMASAGA  RIVER 


U.T.M.  17  0593590.0  4890500.0  4 


934 

901 

444 

SO 

Si 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COL  1  FORM 
MF/100ML 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

25333 

6 

0 

320. 

4.        L 

25440 

4000. 

320. 

25440 

6 

24404 

6 

2900. 

200. 

24438 

6 

290. 

6. 

24472 

6 

260. 

28. 

24507 

e 

620. 

136 

24542 

6 

40000. 

HI. 

24  576 

6 

600. 

60. 

24614 

6 

3 

5400. 

5B4. 

268C0 

6 

260. 

10. 

26637 

6 

970. 

40000. 
1 167. * 
280. 

1  10. 

564. 
56.-    D 
4. 

84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


260. 

e. 

6. 
62. 
54. 
10. 
244. 
10. 
60. 


260. 
28. 

4. 


STORET    CODE: 

02 

002 

24  70 

REGION    03 

MILEAGE 

48. 

88 

60S 

3 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 

KPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

OEG    C 
'5 

MG/L 

6.0 

11.7 

3.6 

10.1 

11.0 

10.4 

14.3 

9.6 

16.1 

9.2 

21.7 

9.5 

20.9 

9.9 

15.0 

8.4 

B. 2 

12.1 

2.8 

11.7 

21  .7 

12.1 

11.0 

10.3 

1.5 

6.4 

1 

-DAY 

60D 

MG/L 


I  .8 
4.0 
2.0 
1  .0 
1  .0 


6.0 
2.6 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

,3 


26 

01 

77 

1510 

10 

03 

77 

1200 
1405 

28 

03 

77 

1115 

25 

04 

77 

1130 

16 

05 

77 

1120 

20 

06 

77 

1135 

25 

07 

77 

1145 

29 

08 

77 

1  155 

27 

09 

77 

1145 

25 

10 

77 

1150 

23 

11 

77 

1155 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.375 

0.375 

0.066 

0.340 

0.012 

2.240 

356. 0 

5.2 

0.331 

0.084 

0.330 

1  .620 

0.043 

0.777 

353.0 

156.0 

0.331 

0.084 

O.MD 

1  .62 

0.043 

0.777 

353. 

156. 

0.  136 

0.043 

0.080 

0.680 

0.010 

1  .420 

347  .0 

38.0 

0.124 

0.060 

0.054 

0.490 

0.012 

0.923 

312  .0 

7.8 

0.222 

0.  128 

0.020 

0  ,  500 

0.009 

1  .240 

325.0 

8.0 

0.376 

0.  150 

0.066 

0.640 

0.023 

1  .  120 

380.0 

51  .0 

0.540 

0.420 

0.050 

0.810 

0.012 

3.530 

3B3.0 

15,0 

0.  159 

0.099 

0.026 

0.530 

0.007 

0.838 

331  ,0 

9.  1 

0.  119 

0.055 

0.016 

0.75 

0.008 

0.442 

353. 

30. 

0.  193 

0.145 

0.012 

0.4B 

0.005 

0.895 

341  . 

5.9 

MAXIMUM 

AVG  OH  GEOM  MM  ( • ) 

MINI  MUM 


0.540 

0.420 

0.330 

1  .620 

0.043 

3.530 

383.0 

158.0 

0.255 

0.  151 

0.097 

D.7B7 

0.017 

1  .291 

348.5 

44.2 

0.119 

0.043 

0.012 

0.340 

0.005 

0.442 

312.0 

5.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26 

01 

77 

1510 

10 

03 

77 

1200 
1405 

28 

03 

77 

11  15 

25 

04 

77 

1130 

16 

05 

77 

1  120 

20 

06 

77 

M35 

25 

07 

77 

1145 

29 

OB 

77 

1155 

27 

09 

77 

1145 

25 

10 

77 

1  ISO 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M'J  I.  ■  | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

590 

3.  50 

22.0 

300 

55  .  00 

10.0 

300 

55 

to.o 

520 

26.00 

24.0 

510 

3.60 

16.0 

520 

2.40 

19.5 

530 

14.00 

21  .5 

560 

6.60 

32.0 

510 

3.20 

22.0 

510 

15. 

19.5 

553 

3.6 

21.0 

590 

55.00 

32.0 

491 

17.08 

19.6 

300 

2.40 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


63 


B.O,*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAMONT  CHEEK 
HIGHWAY  26  STAYNER 
RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTKS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1410 

2  4 

02 

77 

0930 

28 

03 

77 

1345 

25 

04 

77 

1340 

16 

05 

77 

1335 

10 

06 

77 

1345 

25 

07 

77 

1335 

29 

08 

77 

1100 

27 

09 

77 

1400 

25 

10 

77 

1410 

23 

11 

77 

1345 

.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINIMUM 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


25319 
25400 
24410 
24444 
24478 
24513 
24548 
24584 
24620 
26807 
26840 


901 
SCD 


STATION 

ID:   03-0057-009-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

Ml"iOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 

2470 

U.T.M.  17  0571900.0  4918850.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

11 

.20 

444         80 

ei 

84 

8B 

805 

3 

1 

OW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M. 

PSEUD. 

WATER 

OISS. 

5 -DAY 

CO  LI  FORM 

COLIFQRM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

350. 

110. 

18. 

1  .0 

120 

1  .8 

410. 

40. 

196. 

1  0 

13-4 

2.4 

25000. 

2300. 

600. 

G 

1  .9 

10.7 

6.5 

400. 

36. 

6. 

11.1 

10.7 

1  .2 

100. 

24. 

2. 

19. B 

10.9 

1  4 

1200. 

280. 

6600 

18.5 

B.9 

2.0 

600. 

80. 

6B. 

24.9 

9.6 

0,2 

17000. 

2900. 

1500. 

G 

17.  1 

9.4 

2  4 

53000. 

1  1 000 . 

3400- 

15.  1 

8.8 

7.5 

200. 

100.   L 

100. 

12.0 

14.7 

0  8 

37000- 

100. 

100. 

L 

1  .  1 

1  t-9 

0.2 

63000. 

tiooo. 

6600. 

24.9 

14.7 

7.5 

1811 .' 

221 . •  D 

145.* 

E 

11  .2 

1  1.0 

2.4 

100. 

24. 

2. 

1  .0 

8.8 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


1  1 


11 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMQN I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1410 

.3 

0.074 

0.019 

0.106 

0.510 

0.007 

0 .  990 

596  0 

26.0 

24  02 

77 

0930 

.3 

0.050 

0-019 

0.104 

0.430 

0.005 

1  .000 

656  0 

49.0 

28  03 

77 

1345 

.3 

0.740 

0.450 

0.980 

3.480 

0.031 

1  .710 

4260 

141  .0 

25  04 

77 

1340 

.3 

0.078 

0.029 

0.450 

O.OOB 

0.207 

38B.O 

3.  1 

16  05 

77 

1335 

.3 

0.079 

0.027 

0.030 

0.600 

0.014 

0.836 

238. 0 

3.B 

20  06 

77 

1345 

.3 

0.064 

0.003 

0.006 

O.BOO 

0.007 

1  ,060 

455.0 

4.8 

25  07 

77 

1335 

-3 

0.015 

0.002 

0.002L 

0.310 

0.01  1 

1  ,750 

458.0 

4.0 

29  08 

77 

1400 

.3 

0.  121 

0.020 

0.034 

0.690 

0,016 

0.505 

860.0 

120 

27  09 

77 

1400 

.3 

0,850 

0.50 

0.70 

2.44 

0.027 

0 . 1 5B 

506. 

12. 

25  10 

77 

1410 

.3 

0.068 

0.034 

0.01B 

0.40 

0.003 

0.567 

626. 

2.1 

23  11 

77 

1345 

.3 

0.120 

0.090 

0.050 

0.62 

0.006 

0.699 

4B7. 

4.0 

MAXIMUM 

0.B50 

0.50 

0.980 

3.480 

0.031 

1  .750 

B60.0 

141  .0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • ] 

0.205 

0.  10B 

0.203D 

0.975 

0.012 

0.862 

517.8 

23.  B 

MINIMUM 

0.015 

Q.002 

0.002 

0.310 

0.003 

0.158 

238.0 

2.  I 

7        107 

OISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/l 


NO  OF  SAMPLES 


11 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1410 

24 

02 

77 

0930 

28 

03 

77 

1345 

25 

04 

77 

1340 

16 

OS 

77 

1335 

20 

06 

77 

1345 

25 

07 

77 

1335 

29 

08 

77 

1400 

27 

09 

77 

1400 

25 

10 

77 

1410 

23 

11 

77 

1 345 

M  A  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN,  I  ■  < 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAV1PLES 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORID 

25C 

FORMAZIN 

VG/ 

UMH05 

UNITS 

1000 

4.00 

1  15.0 

1040 

9.00 

135.D 

470 

52.00 

25.0 

730 

1  BO 

70.0 

860 

1  .60 

110.0 

760 

1  .BO 

60.0 

720 

1  .40 

58.0 

1460 

7.  BO 

312.0 

790 

to. 

63. 

1025 

2.7 

132. 

795 

2.4 

60. 

1460 

52.00 

312.0 

877 

8.59 

103.6 

470 

1  .40 

25.0 

59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


7.61 
7.75 

7.B9 

B.42 
B.19 


8.42 
7.97 
7.61 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


1  .0 
1  OL 
1  .0 
1  .OL 
1.0 


1  .0 
1  .00 
t  .0 

5 


64 


e.o.w./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PINE  RIVER 
UPSTREAM  FB 
RIVER 


24 

01 

77 

1335 

10 

03 

77 

1200 
1445 

29 

03 

77 

1145 

26 

04 

77 

1  130 

1  7 

OS 

77 

1130 

21 

06 

77 

1  130 

26 

07 

77 

1  140 

30 

08 

77 

1  145 

28 

09 

77 

1135 

26 

10 

77 

1140 

24 

1 1 

77 

1240 

13 

12 

77 

1300 

5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UK  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ! - ) 

MINIMUM 


24 

01 

77 

1335 

10 

03 

77 

1200 
1445 

29 

03 

77 

1  145 

26 

04 

77 

1  130 

17 

05 

77 

1130 

21 

06 

77 

1  t30 

25 

07 

77 

1140 

30 

08 

77 

1  145 

2B 

09 

77 

1135 

26 

10 

77 

1140 

24 

1  1 

77 

1240 

13 

12 

77 

1300 

STATION 

ID:   03-0 

357-010-02 

SAGA  RIVEP-  : 

. 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  COD: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

MUROM 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAMASAGA  RIVER 

2470 

LONG 

U.T.M 

17  0568800.0  4907600.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

32.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

68 

805 

3 

l 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2531B 

4 

23000. 

152. 

16. 

1  .0 

12.0 

2.2 

25441 

2400. 

172. 

4.6 

25441 

3  6 

6.0 

12-6 

4  6 

24416 

6  3 

20000 . 

300. 

270. 

4.9 

13.0 

1  .8 

24450 

6 

400. 

4. 

4. 

8.9 

12.5 

1  .  1 

24434 

6 

15  9 

10.3 

2  .0 

24519 

E 

10000. 

25000. 

132. 

14.0 

9.5 

2  0 

24555 

6 

10100. 

76. 

6. 

17,2 

9.2 

O.B 

24591 

6 

3000. 

144. 

4.   L 

15.1 

10.7 

2.0 

24627 

6  9 

1  100. 

40. 

10.   L 

14  0 

10.2 

1  .6 

26814 

6  9 

1000. 

B. 

4.   L 

9.9 

10.6 

0.8 

26849 

6 

61000. 

!  020 . 

216- 

2.0 

11  .8 

l  .0 

26868 

4 

2000. 

4.   L 

80. 

0.0 

14.  B 

0.8 

61000. 

25000. 

270. 

17.2 

14. B 

4.6 

4565.* 

101 . -  0 

23*  D 

9.1 

11.4 

1  .9 

400, 

4. 

4. 

0.0 

9.2 

o.a 

11 

11 

10 

12 

12 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

TOTAL 

FUTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.  122 

0.085 

0.440 

0.790 

0.005 

1  .450 

285.0 

7.8 

0.297 

0.039 

0  208 

1  .330 

0.037 

0.773 

437.0 

255.0 

0  297 

0 .  039 

0.20B 

1  .33 

0.037 

0.773 

437. 

255 

0,275 

0.026 

0.082 

O.BOO 

0.008 

1  .350 

600.0 

353.0 

0.074 

0.041 

0.252 

0.600 

0.008 

1  .650 

291  0 

20.0 

0.066 

0.064 

0  260 

0.580 

0021 

1  .420 

269.0 

7  9 

0.  120 

0.076 

0.308 

0.7  20 

0.031 

0.B69 

297.0 

26.0 

0.  123 

0.076 

0.2BB 

0.650 

0.043 

0.622 

278.0 

1S.0 

0.  117 

0.079 

0.3)08 

0.640 

0.036 

0.529 

275.0 

17.0 

0.  107 

0.042 

0.  182 

0.71 

0.012 

0.378 

315 

22. 

0.089 

0.06B 

0.302 

0.60 

0.010 

0.700 

269 

3  3 

0.056 

0.033 

0 . 1  SO 

0.51 

0.004 

0.910 

289. 

4.6 

0.075 

0.039 

0.  196 

0  54 

0.005 

1  .23 

292. 

9.8 

0.297 

0.0B5 

0.440 

1  .330 

0.043 

1  .650 

600.0 

353.0 

0.  141 

0  054 

0.245 

0.754 

0.020 

0.973 

333.4 

76.7 

0.056 

0.026 

0.082 

0.51 

0.0O4 

0.378 

269.0 

3.3 

NO  OF  SAMPLES 


13 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA6 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

1335 

.3 

465 

3.60 

10.0 

10  03 

77 

1200 
1445 

.3 

•3 

280 
280 

150.00 
150. 

6.0 
6.0 

29  03 

77 

1145 

.3 

380 

170.00 

7.9 

26  04 

77 

1130 

.3 

455 

6.50 

9.4 

17  05 

77 

1  130 

.3 

435 

2.20 

9.0 

21  06 

77 

1130 

.3 

415 

14.00 

8.9 

26  07 

77 

1  140 

.3 

405 

4.60 

9.  1 

30  08 

77 

1145 

.3 

420 

8.60 

B.5 

2B  09 

77 

1135 

■  3 

450 

12. 

B.2 

26  10 

77 

1140 

.3 

449 

3.9 

8.5 

24  11 

77 

1240 

.3 

456 

4.2 

B.9 

13  12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

469 

469 

7.4 
170.00 

10.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ ) 

412 

41  .31 

8.4 

MINIMUM 

280 

2.20 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


65 


CONT'D 


B.O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

12 

01 

77 

1300 

22 

02 

77 

1  125 

16 

03 

77 

1055 

04 

04 

77 

1530 

10 

05 

77 

1015 

13 

06 

77 

1250 

14 

07 

77 

1035 

22 

07 

77 

0315 
1450 

1  1 

OB 

11 

1230 

07 

09 

77 

113S 

18 

10 

77 

1215 

24 

11 

77 

1140 

13 

12 

77 

1300 

BOYNE  RIVER 

FIRST  ER13GE  ON  HIGHWAY  24  NORTH  OF  HIGHWAY  10 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAK 

LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
NOTTAWASAGA  RIVER 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINI  MOW 


LONG 

u 

T.M 

17  0S64B75  0  4881425. G  4 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

Sample 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

no 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

27302 

4 

9 

0 

91000E+2 

65000E+1 

15000.   G 

27342 

6 

9 

0 

44000E+2 

67O00E+1 

7000. 

27378 

3 

9 

0 

19000E+1 

10000E+t 

10000. 

27414 

3 

9 

0 

2A000E+2 

15000E+1 

1000. 

27451 

5 

90000. 

4900. 

1 000 .   L 

27487 

S 

20000E+2 

20000. 

3400. 

27523 

5 

26000E+1 

30000. 

1500. 

26170 

280B6 

27565 

5 

29000. 

3200. 

1900. 

276CS 

5 

1 30006*1 

17000. 

2100. 

27645 

5 

400. 

44. 

32. 

276S7 

5 

33000E+1 

25000. 

13000. 

2772S 

6 

0 

127006*3 

91000E+2 

3004  1E-I-' 

400. 

16300E-H 

670COE+1 
27504. - 
44. 

15000.   G 

15000. 
2674.-  E 
32. 

STATION 

ID:   03-0057-011-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

24  70 

REGION  02 

MILEAGE 

76.  10 

SS 

805 

3 

1 

P5EU0. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

yPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  0 

MG/L 

MG/L 

0.0 

0.6 

60  0 

2.0 

T  ,  1 

50.0 

4.0 

106 

7  5 

3.0 

9  5 

9.0 

10.5 

10.9 

14,0 

22.0 

5.3 

17  OG 

21.5 

5  2 

34  .OG 

1B.9 

8.  1 

24.5 

3.6 

21  .0 

5.0 

26.0 

16.0 

3.7 

23.0 

9.3 

8.6 

9.0 

7.0 

5.0 

7.7 

77.5 

24.5 

10.9 

77.5 

12.1 

6.1 

27. 8U 

0.0 

0.6 

7.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

01 

77 

1200 

22 

02 

77 

1125 

16 

03 

77 

1055 

04 

04 

77 

1530 

10 

05 

77 

1045 

i  a 

06 

77 

1250 

14 

07 

77 

1035 

22 

07 

77 

0315 
1450 

11 

08 

77 

1230 

07 

09 

77 

1135 

1B 

10 

77 

1215 

24 

11 

77 

1  140 

13 

13 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( -) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4.900 

4.700 

20.000 

21 .000 

0.021 

0.079 

916.0 

192.0 

4  .  940 

0.5B0 

2B.60O 

28. BOO 

0.023 

0.052 

774.0 

46.0 

0.495 

0.  140 

0.320 

3.  100 

0.026 

3.270 

41B.0 

71  .0 

0.680 

0.450 

1  .540 

3.300 

0.020 

2.280 

530.0 

31  .0 

2.250 

2.250 

t  .  120 

2.  160 

0.  190 

0.550 

642.0 

90.0 

2.350 

1  .450 

4.250 

9.  100 

0.300 

0.630 

6B6.0 

30.0 

4.  150 

2.550 

2.820 

22 . 000 

0.950 

1  .  150 

752.0 

47.0 

5.050 

2.8S0 

8.  100 

25  .  000 

0.097 

0.088 

3.760 

2.700 

7.650 

1 8 . 600 

0.360 

0.330 

3.900 

2.500 

1 1 .000 

19.300 

0.091 

0.  134 

664.0 

41  .0 

1  .860 

O.BBO 

1  .780 

7.200 

0 .  6B0 

0.470 

660.0 

35.0 

0.715 

0.240 

0.460 

3.  100 

0.130 

2.470 

61  1  .0 

22.0 

O.OBO 

0.029 

0.160 

0.500 

0.046 

2.  160 

633.0 

19.0 

7.400 

1  .050 

6.200 

7.400 

0.025 

0.876 

671  .0 

39.0 

7.400 

4.700 

28.600 

2B.B00 

0.950 

3.270 

916.0 

192.0 

3.038 

1  .600 

6.714 

12. 183 

0.211 

1  .039 

663.  t 

55.3 

0.080 

0.039 

0.160 

0,500 

0.020 

0.052 

418.0 

19.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

01 

77 

1200 

22 

02 

77 

1125 

ii 

03 

77 

1055 

04 

04 

77 

1530 

10 

05 

77 

1045 

13 

06 

77 

1250 

14 

07 

77 

1035 

11 

OB 

77 

1230 

07 

09 

77 

1  135 

18 

10 

77 

1215 

24 

11 

77 

l  140 

1  3 

12 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINI  MUM 


14 

16 

Si 

59 

2B0 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

1240 

B2.00 

113.0 

12B0 

22.00 

1  15.0 

600 

22.00 

47.5 

840 

14.00 

70.0 

920 

22.00 

4.4 

1060 

14.00 

1 05 . 0 

60.0 

1040 

33.00 

110.0 

1  13.0 

1010 

1  6 .  00 

100.0 

970 

14.00 

9B.0 

905 

5.40 

65.0 

1000 

5.30 

100.0 

58. 0 

1060 

12.00 

95.0 

69.0 

12B0 

B2.00 

115.0 

113.0 

994 

21  .81 

85.2 

75.0 

600 

5.30 

4.4 

58.0 

95        52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B  O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


BOYNE  RIVER 

FIRST  CONCESSION  ROAD  EAST  OF  HIGHWAY  NO  24  NORTH  OF  HIGHWAY  NO  TO 


STATION  10:   03-0O57-Q12-02 


STN  st.m  samp  pj 

DIM  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1143 

.3 

22  02 

77 

1105 

.3 

16  03 

77 

1030 

3 

04  04 

77 

1105 

.3 

10  OS 

77 

1100 

3 

13  06 

77 

1300 

.3 

14  07 

77 

1020 

3 

22  07 

77 

0330 
1500 

.3 

.3 

11  08 

77 

1215 

3 

07  09 

77 

1  120 

.3 

18  10 

77 

1205 

3 

24  11 

77 

1130 

.3 

13  12 

77 

1145 

.3 

YAM  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1  '1 

MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  NOTTAMASAGA  RIVER 

24  70 

LONG 

U.T. 

M.  17  0565825.0  4883900.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

73. 

934 

901 

444 

ao 

81 

84 

B8 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FlOt)  CFS     TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

C0L1F0RM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

27303 

4 

11000. 

55C0. 

50. 

0.0 

10.0 

27343 

4 

15200. 

17000. 

40. 

0.0 

9.4 

27379 

3 

1500. 

400. 

80. 

2.0 

11.9 

27415 

6 

1 1000. 

1000. 

10. 

2.0 

11.8 

27452 

e  9 

400. 

40. 

70. 

9.0 

11.6 

27488 

7 

eoo. 

S3. 

30. 

19.0 

10.5 

27524 

B 

100. 

20. 

30. 

21  5 

5.9 

28169 

20.4 

8.4 

3BCS5 

22.0 

9.5 

27S56 

8 

320. 

160. 

110. 

22.5 

5.8 

27606 

B 

69000 . 

6600. 

412. 

14.9 

7.4 

27644 

6 

74000. 

1400. 

1500.   G 

9.4 

64 

27666 

6 

4000. 

700. 

360. 

27727 

4 

3.5 

10.6 

74000. 

1 7000 . 

1500. 

3340.' 

589  .  • 

90. 

100. 

20. 

10- 

32. S 
11  .2 

0.0 


11.9 
9.3 

5.8 


1 

■DAY 

BOO 

MG/L 

1 

8 

2 

0 

2 

2 

1 

0 

2 

6 

2 

6 

2 

4 

3 

0 

3 

0 

0 

8 

0 

8 

0 

2 

3 

0 

1 

8 

0 

.2 

NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


12  01 

77 

1140 

.3 

22  02 

77 

1105 

.3 

16  03 

77 

1030 

3 

04  04 

77 

1  105 

.3 

10  05 

77 

1100 

3 

13  06 

77 

1300 

.3 

14  07 

77 

1020 

.3 

22  07 

77 

0330 
1500 

3 
.3 

1  1  OB 

77 

1215 

.3 

07  09 

77 

1  120 

.3 

18  10 

77 

1205 

•3 

24  11 

77 

1130 

3 

13  12 

77 

1145 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(') 

M I N I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

0.420 

o.4:o 

1  .BOO 

2.400 

0.009 

0.851 

407.0 

3  2 

0.525 

0  525 

2.500 

3.500 

0.008 

0.457 

405.0 

3.0 

0.074 

0.023 

0.  102 

0.970 

0.010 

0  760 

253.0 

19.0 

0.  C60 

0.030 

0.  154 

0.690 

0.005 

0.790 

282.0 

7.2 

O.C82 

0.018 

0  006 

0 .  740 

0.006 

0  .  694 

337.0 

9.2 

0.280 

0.240 

0.074 

0.750 

0.025 

0.385 

351  .0 

3.6 

0.3SB 

0.325 

0.  132 

1  .480 

0.088 

0.567 

379.0 

6.3 

0.610 

0.600 

0.  106 

1  .080 

0.037 

0.453 

0.620 

0.450 

0.090 

1  .300 

0.035 

0.365 

0.340 

0.210 

0.090 

1  .020 

0.089 

0.651 

380.0 

4.5 

0.275 

0.140 

0.052 

1  .020 

0.066 

0.654 

439.0 

6.2 

0.110 

0.018 

0.004 

0.94O 

0.009 

0.858 

386.0 

5.5 

0.  102 

0.043 

0.  124 

0.820 

0.009 

0.9B5 

415.0 

3.2 

0.124 

0.095 

0.536 

0.980 

0.009 

1  .  100 

379.0 

3.7 

0.620 

0.600 

3.500 

2.500 

0.089 

1  .100 

439.0 

19.0 

0.384 

0.324 

0.412 

1  .  193 

0.029 

0.684 

367.8 

6.2 

0.060 

0.018 

0.004 

0.690 

0.005 

0.365 

253.0 

3.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


14 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

5TN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

CIMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

12  01 

77 

1  140 

.3 

660 

2.20 

32.5 

22  02 

77 

1  105 

■  3 

680 

2.20 

31  .0 

16  03 

77 

1030 

.3 

360 

6.50 

13.0 

04  04 

77 

1105 

.3 

460 

2.60 

18.0 

10  05 

77 

1100 

.3 

540 

3.40 

3.5 

13  06 

77 

1300 

,3 

560 

2.20 

38.0 

24.0 

14  07 

77 

1020 

3 

600 

3.00 

37.0 

28.5 

1  1  08 

77 

1215 

3 

S« 

2.50 

27.5 

07  09 

77 

1  120 

.3 

630 

3.00 

32.5 

1B  10 

77 

1205 

.3 

600 

2.  10 

23.5 

24  11 

77 

1130 

.3 

680 

1  .60 

52.0 

25.5 

13  12 

77 

1145 

.3 

MAXIMUM 

610 
680 

1  .80 
6.50 

24.5 
53.0 

34.0 
28.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  |  ■  } 

577 

2.76 

27.8 

25.5 

MINIMUM 

360 

1.60 

3.5 

34.0 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


12 


67 


9. O.K./  SITE: 
5AMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


BEETON  CHEEK 

AT  BRIDGE  ON  NORTH-SOUTH  ROAD  NORTH  OF 

RIVER 


BEETON 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
NOTTAWASAGA  RIVER 


STATION  ID:   03-0057-013  02 

STORET  CODE:  02 
002 
2470 


tl.T.H.  17  0597225.0  1S82975.0  4 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

VR 

LMT 

26 

ot 

77 

0915 

10 

03 

77 

1200 
1330 

?8 

03 

77 

1040 

25 

04 

77 

1  100 

16 

05 

77 

1050 

20 

06 

77 

11  10 

25 

07 

77 

11  15 

29 

as 

77 

1125 

27 

09 

77 

1120 

2S 

10 

77 

1125 

93-1 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BUG  DEPTH  NO 

FEET        MTPS 

-3  25327 

.3  25438 

.3  25438 

.3  24402 

.3  24436 

.3  24470 

.3  24505 

.3  24540 

.3  24576 

.3  24612 

.3  24649 


tl'AXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


901 
SCO 


444 
FLOW  CF5 


BO 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/100ML 

70. 
2400. 

3800. 
20000. 

100. 

400. 

BOO. 
1500. 
2600. 
6500. 


20000. 

1263. 

70. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 

52. 
92. 

132. 
28. 

a. 

192. 
142. 
244. 
538. 
40. 


538. 
85.  t 
8. 


ENTER. 
MF/100ML 


260. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IQOML 


120. 

8. 

8. 

60. 

18. 

12. 

252. 

30. 


260. 
31  .• 
4. 


605 
WATER 
TEMP. 
□  EG  C 

0.5 


7 

0 

3 

0 

to 

0 

14 

1 

15 

9 

22 

4 

21 

8 

14 

9 

8 

4 

22 

4 

1 1 

e 

□ 

5 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 


10 


10 


12.3 

10.1 

8.6 

'0 


5- DAY 
BOD 

MG/L 


1  .6 
7.0 
7.0 
1  .5 
3.  1 
2.0 
1  .8 
1  .2 
2.4 
1  .0 
3.0 


7.0 
2.9 
1  .0 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ ) 

MINIMUM 


26 

01 

77 

0945 

10 

03 

77 

1200 
1330 

28 

03 

77 

1040 

25 

04 

77 

1100 

16 

05 

77 

1050 

20 

06 

77 

1110 

25 

07 

77 

1115 

29 

08 

77 

1125 

17 

09 

77 

1120 

is 

to 

77 

1125 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M5/L 

MG/L 

0.037 

0.012 

0.  157 

0.380 

0.006 

0.970 

332.0 

9.0 

0.340 

0.036 

0.316 

1  .620 

0.034 

0.561 

348.0 

182.0 

0  340 

0.036 

0.316 

1  .62 

0,034 

0.561 

348. 

182. 

0.  1B0 

0.014 

0.104 

1  .020 

0.012 

1  .260 

418.0 

107.0 

0.510 

0.400 

1  .520 

2.300 

0.051 

0.599 

356.0 

7.9 

0.  104 

0.026 

0.036 

0.500 

0.005 

0.025 

320.0 

25.0 

0.  146 

0.035 

0.  129 

0.780 

0.020 

0.110 

317.0 

45.0 

0.  ICO 

0.013 

0.002 

0.900 

0.004 

0.036 

338.0 

60.0 

0.058 

0-01  t 

0.056 

0.610 

0.007 

0.113 

385.0 

79.0 

0.  177 

0.019 

0.040 

0.96 

0.013 

0.662 

427. 

77. 

0.430 

0.200 

0.222 

0.98 

0.056 

0.750 

428. 

16. 

0.510 

0.400 

1  .520 

2.300 

0.056 

1  .260 

428. 

182.0 

0.237 

0.073 

0.263 

1  .061 

0.022 

0.513 

365.2 

71  .8 

0.037 

0.011 

0.002 

0.3B0 

0.0O4 

0.025 

317.0 

7.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

D945 

10 

03 

77 

1200 
1330 

28 

03 

77 

1040 

25 

04 

77 

1  100 

16 

05 

77 

1050 

20 

06 

77 

1  1  10 

25 

07 

77 

1115 

29 

08 

77 

1125 

27 

09 

77 

1120 

25 

10 

77 

1135 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEO<*  MN  | - ) 

M I N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

30a 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

uimos 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

550 

4.80 

14.0 

255 

56.00 

6.4 

255 

56. 

6.4 

520 

45.00 

IB. 5 

650 

3.90 

33.5 

510 

B  00 

26.0 

450 

22.00 

7.7 

435 

25.00 

ts.s 

490 

22.00 

17.5 

560 

27. 

15.5 

659 

7.2 

34.0 

659 

56.00 

34.0 

4B5 

25.  16 

17.5 

255 

3.  BO 

6.4 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEETON  CREEK 
SECOND  CONCES 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YH  LMT    DI ST  BSG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1015 

.3 

10  03 

77 

1200 
1340 

.3 

.3 

28  03 

77 

105S 

.3 

25  04 

77 

1115 

.3 

16  05 

77 

1  105 

.3 

20  06 

77 

1  120 

.3 

25  07 

77 

1  125 

.3 

29  oe 

77 

1135 

.3 

27  09 

77 

1)30 

3 

25  10 

77 

1135 

.3 

33  11 

77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  W 

1  ■  1 

MINIMUM 

STATION 

ID:   03-0057-014-03 

NORTH  OF 

BEET!  ■:■' 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN;  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  NOT TAMASAGA  RIVER 

2470 

LONG 

U.T. 

M.  17  059B32S 

.0  4884400 

-0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

SB. 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

as 

B05 

3 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs    total 

FECAL 

M.F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COLIFOHM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

2532B 

4 

140. 

2B 

4. 

0.0 

5.0 

25439 

2500. 

78. 

240. 

25439 

3 

6 

5.0 

12.5 

24403 

6 

2000. 

ea. 

120. 

3.B 

9-4 

24437 

6 

3200. 

22. 

4 

10.5 

11.6 

24471 

6 

90. 

22 

2. 

15.  l 

10.0 

24506 

6 

330. 

400. 

10. 

16.4 

9.6 

24541 

6 

450. 

120. 

22- 

23  5 

10.7 

24577 

6 

1400. 

220. 

16. 

2i  0 

108 

24613 

6 

6400. 

B40. 

3B8. 

14.6 

9.2 

24660 

6 

3600. 

BO. 

10.   L 

B.2 

1 1  .a 

26836 

6 

600. 

6400. 
920.' 
90. 

100. 

640. 
94.  • 

2  2 

30. 

38B. 
31  .•  0 
2. 

2.0 

23.5 
TO. 9 
0.0 

11.9 

12.5 

10.2 
5.0 

1 

-DAY 

EOO 

MG/L 


8.0 
3.2 

1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


26  01 

77 

1015 

.3 

10  03 

77 

1200 
1340 

.3 
3 

2a  03 

77 

1055 

.3 

25  04 

77 

11  15 

.3 

16  05 

77 

1  105 

.3 

20  06 

77 

1  120 

.3 

25  07 

77 

1  I  25 

.3 

29  08 

77 

1  135 

.3 

2  7  09 

77 

1  130 

.3 

25  10 

77 

1135 

.3 

23  11 

77 

1  130 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  am 

!•) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

2l 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.059 

0.01  1 

0.  151 

0.450 

0006 

0  970 

375.0 

35  0 

0.542 

0.07B 

0.384 

2,  140 

0.050 

0  565 

540.0 

374  0 

0.542 

0  076 

0.384 

2  14 

0  050 

0  565 

540. 

374. 

0.216 

0.013 

0.  104 

1  .020 

0.01  1 

1  .  180 

460  0 

134.0 

0 .  1 64 

0.092 

0.204 

0.B50 

0.041 

0  .  654 

355. Q 

7  9 

0.066 

0.019 

0.024 

0.500 

0  005 

0  045 

34B  .0 

22  0 

0.  146 

0.032 

0.070 

0.  760 

0  021 

0  119 

398.0 

1C2.0 

0.  108 

0.010 

0.014 

0.720 

0.004 

0  .  051 

329.0 

30.0 

0.063 

0.008 

0.044 

0.590 

0.010 

0.  130 

351  0 

18.0 

0.  170 

0.020 

0.040 

0.92 

O.OlS 

0.770 

446. 

95. 

0.380 

0.  155 

0.  158 

1.10 

0.056 

0.712 

433. 

IB. 

0.542 

0.  155 

0.384 

2.  140 

0.056 

1  .180 

540.0 

374.0 

0.224 

0.047 

0.  143 

1  .017 

0.024 

0.524 

415.0 

1  10.0 

0  .  059 

0  .  008 

0  014 

0.450 

0.004 

0  .  045 

329  .0 

7.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST^  SAMP   PJ 
DY  MO  Y«  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77  1015 
10  03  77  1200 

1340 

28  03  77  1055 
25  04  7  7  U1S 
16  05  77  1105 
20  06  77  1 120 
25  07  77  I  125 

29  08  77  1135 

27  09  77  1130 
25  10  77  1135 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  i - > 

MIN I  MUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

CCND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

570 

8.60 

17  .0 

255 

7a.  00 

6.6 

255 

78. 

6.6 

530 

50  .  00 

17.0 

610 

4.20 

25.0 

S50 

4.40 

31  .5 

4B5 

26.00 

12.0 

475 

14.00 

19.0 

550 

7.50 

23.5 

550 

17. 

16.0 

£58 

6.  4 

37.5 

65B 

78.00 

37.5 

499 

26.74 

19.2 

255 

4.20 

6.6 

NO  OF  SAMPLES 


69 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION     TYPE 


BOYNE  HIVER 

AT  HIGHWAY  10  AND  89  5HELBURNE 

RIVEB 


STATION  ID:   03 -00S7- 01 6  02 


SAMO  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET        MTP.S 


13 

01 

77 

1215 

22 

02 

77 

1  145 

16 

03 

77 

1  105 

01 

04 

77 

1520 

10 

05 

77 

1036 

13 

06 

77 

1230 

14 

07 

77 

1240 

22 

07 

77 

0310 
1445 

11 

08 

77 

1235 

07 

09 

77 

1  140 

1B 

10 

77 

1225 

24 

11 

77 

1  145 

13 

12 

77 

1210 

WAX  I MUM 

AVG  OR  GEOM  fin    l  ■  ) 

M I  N  I M  UM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


2730t 
27341 
27377 
27413 
27450 
27486 
27522 
28168 
28084 
27560 
27604 
27646 
2768B 
27729 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN-  GREAT  LAKES 

MI'. OR  BASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  N0TT4WASAGA  RIVER 

U.T.M.  17  0564500.0  4360875.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COUFORM 
MF/1O0ML 

13000. 

200. 

100. 

140. 

40. 

1000. 

7900. 


21000. 

2100. 

104. 

6500. 

2900. 


21000. 

1000. 

40. 


ai 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

152. 

16. 

50. 

4. 

4. 

60. 

600.   G 


200. 

20. 

14. 
280. 

3D. 


600. 
4. 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/100ML 

60. 
12. 
70. 

4. 
32. 

8. 
600 .   G 


1600. 

140. 

36. 

680. 

120. 


1500. 
72." 


STORET  CODE: 

02 

OOJ 

24  70 

REGION  02 

MILEAGE 

78 

.50 

88 

605 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

9.1 

4.0 

0.0 

10-7 

D.4 

3.5 

1  1  .6 

3.0 

1  .5 

11.7 

2.0 

110 

10.6 

1  .4 

20.0 

20-0 

12.0 

19.0 

7.3 

2.4 

18.3 

7.6 

26.0 

20.0 

21  .5 

7.8 

4.0 

15.0 

9.2 

0.8 

10.8 

14.4 

0.2 
2.0 

4.0 

9.8 

o.a 

26.0 

20.0 

12.0 

11.6 

11.5 

2.8 

0.0 

7.3 

[  2 

12 


12 


'2 


12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTR5 


12  01 

77 

1215 

.3 

22  02 

77 

1  145 

.3 

16  03 

77 

1105 

.3 

04  04 

77 

1520 

.3 

10  05 

77 

1036 

.3 

13  06 

77 

1230 

.3 

14  07 

77 

1240 

.3 

22  07 

77 

0310 
1445 

.3 
.3 

1  1  08 

77 

1235 

.3 

07  09 

77 

1140 

.3 

18  10 

77 

1225 

,3 

24  11 

77 

1145 

.3 

13  12 

77 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 


12 

01 

77 

1215 

22 

02 

77 

1  145 

16 

03 

77 

1  105 

04 

04 

77 

1520 

10 

05 

77 

1036 

13 

06 

77 

1230 

14 

07 

77 

1240 

1  1 

08 

77 

12  35 

07 

03 

77 

1140 

18 

10 

77 

1225 

24 

11 

77 

1  145 

13 

12 

77 

1210 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.039 
0.041 
0.  150 
0.046 
0.O26 
1  .050 
0.050 
0  .  Gb4 
0.228 
0.316 
0.018 
0.014 
O.OBS 
0.062 


1  .050 
0.  156 
0.014 

14 

14 
COND. 
2SC 
UMHOS 

1030 

970 

540 

810 

1060 

1550 

1300 

740 

900 

835 

1065 

1520 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.004 
0.004 
0.029 
0.014 
0.006 
.007 
.006 
.008 
.  049 
.012 
•  001L 
.003 
.04  7 
.007 


0.049 

0.014D 

0.001 

14 

16 
TURB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

22.00 
5.90 

18.00 

12-00 
4.40 

46.00 
3.80 

12.  00 

1.50 

2.20 

1 16.00 

27.00 


19 
FILTERED 
AMMON I  ft 
MG/L 


373 
420 
144 
044 
036 
216 
05B 
040 
050 
066 
022 
012 
02B 
1D6 


0.420 
0.115 
0.012 

14 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


105. 
84. 
36. 
65. 


.0 

.0 

.5 

.0 

4.5 

270.0 

235.0 

96.0 

105.0 

41  .5 

133.0 

238.0 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.740 
0.980 
2.200 
0.710 
0.770 
6.500 
0.800 
1  .020 
,000 
.7B0 
.510 
.620 
.640 
.9B0 


6.500 
1  .518 
D.5I0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


45.0 
36.0 


58.0 

66.0 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.073 
0.014 
0.019 
0.015 
0.009 
0.017 
0.028 
0.  120 
0.1  10 
0.007 
0.004 
O.Ol  1 
0.O13 
0.021 


0.  120 
0.033 
0.004 

14 

230 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.087 
0-806 
3.530 
2.9BD 
0.386 
1  .780 
3.420 
2.230 
2.290 
1  .020 
0.061 
3.590 
2.770 
1  .880 


3.590 
1  .916 
0-061 

14 

95 
ACIDITY 
MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


656 
597 
407 
333 
676 
1606 
859 


6B8.0 
645.0 
560.0 
675.0 
932.0 


1 606 . 0 
719.5 
333.0 

12 

52 
TOT    4LK 
AT     LAB 
MG/L 


6  7                   107 

SUSP  DISS.  CALCUL 

SOLIDS  SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L  MG/L 


26.0 
9.6 

75.0 
20.0 

3.6 
635.0 

7.3 


174.0 

3.  1 

1  .5 

12.0 

33.0 


635.0 

83.3 

1  .5 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

MAXIMUM  1550  116.00 

AVG    OR    GEOM    MN     (»)  1028  22.57 

MINIMUM  540  1.50 

NO    OF    SAMPLES  12  12 


270.0 

118.0 

4.5 


66.0 
51  .3 
36.0 


70 


a.o.w 

/ 

SITE: 

N0TTAWA5AGA  RIVER 

STATION 

10:   03-0057-017-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  CONCESSION  ROAD 

2  ADJALA 

TOWNSHIP 

. 

STATION 

TYPE: 

RIVEF. 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE': 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 

24  70 

STN  NC 

17 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0584900.0  4877tOC 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

62.20 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pg 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

MF. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIS1 

BRG  DEPTH 

NO 

COL I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BCD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1045 

.3 

25313 

4 

10. 

2.   L 

8. 

1  .0 

5.8 

2.2 

23  02 

77 

1100 

.3 

25392 

1 

4. 

2. 

2.   L 

0.2 

14.  1 

0.6 

28  03 

77 

1020 

3 

24401 

e 

590. 

42. 

36. 

3.5 

7.6 

1  .0 

25  04 

77 

1045 

.3 

24435 

B 

156. 

14. 

6. 

8.9 

121 

0.7 

16  05 

7T 

1030 

.3 

24459 

6 

12. 

12. 

4. 

13.7 

9.9 

0.4 

20  06 

77 

1050 

.3 

24504 

6 

560. 

300. 

150. 

15.2 

10.3 

0.6 

25  07 

77 

1050 

3 

24539 

6 

320. 

2. 

16. 

20.0 

10.4 

0.2 

29  OB 

77 

11  10 

.3 

24575 

6 

490. 

32. 

12. 

19.3 

12.2 

0.4 

2  7  09 

77 

1100 

■  3 

2461  1 

6  3 

400. 

116. 

76. 

13  8 

10.5 

0.6 

25  10 

77 

1100 

3 
MAXIMUM 

24648 

6 

100. 
590. 

2.   L 
300. 

4. 
150. 

7.9 

20.0 

13.4 

14.1 

0.8 
2.2 

AVG 

OR  CEOM 

104.' 

13.'  D 

13.'  0 

10.4 

10.6 

O.B 

M 1 N 1  MUM 

4. 

2. 

2. 

0.2 

5.6 

0.2 

NO 

DF  SAMPLES 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

SAMP 

>TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OV  MO 

YB 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElOAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIOS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1045 

.3 

0.004 

0.002 

0  016 

0.230 

0.002 

0.720 

306.0 

7.5 

23  02 

77 

1100 

.3 

0.024 

0.002 

0.014 

0.200 

0  004 

0  694 

306.0 

1  .5 

28  03 

77 

1020 

.3 

0.  100 

0.005 

0.016 

0.4S0 

0-003 

0.597 

326.0 

69.0 

25  04 

77 

1045 

3 

0.017 

0.001 

0.004 

0.310 

0.003 

0.432 

277.0 

8.0 

16  05 

77 

1030 

.3 

0  009 

0.0011 

0.006 

0.220 

0.003 

0.  187 

282.0 

3.  1 

20  06 

77 

1050 

3 

0.019 

0.001 

0.030 

0 .  300 

0.003 

0.517 

282.0 

6.6 

25  07 

77 

1050 

.3 

0.014 

0 . 00 1 L 

0.006 

0.210 

0.002 

0.318 

391  .0 

6.7 

29  08 

77 

11  10 

3 

0.010 

0.001 

0.002 

0.270 

0.002 

0.228 

294.0 

3  6 

27  09 

77 

1100 

.3 

0.043 

0.002 

0.002L 

0.70 

0.003 

0.072 

336. 

24. 

25  10 

77 

1  too 

3 

0 .  006 

0.001 

0.006 

0.27 

0.002 

0.323 

305. 

2.5 

MAXIMUM 

0.  100 

0.005 

0.030 

0.70 

0.004 

0.730 

326.0 

69.0 

AVG 

OR  GEO!  Vi 

0.02S 

0.0020 

0.010D 

0.319 

0.003 

0.4CB 

299.5 

13.3 

M 1 N I  MUM 

0.004 

0.001 

0.002 

0.300 

0.002 

0.072 

277.0 

1.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or   MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTD5 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1045 

23 

02 

77 

1100 

28 

03 

77 

1020 

25 

00 

77 

1045 

16 

05 

77 

1030 

20 

06 

77 

1050 

25 

07 

77 

1050 

29 

08 

77 

1110 

27 

09 

77 

1100 

35 

10 

77 

1100 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

VINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TURB  . 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

510 

2.00 

9.  1 

500 

2.30 

7.6 

440 

23,00 

1  1  .0 

475 

3.  60 

9.9 

470 

1  .20 

8.0 

455 

1  .50 

7.7 

445 

2.20 

8.2 

455 

3.20 

9.2 

455 

6.6 

8.B 

491 

1  .6 

9.3 

510 

23.00 

11  .0 

470 

4.62 

8.9 

440 

1  .30 

7.6 

NO  OF  SAMPLES 


6.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


BOYNE  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  6  MULMUR  TOWNSHIP 

RIVER 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


24  01 

77 

1135 

.3 

23  02 

77 

1305 

3 

26  03 

77 

1  145 

.3 

35  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1200 

.3 

20  06 

77 

1215 

.3 

25  07 

77 

1220 

.3 

29  08 

77 

1230 

.3 

27  09 

77 

1230 

.3 

25  10 

77 

1235 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( * ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25315 
25394 
24406 
24440 
24474 
24509 
24544 
245BD 
24616 
26803 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN.  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 

U.T.M.  17  0579800.0  4890350.0  4 


444 

flow  cfs 


80 

total 

col  i  form 

MF/100ML 

40. 

60. 

30000 . 

136. 

100. 

70. 
144. 
590. 
500. 

10. 


20000 . 

169. 

10. 


81 

FECAL 

col; FORM 

MF/100ML 

22. 

44. 
340. 

10. 

38. 

18. 

76. 

18. 
206. 
4.   L 


340. 
35. 

4. 


84 

M,F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

6- 

2. 
180. 

4. 

4. 
76. 
36. 
18. 
9B. 

4.   L 


180. 
15. 

2. 


STATION 

10:   03-0057-019-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2470 

REGION  03 

MILEAGE 

60 

30 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.5 

6.0 

1  .4 

1  .0 

14.0 

0.8 

2.0 

9.7 

1  .0 

9.3 

1  1  .8 

0.4 

15.0 

9.7 

1  0 

17.1 

10.7 

0.4 

33.0 

11  .8 

0.2 

20  2 

10.5 

1  .0 

14  0 

tO. 8 

0.5 

8,0 

14.8 

1  .4 

22.0 

14.8 

1  .4 

11.0 

11  .0 

0.8 

0.5 

6.0 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


10 


71 


CONT  D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YH  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

1  t35 

.3 

23  02 

77 

1305 

.3 

28  03 

77 

1  145 

.3 

25  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1200 

,3 

20  06 

77 

1215 

.3 

35  07 

77 

1220 

.3 

29  OS 

77 

1230 

.3 

27  09 

77 

1330 

.3 

2S  10 

77 

1235 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

M6/-1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.072 

0.036 

0.096 

0,450 

0.012 

2.150 

331  .0 

12.0 

0.051 

0.03S 

0.034 

0.260 

0.008 

1  .BOO 

330.0 

3.6 

0.074 

0.023 

0.090 

0.640 

0.003 

1  .370 

296.0 

34.0 

0.006 

0.001 

0.002L 

0.310 

0.003 

0.712 

269,0 

2.2 

0,012 

0.001 

0.004 

0.320 

0.003 

0.537 

271  0 

3.6 

0,020 

0.002 

0.006 

0.370 

0.004 

0.406 

286.0 

9.8 

0.013 

0.003 

0.008 

0.310 

0.002 

0.078 

262.0 

4.6 

0.015 

0.001 

0.010 

0.350 

0.002 

0,108 

272.0 

3.5 

0.044 

0.012 

0.002L 

0.58 

0.004 

0.361 

330. 

11  . 

0.018 

0.001 

0.008 

0.40 

0,002 

0.608 

305. 

2.8 

0.074 

0.036 

0.096 

0.640 

0.012 

2.150 

331  .0 

34.0 

0.033 

0.012 

0.0200 

0.397 

0.005 

0.B13 

295.2 

a. 7 

0.008 

0.001 

0.002 

0 .  260 

0.002 

0.078 

262  .0 

2.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STv  SAMP   PJ 
Of    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTBS 


.3 
3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1135 

23 

02 

77 

1305 

28 

03 

77 

1145 

35 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1200 

20 

06 

77 

1215 

25 

07 

77 

1220 

29 

08 

77 

1230 

27 

09 

77 

1230 

25 

10 

77 

1235 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

M I N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHGS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

540 

1  .60 

13.0 

540 

1  .70 

12.5 

46S 

14.00 

21  .0 

475 

1  .00 

13.0 

445 

2.00 

12.0 

435 

2.80 

10.2 

395 

2.20 

10.0 

430 

2.20 

14.0 

500 

4.5 

18.0 

49B 

1  .4 

14.5 

540 

14.00 

21.0 

471 

3.34 

13.8 

395 

1  .00 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24 

01 

77 

1115 

23 

02 

77 

1325 

28 

D3 

77 

1200 

25 

04 

77 

1215 

16 

05 

77 

1210 

20 

OS 

77 

1230 

25 

07 

77 

1230 

29 

08 

77 

1240 

27 

09 

77 

1240 

25 

10 

77 

1250 

pine  river 

at  concession  road 

river   flow  gauge 


STN   STN  SAMP   Pu 
DI5T  BRG  DEPTH 
FEET        MIPS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OS  GEOM  MN  <  *  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRj    DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1  1  IS 

23 

02 

77 

1325 

26 

03 

77 

1200 

25 

04 

77 

1215 

16 

05 

77 

1210 

20 

06 

77 

1230 

25 

07 

77 

1230 

29 

08 

77 

1340 

27 

09 

77 

1240 

25 

10 

77 

1250 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I ■ 1 

MINIMUM 


STATION 

ID:   03-0057-020-02 

MULMUR 

TOWNSHIP 

0    02ED103 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  HIVES 

2470 

LONG 

Ll.T.M 

17  0579050.0  4B94100.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

47.20 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

SB 

805 

3 

1 

Sample 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

2  5314 

4 

34.50 

24. 

2 

6. 

0.0 

11.0 

0.6 

25395 

4 

33.50 

4. 

2. 

2. 

0.0 

13.8 

1  .O 

24407 

6 

177.00 

240. 

16. 

38. 

3.8 

10.8 

1  .2 

24441 

6 

93.70 

136. 

2. 

2. 

9.6 

10. 3 

0.2 

24475 

6 

63.  10 

76. 

12. 

4. 

13.4 

9.9 

0  6 

24510 

6 

39-40 

20. 

2.   L 

24. 

15.0 

10.9 

0,2 

24545 

6 

25.60 

4.   L 

2.   L 

20. 

20.9 

10.8 

0.2 

24581 

6 

37.80 

190. 

14. 

14. 

19.4 

I0.3 

1  .0 

24617 

6  3 

99  .  40 

320. 

30. 

22. 

14.2 

10.7 

0.2 

26604 

6 

63.00 

10. 

2.   L 

2. 

8.1 

12.1 

0.6 

177.00 

320. 

30. 

SB. 

20.9 

13.8 

1  .2 

66.70 

40.*  D 

5.  •  D 

8.' 

10.4 

11.1 

0.6 

25.60 

4. 

2. 

2. 

0.0 

9.S 

0.2 

10 

to 

10 

10 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

t07 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

0.075 

0.002 

ooio 

0.780 

0.003 

2  .450 

287.0 

2.9 

0.006 

0.002 

0  006 

0.320 

0.004 

2.000 

297.0 

9.8 

0.036 

0.008 

0012 

0.400 

O.004 

2.790 

273.0 

23.0 

0.011 

0  002 

O.OOB 

0.2  30 

0.004 

2.460 

266.0 

4,6 

0.014 

0,001 

0.004 

0.  300 

0.003 

2.260 

277.0 

4.7 

0.016 

0.002 

0.014 

0.270 

0.003 

0  947 

2B7.0 

7.2 

0.007 

0.001 

0.006 

0.210 

0.003 

0,967 

273.0 

3.1 

a.  008 

0.001 

0.006 

0,210 

0.003 

0.817 

273.0 

3.1 

0.014 

0  .  00 1  Is 

0.002L 

0.39 

0.002 

0.628 

288. 

5.7 

0,002 

0.001 

0.006 

0.24 

0.002 

1  .30 

289. 

1  .6 

0.075 

o.ooa 

0.014 

0.7B0 

0.004 

2-790 

297.0 

23.0 

0.019 

0.002D 

0.0070 

0.335 

0.003 

1  .662 

2B1  .2 

6.6 

0.002 

0.001 

0.002 

0.310 

0.002 

0.62B 

268  0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


72 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 

.3 


24 

or 

77 

1  1  15 

23 

02 

7? 

1325 

28 

03 

77 

1200 

2S 

04 

77 

1215 

16 

OS 

77 

t210 

20 

06 

77 

1230 

25 

07 

77 

1230 

29 

08 

77 

1240 

27 

09 

77 

1240 

25 

10 

77 

1250 

.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 


MAX 1MUM 

AVC  OR  GEOM  M\  i  •  I 

M 1 M 1  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20S 

35 

COND. 

TUBS. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

500 

1  20 

8.5 

480 

1  .  10 

7.7 

050 

12.00 

8.7 

470 

1  .60 

9.8 

460 

1  .50 

9.0 

430 

3.20 

8.7 

415 

1  .20 

8.1 

415 

1  .60 

7.5 

455 

2.6 

7.4 

468 

0.92 

8.4 

500 

12.  00 

9.8 

454 

2.59 

8.4 

415 

0.92 

7.4 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Yfl  LMT 


MAO  RIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  2 

RIVER    FLOW  GAUGE  Ft 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1330 

■3 

23  02 

77 

1350 

,3 

28  03 

77 

123D 

.3 

25  04 

77 

1235 

.3 

16  05 

77 

1235 

.3 

20  06 

77 

1250 

.3 

25  07 

77 

1255 

.3 

29  OS 

77 

1315 

.3 

27  09 

77 

1310 

■  3 

25  tO 

77 

1315 

.3 

23  11 

77 

1305 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 
23  03  77 

28  03  7  7 
25  04  77 
16  OS  77 
20  06  77 
2S  07  77 

29  06  77 

27  09  77 
2S  10  77 
23  11  77 


1330 
1350 
12  30 
1235 
1235 
1250 
1255 
1315 
1310 
1315 
1305 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 


STATION 

10:   03-0057-021 -02 

T05CRONTI0 

rOHNSHIP 

D  O2E0O05 

MAJOR  8ASIN:  GREAT  LAKES 

STORF.T  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 

2470 

LONG 

U.T.M 

17  0579600. 0  4906025.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

38.60 

934 

soi 

444 

BO 

B1 

B4 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTES. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25332 

4 

49.50 

236. 

16 

18- 

0.5 

3,2 

25396 

6 

49  00 

92. 

22. 

2- 

0.0 

14.4 

1  .4 

24408 

6 

520.00 

3OO0. 

300. 

180. 

3.2 

10.4 

1  .0 

24442 

6 

168  OC 

570. 

36. 

6. 

10.  1 

11.7 

0.4 

24476 

6 

82.70 

90. 

56. 

2. 

14.9 

10.1 

0.4 

2451  1 

6 

49.00 

380. 

172. 

50. 

16.0 

10.3 

0.6 

24546 

6 

37.50 

120. 

6. 

34. 

21.7 

10,5 

0.2 

245S2 

6 

49.50 

1200. 

324. 

36. 

19.9 

10.6 

1  .0 

24618 

6 

3 

201 .00 

37000. 

840. 

276. 

14.9 

10.4 

0.4 

26805 

6 

124.00 

400. 

10.   L 

10.   L 

9.0 

13.3 

0.8 

26839 

e 

261 .00 

500. 

70. 

30. 

1.8 

12.0 

520.00 

37000. 

840. 

376. 

21.7 

14.4 

2  ,2 

144.66 

549.' 

59,  •  D 

21  ."  D 

10.2 

11.3 

0.8 

37.50 

90. 

6. 

2. 

0.0 

10.1 

0.2 

11 

1  l 

1  1 

11 

1 1 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L10S 

MG/L 

P 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0 

005 

0  024 

0.220 

0.006 

1  .940 

312  .0 

14  0 

0.008 

0 

002 

O.OOB 

0.  180 

0.005 

1  .700 

31  1  .0 

8  3 

0.  1B2 

0 

D16 

0.050 

0.600 

0006 

1  .590 

451  .0 

17B, 0 

0.014 

0 

001 

0.004 

0.290 

0.0G4 

1  .  300 

262.0 

7.2 

0.011 

0 

001 

0.008 

0.310 

O.0C5 

1  .350 

262  .0 

4.0 

0.014 

0 

002 

0.018 

0.340 

0.006 

0.689 

295  0 

15.0 

0.021 

0 

003 

0.008 

0.300 

0.004 

0.556 

280.0 

13.0 

0.015 

c 

003 

0.012 

0.350 

0.005 

0.445 

272.0 

12.0 

0.077 

0 

004 

0.002L 

0.58 

0.004 

0.401 

315. 

44. 

0.008 

0 

001 

0.004 

0.42 

0.003 

0.857 

293. 

6.7 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 


0.182 

0.016 

0.050 

0.600 

0.006 

1  .940 

451  .0 

178.0 

0.036 

0.004 

0.01 40 

0.359 

0.D05 

I  .103 

307.3 

30.2 

0.008 

O.001 

0.002 

0.  180 

0.003 

0 .  40 1 

262.0 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1330 

.3 

23  D2 

77 

1350 

.3 

2B  03 

77 

1230 

.3 

25  04 

77 

1235 

.3 

16  05 

77 

1335 

.3 

20  06 

77 

1250 

.3 

25  07 

77 

1255 

.3 

29  08 

77 

1315 

.3 

27  09 

77 

1310 

-3 

25  10 

77 

1315 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

62 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

500 

6.80 

8.3 

520 

2.40 

7.9 

420 

60.00 

B.3 

450 

2  ,60 

7.3 

465 

1  .60 

7.2 

430 

8.50 

7.4 

410 

7.50 

6.9 

400 

7.00 

6.7 

435 

23. 

8.2 

461 

3.8 

7.5 

520 

60.00 

8.3 

449 

12.34 

7.6 

400 

1  .BO 

6.7 

AT  LAB 


208 

35 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UC/L 

NO  OF  SAMPLES 


10 


73 


B.O.W. /  SITE : 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


MAO  RIVER 

AT  COUNTY  «D  9 

RIVER 


5 AMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

DI5T  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

26  01 

77 

1300 

.3 

23  02 

77 

1420 

.3 

23  03 

77 

1315 

.3 

25  04 

77 

1305 

.3 

16  OS 

77 

1305 

.3 

20  06 

77 

1315 

.3 

25  07 

77 

1315 

.3 

29  03 

77 

1335 

-3 

27  09 

77 

1330 

.3 

25  10 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  ■  | 

M I N 1  MUM 

PJ 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DISI  BOG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP.  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINI  MUM 


26 

01 

77 

1300 

23 

02 

77 

1420 

23 

□3 

77 

1315 

25 

04 

77 

1305 

16 

05 

77 

1305 

20 

06 

77 

1315 

2'5 

07 

77 

1315 

29 

08 

77 

1335 

27 

09 

77 

1330 

25 

10 

77 

1340 

STATION 

ID:   03-0057-022-02 

REEMORE 

MAJOB  BASIN:  GREAT  LAKES 

stem.' 

02 

MISOH  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  NOTTAWASAGA  RIVER 

2470 

LONG 

U.T.M 

17  0568950.0  490SI00.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

46.70 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F  . 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFOP.M 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

KF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25331 

4 

116. 

4.    L 

24. 

0.0 

1  .4 

25397 

4 

72. 

6. 

2.   L 

1  .0 

13.6 

1  .4 

24409 

6 

8000. 

228. 

200. 

3.3 

9.8 

1  .2 

24443 

6 

140. 

52. 

22. 

9.5 

12.6 

0.5 

24477 

6 

70. 

2.   L 

2. 

15.9 

10.5 

0.8 

24512 

6 

860. 

260. 

122. 

16.0 

10.5 

0.5 

24547 

6 

1600. 

344. 

60. 

22.6 

10.4 

0.2 

24563 

6 

1100. 

2BB. 

68. 

19.9 

11.2 

1  .0 

24619 

6  3 

3100. 

428. 

264. 

14.9 

11.1 

0.4 

26806 

E 

300. 

20. 

10 

10.3 

13.2 

0.6 

BOOO. 

428. 

264. 

25.6 

13.6 

1  .4 

497.* 

51  .-  0 

30.*  0 

11  .3 

1  1.4 

0.8 

70. 

2. 

2. 

0.0 

98 

0.2 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.005 

0.024 

0.290 

0.006 

2.190 

321  .0 

8.9 

0.011 

0.002 

0.010 

0.250 

0.005 

2.100 

323.0 

5.0 

0.  106 

0.017 

0.064 

0.640 

0.005 

1  .540 

341  .0 

74.0 

0.017 

0.0D1 L 

0.004 

0.380 

0.003 

0.587 

261  .0 

3.9 

0.012 

0.001L 

0.004 

0.32O 

0.004 

1  .410 

279,0 

6.0 

0.056 

O.Ooi 

O.OOB 

0.600 

0.004 

0.821 

295.0 

24.0 

0.033 

0.001 

0.010 

0.450 

0.004 

0.636 

297.0 

21  .0 

0.014 

0.001 

0.010 

0.380 

0.003 

0.497 

274.0 

7,1 

0.043 

0.005 

0.002L 

0.59 

0.003 

0.347 

278. 

20. 

0.006 

0.001 

0.002 

0.44 

0.003 

0.882 

280. 

1  .9 

0.  106 

0.017 

0.064 

0.640 

0.006 

2.  190 

341  .0 

74.0 

0,032 

0. 004D 

0.0140 

0.434 

0.004 

1  .  101 

294.9 

17.2 

0.006 

0.001 

0.002 

0.250 

0.003 

0.347 

261  .0 

1  .9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST-i  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  <  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


26 

01 

77 

1300 

23 

02 

77 

1420 

28 

03 

77 

1315 

25 

04 

77 

1305 

16 

05 

77 

1305 

20 

06 

77 

1315 

25 

07 

77 

1315 

29 

OS 

77 

1335 

27 

09 

77 

1330 

25 

10 

77 

1340 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

520 

4.  20 

9.2 

520 

2.20 

9.0 

410 

30.00 

9.  1 

4  90 

1  .60 

7.8 

450 

2.00 

7.9 

450 

a.  20 

8.7 

425 

6.00 

9.0 

410 

4.00 

7.6 

420 

10. 

8.3 

446 

1  .8 

8.0 

520 

30.00 

9.2 

454 

7.00 

8.5 

410 

1  .60 

7.6 

8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  07  77  1040 

30  OB  77  1040 

28  09  77  1040 

26  10  77  1045 

24  11  77  1145 

14  12  77  1450 


NOTTAWASAGA  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  26  EDENVALE 

RIVER 


STN   5T\  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <*  j 

M 1 N I  MUM 


934 
SAMPLE 

NO 


24553 
245S9 
24625 
26812 
26847 
26877 


901 
SCD 


6 
6 

3  6 
6 
6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
NOTTAWASAGA  RIVER 


U.T.M.  17  05B7600.0  4922450.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

800. 
430. 
31  ODD. 
200. 
1250. 
800. 


31000. 
1 135. • 
200. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

142. 

66. 
280. 

10. 
164. 

10. 


280. 
59. 
10. 


84 

M.  F. 
ENTER. 


40. 

4. 

106. 

10. 
1  12. 

10. 


112. 
24. 

4 


STATION     ID:        03-0057-023-02 

STORET    CODE:    02 


REGION  03 

MILEAGE 

sa 

BOS 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

lB.g 

9.8 

17.5 

11  .3 

14.  l 

9.2 

9.5 

9.  1 

1  .9 

11-1 

0.0 

7.0 

1B.9 

1  1  .3 

10.3 

9.6 

0.0 

7.0 

S-DAY 
BOD 

MG/L 


1  .2 
0.9 
0,6 


NO    OF     SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  07  77  1040 

30  OB  77  1010 

2B  09  77  1040 

26  10  77  1045 

24  11  77  1145 

14  12  77  1450 


.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

F  UURED 

F] LTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACT IVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

D -  SO  L I DS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.092 

0.012 

0.01B 

0.560 

0.016 

0  399 

330  .0 

50  0 

0.082 

0.013 

0  022 

0.520 

0.013 

0.377 

345  .0 

36  0 

0.  135 

0.026 

0  024 

0.90 

C.Ol  1 

0.774 

415. 

74 

0.049 

0.008 

0.006 

0.51 

0.006 

0.479 

333. 

a. 4 

0.03B 

C.OlS 

0.030 

0.54 

0.004 

0.710 

334. 

9.7 

0,035 

0.015 

0.072 

0.53 

0.013 

0.976 

330. 

2.0 

0.135 

0.026 

0.072 

0.90 

0.016 

0.976 

415. 

74. 

0.072 

0.015 

0.029 

0.593 

D.Ol  1 

0.619 

347  .8 

30.0 

0.035 

0  OOB 

0.006 

0.51 

0  004 

0.377 

330.0 

2.0 

HO  OF  5AMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MC  YP  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  07 

77 

1040 

.3 

30  03 

77 

1040 

.3 

2B  OS 

77 

1040 

.3 

26  10 

77 

«045 

.3 

24  11 

77 

1145 

3 

14  12 

77 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  IN  l'| 
MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

2R0 

95 

52 

COND 

TUB8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACT IVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

2SC 

FORMALIN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

445 

32.00 

10.5 

<as 

17.00 

13.0 

520 

30 

16  0 

5  30 

5.3 

13  5 

520 

5.6 

15.5 

545 

S.I 

14.0 

545 

30. 

50B 

14.  17 

445 

5.  1 

16.0 
13. B 
10.5 


206 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 

BEE  TON  CREEK 

STATION 

;c 

03-0057-024-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  S1MC0E  COUNTY  ROAD  NO.  10  NORTH  OF 

TOTTINGHAM 

STATION  TYPE: 

RIVER    FLOW  GAUGE 

FED  02EDI0O 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  8ASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM.  NOTTAWASAGA  RIVER 

STORET  CODE: 

02 

002 

2470 

STN  NO     24 

LIT 

LONG 

U  T.M.  17  0595250.0  4876950.0  4 

REGION  03 

MI LEAGE 

66.20 

934       901 

444          BO          81          B4 

8B 

805          3 

1 

SAMP  DTE  HOUR 

STN   STN  SAMP   Pj 

SAMPLE       SCO 

FLO*  CF5       TOTAL       FECAL       M.F. 

PSEUO. 

WATER      DISS. 

5-DAY 

DY  MO  YR  LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM   COL  I  FORM     ENTER. 

MPA 

TEMP.          02 

BOD 

FEET       MTR5 

WF/100ML   MF/100ML   MF/lOOML 

MF/100WL 

CEG  C        MG/L 

MG/L 

23  11  77  1105 


20. 


2.9 


12.5 


MIX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i  -  I 
MINIMUM 


1100. 

20. 

50 

1100. * 

20.' 

SO 

1100. 

20. 

50 

2.9 
2.9 
2.9 


12.5 
12.5 
12.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUH   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    D15T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23  11  77  1105 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  SITE:  WYE  RIVER 

SAMPLE  POINT.  AT  HIGHWAY  12  EAST  OF  MIDLAND 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ED0I1 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
WYE  RIVER 


STATION  ID:   03-00  70-001-02 

STORET  CODE:  02 
002 
2620 


U.T.M.  17  0591350.0  4964050.0  4 


REGION  03 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1030 

24 

02 

77 

1040 

30 

03 

77 

1240 

27 

04 

77 

1230 

•6 

05 

77 

1220 

22 

oe 

77 

T215 

27 

07 

77 

1215 

31 

OB 

77 

114S 

29 

09 

77 

1215 

37 

10 

77 

1210 

24 

11 

77 

1  105 

14 

12 

77 

1350 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25321 
25402 
24427 
24461 
24495 
24530 
245  =  6 
24602 
24639 
26826 
26846 
26875 


901 
SCD 


6 

6 

B  9 
B  9 
B  9 
8  9 
8  9 
8 


444 

FLO*  CFS 


37  00 

33  40 
343  00 

34  90 
1  9  80 
13.50 
13  50 
15.00 
59.40 
41  .  10 
85  40 
69.00 


80 
TOTAL 
COlIFORM 
MF/100ML 

100. 
40. 
210. 
156. 
344. 

70. 

80. 
332. 
236. 
140. 
316- 


81 
FECAL 
COL! FORM 
MF/lOOML 

20. 

2    L 
64  . 
12. 
36. 

2. 
10. 
20. 
10. 
36. 

6. 


ENTER. 
MF/10CML 

4.   L 
2    L 

56 
320. 

14. 

2    L 
2.   L 

64. 

34. 

9G. 

20. 


88 

PSEUD- 

MPA 

MF/lOOML 


805 

WATER 

TEMP. 

DEG  C 


3 
DISS. 
C2 
BS/L 


S-DAY 

BOD 

MG/L 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  l ■ J 
MINIMUM 


343.00 
63.75 
13.50 


344. 
150.- 
40. 


64. 

12. 
2. 


320. 
17. 


19.3 
10.1 

0.0 


14.2 
8.3 
3.0 


5.5 
1  .5 
0.5 


NO    OF    SAVPLES 


75 


12 

CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  WO  Yd  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1030 

24 

02 

77 

1040 

30 

03 

77 

1240 

27 

04 

77 

1230 

18 

05 

77 

1220 

22 

06 

77 

1215 

27 

07 

77 

1215 

31 

08 

77 

1  145 

29 

09 

77 

1215 

2? 

10 

77 

1210 

24 

11 

77 

1105 

14 

12 

77 

1350 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS, 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIOS 

D- SOLIOS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.212 

0.012 

0.193 

1  .650 

0.009 

0.320 

326.0 

7.5 

0.01B 

0.004 

0  064 

0.  1S0 

0.002 

0.  163 

553.0 

a. 9 

0.0S2 

O.OuB 

0.0O6 

0.720 

O.OOB 

0.627 

221  .0 

33.0 

0.052 

0.006 

0.016 

0.510 

0.004 

0.054 

263.0 

B.9 

0.C3B 

0.009 

0.012 

0.430 

0.002 

0.008 

254.0 

4.2 

0.065 

0.026 

0.012 

0.410 

0.002 

0  008 

244.0 

3.9 

0.036 

0.018 

0.014 

0.46O 

0.002 

0.005L 

232.0 

1  .2 

0.032 

O.DlO 

0.010 

0.430 

0.002 

O.OOB 

232.0 

0.7 

0.  117 

0 .  020 

0.87 

0.004 

O.021 

232. 

0.8 

0.023 

0.002 

0.016 

0.44 

0.007 

0.15B 

245. 

1  .3 

0.022 

0.D04 

0.036 

0.54 

0.008 

0.695 

253. 

0. 

0.021 

0.007 

0.08B 

0.60 

0.015 

0.687 

283. 

7.1 

0.212 

0.026 

0.193 

1  .650 

0.015 

0.595 

553.0 

23.0 

0.060 

0.010 

0.041 

0.605 

0.005 

0 . 230D 

278.3 

5.5 

0.016 

0.002 

0.0O6 

0.  ISO 

0.002 

0.005 

221  .0 

0. 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


2S 

01 

77 

1030 

24 

02 

77 

1040 

30 

03 

77 

1240 

27 

04 

77 

1230 

16 

05 

77 

1220 

22 

06 

77 

1215 

27 

07 

77 

1215 

31 

08 

77 

1145 

29 

09 

77 

1215 

37 

10 

77 

1210 

24 

11 

77 

1105 

14 

12 

77 

13S0 

YIAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • J 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

530 

5.40 

17.5 

BBO 

4.  BO 

110.0 

305 

22.00 

7.9 

390 

3.60 

B.3 

3B5 

1  .60 

6.  1 

370 

1  60 

4.3 

355 

1  .00 

4.2 

355 

1  .00 

5.7 

355 

1  .5 

7.  1 

410 

1  .7 

9.5 

417 

3.7 

10,5 

424 

2.8 

15.5 

BBO 

23.00 

110.0 

431 

4.23 

17.2 

305 

1  .00 

4.2 

95        52        55 

ACIDITY   TOT  ALK         PH 
MG/L     AT  LAB     AT  LAB 
(UG/L 


20B 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WYE  RIVER 

AT  COUNTY  ROAD  NO  6  NORTH  OF  ELMVALE 

RIVER   Flow  gauge  feo  02ED01 I 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
WYE  RIVER 


STATION  ID:   03-0070-002-02 


STORET  CODE:  02 
002 


U.T.M.  17  05B7600.0  4940800.0  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  11  77  1040 
14  12  77  1425 


STN 
DIST 

FEET 


STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


26845 
26876 


901 
SCD 


444        80  Bl  84        88  805         3          1 

FLOW  CFS       TOTAL  FECAL  M.F.      PSEUD.  WATER  DISS.  5-DAY 

COL! FORM  C0L1F0RM  ENTER.        MPA  TEMP.         02        BOD 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  DEG  C       MG/L  MG/L 

21000.  1500.   G  1500.   G  2.0  11.1  1.B 

3900.  328.  82.  0.0  10. 0  0.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  | 

MINIMUM 


21000. 
9050. 
3900. 


1500. 
701  . 
328. 


1500. 
351. 

32. 


2.0 
1  .0 
0.0 


10.6 
10-0 


0.4 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE 
DY  MO  YH 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIOS 

MG/L 

6 
SUSP, 
SOLIDS 
MG/L 

24  11  7  7 
14  12  77 

1040 
1425 

.3 

.3 

0.094 
0.052 

0.044 
0.024 

0.134 
0.  124 

0.73 
0.61 

0.006 
0.005 

1  .51 

0.958 

340. 
264. 

18. 
12. 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1 ■ ) 

M I N I  MUM 

0.094 
0.073 
0.052 

0.044 
0.034 
0.024 

0.  134 
0.129 
0.124 

0.72 
0.67 
0.61 

0.006 
0.006 
0.005 

1  .51 
1  .1B4 
0.B5B 

340. 
302. 
264. 

IB. 
15. 
12. 

7        t07 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yfl  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  1 1  77  1040 
14  12  77  1425 


.3 

-3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

M I N I  MUM 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

520 
428 

B.3 

7.6 

20,0 
15.0 

520 
474 
428 

B.3 
8.0 
7.6 

20.0 
17.5 
15.0 

: 

NO  OF  SAMPLES 


76 


BO.*/  SITE:  STUBGEO>»  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  12  STURGEON  84V 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


25  01 

77 

10SO 

3 

24  02 

77 

1  IIS 

3 

30  03 

77 

1210 

3 

27  04 

77 

1  155 

3 

18  OS 

77 

1  ISO 

.3 

22  oe 

77 

1  (50 

.3 

27  07 

77 

11 45 

3 

31  09 

77 

11  10 

3 

29  09 

77 

1145 

.3 

27  10 

77 

1140 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m  i'i 

MINIMUM 

934 

Sample 
no 


25322 
25403 
24426 
244G0 
24494 
24529 
24565 
24601 
2463S 
26825 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
STURGEON    RIVER 


U.T.M.     17   0600350.0   4953750 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

40. 

16. 
440. 
112. 
248. 

136. 
104. 
288. 
136. 


440. 

118. 

16. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


20. 
14. 
78. 


28. 

4. 

48. 

2. 


78. 

12.* 

2. 


STATION 

ID:   03-0075-001 -02 
STORET  CODE: 

02 

002 

2690 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

.40 

84 

88 

805 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

4-   L 

0.5 

5.0 

3.0 

4-   L 

1.0 

6.2 

1  .4 

32. 

7.8 

ij. a 

o  a 

2.   L 

7.9 

11.8 

0.6 

6. 

16.4 

11.4 

0.2 

14.7 

10-8 

0.2 

48. 

16.9 

11.2 

1  .0 

4. 

15.9 

11  .5 

0.2 

50. 

12.0 

l  l  .9 

0.4 

46. 

9.2 

12.1 

0.4 

50. 

16.9 

12.8 

2.0 

11.-  D 

10.3 

10.  S 

0.7 

2. 

0.5 

5.0 

0  2 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1050 

.3 

24  02 

77 

11  15 

.3 

30  03 

77 

1210 

.3 

27  04 

77 

1155 

.3 

18  05 

77 

11  50 

.3 

22  06 

77 

1  150 

3 

37  07 

77 

1145 

.3 

31  08 

77 

11  10 

•  3 

29  09 

77 

1145 

.3 

27  10 

77 

1  140 

.3 

MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
■3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1050 

24 

02 

77 

1115 

30 

03 

77 

1210 

27 

04 

77 

1  155 

18 

05 

77 

1  150 

22 

06 

77 

1  150 

27 

07 

77 

1145 

31 

oe 

77 

1110 

29 

09 

77 

1145 

27 

10 

77 

1140 

3 
.3 
•3 

.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


064 
009 
088 
013 
01  1 
014 
010 
012 
017 
007 


0.088 
0.025 
0.007 


COND . 

25C 

UMHOS 

500 
350 
225 
330 
350 
355 
360 
350 
310 
334 


005 
002 
005 
004 
002 
002 
004 
002 
005 
002 


0.005 
0.003 
0.002 

10 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

42.00 
1  .60 

16.  00 
2.60 
1  .60 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


047 
024 
006 
018 
0(2 
006 
008 
003 
006 


0.047 
0.014 
0.003 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


70 
3. 
4. 
3 
1, 
2 
2 
2 
4 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.440 

0.  190 

0.520 

0.230 

0.240 

0.210 

0.260 

0.250 

0.45 

0.25 


0.520 
0.304 
0 .  1  90 


59 
SULPHATE 


MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


007 
003 
003 
002 
005 
004 
003 
003 
003 
002 


0.007 
0.004 
0.002 

10 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.735 
0.697 
0.287 
0.372 
0.365 
0.416 
0.387 
0.307 
0.  102 
0.262 


0.735 
0.393 
0.102 

10 

95 
ACIDITY 
MC/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


426 
233 
213 
219 
233 
234 
235 
231 
214 
219 


426.0 
245.7 
213.0 

10 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


6 

SUSP. 

S0LID5 

MG/L 

96.0 

5.4 

67.0 


4. 
3. 

1  . 

3. 

12. 

2. 


96.0 
19. B 


55 
PH 
AT    LAB 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


20a 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  { • | 

MINIMUM 


580 
354 
225 


42.00 
7.47 
1  .20 


70.0 
9.9 

2.2 


NO  OF  SAVPLES 


B.O.W./  SITE:  COLOWATER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  CNR  BRIDGE  COlDWATER 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUC 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  5AMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1320 

3 

24  02 

77 

1345 

.3 

30  03 

77 

0920 

3 

27  04 

77 

0900 

.3 

18  05 

77 

0905 

.3 

22  06 

77 

0910 

.3 

27  07 

77 

0900 

.3 

31  OS 

77 

0830 

.3 

29  09 

77 

0900 

.3 

27  10 

77 

0905 

.3 

25  11 

77 

0905 

.3 

14  12 

77 

1125 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

(  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   03-0076-001-02 

ER 

0  02EDOO7 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM;  NORTH 

RIVER 

3700 

LONG 

U.T.M 

.  1 7  06O706C 

.0  4952175 

.0  4 

REGION  03 

MI LEAGE 

1. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

ee 

805 

3 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

25326 

4 

47.00 

510. 

68. 

36. 

0  5 

14.0 

25407 

4 

52.00 

1500.   G 

300 ,   G 

100. 

'  .5 

11.3 

24421 

6 

338.00 

200. 

92. 

124. 

6.8 

13.6 

24455 

6 

64.50 

280. 

28. 

44. 

6.5 

11.2 

24499 

6 

4B.60 

2400. 

560. 

132. 

17.1 

10.6 

24524 

6 

39.  10 

15.2 

9.  1 

24S60 

6 

32.60 

512. 

164. 

260. 

16. B 

9.2 

24596 

e 

38  50 

2100. 

272. 

282. 

15.1 

10.3 

24633 

6 

105.00 

4200. 

364. 

360. 

10.4 

12.9 

26820 

6 

59-10 

400. 

20. 

260. 

7.0 

11  .2 

268  54 

6 

1 1 6 . 00 

4  600. 

ISO. 

760. 

1.0 

12.3 

26871 

4 

84.30 

200. 

70. 

130. 

0.0 

333.00 

4600. 

560. 

760. 

17.1 

14.0 

85.39 

852.-  U 

123. •  U 

160.' 

B.2 

M.4 

32.60 

200. 

20. 

36. 

0.0 

9.1 

1 

DAY 

BOO 

MG/L 


77 


1  .2 

0.7 
0.2 

11         13 
CQNT' D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DISt  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1320 

34 

02 

77 

1345 

30 

03 

77 

0920 

27 

04 

77 

0900 

ia 

OS 

77 

0905 

22 

06 

77 

0910 

27 

07 

77 

0900 

31 

06 

77 

0830 

29 

09 

77 

0900 

27 

10 

77 

0905 

25 

11 

77 

0905 

14 

12 

77 

1135 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLI  OS 

SOUDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.004 

0.023 

0.220 

0.003 

0.705 

271  .0 

11  .0 

0  .016 

0.003 

0.020 

0.  170 

0.002 

0.843 

271  .0 

11  .0 

0 .  1  30 

0.013 

0.024 

D.600 

0.005 

0.440 

301  .0 

119.0 

0.01  1 

0.003 

0.020 

0.220 

0.002 

0.55a 

257.0 

6.6 

0.023 

0.002 

0.012 

0.310 

0.004 

0.39S 

261  .0 

17.0 

0.028 

0.006 

0.046 

0.310 

0.005 

0.365 

254  .0 

13.0 

0.022 

0.006 

0.014 

0.280 

0.003 

0-387 

257.0 

13.0 

0.023 

0.004 

0.008 

0.230 

0.003 

0.332 

255.0 

14.0 

0.056 

0.009 

0.006 

0.52 

0.003 

0.297 

274. 

27. 

0.014 

0.004 

0.006 

0.24 

0.003 

0.364 

265. 

6.2 

0.024 

0.006 

o.oto 

0.30 

0.002 

0.413 

267. 

12. 

0.084 

O.O05 

0.022 

0.58 

D.002 

0.527 

313. 

62. 

0.130 

0.013 

0.046 

0.600 

0.005 

0.705 

313. 

119.0 

0.037 

0.005 

0.018 

0.332 

0.003 

0.454 

270.5 

26.0 

0.011 

0.002 

0.006 

0.  170 

0.002 

0.297 

254.0 

6.2 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 


25 

01 

77 

1320 

24 

02 

77 

1345 

30 

03 

77 

0920 

27 

04 

77 

0900 

IB 

os 

77 

0905 

22 

06 

77 

09 10 

27 

07 

77 

0900 

31 

06 

77 

0830 

29 

09 

77 

0900 

27 

10 

77 

0905 

25 

1  1 

77 

0905 

14 

12 

77 

1125 

.3 
,3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  Oft  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TUfiB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

400 

4.00 

6.2 

400 

4.00 

5.8 

2  80 

37.00 

6.0 

385 

4.20 

6.4 

375 

3.50 

4.9 

370 

5.50 

4.4 

375 

7.00 

4.4 

370 

6.00 

4.7 

380 

12. 

7.3 

398 

4-3 

7.1 

393 

6.9 

8.0 

386 

8.6 

7.6 

400 

37 .  00 

8.D 

376 

8.58 

6.1 

280 

3.50 

4.4 

280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


55 

206 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  RIVER 

AT  SIMCOE  COUNTY  ROAO  17 

RIVED 


MAJOR  BASIN 
MINOR  8A5IN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HUBON 
NORTH  RIVER 


STATION    10:       03-0076-002-02 

STQRET    CODE:    02 
002 
2700 


U.T.M.    17    0608700. 0  4956150.0    4 


REGION   03 


MILEAGE 


SAMP    DTE    HOUR 

DY    MO     Yfl     LMT 


25 

01 

77 

130D 

24 

02 

77 

1315 

30 

03 

77 

095D 

27 

04 

77 

0920 

1B 

05 

77 

0930 

22 

06 

77 

0930 

27 

07 

7  7 

0920 

31 

06 

77 

0B50 

29 

09 

77 

0930 

27 

10 

77 

0930 

STN        ST>J     SAMP       PJ 
DIST    BBG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25325 
25406 
24422 
24456 
244g0 
24525 
24561 
24597 
24634 
26821 


9D1 
SCD 


444 

flow  Cfs 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/1O0ML 

250. 
310. 
600. 
l  16. 
44. 

90. 

156. 

7100. 

500. 


81 

FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

52. 
54. 
36. 
28. 

12. 

4. 
26. 

400. 
30. 


B4  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML 

4. 

14. 

520. 

8. 


4. 

8. 
640. 
210. 


805 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 

0.0 


3 
OISS- 
02 
MG/L 

13.6 

9.3 
1  1  .4 
1  1  .4 

9.9 
10.7 
10.2 

9.6 
11.4 
1  1  .4 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1  2 
1  8 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BS3  DEPTH 
FEET       MTRS 


25    01 

77 

1300 

.3 

24     02 

77 

1315 

.3 

30    03 

77 

0950 

.3 

27    04 

77 

0920 

.3 

18    05 

77 

D930 

.3 

22    06 

77 

0930 

.3 

27    07 

77 

0920 

.3 

31     08 

77 

0850 

.3 

29    09 

77 

0930 

.3 

27    10 

77 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (  •  ] 

M I N I  MUM 

7100. 

400. 

640. 

19.0 

13.6 

1  .8 

284.' 

33.* 

25.  •    D 

11.0 

10-9 

1  .  1 

44. 

4. 

4. 

0.0 

9.3 

0    2 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0.036 

o.ooa 

0.074 

0.520 

0.006 

0.455 

274.0 

14.0 

0.068 

0    008 

0.062 

0.560 

0.003 

0.407 

288.0 

41  .0 

0.074 

0.013 

0.206 

0.600 

0.D05 

0    355 

199.0 

36.0 

0.D25 

D.003 

0.010 

0.390 

0.003 

0.197 

273.0 

5.B 

0.052 

0.003 

0.01B 

0.270 

0.004 

0.086 

254  .0 

20.0 

0.040 

0.004 

0.032 

0.540 

0.007 

0.098 

342  .0 

16.0 

0.C34 

0    006 

0.012 

0.510 

0.002 

0.005L 

291  .0 

11.0 

0.029 

0.004 

0.028 

0.470 

0.003 

0.087 

27B.O 

17,0 

0  .  026 

0.D43 

0.016 

0.52 

0.012 

0.493 

226. 

28. 

0.037 

0.003 

0.006 

0.54 

0.003 

0.063 

253. 

13. 

0.088 

0.04  3 

0.206 

0.600 

0.012 

0.493 

342.0 

41  .0 

0.044 

0.010 

0.046 

0.492 

0.005 

0.2150 

267.8 

20.4 

0.025 

0.003 

0 .  006 

0.270 

0.002 

0.005 

199.0 

5.8 

NO  OF  SAMPLES 


78 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STi    SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 

1300 

.3 

24  02  77 

1315 

.3 

30  03  77 

0950 

.3 

27  04  77 

0920 

3 

18  05  77 

0930 

3 

22  06  77 

0930 

.3 

27  07  77 

092D 

.3 

31  08  77 

OBSD 

.3 

29  09  77 

0930 

.3 

27  VO  77 

0930 

3 
WAX [MUM 

Ave  OR 

GEOM  MN  (•) 

HIM  MUM 

14 

IB 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MS/L 

UG/L 

435 

4.50 

21  .0 

3B0 

12.00 

8.5 

245 

1B.00 

6.7 

475 

3.60 

30,0 

360 

7.60 

9.0 

510 

8.80 

44.0 

430 

e.oo 

24.5 

420 

9.  20 

23.0 

305 

27. 

9.5 

369 

8  3 

8.8 

5t0 

27. 

44.0 

393 

10.72 

18.5 

245 

3.  BO 

6.7 

HO  OF  SAMPLES 


BOH 

/ 

SITE: 

HOLLAND 

RIVER 

STATION 

ID:   03-0077 

001 -02 

SAMPLE  POINT: 

OueenSville  road 

RIVER  DRIVE 

PARK 

STATION 

TYPE  : 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORI 

02 

MINOR 

6AS1N:   LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  0619650.0  4885250.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

81 

.30 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

■J.I 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

01    MO 

VH 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

NO 

COL  1  FORM 

COL  I  FORM 

ENTEC 

, 

MPA 

temp. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27  01 

77 

0910 

.3 

27017 

4 

20000E*! 

6700. 

2800. 

0.5 

3.0 

6.0 

25  02 

77 

0300 

.3 

27033 

4 

12000£*1 

800. 

100. 

1  .0 

5,0 

7.0 

12  04 

77 

0920 

.3 

27049 

9 

440. 

10.   L 

10. 

L 

11.0 

3.0 

3.0 

03  05 

77 

0920 

-3 

27065 

9 

2000. 

10.   L 

100. 

L 

14.0 

4.0 

4  .8 

30  05 

77 

1015 

.3 

2  7085 

5 

240. 

76. 

8. 

21.0 

5.0 

2.8 

04  07 

77 

0930 

.3 

27101 

5 

1000. 

10. 

30. 

22  5 

6.4 

12.0 

03  08 

77 

0920 

.3 

271  18 

S 

200. 

30. 

20. 

22.0 

4  2 

3.3 

31  08 

77 

0900 

.3 

27135 

e 

5 

5900. 

28. 

4. 

18.0 

7.6 

3.0 

03  10 

77 

0905 

.3 

27152 

6 

1 

59000 . 

1450. 

2300. 

12.0 

3.6 

2.0 

03  11 

77 

0945 

.3 

27169 

8 

6 

2100. 

10. 

100, 

L 

12.5 

4.0 

1  .2 

01  12 

77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

27186 

6 

21000. 
2OO00E*! 

1700. 
6700. 

5700. 
5700. 

3.5 

22.5 

3.0 
8.4 

1  .6 
12.0 

AVG 

OR  GEO* 

MM  1  •  ) 
MINIMUM 

4506. • 
200. 

96  .  •  D 
10. 

97.' 
4. 

s 

12.5 
0.5 

4.6 
3.0 

4.2 

1  2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1 


11 


27  01 

77 

0910 

.3 

25  02 

77 

0900 

.3 

12  04 

77 

0920 

.3 

03  05 

77 

0920 

.3 

30  05 

77 

1015 

.3 

04  07 

77 

0930 

.3 

03  08 

77 

0920 

.3 

31  08 

77 

0900 

.3 

03  10 

77 

0905 

.3 

03  11 

77 

0945 

.3 

01  12 

7T 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  I 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMQN  1 A 

KJElUAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.BSO 

0.730 

8.400 

8.500 

0.032 

3.300 

586.0 

11  .0 

1  .030 

0.875 

5.600 

10.100 

0.032 

4.590 

707. 0 

35.0 

0.  190 

0.  102 

0.828 

I  .430 

0.031 

1  .BIO 

494.0 

22.0 

0.268 

0.021 

0.023 

1  .240 

0.090 

2.  100 

529.0 

45.0 

0.232 

0.114 

0.588 

2.000 

0.  176 

1  .  100 

423.0 

34,0 

0.292 

0.007 

0.370 

3.020 

0.240 

1  .460 

516.0 

38.0 

0.260 

0.OE4 

0,096 

2.020 

0.058 

0.647 

462.0 

31  .0 

0.154 

0.037 

0.  140 

1  .080 

0.070 

1  .530 

529.0 

25.0 

0.300 

0.  140 

0.196 

1  .080 

0.038 

1  .740 

487.0 

36.0 

0.  164 

0.0B2 

0.126 

0.B10 

0.043 

2.8B0 

555.0 

28.0 

0.370 

0.240 

1  .080 

1  .730 

0.036 

2.010 

556.0 

19.0 

1  .030 

0.B75 

6.400 

10. 100 

0.240 

4.590 

707.0 

45.0 

0.374 

0.219 

1  .587 

3.001 

0.077 

2.104 

531  .3 

29.5 

0.154 

O.007 

0.028 

0.810 

0.031 

0.647 

423.0 

11  .0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56         59  280         95 

CONO.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE       MG/L 

UMHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


27  Ol  77 

0910 

3 

1020 

9.60 

1  13.0 

25  02  77 

0900 

.3 

1110 

20.00 

160.0 

12  04  77 

0920 

.3 

800 

13.00 

65.0 

03  05  77 

0920 

.3 

620 

22.  00 

90.0 

30  05  77 

1015 

.3 

630 

20.00 

53.0 

04  07  77 

0930 

.3 

800 

16-00 

105.0 

03  08  77 

0920 

3 

650 

20.00 

75.0 

31  08  77 

0900 

3 

620 

12.00 

IOO.0 

03  10  77 

0905 

.3 

680 

22.00 

52.0 

03  11  77 

0945 

.3 

646 

21.00 

83.0 

01  12  77 

0900 

3 

660 

8.90 

86.0 

MAXIMUM 

1110 

22.00 

160.0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

621 

16.77 

89.5 

MINIMUM 

630 

8. 90 

52.0 

52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


79 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  WO  YR  LMT 


30  05  77  1015 
04  07  77  0930 
03  08  77  0920 

31  08  77  0900 
03  10  77  0905 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

235 
TOTAL 
MERCUBY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

0.020L 
0.030L 
0.030L 
0  030L 
0.050 

229  315  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM      2  INC 

MG/L  MG/L      MG/L 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L      MG/L       MG/L 


MAXIMUM  0.050 

AVG  OR  CEOM  MM  ( • )  0.0320 

MINIMUM  0.020 

NO  OF  SAMPLES  5 


B.O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


5CH0M9ERG  RIVER 
HIGHWAY  11  BRADFORD 
RIVEB 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


27 

01 

77 

0850 

25 

02 

77 

0845 

12 

04 

77 

0905 

03 

05 

77 

0900 

30 

05 

77 

1000 

04 

07 

77 

0900 

03 

OS 

77 

0900 

31 

OS 

77 

0840 

03 

10 

77 

0845 

03 

1 1 

77 

0350 

01 

12 

77 

0845 

27 

01 

77 

0850 

25 

OS 

77 

0845 

'2 

04 

77 

0905 

03 

05 

77 

0900 

30 

05 

77 

1000 

04 

07 

77 

0900 

03 

OB 

77 

0900 

31 

08 

77 

0840 

03 

10 

77 

0845 

03 

11 

77 

0850 

01 

12 

77 

0845 

MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MN  (  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


.3 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    (  •  I 

MINIMUM 


57 

01 

77 

0850 

25 

02 

77 

0845 

12 

04 

77 

0905 

03 

05 

77 

0900 

30 

05 

77 

1000 

04 

07 

77 

0900 

03 

08 

77 

0900 

31 

08 

7T 

0640 

03 

10 

77 

0B4S 

03 

11 

77 

0850 

01 

•2 

77 

0B45 

STATION 

10:   03-0077-002-02 

WAJOB  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOB  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STSEAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T.M. 

17  0616325.0  4BS5250.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

81  .90 

S34 

901 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL1F0RM 

C0L1FQRM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2  7016 

4 

10. 

20. 

4. 

1  .0 

4.D 

1  .0 

27032 

4 

e. 

4,   L 

4. 

1  .0 

3.0 

0.9 

2704S 

9 

188. 

4. 

6. 

9.5 

7.0 

2.0 

27064 

6  a 

120. 

BS. 

4- 

14.0 

3.0 

3.4 

270H4 

8  E 

130. 

20. 

20. 

21  .5 

7.0 

I  .8 

27100 

8  6 

1600. 

4B4. 

88. 

22.0 

5.6 

4.0 

271  17 

B  5 

700. 

380. 

12. 

22.0 

4.2 

2.  1 

27134 

B  S 

6900. 

520. 

10.   L 

19.5 

7.6 

2.8 

27151 

8 

75000. 

3400. 

2500. 

10.0 

5.8 

2.2 

27168 

6 

4500. 

BOO. 

100.   L 

11  .0 

4.0 

2.4 

27185 

6 

1700. 

10.   L 

100. 

2.5 

3.4 

0.8 

75000 . 

3400. 

2500. 

22.0 

7.6 

4  0 

536.' 

B4.»  D 

2S.*  D 

12.2 

5.0 

2.1 

3. 

4. 

4. 

1  .0 

3.0 

0.8 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

33 

34 

19 

SO 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEBED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

BEACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.028 

0.010 

0.264 

0.550 

0.007 

0.593 

379.0 

4  .3 

0.043 

0.015 

0  226 

0.710 

0.009 

0.651 

440  0 

21  .0 

0.  143 

0  067 

0.134 

1  .  100 

0.021 

2.420 

497  0 

31  .0 

0.  103 

0.003 

0.012 

0.81O 

0.001 

0.0051 

447  .0 

29.0 

0.114 

0  080 

0.990 

0.005 

0.010 

462  .0 

27.0 

0.264 

0.026 

0  .  006 

1  .060 

0.002 

0.001 L 

446  0 

22.0 

0.  24B 

0.0B7 

0.092 

1  .340 

0.007 

0.013 

384  0 

30.0 

0.  122 

0.015 

0.100 

2.060 

0.  180 

4.570 

688.0 

34.0 

0.320 

0.  185 

0.  136 

2.050 

0.065 

7.370 

587.0 

35  0 

0.081 

0.010 

0.062 

1  .020 

0.006 

0.449 

467.0 

14.0 

0.087 

0.031 

0.202 

0.740 

0.020 

2.530 

572.0 

10.0 

0.320 

0.185 

0.264 

2.050 

0.  180 

7.370 

688.0 

35.0 

0.  144 

0.051 

0.119 

1  .  130 

0.029 

1  692D 

4SB.  1 

22.5 

0.028 

0.003 

0.006 

0.550 

0.001 

0.001 

379.0 

4.3 

10 

11 

11 

1  1 

11 

11 

1  1 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

3.20 

34.5 

690 

5.20 

58.0 

740 

12.00 

53.0 

680 

14.00 

46.5 

690 

17.00 

46.0 

620 

12.00 

47.0 

520 

1 6 .  00 

40.5 

860 

B.50 

65.0 

780 

18.00 

46.5 

690 

7.80 

37.0 

B40 

5.80 

53.0 

860 

1S.O0 

65.0 

705 

10.86 

47.9 

520 

3.20 

34.5 

NO    OF    SA'/PLES 


11 


80 


SAMP   DTE   HOUR 
CY   MO   VR    LMT 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 


235 
10TAL 
MERCURY 

WG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
"GA 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MO/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201                    238                     60 

■  TOTAL  TOTAL               T0TA1 

ZtNL  MN  HICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L                MG/L 


30  05  77  1000 
04  OT  77  0900 
03   08    77   0900 

31  06  77  0840 
03    10   77   0645 


3 

.3 
.3 
.3 

.3 


0  .  050 

0.030L 

0.030L 

0.060 

0.030L 


MAXIMUM  0.060 

AVG   OR    GEOM   MN    I • )  0.040D 

MINIMUM  0.030 

NO    OF    SAMPLES  5 


B.O.  *./  SITE 
SAmJll.  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DT  MO  YH  LMT 


HOLLAND  RIVER 
HERALD  ROAD  F] 
RIVER    FLOW  G 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


27  01 

77 

0935 

.a 

25  02 

77 

0930 

.3 

12  04 

77 

0955 

.3 

03  05 

77 

0950 

.3 

30  05 

77 

1115 

.3 

04  07 

77 

1000 

,3 

03  OB 

77 

0945 

.3 

31  08 

77 

0920 

.3 

03  10 

77 

0920 

.3 

03  1  1 

77 

0925 

.3 

01  12 

77 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  t  •  1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


27  01 

77 

0935 

.3 

25  02 

77 

0930 

.3 

12  04 

77 

0955 

.3 

03  05 

77 

0950 

.3 

30  05 

77 

1115 

.3 

04  07 

77 

1000 

3 

03  08 

77 

0945 

.3 

31  08 

77 

0920 

.3 

03  10 

77 

0920 

.3 

03  1  1 

77 

0925 

.3 

01  12 

77 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  |  -  1 
MINIMUM 

STATICN 

ID   ('-  '  .. 

"7-O0r  02 

CESSION 

NORTH  OF 

NEWMARKET 

D  02EC009 

MAJOR 

9ASIN:  GREAT  LAKES 

STORE   ::■' 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T.M 

17  0623700.0  4881725  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

87.  to 

934 

901 

444 

80 

ei 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLON  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

0? 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27018 

4 

tl  .60 

57000. 

3900. 

1600. 

0.5 

7.0 

26.0 

27034 

6 

46.60 

10000E+1 

4200. 

200. 

1  .0 

6.0 

14.0 

27050 

9 

44.50 

35000. 

2900. 

600. 

12.0 

3.0 

3.5 

27066 

6 

29.40 

4.   L 

4.   L 

100.   L 

13.0 

4.0 

1  .8 

2  7  366 

0 

S  9 

17.80 

1800. 

100.    L 

20. 

2O.0 

7.6 

6.6 

27102 

0 

B  8 

14.60 

tooo. 

100. 

100.   L 

22.5 

6.4 

6.5 

271  19 

0 

S  8 

20.40 

5900. 

280. 

20. 

22.0 

6.2 

2.6 

27136 

8 

5 

21  .80 

25000. 

860. 

300. 

19.  0 

5.4 

2.2 

27153 

6 

158.00 

13900. 

910. 

290. 

12.0 

5.0 

2.4 

27170 

e 

S 

29.10 

92000. 

2100. 

990. 

13.0 

3-0 

1  .4 

27187 

6 

204.00 

270OOE+1 

6000. 

15000.   G 

5.0 

2.6 

7.0 

204.00 

27000E+1 

6000. 

15000. 

22.5 

7.6 

26.0 

54.35 

9721 .  *  0 

620.*  D 

280.*  E 

12.7 

5.  1 

6.7 

11  .60 

4. 

4. 

20. 

0.5 

2.6 

1  .4 

11 

11 

11 

11 

1 1 

1  1 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCDL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .120 

0 

B40 

8.680 

9.000 

0.045 

2.750 

938.0 

2B7  0 

0.865 

0 

775 

6.800 

1 1 . 400 

0.037 

2.840 

943.0 

43.0 

0.220 

0 

108 

1  .020 

1  .580 

0.062 

2.430 

536.0 

35  0 

0.  390 

0 

300 

2.160 

2.500 

0.  120 

2  080 

524  .0 

12.0 

0.218 

0 

122 

1  .660 

2.940 

0.340 

1  .540 

550.0 

32.0 

0.258 

0 

120 

4.450 

S.550 

0.280 

1  .820 

501  .0 

IB  0 

0.360 

0 

310 

0.640 

1  .400 

0.210 

2.240 

514.0 

2B  .0 

0.262 

0 

130 

0.460 

1  .220 

0.320 

2.BB0 

585.0 

46.0 

0.365 

0 

150 

0.268 

1  .290 

0.038 

1  .  B30 

529.0 

45  0 

0.206 

0 

075 

0.292 

0.830 

0.072 

3.330 

559.0 

36.0 

0.720 

0 

360 

2 .  500 

4.700 

0.039 

1  .360 

795.0 

19B.0 

1  .120 

0 

840 

8.680 

11 .400 

0.340 

3.330 

943.0 

297.0 

0.453 

0 

299 

2.630 

3.855 

0.142 

2.2B7 

634.0 

70.9 

0.206 

0 

075 

0.268 

0.830 

0.037 

1  .360 

501  -0 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


27  01 
25  02 
12  04 
D3  05 

30  05 
D4  07 
03  OS 

31  08 
03  10 
03  11 
01  12 


77  0935 
77  0930 
77  0955 
77  0950 
77  1115 
77  1000 
77  0945 
77  0920 
77  0920 
77  0925 
77  0925 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

a 

,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < ■ I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

12C0 

52.00 

155.0 

1600 

34.00 

320.0 

830 

20.00 

78  0 

890 

5.40 

93  0 

880 

20.00 

96  0 

B10 

12.00 

93.0 

760 

25.00 

95.0 

890 

20.00 

113.0 

720 

22.00 

60.0 

850 

22.00 

85.0 

975 

140.00 

125.0 

1600 

140.00 

320.0 

946 

33.86 

119.4 

720 

5.40 

60.0 

59       2 BO        95 

SULPHATE   REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

NO  OF  SAMPLES 


81 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

n 

01 

77 

1450 

25 

02 

77 

1125 

'2 

□4 

77 

1400 

03 

05 

77 

1330 

30 

05 

77 

1530 

04 

07 

77 

1310 

03 

08 

77 

1520 

31 

03 

77 

1410 

J  3 

10 

77 

1350 

03 

11 

77 

1355 

01 

12 

77 

1430 

DRAINAGE  CANAL 

SOUTHEAST  CONCESSION  AND  NEWMARKET  T0WNL1NE 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  brg  depth 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  (*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  ID:   03-0077-004-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


27 

01 

T7 

1450 

25 

02 

77 

1425 

12 

01 

77 

1400 

03 

05 

77 

1330 

30 

05 

77 

1530 

04 

07 

77 

1340 

03 

08 

77 

1520 

31 

OB 

77 

1410 

03 

10 

77 

1350 

03 

11 

77 

1355 

01 

12 

77 

1430 

MAJOR  I 

ASIN:  GREA 

T  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T.M 

17  0611750.0  4875575.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

90.  10 

93a 

90  I 

444 

SO 

31 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM. 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/iOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27028 

4 

1200. 

36. 

168. 

0.5 

OB 

2.4 

27044 

4 

280. 

4.   L 

48. 

0.5 

3.0 

3.6 

27060 

9 

15.0 

1  .2 

1  .0 

27076 

0 

9 

200. 

10.   L 

20. 

17.0 

7.0 

2.0 

27096 

6 

8  9 

304. 

4.   L 

4.   L 

23.0 

12.6 

3.2 

27  1  12 

6 

e  9 

130. 

18. 

6. 

27.0 

7.0 

3.0 

27130 

6 

a  9 

50. 

8. 

4.   L 

24.0 

B.4 

1  .8 

27147 

a 

I 

510. 

42. 

a. 

23.0 

6.6 

1  .B 

27  164 

6 

6500. 

148. 

420. 

12.0 

2.2 

1  .0 

27181 

6 

6000. 

50. 

10.   L 

13.0 

5.0 

1  .8 

27198 

6 

2500. 

4.   L 

190- 

3.0 

2« 

1  .0 

BOOO. 

148. 

420. 

27.0 

12.6 

3.6 

623.' 

16. »  D 

as.-  o 

14.4 

5.0 

2.1 

50. 

4. 

4. 

0.5 

0.8 

1  .0 

10 

10 

10 

1  l 

11 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS 

CA  LCU  L 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  DS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.063 

0 

001 

0.460 

1  .  180 

o.oot 

0.014 

424.0 

11  .0 

0.247 

0 

051 

0.356 

1  .750 

0.038 

0.602 

637.0 

49.0 

0  .  03 1 

0 

003 

0.046 

0.550 

0.003 

0.237 

355.0 

9.5 

0.054 

0 

004 

0.042 

O.BOO 

0.003 

0.007 

380.0 

20.0 

0.074 

0 

002 

0.018 

0.840 

0.002 

0.005L 

369.0 

13.0 

0.050 

0 

003 

0.015 

0.750 

0.003 

0.005L 

341  .0 

6.2 

0.044 

0 

D01 

0.014 

0.640 

O.O03 

0.007 

293.0 

12.0 

0.032 

0 

002 

0.022 

0.020 

0.004 

0.005L 

360.0 

2.8 

0.044 

0 

017 

0 . 002  L 

0.810 

0.006 

0.124 

391  .0 

3.0 

0.034 

0 

D03 

0.062 

0.660 

0.003 

0.005L 

438.0 

11  .0 

0.040 

0 

009 

0.036 

0,520 

0.003 

0.177 

503.0 

11  .0 

0.247 

0 

051 

0.460 

1  .750 

0.038 

0.602 

637.0 

49.0 

0 .  065 

0 

009 

0.09BD 

0.847 

0.006 

0. 1000 

408.7 

13.5 

0.031 

0 

001 

0.002 

0.520 

0.001 

0.005 

298.0 

2.8 

11 


11 


SAMP  OTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

3 

.3 
.3 


27 

01 

77 

1450 

25 

02 

77 

1425 

12 

04 

77 

1400 

03 

05 

77 

1330 

30 

05 

77 

1530 

04 

07 

77 

1340 

03 

08 

77 

1520 

31 

08 

77 

1410 

03 

10 

77 

1350 

03 

11 

77 

1355 

01 

12 

7? 

1430 

.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORSDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAL  IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

710 

4. BO 

78.0 

1030 

26 .  00 

185.0 

600 

4.60 

47.5 

610 

7.20 

41  .0 

610 

6.20 

58.0 

520 

3.60 

40.0 

475 

4.60 

40.5 

590 

4.20 

44.5 

550 

2.50 

40.5 

710 

6.70 

63.0 

790 

8.00 

83.0 

1030 

26.00 

185.0 

654 

7.13 

65.  S 

475 

2.50 

40.0 

3B0        95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

B. O.K./  SITE:  DRAINAGE  CANAL 


SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE. 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


27  01 
25  02 
12  04 

03  05 
30  05 

04  07 
0?  OB 


31 
.13 
'.'3 


77  1425 
77  1410 
77  1340 
77  1305 
77  1520 
77  1330 
77  1510 
77  1355 
77  1335 
■7  1345 
.7  1420 


ROAD  RUNNING  NORTH  S  SOUTH  W  GWILLIMSURY  TBP 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


LAT 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 
SAMPLE 

NO 


27027 
27043 
27059 
27075 
27095 
271  1  1 
27139 
2714B 
27163 
27180 
27197 


U.T.M.  17  0613450.0  4876925 


90 1 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/iOOML 

360. 
660. 

400. 

20. 

330. 

19000. 

50. 

12300. 

ISO. 

9700. 


1 9000 . 
63V 

20. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

112. 

36. 

12. 

8. 

192. 

572. 

8. 

496. 

10.       L 
3B0. 


STATION 

ID:   03-0077-005-02 
STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

ee 

.70 

84 

88 

805 

3 

1 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

Temp. 

02 

800 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MO/L 

1200. 

1  .0 

0.8 

5.0 

10.   L 

1  .0 

1.8 

2.0 

11  .5 

3.0 

1  .4 

4. 

16.0 

3.0 

1  .8 

4. 

23.0 

13.6 

1  .8 

228. 

24.5 

6.0 

1  8 

204. 

23.5 

9.0 

0.8 

a. 

24.0 

4.6 

2.0 

684. 

12.0 

3.4 

T  .0 

100.   L 

14.0 

6.0 

2.8 

150. 

3.0 

3.4 

1  8 

1200. 

24.5 

13.6 

5.0 

6'  *  0 

14.0 

5.0 

7    0 

J 

1  .0 

0.8 

3  k 

82 


jAMP  D",  t  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    D15T  BRC  DEPTH 
FEET       MISS 


,3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


17 

01 

77 

1425 

25 

02 

77 

1410 

12 

04 

77 

1340 

03 

05 

77 

1305 

30 

05 

77 

1520 

04 

07 

77 

•  330 

03 

08 

77 

1510 

31 

08 

77 

1355 

03 

10 

77 

1335 

03 

11 

It 

1345 

01 

12 

77 

1420 

33 

3d 

IS 

20 

2l 

22 

5 

b 

1 

•ov 

TOTAL 

i  UTEREC 

Fl  LURID 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp 

DISS. 

CfttCWL 

P 

REACTIVE 

AMNION  [  a 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

50LIDS 

50LIDS 

SOLIDS 

0    SCL10S 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

■      MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.132 

0.003 

0.510 

1  .370 

0.003 

0    052 

498.0 

20.0 

0.237 

0.006 

0.700 

1  .620 

0.004 

0.021 

576.0 

20.0 

0.031 

0.003 

0.034 

0.540 

0.005 

0.285 

563.0 

9     ' 

0.049 

0.004 

0.050 

0.680 

0.006 

0.034 

394.0 

13.0 

0.038 

0.002 

0.024 

0.720 

0.031 

0.  186 

307  .0 

6.4 

0.085 

0.041 

0.040 

0.630 

0.005 

0.005 

315.0 

4.2 

O.062 

0.019 

0.O02L 

O.590 

0.003 

0.017 

279.0 

2.6 

0.102 

0.036 

0.05B 

1  .050 

0.006 

0.005 

371  .0 

2.5 

0.056 

0.023 

O.OtO 

0.940 

0.012 

0.393 

374.0 

7.9 

0.046 

0.005 

0.028 

0.610 

0.003 

0.007 

432.0 

7.6 

0,075 

0.017 

0.048 

1  .420 

0.007 

0.873 

559   0 

36.0 

0.237 

0  .  04  1 

0.700 

1  .620 

0.031 

0.873 

576.0 

35.0 

0.083 

0.014 

0.1370 

0.943 

0.008 

0.  171 

424  .4 

11.8 

0.031 

0.002 

0.002 

0.540 

0.003 

0.005 

279.0 

2.5 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN- 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TO"    ALK 

DV    MO 

yr 

LMT 

DIST 

8RG   DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAB 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

27    01 

77 

1425 

.3 

850 

18.  00 

115.0 

25    03 

77 

1410 

.3 

980 

8.00 

150.0 

12    04 

77 

1340 

3 

940 

300 

133.0 

03    05 

77 

1305 

3 

660 

5.  00 

53.0 

30   05 

77 

1520 

.3 

500 

3.60 

34.0 

04    0? 

77 

1330 

.3 

4B5 

2.50 

73.0 

03    OB 

77 

1510 

.3 

445 

2.80 

60.0 

31    08 

77 

1355 

.3 

590 

1  .60 

60.0 

03    10 

77 

1335 

3 

540 

5.00 

37.0 

03    11 

77 

1345 

■3 

700 

3.90 

68.  0 

01    12 

77 

1420 

.3 
MAXIMUM 

7BS 
980 

18.00 
18.00 

90.0 
150.0 

AVG 

OR    GEOM    MN     | ■ | 

680 

6.49 

79,4 

MINIMUM 

445 

1  .60 

34.0 

208 

25 

TOTiL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/1 

NO  OF  5AWPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

27 

01 

77 

1350 

25 

02 

77 

13  35 

12 

04 

77 

1300 

03 

05 

77 

1245 

30 

05 

77 

1430 

04 

07 

77 

1300 

03 

08 

77 

1420 

31 

08 

77 

1315 

03 

10 

77 

1300 

03 

11 

77 

1310 

01 

12 

77 

1340 

HOLLAND  RIDER 

MULOCK  DRIVE  FIRST  CONCESSION  SOUTH  OF  NEWMARKET 

RIVES 


STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.1 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MIMMUM 

NO  OF  SAVPLES 


MAJOR 

BASIN:    GREAT    LAKES 

MINOR 

BASIN:      LAKE 

HURON 

TERM    STREAM:     SEVERN    RIVER 

LONG 

U.T.M 

.    17    0623425.0   4877350.0    4 

REGION    03 

934 

901 

444 

BO 

SI 

64 

88 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
Mf/IOOML 

ENTER. 
MF/100ML 

MPA 
MF/10QML 

27025 

4 

63000. 

1300. 

1600. 

2704  1 

6 

4B000. 

2700. 

300. 

27057 

9 

27073 

0 

9 

4  100. 

100.       L 

100. 

27093 

6 

9 

1800. 

460. 

40. 

27109 

0 

6 

9 

3000. 

1600. 

100.       L 

27127 

B 

5 

saoo. 

2400. 

30. 

27144 

E 

2400. 

200. 

20. 

27161 

6 

15000. 

1700. 

370. 

27178 

6 

10000. 

1800. 

120. 

27195 

S 

13900E-H 

I390OE-H 

10504. * 

1800. 

1000. 

2700. 
90a .  ■    D 
100. 

1500.       G 

1600. 
148.*    E 
20, 

STATION  ID:   03-0077-006-02 


STORET  CODE: 


005 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.5 

1  .0 
13.0 
13.0 
20.5 
24.0 
23.0 
34.0 
14.0 
13.0 

4.5 


24.0 
13.7 
0.5 

1  1 


02 

002 

2720 

MILEAGE         90.10 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

t  .2 
7.0 
1  .B 
3.0 
10.5 
5.8 
4.2 
6.0 
3.8 
6.6 
2.6 


10.5 
4.8 
1.2 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


9.0 
4.7 
I  .2 


SAMP    OTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM  MN    CI 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


27 

01 

77 

1350 

25 

02 

77 

1335 

12 

04 

77 

1300 

03 

05 

77 

1245 

3D 

05 

77 

1430 

04 

07 

77 

1300 

03 

08 

77 

1420 

31 

08 

77 

1315 

03 

10 

77 

1300 

03 

11 

77 

1310 

01 

13 

77 

1340 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .290 

I.2B0 

1  2    800 

12.800 

0.032 

0.598 

69B.0 

23.0 

0.722 

0.350 

3.400 

6.570 

0.028 

1  .470 

548.0 

56.0 

0.  185 

0.114 

1  .760 

1  .950 

0.049 

0.851 

486  .  0 

13.0 

0,  2  70 

0.  160 

2.700 

3.350 

0.072 

0.628 

463   0 

16.0 

0.  152 

0.072 

2.950 

3.800 

0.275 

0.935 

529    0 

21  .0 

0.  113 

0.040 

1  .  620 

2.150 

0.430 

2.470 

464    0 

9  .  B 

0.258 

0.044 

0.  134 

1  .100 

0.  175 

4.330 

564.0 

42.0 

0.  146 

0    060 

1  .260 

1  .960 

0.590 

3.  160 

563.0 

18.0 

0.  318 

0,110 

0.080 

0.9  BO 

0.032 

1  .230 

495.0 

40.0 

0.  156 

0.075 

0.460 

1  .190 

1  -B50 

3.  160 

584.0 

10.0 

1  .050 

0.310 

2.440 

4.250 

0.021 

1  .370 

814,0 

370.0 

1  .  290 

l  .280 

12. BOO 

12.800 

1  .  B50 

4.320 

814    0 

370.0 

0.415 

0.23B 

2.691 

3.645 

0.322 

1  .744 

564.4 

56.3 

0.113 

0.040 

0.080 

0.980 

0.021 

0.598 

463.0 

9.8 

CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3, 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


27 

01 

77 

1350 

25 

02 

77 

1335 

12 

04 

77 

1300 

03 

OS 

77 

1245 

30 

OS 

77 

1430 

04 

07 

77 

1300 

03 

08 

77 

1420 

31 

08 

77 

1315 

03 

10 

77 

1300 

03 

11 

77 

1310 

01 

12 

77 

1340 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA8 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1180 

27.00 

145.0 

B70 

26.00 

123.0 

780 

5.60 

60.0 

BOO 

6.00 

68.0 

B70 

10.00 

90.0 

760 

6.00 

B3.0 

820 

22.00 

108.0 

920 

10.00 

115. D 

690 

15.00 

45.5 

945 

7.80 

108.0 

740 

130.00 

75.0 

1  1B0 

130.00 

145.0 

852 

24.13 

92.8 

690 

5.60 

45.5 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AURORA  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  11  NORTH  OF  ST  ANDREWS  COLLEGE 
RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02ED101  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


LAT 


LONG 


STATION  ID:   03-0077-007-02 

STORET  CODE:  02 

002 
2720 


U.T.M.     17   0622350.0   4875275.0    4 


REGION    03 


MILEAGE         94.00 


SAMP 

3TE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

27 

01 

77 

1405 

25 

02 

77 

1350 

12 

04 

77 

1315 

03 

05 

77 

1300 

30 

OS 

77 

1440 

04 

07 

77 

1310 

03 

08 

77 

1445 

31 

oa 

77 

1330 

03 

10 

77 

1315 

03 

11 

77 

1325 

01 

12 

77 

1355 

STN  stn  samp  pj 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

901 

444 

80 

B1 

B4 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/10OML 

COL  I  FORM 
MF/10QML 

ENTER. 
MF/lOOML 

27026 

4 

45000E+1 

13400. 

4100. 

27042 

9 

0 

210QOE+1 

7700. 

1600. 

2  7058 

9 

27074 

0 

9 

6000. 

100. 

L 

100. 

27094 

6 

9 

100.   L 

20. 

L 

20.   L 

271  10 

0 

e 

9 

1000. 

100. 

L 

1  00 .   L 

27128 

9 

6 

9400. 

910. 

280. 

27145 

6 

2600. 

S2. 

12. 

27162 

6 

15000. 

610. 

270. 

2717=1 

6 

9 

57000E+1 

1 1 000 . 

27196 

6 

9 

91O00. 

5000. 

1500.   G 

88 

PSEUO. 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1.0 

5.0 
15.0 
15.0 
21.0 
23.0 
23.0 
23.0 
14.0 
11  .0 

6.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

0.8 
7.0 
0.8 
3.0 
10.1 
5-4 
6.4 


S-DAY 

60D 

MG/L 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    I ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAVPLES 


57000E+I       13400.  4100. 

15969.*    D         710.*    D        230.*    E 
100.  20.  12 


10 


10 


23.0 

14.2 

1.0 


10.1 
S.l 
0.8 

1  1 


15.0 
7.5 
2.0 

1  1 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1405 

25 

02 

77 

1350 

12 

04 

77 

1315 

03 

05 

77 

1300 

30 

05 

77 

1440 

04 

07 

77 

1310 

03 

C8 

77 

1445 

31 

08 

77 

1330 

03 

10 

77 

1315 

03 

11 

77 

1325 

01 

12 

77 

1355 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 
SUSP 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KilELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLID 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

0.300 

0.005 

13.000 

1  3 . 1 00 

0.026 

0.399 

928.0 

55.0 

0  .  320 

0.016 

4.950 

7.200 

0.041 

1  .310 

948.0 

95.  0 

0  .  240 

0.  136 

4.200 

4.250 

o.oeo 

0.980 

64B.0 

27.0 

1  .600 

0.380 

8.000 

14.600 

O.058 

0.572 

757.0 

118.0 

0.097 

0.035 

8.  100 

9.100 

0.275 

0.975 

638.0 

13.0 

0.0B7 

0.015 

7.1  BO 

7.700 

0.490 

3.260 

583.0 

7  ,  3 

0.076 

0.021 

5.250 

5.900 

0.975 

3.140 

755.0 

7.6 

0.  095 

0.031 

8.750 

9.400 

0.925 

1  .070 

1121.0 

5.  7 

0.116 

0.066 

0.340 

1  .050 

0.072 

2.580 

555.0 

14.0 

0.131 

0.047 

5  .  900 

8.000 

0.540 

2.360 

833  . 0 

7.9 

0,  295 

0.036 

1  .520 

2.900 

0.022 

0.636 

588.0 

128.0 

1  .600 

0.380 

1  3  000 

14  600 

0.975 

1  260 

n-i  .  fj 

1  78  0 

0,  305 

0.072 

6.  108 

7.564 

0.319 

1  .571 

T59.5 

43.5 

0  .  076 

0.005 

0.340 

1  .050 

0.022 

0.399 

555.  D 

5.7 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1405 

25 

02 

77 

1350 

12 

04 

77 

1315 

P3 

05 

77 

1300 

30 

05 

77 

1440 

1,4 

07 

77 

1310 

J3 

08 

77 

1445 

31 

08 

77 

1330 

03 

10 

77 

1315 

03 

11 

77 

1325 

11 

<2 

77 

1355 

MAXIMUM 

AVG  OR  GF.0M  MN  (*) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

1500 

50.00 

210.0 

1550 

48.00 

300.0 

1060 

6.50 

103.0 

1  160 

28.00 

143.0 

1  130 

5.80 

150.0 

990 

4.20 

120.0 

1270 

5.60 

208.0 

1420 

3,60 

210.0 

815 

7.20 

73.0 

1400 

4.40 

68.0 

740 

56.00 

78.0 

1550 

58.00 

300.0 

1  185 

20.12 

151  .2 

740 

3.60 

68.0 

59       280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95        5J 

ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

IKON 

MG/L 

UG/L 

I.l»./  SITE   SLACK  RIVER 

SAMPLE  POINT:  MOSSINGTON  BRIDGE  SUTTON 

STATION  TYPE:  RIVEB    FLOW  GAUr 


SAMP  DTE  HOUK 
DV  MO  YR  LMT 


27 

01 

77 

tl  15 

25 

02 

77 

l  125 

12 

04 

77 

1115 

03 

OS 

77 

11  15 

30 

05 

77 

1203 

04 

07 

77 

1  100 

03 

OS 

77 

1120 

31 

OS 

77 

1  100 

03 

10 

77 

1055 

03 

1 1 

77 

1  1  10 

01 

12 

77 

1115 

STN   STN  SAMP   Pj 
OlSt  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MA » I  MUM 

AVG  OR  GEO'M  MN  I  ■  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

10:   03-00  77 

ooa-o: 

TON 

. 

D  02EC012 

MAJOR 

8ASIN: 

GREA1 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR 

BASIN: 

LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM: 

SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U  T.M 

.  17  063185c 

1.0  4908B00 

■  0  4 

REGION  03 

M 

.  LEAGE 

64. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

66 

B05 

3 

SAMPLE 

scd 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD 

HATER 

OISS 

5 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

MF/100ML 

MF/1Q0WL 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/l 

2702O 

4 

21  .20 

14000 

1068 

212. 

1  .5 

8.0 

27036 

4 

25.00 

100 

L 

4.   1 

10.   L 

1  0 

6.0 

27052 

6  3 

82.  BO 

80 

2 

2.   L 

9  0 

l  4 

27068 

E 

47.70 

230 

8. 

4. 

13.0 

3.0 

27068 

6 

17.70 

140 

8. 

4.   L 

21.0 

7.6 

27I04 

6 

14.70 

15000 

16. 

2. 

22.0 

5.2 

27122 

b 

16.90 

90. 

6. 

14. 

24.0 

4.0 

27139 

6 

28.00 

70 

10. 

4. 

24  o 

7  2 

27156 

6 

187.00 

2700 

206. 

244. 

12.0 

3.6 

27173 

6 

40.00 

110 

10.   L 

10.   L 

1  1  .0 

3.0 

27  190 

4 

143.00 

230 

20. 

80. 

2.5 

2.2 

187.00 

15000 

1068. 

244. 

2-1  0 

8.0 

56.73 

379 

•  D 

16.  •  D 

13."  0 

12. a 

4.7 

14.70 

70 

2. 

2. 

l  .0 

1  .4 

1 1 


DAY 

BCD 

MG/L 

1  .6 
3.6 

1  .0 

2  2 

2  3 
2  0 


3.8 
I  6 

0.2 

1  l 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


27  01 

77 

1115 

.3 

25  02 

77 

1  125 

.3 

12  04 

77 

11  15 

.3 

03  05 

77 

1115 

.3 

30  05 

7  7 

1200 

.3 

04  07 

77 

1100 

.3 

03  08 

77 

1120 

.3 

31  08 

77 

1100 

.3 

03  10 

77 

1055 

.3 

03  11 

77 

1  1  10 

.3 

01  12 

77 

11  15 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  1 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

P 

REACTIVE 

AMVON 1  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  044 

0  026 

0.385 

1  .900 

0.006 

0.5B9 

308  0 

3.0 

0.  047 

0.007 

0.680 

1  .940 

0.063 

4  .290 

164  ,0 

B  2 

0  024 

0.003 

0.016 

0.580 

0.004 

0.  1B6 

317.0 

2  .9 

O.053 

0.004 

0.006 

0.810 

0.0O2 

0.005L 

322  0 

14  .0 

O.0S7 

0.002 

0.016 

1  .070 

0  .  002 

0  0Q5L 

267  .0 

6.B 

0.065 

0.019 

0.015 

0.650 

0.003 

0.005L 

225  0 

4.2 

©.069 

0.018 

0.036 

0.B30 

0.002 

O.O05L 

262  0 

4.8 

0.057 

0.01  1 

0.046 

0.930 

0 .  004 

0  006 

314.0 

2.9 

0  045 

0.018 

0  .  054 

1  .640 

0.009 

0.  15B 

369  0 

2.7 

0.025 

0.009 

0.064 

0.620 

0.004 

0.026 

331  .0 

3.  1 

0.033 

0.008 

0.  164 

1  .040 

0.004 

0.446 

38  7  0 

7.0 

0.069 

0.026 

0.680 

1  .940 

0.063 

4.290 

3B7.0 

14.0 

0.047 

0.011 

0.135 

1  .092 

0.009 

0.52OD 

296.9 

5.4 

0.024 

0.002 

0.006 

0.580 

0.002 

0.005 

164.0 

2.7 

7  107 

OISS.  CALCUL 

SOLIDS  0    SOLIDS 

MG/L  MC/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTSS 


27  01 

77 

1  1  IS 

.3 

25  02 

77 

1  125 

.3 

12  04 

77 

1115 

.3 

03  05 

77 

11  15 

.3 

30  OS 

77 

1200 

.3 

04  07 

77 

1  100 

.3 

03  oa 

77 

1120 

.3 

31  oa 

77 

11  Co 

.3 

03  10 

77 

1055 

.3 

03  11 

77 

11  10 

.3 

01  12 

77 

11  15 

.3 

ma.<;mum 

AvG  OR 

GEOM  MN  1  "  1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

490 

2.40 

11.5 

240 

3.  50 

23.5 

490 

1  .50 

23.5 

480 

3.60 

20.0 

400 

3.40 

13.0 

340 

2.  20 

12.0 

395 

3  50 

21  .0 

4  50 

1  .50 

18.0 

520 

2.  SO 

25.5 

510 

2  50 

19.5 

570 

2  70 

27.0 

570 

3  60 

27.0 

444 

2.  66 

19.5 

240 

1  .50 

1  1  .5 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


NO    OF    SAMPLES 


2  35 

203 

221 

225 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST.n  SAMP   Pj 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/i. 

30  05 

77 

1200 

.3 

0.020L 

04  07 

77 

1100 

.3 

0.030L 

03  oa 

77 

1120 

.3 

0.030L 

31  08 

77 

1100 

.3 

0.030L 

03  10 

77 

1055 

.3 

MAXIMUM 

0.030L 
0.030 

AVG 

OR  GEOM     i  . 

0.028D 

MINIMUM 

0.020 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


85 


8. O.K./  SITE 
5AMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAVERTCN  RIVER 

AT  FIRST  SIDE  ROAD  WEST  Of  CANN1NGTON 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T.M.  17  0654950.0  4912550.0  « 


STATION  ID:   03-0077-0tt-02 


STORET  CODE;  02 
002 


REGION  03 


MILEAGE    73.50 


SAMP  DTE 

HOUR 

DV 

MO 

VR 

LMT 

27 

01 

77 

12  20 

25 

02 

77 

1100 

30 

03 

77 

1520 

27 

04 

77 

1515 

18 

05 

77 

1500 

22 

06 

77 

1150 

27 

07 

77 

1440 

31 

OB 

77 

1430 

29 

09 

77 

1500 

27 

10 

77 

1450 

25 

1 1 

77 

1355 

15 

12 

77 

1310 

STN   STNJ  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  MOOR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1220 

25 

02 

77 

1100 

30 

03 

77 

1520 

27 

04 

77 

1515 

18 

05 

77 

1500 

22 

06 

77 

1450 

27 

07 

77 

1440 

31 

08 

77 

1430 

29 

OS 

77 

1500 

27 

10 

77 

1450 

25 

11 

77 

1355 

15 

12 

77 

1310 

934 

SAMPLE 
NO 


25340 

254  12 
24431 
24465 
24499 
24534 
24570 
24606 
24643 
26830 
26862 
26632 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


.027 

.056 

.028 

.025 

.054 

.056 

.072 

0.030 

0.030 

O.O'fl 

0,008 

0.021 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


0?8 
023 
005 
004 
004 
011 
009 
010 
Oil 
001 
002 
006 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.750 
0.680 
0 .  008 


030 
024 
014 
008 
006 
006 
006 
034 


60 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


9400. 

800. 

700. 
6300. 

550. 

600. 
1240. 

600. 

500. 
1510. 

900. 


9400. 

1  16a. ' 

500. 

11 

20 
TOTAL 
KdELDAHL 
MG/L 


090 
150 
360 
550 
450 
860 
080 
900 
0.70 
0.61 
0.49 
0.50 


FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


136. 
8. 

SO. 
440. 
170. 
126. 

30. 

50. 

60. 

30. 
108. 


440. 
71  .  • 

a. 
11 


64  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML 


116. 

76. 

40. 
160. 

30. 

82. 

20. 

BO. 

32. 

10. 

42. 


160. 
4B." 
TO. 


11 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  M03-N 

MG/ L  MG/L 


0.005 
0.024 
0.004 
.003 
.011 
.009 
.005 
.005 
.003 
.003 
.002 


0.005 


700 
886 
326 
1S2 
389 
181 
035 
015 
047 
067 
238 
405 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


357. 
417. 
246. 
283. 
307. 
246. 
311  . 
299. 
312. 
283. 
293. 
322. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


10 

20. 

22. 

21  . 

21  . 

13.9 

11  .5 
0.8 
0.0 


22.  l 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.0 

27.0 

4.7 

3.3 

9.5 

12.0 

24.0 

5.0 

2.0 

0.9 

1  .3 

2.5 


3 
DISS. 

1 
5 -DAY 

02 

BOO 

MG/L 

MG/L 

0.6 

12.5 

1  .6 

10.8 

0.8 

11.4 

1  .0 

12.3 

2  .0 

12.2 

1  .0 

12.0 

1  2 

10.3 

0  2 

12.2 

OS 

1  1.8 

0.2 

12.4 

0.2 

0.6 

125 

2.0 

1  1  .B 

0.8 

10.3 

0.2 

10 

12 

7 

107 

OISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM  0,072  0.023  0.720  1.150  0.024  0.B86 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - )  0.036  0.009  0.140  0.728  0.007  0.2B9 

MINIMUM  0.008  0.001  0.006  0.360  0,002  0.0T5 

NO  OF  SAMPLES  12  12  1T  12  12  12 


417.0 
306.3 
246.0 


27.0 
7.9 
0.9 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27 

01 

77 

1220 

25 

02 

77 

1100 

30 

03 

77 

1520 

27 

04 

77 

1515 

16 

OS 

77 

1500 

22 

06 

77 

1450 

27 

07 

77 

1440 

31 

OB 

77 

1430 

29 

09 

77 

1500 

27 

10 

77 

1450 

25 

11 

77 

1355 

15 

12 

77 

1310 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MC/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

3.4 

18.0 

650 

16.00 

43.5 

370 

1  .60 

12.0 

430 

2.50 

15.0 

455 

3.00 

21  .0 

360 

6.00 

17.0 

435 

15.00 

17.0 

425 

2-50 

15.5 

440 

1  .4 

15.5 

438 

1  .7 

15.5 

451 

o.ao 

17.0 

510 

1  .6 

1B.5 

650 

16.00 

43.5 

462 

4.63 

IB. 8 

360 

O.BO 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


86 


B.O.IK./  SITE:  CANAL  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  BRIDGE.  SOLSOVEH 
STATION  TYPE:  RIVER 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OISI  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1040 

35 

02 

77 

1010 

30 

03 

77 

1400 

27 

04 

77 

1345 

IB 

05 

77 

1340 

22 

06 

77 

1345 

27 

07 

77 

1335 

31 

oa 

77 

1310 

29 

09 

77 

1340 

27 

10 

77 

1330 

25 

ii 

77 

1235 

VAX] MUM 

JVC  OR  CEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   03-0 

377-012-02 

MAJOR 

BASIN:  ORE  41 

LAKES 

- 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T. 

M.  17  06*2900.0  4932750 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

B4. 

934 

901 

444 

eo 

•  1 

84 

88 

aos 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

U. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEO  C 

MG/L 

25337 

4 

0.0 

2541  1 

4 

*- 

2. 

L 

3. 

L 

1  .0 

9.6 

24438 

6 

B. 

3. 

L 

2. 

L 

7.8 

io. a 

24462 

6 

7B. 

3. 

L 

2. 

L 

11.4 

10.6 

24496 

6 

4. 

3. 

L 

3. 

20.1 

11.1 

24531 

6 

M. 

U 

14. 

18.1 

10  2 

24567 

6 

44. 

13 

2. 

L 

20.  1 

9.6 

24603 

6 

100. 

4. 

L 

4. 

L 

21  .0 

9.8 

24640 

6 

24. 

3. 

L 

2. 

14.1 

11  .2 

26827 

6 

4.   L 

3. 

L 

38. 

10.4 

11  .6 

26859 

e 

4. 
100. 

3. 

1*. 

L 

3 
38. 

L 

1  .0 
21  .0 

13.6 
13.6 

IB.*  D 

3." 

D 

3.* 

D 

11.4 

10. B 

4. 

a. 

2 

0.0 

9.6 

DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
1  .2 
1  .0 
1  .0 

1  .4 

3  6 

1  .0 
0,2 
0.4 


3.6 
1  .2 
0.2 


NO  OF  SAUPLES 


10 


SAHP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMI    OISI  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1040 

3 

25  02 

77 

1010 

.3 

30  03 

77 

1400 

.3 

27  04 

77 

1345 

3 

18  05 

77 

1340 

.3 

22  06 

77 

1345 

.3 

27  07 

77 

1335 

.3 

31  08 

77 

1310 

3 

29  09 

77 

1340 

,3 

27  10 

77 

1330 

.3 

25  11 

77 

1235 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ 1 

MI  N I  MUM 

33 

34 

19 

10 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MO/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0.001 

0.06B 

0.7  JO 

0.002 

0.  103 

221  .0 

13.0 

0.009 

0.002 

0.  160 

0.4  SO 

0.002 

0.  123 

220. 0 

1  ,6 

0.016 

0.001 

0.044 

0.340 

0.004 

0.206 

175.0 

3.0 

0.015 

0.001 

0.002 

0.300 

0.001 

0  OOSL 

192.0 

2.5 

0.041 

0.001 

0.020 

o.sso 

0.001 

0.009 

211  .0 

2.9 

0.036 

0.002 

0.004 

O.SIO 

0.001 

0.005L 

187.0 

4.8 

0.034 

0.004 

0.008 

0.590 

0.001 

0.009 

175.0 

6.2 

0.057 

0.007 

0  046 

0.680 

0001 

0.005L 

14B.0 

6.7 

O.025 

0.001 

0.0O8 

0,49 

0.001 

0 , 005L 

132. 

1  .9 

O.OlS 

0.002 

0.012 

0.41 

0.001 

0.004 

127. 

0.9 

0.011 

0.003 

0.008 

0.33 

0.001 

0.004 

170. 

1  ,4 

0.057 

0.007 

0.  160 

0.720 

0.004 

0.206 

221  .0 

13.0 

0.028 

0.002 

0.035 

0.490 

0.001 

0.043D 

178.0 

4.  1 

0.009 

0.001 

0.002 

0.300 

0.001 

0.004 

127. 

0.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SAG  DEPTH 
FEET        MTRS 


27  01 

77 

1040 

.3 

25  02 

77 

1010 

.3 

30  03 

77 

1400 

.3 

2  7  04 

77 

1345 

.3 

18  05 

77 

1340 

.3 

22  OB 

77 

1345 

.3 

27  07 

77 

1335 

.3 

31  OB 

77 

1310 

.3 

29  09 

77 

1340 

.3 

27  10 

77 

1330 

.3 

25  11 

77 

1235 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

COND. 

TURB. 

25C 

F0RMA2 I 

UMHOS 

UNITS 

320 

3.2 

335 

1  .00 

265 

1  .60 

290 

3.  BO 

330 

1  .BO 

280 

2.00 

260 

2,60 

215 

2.60 

200 

16 

194 

1  .7 

2B0 

1  .4 

335 

3.80 

267 

3.  11 

194 

1  .00 

16         56 

CHLORIDE 
MG/L 


58 

SULPHATE 


5.7 
4.4 
3.3 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

phenols 


ug/l 


NO  of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BfKS  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  04  77  1345 
IB  OS  77  1340 
22  06  77  1345 
2?  07  77  1335 
31  08  77  1310 
29  09  77  1340 
27  tO  77  1330 
25  11  77  1235 


.3 
,3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 


235        203  221  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       MG/L  MO/L  MG/L 


030L 
03  L 
020 
030  L 
030L 
02  L 
02  L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201        238         60 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

ZINC         MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


0.03  L 


MAXIMUM  0.030 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  I  0.0260 

MINI  MUM  0 . 020 

NO  OF  SAMPLES  8 


87 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

yr 

LMT 

?s 

01 

77 

1235 

24 

02 

77 

(240 

30 

03 

77 

1025 

a? 

04 

77 

1010 

18 

05 

77 

TOGO 

22 

06 

77 

1000 

27 

07 

77 

0950 

31 

08 

77 

0920 

29 

09 

77 

09S5 

27 

10 

77 

0955 

25 

11 

77 

1110 

14 

12 

77 

1200 

SEVERN  RIVER 

AT  MAIN  LOCK  DAM  PORT  SEVERN 

RIVER 


933 
STN   STN  S4MP   PJ      SAMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 

.3  25324 

.3  25405 

.3  24423 

.3  24457 

,3  24491 

3  24526 

.3  245S2 

.3  2459B 

.3  24635 

.3  26322 

,3  26S57 

3  26872 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

U.T.M.  17  0601175.0  4961750.0  4 


STATION    10:       03-0077-013-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2720 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

4. 

4.   I 

4. 
48. 
16. 

8B. 

108- 
88. 
6B. 
84. 
28. 


108. 
27.'  D 
4. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


B4 
M.  F. 
ENTER. 
MF/100ML 


4. 

2.«  D 
2. 


3. 
2. 
2. 
4. 
2. 

2. 

2. 

2. 

62. 

2. 

2. 


62. 

3.' 
2- 


REGION  03 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/10DML 

D£G  C 

MG/L 

1.0 

9.5 

2.0 

14.2 

5.1 

14.3 

8.0 

1  1  .6 

17.2 

11.1 

17.3 

TO.  1 

21  .5 

9.4 

19.4 

9.7 

14.0 

11  .9 

9.9 

11.1 

1  .9 

12.  B 

0.0 

10.3 

21  .5 

14.3 

9.B 

11.3 

0.0 

9.4 

1 
5-day 

BOD 

MG/L 

0.6 
1  .2 
0.8 
1  .0 
4 
8 
3 
2 
2 


11 


12 


12 


0 

0 

0 

0 

0 

0.4 

0.2 

0  4 


I  .2 

0.6 
0.2 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  Lift    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

01 

77 

1235 

24 

02 

77 

1240 

30 

03 

77 

1025 

27 

04 

77 

1010 

18 

05 

77 

1000 

22 

OS 

77 

1000 

27 

07 

77 

0950 

31 

OS 

77 

0920 

29 

09 

77 

0955 

27 

10 

77 

0955 

25 

11 

77 

11  10 

14 

12 

77 

1200 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEHED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.002 

0.047 

0.430 

0.002 

0.050 

145.0 

4.6 

1  40 

O.OOB 

0.003 

0.056 

0.380 

0.002 

0.043 

37.0 

3.6 

33 

0.019 

0.002 

0 .  054 

0.430 

0 .  002 

0.138 

123.0 

2.7 

120 

0.017 

0.002 

0.012 

0.340 

O.003 

0.192 

70.0 

1  .9 

68 

0.015 

0.001 

0.014 

0.350 

0.003 

0.097 

78.0 

2.6 

75 

0.016 

0.002 

0.016 

0.380 

0.002 

0.005L 

109.0 

2.4 

107 

0.014 

0.001 

O.OOB 

0.390 

0.001 L 

0.030 

126.0 

1  .7 

124 

O.014 

0.002 

0.008 

0.370 

0.001 

0.005L 

138.0 

1  .  1 

137 

0.011 

0.002 

0.014 

0.38 

0.002 

0.005L 

144. 

1  .3 

143 

0.012 

0.001 

0.012 

0.35 

0.001 

0.014 

141  . 

1  .1 

140 

0.012 

0.D01 L 

0.018 

0.38 

0.002 

0.038 

135. 

1  .5 

133 

0.012 

0.003 

0.021 

0.37 

0.003 

0.023 

128. 

2.5 

126 

0.019 

0 .  003 

0.056 

0.430 

0.003 

0.192 

145.0 

4.6 

143 

0.014 

0.002D 

0.023 

0.379 

0.002D 

0.0530 

1145 

2.3 

112 

0.006 

0.001 

0.008 

0.340 

0.001 

0.005 

37.0 

1  .1 

33 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
3 
.3 


VAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

01 

77 

1235 

24 

02 

77 

1240 

30 

03 

77 

1025 

27 

04 

77 

1010 

18 

05 

77 

1000 

22 

06 

77 

1000 

27 

07 

77 

0950 

31 

08 

77 

0920 

29 

09 

77 

0955 

27 

10 

77 

0955 

25 

11 

77 

11  10 

14 

12 

77 

1200 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTJL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

215 

1  .  20 

9.3 

16.5 

1  .05 

7.66 

0,300 

1  .01 

52 

1  .40 

9.0 

17.5 

0.95 

7.  13 

0.2J0 

1  .OL 

185 

1  .80 

7.8 

15.5 

1  .50 

7,59 

0.270 

1  .0 

105 

1  .40 

3.5 

10.0 

1  .40 

7.77 

0.230 

1  .OL 

115 

1  .00 

3.B 

10.0 

0  90 

7.75 

0.  150 

t  .OL 

165 

1  -00 

5.7 

1  1  .0 

0.25 

7.B6 

0.O60 

1  .0 

190 

1  .00 

6.9 

14.0 

0.50 

7.70 

0.050 

l  .OL 

210 

0.70 

8.B 

15.5 

0.65 

8.18 

0.020 

1  .0 

220 

0.65 

10.5 

17.5 

0.95 

7.96 

0.04 

6. 

215 

1  .6 

10.5 

19.0 

1  .0 

7.70 

0.05 

1  .  L 

205 

1  .2 

9.6 

18.0 

D.9D 

7.48 

o.  to 

1  . 

194 

1  .3 

8.5 

(6.6 

0.95 

7,61 

0-19 

1   L 

220 

1  .SO 

10.5 

19.0 

1  .50 

B.  18 

0,300 

6. 

173 

1  .20 

7.B 

15.  1 

0.92 

7.70 

0.140 

1  .40 

52 

0.70 

3.5 

10.0 

0.25 

7.13 

0.020 

1  0 

SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1235 

24 

02 

77 

1240 

30 

03 

77 

1025 

U7 

04 

77 

1010 

18 

05 

77 

looo 

12 

06 

7  7 

loan 

27 

07 

77 

0950 

31 

08 

77 

0920 

29 

09 

77 

0955 

27 

10 

77 

0955 

25 

11 

77 

1110 

14 

•2 

77 

120D 

STN   STN  SAMB   pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/ L  MG/L 

8 

7 
B 
7 

e 

5 
1 
6 
7 

7 
10 


10 

7 
5 


41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTR6LES  ARSENIC 

MG/L                  MG/L  MG/L 


20L 
34 
30 
150 
23 
21 
10 
31 
•2 
•8 
26 
24 


150 
330 
10 

12 


0 

0.001 

1 

0.001 

0 

O.COI 

1 

0.OC1 

0 

0.CC3 

1 

0.001 

O.OOH 

0.001 

0,001 

0.001L 

o  no< 

1 

0.003 

1 

0  0010 

0 

0.001 

88 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


15 

01 

77 

1235 

24 

02 

77 

1210 

30 

03 

77 

1025 

27 

04 

77 

1010 

18 

05 

77 

1000 

22 

06 

77 

1000 

27 

07 

77 

0950 

31 

08 

77 

0920 

29 

09 

77 

0955 

27 

10 

77 

0955 

25 

11 

77 

1110 

14 

12 

77 

1200 

VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235        203 

TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UG/L       MG/L 

0.0*0 


030  L 

030  L 

060 

020 

030 

030L 

02  L 

02  L 

3t 

10 


0.31 
0 . 0630 
0.020 


U.T.M. 

17  0601175. 

0  4961750 

.0  4 

REGION  03 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CHROMIUM 

copper 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.010L 

0.010L 

0.005L 

0.030 

0.020 

0.010L 

0.010L 

0,030 

0.005L 

0.040 

O.OlOL 

0.010L 

O.OlOL 

0.010L 

0.005L 

0  020 

0.010L 

0.020 

O.OlOL 

0.010L 

0.005L 

0  080 

0.010L 

0.010L 

0.010L 

0.200L 

0.005L 

D.OIOL 

O.OlOL 

0.010L 

0.010 

O.OlOL 

0.005L 

O.OtOL 

O.OlOL 

0.02DL 

0.0101 

0.030L 

0.DO5L 

0.020L 

0.02 01 

0.020 

0.020 

0.030L 

0.005L 

O.OlOL 

0.02OL 

0.02  L 

0.01  I 

0.03  L 

0.005L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.02  L 

0.020 

0.020 

0.200 

0.005 

0.080 

0.020 

0.0160 

0.012D 

0.038D 

0.0050 

0.0240 

o.otso 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

0.010 

B.O.W./  SITE:  UX8B1DGE  BROOK 

SAMPLE  POINT;  FIRST  CONCESSION  DOWNSTREAM  of  UJIBRIDGE  STP 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EC101  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 


STATION    ID:       03-0077-014-02 

STORET   CODE:    02 
002 
2720 


STN   NO 


14 


LAT 


LONG 


U.T.M.    17   06S0200.0   4886875.0    4 


MILEAGE         84.30 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN        STM    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


934                   901                   444                     BO  81  84  88  805  3  I 

SAMPLE                      SCO       FLOW    CFS                 TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD.  WATER  DISS.  5-DAY 

NO                                                        COLIFOBM  C0L1F0RM  ENTER.  MPA  TEMP.  02  BOD 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML  DEG    C  MG/L  MG/L 


27  01  77 
22  02  77 

30  03  77 
27  04  77 
18  05  77 
22  06  77 
27  07  77 

31  08  7  7 
29  09  77 
27  10  77 
25  11  77 
15  12  77 


1400 
1300 
1620 
1600 
1555 
160O 
1550 
1545 
1600 
1540 
1445 
1430 


25341 
25390 
24433 
24467 
24501 
24536 
24572 
24608 
24645 
26632 
26664 
26663 


1 0  50 

9.60 

14.  to 

10.20 

9.  10 

9.50 

7.00 

9.70 

9.80 

9.30 

10.40 

12.70 


40000E+1 
14000E+1 
27000E+1 
24O0OE+1 

6000. 
1 1000E+1 
1C200E-C1 
106006*2 
37000E*2 
100. 

7300. 


1 6000 

8000. 

22000. 

3000. 

2700. 

64000. 

320. 

17000. 

20000 . 

10. 

50. 


1500. 
1000. 
5000 
1000 

600 

13400. 

3600. 

5000. 

9200. 

10. 

400. 


3.0 
2.5 

10.1 
10.0 
16.4 
17.2 
19.0 
19.9 
12.  B 
12.9 
2.7 
2.0 


120 

11.7 
9.9 
6.5 
6.3 
6.4 
B.7 
9.7 
9.B 

10.1 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1 ■ ) 

MINIMUM 


14.10      37000E+2       64000.  13400. 

10.16      80594.*  2789.'    D      1405.*    £ 

7.00  100.  10.  10. 


19.9 

10.9 

2.0 


12.0 
9.7 

3.3 


6.0 
4.3 
1  .2 


NO    OF    SAMPLES 


12 


I  I 


11 


11 


12 


10 


12 


SAMP    DTE    HOUR        STN        5TN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT         DIST    9R3    DEPTH 
FEET  MTBS 


27  01  77 
22    02    77 

30  03  77 
27  04  77 
18  05  77 
22  06  77 
27  07  77 

31  06  77 
29  09  77 
27  10  77 
25  11  77 
15  12  77 


1400 
1300 
1E20 
1600 
1555 
1600 
1550 
1545 
1600 
1540 
1445 
1430 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.  184 
0.  186 
.  136 
.  1B6 
.265 
.332 
.285 
.285 
.  164 
.274 
,  149 
,  127 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


068 

100 

016 

104 

135 

160 

170 

0.  160 

0.072 

0.205 

0.0B8 

0.0B1 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

1  .220 
1  .260 
0.238 
0.56B 
0.650 
0.850 
.520 
.710 
.720 
.730 
.510 
.570 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .860 
1  .700 
1  .030 
1  .360 
1  .550 
1  .620 
1  .290 
1  .100 
1  .33 
V  .53 
I  .05 
I.JO 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.012 
0.010 
0.012 
0.020 
0.077 
0.080 
0.091 
0.  115 
0.051 
0.04  7 
0.018 
0,028 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


623 
640 
393 
345 
263 
260 
169 
305 
334 
423 
502 
,562 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

246.0 

295.0 

287.0 

284.0 

262.0 

291  .0 

296.0 

286.0 

298. 

308. 

318. 

330. 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


36 
12 
22 
11 


12. 
11  . 
16. 

8.6 
13. 
28. 

6.  1 
32. 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.332  0.205  1.260  1.860  0.115  0.640  330.  36.0 

AVG   OR    GEOM   MN    l-|  0.214  0.115  0.721  1.378  0.047  0.402  293.4  17.3 

MINIMUM  0.127  0.016  0.23B  1.030  O.OlO  0.169  246.0  6.1 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   Pit 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 


27  01 

77 

1400 

.3 

22  02 

77 

1300 

.3 

30  03 

77 

1620 

a 

27  04 

77 

1600 

.3 

18  05 

77 

1555 

.3 

22  06 

77 

1600 

.3 

27  07 

77 

1550 

.3 

31  08 

77 

1545 

.3 

29  09 

77 

1600 

.3 

27  10 

77 

1540 

.3 

25  11 

77 

1445 

.3 

15  12 

77 

1430 

■3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TUBE 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

460 

7.0 

18.5 

455 

3.00 

16.5 

450 

5.60 

22.0 

470 

3.20 

22.5 

415 

2.60 

16.5 

430 

4.00 

19.0 

4  30 

5.00 

16.5 

455 

3.20 

465 

4.4 

22.0 

471 

6.  1 

22.5 

490 

3.0 

23.5 

493 

5.3 

29.0 

493 

7.0 

29.0 

457 

4.37 

20.8 

415 

2.60 

16.5 

280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


12 

55 

PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


89 


CONT'D 


335 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SIMP   PJ 

TOTAL 

DY  MO 

Yd 

LMT 

BUT 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

FEET 

MTRS 

UG/L 

27  01 

77 

1400 

.3 

22  02 

77 

1300 

.3 

30  03 

77 

1620 

.3 

27  04 

77 

1600 

.3 

18  05 

77 

1555 

.3 

22  06 

77 

1600 

.3 

27  07 

77 

1550 

.3 

29  09 

T7 

1600 

.3 

27  10 

77 

1540 

.3 

25  11 

77 

1445 

.3 

15  12 

77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  CEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 

203 
TOTAL 
UMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

1ROM1UM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.0101 

O.OIOL 

0.020 

0.030 

O.OIOL 

O.OIOl 

0.020 

0.010L 

0.020 

0.030 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020 

0.200L 

O.OIOL 

0.010L 

0.020L 

0.030L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0.02 

0.01 

0.03  L 

0.020 

0.030 

0.200 

0.016D 

0.0200 

0.0360 

0.010 

o.oio 

0.010 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.070 

0.040 

0.040 

0.06Q 

0.010 

0.020 

0 . 020L 

0.02  L 

0.01  L 

0.04 

O.OT 


0.070 

0.0310 

0.010 


NO   OF    SAMPLES 


11 


B.O.W./    SITE 

SAMPLE    POINT 
STATION    TYPE 


STN  NO 


SCHOMBERG  RIVER 

SECOND  ROAD  EAST  OF  HIGHWAY  400 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


STATION    ID:       03-0077-015-02 


U.T.M.    17   0615000.0   4880750.0   4  REGION   03 


STORET    CODE:    02 
002 

2720 

MILEAGE        65.30 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

CV  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

8RG  DEPTH 
MTRS 

27  01 

77 

1555 

.3 

25  02 

77 

1525 

.3 

12  04 

77 

1445 

3 

03  05 

77 

1405 

.3 

30  05 

77 

1600 

.3 

04  07 

77 

1415 

.3 

03  08 

77 

1610 

.3 

31  08 

77 

1450 

.3 

03  10 

77 

1430 

3 

03  11 

77 

1450 

.3 

01  12 

TT 

1525 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  [ ■ 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27  01 

77 

15S5 

.3 

25  02 

77 

1525 

.3 

12  04 

77 

1445 

.3 

03  05 

77 

1405 

.3 

30  05 

77 

1600 

.3 

04  07 

77 

1415 

.3 

03  08 

77 

1610 

.3 

31  08 

77 

1450 

.3 

03  10 

77 

1430 

3 

03  11 

77 

1450 

.3 

01  12 

77 

1525 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1555 

.3 

25  02 

77 

1525 

.3 

12  04 

77 

1445 

.3 

03  05 

77 

1405 

.3 

30  05 

77 

1600 

3 

04  07 

77 

1415 

.3 

03  08 

77 

1610 

.3 

31  OS 

77 

1450 

.3 

03  10 

77 

1430 

.3 

03  11 

77 

1450 

.3 

01  12 

77 

1525 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27031 
27047 
27063 
27079 
27099 
27115 
27133 
27150 
27157 
27184 
27201 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

.250 
.950 
.380 
.950 
.  140 
.390 
.750 
.780 
.340 
0.620 
0.780 


2.950 

1  .121 
0.380 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


2.  100 

2250 

0.205 

0.660 

000 

370 

450 

520 

180 

165 

560 


2.250 

0.860 
0.165 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

1B0. 

5000. 

500. 

100. 

40. 

90. 

2900. 

21000. 

3500. 

21D00. 


21000. 
968 .  • 
40. 

10 


FECAL 
COL] FORM 

MF/100ML 

10. 

50. 

B4. 

28. 
10. 

a. 

118. 

344. 
70. 
40. 


344. 

40.  < 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

TO. 
30. 

52. 

24. 

44. 
520. 

24. 
286. 

10. 
210. 


520. 
62. 
10. 


10 


10 


19        20        21         22 

FILTERED     TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA  KJELDAHL  N02 ■ N  N03-N 

MG/L       MG/L  MG/L  MG/L 


5.200 
3.  BOO 
0.012 
0.006 
0.052 
0.002 
0.044 
1  .020 
0.368 
0.156 
1  .020 


5.200 
1  .062 
0.002 


5.400 
9.200 
1  .  520 
1  .540 
1.010 
0.880 
3.440 
3.160 
4.800 
4.900 
4.250 


9.200 
3.645 
0.880 


14 

16 

56 

S3 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

2SC 

FORMAZIH 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

1250 

24.00 

83.0 

860 

10.00 

53.0 

900 

3.60 

73.0 

920 

3.80 

85.0 

950 

3.20 

85.0 

440 

1.50 

23.0 

820 

10.00 

88. 0 

1220 

2.20 

120.0 

1550 

3.60 

153.0 

1490 

3.70 

14D.0 

1170 

8.50 

108.0 

1550 

24.00 

153.0 

1052 

6.74 

91  .9 

440 

1  .50 

23.0 

0.003 
0.530 
0.065 
0.002 
0.035 
0.010 
0.004 
O.760 
0.090 
0.140 
0.044 


0.760 
0.153 
0.003 


0.005L 
0.340 
4.310 
0.D05L 
0.025 
0.005L 
0.005L 
7.590 
30.000 
9.110 
7.970 


30 . 000 
S.397D 

o.oos 


88 

PSEUD . 

MPA 

MF/lOOML 


280        95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
SI  MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

804.0 

609.0 

633.0 

645.0 

673.0 

331  .0 

795.0 

1120.0 

1535.0 

1338.0 

1076.0 


1535.0 

873,5 
331  .0 


52 
TOT    ALK 

AT    LAB 
MG/L 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


28.0 
14.6 
0.5 

11 

E 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

18.0 

2D.0 

11  .0 

19.0 

9.7 

10.0 

65.0 

7.6 

4.B 

17.0 

130.0 


130.0 

2B.4 

4.8 

11 

55 
PH 
AT    LAB 


3 

DISS. 

03 

MG/L 

1.0 

0.8 
1.2 

8.0 
10.3 
11.6 

10.0 
5.6 
2.0 
6.6 

1.2 


11  .6 
5.3 
0.8 


5 -DAY 

BOD 
MG/L 


11 


9.0 
4.9 


11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MC/L 


25 

PHENOLS 


ua/L 


NO  OF  SAMPLES 


90 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SCHOMBERG  RIVER 

SECOND  ROAD  WEST  OF  HIGHWAY  400 

RIVES 


934 
SAMPLE 
NO 


27029  4 

27045  4 

27061  7 

27077  0 

27097  5 

27113  0 

27131  5 

2714B  7 

27165  9 

27182  6 

27199  6 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRC 

DEPTH 
MTBS 

27  01 

77 

1510 

.3 

25  02 

77 

1445 

.3 

12  04 

77 

141  5 

.3 

03  05 

77 

133S 

.3 

30  05 

77 

1S40 

.3 

04  07 

77 

1350 

3 

03  08 

77 

1535 

.3 

31  OS 

77 

1420 

.3 

03  10 

77 

1400 

.3 

03  11 

77 

1405 

.3 

01  12 

77 

1500 

.3 

r.'A  I.  I  MUM 

AVC 

OR  GEOM  >v  n 

MINIMUM 

■STATION 

10:   03-0077-016-02 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

5T0RET  CODE 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM;  SEVERN  RIVER 

2720 

U.T.M 

.  17  061050C 

.0  4B7555C 

-0  4 

REGION  03 

MI LEAGE 

91 

.00 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  c 

MG/L 

MG/L 

1000. 

10.    L 

100.   L 

0  5 

1  0 

IOC 

0 

1500. 

10. 

100.   L 

1.0 

0  8 

12.0 

0  9 

14.0 

1  1 

5  C 

9 

40. 

4.    L 

8. 

17.0 

1  .4 

1  .6 

7  9 

56. 

16. 

32. 

23  5 

12.0 

2.0 

5  7 

too. 

22  . 

72. 

22.5 

4.2 

2.0 

7  9 

310. 

48. 

72. 

23.5 

5.2 

I  .2 

5 

500. 

62. 

234. 

20.0 

4.2 

2.0 

5 

6300. 

112. 

104. 

13.0 

1  8 

1  .5 

a 

70. 

24. 

104. 

11.0 

7.0 

9.5 

a 

7900. 

204. 

110. 

3.0 

1  6 

a.« 

6300. 

204. 

234. 

23.5 

12.0 

12.0 

434.  • 

27.  «  D 

72.'  D 

13.5 

3.7 

4.5 

40. 

4. 

S. 

0.5 

OS 

1  2 

NO  OF  SAMPLES 


1C 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 

.3 
■  3 
.3 
3 
•  3 
.3 
.3 
.3 


MAM  MUM 
AVG   OR    GEOM   MN    I  '  I 

MINIMUM 

NO    OF     SAMPLES 


27 

01 

77 

1510 

25 

02 

77 

1445 

1  2 

04 

77 

1415 

03 

05 

77 

1335 

30 

05 

77 

1540 

04 

07 

77 

1350 

03 

OS 

77 

1535 

31 

OB 

77 

1420 

03 

10 

77 

1400 

03 

1 1 

77 

1405 

01 

12 

77 

1500 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

»G/L 

1  .060 

0.013 

2.810 

9.200 

0.004 

0  046 

591  .0 

147  0 

2.020 

0.011 

3  420 

8.SB0 

0.005 

0  010 

1056.0 

445  0 

0.390 

0.007 

0.526 

2.900 

0  048 

1  .450 

595.0 

60.0 

0.  100 

0.023 

0.050 

1  .020 

0.008 

0  057 

479.0 

10.0 

0.  160 

0.090 

0.022 

1  .260 

0.006 

0.  154 

374.0 

25.0 

0.  170 

0.069 

0.042 

0.B20 

0.002 

0  005L 

376.0 

4  2 

0.C44 

0.001 

O.OOS 

0.830 

0.001 

0.005L 

376.0 

5.5 

0.  194 

0.076 

0.380 

1  .460 

0.008 

0  007 

4B4  Q 

7.B 

0.345 

0  .  080 

0.650 

2.750 

0.205 

24.300 

1323.0 

15.0 

0.255 

0.024 

0.206 

4.400 

0.017 

O.40O 

546.0 

21  .0 

0.  126 

0.036 

1  .400 

2.700 

0.039 

3.720 

594.0 

11  .0 

2.020 

0.090 

3.420 

9.200 

0.20S 

24 . 30o 

1323.0 

445,0 

0.433 

0.039 

0.B65 

3.265 

0.031 

2.741D 

617.8 

70.  1 

0.044 

0.001 

0.006 

0.820 

0.001 

0.005 

374.0 

4.2 

14 

16 

56 

59 

230 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

27  01 

77 

1510 

.3 

750 

130.00 

38.5 

25  02 

77 

1445 

3 

940 

90  .  00 

53.0 

12  04 

77 

1415 

.3 

800 

8.  20 

47.0 

03  05 

77 

1335 

.3 

750 

4.60 

43.0 

30  05 

77 

1540 

.3 

560 

3.20 

37.5 

04  07 

77 

1350 

.3 

590 

1  .40 

43.5 

03  08 

77 

1535 

.3 

570 

4.60 

38.0 

31  08 

7? 

1420 

.3 

720 

2.20 

44.  5 

03  10 

77 

1400 

.3 

14  90 

4.40 

93.0 

03  11 

77 

1405 

.3 

765 

8.90 

43.5 

01  12 

77 

1500 

3 

MAXIMUM 

620 
1490 

6.00 
130.00 

48.  5 
93.0 

AVG 

OR  GEOM  .MN  |  •  i 

798 

23.96 

4B.2 

MINI  MUM 

570 

l  .40 

37.5 

NO    OF    SAMPLES 
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CONT'D 


B.O.W./  SITE:  DRAINAGE  CANAL 
SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  P 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTPS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  I);    {  -  I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

Dv 

MO 

YR 

LMT 

27 

01 

77 

1320 

2S 

02 

77 

1500 

13 

04 

77 

1430 

03 

05 

77 

1400 

30 

05 

77 

1545 

04 

07 

77 

1400 

03 

08 

77 

1550 

31 

08 

77 

1430 

C3 

10 

77 

1410 

03 

1  1 

7T 

1415 

01 

12 

77 

1505 

STATION 

10:   03-0077-017-02 

STATION 

NORTI 

WEST 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORO  <.'JOl 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T.M 

.  17  0610600.0  4877975 

.0  4 

REGION  03 

MI LEAGE 

88 

10 

934 

901 

444 

ao 

81 

B4 

es 

B05 

3 

l 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-0" 

NO 

COLIFORM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

600 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27030 

4 

2B00. 

56. 

132. 

o.s 

1  .0 

1  .6 

27046 

4 

2100. 

90. 

20. 

0.5 

3.0 

1  .0 

27062 

B 

14.0 

1  .2 

1  .0 

27078 

6 

1700, 

100.   L 

100.   L 

17.0 

4  .0 

1  .2 

27098 

6 

a 

130. 

12. 

40. 

24.5 

8.1 

1  .8 

27114 

0 

5  7 

160. 

e. 

70. 

25.0 

6.4 

2.4 

27132 

7 

5 

100. 

IS. 

44. 

23.0 

7.0 

1  .2 

27149 

e 

6 

1  100. 

48. 

36. 

23.0 

6.8 

».i 

27166 

5 

13500. 

1200. 

360. 

11.0 

3.8 

1  .0 

27183 

G 

6 

1400. 

10.   L 

10.   L 

1  1  .5 

6.4 

1  .0 

27200 

6 

e 

5400. 
13500. 

ioae.* 

100. 

400. 

1200. 
56.  •  D 
B. 

130. 

360. 
59.*  0 
10. 

1.5 

25.0 

13.8 

0.5 

1  .4 

8. 8 

4.5 
1  .0 

1  .0 

3  8 
1  .5 
1  .0 

10 


10 


11 


11 


11 


27 

01 

77 

1320 

25 

02 

77 

1500 

i  2 

04 

77 

t430 

03 

OS 

77 

1400 

30 

05 

77 

1545 

04 

07 

77 

1400 

03 

08 

77 

1550 

31 

08 

77 

1430 

03 

10 

77 

1410 

03 

11 

77 

1415 

01 

12 

77 

1505 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  ) 

M I \ I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■ | 

MINIMUM 


27 

01 

77 

1320 

2S 

02 

77 

1500 

12 

04 

77 

1430 

03 

OS 

77 

1400 

30 

OS 

77 

1545 

04 

07 

77 

1400 

03 

08 

77 

1550 

31 

08 

77 

1430 

03 

10 

77 

1410 

03 

1  1 

77 

1415 

01 

12 

77 

1505 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  105 

SOLIDS 

SOLIDS 

D -501105 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.050 

0.003 

0.375 

2.340 

0.004 

0.196 

41B.0 

8  6 

0.085 

0.007 

0.440 

0.950 

0.004 

0.361 

436.0 

11  .0 

0.055 

0.01  1 

0.040 

0.660 

0.008 

1.110 

416.0 

B.9 

0.047 

0.002 

0.010 

0.680 

0.007 

0-H3 

427.0 

1B.0 

0.074 

0.003 

0.006 

0.910 

0.002 

0.005L 

399.0 

12.0 

0.  157 

0.091 

0.013 

0.960 

0.003 

0.292 

326.0 

6.0 

0.044 

0.001 

0.006 

0.830 

0.001 

0.005L 

376.0 

5.5 

0.088 

0.003 

0.012 

1  .240 

0.067 

0.508 

454.0 

14.0 

0.  126 

0.079 

0.066 

1  .570 

0.042 

4.210 

514.0 

17.0 

0.045 

0.012 

0.066 

0.690 

0.008 

0.501 

472.0 

25.0 

0.  101 

0.041 

0.440 

1  .  800 

0.021 

2.650 

564.0 

6.3 

0.  157 

0.091 

0.440 

2.340 

0.067 

4.210 

564.0 

25  0 

0.079 

0.023 

0 .  1  34 

1  .148 

0.015 

0.9050 

436.5 

12.0 

0.044 

0.001 

0.006 

0.660 

0.001 

0.005 

326.0 

5.5 

l  1 

1  1 

11 

11 

11 

1  1 

1  1 

l  1 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CCND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FOPMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

670 

7.20 

32.0 

700 

12  00 

35.5 

660 

6.20 

39.5 

700 

7.00 

39.5 

660 

5.60 

43.0 

500 

2.  BO 

41  .0 

570 

4  60 

46.0 

660 

7.20 

40.0 

690 

12.00 

38.5 

695 

1  4  ,  00 

40.0 

B05 

5.  50 

49.5 

B05 

14,00 

49.5 

665 

7.65 

40.4 

500 

2.80 

32.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MASMNO'.GE  JERSEY  RIVER 
SAMPLE  POINT:  YORK  CDUNTy  BOAD 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


VA* I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OF  5AWPLES 


27 

01 

77 

1035 

25 

02 

7  7 

1030 

•2 

04 

77 

1030 

03 

05 

77 

1030 

30 

05 

77 

1125 

04 

07 

77 

1015 

03 

08 

77 

1045 

31 

08 

77 

1025 

03 

10 

77 

1015 

03 

1  1 

77 

1040 

Oi 

12 

77 

1045 

ER 

STATION 

ID:   03-0077 

018-03 

OUTH  OF 

KESWIr  ■: 

MAJOR 

6ASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  SEVERN  RIVER 

2730 

LONG 

U.T. 

M.  17  0622600.0  4898150 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

74. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

8B 

BOS 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS       TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

27019 

4 

4. 

2.   L 

3.       L 

l  .0 

3.0 

27035 

4 

750. 

16. 

2. 

1  .0 

3.0 

27051 

9 

164. 

30. 

S. 

12.0 

1  .2 

27067 

9 

70. 

4    L 

4.   L 

14  0 

4.0 

27067 

6 

14B. 

16. 

B- 

21.0 

6.6 

27103 

6 

310. 

2B 

62- 

22.5 

7.0 

27'21 

6 

300. 

60. 

4. 

23.0 

7.6 

27  138 

5 

1000. 

60. 

6. 

21  .0 

5,8 

27155 

5 

1380. 

200. 

740. 

13.0 

3.4 

27172 

5 

1100. 

10.   L 

100.   L 

12.0 

4.2 

27189 

9 

6 

63000 . 

63000. 
403.  • 
4. 

1  100. 

1  100. 
29.-  D 
2. 

300. 

740 
17."  D 
3- 

4.5 

23.0 

13.1 

1  .0 

3.0 

7.6 
4.3 
1  .3 

-DAY 

BOD 

MG/L 

1  2 
1  .0 
1  .4 
3.0 
2.2 
3.6 
1  .7 
1  .4 
1  .0 
3.2 
1  .0 


3.6 
1  B 

1  ,0 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
Or  MO  YS  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1035 

.3 

25  02 

77 

■  030 

.3 

12  04 

77 

1030 

.3 

03  05 

77 

1030 

3 

30  OS 

11 

1125 

3 

04  07 

77 

1015 

.3 

03  OS 

77 

1045 

.3 

31  OB 

77 

1025 

.3 

03  10 

77 

1015 

.3 

03  11 

77 

1040 

.3 

01  12 

77 

1045 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

CEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-t» 

■SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.053 

0.027 

0.420 

1  .660 

0.004 

0.  126 

349  0 

3.9 

0.112 

0.033 

0 .  900 

3.960 

0.010 

0.210 

500  0 

7.3 

0.086 

0.036 

0.1  12 

0.980 

0.007 

0.438 

467  0 

10.0 

0.117 

0.030 

0.010 

0.830 

0.002 

O.005L 

392  0 

19.0 

0.089 

0.006 

0.008 

0.860 

0.002 

0.003 

302.0 

11  .0 

0.  I0B 

0.007 

0.015 

1  .200 

0.003 

0.005L 

314.0 

14.0 

0.1  3B 

0.050 

0.004 

1  .280 

0.001 

0.005L 

300  0 

13.0 

0.076 

0.023 

0.034 

1  .000 

0.003 

0.017 

327.0 

4.9 

0.138 

0.07S 

0.028 

3.700 

0.012 

0.518 

437.0 

5.B 

0.072 

0.014 

0.03B 

1  ,220 

0.002 

0.003 

444.0 

B.O 

0.065 

0.033 

0.060 

2,650 

0.007 

0.488 

557.0 

6.1 

0.138 

0.07S 

0.900 

3.960 

0.012 

o.sie 

557.0 

19.0 

0.096 

0.030 

0.1  4B 

1  .759 

0.005 

0.  1650 

399.0 

9.4 

0.053 

0.006 

0.004 

0.830 

0.001 

0.003 

300.0 

3.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


27 

OT 

77 

1035 

25 

02 

77 

1030 

12 

04 

77 

1030 

D3 

05 

77 

1030 

30 

05 

77 

1125 

04 

07 

77 

1015 

03 

08 

77 

1045 

31 

08 

77 

1025 

03 

10 

77 

1015 

03 

11 

77 

1040 

01 

12 

77 

1045 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


590 
710 
720 
590 
465 
435 
420 
475 
615 
66S 
800 


1.50 
4.00 
4.60 
4.60 
5.00 
5.40 
6.00 
2.20 
4.60 
3.20 
4.10 


46.0 
55.0 
39.5 
27.5 
27,5 
3D. 5 
31.5 
41  .0 
42.0 
52.0 


59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOH  MN  ( • ) 

MINIMUM 

HO  OF  SAWPLES 


BOO 
590 
420 


6.00 
4.11 
1.50 


55.0 
39.3 
27.5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  05  77  1125 
04  07  77  1015 
03  08  77  1045 

31  OB  77  1025 
03  10  77  1015 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 


235        203        221  225 
TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 
UG/L       MG/L       MG/L       MG/L 

0.020L 
0.030L 
O.03OL 
O.03OL 
0.030L 


229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM       ZINC 

MG/L  MG/L       MG/L 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


MAXIMUM  0.030 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • I  0.02SD 

MINIMUM  0.020 

NO  OF  SAMPLES  5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK    RIVER 

HIGHWAY    4B    BRIDGE    BALDWIN 

RIVER 


SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

27  01 

77 

1145 

3 

25  02 

77 

1140 

.3 

12  04 

77 

1130 

.3 

03  05 

77 

1130 

.3 

30  05 

77 

1230 

.3 

04  07 

77 

11  15 

.3 

03  OS 

77 

1140 

.  3 

31  08 

77 

1125 

.3 

03  10 

77 

IMS 

.3 

03  11 

77 

1130 

.3 

01  12 

77 

1135 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  .r: 

MINIMUM 

DWIN 

STATION 

ID:   03-0077-019-02 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM.  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T.M 

.  17  0632150.0  4902025 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

71 

.10 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -CAY 

NO 

COL I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

T  Ef.TP  . 

02 

EDO 

MF/IOOML 

MF/tOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27021 

4 

170. 

22. 

14. 

0.5 

4.0 

1  .2 

27037 

4 

1B0. 

6. 

2 

L 

l  0 

5.0 

0-5 

27053 

6 

1300. 

2.   L 

2. 

L 

13.0 

l  .2 

1  .0 

27069 

6 

900. 

2, 

2. 

L 

15.0 

3.0 

2.0 

27089 

7 

E 

280. 

4. 

4. 

23,0 

B.6 

3.2 

27105 

0 

T 

6 

310. 

1B. 

24. 

22.5 

7.4 

2.4 

27123 

6 

7 

500. 

10. 

2 

24.0 

7.0 

0.6 

27140 

6 

60. 

2. 

2. 

L 

21  .5 

7.2 

1  .2 

27157 

9 

6 

7400. 

700. 

308. 

14.0 

3.6 

0.6 

27174 

8 

6 

60. 

10. 

70. 

11.0 

3.0 

0.6 

27191 

8 

6 

900. 
7400. 

1100. 
1100. 

60. 
30B. 

2.5 
24.0 

3.0 
B.6 

0.8 

3.2 

396.* 

14.  •  D 

9.' 

D 

13.5 

4.8 

1  .3 

60. 

2. 

2. 

0.5 

1  .2 

0.5 

NO   OF    SAMPLES 


II 


11 


93 


CONT'D 


V* 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  WO  YR  L»T    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


27 

01 

77 

1  115 

sra 

02 

77 

1  140 

12 

04 

77 

1  130 

03 

05 

77 

1130 

30 

OS 

77 

1230 

04 

07 

77 

1115 

03 

08 

77 

1  140 

31 

08 

77 

1  125 

03 

10 

77 

1  1  15 

03 

11 

77 

1130 

01  12  77  1135 


MAX r HUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •» 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

£ 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.028 

0  010 

0.243 

0.710 

0.006 

0.614 

277.0 

5  6 

0.036 

0  .  0  1  1 

0  256 

2.500 

0  .  004 

0.5B6 

305.0 

3.4 

0.030 

0.001 

0.010 

0.600 

0.004 

0.191 

295.0 

5.  5 

0.068 

0.004 

0.004 

0.B2O 

0.002 

0  005L 

318.0 

22.0 

0.071 

0  002 

0  066 

1.410 

0.O05 

O.OOSL 

287.0 

1  T  .  0 

0  .  064 

0.006 

0.008 

0.7  20 

0.002 

0.005L 

234.0 

5.9 

0.049 

0.006 

0.018 

0.720 

0.002 

0.  135 

262.0 

7.  7 

0.040 

0.  004 

0.032 

0.820 

0.006 

0.009 

303.0 

4,3 

0.040 

0.020 

0.028 

1  .390 

0.008 

0.  197 

324.0 

2  .  3 

0.  024 

0.003 

0.022 

0.5BO 

0.004 

0.097 

318.0 

3.6 

0.045 

0.020 

0.066 

0.960 

0.0O5 

0.445 

354.0 

1  .7 

0.071 

0.020 

0.255 

2  .  500 

O.OOB 

0.614 

354.0 

22.0 

0.045 

o.ooa 

0.068 

1  .021 

0.004 

0.20ao 

297.9 

6.6 

0.024 

0.001 

0.004 

0 ,  5B0 

0.002 

0.005 

234.0 

1  .7 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


27 

01 

77 

1145 

25 

02 

77 

1140 

12 

04 

77 

1130 

03 

05 

77 

1130 

30 

05 

77 

1230 

04 

07 

77 

11  15 

03 

08 

77 

1  140 

31 

OS 

77 

1125 

03 

10 

77 

1115 

33 

11 

77 

1  130 

01 

13 

77 

1135 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


COND. 

TURB. 

25C 

FORMA  2  I 

UMHOS 

UNITS 

465 

3.60 

470 

3  20 

480 

2.40 

465 

3.00 

425 

3.20 

350 

1  .60 

390 

2.60 

450 

1  .60 

479 

2.40 

510 

2.80 

540 

2.20 

540 

3.60 

457 

2.60 

350 

1  .60 

16  56 

CHLORIDE 
MG/L 


9. 
10. 
21  . 
17. 
17. 

9. 
13. 
16. 
19. 
16. 
23. 


23.0 

1S.7 

9.  I 


59 

SULPHATE 


MG/L 


2B0        95  52  55 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK          PH 

SILICATE      MG/L  AT  LAB     AT  LAB 

SI  MG/L  mg/L 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

B.Q.W./  SITE:  BLACK  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  ONTARIO  COUNTy  AND  YORK  REGI 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  O2EC106 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


27  01  77  1235 

25  02  77  1200 

12  04  7  7  '145 

03  05  77  1 145 

30  05  77  1250 

04  07  77  1 1 30 
03  08  77  1150 

31  08  77  1140 
03  10  77  1130 
03  11  77  I14J 
01  12  77  11  SO 


MA* IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        VTRS 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MA  *  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 
f 1 N I  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


27 

01 

77 

1235 

IS 

02 

77 

1200 

12 

04 

77 

1  14S 

03 

05 

77 

1145 

30 

05 

77 

12  50 

04 

07 

77 

1130 

03 

OB 

77 

1150 

31 

OB 

77 

1  140 

03 

10 

77 

1130 

03 

11 

77 

1  145 

01 

IS 

77 

1  150 

934 

9 

STN   STN 

5AM3   PJ 

SAMPLE 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

27C22 

4 

3 

2  70  J  8 

4 

.3 

27054 

6  3 

.3 

27070 

6 

.3 

27090 

5  a 

.3 

27106 

0  5 

.3 

27124 

7  5 

.3 

27141 

6 

.3 

271  5B 

6  3 

.3 

27175 

S 

.3 

27192 

6 

STATION 

ID:   03-0077.020-02 

BROWN  HILL 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE; 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

U.T.M.  17  06338OC 

.0  489790C 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

73 

.  10 

444          80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

OW  CFS       TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

240. 

36 

4. 

0,5 

5,0 

1  .6 

1  300 . 

8. 

e 

0,5 

6  0 

1  ,0 

300. 

6. 

3 

13.5 

1  .2 

1  .0 

830. 

208. 

a 

14.0 

1  .4 

1  .6 

220. 

76 

22 

20.0 

9.0 

1  ,  4 

150. 

240. 

130 

22.0 

6.8 

2.0 

530. 

IB6. 

40 

22,5 

5.0 

0.8 

1000. 

124. 

36 

21.5 

7.2 

1  .0 

11 100. 

700. 

620 

12.0 

4.2 

o.a 

3B0. 

10.   L 

10 

L 

14.0 

2.8 

0.2 

1000. 

20. 

50 

2.5 

2.8 

0.6 

11100. 

700. 

620. 

22.5 

9.0 

2.0 

624.* 

57.  •  D 

22*  D 

13.0 

4.7 

1 .1 

150. 

6. 

2 

0.5 

1  .2 

0.2 

11 


M 


11 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

1  07 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

A MMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  1  OS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

0.032 

0  013 

0  121 

1  .  120 

0.007 

0.673 

290  0 

10  0 

0.038 

O.OOB 

0  142 

1  .400 

0.012 

0  83a 

671  .0 

19.0 

0  .  030 

0  005 

0  OH 

0.470 

0.005 

0.275 

300  .  0 

4.2 

0.0j9 

0  008 

0.014 

0.510 

0.004 

0.075 

293.0 

13.0 

0.068 

0.030 

0  104 

0.660 

0.019 

0.191 

281  .0 

5.3 

0.078 

0.020 

0  079 

0  .  720 

0.012 

0.113 

261  .0 

6  6 

O.OBG 

0  025 

0.046 

0.610 

0.010 

0.263 

267.0 

6.9 

0  066 

0.  026 

0.070 

0.720 

0.011 

0.009 

303.0 

to.o 

0.073 

0.030 

0.004 

O.BBO 

0.D05 

0.330 

352.0 

4.  1 

0  .  024 

0.005 

0.020 

0.490 

0.004 

0.166 

319.0 

5.8 

0.031 

0.010 

0.046 

1  .300 

0.O05 

0.595 

349.0 

2  9 

O.OBO 

0.030 

0.  142 

1  .400 

o.oig 

0.838 

671  .0 

19.0 

0.051 

O.O16 

0.060 

0.807 

0.009 

0.321 

335.  1 

8.0 

0.024 

O.OOS 

0.004 

0.470 

0.004 

0.009 

261  .0 

2,9 

94 


samp  ore  hour  stn  stn  samp  pj 

DY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1235 

as 

02 

77 

1200 

12 

04 

77 

1  145 

03 

OS 

77 

1145 

30 

05 

77 

1250 

00 

07 

77 

113D 

03 

OS 

77 

1  150 

31 

08 

77 

114D 

03 

10 

77 

1130 

03 

l  l 

77 

1145 

0! 

12 

77 

1150 

MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  Ml  ! ■ ] 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

205 

25 

CONE. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

2SC 

FOBMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

470 

6.00 

11.5 

840 

5.40 

120.0 

490 

1  .SO 

20.0 

460 

2  60 

15.0 

425 

3.  00 

12.0 

390 

3. 20 

9.5 

400 

4,00 

11.0 

455 

2.80 

14.5 

500 

2  SO 

21  .5 

496 

2  .  90 

17.5 

535 

2.60 

22.0 

B40 

6.00 

120.0 

496 

3. 35 

55.0 

390 

1  .80 

9.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  MOUNT  ALBERT  CREEK 


STATION  TYPE ;  RIVER 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
F£ET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M\  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

27 

01 

77 

1233 

25 

02 

77 

1225 

12 

04 

77 

1210 

03 

05 

77 

1210 

30 

05 

77 

1345 

04 

07 

77 

1  ISO 

03 

OS 

77 

1210 

31 

08 

77 

1200 

03 

10 

77 

1  145 

03 

11 

77 

1200 

01 

12 

77 

1255 

27  01 

77 

1233 

.3 

25  02 

77 

1225 

.3 

12  04 

77 

1210 

.3 

03  05 

77 

1210 

.3 

30  05 

77 

1345 

.3 

04  07 

77 

1150 

.3 

03  OB 

77 

1210 

.3 

31  OB 

77 

1200 

.3 

03  10 

77 

1145 

.3 

03  11 

77 

1200 

.3 

01  12 

77 

1255 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  m    ( • ) 

MINIMUM 

STATION 

ID:   03-0077-021 -Q2 

TH  OF  MOUNT  ALBERT 

EAST  OF 

HIGHWAY  48 

E  02EC104 

MAJOR  BASIN;  GREA1 

LAKES 

STORET  COOE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

2720 

LONG 

U.T.M 

17  0633700.0  4691500.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

79.50 

934 

901 

444 

80 

SI 

84 

88 

805 

3 

, 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

PSEJO. 

WATER 

DISS. 

5 -CAY 

NO 

COL  I  FORM 

CGi I  FORM 

ENTER. 

MPA 

temp. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27023 

4 

1  1  00 . 

204. 

24 

0.5 

4.0 

2.= 

27C39 

4 

3OC00 

140. 

124. 

1  .5 

6.0 

3.5 

27055 

9 

200. 

4  . 

24. 

14.0 

1  .4 

1  .0 

27071 

9 

500. 

24, 

8. 

13.0 

3.0 

1  .6 

27091 

6  9 

15000.   G 

212. 

40. 

22.5 

12.1 

1  .6 

27107 

0  6  9 

2000. 

208 

92. 

23.0 

10.6 

2.2 

27125 

9  6 

1  400 

140 

40. 

22.0 

7.6 

0.4 

27142 

9  6 

3600. 

224. 

412. 

23.0 

8.0 

1  .0 

27159 

9  5 

8500. 

700. 

764. 

12  C 

5.0 

0.8 

27176 

6 

410. 

10 

100.   L 

13.0 

2.4 

0.4 

27193 

6  9 

10300. 

1450. 

570. 

6.0 

2.2 

2.0 

30000. 

1450 

764 

23.0 

12.1 

3  .5 

2436. •  U 

113.' 

84.  •  D 

13.7 

5.7 

1  .5 

200. 

A  . 

a. 

0.5 

1  .4 

Q.4 

l  1 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLiDS 

OSOLIQS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.047 

0.015 

0.115 

2.850 

0.  006 

0.840 

278  0 

16.0 

0.260 

0.090 

O.7B0 

3.240 

0.014 

1  .320 

538.0 

27.0 

0.040 

0.010 

0.030 

0.4B0 

0 .  007 

0  453 

274  .0 

4.5 

0.056 

0.013 

0.064 

0.540 

0.01  1 

0  340 

283.0 

15.0 

0.  104 

0.039 

0.  112 

0.600 

0.029 

0  301 

261  .0 

14.0 

0.077 

0.019 

0.013 

0.400 

0.018 

0.267 

246.0 

4.6 

O.079 

0  029 

0  .  0 1  6 

0.510 

0.017 

0.263 

252  .0 

5.  1 

0.075 

0.02B 

0,070 

0.550 

0  029 

0.361 

275.0 

5.4 

0.064 

0.026 

0.072 

1.140 

0.013 

0  552 

348.0 

4  .  1 

0.04  2 

0.019 

0.056 

0.400 

O.OlO 

0.329 

288.0 

4.9 

0.335 

0.037 

0.  162 

1  .500 

0.011 

0.964 

468.0 

1S7.0 

0.335 

0.090 

0.7B0 

3.240 

0.029 

1  .320 

538.0 

127.0 

0.107 

0.030 

0.  135 

1.110 

0.015 

0.545 

319.2 

20.7 

0.D40 

0.010 

0.013 

0.400 

0.006 

0.263 

246.0 

4.1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


27 

01 

77 

1233 

25 

02 

77 

1225 

12 

04 

77 

1210 

03 

OS 

77 

1210 

30 

05 

77 

1345 

04 

07 

77 

1150 

03 

OS 

77 

1210 

31 

08 

77 

1200 

03 

10 

77 

1  145 

03 

1 1 

77 

1200 

01 

12 

77 

1255 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 
M 1 N ] MUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

COND  - 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

460 

4  50 

10.5 

520 

5  60 

37.5 

4EjO 

1  .BO 

16.0 

445 

2.50 

13.0 

380 

4.60 

8.4 

370 

2.  00 

8.0 

3BD 

2.  BO 

8.0 

430 

2.60 

13.5 

495 

2.  BO 

20.0 

451 

2.60 

12.0 

520 

56 .  00 

25.0 

520 

56  00 

37.5 

446 

8.  02 

15.6 

370 

1  .60 

8.0 

2oe 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOuS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


95 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  S1MCOE  OUTLET 
HIGHWAY  1?  ATHERLEY 
RIVER 


PJ 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

ia 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
HTRS 

25  02 

77 

0930 

,3 

29  03 

77 

1510 

.3 

26  01 

77 

1505 

3 

17  OS 

77 

1515 

.3 

21  06 

77 

1535 

3 

26  07 

77 

1525 

.3 

30  08 

77 

1540 

.3 

26  09 

77 

1530 

.3 

26  10 

77 

1540 

.3 

25  1  1 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  ■  } 

MINIMUM 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:      LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SEVERN     RIVER 

U.T.M.     T7    0629400.0   4940050.0    4 


934 

901 

444 

BO 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

flow 

cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

COL t FORM 
MF/IOOML 

ENTER, 
MF/IOOML 

25410 

4 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

24420 

6 

4 

L 

2. 

L 

2.   L 

24454 

6 

8. 

3, 

L 

2.   L 

244  06 

6 

4. 

L 

a. 

L 

2.       L 

24523 

e 

4. 

L 

2. 

4. 

24559 

6 

36. 

2. 

L 

2.   L 

24595 

6 

e. 

2. 

L 

2. 

24632 

6 

100. 

L 

2. 

92. 

26819 

6 

10. 

L 

2. 

L 

2.   L 

26S5B 

6 

70. 
100. 

2. 

2. 

L 

6. 
92. 

12.' 

0 

2.  • 

D 

4.-  D 

4. 

2. 

2. 

STATION 

10:   03-0077-022-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

REGION  03 

MILEAGE 

44. 

n 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

0.4 

13.2 

4.6 

15.0 

8.9 

11  .8 

T4  .0 

11  .6 

16.  1 

10.3 

18.4 

10-7 

18.9 

12.2 

14.J 

11  .4 

12.1 

11.7 

2.1 

1  1  .8 

18.9 
11  .0 
0,4 


NO    OF     SAMPLES 


10 


10 


15.0 
12.0 
10.3 

10 


DAT 

BOD 

MG/L 

2.0 

1  .0 
O.B 
1.4 
1  .4 
0.2 
1  .0 
1  .0 
0.2 
0.6 


2.0 
1  .0 
0.2 

10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
CY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

02 

77 

0930 

29 

03 

77 

1510 

26 

04 

77 

1505 

17 

05 

77 

1515 

21 

06 

77 

1535 

26 

07 

77 

1525 

30 

08 

77 

1540 

IB 

09 

77 

1530 

26 

10 

77 

1540 

25 

11 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  •  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.006 

0.030 

0.360 

0.001 

0  019 

223.0 

2.  1 

0.009 

0.001 

0.008 

0.260 

0.006 

0.005L 

216.0 

4.7 

0.013 

O.001 

O.OOB 

0.340 

0.001 

OOOSL 

212.0 

4.2 

0.017 

0.001 L 

O.Oto 

0.400 

0.001 

0.005L 

218.0 

2.5 

0.019 

0.005 

0.002 

0.390 

0.001 

0.005L 

214.0 

2.6 

0.013 

0.001 

0.004 

0.350 

0.001 

0.005L 

207.0 

1  .5 

0.013 

0.001 

0.002L 

0.380 

0.001 

O.OOSL 

204.0 

2.3 

0.016 

0.001 

0.006 

0.45 

0.001 

O.OOSl 

200. 

1  .6 

0.015 

0.001 

0.010 

0.33 

0.001 

0.004 

207. 

2.2 

0.O22 

0.002 

O.O'O 

0.42 

0.001 

0.004 

214. 

4.  1 

0.022 

0.006 

0.030 

0.45 

D.006 

0.019 

223.0 

4.7 

0.015 

0.002D 

0.0090 

0.368 

0.002 

O.006D 

21  1  .5 

2.8 

0.009 

0.001 

0.002 

0.260 

0.001 

0.004 

200. 

1  .5 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25 

02 

77 

0930 

29 

03 

77 

1510 

26 

04 

77 

1505 

17 

05 

77 

1515 

21 

OS 

77 

1535 

28 

07 

77 

1525 

30 

08 

77 

1540 

28 

09 

77 

1530 

26 

10 

77 

1540 

25 

1  1 

77 

1200 

•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

'A  I N  I  MUM 


14  16          56          59  280 

COND.  TUR3.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  FORMAZIN      MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                    MG/L  SI  MG/L 


340 
325 
320 
330 
325 
315 
310 
305 
316 
323 


340 
321 
305 


1  .00 
1  .40 
1  .40 
1  00 
1  .40 
1  .00 
1  .60 
2.2 
2.3 


3.0 


3.0 
1  .63 
1.00 


13 

5 

13 

5 

a 

0 

13 

0 

13 

0 

13 

5 

14 

5 

15 

0 

14 

0 

15 

0 

15 

0 

13 

3 

e 

0 

95  52 

ACIDITY   TOT  AL'K 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
1  .OL 
I.OL 
1  .OL 
T.OL 
1  .0 
2.0 
1  .  L 
1  .  L 
1  . 


2.0 

1  .10 
1.0 


NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  04  77  1505 

17  05  7  7  1515 

21  06  77  1535 

26  07  77  1525 

30  08  77  1540 

28  09  77  1530 

26  10  77  1540 

25  11  77  1200 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


235       203  221  225 

TOTAL     TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       MG/L  MG/L  MG/L 


0 

030L 

0 

030 

0 

040 

0 

020 

0 

050 

0 

02  L 

0 

03  L 

0 

03  L 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM  0.050 

AVG  OR  GEOM  MN  <*|  0.031D 

MINIMUM  0.020 

NO  OF  SAMPLES  8 


96 


B.O.W/  SITE:  SEVERN  K) VEP. 
SAMPLE  POINT:  ST  HIGHWAY  NO 
STATION  TYPE:  DIVER 


1 1  SEVERN  BRIDGE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

27 

01 

77 

0935 

24 

02 

77 

1450 

29 

03 

77 

1435 

26 

04 

77 

1420 

17 

05 

77 

1430 

21 

06 

77 

1450 

26 

07 

77 

1435 

30 

08 

77 

1505 

28 

09 

77 

1400 

26 

10 

77 

1420 

24 

11 

77 

1440 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
-3 
.3 
.3 


max  I  MUM 

AVG  OS  ..[  C  •■■    MN  I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MIf.OR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T.M.  17  0631700.0  4959200.0  4 


934 

901 

444 

80 

31 

S 

SAMPLE 

SCD 

flow 

CF5 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COLIFCRM 
MF/lOOML 

COL  I  FORM 
MF/lOOML 

ENT 
MF/10 

25336 

4 

25409 

4 

36. 

2. 

L 

2. 

24419 

6 

32. 

2. 

L 

10. 

24453 

6 

iao. 

2. 

L 

2. 

244S7 

6 

72. 

2. 

L 

2. 

24522 

6 

60. 

6. 

10. 

2455B 

6 

16. 

4. 

2 

24594 

6 

16. 

2. 

L 

2. 

24629 

6 

32. 

2. 

2. 

26816 

E 

12. 

2. 

2. 

26851 

6 

416. 
416. 

6. 

6. 

28. 
28. 

45.' 

3- 

D 

4. 

12. 

2. 

2 

STATION 

ID.   O3-Q077-O23-O2 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

REGION  03 

MI LEAGE 

33.20 

BB 

805 

3 

1 

P5EUE. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

600 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

1  .2 

0.5 

10.6 

1  .4 

6.  l 

13.2 

0.6 

9.6 

11  .3 

1  .0 

17.2 

11  .5 

1  .4 

18.  l 

9.2 

1  .4 

20.9 

9.5 

0.2 

19.6 

11.3 

0.6 

14.6 

11  .5 

0.6 

10.9 

11.4 

0.2 

20.9 

13.2 

1  .4 

10.9 

11  .2 

0.9 

0.0 

9.2 

0.2 

10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01ST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


27 

01 

77 

0935 

24 

02 

77 

1450 

29 

03 

77 

1435 

26 

04 

77 

1420 

17 

OS 

77 

14  30 

21 

06 

77 

14  50 

26 

07 

77 

1435 

30 

OB 

77 

1505 

28 

09 

77 

1400 

26 

10 

77 

1420 

24 

1  l 

77 

1440 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

2i 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMAN  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.003 

0.04B 

0  400 

0.002 

0  038 

212.0 

1  .4 

0.009 

0.002 

0.062 

0  3B0 

0.002 

0  038 

227  0 

9  0 

0.020 

O.001 

0.030 

0.390 

0.007 

0.  143 

74.0 

5  5 

0  018 

0.001 

0.014 

0.390 

0  002 

0  073 

144  .0 

4.3 

0.012 

0.001 L 

0.012 

0.380 

0.001 

0  019 

170.0 

3  5 

0.014 

0.001 

0.020 

0,420 

0.001 

0014 

185.0 

3.0 

0.016 

0.001 L 

0.010 

0.410 

0.001 

0.009 

178  .0 

2.4 

0.014 

0.001 

0.002L 

0.410 

0.001 

0  009 

175  0 

3.2 

0 .  0 1 4 

0.001 

0.016 

0.43 

O.OOI 

0.009 

168. 

2.3 

0.010 

0.001 

0  014 

0.39 

0  002 

0.018 

163. 

2.2 

O.019 

0.001 

0 .  020 

0.43 

0.002 

0.050 

12B. 

2.6 

0.020 

0.003 

0.062 

0.43 

0.007 

0.143 

227.0 

9.0 

0.014 

0.001D 

0.0230 

0.403 

0.002 

0.038 

105.8 

3.8 

0.009 

0.001 

0.002 

0.380 

o.ooi 

0.009 

74.0 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST.*  SAMP   PJ 

CONO 

TURB. 

CHtORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

27  01 

77 

0935 

.3 

325 

2.00 

23.0 

1  .OL 

24  02 

77 

1450 

.3 

335 

2.20 

23.5 

1  .OL 

29  03 

77 

1435 

.3 

106 

2.20 

3.0 

1  .OL 

26  04 

77 

1420 

.3 

215 

1  .60 

13.0 

1  .OL 

17  05 

77 

1430 

.3 

255 

1  .60 

10.0 

2.0 

21  06 

77 

1450 

.3 

280 

1  .60 

12.0 

1  -OL 

26  07 

77 

1435 

.3 

270 

1.50 

13.0 

1  .OL 

30  08 

77 

1505 

•3 

265 

2.00 

14.0 

2.0 

28  09 

77 

1400 

.3 

255 

2.4 

14.0 

1  . 

26  10 

77 

1420 

.3 

248 

2.1 

1  1  .0 

1  .  L 

24  11 

77 

1440 

.3 

MAXIMUM 

193 
335 

1  .6 
2.4 

8.0 
23.5 

2. 

2.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 •  | 

250 

1  -B9 

13.1 

1  .3D 

MINIMUM 

106 

1  .50 

3.0 

1  .0 

NO  OF  5AMPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  04 

77 

1420 

.3 

17  05 

77 

1430 

3 

21  06 

77 

1450 

.3 

26  07 

77 

1435 

.3 

30  08 

77 

1505 

.3 

28  09 

77 

1400 

.3 

26  10 

77 

1420 

.3 

24  11 

77 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  IN  CI 
MINIMUM 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

0 

030L 

0 

020L 

0 

030 

0 

020  L 

0 

050 

0 

02  L 

0 

03  L 

0 

03  L 

0 

050 

0 

0290 

0 

020 

203  221  225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L        MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L  MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


97 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


BOGABT  CREEK 

AT  FIRST  CONCESSION  ROAD  SOUTH  EAST  OF  PLEA5ANTV I LLE 

RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  5EVERN  RIVER 


STATION  ID:   03-0077-024-02 


27  01  7  7 
25  OS  77 
12  01  77 

03  05  77 

30  05  77 

04  07  77 
03  08  77 

31  08  77 
03  )0  77 
03  n  7  7 
01  12  77 


1330 
1300 
1235 
1230 
T415 
1210 
1330 
1300 
1215 
1255 
1315 


LAT 


STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTB5 

.3 
.3 

,3 

.a 

.3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <  *  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  Or  SA11PLES 


27 

01 

77 

1330 

25 

02 

77 

1300 

12 

01 

77 

1235 

03 

05 

77 

1230 

30 

OS 

77 

1415 

04 

07 

7T 

1240 

03 

og 

77 

1330 

31 

08 

77 

1300 

03 

10 

77 

1215 

03 

1 1 

77 

1255 

01 

12 

77 

1315 

LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


27024 
27040 
27056 
27072 
27092 
27108 
27126 
27143 
27160 
27177 
27194 


U.T.M.  17  0630025.0  4B77350.0  4 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M,F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/tOOML  Mf/tOOML  MF/tOOML   MF/100ML 


260- 

68. 

6B. 

200. 

4. 

16. 

300. 

18. 

14, 

360. 

116. 

40. 

380. 

210. 

90. 

1200. 

120. 

150. 

800. 

32. 

56. 

1700. 

116. 

56. 

250. 

20. 

20. 

13000. 

24B. 

600. 

13000. 

248. 

600. 

639.  • 

55." 

56. 

200. 

4. 

1'4. 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

REGION  03 

MILEAGE 

93 

.40 

88 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.5 

6.0 

2  4 

T.5 

3.0 

1  .2 

12.0 

3.0 

1  .0 

14.0 

4.0 

1  .6 

22.0 

9.5 

1  .0 

22.0 

9.5 

2.4 

22.5 

7.4 

0.6 

22.0 

7.0 

0.6 

14.0 

3.0 

0.8 

13.0 

7.4 

0.2 

5.5 

2.4 

1  .4 

22.5 

9.5 

2.4 

13.5 

5.7 

1  .2 

0.5 

2.4 

0.2 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 
SUSP  . 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

50  L 1  OS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  068 

0.005 

0.124 

3.E60 

O.OOB 

1  .800 

3S9.0 

64.0 
39.0 
13.0 
20.0 
4  .  4 

0  .058 

0.01  1 

0.152 

D.520 

0.010 

1  .790 

349.0 

0  .037 

0  001 

0.026 

D.490 

0.006 

0.849 

286.0 

0  .034 

0.001 

0.020 

0.500 

0.003 

0.45J 

283  .0 

0 ,  1  00 

0.D02 

0.018 

0.420 

0.010 

0.325 

235.0 

0.  025 

0.001 

0.015 

0.490 

0.006 

0.204 

229.0 

4.6 
47.0 

3.8 
14.0 

3  .5 

0.  063 

0.002 

O.O10 

0.660 

0.005 

0.135 

281  .0 

0.  025 

0.005 

0.014 

0.420 

0.004 

0.154 

251  .0 

0.  038 

0.003 

0.034 

1  .BOO 

0.007 

0.583 

316.0 

0.013 

0.003 

0016 

0.280 

0.D05 

0.435 

276.0 

0  .  154 

0.025 

0.07B 

1  .060 

0.007 

1  .750 

190.0 

93.0 

0.  154 

0.025 

0.  T52 

3.660 

o.oto 

1  .800 

359.0 

93.0 
27 . 8 

0  .  053 

0.005 

0.046 

0.936 

0.006 

0.771 

277  .  7 

0.013 

0.001 

0.010 

0.280 

0.003 

0.135 

190.0 

3.5 

11 


11 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
CY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1330 

25 

02 

77 

1300 

12 

04 

77 

1235 

03 

05 

77 

1230 

30 

05 

77 

1415 

04 

07 

77 

1240 

03 

08 

77 

1330 

31 

OS 

77 

1300 

03 

10 

77 

1215 

03 

11 

77 

1255 

01 

12 

77 

1315 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I ■ I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

4  75 

33.00 

13.0 

45S 

4.20 

10.5 

420 

2.50 

10.5 

405 

2.  20 

9.0 

355 

1  .80 

7.7 

345 

1  .80 

7.9 

360 

2.60 

8.1 

380 

1  .60 

8.2 

4  34 

3.60 

11.5 

423 

1  .80 

9.4 

149 

15.00 

15.0 

475 

33.00 

15.0 

382 

6.37 

10.1 

149 

1  .60 

7.7 

98 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BEAVERTON  RIVER 

RAILROAD  BRIDGE  BEAVERTON 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02ECO1 1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    OIST  3RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1110 

.3 

25  02 

77 

1130 

.3 

30  03 

77 

1440 

.3 

27  04 

77 

1425 

.3 

18  05 

77 

1415 

.3 

22  06 

77 

1415 

.3 

27  07 

77 

1410 

.3 

31  OS 

77 

1345 

.3 

29  09 

77 

1415 

.3 

27  10 

77 

1400 

.3 

25  U 

77 

1300 

.3 

15  12 

77 

1240 

3 

VAX  I  MUM 

AUG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25338 
25414 
24459 
24463 
24497 
24532 
245EB 
24604 
24641 
26828 
26860 
263B0 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T.M.  17  0646445.0  4921175 


444 
FLOW  CFS 


19.50 

26.50 

399.00 

80.70 

30.20 

7.60 

S  90 

29.00 

46.70 

72.20 

162.00 

110.00 


399,00 

82.78 

5.90 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


960. 

680. 

400. 
1000. 

900. 

4B0. 

320. 

980. 

800. 
3500. 

930. 


3500. 
802.' 
320- 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


BO. 
34. 

48. 
388. 
146 

BO. 

36. 

72. 
170. 

B4. 


388. 

86." 
34. 


STATION 

ID:   03-0077-O25-D2 
STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

■  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

61 

.50 

B4 

BB 

B05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IDOML 

MF/100ML 

DEG  C 
1  .0 

MG/L 

MG/L 
0.6 

14. 

1  .9 

11.3 

3.0 

56 

9.1 

11  4 

O.E 

20. 

10.3 

113 

1  .0 

12. 

21.1 

10.5 

1  .2 

40. 

18.2 

9.3 

t  .4 

116. 

19.9 

9.6 

0.6 

16. 

20.1 

9.7 

0.6 

20. 

13.1 

11  .4 

1  .8 

2B. 

12.0 

10.8 

0.4 

56. 

0.5 

12.4 

0.8 

24. 

2.0 

0.2 

1  16. 

21.1 

12.4 

2.0 

29.- 

10.8 

10.8 

1  .0 

12. 

0.5 

9.3 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


12 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONU 

KJELDAHL 

N02N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27  01 

77 

11  10 

.3 

0.021 

0.012 

0  580 

1  .000 

0 .  008 

0.787 

3700 

l  .6 

25  02 

77 

1  130 

.3 

0,034 

0.016 

0.570 

0 .  960 

0.009 

0.751 

387.0 

9.5 

30  03 

77 

1440 

-3 

0.045 

0.007 

0.010 

0.630 

0  001 

0.724 

280.0 

15.0 

27  04 

77 

1425 

.3 

0.023 

0.002 

o.seo 

0.003 

0.082 

2B2.0 

5.  1 

IS  05 

77 

1415 

3 

0.052 

0.001 

0.034 

0  410 

0.005 

0.085 

302.0 

16.0 

22  06 

77 

1415 

3 

0.066 

0.002 

0  026 

0.700 

0.003 

0  007 

304.0 

1B.0 

27  07 

77 

1410 

.3 

0.043 

0.004 

0  018 

0.900 

0.O03 

0.017 

270.0 

16.0 

31  08 

77 

1345 

.3 

0.036 

0.006 

0.014 

0.860 

0.004 

0.006 

302.0 

14.0 

29  09 

77 

1415 

.3 

0.032 

0.002 

0.002L 

0.82 

0.  004 

0.021 

318. 

2.  l 

27  10 

77 

1400 

.3 

0.023 

0.002 

0.006 

0.63 

0.003 

0.007 

317. 

6,8 

25  1  1 

77 

1300 

3 

o.ots 

0.003 

0.006 

0.42 

0.002 

0-663 

351  . 

3.0 

15  12 

77 

1240 

.3 

0.015 

0.002 

0.034 

0.57 

0.007 

0.703 

347. 

3.1 

MAXIMUM 

0.066 

0.016 

o.seo 

1  .000 

0.009 

0.787 

387.0 

18.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  | • ) 

0.034 

0.005 

0.1  ISO 

0.707 

0.004 

0.321 

319.2 

9.4 

M I N I  MUM 

0.013 

0.001 

O.O02 

0.410 

0.001 

0  .  006 

270.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

Phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

27  01 

77 

11  10 

.3 

610 

1  .6 

IB.  5 

25  02 

77 

1130 

.3 

650 

4.50 

26.5 

30  03 

77 

1440 

.3 

435 

4.50 

15.0 

27  04 

77 

14  25 

.3 

460 

1  .50 

17.0 

18  05 

77 

1415 

.3 

445 

6.50 

21  .0 

22  06 

77 

1415 

.3 

450 

14.00 

36.5 

27  07 

77 

1410 

.3 

390 

12.00 

17.5 

31  OS 

77 

1345 

.3 

425 

10.00 

16.5 

29  09 

77 

1415 

.3 

455 

7.2 

17.0 

27  10 

77 

1400 

-3 

456 

6  4 

17.5 

25  11 

77 

1300 

.3 

520 

2.6 

20.5 

15  12 

77 

1240 

® 
MAXIMUM 

550 
620 

2.4 
1 4 .  00 

21.5 

36.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ | 

485 

6.  10 

20.4 

MINIMUM 

390 

1  .50 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY  MO  VR 

LMT 

OIST 

BOG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

«0/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27  04  77 

1425 

-3 

O.03OL 

IB  05  77 

1415 

.3 

0.03  I 

22  06  77 

1415 

3 

0.020 

27  07  77 

1410 

.3 

0.030L 

31  OB  77 

1345 

.3 

0.030L 

29  09  77 

1415 

■  3 

0.02  L 

27  10  77 

1400 

.3 

0.02  L 

25  11  77 

1300 

.3 

0.03  L 

IS  12  77 

12*0 

3 

MAXIMUM 

0.09 
0.09 

• 

AVG 

Oft  GEOM 

0.033D 

MINIMUM 

0.020 

201  23S         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


99 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  COUCHICHING  OUTLET 
AT  HIGHWAY  N0.1B9  NASHAGO 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2EC0O5 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

27 

01 

77 

0800 

24 

02 

77 

1430 

29 

03 

77 

1410 

26 

04 

77 

1405 

*7 

05 

77 

1415 

21 

06 

77 

1430 

26 

07 

77 

1415 

30 

OB 

77 

1435 

28 

OS 

77 

1425 

26 

10 

77 

1440 

24 

11 

77 

1500 

15 

12 

77 

1150 

STN   STil  5AVP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (•  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRJ  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

OT 

77 

0900 

24 

02 

77 

1430 

29 

□  3 

77 

1410 

26 

04 

77 

1405 

17 

05 

77 

1415 

21 

06 

77 

1430 

26 

07 

77 

1415 

30 

OS 

77 

1435 

2B 

09 

77 

1425 

26 

10 

77 

1440 

24 

1  1 

77 

15O0 

15 

12 

77 

1  150 

934 
SAMPLE 
NO 


25335 
2510B 
24418 
24452 
24485 
24521 
24557 
24593 
24630 
26B17 
26B52 
26876 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

009 
Oil 
021 
012 
013 
013 
015 
013 
□  10 
009 
012 
012 


901 
SCO 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


.004 
.003 
.00! 
.001 
.001 
.001 
.001L 
.  001 
.001 
.001 
0.007 
0.002 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T.m.  17  0632700.0  4955900, 0  4 


444 
FLOW  CFS 


166.00 
150.00 
45.00 
422.00 
390.00 
324.00 
272.00 
269.00 
258.00 
204.00 
201 .00 
2 1 0 . 00 


422.00 

242.58 

45.00 

12 

19 
FILTERED 
AMNION I  A 
MG/L 


048 
040 
002 
012 
014 
012 

ooa 

014 
018 
014 
012 
012 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


28. 
28. 

4. 

4. 

4. 

4. 


124. 
160. 


160. 
1  1  . 


•1 

20 
TOTAL 
KdELDAHl 
MG/L 

0  400 

0.320 

0.380 

0.340 

0.420 

0.440 

0.410 

0.420 

0.48 

0.37 

0.36 

0.35 


81         84 
FECAL       M.F. 
COLIFORM     ENTER. 


2. 

2.*  0 
2. 

il 


11 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


002 

002 

005 

001 

001 

001 

001 

001 

001 

002 

001  L 

002 


018 

023 

□25 

024 

014 

□09 

009 

0C9 

0.009 

O.OOB 

0.005 

0.013 


STATION 

ID:   03- 

3077-026-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

REGION  03 

MILEAGE 

38 

.70 

68 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-  DAY 

MPA 

TEMP. 

□  2 

BOD 

MF/lOOML 

OEG  C 
0.6 

MG/L 

MG/L 
0.6 

2.0 

10.2 

1  .2 

6.9 

12.3 

0.8 

10.1 

11.7 

0.7 

17.9 

10-  1 

1  .6 

18.0 

9.9 

1  .0 

19.9 

8.6 

0  2 

19.7 

10.3 

0.6 

14.2 

11  .4 

0.8 

11.0 

11.1 

0.2 

2.3 

11  .9 

0.6 

1  .8 

0.2 

19.9 

12.3 

1  .6 

10.4 

10.8 

0.7 

0.8 

B.6 

0.2 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


224 

226 
184 
209 

209 
201 
186 
248 
182 
190 
199 
206 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


10 


12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.021  0.D07  0.048  0    48 

AVG    OR    GE01M   MN    (-1  0,012  0.002D  0.017  0.391 

MINIMUM  0.008  0.001  0.002  0.320 

NO    OF    SAMPLES                           12                     12  12                      12 


0.005 

0.0020 

0.001 


0.025 
0.014 
0.005 


243  0 
205.3 
182. 


7.6 
3.2 

0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


27 

Of 

77 

□  900 

24 

02 

77 

1430 

29 

03 

77 

1410 

;-6 

04 

77 

1405 

17 

05 

77 

1415 

21 

06 

77 

1430 

26 

07 

77 

1415 

30 

08 

77 

1435 

28 

D9 

77 

1425 

26 

10 

77 

1440 

24 

11 

77 

1500 

'5 

12 

77 

1150 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA8 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

345 

2.60 

15.0 

i  at 

345 

1  ,20 

16.0 

1 

OL 

25S 

1  .20 

12.5 

1 

OL 

315 

2.60 

13.0 

1 

OL 

315 

1  .20 

13.0 

1 

OL 

305 

2.20 

13.0 

1 

OL 

280 

2-20 

13.5 

1 

0 

275 

2.40 

15.0 

2 

o 

275 

2.8 

15.0 

1 

290 

2.6 

14.0 

1 

L 

303 

2.0 

14.5 

1 

316 

2.D 

17.0 

1 

L 

345 

2. a 

17.0 

• 

2  .0 

302 

2. OB 

14.3 

1  1D 

255 

1  .20 

12.5 

1 

0 

12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  04  77  1405 

17  05  77  1415 

21  06  77  1430 

26  07  77  1415 

30  OB  77  1435 

2B  09  77  1425 

36  10  77  1440 

24  11  77  1500 

15  12  77  1150 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  1 

MINIMUM 


235       203  221  225 

TOTAL       TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L      MG/L  MG/L  MG/L 


0 

030L 

0 

070 

□ 

040 

0 

020L 

0 

050 

0 

02  L 

0 

03  L 

□ 

03  L 

0 

19 

0 

19 

0 

0530 

0 

020 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Total 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIOE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

HtG/L 

NO  OF  SAMPLES 


100 


B.O.M./  SITE.  PEFFEHLAW  BROOK 
SIMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  4B 
STATION  TYPE:  RIVER 


931 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 


.3  25339 

.3  25113 

.3  24130 

.3  244E4 

.3  24498 

.3  24533 

-3  21569 

.3  34605 

.3  24642 

.3  26629 

.3  26861 


27 

01 

77 

1  150 

25 

02 

7? 

1210 

30 

03 

77 

1500 

27 

04 

77 

1450 

18 

05 

77 

1445 

22 

06 

77 

1440 

27 

07 

77 

1435 

31 

OS 

77 

1415 

29 

09 

77 

1440 

27 

10 

77 

1425 

25 

11 

77 

1330 

VAX  1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

U.T.M.  17  0642100.0  4909900.0  4 


901 
SCD 


444 
FLO*  CFS 


80 
TOTAL 
COLS  FORM 
MF/lOOML 


360. 
210. 
180. 
100. 

40. 

50. 
152. 
410. 
170. 
670. 


670. 

169.' 

40. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 


14. 

8 
2$ 
34 

6. 

8 
18 
IS. 


34 

14. 

i 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/tOOML 


16 
IB. 

2. 

a. 

E. 

4 


8. 

4 

44. 


STATION 

ID:   03-0077-027-02 

* 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

.60 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

] 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 
0.5 

MG/L 

MG/L 
1  .4 

1  .5 

t  1  .1 

1  .4 

8.6 

12.3 

1  .0 

9.9 

10.6 

1  8 

19.9 

10.6 

2.0 

19. a 

9.5 

1  .4 

21  .7 

9.9 

1  .2 

21  7 

9.9 

1  .0 

13.2 

10.9 

0-6 

12.0 

10.1 

1  .0 

0.8 

12.2 

0.4 

21  .7 

t2.3 

2.0 

11.8 

10.7 

1  .3 

0.5 

9.5 

0.4 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1t50 

.3 

25  02 

77 

1210 

.3 

30  03 

77 

1500 

.3 

27  04 

77 

1450 

.3 

18  05 

77 

1445 

.3 

22  06 

77 

1440 

.3 

27  07 

77 

1435 

.3 

31  08 

77 

1415 

.3 

29  09 

77 

1440 

.3 

27  10 

77 

1425 

.3 

25  11 

77 

1330 

.3 

MAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•} 
MINIMUM 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

riLTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

O.Ol  1 

0.238 

0.S30 

0.009 

0.756 

309.0 

3.9 

0.041 

0  017 

0.208 

0.520 

0.006 

0.794 

308  .  0 

3  4 

0,044 

0.008 

0.036 

0.6)0 

0.006 

0.499 

284.0 

14.0 

0.043 

0.003 

0.002 

0.570 

0 .  003 

0.0B2 

276.0 

12.0 

0.054 

0.0011 

0.006 

0.340 

0.002 

0.005L 

289.0 

13.0 

0.055 

0.004 

0.012 

0.560 

0.007 

0.05S 

269.0 

8.9 

0.047 

0.006 

0.003 

0.S90 

0.002 

o.ooa 

258.0 

7.B 

0.048 

0.003 

0.004 

0.640 

0.002 

0.005L 

275.0 

7.9 

0 .  045 

0.017 

0.008 

0.55 

0 .  008 

0  092 

309. 

6.7 

0.034 

0.004 

0.008 

0.48 

0.003 

0.039 

298. 

11  . 

0.021 

0.002 

0006 

0.54 

0.002 

o.33a 

329. 

7.6 

0.055 

0.017 

0.228 

0.640 

0.009 

0.794 

329. 

11.0 

0.041 

0.007D 

0.047 

0.539 

0.005 

0.243D 

291  .3 

a. 7 

0.021 

0.001 

0.002 

0.340 

0.002 

0.005 

258  . 0 

3.4 

NO  OF  SAMPLES 


11 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1150 

.3 

2  5  02 

77 

1210 

.3 

30  03 

77 

15O0 

.3 

27  04 

77 

1450 

.3 

18  05 

77 

1445 

»3 

22  06 

77 

144D 

.3 

27  07 

77 

1435 

.3 

31  OB 

77 

1415 

.3 

29  09 

77 

1440 

.3 

27  to 

77 

1425 

.3 

25  II 

77 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [■  1 
M I N I  MUM 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAJIN 

UMHOS  UNITS 


490 
520 
415 
435 
425 
400 
385 
410 
450 
458 
477 


520 
442 
3B5 


5.20 
3.95 
2.00 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


11  . 

to. 

10. 

9 

9. 
10.0 
12.0 
14,0 


16.0 

11  .4 

9.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


1  .OL 

1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
3.0 
1  .OL 
4. 

1  .  L 
1  . 


.50 
.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203  221  325 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

LJG/L       MG/L  MC/L       MG/L 


27  04 

77 

1450 

.3 

0.030L 

18  05 

77 

144S 

3 

O.03  L 

22  06 

77 

1440 

.3 

O.03O 

27  07 

77 

1435 

.3 

0.030 

31  06 

77 

1415 

.3 

0.030L 

29  09 

77 

1440 

.3 

0.03  L 

27  10 

77 

1425 

.3 

0.02  L 

25  11 

77 

1330 

.3 

0.03  L 

MAXIMUM 

0.030 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  I 

0.028D 

MINIMUM 

0.03 

229  215 

total  total 

lead  cadmium 

MG/L  MG/L 


249  201  238                     EO 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ZINC  MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L  MG/L                MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


101 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DV 

MO 

TR 

LMT 

36 

01 

7? 

1545 

29 

03 

77 

1300 

26 

04 

77 

1215 

17 

OS 

77 

1240 

21 

06 

77 

1220 

26 

07 

77 

1225 

30 

OB 

77 

1220 

28 

09 

77 

1220 

26 

10 

77 

1240 

24 

1  ( 

77 

1330 

13 

12 

77 

1230 

LOVERS  CREEK 

TCLLENDALE  ROAD  NEAR  MINET  BAY 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 

3 
.3 

.3 
.3 


934 

SAMPLE 

NO 

25334 

1 

24417 

6 

24451 

6 

244B5 

6 

24520 

6 

24556 

6 

24592 

6 

2462B 

6 

26815 

6 

26S50 

6 

26867 

4 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T.M-  17  0607400.0  4913600.0  4 


901        444 
SCO   FLOW  CFS 


BO  BT  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  Mf/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( - ) 

MINIMUM 


30. 

200. 

1  100. 

320. 

100. 

110. 
1000- 

110. 

500. 
12O0. 


1200. 

262. 

30. 


4. 

24. 

3. 

106. 

90. 

A. 

84. 

4. 
100. 


106. 

21  .< 
4. 


1  . 


66. 
72. 

4. 
320. 

4. 

170. 

12 


320. 
20, 


STATION 

ID:   03-0077-028-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

.SO 

88 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 
1.0 

MG/L 

MG/L 
1  .4 

7.  1 

1  1  .9 

1  .0 

10.5 

1  1  .7 

o.s 

19.0 

11.3 

1  .6 

16.  1 

11.1 

1  .4 

19.5 

1  1  ,0 

0.2 

16.5 

12.3 

o.a 

13.7 

12. e 

0.6 

I  1.  1 

13.5 

0.2 

1  .7 

12.9 

o.a 

0.0 

0.4 

19.5 

13.5 

1  .6 

10.6 

12.0 

o.a 

0.0 

11  .0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


10 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
CY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


26 

01 

7T 

1545 

29 

03 

77 

1300 

26 

04 

77 

1215 

17 

OS 

77 

1240 

81 

06 

77 

1220 

26 

07 

77 

1225 

30 

OB 

77 

1220 

28 

09 

77 

1220 

2  5 

10 

77 

1240 

24 

11 

77 

t330 

13 

12 

77 

1230 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

Yi  I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACT IVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0  .  008 

0.047 

0.390 

0.006 

1  .440 

326.0 

B.3 

0.062 

O.OlO 

0.036 

0.700 

0.007 

1  .  150 

307.0 

40,0 

0.014 

0.002 

0.006 

0.450 

0.003 

0.662 

297.0 

3,  7 

0.017 

0,00' 

0.016 

0.520 

0.007 

0.923 

296.0 

3.9 

0.016 

0,003 

0.016 

0.540 

0.007 

i  .  140 

277.0 

4,7 

0.013 

0.002 

0.004 

0.4S0 

0.006 

1.190 

265.0 

3.7 

0.011 

0.0O1 

0.005L 

0.540 

0.006 

0.894 

313.0 

3.4 

0.030 

0.006 

0.002 

0.70 

0.005 

0.525 

513. 

4.2 

o.ooa 

0.001 

0.008 

0.52 

0.005 

0.B10 

320. 

1  .6 

0.014 

0.004 

0.012 

0.51 

0.003 

0.875 

339. 

4,  2 

0.015 

0.004 

0.032 

0.44 

0.004 

0.736 

319. 

3.0 

0.062 

O.OlO 

0.047 

0.700 

0.007 

1  .440 

513. 

40.0 

0.020 

0.004 

0.017D 

0.524 

0.005 

0.940 

326.5 

7.4 

0,008 

O.OOT 

0.002 

0.390 

0.003 

0.525 

277.0 

1  .6 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

-3 

.3 

.3 

.3 

■  3 

.3. 

.3 

.3 


26 

01 

77 

1545 

29 

03 

77 

1300 

28 

04 

77 

1215 

17 

OS 

77 

1240 

21 

06 

77 

1220 

26 

07 

77 

1225 

30 

08 

77 

1220 

28 

09 

77 

1220 

26 

10 

77 

124D 

24 

1  1 

77 

1330 

13 

12 

77 

1230 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FOHMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

520 

4.50 

20.5 

410 

12.00 

19.5 

460 

1  .80 

21  .5 

4  60 

1  .40 

17.5 

455 

3.00 

17.5 

435 

1  .40 

14,5 

475 

3.60 

20.0 

540 

2.6 

20.5 

510 

1  .7 

18.5 

540 

2.6 

26.0 

510 

2.4 

20.5 

540 

12.00 

26.0 

485 

3.36 

19.7 

410 

1  .40 

14.5 

59 
SULPHATE 


MG/L 


280        95  52        55        20B 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK          PH      TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                  MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  04  77  1215 
17  05  77  1240 
21  06  77  1220 
26  07  77  1225 
30  08  77  1220 
28  09  77  1220 
26  10  77  1240 
24  11  77  1330 
13  12  77  1230 


235 

203 

221 

225 

STN   STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OIST  BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

FEET       MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

0.030L 

.3 

0.040 

.3 

0 .  030 

.3 

0.020L 

.3 

0.050 

.3 

0.02  L 

.3 

0.03  L 

.3 

0.03  I 

.3 

0.47 

MAXIMUM 

0.47 

OR  GEOM  MN  1 ' 1 

0,060D 

MINIMUM 

0.020 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L  MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


102 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  yr  LMT 


20  06  77  0950 

25  07  77  0955 

29  06  77  1020 

27  09  7  7  1000 

25  10  77  1010 

23  1 1  77  1000 

13  12  77  1 100 


SCHCKBERGE  RIVER 

AT  NEW  HIGHWAY  NO  27  ALIGNMENT  NORTH  OF  TOWN  OF  SCHOMBERG 

RIVER 


STN 

0I5T 

FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


245C2 
24537 
24573 
24G09 
24646 
26833 
26666 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T. 


444 
FLOW  CFS 


1  .00 

0  97 

2.00 

27.40 

5.60 

1  1  .90 

12.00 


27.40 
8  70 
0.97 


17  0605000.0  4874075 


80 
TOTAL 
COLI FORM 
VF/1Q0ML 

27000. 
29000. 
55000 . 
41000. 
33000. 

5200. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/iQOML 

480. 
1060. 

5  BO. 

18000. 

2000. 

160. 


55000. 

25913. 

5200. 


1B000. 

1092. 

160. 


STATION 

ID:   030077-029-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

27  20 

0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

94. 

B4 

SB 

B05 

3 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

CEG  C 

KG/L 

172. 

16.3 

7  1 

60. 

20.0 

9-6 

120. 

20.9 

1C.1 

3300. 

14  1 

9.6 

(00. 

8.  1 
1  8 

12.8 
12.6 

100.   L 

0.0 

3300. 

20.9 

12.8 

186. •  D 

11.6 

10.3 

60. 

0.0 

7.  1 

day 
BO  3 


0.6 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D -  SO  L 1 DS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

20  06 

77 

0950 

.3 

0  172 

0-068 

0  308 

1  .  180 

0.074 

0.741 

424 

0 

21.0 

25  07 

77 

0955 

.3 

0.222 

0036 

0  126 

1  .040 

0.077 

0223 

501 

0 

BB  0 

2  9  06 

77 

1020 

.3 

0.  107 

0.021 

0.070 

0.580 

0.024 

0.  106 

399 

0 

34.0 

27  09 

77 

1000 

3 

0.332 

0.051 

0.046 

1  .  10 

0.014 

0.276 

520 

131  . 

25  10 

77 

1010 

.3 

0.029 

0.002 

0.046 

0.59 

0.005 

0.7B4 

444 

5  0 

23  11 

77 

1000 

3 

13  12 

77 

1100 

.3 

0.065 

0.009 

0.168 

0.67 

0.011 

1  .69 

456 

15. 

VAX  I  MUM 

0.332 

0.06B 

0-308 

1  .180 

0.077 

1  .69 

520 

131  . 

AVG 

OR  GEOM  MN  t • ] 

0.  155 

0.031 

0.128 

0.860 

0.034 

0.637 

457 

3 

49.0 

MINIMUM 

0.029 

0.002 

0.046 

0.580 

0.005 

0.  106 

399 

D 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


20  06  77  0950 
25  07  ?7  0955 
29  08  77  1020 
27  09  77  1000 
25  10  77  1010 
13  12  77  I  tM 


.3 
.3 
.3 

•  3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 
AVG  OH  GEOM  MM  ( • I 

MINI  MUM 


14 
CONO 

25C 
UMHOS 

16 

TURB- 

F0HMAZ1N 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
Ph 
AT  LAB 

208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/'L 

690 
690 
600 
610 
723 
710 

17.00 

44.  00 
1  7.00 
60. 
42.5 
8.0 

68.0 
75.0 
32.5 
29.0 
42.0 
29.0 

723 
671 
600 

80. 
34.  75 
8.0 

75.0 
45.9 
29.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  07  77  0955 

29  08  77  1020 

27  09  7  7  1000 

25  10  77  1010 

23  11  77  1000 

13  IS  77  1100 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

0.020L 

0.060 

0.03 

0.03  L 

0.40 

0.07 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I  •  1 

MINIMUM 

0.40 
0.  1020 
0.020 

229       215 
TOTAL      TOTAL 

LEAD  CADMIUM 
MG/L       MG/L 


249  201  238         60 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ZINC  MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


j*03 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


HOLLAND  RIVER 

AT  YORK  REGIONAL  ROAD  NO  32 

RIVER 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  5A1YP 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

23  OG 

77 

14  20 

.3 

07  07 

77 

1200 

.3 

03  08 

77 

1020 

.3 

31  OS 

77 

0945 

3 

03  10 

77 

1000 

.3 

03  11 

77 

1005 

.3 

01  12 

77 

1005 

.3 

OX  I  MUM 

AVG 

OR  GEOM  UN  [ ' | 

M 1 N 1  MUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


U.T.M.    17    0618450.0   4892850.0    4 


934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100KL 

25600 
27116 
27  120 
27137 
271S4 
27171 
27188 

G 

6 
6 
6 
8 
4 

E 

200. 
100.   L 

50. 

600. 

50000. 

50. 

3100. 

50000. 
464.  •  0 
50. 

100. 
20. 
20. 
50, 
1630. 
10. 
10. 

1630. 
44." 
10. 

L 

L 
L 

D 

200. 
50. 

10.   L 

10.   L 

1B10. 

100.   L 

100.   L 

1910. 
79.  «  D 

10. 

STATION 

ID:   03- 

3077-030-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

2720 

IEGION  03 

MILEAGE 

76 

.30 

ee 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DIS5. 

5-OAY 

MPA 

TEMP 

02 

BOD 

Mf/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24.0 

12.7 

5.0 
5.0 

23.0 

6.4 

3-0 

19.0 

8.0 

4  .0 

12.0 

5.6 

2  .0 

11.5 

3.6 

7.0 

4.0 

2.2 

1  .6 

24.0 

12.7 

T.O 

15.6 

6.4 

3.9 

4.0 

2.2 

1  .6 

NO  OF  SA'/PLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


23  06  77  142D 

07  07  77  1200 

03  08  77  1020 

31  08  77  0945 

03  10  77  1000 

03  11  77  1005 

01  12  77  1005 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.205 

0.005 

0.002 

1  .700 

0.002 

0.005L 

441  .0 

51  .0 

0.260 

0.053 

0.002 

1  .750 

0.002 

0 . 005  L 

422.0 

24.0 

0.348 

0.  130 

0.012 

2.080 

0.002 

0.008 

392.0 

27.0 

0.  150 

0.005 

0  078 

1  .960 

0.140 

3.060 

533.0 

26.0 

0.206 

0.080 

0.170 

1  .220 

0.061 

2.540 

494.0 

30.0 

0.117 

0.008 

0-  1  10 

1  .660 

0.031 

1  .370 

539.0 

20.0 

0.  175 

0.0B5 

o.sao 

1  .650 

0.026 

1  .670 

533.0 

11  .0 

0.34B 

0.130 

0.580 

2.060 

0.  140 

3.060 

539.0 

51  .0 

0.209 

0.052 

0.  136 

1  .717 

0.038 

1 .25  ID 

479  .  1 

27.0 

0.  1  17 

0.005 

0.002 

1  .220 

0.002 

0.005 

392.0 

11  .0 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEFTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

23  06 

77 

1420 

.3 

620 

14.00 

65.0 

07  07 

77 

1200 

.3 

670 

7.40 

7a.  0 

03  OB 

77 

1020 

3 

570 

17.00 

53.0 

31  OB 

77 

0945 

.3 

720 

8.50 

63.0 

03  10 

77 

1000 

.3 

650 

23.00 

45.5 

03  11 

77 

1005 

.3 

765 

a.  70 

58.  0 

01  12 

77 

1005 

.3 

M4* IMUM 

790 
790 

5.30 
23.00 

59.0 
78,0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ | 

664 

1  1  .  99 

60.2 

MINIMUM 

570 

5.30 

45.5 

203 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


23  06  77  1420 
03  08  77  1020 
31  08  77  0945 
03  10  77  1000 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.05 

0.030L 

0.030L 

0.O3OL 

201  23B  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.05 

AVG    OR    GEOM    MN    I  - )  0.035D 

MINIMUM  0.030 

NO    OF    SAMPLES  4 
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B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  169 

RIVER    FLOW  GAUGE 


STATION  ID:   03-0077-031-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  09  77  1445 
26  10  77  1500 
24  11  7  7  1530 
15  12  77  1205 


.3 
.3 
.3 
.3 


VAUIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 


D  02EC0O2 

MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SEVERN  RIVER 

STORET  CODE; 

02 

002 

2720 

LONG 

U.T.M. 

.  17  0636 15C 

.0  4952400 

0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

42. 

934 

SAMPLE 

NO 

901 
SCD 

444 

Flow  cfs 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

Bl 
FECAL 
COLl FORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 

B8 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

3 
DISS. 

02 
MG/L 

5 

24631 
26BIB 
26B53 
26879 

6 
6 
6 

t 

83.40 

3B5.O0 

1420.00 

1050.00 

36. 

52. 
220. 
160. 

2. 

2. 

16. 

6. 

2. 

2 
36. 
54 

14.0 
9.2 
I. 9 
I  .0 

10.5 
1  1  .0 
108 

1420.00 

734.60 

63.40 

220. 
90.' 
36. 

16. 

4.  • 

2. 

54. 
9.  • 

2 

14  0 
6.5 
1  .0 

1  1  .0 
10-8 
10.5 

-DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 

0.2 
1  .1 
0.8 


NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  8BG  DEPtM 
FEET        MTRS 


28  09  77  1445 
26  10  77  1500 
24  1 1  77  1530 
15  12  77  1205 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.013 
0.012 
0.022 
0.019 


0.002 
0.001 
0.001 
0.005 


19 
FILTERED 
AMMON l a 
MG/L 

0.010 
0.016 
0.02B 
0.042 


20 
TOTAL 
KJElDAHL 
MG/L 

0.36 
0.35 
0.49 
0.33 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0.004 
0.002 
0.003 


22 
FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

0.042 
0.076 
0.  130 
0.107 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

37. 
52. 
52. 
66. 


SUSP. 

SOUDS 

MG/L 

1  .4 

1  .0 

2  4 
2.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.022  0.005  0.042  0.49  0.004  0.130  66. 

AVG   OR    GEOM   MN    C|  0.017  0.002  0.024  0.40  0.003  0.089  51. 

MINIMUM  0.012  0.001  0.010  0.35  0.005  0.042  37. 

NO    OF     SAMPLES  4  4  4                            4                             4  4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  09  77  1445 

26  10  77  1500 

24  11  77  1530 

IS  12  77  1205 


3 
.3 
.3 

.3 


MAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1*1 

MINIMUM 


14 
COND 

25C 
UMhOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

SB 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2ao 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

9S 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

65 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

Phenols 
UG/L 

56 
79 
77 
99 

1  .5 
1  .6 
1  .8 
2.3 

1  .2 

8.5 

1  5 

16.5 

99 
78 
56 

2.3 
1  .8 
1  .5 

16.5 
6.9 
1  .2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


28  09  77  1445 

26  10  77  1500 

24  II  77  1530 

15  12  77  1205 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

,3 
.3 
3 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.02  L 
0.03  L 
0.03  L 
0.09 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


2  29  215 

TOTAL  T0T4I, 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201  238 

total  Total  total 

zinc  mn  nickel 

mg/l  mg/l  mg/l 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM  0.09 

AVG  OR  GEOM  Ms  I  -  i  0  .  04  D 

MINIMUM  0.02 

NO  OF  SAMPLES  4 


B.O  *./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


UXBR1DGE  BROCK 

UPSTREAM  OF  THE  TOWN  Of  UXBRIDGE  AT  FIRST  ROAD  DOWNSTREAM  OF  BROOKDALE  LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEVERN  RIVER 


STATION  10:   03 -0077  -  032 -02 


STORET  CODE: 


U.T.M.  17  0652250.0  4BB4000.0  4 


02 

002 

2720 

MILEAGE    87.00 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


15  12  77  1500 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


934 

Sample 
no 


901 
SCD 


444 

FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
VF/lOOML 

30. 


FECAL 
COLIFORM 

MF/IOOML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 

4. 


68 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


IDS 

WiTtR 
TEVP. 
DEG  C 

3.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ | 
M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


30. 

4 

3D.' 

J 

30. 

4 

3-0 
3.0 
3.0 


0.5 
0.6 
0.6 

1 


105 


CONT' D 


SAMP  DTE  MOUO 
DY  MO  YR  LMT 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

STN   STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FUTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DIST  BBS  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

FEET        MTBS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15  12  77  1600 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


o.ooa 

0.002 

0.044 

0.21 

0.008 

0.002 

0.044 

0.21 

O.OOB 

0.002 

0.044 

0.21 

0.013 

1  .24 

0.013 

1  .24 

0.013 

1  .34 

269. 
269. 
269. 


B.8 
B.8 
B.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  Yfl  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  12  7  7  15O0 


-3 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOR.MAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

400 


1.6 


4.4 


MAXIMUM 

400 

1  .6 

4.4 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

400 

1  .6 

4.4 

MINIMUM 

400 

1.6 

4.4 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1  145 

24 

02 

77 

1200 

,)0 

C3 

77 

1  130 

27 

04 

77 

1120 

18 

05 

77 

11  15 

22 

06 

77 

1  120 

27 

07 

77 

1  100 

31 

OB 

77 

1035 

39 

08 

77 

1115 

27 

10 

77 

tl  10 

25 

11 

77 

1030 

14 

12 

77 

1315 

MUSKOKA  RIVEP 
HIGHWAY  103  2  5 


LAT 


STN   STN  5AMP   PJ 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


r.-AXIMUM. 

AVG  OR  GEOM  MN  !  •  I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   03-0085-001-03 

NORTH 

OF  JUNCTION  103  AND 

660 

D  02EB012 

MAJOR 

3AS1N; 

GREAT 

LAKES 

STDRET  CODE: 

02 

MINOR 

9ASIN: 

LAXE 

HURON 

002 

TERM  STREAM; 

MUSKOKA  river 

29B0 

LONG 

U.T.M 

.  17  0595800.0  49B6025 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

11 

.80 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

aa 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SOD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

600 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25323 

6 

1580.00 

8 

2. 

L 

2. 

L 

0.3 

1  .0 

25404 

6 

1710.00 

4 

L 

2. 

L 

2. 

L 

2.5 

9.5 

1  .2 

24425 

6 

3290.00 

24 

2. 

L 

2. 

L 

4.0 

14.4 

0.1 

24459 

6 

3510  00 

8 

2. 

L 

2. 

L 

6.9 

12.3 

0.4 

24493 

6 

794.00 

64 

4  . 

L 

2. 

L 

14.9 

11.1 

0.4 

24528 

6 

209.00 

17.2 

9.4 

0.2 

24564 

6 

325.00 

108 

2. 

L 

2 

L 

22.2 

9.2 

0.8 

24600 

6 

654.00 

40 

2. 

L 

2. 

L 

19.5 

9.9 

0.4 

24537 

6 

3230  00 

12 

2. 

L 

2. 

L 

14.3 

10.7 

0.2 

26824 

6 

3190.00 

20 

2. 

L 

1B0. 

10. 0 

10.3 

0.2 

25856 

5 

3350.00 

16 

2. 

L 

2. 

L 

3.8 

12.4 

0.2 

26874 

6 

37B0.0O 
3760.00 

108 

4. 

180. 

1  .5 
23.2 

6.0 

14.4 

0.6 
1  .2 

2135. 17 

19 

•  0 

2.  • 

D 

3.* 

D 

9,8 

10.5 

0.5 

209.00 

4 

2. 

2. 

0.3 

6.0 

0.  1 

NO  OF  SAMPLES 


11 


12 


33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP 

>TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

1145 

.3 

0.018 

0.001 

0.023 

0.300 

o.oot 

0.280 

3B.0 

5.4 

33 

24  02 

77 

1200 

.3 

0.005 

0.002 

0,012 

0.  160 

0.001 

0.244 

351  .0 

19.0 

332 

30  03 

77 

1130 

.3 

0.004 

0.001 

0.010 

0.  190 

0.007 

0.249 

31  .0 

0.9 

30 

27  04 

77 

1130 

.3 

0.008 

0.001 

0.006 

0.1  BO 

0.001 

0.269 

31  .0 

1  .9 

29 

IB  05 

77 

11  15 

.3 

0  008 

0.001 

0.002 

0.230 

0.002 

0  238 

31  .0 

2.4 

29 

22  06 

77 

1120 

.3 

0.008 

0.001 

0.018 

0.240 

0.002 

0.  138 

34.0 

1  .0 

33 

27  07 

77 

1100 

.3 

0.003 

O.001 

0.014 

0.300 

o.oot 

0.099 

34.0 

1  .  1 

33 

31  08 

77 

1035 

.3 

0.007 

0.001 

0.006 

0.240 

0.002 

0.078 

31  .0 

1  .  2 

30 
29 
30 
29 
38 

29  09 

77 

1115 

.3 

0.002 

0.D01L 

0.010 

0.2B 

0.002 

0.  12a 

30. 

1  .0 

27  10 

77 

1110 

.3 

0.004 

0.001 

0.010 

0.34 

0.001 

0.  183 

31  . 

0.7 

35  11 

77 

1030 

.3 

0.004 

0.003 

0.014 

0.24 

o.oot 

0.  169 

30. 

1  .1 

14  13 

77 

1315 

.3 

0.006 

0.001L 

0.008 

0.23 

0.002 

0.122 

42. 

3.8 

MAXIMUM 

0.018 

0.D03 

0.033 

0.34 

0.007 

0.380 

351  .0 

19.0 

332 

38 

AVG 

OR  GEOM  MN  | • | 

0.006 

0.00  ID 

0.01  1 

0.236 

0.002 

0.  1B5 

59.5 

3.3 

332 

31 

MINIMUM 

0,002 

0.001 

0.002 

0.160 

o.oot 

0.078 

30. 

0.7 

332 

29 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ       COND 
DY  HO  YH  LMT    DIST  SSC  DEPTH  25C 

FEET        MTRS  UMHOS 


16         SB         59  280         95  52  55  208 

TUna.  CHLORIDE  SULPHITE  REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK  PH      TOTAL 

FORMAZIN       MG/L  SILICATE       MG/L  AT  LA8  AT  LAB  IRON 

UNITS                  MG/l  51  MG/L  MG/L  MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


25 

01 

77 

1145 

24 

02 

77 

120D 

30 

03 

77 

1130 

27 

04 

77 

1120 

IS 

05 

77 

1115 

22 

06 

77 

1120 

27 

07 

77 

1100 

31 

08 

77 

1035 

29 

09 

77 

11  15 

27 

10 

77 

11  10 

25 

11 

77 

1030 

14 

12 

77 

1315 

3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
■3 
.3 
3 
3 


52 

550 
46 
4G 

47 
4-5 
48 
46 
47 
45 
45 
59 


20 

50 

70 

00 

BO 

80 

90 

70 

65 

4 

75 

65 


8.5 

9,0 
9  5 
9.5 

9.5 

8  0 


1  .60 
1  .60 
1  .65 
1  .65 
1  .55 
1  .20 
1  .30 
1  .35 
1  .45 
1  55 
1  .50 
1  .55 


o.oao 

0.170 

0.240 

0  .07  0 

0.  100 

0.140 

0.070 

0.060 

0.05 

0.07 

0.07 

0.09 


1  .OL 
1  OL 
1  -OL 
1  .OL 
1  OL 
1  .0 
I  OL 
1  .0 
2. 

1  .  L 
2. 
I  .  L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  ■  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


550 
90 
45 

12 


7.50 


3.6 
2.9 
2.5 


9.5 
9.0 

8  0 


1  .65 
1  .50 
1  .20 


7  B2 
£.98 
t  .50 


0  240 
0  101 
0.05 


■  2D 
.0 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

36 1 

265 

SAMP 

>TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOt .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

Yd 

LMT 

□  1ST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

>*G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

1145 

.3 

6 

20  L 

1 

O.OOU 

24  02 

77 

1200 

.3 

1  1 

34 

0 

0.001 L 

30  03 

77 

1130 

.3 

7 

55 

0 

0.001 

27  04 

77 

1  120 

3 

3 

10 

1 

0  .  001 

18  05 

77 

1115 

.3 

12 

0 

0.002 

22  06 

77 

1120 

.3 

6 

12 

1 

0.001 L 

27  07 

77 

1100 

3 

4 

S 

0.001 L 

31  08 

77 

1035 

.3 

7 

27 

0.001L 

29  09 

77 

1115 

.3 

7 

10L 

0.001L 

27  10 

77 

1110 

.3 

s 

21 

25  11 

77 

1030 

-3 

s 

10 

0.001 L 

14  12 

77 

1315 

.3 

MAXIMUM 

5 

1  1 

28 

55 

1 

0.001 
0.002 

AVS 

OR  GEOM  MN  (  ■ ) 

6 

21D 

1 

0 . D0 1 D 

M 1 N 1  MUM 

3 

8 

0 

o.oot 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


25  01 

77 

1145 

.3 

0.030 

24  02 

77 

1200 

.3 

30  03 

77 

1  130 

.3 

0.030L 

27  04 

77 

1120 

.3 

0.030L 

18  05 

77 

1115 

.3 

0.030L 

22  06 

77 

1130 

.3 

0.020 

27  07 

77 

1  100 

.3 

0.030L 

31  OB 

77 

1035 

.3 

0.030L 

29  09 

77 

1115 

.3 

0.02  L 

27  10 

77 

1110 

3 

0.02  L 

25  11 

77 

1030 

-3 

0.  14 

14  12 

77 

1315 

3 

MAXIMUM 

0.  14 

AVG  OH 

GEOM  MN 

(•> 

0.038D 

MINIMUM 

D.020 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.005L 

0.020 

O.OIOL 

0.010L 

O.OIOL 

0  .  0 1 0  L 

0.005L 

0.010L 

O.OIOL 

0.010L 

0.020 

O.OIOL 

0 . 005  L 

0.020 

O.OIOL 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.005L 

C.060 

O.OIOL 

0.010L 

O.OIOL 

0.200L 

0.005L 

0.010 

0.020 

O.OIOL 

0.010 

O.OIOL 

O.OOSL 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.020L 

0020L 

0.020L 

0.050 

0.030L 

0.005L 

O.OIOL 

0.020L 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.04 

0.02  L 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

O.OOSL 

O.Ot  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

O.005L 

0.01  L 

0.02  L 

0.020 

0.050 

0.20C 

0.005 

0.060 

0.020 

0.0150 

0.016D 

0.0360 

0.005D 

0 . 0200 

0.01  5D 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  ROSSEAU  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  118  PORT  CARL1NG 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  10:   03-0085-002-02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YP.  LMT 


02  02  77  1045 
21  03  77  1140 
02  05  77  1115 
24  05  77  1130 
27  06  77  1155 
23  OB  77  1258 
21  09  77  1125 
18  1D  77  1025 
14  11  77  1050 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

minimum 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR 

BASIN: 

GREA1 

LAKES 

5T0RET  CODE: 

02 

wnob 

BASIN: 

LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM: 

MUSKOKA  RIVER 

2980 

LONG 

U.T.M 

.  17  061194; 

.0  4997050 

•  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

34. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

6B 

BD5 

3 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COL  I  FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

25005 

6 

4 

L 

2.   L 

2. 

L 

0.5 

12  4 

25013 

6 

4 

L 

2.   L 

2. 

L 

1.0 

1  l  .4 

25021 

e 

12 

2.   L 

2. 

L 

- 

8.0 

10- B 

25029 

6 

9 

24 

10. 

2. 

20.0 

8.4 

25037 

G 

4 

L 

2    L 

2. 

L 

21.5 

8.4 

25053 

3 

4 

L 

2.   L 

2. 

L 

18.5 

12.6 

25061 

6 

1  12 

16. 

10. 

15.5 

12.6 

25069 

6 

4 

L 

2.   L 

44 

8  5 

12-0 

25077 

6 

12 
112 

2.   L 
16. 

3. 
44. 

L 

7.0 
21.5 

8.B 
12.6 

9 

•  D 

3.'  0 

3.' 

0 

11.2 

10.8 

4 

2. 

2. 

0.5 

8.4 

1 

-DAY 

BOD 

MG/L 


0.4 
0.4 

0.4 
0.2 
0.2 


0  4 
0.3 
0.2 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


01  OS  77  1045 
21  03  77  1 110 

02  05  77  11 15 
24  05  77  1130 
27  06  77  1155 
23  OB  77  125B 
21  09  77  1125 
18  10  77  1025 
14  11  7  7  1050 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  in  ci 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

50LIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.002 

0.020 

0.260 

0.001 

0.219 

30.0 

0.5 

0.004 

0.001 

0.018 

0.220 

0 . 00 1 L 

0.240 

30.0 

0.8 

0.006 

O.OOB 

0.006 

0.220 

0.001 

0.274 

3B  .0 

5.  2 

0.001 

0.001 

0.002 

0.260 

0.002 

0.223 

34.0 

5.3 

0.Q01 

0 . 00 l L 

0.012 

0.200 

0.002 

0.  173 

30.0 

0.8 

0.001 

0.001 

0.006 

0.220 

0.004 

0.  101 

30.0 

0.  9 

0.005 

0.001 

0.022 

0.2B 

0.001 

0.094 

32. 

0.  B 

0.006 

0.001 

0.006 

0,20 

0.001 

0.154 

31  . 

1  . 5 

0.006 

0.001L 

o.ooa 

0.22 

0.002 

0.t68 

30. 

1.4 

O.OJO 

0.008 

0.022 

0.28 

0.004 

0.274 

38  .0 

5.3 

0  .  004 

0.0020 

0.01  1 

0.331 

0.002D 

0.1  B3 

31  .7 

1  .9 

0.001 

o.oot 

0.002 

0.200 

0.001 

0.094 

30.0 

O.S 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


02  02  77  1045 

21  03  77  1140 

02  OS  77  11  15 

24  05  77  1130 

27  06  77  1155 

23  08  77  1258 

21  09  77  1125 

18  10  77  1025 

14  11  77  1O50 


3 
.3 

'3 

:! 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

B5 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG./L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

45 

0.80 

3.8 

46 

O.BO 

3.6 

49 

0.B5 

2.7 

47 

2.20 

2.7 

46 

0.75 

2.5 

46 

0.6S 

2.6 

47 

1.0 

2.7 

4.1 

0.85 

2.6 

44 

O.BO 

2.5 

49 

2.20 

2.8 

16 

0.97 

2.6 

44 

0.65 

2.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE:  MUSKOKA  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  169  BALA 
STATION  TYPE;  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EB006 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


02  02  77  1010 

21  03  77  1045 

02  05  77  1035 

24  05  77  1035 

2  7  06  77  1100 

23  08  77  1400 

21  09  77  1045 

18  10  77  0950 

14  11  77  1011 


STN   STN  SAW"   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM;  MUSKOKA  RIVER 


LONG 

U.T.M. 

17  0609150.0  49B517E 

.04 

934 

901 

444 

80 

ai 

64 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

25004 

S 

1960-00 

4. 

L 

2. 

L 

2.       L 

2  5012 

6 

7400  00 

4. 

2. 

L 

2.        L 

25020 

6 

3660.00 

8. 

2. 

L 

2.   L 

25C2S 

6 

3B0.00 

32. 

2. 

2.       L 

25C36 

6 

711. 00 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

2SC52 

3 

653,00 

4. 

L 

2. 

L 

2.   L 

25060 

6 

2130.00 

8. 

2. 

L 

2. 

25068 

6 

S350.00 

4. 

L 

2. 

L 

22. 

25076 

6 

4000.00 

26. 

2. 

L 

2. 

> 

7400.00 

32. 

2. 

22. 

2971 .56 

7.' 

D 

2.* 

D 

3.'  D 

380.00 

4. 

2. 

2. 

STATION 

ID:   03-0085-003-02 

STORET  CODE: 

02 

002 
2981 

REGION  03 

MILEAGE 

21 

86 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

1  .0 

12-2 

1  .0 

14.0 

8.0 

10.6 

22.0 

9.6 

21  .5 

7.8 

IB. 5 

13.2 

16.0 

12.8 

9.0 

10. B 

7.0 

1  1.0 

22.0 

14.0 

1  1.6 

1  1  .3 

1.0 

7.8 

i-DAY 

BOD 

MG/L 

0.2 
0.4 
0.4 
0.6 
0.6 

0.5 

0.2 
0.2 


0.6 
0.  4 
0.2 


9 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET        MTRS 


02  02  77  1010 

21  03  77  1045 

02  05  77  1035 

24  05  77  1035 

27  06  77  1100 

23  08  77  1400 

21  09  77  1045 

IB  10  77  0950 

14  11  77  1011 


33  34         19         30         21         22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED     TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA  KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  P  MG/L      MG/L       MG/L  MG/L  MG/L 


0.028 
0.004 
.007 
.001 
.043 
.015 
.005 
.009 
.009 


0.002 

0.001 

0.002 

O.001 

0.032 

0.007 

0.001 

0.001 L 

0.001 L 


012 

ooe 

008 
006 
003 
004 
012 
010 
008 


300 

180 

2  70 

200 

300 

230 

21 

20 

21 


0.001 
0.001 
0.001 
0 .  002 
0.003 
0 .  O04 
0.002 
0.001 
0.002 


0.249 
0.269 
0.294 
0.218 
0.182 
0.096 
0.103 
0.174 
0.178 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


29 
34 
64 
30 
30 
34 
34 
40 
30 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.4 
0.6 
35.0 
1  .4 
0.8 
1  .2 
1  .0 
1  .3 
D.6 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.043  0.032  0.012  0.270  0.004             0    294 

AVG    OR    GEOM   MN    (•)  0.013  0.0050  0.003  0.311  0.002              0.196 

MINIMUM  0.001  0.001  0.003  0 . 1  BO  0.001              0.096 

NO    OF    SAMPLES                             9                        9  9  9  9Q 


64.0 
36.1 
29.0 


35.0 
4.7 
0.4 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST  J  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  02  77  1010 
21  03  77  I04S 
02  05  77  103S 
24  05  77  1035 
27  06  7  7  1100 
23  OB  7  7  1400 
21  09  77  1045 
18  10  77  0950 
14  It  77  1011 


.3 
■  3 

.3 
3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


COND. 

25C 

UMHOS 

46 

51 
'47 
47 
47 
49 
50 
49 
45 


51 

48 
45 


16 
TUR8. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

o.ao 

1  .80 
1  .00 
1  .00 
0-BO 
0.B5 
065 
0.80 
0.85 


1  80 
0.95 
0.65 


56 

Chloride 
mg/l 


2.7 
2.5 
1.5 


59 
SULPHATE 


MG/L 


9.5 
9.0 
8.5 
B.0 
8.5 
7.0 
9.0 
9.5 
10. 0 


10.0 
8.B 
7.0 


280 

REACT IVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

1  .65 
1  .60 
1  .70 
1  .65 
1  .55 
1  .40 
1  .60 
1  .55 
1  .50 


1  .70 
1  56 
1  .40 


95 
ACIDITY 
MG/L 


2.0 


3.0 
2.0 
1  .3 
1  6 
0.6 
0.9 
1  .B 
2.2 


3.0 
1  ,7 
0.6 


52 
TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


6 
7 
7 

10 

6 

7 
7 


10 

7 
6 


55 
PH 

AT  LAB 


6.63 
7.65 
6.40 
6.80 
7.04 
7.44 
7.28 
7.39 
7.30 


7.65 
7.  10 
6.40 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

060 

070 

110 

050 

060 

030 

02 

07 

06 


0.110 
0.059 
0.02 


25 
PHENOLS 


UG/L 


1 

OL 

1  .0 

1 

0 

1 

OL 

1 

0 

I 

0 

1 

L 

1 

L 

1 

S. 

1  .0 

1  .00 

1 

C 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

36; 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIL1M 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02  02 

77 

1010 

.3 

14.0 

3.  BO 

1.  10 

20 

0.70 

1,60 

10L 

21  03 

77 

1045 

■  3 

14.0 

4.00 

0.95 

15 

0.60 

2-30 

20L 

02  05 

77 

1035 

.3 

12.0 

3.20 

1  .00 

5 

0.60 

2.40 

20 

24  05 

77 

1035 

.3 

1  1  .0 

3.00 

O.BO 

15 

0.65 

2.  10 

10L 

27  06 

77 

1100 

■  3 

13.0 

3.60 

0.90 

10 

0.60 

2.  10 

28 

23  DB 

77 

1400 

.3 

16.0 

4.60 

1  .  10 

to 

0.65 

2.60 

16 

21  09 

77 

1045 

.3 

13. 

4.2 

0.70 

5 

0  60 

2.9 

10L 

18  10 

77 

0950 

.3 

13. 

4.2 

0.55 

10 

o.ao 

2.3 

26 

14  11 

77 

1011 

3 

15. 

4. 

1.1 

!5 

0.65 

2.3 

10 

MAXIMUM 

16.0 

4.60 

1  .10 

20 

o.eo 

2.9 

2B 

AVG 

OR  GEOM  MN  | ■ | 

13.4 

3.84 

0.91 

13 

0  65 

2.29 

17D 

MINIMUM 

11  .0 

3.00 

0.55 

5 

0.60 

1  .60 

1D 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
-3 

.3 
.3 
.3 

.3 


02 

02 

77 

1010 

21 

03 

77 

1045 

02 

05 

77 

1035 

24 

05 

77 

1035 

27 

06 

77 

1100 

23 

08 

77 

1400 

21 

09 

77 

1045 

18 

10 

77 

0950 

14 

11 

77 

1011 

3 

■3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

Chromium 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUOHIOE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.010 

0.330 

O.OOB 

0.010L 

0.  1  L 

0.070 

0.020 

0.020 

0.010 

0010L 

0.  1 

0.060 

0.020 

O.OIOL 

0.D6B 

0.020L 

0.1  L 

O.DlO 

O.OIOL 

0.020 

0-006 

0.020L 

0.  1 

0  060 

0.O70 

O.OtOL 

0.009 

0.020L 

0.11. 

0.100 

O.OIOL 

0.020L 

0-006 

0020L 

0.  1  L 

0.07 

0  03 

0.O1  L 

0.007 

0.02  L 

0.1L 

0.05  L 

0.01  L 

0.01  I 

0.012 

0.02  L 

0.  1 

0.06 

0.02 

0.01  L 

0.016 

0.02  L 

0.1L 

0.  100 

0.070 

0.3  30 

0.06S 

0.020 

0.  1 

0.058D 

0.021D 

0.O490 

0.016 

0,0180 

0.  ID 

0.010 

0.010 

0.010 

0.006 

0.010 

0.1 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

02 

02 

77 

1315 

21 

03 

77 

1432 

02 

05 

77 

1421 

24 

OS 

77 

1405 

27 

06 

77 

1450 

23 

08 

77 

0940 

21 

09 

77 

1405 

18 

10 

77 

1335 

14 

11 

77 

1405 

MU5K0KA  RIVER  SOUTH 
HIGHWAY  II  MUSKOKA  FALLS 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  ST  6«G  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

3 

•  3 

-3 


MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LLS 

5TATI0N 

ID:   03-00B5-0O4-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  HUBON 
TERM  STREAM:  MUSKOKA  RIVER 

STORET  CODE: 

02 

002 

2980 

LONG 

U.T.M 

.  17  063380C 

.0  4964360 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

43 

.30 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
COLIFODM 
MF/IOOML 

B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

605 
WATER 

TEWP  . 
BEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

25003 
2501  1 
25019 
25027 
25035 
25051 
25059 
25067 
2507S 

6 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
6 

24. 

8. 

100. 

144. 

4.   L 

4. 

64. 

52. 

140. 

2. 
2. 
2. 
2. 
2 
2. 
16. 
8. 
2. 

L 

L 
L 
L 
L 
L 

L 

2.   L 

2. 

2.   L 

2. 

a. 

2.   L 

2. 
22. 
14. 

O.D 
1  .0 

a. s 

20.8 
22.5 
18.0 
15.5 
8.5 
5.5 

12.4 

14.6 

10.0 

9.D 

B.B 

B.8 

13.2 

12.6 

11  .2 

0.2 
0.4 
0.6 
0.6 
0.4 

0.6 
0.2 
0.4 

144. 
30."  D 

4. 

16. 

3.  - 
2. 

D 

22. 
4.'  D 
2. 

22.5 
11.1 
0.0 

14.6 

11  .2 

8.8 

0.6 
0-4 
0.2 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


OS  02  77  1315 
21  03  77  1433 
03  OS  77  1421 
24  OS  77  1405 
27  06  77  1450 
23  08  77  0940 
21  09  77  1405 
18  10  77  1335 
14  11  77  1405 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


004 
020 
010 
001 
005 
001 
009 
018 


0  004 

0.001 

0.001 

0 . 00 1 L 

0.001 

0.001 

0.001 

0.002 

0.001L 


19        20        21 

FILTERED      TOTAL  FILTERED 

AMMONIA  KUELDAHL  N02-N 

MG/L      MG/L  MG/L 


0.028 

o.ota 

0  .  004 
0.006 
0.019 
0.018 
0.022 
0.002 
O.OOB 


160 

210 

230 

240 

250 

250 

27 

21 

26 


0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.002 
0.004 
0.002 
0.001 
0.003 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.234 
0.294 
0.215 
0.  134 
0.083 
0.031 
0.058 
0.124 
0.122 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


27 
28 
35 
28 
27. 
30. 
30. 
26. 
27. 


6 
SUSP. 
50LI0S 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I  ■) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
3 


02 

03 

77 

1315 

21 

03 

77 

1432 

02 

05 

77 

1421 

24 

05 

77 

1405 

27 

06 

77 

1450 

23 

08 

77 

0940 

31 

09 

77 

1405 

18 

10 

77 

1335 

14 

11 

77 

1405 

0.020 
0.003 
0.001 


40 
41 
41 
41 
40 
46 
45 
40 
39 


0.004 

0.001D 

0.001 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMA2IN 

UMHOS  UNITS 


1  .00 
1  .00 
0.55 
1  .20 
0,80 
0.75 
1  .5 
1  .4 
1  .2 


0.028 
0.014 
0.002 

9 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


1  .5 
1  .5 
1  .5 
1  .4 
1  .4 
2.1 
1  .B 
1  .4 
1  .5 


0.27 

0.231 

0.160 

9 


59 

SULPHATE 


0.004 
0.002 
O.OOT 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


0.294 
0.  143 
0.031 

9 

95 

ACIDITY 
MG/L 


35.0 
28.9 
27.0 


52 
TOT     ALK 
AT    LAS 
MG/L 


9.3 

2.2 
0.5 


55 

PH 
AT  LAB 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


U.G/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  • J 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


1  5 
1  .04 
0.55 


2.1 
1.6 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MARY  LAKE  OUTLET 

HIGHWAY  516  PORT  SYDNEY 

SIVfcR    FLOW  GAUGE  FED  OSEB004 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MUSKOKA  RIVER 


U.T.M.  17  0635450.0  5007850.0  4 


STATION    10:       03-0085-006-02 

STORET    CODE:    02 
002 
2980 

3I0N    03  MILEAGE         57.40 


SA 

(IP  OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

OY 

MO  YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

26 

Ot  77 

1035 

.3 

29 

03  77 

1040 

.3 

03 

05  77 

1025 

.3 

12 

07  77 

1040 

.3 

18 

10  77 

1045 

.3 

29 

1  1  77 

1130 

.3 

20 

12  77 

1050 

3 

MAXIMUM 

AVQ 

OR  GEOM  MN  (»"} 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET        MTRS 


26  01  77  1035 
29  03  77  1040 
03  05  7  7  1025 
'2  07  7  7  1040 
IB  10  77  1045 
29  11  77  1130 
20  12  77  1050 


934 
sample 
no 


25105 
251  12 
251  19 
25126 
25133 
25140 
25147 


901 
SCO 


0.01  1 
0.008 
0.010 
0.008 
0.008 
0.007 
0.006 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


.002 
.  001  L 
.001 
.002 
.001 
.001 
001 


444 
FLOW  CFS 


289.00 
1910  00 
1030.00 

210.00 
1600  00 
1330.00 
1  0 1 0 . 00 


1910.00 

1054. 14 

210.00 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

0.002 
0  .  008 
0.004 
0.020 
0.016 
0.006 
0.012 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


20. 


44. 

250. 

20. 

20. 


250. 
27.*  0 
4. 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.250 

0.250 

0.390 

0.030 

0.2B 

0.24 

0.22 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


4. 

3.*  D 
2. 

6 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.003 
0.002 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 


ENTER. 
MF/lOOML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


2. 
4 
2 
68. 
2. 
2. 


6 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


282 
338 
308 
227 
173 
202 
218 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


34 

38 
34 
34 
31 
31 
30 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


20.0 
7.2 

1.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .4 
2.  I 
1  .2 
1  .4 
1  .4 
0.6 
I  .2 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

12.0 
14.0 
12.0 

B.O 

9.0 
12.0 
11  .0 


14.0 

11.1 

8.0 


5- DAY 
BOD 

MG/L 


1  .2 

0.50 
0.2 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  9-  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.011  0.0D2  0.020  0.290 

AVG   OR    GEOM  MN    (•)  0.008  0.001D  0.010  0^219 

MINIMUM  0.006  0.001  0.002  0 '.  020 

NO  OF  SAMPLES            7          7  7  7 


0.003 
0.002 
0.002 


0.338 
0.250 
0.173 


38.0 
33.1 
30. 


2.  1 
1  .3 
0.6 


no 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STK  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26   01 

77 

1035 

.3 

29   03 

77 

1040 

.3 

03   05 

77 

1025 

.3 

12    07 

77 

1040 

.3 

18    10 

77 

1045 

.3 

29    1  < 

77 

1130 

-3 

20    12 

77 

1050 

-3 
MAXIMUM 

AVG    OR    GEQM   W    l'| 

MINIMUM 

14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


50 
53 
AB 
50 
46 
46 
45 


53 

4a 

45 


1  00 
1  ,00 
0.70 
0.80 
0.85 
0.70 
0.60 


!.00 
0.81 
0-60 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.2 
2.4 

2.2 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


B2 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FAIRY  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  527  HUNTSVILLE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01  77  1250 

29  03  77  134Q 

03  OS  77  1315 

12  07  77  0950 

18  10  77  0940 

29  1 1  77  1030 

20  12  77  1005 


.3 
.3 

.3 

a 

.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  |  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YD  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26   01 

77 

1250 

.3 

29   03 

77 

1340 

.3 

03    05 

77 

1315 

.3 

12    07 

77 

0950 

.3 

18    10 

77 

0940 

.3 

29    11 

77 

1030 

.3 

20    12 

77 

1005 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    1  ■  ) 

MINIMUM 

£ 

STATION 

ID:       03-0065-007-02 

MAJOR    BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:    MUSKOKA    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

002 

2980 

LONG 

U.T.M. 

17    0640850.0   5018100.0    4 

REGION    03 

MILEAGE 

65.40 

934 
SAMPLE 

NO 

901 

SCO 

444 

flo*  cfs 

80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

B1 
FECAL 
COL! FORM 
MF/IOOML 

B4 
M.  F. 
ENTER. 
MF/IOOML 

88 
PSEUD- 
MPA 
MF/IOOML 

805 

MATER 

temp. 

DEC    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 

5- DAY 

800 

MG/L 

25104 
2511  1 
25118 
25125 
2S132 
25139 
25146 

6 

6 

6 
6 
6 
6 

6 

156. 
60. 
36. 
24. 
BO. 
36. 

16. 
4.       L 
2. 
6. 
2 
2.       L 

4. 

4.       L 

2.       L 

B2. 

2. 

a. 

1.0 
4.0 
8.0 
22.0 
8.5 
4.0 
2.0 

12.0 
14.0 
12.0 
9.0 
10.0 
12.0 
12.0 

1  .2 

0  8 
0.6 
0.2 

1  .0 
0.2 
0.1 

156. 
S3.* 
24. 

16. 
4.  »    D 
2. 

B2. 
5.-    D 
2. 

22.0 
7.1 
1.0 

14.0 

11  .6 

9.0 

1  .2 
0.6 
0.  1 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

S 

TOTAL 

SOLIOS 

MG/L 

6 
5U5P. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MC/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

O.0T2 
0.010 
0.010 
0.009 
0.015 
0.008 
0.006 

0.004 
0.001 
0.007 
0.002 
0.001 
0.003 
0.001 

0.045 
0.010 
0.014 
0.028 
0.024 
0.010 
0.020 

0.240 

0.260 

0.330 

0.028 

0.31 

0.22 

0.31 

0.003 
0.002 
0.003 
0.004 
0.002 
0.002 
0.002 

0.277 
0.328 
0.302 
0.166 
0.168 
0 .  202 
0.188 

34.0 

40.0 

32.0 

31.0 

31  . 

31  . 

30. 

1 .  1 
6.7 
2.5 
1  .5 
2.0 
0.7 
0.5 

0.015 
0.010 
0.006 

0.007 
0.003 
0.00) 

0.045 
0.022 
0.010 

0.330 
0.243 
0.028 

0.004 
0.003 
0.002 

0.326 
0.236 
0.168 

40.0 
32.7 
30. 

6.7 
2.1 
0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77  12SD 
29  03  77  1340 
03  05  77  1315 
12  07  77  0950 
18  10  77  0940 
29  11  77  1030 
20  12  77  1005 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

50 

1  .00 

2.0 

51 

1  .60 

3.4 

45 

O.BO 

1  .9 

47 

1  .40 

2.1 

45 

1  .0 

2.3 

47 

0.95 

2.0 

44 

0.68 

1  .9 

51 

1.60 

2.4 

47 

1.06 

2.  l 

44 

0.68 

1  .9 

59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


111 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  VERNON  OUTLET 
HIGHWAY  1 1 B  MUNTSVILLE 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MU5K0KA  RIVER 


U.T.m.  17  0639855.0  5020800 . 0  4 


STATION    10:       03-0085-008-02 


STORET    CODE:    02 
002 


REGION  03 


MILEAGE    68.40 


SAMP  D'E  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  01  77  1005 

29  03  77  13)5 

03  05  77  1330 

12  D7  77  1000 

16  10  77  1215 

29  11  77  1045 

20  12  77  0955 


5TN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25103 
251  10 
251  17 
25124 
25131 
25138 
25145 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


4B4. 
140. 
524. 
140. 
508. 
40. 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


66. 

4. 
28. 

6. 

B. 

2. 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


6. 
4. 

2. 

13B. 

14. 

2. 


88 
PSEUD. 
MPA 
"F/1001WL 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0 

3 

10 

22 

e 

2 

2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1 
5-OAY 
BOO 
MG/L 

0.8 
0.6 
0.8 
0.4 
0.4 
0.2 
0.1 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  WN  l«) 

W  I  N I MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  WO  Y»  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77  1 005 
29  03  77  1315 
C3  05  77  1330 
12  07  77  1000 
IS  10  77  1215 
29  11  77  1045 
20  12  77  0955 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


010 
01B 
013 
009 
009 
009 
005 


0.002 

0.002 

O.OOtL 

0.002 

0.001 

O.OOIL 

0.002 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


031 
026 
008 
020 
010 
016 
024 


524. 

216.* 

40. 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


280 
2  70 
310 
270 

25 

28 


68. 
9.*  D 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0.002 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 


138. 
8.*  D 

2. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


.237 
343 

.168 
167 
153 
144 
163 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


34 
44 
30 
35 
29 
2B 
27 


22.5 
7.0 

0.5 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


1 
11. 
4. 
2. 
1. 


14.0 

11  .9 

8.0 


0.8 
0.5 
0.1 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.018  D.002  0.031  0.310  0.003 

AVG   OB   GEOM  MN    (•)  0.010  0.002D  0.019  0.277  0.002 

MINIMUM  0.005  0.001  0.008  0.25  0.002 

NO    OF    SAMPLES  7                        7                        7                        6  7 


0.343 

0,196 
0.144 


44.0 
32.4 
27. 


11.0 
3.  I 

0.4 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


36    01     77  1005 

29    03    77  1315 

03    05    77  1330 

12    07    77  10O0 

1B    10    77  1215 

29    11    77  1045 

20    12    77  0955 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14  16 

COMD.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


52 
50 
39 
46 
43 
42 
41 


00 

20 

90 

50 

7 

6 

78 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/l 


25 

PHENOLS 


<JG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


52 

4  5 
39 


3.20 
1  .53 
0.78 


2.3 
1  .6 
1  .0 


B.O.W./  SITE:  LAKE  OF  BAYS  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  118  BAY5VILLE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02EBOOB 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  01  77  1105 

29  03  77  1100 

D3  05  7  7  1D55 

12  07  77  1105 

18  10  77  11 10 

29  tl  77  1205 

20  12  77  1120 


STN   STN  5AMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

-3 

.3 

3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

M I N I  MUM 


934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW    CFS 

25106 
251  13 
25120 
25127 
25134 
25141 
25148 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

545 . 00 
1270.00 

923.00 

1 14.00 
1450.00 
1100.00 

B43.00 

1450.00 
892. 14 
114.00 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MUSKOKA  RIVEfi 

U.T.M.  17  0648450.0  SQ01115.Q  4 


80         61  84 

TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML   MF/IOOML 


4. 
4. 

4. 
4. 


4. 
4.'  D 


2.  L  2. 

2.  L  2.   L 

2.  L  2.   L 

2.  L  46. 

2.  L  2.   L 


2. 

2.-  0 
2. 


46. 
4.'  D 
2. 


STATION 

ID:       03-0085-009-02 

STORET    COOE: 

02 

002 

2980 

SEGION    03 

MILEAGE 

66 

.80 

B8 

80S 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

13.0 

0.4 

4.  0 

14.0 

0.6 

12.0 

13.0 

0.2 

21  .5 

9.0 

0.2 

9.0 

1  1  .0 

0.4 

4.0 

1  1  .0 

0.2 

2.0 

12.0 

0.2L 

21.5 

14.0 

0.6 

7.6 

1  1  .9 

0.3D 

1  .0 

9.0 

0.2 

NO  OF  SAYPLES 


112 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01  77  1 105 

29  03  77  MOO 

03  OS  77  1055 

12  07  77  1105 

18  10  77  1110 

29  11  77  1205 

20  12  77  1 120 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILtERED 

FILTERED 

-  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELOAHL 

N02-N 

U03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/i. 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0    001L 

0.006 

0.200 

0.001 

0.224 

27  .0 

1     2 

0.  004 

0  .  00 1 L 

0.010 

0.200 

0.001 

0.249 

27. g 

a. 9 

0    007 

0.005 

0   006 

0.240 

6. 001 

0.234 

28.0 

2    0 

o.coa 

0.001L 

0  .on 

0.014 

0.003 

0.147 

27  .0 

1  .2 

0.C05 

0 .  00 1 

o.oio 

0.20 

0.001 

0.  139 

27  . 

1  .  3 

0  .  006 

0.001L 

0-004 

0.  IS 

0.001 

0.1S5 

25. 

0.4 

0.003 

0.001 

0 .  008 

0.16 

0.001 

0.  174 

26. 

0.3 

0.008 

0.005 

0.014 

0.340 

0.003 

0.249 

26.0 

2.0 

0.005 

0.002D 

o.ooa 

0.  166 

0.001 

0.  187 

26.7 

1  .0 

0.003 

D.OOt 

0.004 

0.014 

0.001 

0.129 

25. 

0.3 

5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01  77  1105 
29  03  77  11O0 
03  05  7  7  1055 
12  07  7  7  1 1 05 
16  10  77  1110 
29  11  77  1205 
20  12  77  1120 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TUfiB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT     ALU 

25C 

FO0MA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

41 

1  .  00 

1  .5 

41 

0.50 

1  .5 

42 

0.60 

1  .  3 

42 

1    00 

I.S 

40 

0.90 

1  .4 

39 

0.50 

1  .3 

49 

0.35 

1  .4 

42 

1  .00 

l  .5 

41 

0.69 

1  .4 

39 

0.35 

1  .3 

208 

23 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

UG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B  O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN    NO 


INDIAN    Rl'vES 

SVALL     LOCK     PORT     CARL1NG 

RIVER 


STATION     ID:        03-0035-010-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN        5T.S    SAMP 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 


02 

02 

77 

1050 

21 

03 

77 

1132 

02 

05 

77 

1  102 

24 

05 

77 

11  15 

27 

06 

77 

1145 

23 

06 

77 

1310 

21 

09 

77 

1130 

13 

10 

77 

1035 

1-4 

11 

77 

1  100 

3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

N I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAf'PLE 
NO 


25006 
25014 
25C22 
25030 
25038 
25054 
25062 
25070 
25078 


901 
SCO 


MAuOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MUSKOKA  RIVER 

U.T.M.  17  0613999.0  4996900 


444 

flow  cfs 


so 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


4. 
32. 

20. 
4. 

12. 

4. 

24. 


32. 

B. 


FECAL 
COLi  FORM 
MF/100ML 

2  L 

2  L 

2.  L 
4. 

2.  L 

2,  L 


STOfiET    CODE: 

02 

002 

2980 

.0    4 

REGION    03 

MILEAGE 

34. 

B4 

86 

805 

3 

M. 

F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

1 

4. 

L 

0.5 

12.2 

2 

L 

1.0 

12,4 

2. 

L 

9.0 

11.2 

2. 

L 

21.1 

12.6 

2. 

L 

21.5 

8.4 

2. 

L 

18.5 

11.8 

6. 

15.5 

11.2 

60. 

9.0 

11  .6 

4. 

7.0 

S.6 

60. 

21.5 

12.6 

4.  • 

0 

11.5 

11.1 

2. 

0.5 

6.4 

DAY 

BOD 
MG'L 

0.2 
0.2 
0.6 
0.4 

0    2 

0.5 
0.2 
0    2 


0.6 
0.3 
0.2 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN     SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT         QIST     BP3    DEPTH 
FEET  MTRS 


02    03    77  1050 

21    03    77  1132 

02    05    77  1 102 

24    05    77  11 15 

27    06    77  1145 

23    06    77  1310 

21    09    77  1130 

IB    10   77  1035 

14    11    77  1100 


MAX  I  MUM 

AVG    OR     GEOM    MN     (  • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLUS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.002 

0.018 

0.260 

0.001 

0    219 

29.0 

0.  4 

0.005 

0.001 

0    016 

0.230 

0.OD1 L 

0  .240 

30.0 

0.5 

0  .  006 

0  .  003 

0    010 

0.220 

0.001 

0    274 

35.0 

6.4 

0.0C1 

0.001 

0.006 

0.200 

0.002 

0    223 

30.0 

0.7 

0.002 

0 . 00 1 L 

0.010 

0.  190 

0.002 

0.178 

30.0 

I  .0 

0.001 

0.001 

0.004 

0.200 

0.004 

0.  106 

30.0 

1  .  1 

0.006 

0.001 

0.024 

0.30 

0.001 

0.069 

31  . 

0.5 

0    004 

0.001 

O.OOS 

0.20 

0.001 

0.  159 

31  - 

1  .2 

0.004 

0.001L 

0.010 

0.  19 

0.002 

0.173 

30. 

1     0 

0.013 

0.003 

0.024 

0.30 

0.004 

0.274 

35  a 

6.4 

0.005 

0.001 D 

0.012 

0.221 

0.0020 

0.  IBS 

30.7 

1  .4 

0.001 

0.001 

0.004 

0.  190 

0.001 

0.0B9 

290 

0.  4 

NO    OF    SAMPLES 


113 


CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   ST\  '.AMP   fj 
DY  WO  »B  LWT     DIST  BRG  nETTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 
•  3 
.3 


02 

02 

77 

1050 

21 

03 

77 

1  132 

PJ 

05 

7  7 

1  103 

24 

05 

77 

1  1  15 

27 

06 

77 

1  145 

."3 

08 

77 

1310 

21 

09 

77 

1130 

18 

10 

77 

1035 

i-l 

11 

77 

1  100 

MAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  f  *  ) 

MINI MUM 

NO  Of"  SAWPLtS 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

CONO 

TURD. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAJIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

UVHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

07 

O.HO 

2.8 

U? 

0.80 

2.6 

47 

0.75 

2.8 

45 

0.80 

3.6 

45 

1  .00 

2.5 

47 

0.70 

2.6 

46 

0.80 

2.7 

46 

1  .2 

2.7 

44 

0.90 

2.5 

47 

1.2 

2.8 

46 

0.86 

2.6 

44 

0.70 

2.5 

206 

25 

TOTAL 

phenols 

I  ROM 

MG/L 

ug/l 

6.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


IND1  AN  RIl'EI 

HANNA  PARK  PORT  CARLING 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM,  MUSKOKA  RIVER 

U.T.M.  17  0611650.0  4996500.0  4 


STATION  10:   O3-0OB5- 01 1  02 

STORET  CODE:  02 
002 
2980 


REGION  03 


MILEAGE 


SA 

tm 

3TE 

HOUR 

or 

MO 

YR 

LMT 

02 

02 

77 

1  too 

21 

03 

77 

1  145 

02 

05 

77 

1  130 

24 

05 

77 

1140 

27 

06 

77 

1230 

23 

08 

77 

1240 

21 

09 

77 

1  145 

18 

10 

77 

1050 

14 

1  l 

77 

1  1  15 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25007 
25015 
25023 
25031 
25039 
25055 
2S063 
25071 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


4. 

4. 

52. 

84. 

164. 

84. 

4. 

8. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


2. 
2. 
S. 
2. 

2. 

10. 

2. 

2. 


84 

M-F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


2. 
2. 
2. 
4. 
2. 
16. 
2 
2. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1  1  .8 
10.4 
10.0 

8.6 
1  1  .4 
13  4 
1D.0 

9.6 


5-OAY 

BOD 

MC/L 


rTA  K  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MM  i-i 

MM  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


02 

02 

77 

1100 

21 

03 

77 

1  145 

02 

OS 

77 

1  130 

24 

05 

77 

1140 

27 

06 

77 

1230 

23 

08 

77 

1240 

21 

09 

77 

1  1  45 

'8 

10 

77 

1050 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  p  MG/L 


14  11  77  1115 


.005 
.005 
.001 
.004 
.001 
.007 
0.006 
0.002 


001 

001  L 

001 

001  L 

001 

001 

001 


0 . 00 1 L 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0  016 
0.006 
0.006 
0.02T 
0.008 
0.018 
O.OOB 
O.OOB 


154. 

20.' 
4. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


160 

230 

250 

270 

260 

23 

19 

19 


10. 
2.  ' 

2. 


16 
3. 

2. 


8 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  U03-N 

MG/L  MG/L 


0.001L 

0.001 

0.002 

D.0O2 

0.004 

0.001 

0.001 

0.002 


46B 
269 
183 
133 
106 
099 
T59 
173 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


30 
33 
3B 
36 

34 

34, 
32. 

30 


22.0 

12.8 

i  .0 


6 
SUSP. 
SO  L I  DS 
MG/L 


1  .2 
4.0 
4.7 
2.7 
1  .  I 
1  .B 
1  .  1 
1  .0 


13.4 

10.7 

8.E 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .6 
0.6 
0.2 


107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


MAXIMUM  0.007  0  001 

AVG  OR  GEOM  MN  l ■ |  0.004  0.001D 

MINIMUM  0.001  0.001 

NO    OF    SAMPLES  B                         a 


0.021 
0.011 
0.006 

8 


0.270 
D.223 
0.  160 


0.004 

0.0020 

0.001 


0.46B 
0.  199 
0.099 


38.0 
33.4 
30.0 


4.7 
2.2 
1  .0 


SAMP    DTt     HOUR        STN        STN     SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
3 


21 

03 

77 

1  145 

02 

05 

77 

1130 

24 

OS 

77 

1  140 

27 

06 

77 

1230 

23 

00 

77 

1240 

21 

09 

77 

1  145 

18 

to 

77 

1050 

14 

1 1 

77 

1115 

r/ax  ]  muni 

AVG    0«    GEOM   FVN    (  ■  ) 

MINI MUM 

NO    OF    SAMPLES 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

S!  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

47 

1  .00 

2.7 

46 

0.  70 

2.8 

50 

2.60 

3.0 

52 

2.00 

3.0 

48 

0.75 

2.6 

49 

0.B5 

2.9 

47 

1.6 

2.7 

45 

0.80 

2.6 

52 

2.60 

3.0 

48 

1  .29 

2.8 

45 

0.70 

2.6 

114 


B.O.N./  SITE-  MUSKOKA  R1VEP  NORTH  BRANCH 

SAMPLE  POINT;  UPSTREAM  OF  SOUTH  BRANCH  BRACEBRIDGE 

STATION  TYPE;  RIVER 


MAJOR  EASIN   GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM.  MUSKQKA  RIVER 


STATION  ID:   03-0065-012-02 


STORET  CODE: 


02 

002 

2580 


U.T.M.  17  0632850.0  11)67850.0  4 


MILEAGE    40.40 


934 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DI5T 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTB5 

no 

02  02 

77 

1200 

.3 

25002 

2 

21  03 

77 

1415 

3 

25C10 

6 

02  05 

77 

1410 

.3 

2S01B 

6 

24  05 

77 

1345 

.3 

25026 

6 

27  OS 

77 

1425 

a 

25034 

6 

23  08 

77 

0950 

.3 

25050 

3 

21  09 

77 

1345 

.3 

2505a 

6 

IB  10 

77 

1315 

3 

2S056 

E 

14  11 

77 

1350 

.3 

25074 

B 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  Mn  i:  •  i 

MINIMUM 

901         444 
SCO   FLOW  CFS 


80  B1  84        B3 

TOTAL  FCCAL  M.F.     PSEUD. 

C0L1FCRM  COL] FORM  ENTER.        M.PA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML 


24. 

2B. 

2B. 
4 
800. 
200. 
116. 
176. 


aoo. 

63.  •  D 

4. 


2, 

2. 

2. 

8. 

4. 
42 
12. 
10. 


42 
6.  ■ 
2 


94. 
7.  ■ 
3. 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 


1  .5 
B.5 

20.2 

22 

IS 

15 
8 


0 
0 

0 
0 
5  0 


22.0 

12  3 

1.5 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


14-4 

1  l  6 

6.6 

B.O 

S.4 

13.0 

12.6 

12.0 


14.4 

11.1 

1.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


0.6 
0.4 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


e 


8 


8 


8 


SAMP  D7E  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    D!S*  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


02 

02 

77 

1200 

31 

03 

77 

1415 

02 

05 

77 

1410 

24 

05 

7? 

1345 

27 

06 

77 

1425 

23 

OS 

77 

0950 

21 

09 

77 

1345 

18 

10 

77 

1315 

14 

11 

77 

1350 

PJ 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 
TOTAL 


MG/L 


008 
007 
00 1 
005 
003 
011 
010 
009 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


001 

00 1L 

001L 

002 

003 

001 

001 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


0.001 


OIB 
006 
01  6 
039 
016 
024 
008 
012 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


2  5  fj 

210 

240 

260 

270 

25 

25 

24 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


001 
001 
002 
002 
004 
002 
002 
003 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


299 
214 
16B 
123 
045 
06B 
173 
197 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


107 
CAlCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.011  0.003  0.039  0.270  0.004  0.299 

AVG    OR     GEOM    MS     (•)  0.007  0.0010  0    01 7  0.346  0.002  0.161 

MINIMUM  0.001  0.001  O.OOG  0.210  0.001  0.046 

no  of  samples  a                   e  a  e  a  a 


38. 
33. 
30. 


12.0 
3.5 
0.4 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20a 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND 

TUR8. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZ IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21  03 

77 

1415 

.3 

42 

1  .  40 

1  .8 

02  05 

77 

1410 

.3 

41 

0.75 

1  .8 

24  05 

77 

1345 

.3 

47 

I  .00 

1  .9 

2  7  06 

77 

1425 

.3 

54 

0.80 

2.3 

:s  OB 

77 

0950 

.3 

48 

1  .40 

2.8 

21  09 

77 

1345 

.3 

43 

1  .  B 

2.0 

18  10 

77 

1315 

.3 

48 

1  .4 

2.8 

14  11 

77 

1350 

.3 

MAXIMUM 

46 

54 

1  .5 
1  .6 

2.6 

2..B 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 •  1 

46 

1  .23 

2.3 

MINIMUM 

41 

0.75 

1  .8 

B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


muskoka  r:ver  nor  h  branch 
highway  1 1 b  eracebridge 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


02  02 

77 

1255 

.3 

21  03 

77 

1400 

3 

02  05 

77 

1353 

.3 

24  05 

77 

1326 

.3 

27  06 

77 

1402 

.3 

23  08 

77 

1005 

.3 

21  09 

77 

1330 

.3 

18  10 

77 

1300 

.3 

14  11 

77 

1335 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  '  '  ) 
M I N I  MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


25001 
25009 
25017 
25025 
25033 
25049 
25057 
25065 
25073 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MUSKOKA  HIvER 


U.T.M   17  0633300.0  4988450.0  4 


444          80          B1  B4 

flow  cfs     total     fecal  m.f 

coliform  colifopm  enter 

MF/lOOML  MF/lOOML  MF/lOOML       MF/10QML 


IS 

2. 

L 

a 

72. 

2. 

4 

96. 

2. 

t 

2 

332. 

30. 

2 

4. 

L 

62. 

4 

72. 

16 

6 

412. 

132. 

142 

540. 

64. 

78 

388. 

6 

8 

540. 

132. 

142 

96.- 

D 

14 

0 

7 

4  . 

2. 

2 

STATION 

ID:   03-00 

85-013-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

29B0 

REGION  03 

MILEAGE 

40 

.60 

BB 

605 

3 

i 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

13.6 

0  2 

1  .5 

12  8 

1  0 

5.0 

11.8 

0.6 

18.8 

108 

0.6 

22.0 

11.2 

0.4 

17.0 

10.0 

15.0 

1 1  a 

0.6 

8.0 

13.6 

0.4 

5.0 

1  1  .4 

0.2 

22.0 

13.6 

1  .0 

10.7 

1  1  .9 

0.5 

0.0 

10.0 

0.2 

NO     Of     SAMPLES 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTBS 


02  02  77  1255 
21  03  77  1400 
02  05  77  1353 
24  05  77  1326 
27  06  77  1102 
23  06  77  1005 
21  09  77  1330 
18  10  77  1300 
14  11  77  1335 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  J 

H I N I  MUM 

MO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


02  02  77  1255 

21  03  77  1400 

02  05  77  1353 

24  05  77  1326 

2  7  06  77  1402 

23  08  77  1005 

21  09  77  1330 

18  10  77  1300 

14  11  77  1335 


.3 
3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX ] MUM 

AVG  OR  GEOM  »N  l'| 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 
SUSP. 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.013 

0.003 

0.029 

0.230 

0.002 

0  283 

34  .0 

D.  7 

0.017 

0.001 

0.036 

0.270 

0.002 

0.40B 

41  .0 

5.  1 

0.008 

0.002 

O.004 

0.210 

0.002 

0.343 

41  .0 

7.9 

0.001 

0 . 00 1 L 

0.010 

0.250 

0.002 

0.258 

35.0 

2  3 

0.003 

0.002 

0.019 

0.220 

0.004 

0.211 

38.0 

1  ,  7 

0.006 

0.005 

0.018 

0.250 

0.005 

0.125 

38.0 

1  . 5 

0.017 

0.001 

0.024 

0.30 

0.002 

0.  148 

38. 

3.2 

0.015 

0.001 

0.010 

0.26 

0.002 

0.  173 

33. 

2.0 

0.O06 

0 .  00 1 

0.012 

0.24 

0.003 

0.  197 

35. 

5.2 

0.017 

0.005 

0.036 

0.30 

0.005 

0.40B 

41  .0 

7 .  9 

O.O10 

0.002D 

0.018 

0.243 

0.003 

0.238 

37.0 

3.3 

0,001 

0.001 

0.004 

0.210 

0.002 

0.125 

33, 

0.7 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

52 

C  .PC 

3.1 

57 

1.50 

4.0 

49 

1.20 

2.6 

51 

1  .00 

2.B 

54 

1.20 

3.1 

57 

1  .00 

3.5 

54 

a. 5 

3.9 

49 

1  .6 

2.7 

46 

1.4 

2.5 

57 

2.5 

4.Q 

52 

1  .36 

3.1 

46 

O.BO 

2.5 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


NO  OF  SA11PLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  OF  BAYS 
HIGHWAY  35,  DORSET 
LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
3Y  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77  1130 
29  03  77  1135 
03  05  77  1120 
12  07  77  1140 
18  10  77  1135 
29  11  77  1230 
20  12  77  1200 


-3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01  77  1130 

29  03  77  1135 

03  05  77  1120 

12  07  7  7  1  140 

IB  10  77  1135 

29  11  77  1230 

20  12  77  1200 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   03-0085-014-01 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MUSKOKA  RIVER 

2980 

LONG 

U.T.M 

.  17  0665250.0  5012100.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

B2.40 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOC 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25107 

6 

0.5 

13.0 

0.4 

25114 

6 

12. 

2.    L 

2.   L 

3,5 

15.0 

0  ,B 

25121 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

12,0 

11.0 

0.4 

2512S 

6 

15. 

2.   L 

3.   L 

22.5 

8.0 

0  .4 

25T35 

6 

12. 

2.   L 

124. 

8.0 

1  1  .0 

0.4 

25142 
25149 

6 
6 

12. 
36. 

3.   1 

!.   L 

2. 
3. 

1.5 
1  .0 

13.0 
11.0 

0.2 

0.  l 

36. 

4. 

124. 

22.5 

15.0 

o.e 

13.*  D 

2."  D 

4.'  D 

7.0 

1  1.7 

0.4 

4, 

2. 

2. 

0.5 

8.0 

0.  1 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

10T 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0 . 00 1 L 

0.012 

0.  160 

0.001 

0.214 

23.0 

0.1 

0.003 

O.OOl L 

0.020 

0.  190 

0.001 

0-229 

29.0 

2.5 

0.007 

0.001 L 

O.OOe 

0.230 

0.002 

0.1  9B 

27.0 

1  .4 

0.007 

0.001 L 

0.002 

0.002 

0.OD2 

0.093 

28.0 

1  .6 

0,  004 

O.OOl 

0.012 

0.200 

0.001 

0.099 

21.0 

1  .2 

0.005 

0.001 L 

0.010 

0 .  1  90 

0.001 

0.103 

25.0 

0,4 

0.002 

0.001 

0.012 

0.16 

0.001 

0.144 

24. 

O.S 

0.007 

0.001 

0.020 

0.230 

0.002 

0.229 

29.0 

2.5 

0.005 

0.0010 

0.011 

0.  162 

0.001 

0.154 

25.7 

1  .1 

0.002 

0.001 

0.002 

0.D02 

0.001 

0.093 

23.0 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMP  DTf  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  Of  77  1130 

29  03  77  1135 

03  05  77  1120 

12  07  77  1140 

IB  10  77  1 135 

29  1 1  77  1230 

20  12  77  1200 


.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  |  •  | 

MINIMUM 


14 

COND. 

25C 

UMHOS 

16 

1URB 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

iso 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

.  52 
TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PM 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

36 
38 

33 
39 
36 

33 

O.BO 
0.60 
0.65 
O.BO 
1  .30 

0.5 
0.7 

1  .4 
1  .  1 
0.6 

1  .  1 

36 

0.42 

0  7 

39 
37 
36 

1  .30 
0.76 
0.42 

1  .4 
0.9 
0.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  0T£ 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

02 

02 

77 

1200 

21 

03 

77 

1243 

02 

05 

77 

1210 

24 

05 

77 

1230 

27 

06 

77 

1315 

23 

OB 

77 

1  155 

21 

09 

77 

1225 

18 

10 

77 

1  140 

14 

11 

77 

1215 

ROSSEAU  RIVES 

HIGHWAY  532  NEAR  ROSSEAU  FALLS 

river       flow  gauge  fed  C2EBi03 


934 

STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BRG  CEPTH  NO 

FEET        MTRS 

.3  25008  2 

.3  25016  6 

3  25024  6 

.3  25032  6 

.3  25040  6 

.3  25056  3 

3  25C64  6 

.3  25072  6 

.3  25060  6 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  I  •  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MUSKOKA  RIVER 


U.r.M.  17  0611175.0  5010275.0  4 


901         444 
SCO   FLOW  CFS 


30  81  84 

TOTAL       FECAL        M.F 

COLIFORM  COLIFCRM     ENTER 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/IOCML   W-F/100ML 


32 

52.00 

328 

22.20 

96 

6.30 

a 

640 

560.00 

536 

159  00 

296 

572.00 

400 

572.00 

640 

22B.58 

142 

6.30 

4 

2. 
IB 
22. 
16. 
94. 
166. 


166. 
15. 
2. 


2 

2 

6 

62 

280 

234 

22 

20 


230. 

21  . 

2. 


STATION 

ID:   03-0035-028-02 

5T0RET  CODE: 

02 

002 

2980 

REGION  03 

MILEAGE 

45. 

BB 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

1.0 

13.2 

1 

6.5 

10.8 

23.3 

8.4 

22.0 

8.6 

16.0 

12.8 

13.0 

12. B 

B.5 

1  1  .2 

4.0 

12.0 

23.3 

13.2 

12.0 

11.2 

1  .0 

8.4 

1 

1 

DAY 

BOD 
MG/L 


3 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 


02 

02 

77 

1200 

21 

03 

77 

1240 

02 

05 

77 

1210 

24 

05 

77 

1230 

27 

06 

77 

1315 

23 

08 

77 

1155 

21 

09 

77 

1225 

18 

10 

77 

1  140 

14 

11 

77 

1215 

-J 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

M5/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0  002 

0.094 

0.420 

0.002 

0.269 

2B.0 

2.  1 

0  021 

0.007 

0  030 

0.440 

0  004 

0  091 

31  .0 

7.5 

0.010 

O.0O1 

0  038 

0.620 

0  004 

0.006 

31  .0 

B.  1 

0.058 

0.004 

0  136 

0.900 

0.005 

0.005 

33.0 

7.6 

0.031 

0.008 

0.04B 

0.730 

0.0O9 

0.301 

29.0 

6.3 

0.052 

0.008 

0  082 

0.6B 

0.002 

0  373 

39. 

16. 

0.014 

0.002 

0  024 

0.43 

0.004 

0.326 

24. 

2.5 

0.032 

0.007 

0  03B 

0.50 

0  005 

0.415 

23. 

1  .3 

O.OSB 

0.008 

0.  136 

0.900 

0.009 

0.415 

39. 

IB. 

0.02B 

0.005 

0.061 

0.590 

0.004 

0.223 

29.8 

5.4 

0.010 

0.001 

0  024 

0.420 

0.002 

0 .  005 

23. 

1  .3 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


21  03 

77 

1240 

.3 

D2  OS 

77 

1210 

.3 

24  05 

77 

1230 

.3 

27  06 

77 

1315 

.3 

23  08 

77 

H55 

.3 

21  09 

77 

1225 

.3 

IB  10 

77 

1140 

.3 

14  11 

77 

121S 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I « ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMA! IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

42 

1  .60 

1  .3 

36 

2 

JO 

1  .0 

3H 

3 

20 

1  .0 

39 

3 

60 

1  .5 

36 

2 

60 

1  .2 

3S 

3 

S 

1  .2 

34 

1 

8 

1  .2 

34 

1 

6 

1  .2 

42 

3.B 

1  .5 

36 

2.55 

1  .a 

34 

1 

60 

1  .0 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAVPLES 
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B.O.W./  SITE:  EAST  RIVES 


SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN   NO 


32 


HIGHWAY    11    5   WUES   NORTH   OF    HUNTSviLLE 
RIVtR         FLOW   GAUGE    TOE    02EB101 


LONG 


MAJOK  SASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MUSKOKA  RIVER 

U.T.«.  17  0639200.0  5026400.0  4 


STATIOt*  ID:   03-0085-032-02 

STORET  CODE:  02 
002 
29B0 

310N  03  MILEAGE    87. 10 


SAMP  DTE  HOUR 

STN   STN  5AMP 

DY  MO  YR  LMT 

OIST  ERG  DEPTH 

FEET       MTRS 

29  03  77  1000 
03  05  77  0945 
12  07  77  1315 
tS  10  77  1010 
29  11  77  1 100 


.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25108 
251  15 
25122 
25129 
25T36 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84. 
100. 
128. 
290. 

28. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 


2. 
4. 
40. 
6, 
2. 


ENTER. 
MF/100ML 


10. 

94. 
2. 


88 
PSEUD. 

MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
7EMP. 
DEG  C 

4.0 
11.5 
21.5 

5.5 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.0 
12.0 
8.0 
1  1.0 
13.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 

08 
0.4 
0.4 
0.2 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  f  •  > 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


290. 
97." 
28. 


40. 
5.<  D 
2. 


94. 
7.' 
2- 


21.5 
8.5 
O.O 


14.0 

11.6 

8.0 


1  .2 
0.6 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  03  77  1D00 
03  OS  77  0945 
12  07  77  1315 
18  10  77  1010 
29  1 1  77  11 00 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

r  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.018 
0.014 
0.008 
0.017 
0,007 


0.003 
O.OOI 
0.002 
0.001 
0.001 L 


19 
FILTERED 
AMMONU 
MG/L 

0.048 
0.012 
0.020 
O.D10 
0.D26 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.320 

0.310 

0.280 

0.31 

0.27 


2l 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 
0.003 
0.003 
0.002 
0.002 


22 

FILTERED 

N03-N 

WG/L 

0.363 
0.297 
0.032 
0.038 
0.068 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

53.0 

3B.0 

30. 

27. 


6 
SUSP. 
SOI IDS 
"G/L 

24.0 

2.1 
3.5 
I  .0 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.018  0.003 

AVG   OR    GEOM   MN    I-)  0.013  0.002D 

MINIMUM  0.007  0.001 

NO  OF  SAMPLES  5          a 


0.048 
0.023 
0.010 


0.320 
0.29B 
0.27 


0.003 
0.002 
0.002 


0.363 

0.  160 
0.032 


53.0 

37.0 
27. 


24.0 
7.7 
1  .0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  03  77  1000 
03  05  77  0945 
12  07  77  1315 
18  10  77  1010 
2»  11  77  1100 


•  3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 
COND. 
25C 

UM^C  S 

16 

TURB. 

FOHMAZIN 

UNITS 

66 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

260 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/L 

55 

PH 
AT  LA8 

308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

45 
44 
55 
40 
40 

1  .50 
1  .40 
1.40 
16 
1.3 

1  .5 
1  .4 
2.1 

1.3 
1.2 

55 
45 

40 

1.6 

1.44 

1.3 

2.1 
t.5 
1  -2 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


EAST  RIVER 

RAVENCLIFF  ROAD  HUNTSVILLE 

RIVER    Flow  GAUGE  FED  02EB013 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  HURON 
TERM  STREAM;  MUSKOKA  RIVER 

U.T.M.  17  0637050.0  5022700.0  4 


STATION  ID:   03-0085-034-02 

STORET  CODE;  02 
002 
2980 


REGION  03 


MILEAGE    Si. 00 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


29  03  77  1010 

03  05  77  1000 

12  07  77  13D0 

IB  10  77  1020 


STN 

DIST 

FEET 


STN  5AMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 
.3 

.3 


934 

sample 
no 


25109 
25T  16 
25T23 

25130 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


607.00 

374.00 

68.00 

349.00 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

ao. 

30. 

96. 

290. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


26. 
2. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

2. 

4.    L 
2. 
170. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

4.0 
1  1  .5 
22.0 

5.5 


3 
DISS. 

02 
MG/L 

15.0 
1  1  .0 

8.0 

9.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
0.6 
0.2 

0.4 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  »  I ■ ! 

MINIMUM 

NO  OF  5AVIPLES 


607.00 

349.50 

66.00 


290. 

1  16.' 
80. 


26, 
5.- 

2. 


170. 

7.' 
2. 


22.0 

io. a 

4.0 


15-0 

108 

8.0 


1  .2 

0.6 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


29  03  77  10tO 

03  05  77  1000 

12  07  77  1300 

18  10  77  1020 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.023 
0,011 
0.008 
0.011 


0.005 
0.009 
0.003 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

0.046 
0.012 
D.022 
O.OOB 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.370 
0.340 
0.28O 
0.33 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 
0.003 
0.003 
0.003 


22 

F1LTERE0 

N03-N 

MG/L 

0.343 
0.177 
0.037 
0.037 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

48.0 
29.0 
39.0 
30. 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

19.0 
2.B 
3.t 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.023  0.009  0    046 

AVG    OR   GEOM  MN    ( ■ )  0.013  0.005  0   022 

MINIMUM  O.OOB  0.001  o.ooa 

NO    OF    SAYIPLES  4  4  n 


0.370 
0.330 
0.280 


0.003 
0.003 
0.002 


0,343 
0.149 
0.037 


48.0 
36,5 
29.0 


19.0 
8.3 
2.8 
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SAMP  DIE  HOUR   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


29  03  77  1010 
D3  05  77  1000 
t2  07  77  1300 
18  10  77  1020 


11 

16 

56 

59 

280 

95 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHITE 

REACT! VE 

ACIDITY 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

47 

1  .80 

1  .9 

42 

1  .00 

1  .3 

*4 

1  .60 

2.4 

41 

1  .4 

1  .5 

52  55  208 

TOT  ALK  PH  TOTAL 

AT  LAB  AT  LAB  IRON 

MG/L  MG/l 


25 
PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  (  ■ I 

W I N I  MUM 


54 
46 
SI 


1  .80 
1  .45 
1  .00 


NO  OF  SAYPLES 


8. O.K./  5ITE 
SAMPLl  POINT 
STATION  TYPE 


MOON  RIVER 

HIGHWAY  103  6  MILLS  NORTH  OF  UUTiCTION 

RIVER    FLOW  GAuGE  FED  02EB011 


660  AND  103 
MAUOP  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MOON  RIVEB 


G3-0C92-D01  -02 

STORET  CODE:  02 
002 
3230 


U  T.M.  17  059S6S0O  4990450.0  4 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

30 

03 

77 

1  1  10 

27 

04 

77 

1050 

IB 

05 

7? 

1045 

22 

06 

77 

1050 

27 

07 

77 

1035 

31 

OB 

77 

1000 

29 

09 

77 

1045 

27 

10 

77 

1045 

25 

11 

77 

1010 

14 

12 

77 

1300 

STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MT»S 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

Sample 

no 

24424 

6 

24458 

6 

244  92 

6 

24527 

6 

24563 

6 

24599 

6 

24636 

6 

26823 

6 

26055 

6 

26873 

4 

901         444 
SCO   FLO*  CFS 


3960  00 

171  00 

142  00 

33  40 

SO  00 

65.00 

77.90 

95.90 

2700.00 

134.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
WF/100WL 

16. 
4.   L 
132. 

10a. 
64. 
16. 
64. 

78. 
80. 


FECA 
COL  I  FOR 
MF/100M 


ENTER. 
MF/100ML 

2-  L 
2.  L 
2. 

2.  L 
2. 

2.   L 
62. 
2. 
2 


B8 

PSEUD. 

MPA 

MF/lOOML 


805 
HATER 
TEMP  . 
DEG  C 


3 

9 

14 

16 

21 

19 

14 

9 

3 

0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

15.2 
11  .7 
11  .3 
10.0 

9.9 

9.6 
10.9 
106 
1  1  .3 
10-5 


5- DAY 

80D 

MG,'L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

SO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


33 
TOTAL 


34 
FILTERED 
P   REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


3960.00  132. 

742.92  41 . •  D 

33.40  4. 

10  9 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 

MG/L  MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


62. 
3. 

a. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


5 
TOTAL 
S0LID5 
MG/L 


21  .8 
11.2 

0.0 

10 


susp  . 

SOLIDS 
MG/L 


10 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


1  .0 
0.4 
0.  1 

13 

107 
CALCUL 
C-SOLIDS 
MG/L 


30 

03 

77 

1  1  TO 

27 

04 

77 

1050 

18 

05 

77 

1045 

22 

06 

77 

1050 

27 

07 

77 

1035 

31 

08 

77 

100Q 

29 

09 

77 

1045 

27 

10 

77 

1045 

25 

11 

77 

1010 

14 

12 

77 

1300 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


004 

0C7 
025 
010 


0  007 
0.009 
0  .008 
0.  DT  1 
0.006 
0.012 


001 

001 

001 

002 

001 

001 

004 

001 

001  L 

001 


010 
008 
002 
010 
008 
006 
030 
016 
010 
037 


240 
2  30 
350 
240 
280 
220 
38 


0.31 
0.21 
0.41 


0.007 
0.002 
0.002 
G.002 
0.001 
0.003 
0.003 
0.002 
0.001 
O.004 


303 
278 

19a 

13S 
109 
077 
617 

153 
1B8 
104 


32 

31 
40 
34 
34 
32 
37 
33 
30 
41 


1  .6 
2.0 
11.0 
1  .2 
O.B 
1  .0 
1  .2 
1  .6 
1  .1 
2.0 


30 
23 
29 
33 
33 
31 
36 
31 
29 
39 


MAXIMUM  0.026  0.004  0.037  0.41  0.007  0.617  41. 

AVG    OR    GEOM   MN    (*)  0.01O  0.001D  0.014  0.287  0.003  0.217  34 

MINIMUM  0.004  0.001  0.002  0.21  0.001  0.077  30. 


11  .0 
2.4 
0.8 


39 
32 

29 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  01  ST    3RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


30  03 

77 

1110 

.3 

2  7  04 

77 

1050 

3 

1B  05 

77 

1045 

.3 

22  06 

77 

1050 

.3 

27  07 

77 

1035 

.3 

31  08 

77 

1000 

.3 

29  D9 

77 

1045 

.3 

27  10 

77 

1045 

.3 

25  11 

77 

1010 

.3 

14  12 

77 

1300 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ 1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

47 

O.BO 

2.  7 

9.5 

T  70 

6.76 

0.090 

1  OL 

46 

1  .20 

2.9 

a, 5 

1  .50 

7.43 

0.  160 

1  .OL 

47 

l  .60 

2.8 

8  5 

1  .45 

6.94 

0.110 

1  .OL 

48 

0.75 

2.B 

8  5 

1  20 

7.  03 

0.080 

2.0 

50 

080 

2.6 

9  0 

l  .  30 

7.11 

0.080 

1.  .OL 

48 

0.80 

2.B 

9.0 

1  .35 

7.7B 

0.050 

1  .OL 

53 

1  .0 

3.4 

9.5 

1  .35 

6.79 

0.20 

4  . 

48 

1  .6 

3.4 

10.0 

1  .35 

6.89 

0.18 

1  .  L 

•55 

065 

2.9 

9.0 

1  .50 

6.36 

0.09 

2. 

61 

1  0 

7.5 

6.5 

1  .60 

6.49 

0.23 

1  .  L 

61 

1  .60 

7.5 

10.0 

1  .70 

7.7B 

0.23 

4. 

49 

1  .02 

3.4 

3  8 

1  .43 

6.96 

0.127 

1  .50 

45 

0.65 

2.6 

6  5 

1  20 

6.36 

0.050 

1  .0 

NO    OF    SAVPLES 


10 


10 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 
3 
.3 
.3 
-3 


30 

03 

77 

1110 

71 

04 

77 

1050 

18 

05 

77 

1045 

22 

06 

77 

1050 

27 

07 

77 

1035 

31 

08 

77 

10O0 

29 

09 

77 

1045 

2  7 

10 

77 

1045 

25 

11 

77 

1010 

ia 

12 

77 

1300 

.3 

-3 

-3 


Mix  1  MUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I ■ | 

MIN] MUM 

NO  OF  SAMPLES 


76  72  74  68 

Calcul  total  tot.  mag  colour 

hardness  calcium  neslum  hazen 

mg/l  mg/l  mg/l  units 


67  66 

PTSSIUM  SODIUM 

K  NA 

MG/L  MG/L 


47 

41 

361 

265 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

C  AS  c 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5 

22 

0 

0.001L 

4 

40 

2 

0.001 

10L 

0 

0.001 

6 

10 

1 

0.001L 

16 

8 

0.001L 

11 

22 

0.001L 

9 

14 

O.OOU 

e 

25 

6 

15 

0.001 

e 

26 

0.001 

16 

40 

2 

0.001 

8 

190 

1 

O.OOlD 

4 

B 

0 

0.001 

to 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM   CHROMIUM 
UG/l       MG/L 


30  03 

77 

1110 

3 

O.03OI 

27  04 

77 

1050 

.3 

0.030L 

18  05 

77 

1045 

.3 

0 . 030L 

22  06 

77 

10S0 

.3 

0.020 

27  07 

77 

1035 

.3 

0.030L 

31  08 

77 

1000 

.3 

0.030L 

29  09 

77 

1045 

3 

0  02  L 

27  10 

77 

1045 

.3 

0.03  L 

25  11 

77 

1010 

.3 

0.03  L 

14  12 

77 

1300 

.3 

0.46 

MAKIMUM 

0,46 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  ! 

0.0700 

M I N I  MUM 

0.020 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

T0TA1. 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

D.010L 

0.010L 

O.OlOL 

0.005L 

0.030 

O.OlOL 

0.010L 

0.010 

0.010L 

0.005L 

0.080 

O.OlOL 

0.010L 

0.010L 

0.200L 

O.OOSL 

0.010L 

0.020 

0.010 

0.040 

O.OlOL 

0.005L 

0.010 

O.OlOL 

0.020L 

0.010L 

0.0301 

0.005L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.030 

0.030L 

O.OOSL 

0.010L 

0.020L 

0.02  L 

0.  13 

0.03  L 

0.OO5L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.01  I 

0.03  I 

O.OOSL 

0.01  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.005L 

0.01 

0.02  L 

0.020 

0.13 

0.200 

0.005 

0.080 

0.020 

0.0160 

0 .  030D 

0.0420 

0 . 0050 

0.0220 

0.0170 

0.010 

0.010 

0,010 

0.005 

0.010 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

09 

01 

77 

1530 

06 

02 

77 

'525 

06 

03 

77 

154S 

03 

04 

77 

1510 

03 

05 

77 

2310 

10 

06 

77 

2300 

06 

07 

77 

2240 

03 

08 

77 

2200 

09 

09 

77 

1340 

08 

10 

77 

1440 

06 

1 1 

77 

1430 

04 

12 

77 

1450 

BOYNE  RIVER 
OTTER  LAKE  C 
RIVtR 


LAT 


STN   ST\  SjMP   Pj 
OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   03-0096-002-02 

TH  OF  PAR.-  "       ; 

MAJOR 

BASIN   GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MI  HOB 

BASIN;  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  BOYNE 

RIVER 

3500 

LONG 

U.T.M 

.  17  0582010 

. 0  50 1 6BS0 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

6. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

68 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5 

NO 

COLIFQRM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  , 

02 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

19420 

6 

8 

0.0 

11.0 

1  9464 

4 

6  8 

4. 

2. 

L 

2. 

L 

0.0 

12.0 

19504 

6 

8 

4.   L 

2. 

L 

2. 

L 

0.0 

120 

19559 

6 

8 

0,0 

12.0 

19610 

6 

8 

12. 

2. 

L 

2. 

L 

3.0 

12.0 

1  9660 

6 

8 

14.0 

11.0 

19710 

6 

8 

124. 

14. 

56. 

17.0 

12  0 

1  9760 

6 

8 

16.0 

12.0 

19799 

E 

8 

15.0 

13.0 

19860 

E 

6 

10.0 

13.0 

19910 

6 

8 

12. 

2. 

L 

2. 

6.0 

12.0 

19957 

6 

a 

124. 

14. 

56. 

1  .0 
17.0 

12.0 
13.0 

12.'  D 

3.  ■ 

D 

4.' 

0 

6.8 

12.0 

4. 

2. 

2. 

0.0 

11.0 

DAY 

BOO 
MG./L 

0.6 
0.4 
0.4 
0.4 


0.6 
0.4 

0.6 
0  6 


1  .0 
0.6 
0.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DI5T  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  01 

77 

1530 

.3 

06  02 

77 

1525 

.3 

06  03 

77 

1545 

.3 

03  04 

77 

1510 

.3 

03  05 

77 

2310 

,3 

10  06 

77 

2300 

.3 

06  07 

77 

2240 

3 

03  08 

77 

2200 

3 

09  09 

77 

1340 

3 

08  10 

77 

1440 

.3 

06  11 

7  7 

1430 

.3 

04  12 

77 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  1 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AKMON 1 A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0.002 

0.032 

0.210 

0.001 

0.079 

29.0 

0.2 

0.007 

0.001 

0.026 

0.210 

0.001 

0  104 

34.0 

1  .2 

0.006 

0.004 

0.040 

0.220 

0.001 

0  129 

37.0 

0.6 

0.009 

0.001 

0.070 

0,310 

0.OO1 

0.399 

34.0 

1  .0 

0.012 

O.001 L 

0.006 

0.26 

0.002 

0,  198 

35. 

2.4 

0.012 

0.001 

0.016 

0.310 

0.001 

0.009 

3B.0 

2.2 

0.01  I 

0.001L 

0.002 

0  330 

0 .  00 1 

0.005L 

41  .0 

22.0 

0.007 

0.002 

0.016 

0  300 

0.001 

0.005L 

44.0 

2.2 

0.006 

0.001 L 

0.014 

0.2B 

D.0O2 

O.OOSL 

43. 

1  .4 

0.015 

0.001 

0.066 

0.31 

0.002 

o.ooa 

38. 

4.5 

0  006 

0 . 00 1 L 

0,016 

0.25 

0,001 

0.044 

32. 

2.  1 

0  015 

0.004 

0.070 

0  320 

0.002 

0.399 

44.0 

0.009 

O.OOlD 

0.028 

0.273 

0.001 

0.090D 

36.8 

0.004 

0.001 

0.002 

0.210 

0.001 

0.005 

29.0 

22  0 
3.6 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


120 


f.  IMP  DTE  HOUR   STN   ST^  SAMP   pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTPS 


.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

D1 

77 

1530 

OE 

02 

77 

1525 

06 

03 

77 

1515 

03 

04 

77 

1510 

03 

05 

77 

2310 

10 

06 

77 

2  300 

06 

07 

77 

2210 

03 

08 

77 

2200 

09 

09 

77 

1340 

08 

to 

77 

1440 

06 

11 

77 

1430 

.3 
3 


MIX 1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • 1 

MINIMUM 


14  16        56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHG5  UNITS 


48 
54 
49 
49 
57 
59 
64 
65 
52 
46 


65 
54 
46 


0 

70 

0 

60 

0 

70 

0 

ao 

0 

80 

1 

so 

1 

20 

T 

60 

l  .60 
l  05 
0.60 


4.3 
2.8 

1  .7 


59 

2ao 

95 

'  52 

55 

208 

!S 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

SIL 

I  CATS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

10.0 

2  8 

8 

6  72 

0.070 

3.0 

9.5 

3  0 

9 

6  62 

0.08  0 

1  .0 

9.5 

3.9 

8 

6.56 

C.090 

1  OL 

9  5 

5.0 

5 

6  .  36 

0.090 

1  .OL 

10.5 

1 

6 

6.65 

0.04 

1  .  L 

110 

0.2 

7 

6. SB 

0  260 

4.0 

11.5 

1  7 

e 

7.39 

ooao 

1  .0 

12.5 

J.J 

10 

7.52 

0-150 

4.0 

13.0 

2  8 

1 1 

6.95 

0.D8 

2. 

11  .0 

1  .9 

12 

7.33 

0.17 

2 

11  .0 

2.1 

7 

6.77 

0.07 

130 

5  0 

12 

7  £2 

0.260 

4  .0 

10  B 

2.4 

8 

6  S3 

0.107 

2.00 

9.5 

0  2 

5 

'-  36 

0.04 

1  0 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YD  LMT    DIST  6RG  DEP1H 
FEET        MTRS 


3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
"J 


max  [r.'tW 

AVG  OH  GEOM  MS  i • j 
SHNIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 


09 

01 

77 

.530 

06 

02 

77 

152S 

06 

03 

77 

1545 

03 

04 

77 

1510 

03 

05 

77 

.2310 

10 

06 

77 

3300 

06 

07 

77 

2240 

03 

08 

77 

2200 

09 

09 

77 

1340 

OB 

to 

77 

1440 

06 

11 

77 

1430 

14. 
14. 


17. 

14.6 

13.0 


72 
TOTAL   TOT 
CALCIUM     N 
MG/L 

3.80 
3.80 
4.  SO 
3.  80 
3.8 


5.0 

4.08 
3.80 


74 

68 

67 

66 

47 

MAO 

Colour 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

ESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.85 

15 

0.95 

15 

1  .05 

20 

1  .00 

20 

1  2 

10 

5 

15 

20 

l  .05 

IS 

1  .05 

30 

0.95 

20 

1  .2 

30 

1  .01 

17 

0  85 

5 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  001 
O.OOIL 
O.OOIL 
O.OOIL 
0  001  L 

O.OOIL 

0.001L 

0.001 

0.001 

O.OOIL 

0.001 

0.001D 
0.001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
,3 

3 
■  3 

3 


09 

01 

77 

1530 

06 

02 

77 

1525 

06 

03 

77 

1545 

03 

04 

77 

1510 

03 

05 

77 

2310 

10 

06 

77 

230D 

06 

07 

77 

2240 

03 

08 

77 

2200 

09 

09 

77 

1340 

00 

10 

77 

1 440 

06 

11 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235       203 
TOTAL       TOTAL 

MERCL-RY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 


221 

325 

229 

215 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROM  1 UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  030 

0  .  040 

O.OlOL 

0  .030 

0  .  04B 

O.OlOL 

0  010L 

0.040 

0  .  0 1  0  L 

0.040 

D  .  046 

O.OlOL 

0  010L 

0.050 

O.OlOL 

0.040 

0.038 

0.010L 

0  010L 

0.040 

O.OlOL 

0.030 

0.04  4 

O.OlOL 

0.02 

0.01  L 

0.02  L 

0.02 

0  033 

0.02 

0  020 

0  040 

O.OlOL 

0.060 

0.023 

O.OlOL 

0.0201 

0.010 

0.020L 

0.200 

0 .  023 

0.020L 

0  020L 

0.060 

0.030L 

0.030 

0.038 

0.020L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.02  L 

0.035 

0.02  L 

D.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.01 

0.023 

0.02  L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.01 

0.016 

0.02  L 

0.080 

0.060 

0.030 

0.200 

0.048 

0.02 

0.023D 

0.035D 

0.0I9D 

0.0450 

0.033 

0.015D 

0.010 

0.01 

0.010 

0.01 

0.016 

0.010 

B . 0 . W . /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

09 

01 

77 

1555 

06 

02 

77 

1510 

06 

03 

77 

1525 

03 

04 

77 

1450 

03 

05 

77 

2245 

to 

06 

77 

2230 

06 

07 

77 

2220 

03 

08 

77 

2140 

09 

09 

77 

1320 

08 

to 

77 

1415 

06 

1  1 

77 

1400 

04 

12 

77 

1430 

OTTER  LAKE 

OTTER  LAKE  NARROWS  SOUTH  OF  PARRY  SOUND 

LAKE 


STN        STN     SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEP'H 
FEET  MTRS 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 


VA<  [ftSUM 

AVG    OR    GEOM    MN     !  •  I 

MINI  MUM 

NO    OF     SAVPLES 


MAJOfi  BASIN. 
MINOR  BASIN. 
TERM    STREAM. 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
BOYNE    RIVER 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

NO 

1  9421 

4 

6 

e 

19463 

4 

i. 

a 

19503 

4 

6 

a 

19558 

6 

8 

19609 

6 

8 

19659 

6 

8 

197C9 

6 

8 

19759 

6 

8 

19758 

6 

8 

19859 

6 

8 

1  9905 

E 

B 

1S956 

6 

8 

U.T    m.     17    0562450.0   5015760.0    4 


SO  81                      E4 

TOTAL  FECAL                   M.F 

COUFORM  COLIFCRM             ENTER 

MF/lOOML  MF/10QHL  MF/IOOML       MF/100ML 


4  . 


8. 

5.  ' 

4. 


2    • 
2. 


2.  • 
2 


STATION 

ID:   03-0096-003-01 

STORET  CODE: 

02 

00  2 

3500 

REGION  05 

MILEAGE 

7 

80 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

YPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

CEG  c 

MG/L 

MG/L 

0  0 

12.0 

0.4 

0.0 

12.0 

o  a 

0.0 

12.0 

o  a 

0.0 

12.0 

0.6 

3  0 

12.0 

1  0 

14.0 

1  3.C 

0.2 

17.0 

13-0 

1  .0 

16.0 

13.0 

0.8 

15.0 

13.0 

0.2 

10.0 

13.0 

0.4 

6.0 

13.0 

0.6 

1  .0 

12.0 

17.0 

13.0 

1  .0 

6.8 

12.5 

0.6 

0.0 

12.0 

0.2 

1  2 


T?l 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  WO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

01 

77 

15S5 

06 

02 

77 

1510 

06 

03 

77 

1525 

03 

04 

77 

1450 

03 

05 

77 

2245 

10 

06 

77 

2230 

06 

07 

77 

2220 

03 

08 

77 

2140 

09 

09 

77 

1320 

08 

10 

77 

1415 

06 

11 

77 

1400 

04 

12 

77 

1430 

33 

34 

19 

20     . 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.004 

0.064 

0.280 

0.001 

0.079 

33.0 

0.4 

0.007 

0.002 

0.140 

0.220 

0.001 

0.104 

31  .0 

1  .9 

0.007 

0.004 

0.040 

0.230 

0.001 

0.129 

37.0 

1  .3 

0.013 

0.006 

0.064 

0.320 

0.001 

0.399 

34.0 

0.7 

0.012 

0.003 

O.OIO 

0.30 

0.002 

0.198 

35. 

1  .7 

0.OT4 

0.001 

0.024 

0.300 

0.001 

0.009 

38  .0 

1  .9 

0.008 

0.001 

0.004 

0.320 

0.001 

0.005L 

41  .0 

1  .9 

0.015 

0.003 

0.016 

0.300 

0.001 

0.1  12 

44.0 

2.2 

0.006 

O.00U 

0.012 

0.30 

0.002 

0.005L 

43. 

1  .2 

0.010 

0.001 

0.022 

0.36 

0.002 

0.0t3 

40. 

6.3 

0.008 

O.001 

0.028 

0.25 

0.001 

0.044 

31  . 

O.B 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

M I N I  MUM 

MO  OF  SAMPLES 


0.015 

0.006 

0.  140 

0.36 

0.002 

0.399 

44.0 

0.010 

0.002D 

0.039 

0.289 

0.001 

0.  100D 

37.0 

0.006 

0.001 

0.004 

0.220 

0,001 

0.005 

31  .0 

6.3 
1  .8 
0.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 
,3 


09 

01 

77 

1555 

06 

02 

77 

1510 

06 

03 

77 

1525 

03 

04 

77 

1450 

03 

OS 

77 

2245 

TO 

06 

77 

2230 

06 

07 

77 

2220 

03 

oa 

77 

2140 

09 

09 

77 

1320 

08 

10 

77 

1415 

06 

ii 

77 

1400 

.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ > 

MINIMUM 

NO  OF  SA'JpLES 


COND. 

25C 

UMHOS 

48 
47 
55 
50 
49 
56 
59 
64 
66 
52 
46 


66 

54 

46 

I  1 


T6 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

TUBS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAS 

AT    LAB 

IRON 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

0.70 

2.3 

10.0 

3.1 

S 

6.92 

0.090 

2-0 

0.60 

1  .7 

9.5 

3.0 

9 

6.68 

O.OBO 

1  .0 

0.70 

3.0 

14.0 

4.0 

e 

6.53 

0.090 

2.0 

1  .00 

2.7 

9.5 

5.0 

5 

6.42 

0.  140 

1  .OL 

0.90 

2.5 

10.5 

2. 

6 

6.56 

0.05 

1  .    L 

1.20 

2.9 

11  .0 

0.2 

8 

6.B6 

0.  100 

1  .OL 

1.20 

3.2 

11  .5 

I.S 

8 

7.49 

0.100 

2.0 

1.60 

3.4 

12.5 

2.4 

10 

6.  SB 

0.140 

7.0 

1  .2 

4.2 

13.0 

2.4 

10 

6.85 

0.09 

3. 

1  .4 

3.0 

12.0 

!-5 

10 

7.31 

0.17 

2.5 

1.1 

2.2 

11.0 

2.1 

7 

6.9B 

0.12 

1  .60 

4.2 

14.0 

5.0 

10 

7.49 

0.17 

7.0 

1  .06 

2.8 

11  .3 

2.5 

8 

6.86 

0.106 

2.30 

0.60 

1  .7 

9.5 

0.2 

5 

6.42 

0.05 

1  .0 

1 1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRi  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  - ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


09 

01 

77 

1555 

05 

02 

77 

1510 

06 

03 

77 

1525 

03 

D4 

77 

1450 

03 

05 

77 

2245 

10 

06 

77 

2230 

06 

07 

77 

2220 

03 

08 

77 

2140 

09 

09 

77 

1320 

oa 

10 

77 

1415 

06 

1  I 

77 

1400 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

13.0 

14.0 

15.0 

14.0 

14. 

15.0 

15.0 

16.0 

17. 

17. 

14. 


17. 

14.9 

13.0 


72 

TOTAL      TOT 
CALCIUM 
MG/L 

3.  BO 
3.80 
4.40 
3.  BO 
3.8 


1.10 

4. a 

4.2 


4.8 
3.71 
1  .  10 


74 

6B 

67 

66 

47 

,     MAG 

COLOUR 

PT55IUM 

SODIUM 

ORGANIC 

IESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.90 

15 

1.00 

15 

1  .05 

20 

1  .00 

20 

l.t 

15 

10 
20 
15 
15 

• 

1  .10 

30 

0.90 
1  .1 

20 
30 

1.01 

ie 

0.90 

10 

41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

0.001 

0.001 L 

0.001 L 

0.001 

0.001L 

0.001L 

0.001 L 

0.001 L 

0.001 

0.001 

0.001 

0.0010 

0.001 


SAMP    DIE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YP    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


09   01 

77 

1555 

.3 

06   02 

77 

1510 

.3 

06    03 

77 

1525 

.3 

03    04 

77 

1450 

.3 

03    05 

77 

2245 

.3 

10   06 

77 

2230 

.3 

06   07 

77 

2220 

.3 

03   08 

77 

2140 

.3 

09   09 

77 

1320 

.3 

08    10 

77 

1415 

.3 

06    11 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     [  -  | 
MINIMUM 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.070 

0.080 

0.010L 

0.040 

0.050 

0.010L 

0.010L 

0.090 

0.010L 

0.040 

0.04B 

0.010L 

O.OTOL 

0.050 

0.010L 

0.050 

0.036 

D.010L 

0.010 

0.040 

0.010L 

0.040 

0.04B 

0.010 

0.01    L 

0.02 

0.01     L 

0.02 

0.044 

0.02 

0.020 

0.030 

O.OtOL 

0.050 

0.017 

0.01  OL 

0.020L 

0.040 

0.020L 

0.030 

0.024 

0.020L 

0.030 

0.  130 

D.030L 

0.040 

0.036 

0.020L 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.02    L 

0.037 

0.02    L 

5.0 

0.02    L 

0.02 

0.03    L 

0.01 

0.024 

0.02    L 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.01 

0.01B 

0.02    L 

0.070 

0.120 

0.030 

0.050 

0,050 

0.02 

5.0 

0.022D 

0.052 

0.01SD 

0.0320 

0.035 

O.OTSD 

5.0 

0.010 

0.02 

0.010 

0.01 

0.017 

0.010 

5.0 

NO   OF    SAMPLES 


11 


122 


B.O.K 

•  / 

SITE: 

MC  CURRY 

LAKE  OUTLET 

STATION 

ID:   03-0097-001-02 

SAMPLE  POINT: 

EMI  L 

STREET  PARRY 

SOUND 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORI.   ■   i  • 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MC  CURRY  LAKE 

3710 

STN  W 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M.  17  05768OC 

.0  5019950 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0.20 

934 

901 

444 

80 

31 

84 

88 

80S 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M  F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DT  HO 

YR 

LMT 

DIST 
fEET 

6RG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

MPA 
MF/100ML 

TEMP. 
DEG  C 

02 
MG/L 

BOO 
MG/L 

09  01 

77 

1500 

.3 

19419 

8 

9 

0 

1  .0 

5.0 

15.0 

06  02 

77 

1425 

■  3 

19462 

6 

g 

0 

7300. 

200. 

60. 

1.0 

5.0 

10.0 

06  03 

77 

1450 

.3 

19502 

a 

9 

0 

66000. 

1500. 

400. 

1  .0 

4.0 

11  .0 

03  04 

77 

1420 

.3 

19556 

B 

9 

0 

1.0 

5.0 

5  0 

1425 

3 

19557 

8 

9 

0 

600- 

140. 

20. 

1  .0 

5.0 

50 

03  05 

77 

2210 

.3 

19608 

8 

9 

0 

40- 

2.   L 

2.   L 

5.0 

6-0 

7  5 

10  06 

77 

2200 

3 

19658 

8 

9 

0 

16.0 

6.0 

10.  OG 

06  0? 

77 

2150 

-3 

1970S 

a 

9 

0 

1 500 .   G 

64. 

720. 

21  0 

5.0 

7.5 

03  OU 

77 

2110 

3 

19758 

8 

9 

o 

■  0  0 

6.0 

9.0 

09  09 

77 

1255 

.3 

19797 

8 

9 

0 

17.0 

5-0 

15 

OB  10 

77 

1345 

•3 

l  985S 

8 

9 

0 

12,0 

6.0 

9.0 

06  11 

77 

1330 

.3 

19S08 

B 

9 

0 

100. 

4.   L 

4.   L 

S.Q 

7.0 

5.0 

04  12 

77 

1400 

-3 

19955 

B 

9 

0 

3.0 

6.0 

MAXIMUM 

68000 . 

1500. 

720. 

21  0 

7.0 

15.0 

AVG 

OR  CEOM 

MN  |-| 

1 102. ■  U 

53.-  0 

39.*  D 

8.2 

5.5 

9.  1U 

MINIMUM 

'*$. 

2. 

2. 

1  .0 

4.0 

5.0 

NO    OF    S4UPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


09  01 

77 

1500 

.3 

06  02 

77 

1425 

3 

06  03 

77 

1450 

.3 

03  04 

77 

1420 
1425 

.3 
.3 

03  05 

77 

2210 

.3 

10  06 

77 

2200 

.3 

06  07 

77 

2150 

.3 

03  08 

77 

21  10 

.3 

09  09 

77 

1255 

3 

08  10 

77 

1345 

.3 

06  11 

77 

1330 

.3 

04  12 

77 

1400 

.3 

VAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!  '  ) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON | A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.850 

0.  180 

1 5 . 000 

19.300 

0.005 

0.005 

337.0 

19.0 

318 

1  .220 

0.200 

16.800 

20  .  000 

0.009 

O.OOSL 

329.0 

22.0 

30  7 

0.775 

0.375 

1  8  000 

1 8 . 300 

0.017 

0.003 

383.0 

12.0 

371 

0.284 

0.035 

6.850 

7.400 

0.060 

0.320 

385.0 

9.0 

376 

0.280 

0.035 

7.000 

7.200 

0.060 

0.320 

290.0 

9.7 

380 

0.  140 

O.005 

5.68 

6.5 

0.  100 

1  .70 

390. 

3.9 

38  6 

0.094 

0.035 

6.200 

6.800 

0.475 

2.660 

464.0 

3.5 

46  0 

0.  148 

0.043 

4.  160 

5.600 

0.410 

1  .990 

479.0 

6.9 

472 

0.206 

0.040 

O.BOO 

2.800 

0.740 

5.260 

420.0 

24.0 

396 

0.375 

0.090 

6.05 

7.60 

0.480 

1  .42 

379. 

12.5 

366 

0.226 

0.058 

5.  25 

6.4 

0.090 

1  .56 

333. 

6.2 

325 

0.210 

0.086 

8.1 

9.05 

0.145 

1  .10 

327. 

5.6 

321 

1  .220 

0.375 

18.000 

20.000 

0.  740 

5.260 

479  .0 

0.401 

0.099 

8.324 

9.746 

0.216 

1 .362D 

384.7 

0.094 

0.005 

O.BOO 

2.800 

0.005 

0.003 

327. 

24  .0 

M  .4 

3.5 


472 
374 
307 


366 
366 
366 


NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

US/L 

09  01 

77 

1500 

.3 

650 

20 .  00 

120.0 

21  .0 

3.30 

7.27 

4.700 

4.0 

06  02 

77 

1425 

.3 

640 

12.00 

110.0 

21  .5 

3.20 

6.93 

5.750 

3.0 

06  03 

77 

1450 

.3 

720 

10.00 

290.0 

25.5 

3.00 

7.11 

5.000 

40 

D3  04 

77 

1420 

.3 

700 

14.00 

1  40 . 0 

31  -5 

2.65 

7.50 

2.650 

1  -OL 

1425 

.3 

700 

15.00 

143.0 

31.5 

2.60 

7.62 

2.600 

1  .0 

03  05 

77 

2210 

.3 

720 

5.5 

148. 

31  .5 

2.20 

7.30 

0.04 

7.5 

10  06 

77 

2200 

3 

700 

2.50 

150.0 

20.5 

2.  10 

7.  14 

0  880 

1  .0 

06  07 

77 

2150 

3 

650 

3.60 

140.0 

32.5 

2.55 

7.29 

0.B60 

1  .0 

03  08 

77 

21  10 

.3 

600 

3.50 

135.0 

14.5 

2.95 

6.66 

1  .280 

1  .OL 

09  09 

77 

1255 

.a 

600 

4.0 

1  18. 

1  t  .0 

2.55 

7.05 

1  .60 

2. 

22  09 

77 

1200 

•3 

08  10 

77 

1345 

3 

540 

3.6 

103. 

18.5 

3.25 

7.11 

2.60 

14. 

06  11 

77 

1330 

.3 

575 

5.8 

105. 

23.5 

3.30 

7.51 

1  .30 

3. 

MAXIMUM 

720 

20.00 

290.0 

32.5 

3.30 

7.62 

5.750 

14. 

AVG 

OR  GEO*  .'.I- 

650 

B.2B 

141  .8 

23.6 

2.80 

7.21 

2.438 

3.50 

M 1 N 1  MUM 

540 

2.50 

103. 

11  .0 

2.10 

6.66 

0.04 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

t2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAC 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD  I UM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

«G/l 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  01 

77 

1500 

.3 

18 

231 

06  02 

77 

1425 

3 

16 

36 

06  03 

77 

1450 

.3 

24 

45 

03  04 

77 

1420 
1425 

.3 

.3 

11 

13 

39 
45 

1 
2 

0.001L 
0.001 L 

03  OS 

77 

2210 

3 

30 

10  06 

77 

2200 

.3 

11 

45 

06  07 

77 

2150 

3 

ii 

44 

03  08 

77 

21  10 

.3 

10 

45 

09  09 

77 

1255 

3 

17 

■   43 

22  09 

77 

1200 

.3 

0 

0.001L 

08  10 

77 

1345 

.3 

14 

30 

06  11 

77 

1330 

.3 
MAXIMUM 

9 

24 

63 
231 

2 

0.001 

AVG 

OR  GEOM  ■.!■. 

14 

5B 

1 

0.0010 

MINIMUM 

9 

30 

0 

0.001 

NO    OF     SAMPLES 


123 


CONT'D 


SAMP   DTE 
or  MO  vn 

HOUR 
LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN    SAMP 
BRG   DEPTH 
MTRS 

03   0*    77 
22   09    77 

1420 
1425 
1200 

.3 
3 

3 

AVG 

MAXIMUM 

OR   GEOM   MN    (  •  | 

MINIMUM 

235 

TOTAL 

mercury 
UG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

3*9 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

21S 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

0.020L 
0.020L 
0.030L 

0.010L 
0.010L 
0.020L 

0.060 
0.030 
0.010L 

O.OIOL 
O.OlOL 
0.03OL 

O.OOSL 
O.OOSL 
O.OOSL 

0.020 
0.090 
0 ,  030 

0.030 

0.Q23D 

0.020 

0.030 

0.0130 

0.010 

0.060 
0 . 033D 
0.010 

0.030 
0.017D 

0.010 

0.005 

0.0O5D 

O.OOS 

0.090 
0.047 
0.020 

60 


201  236 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MQ/L  MG/L                MG/L 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.020L 


0.020 
0.01  3D 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.B./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

99 

01 

77 

1430 

06 

02 

77 

1400 

06 

03 

77 

1430 

C3 

0"! 

77 

1350 

03 

05 

TT 

2145 

10 

06 

77 

2130 

06 

07 

77 

2130 

03 

OB 

77 

2050 

09 

09 

77 

1240 

08 

10 

77 

1320 

06 

11 

77 

1310 

04 

12 

77 

1330 

SEGUIN    RIVER 

AT    HIGHWAY    693    PARRY    SOUND 

RIVER 


LONG 


934 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 

3  194  IS  4  6 

.3  19461  4  6 

.3  19S0I  6  8 

.3  19555  6  8 

.3  19607  b    6 

.3  19657  6  8 

.3  19707  6  B 

.3  19757  6  B 

.3  19796  6  8 

.3  19B57  6  8 

.3  19907  6  8 

.3  19954  6  8 


STATION  ID:   03-0098-001-02 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  | 

MINIMUM 


9D1 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM! 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SEGUIN  RIVER 


U.T.M.  17  0575B75.0  5021350.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFDRM 
MF/100WL 


10. 

3OO0. 


1500. 
1500.   0 


900. 


81         84 

FECAL       M.F. 
COLIFORM     ENTER. 


10. 
700. 


68. 
440. 


10. 
230. 


52. 
236. 


3000. 

700. 

236 

571 . •    E 

1 49 . •    D 

67 

10. 

10. 

10 

STORET    CODE: 

02 

0D2 

3720 

REGION    OS 

MILEAGE 

0 

.30 

88 

805 

3 

t 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

Mf/iOOML 

DEG   c 

MG/L 

MG/L 

0.0 

1  1  .0 

0.6 

0.0 

12.0 

0.6 

0.0 

12.0 

O.B 

0.0 

12.0 

0.8 

3.0 

11  .0 

o.a 

14.0 

12.0 

0.8 

17.0 

11  .0 

0.8 

16.0 

100 

0.6 

15.0 

11  .0 

0.4 

10.0 

11.0 

0.6 

6.0 

10.0 

0.4 

1.0 

10.0 

17.0 

12-0 

0.8 

6.8 

11.1 

0.7 

0.0 

10.0 

0.4 

NO  OF  SAVPLES 


1! 


'2 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BR3    DEPTH 
MTRS 

09    01 

77 

1430 

.3 

06    02 

77 

1400 

.3 

D6    03 

77 

1430 

.3 

D3    04 

77 

1350 

.3 

03    05 

77 

2145 

.3 

10   06 

77 

2130 

.3 

06    07 

77 

2130 

.3 

03    08 

77 

2050 

.3 

09   09 

77 

1240 

.3 

08    10 

77 

1320 

.3 

06    11 

77 

1310 

.3 

04    12 

77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM  MN    1 • I 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.007 

0.028 

0.290 

0.001 

0.114 

32    0 

3.6 

0.010 

0.002 

0.030 

0.420 

0.002 

0.133 

35.0 

6.2 

0.014 

0.005 

0.040 

0.310 

0.002 

0.173 

36   0 

2.8 

0.016 

0.003 

0.054 

0.360 

0.003 

0.432 

31  .0 

2.0 

0.015 

0 . 00 1 L 

O.OIB 

0.35 

0.003 

0.327 

30. 

1  .3 

0.O22 

0.004 

0.070 

0.370 

0.004 

0.  116 

38.0 

2.0 

0.017 

0.  001 

0.014 

0.330 

0.004 

0.191 

35.0 

1  .6 

0.024 

0.022 

O.042 

0.320 

0.003 

0.112 

35.0 

1  .5 

0.011 

0.001 L 

0.D04 

0.30 

0.004 

0.071 

31  . 

2.0 

0.013 

0.003 

0.034 

0.80 

0 .  002 

0.158 

32. 

2.4 

0.009 

0.001 

0.022 

0.27 

0.002 

0.173 

30. 

0.8 

0.024 

0.022 

0.070 

0.80 

0.004 

0.432 

0.01S 

0.0040 

0.032 

0.375 

0.003 

0.182 

0.009 

0.001 

0   004 

0.37 

0.001 

0.071 

38.0 
33.2 
30. 


E.2 
2.4 
0.8 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 

3 
3 
■3 


09 

01 

77 

1430 

06 

02 

77 

1400 

06 

03 

77 

1430 

03 

04 

77 

1350 

03 

05 

77 

2145 

10 

06 

77 

2130 

06 

07 

77 

2130 

03 

08 

77 

2050 

09 

09 

77 

1240 

08 

10 

77 

1320 

06 

1  1 

77 

1310 

.3 

.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ] 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

aCiomy 

TOT     A1.K 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

45 

1  .00 

2.0 

8.0 

1  .6 

e 

6.97 

0.1  BO 

6.0 

47 

1  .00 

1  .B 

8.5 

2.0 

9 

7,08 

0.230 

1  .OL 

48 

2.00 

3.0 

7,5 

3.2 

9 

6.73 

C.290 

1  .OL 

44 

1  .BO 

2.3 

8.5 

3.D 

6 

6. 78 

0.250 

1  .DL 

44 

1  .2 

2.2 

8   0 

2. 

6 

6.73 

0.  16 

1  .     L 

56 

t    00 

3.4 

9.0 

0.0 

6 

7.21 

0.200 

1  .OL 

48 

0.90 

2.9 

BO 

1  .9 

7 

7.  12 

0.110 

1  .0 

49 

l  .20 

2.7 

9.0 

2.7 

9 

7.57 

0.100 

3.0 

44 

l  .6 

2.3 

9.0 

2.7 

7 

6.80 

0.05 

1  . 

46 

1  .2 

2.1 

10.0 

2    6 

e 

6.75 

0.  19 

2. 

45 

1  .4 

2.3 

9.0 

1.8 

B 

6.95 

0.19 

56 

2.00 

3.4 

10. 0 

3.2 

9 

7.57 

0.290 

6.0 

47 

1  .27 

2.4 

8.6 

2.1 

8 

6.97 

0.  177 

1  .80 

44 

0.90 

1.8 

7.5 

O.O 

6 

6.73 

0.05 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


17U 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  TO  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 

.3 


09 

01 

77 

1430 

06 

02 

77 

1400 

06 

03 

77 

1430 

03 

04 

7? 

1350 

03 

05 

77 

2145 

10 

06 

77 

2130 

06 

07 

77 

2130 

03 

08 

77 

20SO 

09 

09 

77 

1240 

OB 

10 

77 

1320 

06 

11 

77 

1310 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


76  72 

CALCUL  TOTAL   TOT 

HARDNESS  CALCIUM      N 

MG/L  MG/L 


14.0 

15.0 

15.0 

14. 0 

14, 

15.0 

14,0 

15.0 

13. 

13, 

15. 


15.0 
14.3 
13. 


4 

40 

4 

40 

4 

40 

4 

20 

3 

9 

3 

8 

3 

6 

4 

4 

4 

40 

4 

14 

3 

6 

74 

68 

57 

.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

ESlUM 

HAZEN 

K 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

0.85 

40 

0.95 

40 

0.95 

40 

0.95 

40 

1  .0 

0 
20 
20 
15 

0.85 

20 

1  .00 

30 

0.95 

30 

1  .0 

40 

0.94 

27 

0.85 

0 

6E  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS    C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

0.001L 

0.001 

OOOIL 

0.001L 

0.001 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.001 

O.OOtL 

0.001 

0.001 

O.OOID 

u.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  0»E  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  KO  YD  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01 

77 

1430 

.3 

06   02 

77 

1400 

.3 

D6   03 

77 

1430 

.3 

03   04 

77 

1350 

■3 

03   05 

77 

3145 

■3 

tO   06 

77 

2130 

.3 

06  07 

77 

2130 

3 

03   08 

77 

2050 

.3 

09  09 

77 

1240 

3 

08    10 

77 

1320 

-3 

06    11 

77 

1310 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • ) 
MINIMUM 

235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

225 

215 

249 

301 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMTUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.040 

O.OIOL 

0.040 

0.036 

O.OIOL 

0.010 

0.070 

O.OlOL 

0.050 

0.021 

0    010 

O.OIOL 

0.070 

0.0101 

0.030 

0.024 

O.OIOL 

O.OtOL 

0   040 

O.OIOL 

0    100 

0.045 

O.OIOL 

0.02 

0.03 

0.01     L 

0,02 

0   064 

O.Ot     L 

0.020 

0.010 

O.OIOL 

0,050 

0.025 

0    010L 

0.020L 

0.040 

0.020L 

0.060 

0.019 

0.020L 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.020 

0.022 
0.014 

0.020L 

0.02    L 

0.02 

0.03     L 

0.01 

0.027 

0.02    L 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.01 

o.ota 

0.02    L 

0.020 

0.070 

0.030 

0.100 

0.064 

0.020 

0.0170 

0.039 

0.0170 

0.039 

0.029 

0.0140 

0.010 

o.oto 

0.010 

0.01 

0.014 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


8.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SHAW'JNAGA  RIVER 
AT  HIGHWAY  69 
RIVER    FLO*  OAUGE 


STATION  10:   03-0115-001-02 


FED  02EA012 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN 

Samp 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

D9    01 

77 

1340 

.3 

06    02 

77 

1310 

.3 

06    D3 

77 

1345 

.3 

03    04 

77 

1320 

.3 

03    05 

77 

21  10 

.3 

10   06 

77 

2100 

.3 

06   07 

77 

2050 

.3 

03   08 

77 

2015 

.3 

09    09 

77 

1215 

.3 

OS    10 

77 

1255 

.3 

06    11 

77 

1235 

.3 

04    12 

77 

1245 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM 

MN     1  ■  ) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SHAMANAGA  RIVER 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

NO 

19417 

6 

8 

53.50 

19460 

6 

8 

44.50 

19500 

6 

B 

98.00 

19554 

3 

6    8 

300.00 

19606 

6 

B 

104.00 

19656 

6 

8 

14.60 

19706 

6 

8 

2.50 

19756 

6 

8 

0.40 

19795 

6 

8 

1  .20 

I9S56 

6 

8 

126.00 

19906 

6 

8 

89.10 

19953 

6 

8 

481 .00 

U.T.M.  17  0555850.0  5044050.0  4 


80  Bl  84         BB 

TOTAL  FECAL  M.F.      PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.        WPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


481 .00 

109.67 

0.40 


170. 
26.'  0 

4. 


4. 
2,  ■ 

2. 


3. 

2. 
10. 


10. 
4.' 
2. 


805 
WATER 

temp 

DEO 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

14 

0 

18 

0 

16 

0 

15 

0 

TO 

0 

6 

0 

i 

0 

18 

0 

8 

9 

0 

0 

SI 

3RET    CODE: 

02 
002 

4190 

MILEAGE 

5 

.60 

3 

1 

R 

DISS. 

5-DAY 

02 

BOD 

C 

MG/L 

MG/L 

1  1    0 

0.8 

1  1  .0 

0.8 

12. C 

0.4 

11    0 

0.8 

1  1  .0 

O.B 

12.0 

0.8 

12.0 

0.6 

1  l  .0 

0.8 

12.0 

0.4 

12.0 

0.4 

11  .0 

0.6 

12.0 
1  1.S 
11.0 


0.8 
0.7 
0.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09    01 

77 

1340 

.3 

06   02 

77 

1310 

.3 

06   03 

77 

1345 

3 

03   04 

77 

1320 

.3 

03   05 

77 

21  10 

3 

10   06 

77 

2100 

3 

06   07 

77 

2050 

-3 

03    08 

77 

2015 

.3 

09    09 

77 

1215 

-3 

08    10 

77 

1255 

.3 

06    11 

77 

1235 

3 

04    12 

77 

1245 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(•') 

M 1 N 1  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.009 

0.004 

0.054 

0.340 

0.001 

0.029 

27.0 

1  ,2 

o.ooa 

0.003 

0.062 

0.320 

0.002 

0.038 

29.0 

3    0 

o.ooa 

0.00! 

0.082 

0.360 

0.002 

0.063 

27.0 

1  .4 

0.013 

0.002 

0.090 

0.390 

0.002 

0.  183 

43.0 

17.0 

0.010 

0    COIL 

0.032 

0.33 

0.002 

0.133 

25. 

1    5 

0.013 

O.Ol  1 

0.020 

0 .  330 

0.002 

0.018 

25.0 

2.3 

0.010 

0.001 

0.010 

0.320 

0.002 

0.008 

25.0 

2.0 

0.016 

0.002 

0.012 

0.260 

0    002 

0.028 

24.0 

0.6 

0.005 

o.oou 

0.002 

0.26 

0.002 

o.ooa 

27. 

0.6 

0.011 

0.001 

0.022 

0.33 

0.002 

0.023 

26. 

2.5 

0.008 

0.001L 

0.022 

0.27 

0.002 

0-063 

26. 

3.3 

0.016 

0.011 

0.090 

0.390 

0.002 

0.183 

0.010 

0.003D 

0.037 

0.319 

0.002 

0.054 

0.005 

0.001 

0.007 

0.260 

0.001 

O.OOB 

43.0 
27.6 
24.0 


17.0 
3.2 
0.6 


HO   OF    SAVIPLES 


1?S 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUB   STN   STN  SAMP   pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBG  DEPTH 
FEET       MTBS 


3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


08 

01 

77 

1340 

06 

02 

77 

1310 

06 

03 

77 

1345 

03 

04 

77 

132D 

03 

05 

77 

2110 

10 

06 

77 

2100 

OB 

07 

77 

3050 

03 

08 

77 

2015 

09 

09 

77 

1215 

06 

10 

77 

1255 

06 

11 

77 

1235 

.3 
.3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHQS 

40 
40 
42 
39 
34 
36 
37 
37 

3a 

37 
36 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN      MG/L 
UNITS 


1  .00 

1  .00 

1  .20 

1.40 

0.75 

1  .20 

0.B5 

0.75 

1.4 

1.0 

1.4 


1.9 
1  .2 
3.2 
2.2 
1.3 
1  .3 
1.7 
1  .5 
1  .9 
1.4 
1  .4 


59 
SULPHATE 


MG/L 


B.5 
6.5 
B.S 
B.5 
0  0 
7  5 

e.o 

B.5 
9.0 
10.5 
8.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


3   3 

4.0 

5.3 

6.0 

3. 

0.6 

2.5 

2.7 

3.4 

2.1 

2.4 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

7 

9 
6 
B 
5 
5 
5 
6 

e 

6 


55 
PH 
AT  LAB 


6.49 
6.37 
6.34 
6.03 
6.30 
6.65 
6.69 
7,32 
6.55 
7.09 
6.64 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

230 

2S0 

310 

330 

18 

160 

130 

070 

06 

16 

23 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .0 
1  .0 
1  .OL 
1.0L 
1  . 

1  .OL 
1  .OL 
3.0 
3. 
3. 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  WM  I • l 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP  PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•3 
.3 


D9 

01 

77 

1340 

06 

02 

77 

1310 

06 

03 

77 

1345 

03 

04 

77 

1320 

03 

OS 

77 

2110 

10 

06 

77 

2100 

06 

07 

77 

2050 

03 

08 

77 

2015 

09 

09 

77 

1215 

08 

10 

77 

1255 

06 

11 

77 

1235 

42 

33 
34 

11 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

12.0 

13.0 

12.0 

11.0 

11  . 

11.0 

10.0 

10.0 

12. 

11. 

13. 


1  .40 
1  .09 
0.75 

11 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

3.60 
3.40 
3.60 
3.20 
3.1 


3.4 

3.2 
3.6 


2.2 
1  .6 
1  2 

1  1 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

0.70 
O.BO 
0.75 
0.70 
0.7 


0.80 
0.85 
O.BO 


10.5 
8.5 
7.5 

11 

66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

40 
40 
40 

40 

o 

5 
20 
IS 
15 
20 
30 


67 
PTS5IUH 
K 
MG/L 


6.0 
3.2 
0.6 

11 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


9 
6 

5 

11 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


7.32 
6.59 
6.03 

1  1 


41 
COO 


0.330 
0.195 

0.06 

I  1 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


3.0 
1  .6D 
1  .0 

10 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001L 
0.001 


001 
001 
001 
001  L 
001  L 
001 
001 
001 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


13. 

11  .4 

10.0 


3.8 

3.41 
3.1 


0.85 
0.76 
0.70 


40 

24 

0 


0.001 

0.0010 

0.001 

10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 

■  3 


.3 

.3 
-3 
-3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

01 

77 

1340 

06 

02 

77 

1310 

06 

03 

77 

1345 

03 

04 

77 

1320 

03 

05 

77 

21  10 

10 

06 

77 

2100 

06 

07 

77 

2050 

03 

08 

77 

2015 

09 

09 

77 

1215 

08 

10 

77 

1255 

06 

11 

77 

1235 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235       203 
TOTAL     TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 


221 

225 

329 

315 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROM  1 UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.040 

0.01DL 

0.030 

0.052 

0.O10L 

0.060 

0.010L 

0.030 

0.030 

0.010L 

0.060 

0.060 

0.010L 

0.030 

0.036 

C.OIOL 

0.010L 

0.050 

O.OlOL 

0.040 

0.064 

O.OlOL 

0.01  L 

0.02 

0.01  L 

0.02 

0.068 

0.01  L 

0.020 

0.020 

0.010L 

0.050 

0.044 

0.010 

0.020L 

0.020 

0.0201 

0.030 

0.056 

0.020L 

0.020L 

0.O6O 

0.030L 

0.020L 

0.032 

0.020L 

0.02  L 

0.03 

0.02  L 

0.02  L 

0.033 

0.02  L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.01 

0.036 

0.02  L 

0.002L 

0.04 

0.03  L 

0.01 

0.062 

0.02  L 

0.060 

0.060 

0.03 

0.050 

0.06B 

0.020 

0.019D 

0.039 

0.0160 

0 .  0260 

0.047 

0.01  5D 

0.002 

0.02 

0.010 

0.01 

0.030 

0.010 

10 


1 1 


B.O.W ./  SITE  : 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

09 

01 

77 

1300 

06 

02 

77 

1235 

06 

03 

77 

1300 

03 

04 

77 

1245 

03 

05 

77 

2030 

10 

OE 

77 

2025 

06 

07 

77 

2020 

03 

OB 

77 

1945 

09 

09 

77 

1145 

08 

10 

77 

1220 

06 

11 

77 

1200 

04 

12 

77 

1205 

NA1 SCOOT  RIVER 

AT  HIGHWAY  529  B  MILES  NORTH  OF  JUCTION  529  AND  69 
»I«R  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GFEAT  LAKES 

LAKE  HUBON 

NA1 SCOOT  RIVER 


LAT 


STN   STN  SfiMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 

.3 

.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 

901 

SAMPLE 

S 

NO 

19416 

4  6  B 

19459 

4  6  8 

19499 

4  6  8 

19553 

3  6  8 

19605 

6  8 

19655 

e  a 

1970S 

6  8 

19755 

6  B 

19794 

6  8 

19B55 

6  8 

1990S 

6  B 

19952 

6  B 

U.T.M.  17  0540275.0  5057550.0  4 


444        80        81         84 
FLOW  CFS       TOTAL       FECAL       M. F 

COLIFOBM  COLIFORM     ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML 


4.  L 
4.  L 
3. 


4. 


2. 
2. 
4. 


2. 


2- 
2. 


2.   L 


156. 

B. 

98. 

10.*  0 

3.*  D 

5, 

4. 

2. 

3 

STATION 

ID:   03-0120-001-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

4650 

REGION  05 

MILEAGE 

s 

.70 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

DEG  c 

MG/L 

MG/L 

0.0 

10.0 

1  .0 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

0.0 

1  t  .0 

0.6 

0.0 

1  1  .0 

0.6 

3.0 

1  1  .0 

O.B 

14,0 

10,0 

O.B 

18.0 

1  1  .0 

1  2 

16.0 

10.0 

0.4 

15.0 

1  1.0 

0.4 

10.0 

11  .0 

0.4 

6.0 

1  1  .0 

0.6 

1.0 

11.0 

18.0 

11  .0 

1  .2 

6.9 

10.  e 

0.7 

0.0 

10.0 

0.4 

12 


12 
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SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
Df  BO  YR  LMT    01  ST  BRG  OEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


oo 

01 

77 

1300 

06 

02 

77 

1235 

06 

03 

77 

1300 

03 

04 

77 

1245 

03 

05 

77 

2030 

10 

C6 

77 

2025 

06 

07 

77 

2020 

03 

08 

77 

1945 

OB 

09 

77 

1  145 

06 

10 

77 

1220 

06 

1  1 

77 

1200 

04 

12 

77 

1205 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

*7 

107 

TOTAL 

f  HTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

.  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.009 

0.002 

0  04B 

0.310 

0.001 

0.029 

27  .0 

0  8 

0.005 

0.001 

0.062 

0.330 

0  002 

0.043 

29.0 

2.9 

0.004 

0.004 

0.080 

0.320 

0.002 

0.07s. 

24.0 

0.9 

0.009 

0.002 

0.044 

0.280 

0 .  00 1 

o.  iag 

24.0 

1  .0 

0.016 

0.0011 

0.032 

0.36 

0.003 

0.  132 

28. 

1  .7 

0.029 

0.011 

0.056 

0.490 

0.002 

0.023 

25.0 

2.0 

0  016 

0.001 

0.004 

0.360 

0.002 

0 . 005  L 

27.0 

4.0 

0011 

0.002 

0.020 

0.290 

0.003 

0  005L 

25.0 

2.  l 

0.003 

0.001 L 

0.02: 

0.27 

0.003 

0  005L 

24. 

1  .4 

0.022 

0.001 

0 .  066 

0.38 

0.003 

0.027 

29. 

4.5 

O.OOB 

0.001  I 

O.OOB 

0.23 

0.001 

0.029 

22. 

1  .4 

MAXIMUM 

AVG  Oft  GEOW  MM  { - | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.029 

0.01  1 

0  080 

0.490 

0  093 

0.  1B9 

29.0 

0.012 

0.0020 

0.040 

0.331 

0  002 

0.051D 

25.  B 

0.003 

0.001 

0.004 

0.23 

0.001 

O.OOS 

22. 

Id 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DT( 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

COND 

TUftB  . 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

vr. 

LMT 

01ST 

BSG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

□9  01 

77 

1300 

.3 

39 

1  .20 

1  .7 

8.5 

4.  1 

7 

6.38 

0  .  400 

2.0 

06  02 

77 

1235 

.3 

39 

0.80 

1  .2 

8.5 

13.0 

B 

6.49 

0.300 

1  .OL 

06  03 

77 

1300 

.3 

37 

1  .00 

1  .0 

8.5 

5.5 

S 

6  2B 

0.290 

1  .OL 

03  04 

77 

1245 

.3 

33 

1  .00 

S.O 

8.5 

5.0 

4 

6.  I  l 

0.210 

1  .OL 

03  05 

77 

2030 

.3 

40 

1  .0 

2.7 

9.0 

3. 

5 

6,  16 

0  24 

1  .  L 

10  06 

77 

2025 

.3 

37 

0.90 

0.9 

7.5 

0.6 

5 

6.70 

0.  160 

1  .OL 

06  07 

77 

2020 

.3 

34 

1.60 

1  .0 

8.0 

2.  1 

6 

6.37 

0.19D 

1  .0 

03  oe 

77 

1945 

.3 

34 

0.95 

0.9 

8.5 

1  -B 

5 

7.61 

0.140 

2.0 

09  09 

77 

1  145 

.3 

34 

o.ao 

1  .2 

9.0 

2  5 

5 

6.  72 

0.03 

3  . 

08  10 

77 

1220 

.3 

38 

I  .2 

1  .2 

10.5 

2.5 

5 

6.90 

0.21 

3. 

06  11 

77 

1200 

■  3 

33 

1  6 

D.9 

9.0 

2.1 

6 

6.63 

0.13 

MAXIMUM 

40 

1  60 

8.0 

10.5 

13.0 

8 

7.61 

0.400 

3. 

AVG 

OR  GEOM 

36 

1  .10 

1  .9 

8.7 

3.B 

6 

6,62 

0.214 

1  .60 

MINIMUM 

33 

0.80 

0.9 

7.5 

0.6 

a 

6.  11 

0.08 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


11 


1  t 


11 


11 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
□r  MO  VR  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

01 

77 

1300 

06 

02 

77 

1235 

06 

03 

77 

1300 

D3 

04 

77 

1245 

03 

05 

77 

2030 

10 

06 

77 

2025 

06 

07 

77 

2020 

03 

08 

77 

1945 

OS 

09 

77 

1145 

08 

10 

77 

1220 

06 

11 

77 

1200 

.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  | • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


13. 
10.9 
9.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


2-8 
3.6 
3.0 


3.60 
3.16 
2.  SO 


74 
TOT .  MAG 
NESlUM 
MG/L 

0.70 
0.75 
0.80 
0,75 
O.B 


1  .00 
1  .05 
0.80 


I  .05 
0.83 
0.70 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
20 
15 
2D 


40 

27 
IS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 
SODIUM 
MA 
MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 
0.001L 

0.001 

0.001 

0.001 

O.OOlt 

0.001 L 

0.002 

0.001 

0,0011. 

0,002 

0.001D 

0.001 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 
0*  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


09 

01 

77 

1300 

06 

02 

77 

1235 

06 

03 

77 

1300 

03 

04 

77 

1245 

03 

05 

77 

2O30 

10 

06 

77 

3025 

06 

07 

77 

2020 

03 

08 

77 

1945 

09 

09 

77 

1145 

06 

10 

7  7 

1220 

06 

11 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < • > 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0101 

0.030 

O.OIOL 

0.020 

0.055 

O.OIOL 

0.060 

O.OIOL 

0.030 

0  D30 

0.010L 

0.040 

0.030 

O.OlOL 

0.030 

0.048 

0.010L 

0.010L 

0.040 

O.OIOL 

0.020 

0.Q60 

O.OIOL 

D.01  L 

0.02 

O.Ot  L 

0.03 

0.OB7 

0.01  L 

0.040 

0.020 

O.OIOL 

0.040 

0.058 

0,020 

0.020L 

0.030 

0.020L 

0.050 

0.047 

0.020L 

0.0201 

0.060 

0.020L 

0.020L 

0.033 

0.020L 

0.02  L 

0,04 

0.02  L 

0.02  L 

0.039 

0.02  L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02 

0.059 

0.03 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.02 

0.034 

0.02  L 

0.040 

0.060 

0.03 

0.050 

O.0B7 

0.03 

0.03ID 

0.036 

0.016D 

0.027D 

0.050 

0.0160 

0.010 

0.02 

O.OlO 

0.020 

0.030 

0.010 

10 
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CONT'D 


B.O.W,/  SITE. 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SIMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


09  Of  77  1225 
06  OS  77  1210 
03  01  77  1210 

1215 
03  05  77  2000 

10  06  77  1950 
06  07  77  1950 

03  OB  77  1910 
09  09  77  1115 
22  09  77  1345 
OB  10  77  1150 
06  1  I  77  1130 

04  12  77  1130 


MAGNETAWAN  RIVER 
AT  HIGHWAY  69 
RIVER     FLOW  GAUG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  IN  r| 

MINI  MUM 


0  02EA01  1 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR 

BASIN   LAKE 

HURON 

TERM  STREAM:  MAGNETAWAN 

S1VER 

LONG 

U.T  M 

.  17  0539100.0  50B8900 

.0  1 

9  34 

901 

441 

ao 

Si 

84 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

C0L1FORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

1  911  5 

E 

B 

630  00 

i9asa 

6 

e 

537.00 

16. 

2 

L 

2. 

1  9551 

3 

6 

e 

7400.00 

4.   L 

2. 

L 

2.   L 

19552 

3 

6 

e 

7400. OD 

4.   L 

4. 

L 

2.   L 

19604 

6 

0 

2090.00 

16. 

2. 

L 

2.   L 

19654 

6 

B 

328.00 

197Q4 

6 

B 

306.00 

76. 

8. 

14. 

19754 

E 

a 

179.00 

19793 

e 

8 

3BO.O0 

16651 

68 1 .00 

I9S54 

6 

a 

3200.00 

1  9904 

6 

8 

1940.00 

B. 

2. 

L 

5. 

19951 

e 

B 

3240.00 
740O.0O 

76. 

6. 

14. 

2177.77 

12.  *  0 

3.' 

D 

3.'  0 

179.00 

4. 

2. 

3- 

STATION 

ID:   03-0124.003-02 

STOBET  CODE: 

02 

003 

4910 

REGION  05 

MI LEAGE 

B.50 

as 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

■0,4 

0.0 

1  1  0 

0.8 

0.0 

12.0 

0.6 

0.0 

12.0 

0.6 

3.0 

1  l  .0 

OB 

14.0 

12.0 

0.6 

17.0 

12.0 

0.6 

15.0 

120 

0  .4 

15.0 

13.0 

0.6 

to.o 

13.0 

0.2 

6.0 

12.0 

0.4 

1.0 

12.0 

0.2 

17.0 

13.0 

0.8 

6.B 

120 

0.5 

0.0 

11  .0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


09 

01 

77 

1225 

06 

02 

77 

1210 

03 

04 

77 

1210 
1215 

03 

05 

77 

2000 

10 

06 

77 

1950 

06 

07 

77 

1950 

03 

08 

77 

1910 

09 

09 

77 

1115 

22 

09 

77 

134S 

OB 

10 

77 

1150 

06 

1  1 

77 

1130 

04 

12 

77 

1130 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

E 

7 

107 

'  PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL. 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

H 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

0- SOL  IDS 

IS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

0.013 

o.ooe 

0.024 

0.270 

0.001 

0.088 

44.0 

1  .5 

42 

3 

0.009 

0.002 

0.031 

1  .  170 

0.OO2 

0,  108 

34.0 

1  .1 

33 

3 

0.013 

0.002 

0.054 

0.330 

0.002 

0.25S 

33.0 

3.9 

?9 

3 

0.012 

0.002 

0.040 

0.310 

0.002 

0  25S 

31  .0 

2.2 

29 

3 

0.011 

0.002 

0.014 

0.33 

0.0O3 

0.247 

31  . 

1  .7 

29 

3 

0.018 

0 .  00 1 

0.010 

0.270 

0.002 

0.133 

3t  .0 

1  .6 

29 

3 

0.008 

0.001 

0.012 

0.290 

0.0D2 

0.103 

31.0 

2.  1 

29 

3 

0.026 

0.005 

0.022 

0.310 

0.002 

0.063 

31  .0 

1  .5 

29 

3 

0.009 

0.0O1 

0.012 

0.33 

0.001 

0.014 

30. 

1  .2 

29 

0.002 


0.113 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


C.02S 

0.008 

0.054 

1  .  170 

0.003 

0.258 

0.013 

0.002D 

0.024 

0.366 

0.002 

0.130 

0 .  006 

0.001 

0.010 

0.21 

0.001 

0.014 

44.0 
32.3 
29. 


3.9 
1  .7 
0.9 


28 
28 
28 


42 

31 
29 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

39 

01 

77 

1225 

06 

02 

77 

1210 

33 

04 

77 

1210 
1215 

03 

05 

77 

2000 

to 

06 

77 

1950 

06 

07 

77 

1950 

03 

08 

77 

1910 

OB 

09 

77 

1 115 

22 

09 

77 

1345 

08 

10 

77 

1  ISO 

06 

1  1 

77 

1130 

04 

12 

77 

1130 

STN   ST*  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

3 

.3 
.3 
-3 


.3 
.3 
.3 
3 

.3 

.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

64 
49 
46 
47 
46 
44 
45 
45 
45 

43 

45 
4B 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

o.ao 

0.B0 
1  .20 
1  .20 
1  .0 
1  .00 
1  .00 
1  .00 
0.75 

1.0 
1.3 
1    3 


56 

CHLORIDE 
WG/L 


6.7 
1  .9 
2.2 
2.2 
1.8 
1.B 
2.0 
1.B 
1.9 

1  .7 
1  .9 
2.3 


59 
SULPHATE 


B.O 
9.5 
10. 0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

1  45 
1  65 
1  -95 
1  .95 
1  .80 
1  .35 
1  05 
1  .  10 
0.85 

1  .30 
1  .40 
1.75 


95  52 

ACIDITY       TOT    ALK 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


AT    LAB 


6  88 
6.83 
6.76 
6    80 

6  71 
7.03 
7.  IB 
7.08 

7  05 

7.25 
6.9B 

6.67 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0    220 

0.240 

0.300 

0    260 

0.11 

0.090 

0  .  1 00 

0.120 

0.06 

0.45 
0.1B 
0.3B 


25 

PHENOLS 


UG/L 


7.0 
50 
1  -OL 
1    OL 
1        L 
4,0 
1  .0 
5.0 
9. 

6. 
12. 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     { " I 

MINIMUM 


64 
47 
43 


1  .3 
1  .03 
0.75 


6.7 
2.4 

1  .7 


io.o 

9.  1 

e.o 


1  .95 
1  .47 
0.85 


7    25 

6.93 
6.67 


0.45 

0.209 

0.06 


40 

.0 


NO    OF     SAMPLES 


12 


12 


12 


76 

72 

74 

EB 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTS5IUM 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MC/L 

09  01 

77 

1225 

.3 

06  02 

77 

1210 

.3 

03  04 

77 

1210 
1215 

.3 
.3 

03  OS 

77 

2000 

.3 

10  06 

77 

1950 

-3 

06  07 

77 

1950 

.3 

03  OB 

77 

1910 

.3 

09  09 

77 

11  15 

.3 

22  09 

77 

1345 

.3 

08  10 

J7 

1150 

.3 

06  It 

77 

1130 

.3 

U4  12 

11 

1  130 

.3 

VAX ]MUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  ■  1 

MINIMUM 

NO 

OF  SAVPLCS 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS    C 

MG/L  MG/L 


B 

4 
6 

7 

1 
7 
9 


361 
SOLVENT 
EXTHBLES 
MG/L  MG/L 


COO 


174 
45 
20  L 


2S 

24 
19 
10 

24 
25 

21 


174 
35D 
10 

12 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001 

0.0010 

0.001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YH  tMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  04  77  1210 
22  09  77  1345 


3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


235        203 
TOTAL       TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 

0.020L 
0  .  03G  L 


0.  030 

O.025D 

0.020 


221 

TOTAL 

HOMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

315 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

.249 
TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.010L 
0.020L 

0.040 
O.OtOL 

0.010L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.020 
0.020L 

0.010L 
D.020L 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.040 

0.02S0 

0.010 

0.030 

0.020D 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.020 
0 . 02OD 
0 .  020 

0.020 

0.015D 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


9.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KEY  RIVER 

AT  HIGHWAY  69 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAVP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  01 

77 

1200 

.3 

06  C2 

77 

1120 

.3 

06  C3 

77 

1  140 

.3 

03  04 

77 

1130 

3 

03  05 

77 

1930 

3 

10  06 

77 

1915 

.3 

06  07 

77 

1925 

.3 

03  OB 

77 

1640 

.3 

09  09 

77 

1055 

.3 

08  10 

77 

1  125 

.3 

06  11 

77 

1100 

.3 

04  12 

77 

1050 

3 

MAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 
P.'  IN 

1  •» 

MUM 

934 
SftMPH 

NO 


1  £41  4 
19457 
1  9497 
1  9550 
19603 
19653 
19703 
19753 
19792 
19B53 
19903 
19550 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN   GREAT  LARES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  KEY  RIVER 

U.T.M.  17  0533700.0  5082050.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIfORM 
MF/IOOML 


B. 

4. 
20. 


48. 


100. 
20.' 
4. 


81 

FECAL 
COLI FORM 
MF/IOOML 


84 
M  t . 

ENTER. 
MF/IOOML 


2.  L  2. 
2.  L  2 
2.   L      2. 


STATION 

ID:   03 

-01 23-001 -02 
5T0RET  CODE: 

02 
002 

51  90 

REGION  05 

MILEAGE 

S 

20 

69 

605 

3 

1 

PS  E  I'D. 

KATE 

R      DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEVP 

02 

BCD 

MF/IOOML 

DEG 

C      MG/L 

MG/L 

0.0 

10.0 

1  .2 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

0.0 

11  .0 

1  .0 

0.0 

1  1  .0 

1  0 

3.0 

10- 0 

1  .0 

14.0 

11  .0 

0.4 

17.0 

12  0 

1  2 

16.0 

11.0 

0.8 

15.0 

12.0 

3.0 

10.0 

12.0 

0  .6 

6.0 

11.0 

0.6 

1  .0 

1  1  .0 

17.0 

12.0 

3.0 

6.8 

11.1 

1  .  1 

0.0 

10.0 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SiMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  01 

77 

1200 

.3 

06  02 

77 

1120 

.3 

06  03 

77 

1140 

.3 

03  04 

77 

1130 

.3 

03  05 

77 

1930 

.3 

10  06 

77 

1915 

.3 

06  07 

77 

1925 

.3 

03  08 

77 

1840 

.3 

09  09 

77 

1055 

.3 

08  10 

77 

1125 

.3 

06  1  1 

77 

1  100 

.3 

04  12 

77 

1050 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

f  ■) 

M 1 N 1  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

c, 

6 

7 

107 

TOTAL 

F 1 LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CAlCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  DS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.024 

0.008 

0.  184 

0.660 

0  005 

0  070 

66.0 

3.7 

0  .075 

0.007 

0.  152 

0.720 

0  005 

0.075 

59.0 

7  3 

0  022 

0.020 

0.270 

0.700 

O.0C6 

0.  104 

55.0 

2.8 

0.028 

0.004 

0.052 

0 1 , 4  70 

0.003 

0.097 

44  .0 

8.2 

0.022 

0.002 

0.012 

0.4B 

0.G03 

0  007 

45. 

3  4 

0.  020 

0.002 

0.036 

0,500 

0.002 

0.005L 

S8.0 

2  7 

0.014 

0.001 

0.002 

0.410 

0.002 

0  DC5L 

52  0 

3.2 

0.022 

0.008 

0.0B4 

0.510 

0.004 

0 .  0C6 

65.0 

3.2 

O.OIB 

0.00'L 

0.062 

0.80 

0.004 

0.005L 

67  , 

4.6 

O.032 

0.008 

0.  192 

0.76 

0,005 

0,050 

66. 

4.4 

0.023 

0.004 

0.066 

0.50 

0.004 

0,060 

52. 

2.0 

0.075 

0.020 

0.270 

O.BO 

0.006 

0.104 

67. 

0.027 

0.006D 

0.101 

0.599 

0004 

0 . 044D 

57.2 

0.014 

D.001 

0.002 

0,410 

0.002 

0  005 

44  0 

B.2 
4.2 
2.0 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PU 

COND. 

1URB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

Phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MQ/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

09  01 

77 

1200 

.3 

93 

2.  80 

6.7 

13.5 

11  0 

19 

6.68 

1  280 

3.0 

06  02 

77 

1120 

.3 

82 

4.00 

4  .  1 

10.5 

9.0 

22 

6.73 

1  .660 

06  03 

77 

1  140 

.3 

80 

3  80 

5.7 

10.5 

16.0 

23 

6.50 

1  .600 

1  .OL 

03  04 

77 

1130 

.3 

54 

5.80 

3.  1 

9  5 

5.0 

10 

6.59 

0  860 

1  .OL 

03  05 

77 

1930 

-3 

63 

2.B 

3.  2 

1  1  .0 

0.2 

g 

6.  79 

0.03 

1  .  L 

10  06 

77 

1915 

3 

S3 

1  .20 

4.8 

9  5 

1  .6 

20 

7.45 

0  .350 

1  .OL 

06  07 

77 

1925 

.3 

76 

1  .50 

5.  1 

10  5 

2.5 

21 

7.59 

0  .260 

1  .OL 

03  08 

77 

184D 

.3 

93 

1  .60 

5.6 

11  .0 

3.6 

25 

7.  OB 

0.220 

2  0 

09  09 

77 

1055 

.3 

94 

5.6 

5.6 

1  1  5 

3.0 

5  5 

7.45 

0.11 

3. 

oa  10 

77 

1125 

.3 

96 

4. 

3.9 

1  1  .0 

3.B 

27 

7.  OB 

1.15 

2  . 

oe  1 1 

77 

1100 

.3 

77 

2.9 

4.  1 

12.5 

3.1 

17 

6.B8 

0.63 

MAX IMUM 

96 

5.80 

6.7 

13.5 

16. D 

27 

7.59 

1  .660 

3.0 

AVG 

OR  GEOM 

MN  1  •  1 

B1 

3.27 

4.7 

11  .0 

5.3 

19 

6. 58 

0.741 

1  .7D 

MINIMUM 

54 

1  .20 

3.1 

9  5 

0  2 

0 

6.50 

0.03 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


129 


CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRj  DEPTH 
FEET        MIPS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


76  72 

CALCUL  TOTAL   TOT 

HARDNESS  CALCIUM     N 

MG/L  MG/L 


09 

01 

77 

1300 

06 

0? 

77 

1  120 

06 

03 

77 

1  140 

03 

04 

77 

1  130 

03 

OS 

77 

1930 

10 

06 

77 

1915 

06 

07 

77 

1925 

03 

08 

77 

1840 

09 

09 

77 

1055 

08 

10 

77 

1  125 

06 

11 

77 

1  100 

29   0 

7.80 

29   0 

7.40 

27.0 

7.20 

18.0 

4.30 

0.2 

5.7 

29.0 

32.0 

36.0 

37. 

10.2 

35. 

9.4 

29. 

7.6 

37 

10.2 

27.4 

7. 51 

0.2 

4.30 

74 

68 

67 

66 

47 

.     MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

ESI'JM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS  C 

MG/L 

UMTS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3.40 

70L 

3.50 

70G 

3.30 

70G 

1  .50 
2.1 

70G 

50 

30 

40 

40 

3.70 

40 

2.90 

70G 

3.5 

70 

2.90 

70 

2.36 

56E 

1  .50 

30 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

0.001 

O.OOU 

O.OOU 

O.OOU 

0.001 

O.OOU 

0    001  L 

0.001 

o.oot 

O.OOU 
0.001 

o.ooio 

0.001 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 


09 

01 

77 

1200 

06 

03 

77 

1120 

06 

03 

77 

1  140 

03 

04 

77 

1130 

03 

05 

77 

t930 

10 

06 

77 

1915 

06 

07 

77 

1925 

03 

08 

77 

1840 

09 

09 

77 

1055 

oe 

10 

77 

1125 

06 

11 

77 

1100 

3 
3 
.3 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


231 

225 

229 

215 

24  9 

201 

236 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROM  I UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.050 

O.OlOL 

0.020 

0.  134 

0.020 

0.010 

0.050 

O.OlOL 

0  .  020 

0.110 

O.OlOL 

O.OlOL 

0,040 

O.OlOL 

0.010 

0.  128 

O.OlOL 

0   010 

0.060 

O.OlOL 

0.030 

O.OBB 

0.020 

0.04 

0.01    L 

0.02    L 

0.02 

0.031 

0    02 

0.020 

0.020 

O.OlOL 

0.040 

0.029 

O.OlOL 

0.020L 

0.010L 

0.020L 

0.040 

0.031 

0.02  0L 

0.020 

0  .  040 

0.030L 

0.020L 

0.053 

0.020L 

0.02    L 

0.07 

0.03    L 

0.02    L 

0.032 

0.02    L 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.02 

0.  150 

0   02    L 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.02 

0.056 

0.02    L 

0.04 

0.07 

0.030 

0.040 

0.  150 

0.020 

0.0190 

0.0370 

0 . 0 1 3D 

0.024D 

0.077 

0.O1 70 

0.010 

0.01 

0.010 

0.010 

0.029 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


11 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PICKEREL  RIVER 
AT  HIGHWAY  69 
RIVER 


03-01 30-001  -02 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  »P  LMT    DIST  BUG  CEPTH 
FEET        MTRS 


C9    0' 

77 

1120 

■  3 

06    02 

77 

1040 

.3 

06    03 

77 

1100 

.3 

03    04 

77 

1040 
1045 

.3 
.3 

03    05 

77 

1900 

3 

10    06 

77 

1840 

.3 

06    07 

77 

1S55 

.3 

03    08 

77 

1810 

.3 

09    09 

77 

1020 

.3 

08    10 

77 

1050 

.3 

06    11 

77 

1030 

.3 

04    12 

77 

1020 

AVG    OR 

GEOM   MN 

.3 

I  MUM 

1  ■  ) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
PICKEREL  RIVER 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

NO 

19413 

4 

6 

8 

1  9^56 

4 

6 

8 

1  Q495 

4 

6 

8 

195JB 

6 

8 

9 

l  9549 

6 

a 

9 

19602 

6 

8 

19652 

6 

B 

197C2 

6 

8 

19752 

6 

8 

19791 

6 

e 

19852 

6 

8 

19902 

6 

8 

19349 

6 

8 

U.T.M.  17  0533500.0  5093550.0  4 


80  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/ 1 OOML 


STORET    CODE: 

02 

002 

5330 

REGION   05 

MILEAGE 

17 

.20 

68 

805 

3 

1 

P5EU0. 

HATER 

DISS. 

5-CAY 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12   0 

o  e 

0.0 

12.0 

OB 

0.0 

12.0 

0.4 

0.0 

11.0 

1     0 

0   0 

1  1  .0 

1    0 

3.0 

13.0 

0    8 

14.0 

12.0 

1    0 

ie.o 

12.0 

1    0 

16    0 

i  1  .0 

0    8 

15.0 

»2.0 

0    4 

10.0 

120 

0.2 

6   0 

12.0 

0    6 

1  .0 

11.0 

0     2 

30. 
3- 
2. 


18.0 

6.  4 
0.0 


NO  OF  SA'.-PLES 


.0 

13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEDTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

01 

77 

1120 

06 

02 

77 

1040 

06 

03 

77 

1100 

03 

04 

77 

1040 
1045 

03 

05 

77 

1900 

10 

06 

77 

1840 

06 

07 

77 

1855 

03 

08 

77 

1810 

09 

09 

77 

1020 

08 

10 

77 

1050 

06 

1 1 

77 

1030 

04 

12 

77 

1030 

MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     I  •  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAVPlES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AM'MON } A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0LI05 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.O'O 

0.003 

0   016 

0  .  340 

0.001 

0    009 

56.0 

1  .4 

0.006 

0.003 

0.010 

0.220 

0.001 

0    019 

57.0 

1    5 

0.012 

0    003 

0.004 

0.  160 

0    001 

0.039 

66.0 

6.5 

0.015 

0.004 

0    048 

0    330 

0.C02 

0    17B 

41  .0 

2.  1 

0.0'9 

0.  003 

0    020 

0.340 

0.003 

0    182 

44.0 

4.8 

0.016 

0   002 

0.018 

0.330 

0.002 

0    032 

31  . 

1  .  7 

0    013 

O.OOU 

0.014 

0.330 

0    001 

0.0C5L 

51  .0 

2.4 

0    014 

0.003 

0    022 

0.340 

0   003 

0.002 

58.0 

2    5 

0.012 

0.004 

o.03a 

0  .  350 

0.001 

0.005L 

55   0 

2.5 

0.01  1 

0  .  00  1 

0    040 

0.3B 

o.ooi 

0    009 

52. 

2  .6 

0    01  1 

0    001 

0.020 

0.26 

0.002 

0.013 

49. 

1  .7 

0.014 

O.OOU 

0.004 

0    25 

o  .001 

0.019 

49. 

0.5 

0.013 

0.004 

0  .  026 

0.30 

0   002 

0.376 

45. 

1  .3 

0.019 

0.004 

0.048 

0.38 

0.003 

0    376 

66.0 

6.5 

0.013 

0.003D 

0    021 

0    295 

0.002 

0    06BO 

50    3 

2.4 

0  .  006 

0.001 

0.004 

0  .  160 

0.001 

0    002 

31  . 

0.5 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 

55 
55 
59 
-■■> 
39 
29 
•-.9 
55 
52 
49 
47 

49 

4.1 


47 
47 

47 


59 

39 


130 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   Pa 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACl 1  VE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MO/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNITS 

BG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

09  01 

77 

1  120 

.3 

84 

0  80 

2.3 

14  0 

0.20 

7.35 

0  .040 

6.0 

06  02 

77 

1040 

3 

86 

0.90 

2.4 

13.5 

0,25 

7.30 

0.070 

1  .0 

06  03 

77 

1100 

.3 

SB 

1  .00 

2.4 

14.0 

0.35 

7.25 

0  080 

6.0 

03  04 

77 

1040 

.3 

60 

3.40 

1  .7 

1  1  .5 

1  .55 

6.79 

0  350 

1  .OL 

1045 

.3 

62 

3.40 

1  .4 

1  1  .5 

1  .50 

6.82 

0.390 

1  .0 

03  05 

77 

1900 

.3 

46 

1  0 

1  .7 

13.0 

1  .00 

6.71 

010 

1  .  L 

10  06 

77 

1840 

.3 

76 

1  .00 

1  .B 

12  5 

0.65 

7.44 

0.  120 

4.0 

06  07 

77 

1855 

.3 

84 

1  .60 

3.7 

13-5 

0.50 

7.41 

0.210 

1  .OL 

03  08 

77 

1810 

.3 

79 

1  .20 

2.7 

14.0 

0.55 

7.  14 

0.  140 

1  .01 

09  09 

77 

1020 

.3 

76 

1  .0 

2.0 

14.0 

0  50 

7.20 

0.06 

6. 

22  09 

77 

1500 

.3 

D8  10 

77 

1050 

.3 

73 

1  .5 

1  9 

12.0 

0  75 

7.30 

0-1  1 

1  . 

06  1  1 

77 

1030 

3 

76 

1.3 

2.2 

13.5 

0  30 

7.03 

0.07 

12. 

04  12 

77 

1020 

.3 

67 

1.5 

1  .9 

13.0 

0  <J5 

6.79 

0.  19 

1  .  L 

MAXIMUM 

SB 

3.40 

3.7 

14.0 

1  .5b 

7.  44 

0.390 

12. 

AVG 

OR  GEOM 

MM  |  ■  | 

74 

1  .51 

2.2 

13.1 

0.74 

7.  12 

0.  14B 

3.20 

M 

I N I  HUM 

46 

0.80 

l  .4 

11  .5 

0.  20 

£.71 

0  040 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


13 


13 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

09 

01 

77 

1120 

06 

02 

77 

1040 

06 

03 

77 

1  100 

03 

04 

77 

1040 
1045 

03 

05 

77 

1900 

io 

06 

77 

1640 

06 

07 

77 

1B55 

03 

OB 

77 

1613 

09 

09 

77 

1020 

22 

OS 

77 

1500 

08 

10 

77 

1050 

06 

11 

77 

1030 

04 

12 

77 

1020 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

7 
6 
9 

8 

l  1 

6 

f. 
7 
7 

8 
7 
8 


41 

361 

2S5 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

282 

20L 

35 

31 

0 

0.001L 

20  L 

10 

22 

20 

21 

10 

2 

0.001L 

24 

23 

27 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  C  -  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


11 

B 

e 


282 
420 
10 


0.001 

0.0010 

0.001 


SAMP  OTE 
OY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

2  35 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

03  04  77 
22  09  77 

1040 
1500 

3 
.3 

0.020L 
0.030L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (») 

MINIMUM 

0.030 

0.025D 

0.020 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 
TOTAL 
ROM  I UM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.010 
0.020L 

0.040 
O.OIOL 

0.010L 
0.030L 

O.D05L 
0.005L 

0.100 
0.020L 

0.010 
O.020L 

0.020 

D.015D 

0.010 

0.040 

0.0250 

0.010 

0.030 

0.0200 

0.010 

O.005 
O.005D 
0 .  005 

0.  100 
0 . 0600 
0.020 

0.020 
0.01  5D 
0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

IB 

LMT 

09 

01 

77 

1050 

06 

02 

77 

1010 

OG 

03 

77 

1040 

03 

04 

77 

1020 
1025 

03 

05 

77 

1835 

10 

06 

77 

1B15 

06 

07 

77 

1830 

03 

08 

77 

1745 

09 

09 

77 

1000 

08 

10 

77 

1030 

06 

11 

77 

1 000 

04 

12 

77 

0945 

FRENCH  RIVER 
AT  HIGHWAY  69 
RIVER 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  I 
MINIMUM 

NO    OF    SAVPLES 


STATION 

ID:   03  0133-001 -02 

MAJOR 

BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN: 

LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM. 

FRENCH  RiVIR  MA 

IN  CHANNEL 

54  30 

LONG 

U.T.M 

.  17  05322SC 

.0  5O9GO00 

.0  4 

REGION  05 

MI LEAGE 

16 

.00 

934 

90l 

444 

80 

Bl 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FEC 

a 

M. 

F, 

PSEUD. 

KA-ER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

UPA 

TEWP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

BF/1Q0ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19412 

6 

B 

0.0 

12  0 

0.4 

1  5455 

6 

8 

4 

L 

2 

L 

2. 

L 

0.0 

13.0 

O.B 

19495 

6 

8 

4 

L 

2. 

L 

2. 

L 

0  0 

13.0 

0.6 

19546 

6 

8 

4 

L 

2 

L 

2. 

L 

0.0 

12.0 

0  .  4 

19547 

6 

B 

4 

L 

4. 

L 

2. 

L 

0.0 

12.0 

1  .0 

19601 

6 

B 

4 

L 

3. 

L 

2 

L 

2.0 

13.0 

O.B 

19651 

6 

8 

13,0 

13.0 

0.4 

197C1 

6 

B 

4 

L 

2. 

L 

20. 

17.0 

13.0 

0.6 

19751 

6 

8 

16  0 

13.0 

0.6 

19790 

E 

8 

15.0 

13.0 

0.2 

19BS1 

6 

8 

10.0 

13.0 

0.6 

19901 

6 

B 

16 

2 

L 

2. 

L 

6.0 

13.0 

0.6 

19948 

8 

8 

■  6 

4 

20. 

1.0 
17.0 

12.0 
13.0 

0.2 
1  .0 

S 

•  0 

2  • 

0 

3  ■ 

D 

6  2 

12.7 

0.6 

4 

2. 

2. 

0.0 

12.0 

0.2 

131 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

01 

77 

T050 

oe 

02 

77 

T010 

06 

03 

77 

1040 

03 

04 

77 

1020 
1025 

03 

OS 

77 

1835 

10 

OE 

77 

1815 

06 

07 

77 

1B30 

03 

08 

77 

1745 

09 

09 

77 

1000 

08 

10 

77 

1030 

06 

11 

77 

1000 

01 

12 

77 

0945 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

2! 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

0.010 

0.004 

0.020 

0.230 

0.001 

0.009 

56.0 

1  .0 

55 

0.010 

0.003 

0.012 

0.220 

0.001 

0.019 

60.0 

1  .0 

59 

0.012 

0.003 

0.010 

0.  190 

0.001 

0.039 

57.0 

1  .5 

55 

0.014 

0.002 

0.020 

0.370 

0.002 

0.103 

57.0 

9.0 

55 

0.014 

0.002 

0.016 

0.260 

0.002 

0.  103 

58.0 

2.6 

55 

0.O13 

0.001 

0.024 

0.34 

0.003 

0.028 

54 

2.  I 

52 

0.013 

0.001 

0.028 

0.310 

0.001 

0.005L 

54.0 

1  .5 

52 

0.012 

0.001 

0.010 

0.320 

0.002 

O.005L 

59.0 

6.B 

52 

0.006 

0.005 

0.024 

0.360 

0.001 

0.009 

54  0 

1  .B 

52 

0.009 

0.002 

0.026 

0.37 

0.001 

0.084 

53. 

0.9 

52 

0.013 

0.001 

0.020 

0.26 

0.001 

0.014 

54. 

2.3 

52 

0.013 

0.0C2 

0.026 

0.23 

o.oot 

0.019 

53. 

1  .3 

52 

0.012 

O.0O4 

0.022 

0.29 

0.002 

0.023 

54. 

1  .5 

52 

0.014 

0.005 

0.028 

0.37 

0.002 

0.103 

60.0 

9.0 

52 

59 

0.012 

0.002 

0.020 

0.2B1 

0.001 

0.035D 

55.6 

2.6 

52 

54 

0.006 

0.001 

0.010 

0,  190 

0.001 

0.005 

53. 

0.9 

52 

52 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.<  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  ERG  DEETH 
FEET       MTRS 


D9  01 

77 

1050 

.3 

06  02 

77 

1010 

.3 

06  03 

77 

1040 

.3 

03  04 

77 

1020 
1025 

.3 
.3 

03  05 

77 

1S35 

3 

10  06 

77 

1815 

-3 

08  07 

77 

1830 

.3 

03  08 

77 

1745 

.3 

09  09 

7  7 

1000 

.3 

22  09 

77 

1530 

3 

38  10 

77 

1030 

.3 

06  11 

77 

1000 

.3 

04  12 

77 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I') 

MINIMUM 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

84 
BB 
86 
B,A 
84 
78 
78 
78 
79 
BO 

BO 
BO 

80 


81 
78 


16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

F0RMAZ1N 

MG/L 

5ILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

0.80 

2.4 

13.5 

0.20 

7.29 

0.040 

30 

1  .00 

2.2 

14.0 

0.35 

7.28 

0  .  050 

1  .OL 

1  .80 

3.2 

13.5 

0.35 

7.21 

C.070 

1  .OL 

2.20 

2.9 

13.5 

0.90 

6.B2 

0.160 

1  .OL 

1  .60 

3.0 

13.5 

0.90 

6.90 

0.140 

1  .OL 

'.0 

2.1 

13.5 

0.90 

7.  OB 

0.02 

1  .  L 

0.70 

1.8 

13.0 

0.70 

7.30 

0.  120 

1  .0 

1.00 

1.9 

14.0 

0.45 

7.41 

0.050 

1  .OL 

0.05 

3.0 

16.0 

0.60 

7.  13 

0  040 

1  .OL 

0.80 

2.1 

14.5 

0.65 

7.32 

0.04 

3. 

1  6 

2.4 

13.0 

0.85 

7.26 

0.07 

5. 

1.4 

2.6 

14.0 

0.80 

7.05 

0.  13 

7. 

1  .9 

2.6 

14.5 

O.BO 

6.97 

0,19 

1  .  L 

2.20 

3.2 

15-Q 

0.90 

7.41 

0.19 

7. 

1  .?9 

2.4 

13.8 

0.65 

7.16 

0.0B6 

2.  ID 

0.70 

1  .B 

13.0 

0.20 

6.  82 

0.02 

1  .0 

NO  OF  SAVlPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BB.G  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  01 

77 

1050 

.3 

06  02 

77 

101D 

.3 

06  03 

77 

1040 

.3 

03  04 

77 

1020 
1025 

.3 
3 

03  05 

77 

1835 

3 

10  06 

77 

1315 

.3 

06  07 

77 

1830 

.3 

D3  OB 

77 

1745 

.3 

09  09 

77 

1000 

.3 

22  09 

77 

1530 

.3 

08  10 

77 

1030 

.3 

06  11 

77 

1000 

.3 

D4  12 

77 

0945 

.3 

MAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

76  72  74         68 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

HARDNESS  CALCIUM  NESIJM  HAZES 

MG/L  MG/L  MG/L  UNITS 


67 

66 

47 

41 

361 

265 

PT5SIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

6 
7 
8 

MG/L 

42 

21 

1B 

MG/L 

MG/L 

10 

30L 

1 

0.001 

a 

20L 
10 

6 

20 

5 

22 

* 

10 

7 

10L 

0 

0.001L 

6 

3C 

6 

29 

7 

21 

to 

42 

1 

0.001 

7 

21 D 

1 

0.0010 

5 

10 

0 

0.001 

NO  OF  5AYIPLES 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


335       203  321  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L      MG/L  MG/L  MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MO/  L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


238  60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


03    04    77    1O20 
22    09    77    1530 


0.02QL 
0.030L 


0.010L 
0.020L 


0.020 
0.010L 


0.010L 
0.030L 


0 . 005  L 
0.005L 


0.010L 
0.020L 


0-010 
0.020L 


MAXIMUM  0.030 

AVG   OH    GEOM   MN    (  *  )  0.02SD 

MINIMUM  0.020 


0.020 

0.015D 

0.010 


0.020 

0.015D 

0.010 


0.030 

0.020D 

0.010 


0.005 

O.005D 

0.005 


0.020 
0.01 50 
0.010 


0.020 
0.01 6D 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


132 


e.o.*./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAKE  NIPIiSING 

AT  AMELIA  BEACH  NEAP  NORTH  8AT 

LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION  ID:   03  01 33- 010 ■ 01 

STORET  CODE:  03 
002 
5430 


LI.T.M.  17  0616350.0  5127950.0  4 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  06 

77 

1135 

.3 

05  07 

77 

1245 

3 

26  07 

77 

1815 

3 

06  09 

77 

1125 

.3 

27  09 

77 

11*5 

3 

IB  10 

77 

1220 

.3 

21  11 

77 

1220 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  |  •  I 

MINIMUM 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

83 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F  , 

PSEUD. 

WAT  ER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

Mf/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/ 

100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18357 

6 

153D0. 

388. 

18B. 

16.0 

2  0 

1B387 

6 

1400. 

6 

90. 

22.0 

8.0 

4  .6 

1B4I3 

6 

73000. 

600. 

136. 

19.0 

8-0 

4.C 

18*53 

6 

900. 

16. 

10.   L 

17.0 

8.0 

2.8 

18^81 

6 

18000. 

900. 

420. 

13.0 

S.O 

3.8 

18504 

6 

25000. 

300. 

204. 

4.0 

10.0 

1  .8 

18S35 

6 

800. 

40  . 

210. 

4.0 

9.0 

1  .6 

73000. 

900. 

430. 

22.0 

10.0 

4.8 

6531 .  • 

113.  ■ 

123. ■  D 

13.6 

a.o 

3-0 

eoo. 

6. 

10. 

4.0 

5.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  06 

77 

1135 

.3 

05  07 

77 

1245 

3 

26  07 

77 

IB  15 

.3 

06  09 

77 

1125 

.3 

27  09 

77 

1  145 

.3 

1B  10 

77 

1220 

.3 

21  11 

77 

1220 

3 

MAX I  MUM 

AUG  OR  GEOM  MN  1  ■  I 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

VG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0.004 

0.042 

0.620 

0.008 

0.272 

161.0 

B.  1 

0.038 

o.oot 

0  104 

1  .200 

0.001 

0.005L 

70.0 

7.B 

0.  116 

0.010 

0.222 

1  .320 

0.012 

0.268 

194  .0 

31  .0 

0.02B 

0 . 00 1 1 

0  024 

0.7  30 

0,002 

0  023 

760 

4.9 

0.  104 

0 .  007 

0.  140 

1  .260 

0.013 

0.3C7 

217.0 

45.0 

0.029 

0.008 

0 .  040 

0.540 

0.003 

0.087 

31  .0 

5.8 

0.064 

0.001 

0.040 

0.710 

0.004 

0.069 

B8.0 

23.0 

0.116 

0.010 

0.222 

1  .320 

0.013 

0.307 

217.0 

45.0 

0.059 

0.005D 

0.087 

0.911 

0.006 

0 . 1 500 

119.6 

17.9 

0.028 

0-001 

0.024 

0.S40 

0.001 

0.005 

31  .0 

4.9 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND  . 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAa 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

07  06  77 

1135 

.3 

235 

4.20 

37.5 

05  07  77 

1245 

3 

96 

3.  BO 

4.1 

26  07  77 

1B15 

.3 

250 

7.70 

48.0 

06  09  77 

1125 

.3 

109 

2.80 

B.E 

27  09  77 

1  1  45 

.3 

265 

13.00 

53.  D 

IS  10  77 

1220 

.3 

39 

3.70 

13. D 

21  11  77 

1220 

.3 

MAX I  MUM 

100 
265 

6.30 
13,00 

6.3 

53.0 

AVG 

OR  GEOM  H". 

156 

5-93 

24.4 

MINIMUM 

39 

2.80 

4.  1 

20a 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


8.0. *./  SITE:  LAKE  N1PPISING 

SAMPLE  POINT:  DOKNSTREAW  FROM  CPR  DOCKS  NORTH  BAY 

STATION  TYPE;  LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION  ID:   03-0133-011-01 
STORET  CODE: 


02 

002 

5430 


LONG 


U.T.M.  17  0617700.0  5129450.0  4 


REGION   05 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


06 

03 

77 

1650 

24 

01 

77 

1350 

07 

06 

77 

1240 

05 

07 

77 

1310 

26 

07 

77 

1745 

16 

08 

77 

1130 

06 

09 

77 

1230 

27 

09 

77 

1230 

18 

10 

77 

1  145 

21 

11 

77 

1  150 

20 

12 

77 

1100 

STN        STN     SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • I 

M 1 N I  MUM 


9  34 

901 

444        80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M-F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

tktiP, 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1B305 

4 

9 

6 

61000. 

5000. 

1000. 

1  .0 

6.0 

18  .0 

1B331 

6 

8.0 

0.4 

18355 

6 

1  00  . 

to. 

L 

100.   L 

16.0 

1  .4 

18385 

6 

300. 

2. 

L 

240. 

22.0 

7.0 

2-2 

1841  1 

6 

5000. 

100. 

100.   L 

21.0 

8.D 

1  .2 

18432 

6 

1000. 

2. 

B. 

20.0 

7.5 

2.8 

IB456 

6 

7 

300. 

14. 

22. 

18.0 

7.5 

2.0 

1B479 

6 

5000. 

108. 

B4. 

13.0 

7.0 

2.0 

18502 

6 

120. 

4. 

12. 

7.0 

10.0 

2.8 

18533 

6 

4700. 

108. 

68. 

3.0 

8.0 

1  .0 

18563 

4 

10. 

4. 

L 

4.   L 

l  .0 

0.6 

61000. 

5000. 

1000. 

22.0 

10.0 

18.0 

774.- 

24.' 

0 

51  .•  D 

T1.8 

7.6 

3.1 

10. 

2 

4. 

1-0 

6.0 

0-4 

NO    OF    SAVPLES 


133 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   PJ 
DY  MO  ¥R  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


06 

03 

77 

1650 

24 

04 

77 

1350 

07 

06 

77 

1240 

05 

07 

77 

1310 

26 

07 

77 

1745 

16 

OS 

77 

1130 

06 

09 

77 

1230 

27 

09 

77 

1230 

ie 

10 

77 

1145 

21 

11 

77 

1t50 

20 

12 

77 

1100 

MAXIMUM 

Ave  OR  GEOM  MN  I " I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

G 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.400 

0.004 

0.490 

3.000 

0.089 

0.935 

7960.0 

1890.0 

0.022 

O.OOS 

0.  172 

0.480 

0.004 

0.  106 

75.0 

3.1 

0.017 

0.002 

0.018 

0.620 

0.001 

0.009 

60.0 

4.9 

0.021 

0.002 

0.046 

0.540 

0.001 

0.005L 

68.0 

6.2 

0.024 

0.002 

0  036 

0.550 

0.004 

0.021 

64.0 

9.  1 

0.035 

0.001 

0.050 

0.6B0 

0.004 

0.011 

6B.0 

5.5 

0.01B 

0.001 L 

0.270 

0.520 

0.001 

0.009 

61  .0 

4.4 

0.036 

0.002 

O.040 

0.540 

0.004 

0.046 

72.0 

7.3 

0.019 

0.007 

0.016 

0.640 

0.002 

0.003 

65.0 

S.O 

0.094 

0.004 

0.046 

0.610 

0.003 

0.072 

131  .0 

66.0 

0.012 

0.001 

0.022 

0.540 

0.002 

0.005 

52.0 

2,0 

0.400 

0.007 

D.490 

3.000 

0.069 

0.935 

7960.0 

1890.0 

0.063 

0.0030 

0.1  10 

0.793 

0.010 

0.1120 

788.7 

18!  .2 

0.012 

0.001 

0.016 

0.460 

0.001 

0.005 

52.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 


06 

03 

77 

1650 

24 

04 

77 

1350 

07 

06 

77 

1240 

OS 

07 

77 

1310 

26 

07 

77 

1745 

16 

08 

77 

1130 

06 

09 

77 

1230 

27 

09 

77 

1230 

IB 

10 

77 

1145 

21 

11 

77 

11  SO 

20 

12 

77 

1100 

.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  t 

MINI  MUM 


14 

16 

5E 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

11000 

74.00 

3800.0 

108 

1  .50 

9.0 

87 

3.00 

3.2 

94 

3.50 

3.4 

87 

5.40 

4.2 

94 

3.00 

4.2 

87 

2.20 

3.6 

100 

4.20 

6.2 

92 

3.30 

3.6 

115 

19.00 

11  .0 

91 

3.10 

3.5 

11000 

74.00 

3800.0 

1087 

11.11 

350.2 

87 

1  .50 

3.2 

380        95  S3        55        206 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK         PH      TDTAL 

SILICATE      MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  DUCheSNAY  RIVER 

SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  JOHNS  MANVILLE  NORTH  BAY 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02DD008 


HIGHWAY  17 
MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION    ID:       03 -01 33- 01 2 -02 

STORET    CODE:    02 
002 


U.T.M.     17    0614750.0   5131999.0   4 


MILEAGE         71.30 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


oe 

03 

77 

1330 

13 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

1  155 

05 

07 

77 

1340 

26 

07 

77 

1700 

16 

OS 

77 

1200 

06 

09 

77 

1  T5S 

27 

09 

77 

1200 

IB 

10 

77 

1055 

21 

11 

77 

1050 

20 

12 

77 

1000 

STN       STN     SAMP        Pj 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

NO 

1B303 

4 

6 

9.30 

1B316 

31 1 .00 

18353 

6 

9.60 

183B3 

6 

11  .30 

18409 

6 

3 

315.00 

18434 

6 

16.00 

18455 

6 

20.70 

18478 

6 

t30.00 

1B500 

6 

70.90 

18531 

6 

4B.O0 

16561 

4 

19.70 

bo  bi       84  ee 

TOTAL  FECAL       M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


100, 

150. 
4200- 
15000. 
5200. 
1400. 
6000. 

600. 
3800. 

660. 

100. 


2. 

2. 

14. 

8. 

24. 
4. 

56. 
4, 
4. 


3. 

4. 

260. 

70. 

120. 

68- 

48. 

4. 

4. 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 


17 
23 

te 

18 

15 

13 

4 

3 

1 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

9.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
1  .5 
1  .0 
1  .6 
1  .8 
3.0 
2.4 
I  .8 
1  .4 
1  .6 
0.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


315.00  15000. 

87.41  1181.' 

9.30  TOO. 

11  1 


56. 
6. 

2. 


260. 
15. 

a. 


23.0 

1  I  .3 

1  .0 

10 


1  1  .0 
8-6 
6.5 


3.0 
1  .6 
0.4 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


06  03 

77 

1330 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

1155 

.3 

05  07 

77 

T340 

.3 

26  07 

77 

1700 

.3 

16  08 

77 

1200 

.3 

06  09 

77 

1155 

.3 

27  09 

77 

1200 

.3 

18  10 

77 

1055 

.3 

21  11 

77 

1050 

.3 

20  12 

77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!*) 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

5 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.074 

0.045 

0.308 

0 .  720 

0.006 

0  299 

44.0 

2.4 

0.038 

0.001 

0.036 

0.730 

0.003 

0.117 

61  .0 

25.0 

0.044 

0.009 

0.002 

0.550 

0.005 

0.055 

42  ,0 

5.9 

0.044 

O.OlO 

0.062 

1  .180 

0.008 

0.037 

42.0 

5.9 

0.046 

0.004 

0.  102 

1  .260 

0.010 

0.005 

40.0 

7.3 

0,024 

0.015 

0.068 

0.490 

0.D13 

0.067 

35.0 

5.6 

0.048 

0.007 

0.024 

0.B2O 

0.01  1 

0.029 

47.0 

7.1 

0.027 

0.004 

0  008 

0.65 

0.D06 

0.024 

31  . 

4.8 

0.305 

0.300 

0.002L 

0.540 

0.005 

0.020 

27.0 

1  .3 

0.013 

0.002 

0.024 

0.640 

0.004 

0.054 

28.0 

1  .2 

0.021 

0.004 

0.092 

0.480 

0.005 

0.120 

32.0 

1  .  1 

0.305 

0.300 

0.306 

1  .260 

0.013 

0.299 

61  .0 

2S.0 

0.062 

0.036 

0.0660 

0.733 

0.007 

0.075  ■ 

39.0 

6.  1 

0.013 

0.001 

0.002 

O.4B0 

0.003 

0.005 

27.0 

1  .1 

NO  OF  SAMPLES 


134 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STV  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAT.  IN 

UMH05  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


■    52 
TOT    ALH 
AT     LAB 
MG/L 


55 

PH 

AT  LAS 


208         25 

TOTAL  PHENOLS 
IRON 
MG/L       UG/l 


06  03 
13  01 

07  06 

05  07 

26  07 
16  OB 

06  09 

27  09 
13  10 
21  tl 
20  12 


77  1330 
77  1200 
77  1 155 
77  1310 
77  1700 
77  1203 
77  11S5 
77  1200 
77  1055 
77  1050 
77  1000 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


63 

57 
54 
53 
48 
46 
61 
42 

40 


1  50 
3.60 
1  .50 
1  .50 


1  .60 
2.50 
1  .6 
1  .60 
1  .70 
1  .70 


5.1 
5.5 
4.3 
4.7 
3.  1 
9.3 
7.7 
3.6 
2.B 
2.5 
3.6 


16.5 
13  5 


12.5 
12.0 
12.5 


2 

.0 

1 

.0 

1 

.OL 

1 

.01 

4 

.0 

2 

.0 

2 

.0 

1 

.0 

3 

.0 

1 

.OL 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  «ll  l'| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


63 

30 
40 


3.60 
1  .95 
1  .50 

11 


9.3 
4.7 
2.5 

11 


16.5 
13.1 
11.5 

8 


4.0 
1  .BD 
1  .0 


Samp  dte  hour 
dy  mo  yr  lmt 


06  03 
13  04 

07  06 

05  07 

26  07 
16  OB 

06  09 

27  09 
IS  10 
21  11 
20  12 


77  1330 
77  1200 
77  1155 
77  1343 
77  1700 
77  1200 
77  1155 
77  1200 
77  1055 
77  1050 
77  1000 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 

.3 
•  3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


MAX  IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  it 

V I N I  MUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRSLES 

AR5EMC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

37 

0.001L 

41 

0.001 
0.00! 

59 

0.002 

59 

0.001 

66 

0.001 
0.001 

55 

0.001 

39 

0.003 

26 

0.001 

66 

0.003 

48 

0.001D 

26 

0.00! 

NO  OF  5AVPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

23B 

60 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY 

MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG 

OEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

Chromium 

COPPER 

LEAD 

CAOMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

06 

03 

77 

1330 

.3 

0.Q10L 

0.010L 

0.020 

O.OIOL 

13 

04 

77 

12O0 

3 

0.  100 

O.OIOL 

0.060 

0.010 

07 

06 

77 

1  155 

.3 

0.010L 

05 

07 

77 

1340 

.3 

0,020 

0.020L 

0.020 

0.020L 

26 

07 

77 

1700 

.3 

0.030L 

te 

08 

77 

1200 

.3 

0.050 

0  070 

0.020 

0.020L 

06 

09 

77 

1155 

.3 

O.OIOL 

0  OiOL 

O.OIOL 

0  .020L 

27 

09 

77 

1200 

.3 

0.020 

0  030L 

0.080 

0  .C20L 

IB 

10 

77 

1055 

.3 

O.OBO 

0.D30L 

0.010 

0.020L 

21 

1  1 

77 

1050 

.3 

O.OIOL 

0.030L 

o.oio 

0.020L 

20 

12 

77 

1D00 

.3 

0.020 

0.030L 

0.  110 

0.020 

MAXIMUM 

0.  100 

0.070 

0.110 

0.020 

AVG 

OR  GEOM 

MN  I  •  ) 

0.036D 

0.027D 

0.038D 

0.01 80 

MINIMUM 

0.010 

0.010 

0.010 

0.010 

NO 

OF  SAMPLES 

9 

11 

9 

9 

272 

217 

45! 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A" 

GROSS'A" 

GROSS'S" 

GROSS'B" 

URANIUM 

CESI UM 

COBALT 

DV 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

23B 

•1  37 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

06 

03 

77 

1330 

.3 

0.01 

L 

13 

04 

77 

1200 

.3 

07 

06 

77 

1  155 

.3 

0.01 

L 

05 

07 

77 

1340 

.3 

0.01 

L 

26 

07 

77 

1700 

.3 

0.03 

L 

16 

08 

77 

1200 

.3 

0.02 

L 

06 

09 

77 

1155 

.3 

0.02 

L 

27 

09 

77 

1200 

.3 

0.2 

I 

18 

10 

77 

1055 

3 

0.02 

L 

21 

11 

77 

1050 

.3 

0.02 

L 

20 

12 

77 

1000 

.3 

0  02 

L 

MAX  I MUM 
AVG   OR    GEOM   »■.    .  • 
MINIMUM 


0.2 

0.0360 

0.01 


NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


DUCHE5NAY  RIVER 


RIVER 


STN 

DIST 

FEET 


06  03 
13  04 

07  06 

05  07 

26  07 
16  08 

06  09 

27  09 
18  10 
2t  11 
SO  12 


77  1630 
77  1200 
77  1205 
77  1400 
77  1725 
77  1230 
77  1210 
7  7  12  50 
77  1  ISO 
77  1120 
77  1030 


5TN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

SVG  OR  GEOM  MN  I') 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  03 

77 

1630 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

1205 

.3 

OS  07 

77 

1000 

.3 

26  07 

77 

1725 

.3 

16  08 

77 

1230 

.3 

06  09 

77 

1210 

.3 

2  7  09 

77 

1250 

.3 

18  10 

77 

1120 

.3 

21  11 

77 

1120 

.3 

20  12 

77 

1030 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ 1 
MINIMUM 

STATION 

ID:   03-01 

33-013-02 

MANVILLE  NORTH  BAY  HIGHWAY 

17B 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE':   <  >; 

03 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 

5430 

LONG 

U.T.M. 

17  0615150.0  5131400.0  4 

REGION  OS 

MILEAGE 

71  .00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

E8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1B304 

4  6 

1300. 

3.   L 

6. 

1  .0 

9.0 

1  .0 

18317 

390, 

4. 

2.   L 

1  .0 

18354 

6 

3100. 

4. 

SO. 

16.0 

1  .  1 

133B4 

6 

15000. 

30. 

14. 

23.0 

7.0 

2.2 

18410 

E  3 

3000  . 

20. 

62. 

18.0 

8.5 

1  .6 

1B435 

S 

1200. 

20. 

110. 

18.0 

8.0 

2.8 

16454 

6 

1100. 

20. 

60. 

t5.0 

7.0 

2.0 

1B430 

6 

4000. 

58. 

88- 

13.0 

8.5 

2.0 

1BS01 

6 

1300. 

8. 

S. 

4.0 

10-5 

1  .4 

1B532 

6 

1000. 

4, 

4.   L 

3.0 

10.0 

0.8 

18563 

4 

200  . 

4. 

4. 

1  .0 

2.0 

15000. 

58. 

110. 

23.0 

10.5 

2.8 

1516. * 

10.  t    D 

14.'  D 

11.2 

8.6 

1  .6 

200. 

2. 

3. 

1  .0 

7.0 

0.8 

" 

1  1 

11 

10 

8 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.075 

0.025 

0.198 

0.700 

0.006 

0.274 

6S.0 

2.9 

0.O22 

0.002 

0.008 

0.4  70 

O.003 

0.117 

43.0 

10.0 

0.037 

0.010 

0.004 

0.530 

0.005 

0.035 

52.0 

3.3 

0.046 

0.017 

0.044 

D.7O0 

0.008 

0.027 

46.0 

3.7 

0.046 

0.008 

O.DBO 

1  .060 

0.010 

0.005 

43.0 

9.9 

0.300 

0.  1S0 

0.002L 

0.800 

0.014 

0.061 

51  .0 

5.  1 

0.034 

0.004 

0.002L 

0.840 

0.01  1 

0.029 

32.0 

4.9 

0.033 

0.005 

0.002 

0.730 

0.006 

0.024 

42.0 

5.5 

0.022 

0.014 

D.002L 

0.510 

0.005 

0.020 

32.0 

S.O 

0,022 

0.002 

0,012 

0.3BO 

0.004 

0.054 

46.0 

B.4 

0.029 

0.006 

0.  124 

0.680 

0.01  1 

0.225 

428.0 

4.8 

0.  300 

0.  130 

0.1  98 

1  .060 

0.014 

0.S74 

428.0 

10.0 

0.061 

0.026 

0.043D 

0.672 

0.008 

0.079 

80.0 

5.5 

0.022 

0  0O2 

0.002 

0.380 

0.003 

0.005 

32.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11 


11 


06  03 

77 

1630 

.3 

13  04 

77 

1200 

-3 

07  06 

77 

1205 

.3 

05  07 

77 

1400 

3 

26  07 

77 

1725 

-3 

16  08 

77 

12  30 

.3 

06  09 

77 

1210 

.3 

27  09 

77 

1250 

.3 

18  10 

77 

1120 

.3 

31  11 

77 

1  120 

.3 

20  12 

77 

1030 

•  3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  "  J 
MINIMUM 

COND. 

TURB. 

CHLORIC! 

25C 

FORMAZIN 

MG/ 

UMHOS 

UNITS 

97 

2.20 

11  .5 

48 

2.20 

3.9 

77 

1  .40 

B.7 

66 

2.00 

7.B 

48 

2.40 

3.1 

72 

1  .60 

1  .3 

41 

1  .20 

4.2 

54 

2.60 

5.7 

46 

1  .60 

4.3 

58 

2.30 

5.7 

B55 

4.30 

22B.0 

855 

4.30 

228.0 

133 

2.16 

25. S 

41 

1  .20 

1  .3 

59 

SULPHATE 


MG/L 


13.5 
12.5 


12.0 
12.5 
20.5 


20.5 
13.7 
12.0 


280        95 

REACTIVE  ACIOITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


n 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


20fl 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


1  1 


25 
PHENOLS 

UG/L 

4.0 

1.0L 

1.0 

1  .01. 

3.0 
3.0 
2.0 
1  .0 
3.0 
B.O 


8.0 

2.70 

1.0 

10 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


76 
STN       STN    SAMP      Pd  CALCUL 

OIST    BR3   DEPTH  HARDNESS 

FEET  MTRS  MG/L 


73 

74 

68 

67 

66 

47 

TOTAL 

TDT.  MAG 

COLOUR 

PTS5IUM 

SODIUM 

ORGANIC 

CALCIUM 

NESIU1Y1 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41                     361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


06  03 

77 

1630 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

07  OS 

77 

1205 

.3 

05  07 

77 

1400 

-3 

26  07 

77 

1725 

■  3 

16  08 

77 

1230 

.3 

06  09 

77 

1210 

.3 

27  09 

77 

1250 

.3 

TB  10 

77 

1120 

.3 

21  11 

77 

1  120 

3 

20  12 

77 

1030 

.3 

MAKIVUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  -) 

MINIMUM 

14 
41 


59 
71 


49 


71 

47 
14 


0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

002 

□ 

001 

NO    OF   SAMPLES 


0.002 

O.OOID 

0.001 

10 
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SIMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  Yfi  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 

■3 


06 

03 

77 

1630 

13 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

1205 

05 

07 

77 

1400 

26 

07 

77 

1725 

16 

oa 

77 

1230 

06 

09 

77 

1210 

27 

09 

77 

1250 

te 

10 

77 

1120 

21 

11 

77 

1120 

20 

12 

77 

1030 

.3 
■3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I') 

MINIMUM 


235        203  221  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       MG/L  MG/L  MG/L 

0.010 
0.010L 

0.020 

0.010 

0.050 

0.010 

0.010L 

0.0101, 

0.010 


0.050 

0.016D 

0.010 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 

0.010L 
0.010L 
O.OlOL 
0.020L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 


0.030 

0.0240 

0.010 


24S 

201 

236 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MM 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.010L 

0.050 

0.010L 

0.010 

0 .  02  0  L 

0.030 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.040 

0.020L 

O.OlO 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.210 

0.020L 

0.210 

0.020 

0.048 

0.0180 

0.010 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


1  l 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 


06 

03 

77 

1630 

13 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

1205 

05 

07 

77 

1400 

26 

07 

77 

1725 

16 

08 

77 

1230 

06 

09 

77 

1210 

27 

09 

77 

1250 

18 

10 

77 

1120 

21 

11 

77 

1120 

20 

12 

77 

1030 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
.3 


272 
SIMPLE 

CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

0.01  L 


0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

0.02 

0.2 

0.02 

0.02 

0.02 


451        452  453        454  455  456  460        461 

RADIUM  GROSS"*"  GROSS'A"  GROSS'B"  CROSS'B"  URANIUM  CESIUM  COBALT 

226  DISS       DISS  UNDISS       DISS  VNOISS  23a       -137         60 

PCl/l      PCI/L  PCI/L      PCI/L  PCI/L  UG/L  PCI/L      PCI/1 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.2 

0.04  D 
0.01 

10 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TTPE 


LA  VASE  RIVER 

UPSTREAM  FROM  DUPONT  NORTH  BAT 

RIVER    FLO*  GAUGE  MOE  02DD10I 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION    ID:       03-0133-014-02 

STORET    CODE:     02 
002 
54  30 


U.T.M.     17    0624650.0   S125300.Q    4 


REGION    05 


MILEAGE         75.30 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN     SAMP       Pj 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


14  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1330 

.3 

06  06 

77 

1330 

.3 

28  06 

77 

1350 

.3 

25  07 

77 

1620 

3 

14  08 

77 

1546 

.3 

OS  09 

77 

1200 

.3 

25  09 

77 

1  1  15 

.3 

16  10 

77 

1530 

.3 

06  1  1 

77 

0730 

.3 

27  11 

77 

It  25 

.3 

20  12 

77 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN 

1  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  04 

77 

1200 

3 

10  05 

77 

1330 

3 

06  06 

77 

1330 

3 

28  06 

77 

1350 

3 

25  07 

77 

1620 

.3 

14  08 

77 

1546 

3 

05  09 

77 

1200 

3 

25  09 

77 

1115 

.3 

16  10 

77 

1530 

.3 

06  11 

77 

0730 

3 

27  1  1 

77 

1125 

3 

20  12 

77 

1440 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*  I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


16321 
18339 
1  8364 
18379 
1  B405 
16428 
18450 
1B470 
1B493 
18516 
iaS39 
ia557 


901 
SCD 


444 

FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


036 
042 
05B 
OBB 
126 
OBO 
095 
062 
062 
138 
064 


6 

6 

S 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4  6 

4 


0.  138 
0.074 
0.036 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.009 
0.005 
0.016 
0.032 
0.018 
0.015 
0.023 
0.069 
0.009 
0.006 
0.020 
0.010 


0.069 
0.020 
0.005 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

150. 
BOO. 
2300. 
1500.  G 
4400. 
220O. 
10000. 
2200. 
2900. 
2000. 
1200. 
3800. 


10000. 
1908. • 
150. 


12 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


008 

034 

010 

114 

220 

164 

222 

096 

044 

0.0*0 

0.016 

0.0*3 


0.222 
0.086 
0.008 


0.620 
0.900 
I  .260 
1  .240 
2.  180 
1  .940 
1  .620 
1  .330 
0.940 
1  .450 
1  .020 
0.750 


2.  180 
1  ,273 
0.620 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 

16. 
136. 
500. 
300.  G 
2S00. 
300. 
332. 
160. 
100. 

60. 

30. 

50. 


2500. 
149.' 
16. 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


DOS 

010 
009 
014 
014 
010 
015 
059 
ooa 
008 
OOB 
OOB 


64 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

62. 

30. 

10. 

50- 
460. 

28 

144. 

106. 

1000. 

76. 

14. 


1000. 
58." 
6. 

12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


035 
010 
021 
041 
106 
030 
075 
460 
032 
012 
030 


0.059 
0.014 
0.005 


0.063 


1  .460 
0.160 
0.010 


BB 
PSEUD, 
MPA 
MF/100ML 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


43.0 
104.0 
107  .0 
124,0 
220.0 
170 
120 

73 

73 
10* 

B8 

71 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


5.0 

17.0 

25.0 

23.0 

21  .0 

19.0 

12.0 

3.0 

8.0 

1.0 

1.0 


25.0 

12.7 

1  .0 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.4 
5.8 
9.0 

13. 

IB, 

11  . 
9. 
S. 

10 

41 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


6.0 
5.0 
7.0 
4.0 
6.0 
9,0 
8.0 
7.5 


9.0 
6.6 

4.0 


5 -DAT 

BOD 

MG/L 


*5 
1  .8 

0.* 

12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


220   0 

108.1 

43.0 


41  .0 

13.4 

4.4 


NO    OF    SAMPLES 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1330 

06 

06 

77 

1330 

28 

06 

77 

1350 

25 

07 

77 

1620 

14 

oa 

77 

1516 

05 

09 

77 

1200 

25 

09 

77 

1115 

16 

10 

77 

1530 

06 

1  1 

77 

0730 

27 

11 

77 

1125 

20 

12 

77 

1400 

VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( > ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

acidity 

TOT  ALK 

25C 

F0RMA7.IN 

MG/L 

SILICATE 

MO/L 

AT  LAB 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

62 

5.  BO 

4-9 

124 

6.  BO 

14.5 

15:2 

12.00 

17.5 

170 

B.00 

19.5 

310 

5.00 

49.5 

245 

4.20 

37.5 

170 

S.BO 

18.5 

102 

5.  BO 

9.5 

97 

9.  80 

8.3 

97 

18.00 

B.6 

97 

B.90 

7.9 

100 

B.60 

B.4 

310 

18.00 

49.5 

144 

B.  06 

17.1 

62 

4.20 

4.9 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE:  LA  VASE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  00NN5TREA7!  FRO 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


06 

03 

77 

1815 

24 

01 

77 

1530 

10 

05 

77 

1615 

06 

06 

77 

1130 

26 

06 

77 

1210 

25 

07 

77 

1440 

14 

09 

77 

1610 

05 

09 

77 

1  145 

25 

09 

77 

0930 

16 

10 

77 

1400 

06 

11 

77 

0945 

27 

11 

77 

0930 

20 

12 

77 

1240 

STN   ST.M  SAMP   PJ 
DI5T  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  ■  ) 

MINIMUM 


STATION 

10:   03-01 

33-015-02 

T  NOHTH 

BAY 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  FRENCH  RlVEH  MAIN  CHANNEL 

5430 

LONG 

U.T. 

M.  17  0623IQC 

.0  5123750 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

75 

□0 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOU  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1B30S 

4 

6 

460. 

S. 

34. 

0.0 

5.0 

2.0 

18334 

6 

B.O 

1  .2 

18341 

6 

300. 

92. 

IB. 

5.0 

4.4 

183E2 

6 

120. 

B. 

30. 

17.0 

8  0 

18377 

6 

1500.   G 

116. 

6. 

25.0 

7.0 

4.5 

18403 

6 

700. 

190. 

68. 

24.0 

8.0 

2.4 

18426 

6 

320. 

4. 

8 

22.0 

7.0 

3.2 

18448 

6 

700. 

36. 

112. 

19.0 

4.0 

3.0 

1846a 

6 

1200. 

52. 

36. 

13.0 

4.0 

2.6 

18491 

6 

300. 

10. 

30 

8.0 

9.5 

O.B 

18514 

6 

200. 

24. 

24. 

9.0 

8.0 

1  .6 

18537 

4 

6 

1700. 

40. 

50. 

1  .0 

7.0 

1  .2 

18S55 

4 

2200. 

15. 

6. 

1  .0 

1  .5 

2200. 

190. 

112. 

25.0 

9.5 

8  .0 

564."  U 

27.- 

25.' 

11.7 

6.6 

2.8 

120. 

4. 

6. 

0.0 

4.0 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


06  03 

7  7 

1815 

3 

24  04 

77 

1530 

.3 

10  05 

77 

1615 

.3 

06  06 

77 

1130 

.3 

28  06 

77 

1210 

.3 

25  07 

77 

1440 

.3 

14  08 

77 

1610 

.3 

05  09 

77 

1  145 

.3 

25  09 

77 

0930 

.3 

16  10 

77 

1400 

.3 

06  11 

77 

0945 

.3 

27  11 

77 

0930 

.3 

20  12 

77 

1240 

.3 

MAXIMUM 

AVC  OR 

GEOM  MN 

t*l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST1;  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTHS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • ) 

MINIMUM 


06 

03 

77 

1815 

24 

04 

77 

1530 

10 

05 

77 

1615 

06 

06 

77 

1130 

28 

06 

77 

1210 

25 

07 

77 

1440 

14 

OB 

77 

1610 

05 

09 

77 

1145 

25 

09 

77 

0930 

16 

to 

77 

1400 

06 

II 

77 

0945 

27 

11 

77 

0930 

20 

12 

77 

1240 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

t07 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

50LIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M3/L 

MG/L 

MG/L 

0,056 

0.013 

1  .360 

3  640 

0.052 

2.150 

169.0 

10.0 

0  038 

0.005 

0.136 

0.820 

0.015 

0.275 

68  .0 

b. a 

0.066 

0.003 

0.024 

1  .2B0 

0.01B 

0.7B2 

109.0 

11.0 

0.054 

0.004 

0  254 

1  .880 

0.020 

0.9B0 

112  0 

11  .0 

0.D52 

O.004 

0.410 

1  .520 

O.OBO 

3.620 

125.0 

8.2 

0.053 

O.0O1 

0.  124 

1  .500 

0,010 

1  .890 

119.0 

12.0 

0.048 

0.003 

0.  168 

1  .440 

0.030 

1  .570 

120.0 

6.4 

0.050 

0  008 

0 .  230 

1  .5B0 

0.052 

1  .  190 

112.0 

7.5 

0.068 

0.014 

0  1B0 

1  .430 

0.023 

0.357 

B1  .0 

B.9 

0.050 

0.007 

0.  16B 

1  .130 

0.012 

0.343 

77.0 

7.6 

0.046 

0.007 

0.2SB 

1  .  160 

0.016 

0-619 

84.0 

5.9 

0.040 

0.017 

0.304 

1  .  140 

0.010 

0.340 

85.0 

6.3 

0.041 

0.009 

0.330 

1  .300 

0.013 

0.634 

85.0 

6.6 

0  068 

0.017 

1  .360 

2.640 

0.080 

2.620 

169.0 

12.0 

0.051 

0.007 

0.304 

1  .448 

0.027 

1  .058 

103.5 

fl. 5 

0.038 

0.001 

0.024 

0.820 

0.010 

0.275 

68.0 

5.9 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

T6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOBMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

245 

10  00 

36.0 

92 

5.50 

10.0 

148 

6.00 

18.5 

154 

8.00 

16.5 

180 

4.20 

18.0 

165 

6  60 

18.5 

175 

4.20 

2.2 

160 

3.80 

19.0 

108 

6.20 

12.0 

108 

7.30 

13.0 

120 

6.90 

12.5 

121 

6. 2D 

13.5 

120 

5.80 

13.5 

245 

10.00 

36.0 

146 

6.21 

15.6 

92 

3.80 

2.2 

NO  OF  SAMPLES 


138 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN  MO 


LAKE  TEMAGAMI 

NEAR  CNR  MATER  INTAKE  TEMAGAMI 

LAKE 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  CAIN  CHANNEL 


STATION    ID:       03-O133-O16-0) 

STORET    CODE:    02 
002 
5430 


U.T.M.    17    0591700.0   5212550.0    A 


REGION    05 


MILEAGE       11 2. BO 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

20  03 

77 

1340 

.3 

17  04 

77 

1115 

.3 

15  05 

77 

1500 

,3 

12  06 

77 

1000 

3 

10  07 

77 

1545 

.3 

01  OB 

77 

0940 

.3 

21  OB 

77 

1400 

.3 

11  09 

77 

1425 

.3 

02  10 

77 

1600 

.3 

23  10 

77 

0B15 

.3 

20  11 

77 

1S20 

.3 

11  12 

77 

1510 

.3 

k'AXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


18312 
16323 
1B352 
1B36B 
18391 
18414 
18436 
18359 
1S482 
18505 
18523 
18553 


901 

SCO 


444 
FLOW   CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


4. 


400. 
27000. 

700. 
1 9000 . 

4400. 


2 
2. 
2. 

2. 
10. 


84 
M.  F. 
ENTER. 
MF/lOOML 

2.  L 
2.  L 
2.   L 

74, 
140. 

20. 

10.   L 


10.   L     10. 

4.         4 
4.   L      8. 


27000.        10. 
328  •  D      4. ■ 
4.         2. 


140. 
9.' 
2. 


SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

3.0 
10.0 
14.0 
23.0 
21.0 
19.0 
1B.0 
13.0 
10. 0 

4.0 

1.0 


23.0 

T1.4 

1.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 


7.D 
7.5 
B.O 
7.5 
6.0 
8.0 
8.0 


6.0 
7.5 
6.0 


NO  OF  SAMPLES 


12 


e 


i 

5- DAY 

BOD 

MG/L 

I  .0 
0.2 
1.0 

1  .4 
2.2 
2.2 


O.B 
1.6 
1  .4 
1  .6 


2.2 
1.3 
0.2 

10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


20  03 

77 

1340 

3 

17  04 

77 

11  15 

,3 

15  05 

77 

1500 

3 

12  06 

77 

1000 

.3 

10  07 

77 

1545 

.3 

01  08 

77 

0940 

.3 

21  OB 

77 

1400 

-3 

1  V  09 

77 

1425 

.3 

02  10 

77 

1600 

.3 

23  10 

77 

0815 

.3 

20  11 

77 

1520 

.3 

11  12 

77 

1510 

■3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  J 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHt 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I DS 

0-  SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

»0/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  006 

0.002 

0.  154 

0.460 

0.01  1 

0.744 

61  .0 

1  .B 

O.OOB 

0.001L 

0040 

0.  ISO 

0.003 

0.162 

25.0 

1  .9 

0.010 

0.002 

0.016 

0.350 

0.002 

0.068 

77.0 

1  .6 

0.009 

0.001 

0.018 

0.340 

0.001 

0.034 

73.0 

1  .3 

0.013 

0.0D1 

0.032 

0.450 

0.002 

0. 015 

69.0 

3.5 

0.036 

0.004 

0.09B 

0.630 

0.001 

O.OOSL 

69.0 

4.0 

0.022 

0.016 

0.069 

0.920 

0.001 

0.005L 

71  .0 

2.6 

0.021 

0.001 

0.014 

0.370 

0.001L 

0.015 

106.0 

33.0 

0.024 

0.001L 

0.040 

0.700 

0.001 

0.005L 

70.0 

2.  1 

0.OI5 

0.001L 

0.022 

0.330 

0.001 

0.024 

76.0 

1  .8 

0.038 

0.003 

0.040 

O.SOO 

0.002 

0.009 

B1  .0 

3.6 

0.036 

0.016 

0.  154 

0.920 

0.011 

0.744 

106.0 

38.0 

0.017 

0.0030 

0.049 

0.475 

0.O020 

0.09SD 

70.7 

5.7 

0.006 

0.001 

0.014 

0.  180 

0.001 

0.005 

25.0 

1  .3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20  03 

77 

1340 

.3 

17  04 

77 

1115 

.3 

15  05 

77 

1500 

•  3 

12  06 

77 

1000 

3 

10  07 

77 

1545 

.3 

01  OB 

77 

0940 

.3 

21  08 

77 

1400 

.3 

02  10 

77 

16D0 

.3 

23  10 

77 

OBIS 

.3 

20  11 

77 

1520 

.3 

11  12 

77 

1510 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

M 1 N I  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

SOB 

25 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

90 

1  .00 

4.5 

1  .0 

13 

6.75 

0.1  BO 

37 

0.50 

1  .8 

2.0 

9 

7.14 

0.050 

116 

0.80 

6.S 

2.0 

20 

7.23 

0.  100 

10S 

0.75 

4.B 

1  ,B 

20 

7.04 

0.060 

102 

1  .20 

3.5 

1  .7 

19 

7.57 

0.050 

100 

2.00 

3.6 

2.7 

19 

6.77 

o.ieo 

107 

1  .40 

4.5 

4.5 

20 

6.80 

o.oso 

105 

I  .  20 

5.9 

2.7 

23 

7.21 

0.060 

104 

1  .20 

4.9 

2.9 

19 

7.  19 

0.130 

115 

1  .30 

4.6 

2.8 

22 

7.08 

0.050 

119 

1  .40 

4.3 

2.5 

22 

7,25 

0.140 

119 

2.00 

6.B 

4.5 

23 

7.57 

D.  ISO 

too 

1.16 

4.5 

2.4 

19 

7.09 

0.098 

37 

0.50 

1.8 

1  .0 

9 

6.75 

O.OSO 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

20  03 

77 

1340 

.3 

2B.0 

8.00 

1  .95 

10 

17  04 

77 

11  15 

3 

10.0 

3.00 

0.60 

5L 

15  05 

77 

1500 

■  3 

39.0 

11  .20 

2.  75 

10 

12  06 

77 

1000 

.3 

39.0 

5 

10  07 

77 

1545 

.3 

40.0 

10 

01  08 

77 

0940 

3 

35-0 

to 

21  08 

77 

1400 

.3 

32.0 

15 

02  10 

77 

1600 

.3 

37.0 

10 

23  10 

77 

OB  15 

3 

38.0 

10 

20  11 

77 

1520 

.3 

39.0 

15 

1  1  12 

77 

1510 

.3 

45.0 

13.  00 

3.10 

15 

MAXIMUM 

45.0 

13.00 

3.  10 

15 

AVG 

OR  GEO* 

34.7 

8.80 

2.10 

IOD 

MINIMUM 

10.0 

3.00 

0.60 

5 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

■G/L  MG/L 


41         361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTHBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


139 


B.Q.V./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


STURGEON  RIVER 
FIRST  BRIDGE  UP 
RIVER    FLOW  GA 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN.  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


06  03 

77 

1S00 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

09  OS 

77 

1200 

.3 

OS  06 

7T 

1645 

.3 

05  07 

77 

1950 

.3 

25  07 

77 

1200 

.3 

15  08 

77 

2005 

.3 

05  09 

77 

1445 

.3 

25  09 

77 

1430 

.3 

17  10 

77 

1100 

.3 

07  11 

77 

1220 

3 

26;  11 

77 

1210 

.3 

26  12 

77 

1030 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!•( 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


06  03  77 
13  04  77 
09  OS  77 
□6  06  77 
OS  07  77 
25  07  77 
t 5  OB  77 
05  09  77 

25  09  77 
17  10  77 

07  11  77 
28  11  77 

26  12  77 


1500 
1200 
1200 
1645 
1950 
1200 
2005 
1445 
1430 
1100 
1220 
1210 
1030 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVS  OR  GEOM  MN  (  •  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


■ 

STATION 

ID:   03-01 

33-017-02 

FROM  CRYSTAL  FALLS 

D  03DC003 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 

5430 

LONG 

U.T.M. 

17  0584400.0  5145850.0  4 

REGION  05 

MI LEAGE 

87.30 

934 

901 

444 

60 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

M6/L 

MG/L 

16302 

6  4 

2050 . 00 

4. 

2.   L 

2.   L 

1  .0 

9.5 

0.6 

18319 

5520.00 

156. 

16. 

B6. 

2.5 

18336 

6 

3940 . 00 

36. 

2.   L 

2.   L 

4.0 

1  .8 

1B366 

6 

1390.00 

100. 

2.   L 

24. 

17.0 

0.2 

1B389 

i 

1 200 . 00 

loo.  o 

4. 

300.   G 

23.0 

7.9 

25 

18407 

1450.00 

36000 . 

220. 

46. 

1  .8 

18430 

6 

U70.00 

200. 

2. 

s. 

22.0 

7.5 

2.4 

18452 

6 

1440.00 

3000. 

10. 

80. 

19.0 

6.0 

1  .0 

IB475 

6 

2590.00 

600. 

10. 

34. 

14.0 

B.O 

1  .0 

18498 

6 

3540.00 

1  10. 

6. 

10, 

8.0 

0.5 

18521 

6 

3110.00 

200. 

6. 

6. 

9.0 

7.0 

1  .6 

18544 

4  6 

3630 . 00 

100. 

4.   L 

2.   L 

1.0 

9.0 

1  .2 

18566 

4 

2750.00 

1.0 

0.6 

5520.00 

36000 . 

220. 

300. 

23.0 

9.5 

2.9 

2598.46 

206.*  U 

6.-  0 

1,8.  •  E 

10.8 

7.8 

1  .4 

1 1 70 . 00 

4. 

2. 

2. 

1.0 

6.0 

0.2 

13 

12 

12 

12 

It 

7 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0.001 

0.116 

0.500 

0.008 

0.677 

69.0 

4.0 

0.018 

0.001 

0.014 

0.640 

0.004 

0.101 

57.0 

11  .0 

0.009 

0.001 

0.012 

0.280 

0.002 

0.048 

44.0 

5.3 

0.008 

0.001 

0.016 

0.330 

0.001 

0.019 

53.0 

4.3 

0.010 

0.002 

0.010 

0.450 

0.001 

O.OOSL 

52.0 

2.8 

0.019 

0.001 

0.076 

0.670 

0.002 

0.013 

59.0 

7.1 

0.022 

0.001 

0.018 

0.430 

0.004 

0.646 

52.0 

2.9 

0.030 

0.001 

0.020 

0.470 

0.002 

0.018 

48.0 

3.8 

0.012 

0.002 

0.016 

0.460 

0.004 

0.011 

43.0 

3.9 

0.013 

0.001 

0.012 

0.520 

0.003 

0.017 

42.0 

1  .7 

0.136 

0.058 

0.014 

0.670 

0.003 

0.012 

57.0 

15.0 

0.162 

0.085 

0.022 

0.440 

0.002 

0.030 

124.0 

82.0 

O.O03 

0.001L 

0.016 

0.310 

0.002 

0.040 

46.0 

1  .7 

0.  163 

0.065 

0.116 

0.670 

0.008 

0.677 

124.0 

82.0 

0,035 

0.012D 

0.026 

0.475 

0.003 

0.126D 

57.4 

11  .2 

0.003 

0.001 

0.010 

0.280 

0.001 

0.005 

42.0 

1  .7 

13 


13 


SAMP  DTf  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  03  77 
13  04  77 
09  OS  77 

06  06  77 
05  07  77 
25  07  77 
15  08  77 
05  09  77 

25  09  77 
17  10  77 

07  11  77 
28  11  77 

26  12  77 


1500 
1200 
1200 
1845 
1950 
1200 
2005 
1445 
1430 

moo 

1220 
1210 
1030 


3 

I 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAYPLES 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/l 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

101 

2.20 

2.1 

3.1 

16 

8.93 

0.6OO 

1.0 

71 

4.50 

1  .7 

15.0 

2.0 

13 

6.97 

0.350 

7.0 

60 

2.40 

0.6 

1.0 

10 

7.12 

0.210 

1  .0 

76 

2.00 

0.9 

13.5 

2.4 

19 

7.61 

0.250 

1  .OL 

75 

1  .40 

O.B 

1.1 

19 

7.57 

0.170 

4.0 

79 

2.60 

1  .1 

2.7 

19 

7.29 

0.200 

6.0 

75 

2.00 

4.9 

13.5 

5.9 

20 

6.66 

0.190 

1  .0 

H 

1  .60 

1.4 

13.5 

5.1 

18 

6.35 

0.300 

2.0 

60 

2.00 

1  .3 

14.0 

4.5 

15 

6.76 

0.460 

1  .0 

62 

1  .60 

1  .2 

3.3 

13 

7.26 

0.290 

1  .0 

65 

4.90 

1  .5 

5.7 

14 

6.54 

0.580 

1  .0 

65 

16.00 

1  .0 

13.0 

4.1 

13 

6.66 

1.300 

2.0 

67 

1.20 

1  .  1 

15.5 

2.7 

15 

7.10 

0.170 

1  .OL 

101 

16.00 

4.9 

15.5 

9.9 

20 

7.61 

1  .300 

7.0 

71 

3.43 

1  .5 

14.0 

3.4 

16 

7.01 

0 .  390 

2. 2D 

60 

1  .20 

0.8 

13.0 

1.0 

10 

6.35 

0.170 

1  .0 

13 


13 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

06  03 

77  1500 

.3 

38.0 

10.80 

2.70 

15 

13  04 

77  1200 

.3 

22.0 

6.40 

1  .40 

40 

09  05 

77  1200 

3 

19.0 

5.60 

1.20 

30 

06  06 

77  1845 

.3 

30.0 

20 

05  07 

77  1950 

.3 

26.0 

20 

15 

25  07 

77  1200 

.3 

33.0 

115  08 

77  2005 

3 

59.0 

20.00 

2.15 

30 

05  09 

77  1445 

3 

28.0 

50 
70G 

25  09 

77  1430 

.3 

25.0 

17  10 

77  1 1 00 

.3 

25.0 

SO 
50 

07  11 

77  1220 

3 

26.0 

28  11 

77  1210 

3 

24.0 

6.40 

1.85 

40 

26  12 

77  1030 

.3 

26.0 

7.00 

2.00 

40 

MAXIMUM 

59.0 

20.00 

2.70 

70 

AVG 

OR  GEO! 

29.5 

9.40 

1  .88 

36U 

MINIMUM 

19.0 

5.80 

1.20 

15 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 
COD 

MG/L 

24 

20 

23 


25 
71 
47 


361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L 


MO  OF  SAMPLES 


14 

71 
32 

14 

7 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


140 


B.O.W./  SITE:  STURGEON  RIVER 

SIMPLE  POINT i  DOWNSTREAM  FROM  STURGEON  FALLS 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION    ID;       03-0133-018-02 

STORET    CODE;    02 
002 
5430 


U.T.M.     17    0580300-0   5133200.0    4 


REGION  05 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OB  03 

77 

1400 

.3 

13  04 

77 

12O0 

-3 

09  05 

77 

1145 

.3 

06  06 

77 

1B30 

.3 

OS  07 

77 

1915 

■  3 

25  07 

77 

«200 

.3 

15  OS 

77 

1930 

3 

05  09 

77 

12O0 

.3 

25  09 

77 

1355 

3 

17  10 

77 

1030 

.3 

07  11 

77 

1140 

.3 

28  11 

77 

1120 

.3 

26  12 

77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM:  MN 

1  •  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
fEET       MTRS 


06  03  77 
13  04  77 
09  05  77 

06  06  77 
05  07  77 
25  07  77 
15  09  77 
05  09  77 

25  09  77 
17  10  77 

07  11  77 
2B  11  77 

26  12  77 


1400 
1200 
1145 
1830 
1915 
1200 
1930 
1200 
1355 
1030 
1140 
1120 
1000 


-3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


18300 
16318 
18335 
18365 
16368 
18406 
13431 
18451 
1B474 
18497 
18520 
IB543 
18565 


901 

SCO 


6 
6 

6  7 

& 
6 

6 
6 
6 

4  6 
4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL1F0RM 
MF/IOOML 

40. 
36. 
4.   L 

1200. 

600-   C 
B900. 
2600. 

590. 
1B00. 
4100. 

400. 

540. 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

10. 
4. 

2.   L 

6. 

200. 

220. 

48. 

32 

20. 

142. 

4. 

12. 


64 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 


83 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


200. 

4. 

2. 

42. 

260- 

60. 

4. 

14. 

ta. 

32. 

22. 

8. 


6900. 

220. 

280. 

460 . •  E 

20.  ■ 

D 

21  . 

4. 

2. 

2. 

805 
WATER 
TEMP  . 
OEG  C 

0.0 

4.0 
17.0 
23.0 


22.0 

19.0 

14.0 

B.O 

9.0 


23.0 
10.7 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 


6.0 

6.0 
6.0 
B.O 

6.0 
13.0 


13.0 
7.6 

6.0 


5- DAY 

BOD 

MC/L 

3.0 
0.6 
3.0 
3.2 
6  5 
1  6 
11  .0 
1  .0 
1  .6 
1  B 
4-4 
1  .4 
1  .0 


11  .0 
3.1 

0.6 

13 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.001 

0.022 

0.290 

0.004 

0.  106 

71  .0 

8  8 

0  018 

0.001 

0.018 

0.440 

0.033 

0.117 

51  .0 

9.  1 

0.029 

0.014 

0.018 

0.280 

0  002 

0.053 

53.0 

6.6 

0.014 

0.001 

0  0021 

0.520 

0.004 

0 .  006 

67  .0 

7.9 

0.021 

0.003 

0.002 

0.700 

0.002 

0  005L 

70.0 

8.3 

0.024 

0.001 

0.012 

0.810 

0.001 

0.019 

62.0 

6.6 

D.034 

0.004 

0.002L 

0.660 

0.007 

0.013 

71  .0 

9.0 

0.057 

0.001 L 

0.020 

0.710 

0.002 

0.023 

51  .0 

5.0 

0.018 

0.002 

0.008 

0.610 

0.004 

0.016 

44.0 

5.0 

0.015 

0,001 

o.oia 

0.610 

0.003 

0.027 

47.0 

3.7 

0.027 

0.001 

0.002 

O.5B0 

0.003 

0.017 

51  .0 

5.2 

0.010 

0.001 

0.016 

0.320 

0.002 

0.035 

45.0 

2.7 

0.014 

0  001  L 

0.042 

0.500 

0.002 

0.051 

49.0 

1  .6 

0.057 

0.014 

0.042 

0.810 

0.033 

0.117 

71  .0 

9.  1 

O.023 

0.0020 

0.014D 

0.541 

0.005 

O.038D 

S6.3 

6.1 

0.010 

0.001 

0.002 

0.280 

0.001 

0.005 

44.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  03 

77 

1400 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1  145 

.3 

06  06 

77 

1830 

.3 

05  07 

77 

1915 

,3 

25  07 

77 

120D 

.3 

15  08 

77 

1930 

.3 

05  09 

77 

1200 

.3 

25  09 

77 

1355 

.3 

17  10 

77 

1030 

.3 

07  11 

77 

1  140 

.3 

28  1  1 

77 

1120 

3 

26  12 

77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

t'l 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

Tuae. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

250 

FORMAZIN 

MC/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

93 

3.  BO 

1  .8 

3.1 

17 

7.08 

1  .90  0 

13.0 

67 

4.00 

1  .3 

15.0 

3.0 

13 

7.G2 

0.460 

1  .OL 

69 

3.60 

1  .3 

3.0 

12 

7.14 

C  .260 

7.0 

91 

3.20 

2.5 

15.0 

5.6 

215 

6.61 

0.230 

9-0 

93 

4.50 

1.6 

5.5 

23 

7.59 

0.210 

12.0 

83 

3.60 

1,3 

3.3 

21 

7.39 

0.290 

5.0 

95 

5.60 

1  .7 

16.0 

9.4 

25 

6.91 

0.320 

40.0 

70 

1  .60 

1  .7 

13.0 

3.9 

IB 

6.52 

0.250 

2.0 

62 

2.20 

1  .6 

14.0 

4.4 

18 

6.70 

0.490 

1  .0 

66 

2.70 

1  .5 

3.6 

14 

7.30 

0.330 

2.0 

70 

2.80 

2.0 

5.8 

16 

7.28 

0.350 

20 

65 

2-10 

1  .2 

12.0 

3.8 

14 

6.89 

0.590 

2.0 

73 

1  .40 

1.6 

15.5 

3.5 

16 

7.25 

0.180 

1  .OL 

95 

5.60 

2.5 

16.0 

9.4 

215 

7.59 

1  .900 

40.0 

77 

3.  16 

1  .6 

14.4 

4.5 

32 

7.05 

0.4S1 

7  ,5D 

62 

1.40 

1  .3 

12.0 

3.0 

12 

6.52 

0.180 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


13 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


76  72  74  68  67 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR  PTSSIUM 

HARDNESS  CALCIUM  NES1UM  HAZEN  K 

MG/L  MG/L  MG/L  UNITS  MG/L 


66  4  7 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

06  03  77 
13  04  77 
09  05  77 

06  06  77 
05  07  7  7 
25  07  77 
15  08  77 
05  09  77 

25  09  77 
17  10  77 

07  11  77 
28  11  77 

26  12  77 


1400 
1200 
1  145 
1830 
1915 
1200 
193D 
1200 
1355 
1030 
1140 
1120 
1000 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
,3 

.3 


ISAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  M  (•) 

MINIMUM 


32 

□ 

22 

0 

21 

0 

32 

0 

30 

0 

35 

0 

30 

0 

28 

0 

26 

0 

25 

0 

27 

0 

;s 

0 

26 

0 

35 

.0 

27 

.6 

21 

.0 

8-80 
6.40 
6.20 


6.80 
7.00 


e.ao 

7.23 
6.20 


2.40 
1.40 
1.45 


1  .BS 
2.00 


2.40 
1  .91 
1.40 


20 

40 

30 

20 

30 

15 

70L 

60 

70G 

50 

50 

30 

30 


70 

40E 

15 


54 


63 

65 


4S 
14 


NO  OF  SAMPLES 


141 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CHIPPEWA  CREEK 

AT  MOUTH  AMELIA  PARK  NORTH  BAY 

RIVER    FLOW  GAUC 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


06  03 

77 

1730 

.3 

34  04 

77 

1430 

.3 

07  06 

77 

1  115 

.3 

05  07 

77 

t225 

3 

26  07 

77 

1800 

.3 

16  08 

77 

1110 

.3 

06  09 

77 

1100 

.3 

27  09 

77 

1130 

.3 

18  10 

77 

1205 

.3 

21  11 

77 

1200 

.3 

20  12 

77 

1  130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l  •  1 

M I N I  MUM 

D  02DDC14 

MAJOR 

3ASIN:  GREA 

LAKES 

MINOR 

3AS1N:  LAKE 

HURON 

TERM  STREAM;  FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 

LONG 

U.T.M 

.  17  06IB35O.O  S12B60O.0  4      R 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

16306 

4  6 

4  .  60 

71000- 

2300. 

400. 

1B332 

6 

39.70 

1B356 

6  9 

6.30 

52000. 

1800. 

1900. 

183B6 

6 

8.  BO 

5000Q . 

360. 

56 

16412 

6 

50.50 

26000E+I 

7100. 

200. 

19433 

6 

10.  10 

16000E+2 

6600. 

1600. 

18457 

6 

9.60 

15000. 

1  too. 

300. 

18477 

6 

65.30 

25000E*1 

330. 

1  16. 

18503 

6 

23.00 

270006*1 

7300. 

600.   G 

18534 

G 

15.20 

4000. 

750. 

240. 

16564 

4 

7. SO 

4900. 

t100. 

10. 

65.30 

16000E+2 

7200. 

1900. 

21  .87 

65808. ' 

1651 . • 

342.'  U 

4.60 

4000. 

330. 

10. 

STATION  10 


EG  I  ON  05 


SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


03-0133-019-02 

STORET  COOE: 

02 

002 

54  30 

MILEAGE 

133 

70 

805 

3 

1 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

TEMP. 

02 

BOD 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

9.0 

3.5 

8.0 

1  .6 

16.0 

2.7 

21.0 

B.O 

2  4 

1B.0 

8  0 

3.8 

17.0 

8.0 

5  5 

15.0 

5.0 

3.5 

13.0 

8.0 

3  5 

5.0 

10.5 

2.8 

4.0 

6.0 

1  .6 

1.0 

6.2 

21  .0 

10.5 

6.2 

10.7 

7.8 

3  4 

0.0 

5.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTPS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


08 

03 

77 

1720 

24 

04 

77 

1430 

07 

06 

77 

11  15 

OS 

07 

77 

1225 

26 

07 

77 

1800 

16 

ca 

77 

11  10 

06 

09 

77 

1  100 

27 

09 

77 

1130 

18 

10 

77 

1205 

21 

11 

77 

1200 

20 

12 

77 

1130 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  J 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  - 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  104 

0.021 

1  640 

3.40O 

0.023 

0.930 

1550  0 

47.0 

0.078 

0  008 

0  206 

0.840 

0.049 

0.476 

210.0 

31  .0 

0.  102 

0.012 

0.O48 

1  .  ISO 

0.012 

0  341 

844  0 

21  .0 

0.054 

0.007 

0 .  1 B2 

1  .440 

0.020 

0.515 

523.0 

7.  1 

0.096 

0.010 

0.  1B0 

1  .320 

0012 

0.323 

19B.0 

26.0 

0.  104 

0.008 

0.092 

0.860 

0.024 

0.291 

179.0 

29.0 

0  .  044 

0.004 

0.080 

1  .260 

0.017 

0.443 

210.0 

7.7 

0.095 

0.007 

0.  174 

1  .490 

0.013 

0.347 

232.0 

43,0 

0.131 

0.047 

0.520 

1  .700 

0.013 

0.642 

B9.0 

9  6 

0.062 

0.007 

0.262 

0.930 

0.010 

0.902 

254.0 

2t  .0 

0.039 

0.007 

0.470 

1  .250 

0.012 

0.800 

253.0 

13.0 

0.131 

0.047 

1  .640 

3.400 

0.049 

0.930 

1550.0 

47  .0 

0.083 

0.013 

0.351 

1  .424 

0.019 

0.546 

413,9 

23.2 

0.039 

0.004 

0.048 

0.840 

0.010 

0.291 

89.0 

7.  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


06 

03 

77 

1720 

24 

04 

77 

1430 

07 

oc 

77 

1115 

OS 

07 

77 

1225 

96 

07 

77 

1800 

16 

08 

77 

1  t  10 

06 

09 

77 

1  100 

27 

09 

77 

1130 

18 

10 

77 

1205 

21 

11 

77 

120D 

20 

12 

77 

1130 

.3 
.3 
.3 

•3 


MAXtMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

CONO. 

TURB. 

CHL0S1DE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

3800 

18.00 

7  75.0 

275 

5.00 

55.0 

149D 

7.60 

410.  0 

920 

3.  60 

235.  D 

265 

7.20 

54.0 

230 

14.00 

41.5 

310 

2.60 

55.0 

290 

9.60 

63  0 

122 

4.40 

47.5 

358 

14.00 

78.0 

459 

6.40 

108  0 

' 

2800 

IB  00 

77S.O 

684 

a. 40 

174.7 

122 

2.60 

41  .5 

AT  LAB 


20S 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SOUTH  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  11  0.5  MILES  NORTH  OF  SOUTH  RIVER 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02D0009  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


STATION    ID:       03-0133-023-02 

STORE!    CODE:    02 
002 
5-430 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0625800.0  5O782S0.O  4 


REGION    05 


MILEAGE         33.10 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    VR     LMT 


28 

02 

77 

1300 

14 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1230 

06 

06 

77 

1230 

28 

06 

77 

1300 

25 

07 

77 

1530 

14 

08 

77 

1440 

05 

09 

77 

1300 

2S 

09 

77 

1020 

16 

10 

77 

1445 

06 

11 

77 

0645 

27 

11 

77 

1030 

20 

12 

77 

1340 

STN       STN    SAMP      PJ 
OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
iS 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MA* I  MUM 

AVG    0"    GEOM    MN     I  •  > 

MINIMUM 


934 

901 

444 

80 

81 

64 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

1SB16 

6  4 

140.00 

56. 

2. 

L 

2-   L 

18322 

457.00 

20. 

4  . 

L 

4.   L 

16340 

6 

146  00 

10. 

2 

2.   L 

16363 

6 

76  50 

1700. 

10. 

L 

90. 

1837B 

6 

75.50 

600.   G 

300. 

G 

12. 

1B404 

6 

40.90 

5700. 

290. 

30. 

18427 

S 

30.60 

6500. 

140. 

2.   L 

18449 

6 

81  .30 

170. 

12, 

2.   L 

13469 

6 

200. 

10 

L 

2.   L 

18492 

6 

20. 

4. 

L 

B 

18515 

6 

174.00 

380. 

28. 

2.   L 

18538 

6 

239.00 

40. 

2. 

L 

2.   L 

1B5S6 

4 

193.00 

20. 

2. 

L 

2.   L 

457.00 

8500. 

300. 

90. 

150.35 

1 72 . •  U 

12.  - 

E 

A.'     0 

30.60 

10. 

2. 

2. 

aa 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

1  .0 


5. 
17 
SS 
24 
20 
19 

14 

7. 
1  I 
7 


25.0 

12.2 

1.0 


3 
OISS. 
02 
MG/L 

6-5 


6.5 
7.0 
8.0 
6.0 


4. 

10. 

8 

8 


10-0 
7.  t 
4.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .4 
02 
1  .2 
0.6 

0.6 


3.2 
I  .2 
0.2 


MO    OF     SAMPLES 


SAUP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


28  02 

77 

1300 

.3 

14  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1230 

.3 

06  06 

77 

1230 

.3 

28  06 

77 

1300 

.3 

25  07 

77 

1530 

.3 

14  OS 

77 

1440 

.3 

05  09 

77 

1300 

.3 

25  09 

77 

1070 

.3 

16  10 

77 

1445 

.3 

06  1  1 

77 

0645 

.3 

27  11 

77 

1030 

.3 

20  12 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(VI 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.009 

0.001 

0.064 

0.260 

0.003 

0.123 

35.0 

1  .6 

0.026 

0.001 

0  012 

0.290 

0002 

0.218 

29  0 

3.  1 

0.019 

0 . 00 1 L 

0.032 

0.750 

0.005 

0.090 

38  0 

4  6 

0.018 

0.001 

0.046 

0.720 

0.002 

0.02a 

40.0 

6.5 

0.026 

0.001 

0.025 

0.780 

0.004 

0.021 

41  .0 

5.3 

0.024 

0.001 

0.080 

0.740 

0002 

0  028 

40  0 

4.4 

0.033 

0  00 1  L 

0.  170 

0.990 

0.003 

O037 

45  0 

5.6 

0.019 

0.001 

0.110 

0.690 

0.003 

0.032 

45.0 

1  .4 

0.018 

0.001 

0  036 

0.450 

0.003 

O.027 

41  .0 

5.0 

0.018 

0.001 

0.01B 

0.630 

0.003 

0.052 

37.0 

2.6 

0.018 

0.002 

0.002 

0.460 

0.003 

0.032 

30.0 

1  .3 

0.008 

0.001 

0.016 

0.370 

0.003 

0.065 

30.0 

1  .2 

0.010 

O.0O1 

0.032 

0.440 

0.003 

0.103 

33.0 

2.0 

0.033 

0.002 

0.  170 

0.990 

0.005 

0.318 

45.0 

6  5 

0.019 

0.0010 

0.049 

0.582 

0.003 

0 .  066 

37.2 

3.4 

0.008 

0.001 

0.002 

0.260 

0.002 

0.021 

29.0 

1.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTP.5 


2a  02 

77 

1300 

.3 

14  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1230 

.3 

06  06 

77 

1230 

.3 

28  06 

77 

1300 

.3 

25  07 

77 

1530 

.3 

14  oa 

77 

1440 

.3 

05  09 

77 

1300 

.3 

25  09 

77 

1020 

.3 

16  10 

77 

1445 

.3 

06  11 

77 

0645 

.3 

27  11 

77 

1030 

3 

20  12 

77 

1340 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  M'N 

CI 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

52 

1  .40 

1  .3 

41 

1  .  10 

1  .9 

46 

2.20 

2.0 

50 

2.80 

1  .4 

54 

2.60 

2.0 

55 

1  .60 

2.  1 

60 

2.30 

3.1 

67 

1  .50 

7.3 

53 

2.50 

2.2 

52 

2.  10 

3.2 

45 

2.20 

1  .5 

45 

1  .50 

1  .6 

47 

1  .30 

1  .5 

67 

2.80 

7.3 

51 

1  92 

2.4 

41 

t.  10 

1  .3 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LA  VASE  RIVER 

AT  MOUTH  NORTH  BAY 

RIVER    F  (m  GAUGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 


OS 

03 

77 

I75S 

24 

04 

77 

150O 

'0 

05 

77 

1610 

06 

06 

77 

1120 

IB 

06 

77 

1  155 

."5 

07 

77 

1410 

14 

OB 

77 

1625 

05 

09 

77 

1  120 

2S 

09 

77 

091S 

16 

10 

77 

1330 

06 

11 

77 

0930 

37 

11 

77 

0915 

20 

12 

77 

1330 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  I 

MINIMUM 


STATION 

10:   03-0133-024-02 

0  02D00T3 

MAJOR 

JASIN;  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:   LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAV:  FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 

54  30 

LONG 

U.T.M 

17  062'65C 

.0  5122100 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0' 

20 

934 

901 

444 

ao 

Bl 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  , 

PSEUD 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COLI FOR* 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18307 

4 

6 

5.60 

SDO. 

B 

40. 

0.0 

5-0 

l  6 

1  8333 

6 

BB  20 

8.0 

1  .4 

I833B 

6 

19.70 

500. 

110. 

4. 

5.0 

5.6 

18361 

6 

6.70 

210. 

6. 

2B. 

17.0 

4.0 

18376 

6 

2  20 

600.   G 

300 .   G 

8. 

25  0 

7.0 

3.6 

16402 

E 

36.60 

300. 

140 

84 

28.0 

S.O 

1  .2 

16425 

6 

3.30 

940. 

10.   L 

4 

22.0 

7.0 

1  .8 

18447 

6 

6.30 

130. 

30. 

76. 

19.0 

5.0 

3.5 

18467 

6 

27.30 

1300. 

120. 

10. 

13.0 

5.0 

2.4 

18490 

6 

52.50 

500. 

20. 

10. 

8.0 

9.5 

2.0 

18513 

6 

30.  70 

200. 

10.   L 

8 

10.0 

io.o 

2  2 

18536 

4 

6 

22.20 

500. 

30. 

44. 

t.O 

7.0 

1  2 

18554 

4 

18.00 

2500. 

4. 

2. 

1.0 

0.9 

88  20 

2500. 

300. 

84 

2a,  o 

10.0 

5.6 

24.56 

4B9.*  U 

28.  •  € 

14.* 

13.1 

7.  1 

2.4 

2.20 

130. 

4. 

2. 

0.0 

5.0 

0.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


06 

03 

7? 

1755 

24 

04 

77 

1500 

10 

OS 

77 

1610 

06 

06 

77 

t!20 

28 

OS 

77 

1155 

25 

07 

77 

1410 

14 

OB 

77 

1625 

05 

09 

77 

1120 

■:  5 

09 

77 

0915 

16 

10 

77 

1330 

06 

11 

77 

0930 

27 

11 

77 

0915 

20 

12 

77 

1230 

MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MM  I  * ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

RFACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.055 

0.0(3 

1  300 

2.570 

0.052 

3  OOO 

174  0 

11  .0 

0,  040 

0.007 

0 .  1  30 

0.B40 

0.014 

0  321 

76  0 

11  .0 

0.056 

0.003 

0.024 

1  .  150 

0.019 

0  781 

109.0 

11  .0 

0.054 

0.005 

0.235 

1  .320 

0  020 

0  940 

109  0 

11  .0 

0.052 

0.005 

0  480 

1  .660 

0.090 

2  610 

120.0 

8.8 

0.032 

0  002 

0  062 

0.900 

0.003 

0  077 

92.0 

11  .0 

0  028 

0.001 

0.043 

0.630 

0.003 

0  027 

71  .0 

9.3 

0  051 

0.009 

0.  156 

1  .  480 

0.040 

0.760 

104  0 

7.9 

0.065 

0.015 

0.  130 

1  .440 

0.019 

0  391 

83  0 

9.8 

0.055 

0.006 

0.  128 

1  .580 

0.012 

0.438 

95.0 

11.0 

0.018 

0  004 

0.096 

0.510 

0.0!  1 

0  384 

85.0 

3.1 

0.039 

0  019 

0.29B 

1  .  160 

0.010 

0.375 

86.0 

6.8 

0.043 

0.010 

0.320 

1  .330 

0.014 

0  645 

86.0 

6.8 

0.065 

0.019 

1  .300 

2.670 

0.090 

2.61D 

174  .0 

1  1  .0 

O.O'-lS 

O.OOB 

0.263 

1  .267 

0 .  024 

0.75D 

99.6 

9.  1 

0.018 

0.001 

0.024 

0.510 

0.003 

0.027 

71  .0 

3.1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STV  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


06  03 

77 

1755 

.3 

24  04 

77 

1500 

.3 

10  05 

77 

1610 

.3 

06  06 

77 

1  120 

.3 

28  06 

77 

1  155 

3 

25  07 

77 

1410 

.3 

14  08 

77 

1625 

.3 

05  09 

77 

1120 

3 

2  5  09 

77 

0915 

.3 

16  10 

77 

1330 

3 

06  11 

77 

0930 

.3 

27  11 

77 

0915 

.3 

20  13 

77 

1330 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*  1 

M I H I  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

250 

9.20 

37.5 

100 

6.40 

11.0 

14B 

6.20 

1B.5 

152 

7.60 

15.5 

170 

4.60 

18.0 

124 

4.40 

(0.5 

95 

4.20 

4.4 

148 

4  BO 

17.5 

120 

6.50 

15.0 

130 

7.40 

15.0 

126 

4.70 

11.5 

122 

6.40 

13.5 

121 

6.20 

13.5 

250 

9.20 

37.5 

139 

6.05 

15.5 

95 

4.20 

4.4 

NO  OF  SAVPLES 


144 


B. OH/  SITE:  CHIPPEWA  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  GOLF  CLUB  ROAD  NORTH  BAT 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   03-0133-025-02 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  TR  LMT 


STN.   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


03  01 

77 

0910 

.3 

12  04 

77 

0930 

.3 

1  1  OS 

77 

1200 

.3 

05  06 

77 

1530 

.3 

29  06 

77 

0950 

.3 

20  07 

77 

1310 

.3 

10  OS 

77 

1  140 

.3 

31  OB 

77 

1  130. 

.3 

25  09 

77 

1315 

.3 

16  10 

77 

1930 

3 

06  M 

77 

1000 

.3 

27  11 

77 

1440 

3 

20  12 

77 

•1  130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •) 

MINIMUM 

in  d«' 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  FRENCH  RIVER  MAIN  CMANNEL 

5430 

LONG 

U.T. 

M.  17  06I925C 

.0  5133300 

.  0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

136 

80 

934 

901 

444 

ao 

Bl 

84 

86 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  cfs     tdtal 

FECAL 

M  f 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-  DA^ 

NO 

CO LI FORM 

COLIfORM 

ENTEt 

. 

MPA 

TEMP  . 

02 

KUU 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEO  C 

MG/L 

MG/L 

1B619 

4 

190. 

4    L 

4. 

L 

0.0 

12.0 

1  .0 

1B315 

6 

20. 

2. 

2 

L 

5.0 

1  .  0 
1  .0 

16342 

10100. 

300. 

2 

L 

16360 

6 

260. 

22. 

20 

17.0 

3  .  2 

1B3B0 

t 

600.   G 

300.   G 

300 

G 

19.0 

3.0 

3  0 

16399 

6 

30000. 

4GC 

6 

25  .0 

8.0 

3.2 

I  8422 

6 

6000. 

420 

312 

17  o 

9.0 

2  .2 

1S444 

E 

1000.   L 

22 

28 

16.0 

9.0 

2  2 

18473 

6 

1200. 

8. 

34 

12.0 

7.0 

2.2 

16496 

L 

2700. 

50. 

10 

8.0 

6.0 

1  .0 

1  651  9 

6 

300. 

10. 

10 

8.0 

7.0 

1  .4 

18542 

4  6 

300. 

4.   L 

2 

L 

3.0 

6.0 

0.6 
1  .2 

18560 

4 

170. 

4. 

4. 

1  .0 

30000. 

430 

312. 

25.0 

12.0 

3  2 

815. •  E 

27.-  E 

12- 

E 

10.9 

7.4 

1  .8 

20. 

2. 

2 

0.0 

3.0 

0.6 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  OTE  HOUR 

DY  MO  YR  LMT 


03 

01 

77 

0940 

1  2 

04 

77 

0930 

1  1 

05 

77 

1200 

05 

06 

77 

1530 

29 

06 

77 

0950 

20 

07 

77 

1310 

10 

OS 

77 

1  140 

31 

OS 

77 

1130 

25 

09 

77 

1315 

16 

10 

77 

1930 

06 

1  1 

77 

1000 

27 

11 

77 

1440 

20 

12 

77 

1  130 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
3 

3 
3 
3 
-3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


VAX  I  MUM 

AUG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.002 

0  580 

0  890 

0  004 

0  461 

1S9  0 

2  7 

0.  176 

0  003 

0.432 

1  .260 

0  005 

0  385 

267.0 

212  0 

0.015 

0  002 

0  244 

0.740 

0  008 

0  647 

96.0 

5.0 

0.010 

0  001 

0.  106 

0.500 

0.  007 

0  493 

108  .0 

3  5 

0.010 

0  003 

0  334 

0.880 

0  .  004 

0.156 

53.0 

4  2 

0.037 

o  Ooa 

0.194 

0.830 

0.014 

0.316 

132.0 

15.0 

0  032 

0.014 

0  056 

0  BBO 

0.013 

0  467 

97  .0 

5.5 

0.021 

0  004 

0  152 

1  100 

o.oio 

0  365 

80.0 

7.9 

0.014 

0.003 

0.040 

0.620 

0.007 

0  513 

80.0 

2.4 

0.016 

o.oot 

0.110 

0.740 

0.005 

0.665 

75.0 

3.4 

(J.018 

0  .  002 

0  082 

0.510 

0.006 

0.619 

73.0 

3.4 

0.055 

O.O05 

0  .  2 1  B 

0.910 

0  006 

0.720 

B7  .0 

6.2 

0.012 

0.001 

0  500 

1  .  520 

0.005 

0.846 

96.0 

2.2 

0.  176 

0.014 

0.5B0 

1  .520 

0.014 

0.84B 

267  .0 

212.0 

0.033 

0.004 

0.234 

0.875 

0.007 

0.512 

107  .9 

21  .0 

0.010 

0.001 

0.040 

0.500 

0.004 

0.  156 

53.0 

2.2 

13 


13 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


03  01 

77 

0940 

.3 

12  04 

77 

0930 

.3 

11  05 

77 

1200 

.3 

05  06 

77 

1530 

.3 

2  9  06 

77 

0950 

.3 

20  07 

77 

1310 

.3 

10  08 

77 

1  140 

.3 

31  OB 

77 

1130 

.3 

25  09 

77 

1315 

3 

16  10 

77 

1930 

.3 

06  11 

77 

1000 

.3 

27  11 

77 

1440 

.3 

20  12 

77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AUG  OR 

GEOM  MN 

t  •  ) 

M  1 N 1  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

JOB 

25 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

240 

5.50 

35.5 

85 

34,00 

B.5 

140 

2.40 

16.5 

160 

2.80 

20.0 

73 

3.  50 

1  .B 

160 

4.40 

21  .5 

140 

3.60 

17.5 

112 

12.00 

12.5 

1  IB 

2.00 

14.5 

11  1 

2.  30 

14,0 

107 

2.60 

12.0 

124 

5,40 

15.0 

144 

2.90 

16.5 

240 

34  00 

35.5 

133 

6.42 

15.  B 

73 

2.  00 

1  .8 

NO  OF  SAVPLES 


13 
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B.O.W./  SITE:  STURGEON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAN  FROM  HIGHWAY  NO  17 

STATION  TVPE:  RIVER 


STATION  ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  MAIN  CHANNEL 


U.T.M.  17  0582000.0  51 35000.0  4 


REGION  05 


03-0133-018-02 
STORET  CODE: 


02 
002 
54  30 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


06 

03 

77 

15*5 

13 

04 

77 

1200 

09 

05 

77 

1230 

06 

06 

77 

1930 

05 

07 

77 

2010 

25 

07 

77 

1200 

15 

oa 

77 

2020 

OS 

09 

77 

1510 

2S 

09 

77 

1445 

17 

10 

77 

1125 

07 

11 

77 

1240 

2B 

1t 

77 

1235 

26 

12 

77 

1100 

934 
SAMPLE 

MO 


1830! 
18320 
18337 
18367 
18390 
1B403 
16429 
16453 
1  B4  76 
1  8499 
18532 
18545 
18567 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


ENTER. 
MF/lOOML 


BB 
PSEUO. 
MPA 
MF/lOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 


4. 
17, 
23 

32 
19 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 


7.0 
7.0 
5.0 

9.0 
9.0 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  "  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


170. 

6. 

2. 

170.' 

6.  • 

2. 

170. 

e. 

2. 

23.0 
10.8 

1.0' 

11 


9.0 
7.5 
5.0 


9.0 
3.3 
0.6 

13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 


06 

03 

77 

1545 

13 

04 

77 

1200 

09 

05 

77 

1230 

06 

06 

77 

1930 

OS 

07 

77 

2010 

25 

07 

77 

1200 

15 

08 

77 

2020 

05 

09 

77 

1510 

25 

09 

77 

1445 

17 

10 

77 

1125 

07 

11 

77 

1240 

28 

11 

77 

1235 

26 

12 

77 

1100 

VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' | 

M I N ] MUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.001 

0.048 

0.  190 

0.002 

0.073 

51  .0 

2.2 

0,024 

0.002 

0.002 

0.300 

0.003 

0.  102 

56.0 

>0.0 

0.017 

0.005 

O.OOB 

0.470 

0.002 

0.048 

49.0 

E.B 

0.011 

0.001 

0.002L 

0.280 

0.002 

0.013 

57.0 

4.9 

0.022 

0.003 

0.008 

0.920 

0.002 

0.005L 

65  0 

S.  1 

O.02O 

0.002 

0.002L 

0.350 

0.002 

0.013 

El  .0 

8.7 

0.033 

0.D02 

0.002L 

0.500 

0.007 

0.005L 

63  0 

7.7 

0.  700 

0.640 

0.002L 

O.6B0 

0.002 

0.005L 

49.0 

3.8 

0  013 

0.003 

0.022 

0.490 

0.004 

0.011 

43.  0 

3.9 

0.0'S 

0.001 

0.006 

0.550 

0.003 

0.022 

46.0 

3.2 

0.018 

0.002 

0.002L 

0.340 

0.003 

0.02B 

4B.0 

4.3 

0.022 

0.005 

0.018 

0.390 

0.003 

0.010 

48.0 

3  8 

o.oto 

0.001 L 

0.020 

0.250 

0.002 

0.040 

45.0 

1  .4 

0.  700 

0.640 

0.04B 

0.920 

0.007 

0.102 

65.0 

10.0 

0.071 

0.0510 

0  .  0 1  1  D 

0.439 

0.003 

0 .0290 

52.4 

5.1 

o.oio 

0.001 

0.002 

0.  190 

0.002 

0.005 

43.0 

1  .4 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 

•3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


06 

03 

77 

1545 

1  3 

04 

77 

1200 

09 

OS 

77 

123D 

06 

06 

77 

1930 

05 

07 

77 

2010 

25 

07 

77 

1200 

15 

oa 

77 

2020 

05 

09 

77 

1510 

25 

09 

77 

1445 

17 

10 

77 

1125 

07 

11 

77 

1240 

2B 

1  t 

77 

1335 

26 

12 

77 

1  100 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMA? Ih 

UMHOS 

UNITS 

73 

1  .00 

69 

4.40 

63 

3.20 

BO 

2.60 

B9 

3.50 

SO 

4.20 

85 

3.80 

69 

2.00 

so 

2.00 

67 

2.70 

63 

3.  10 

68 

2.  10 

63 

1  .20 

B9 

4.40 

72 

2.  75 

60 

1  .00 

16         56 

CHLORIDE 
MG/L 


1  .8 
1  .3 


1  .6 
1  .  1 
t  .3 
1  .5 
1  .3 
1  .5 
1  .5 
1  .4 
1.1 


1  .8 

1  .3 
1  .0 


59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.5 

IS 

7.14 

0.210 

1  .0 

15.0 

3.0 

13 

6.97 

0.400 

7.0 

2.0 

1  1 

7.  14 

0  .22  0 

9.0 

14.0 

2.7 

19 

7.51 

0  310 

13  0 

4.5 

21 

7,04 

0  110 

16  0 

2.4 

19 

7.39 

0.230 

14  0 

15.0 

7.3 

22 

6.91 

0.290 

32  0 

14.5 

7.1 

IS 

6.50 

0.260 

2  0 

14.0 

2.8 

14 

6.68 

0.430 

1  .0 

3  8 

13 

7.  IB 

0.330 

BO 

4.5 

15 

6. 84 

0.250 

9.0 

13.0 

4.5 

14 

6.63 

0.220 

SO 

15.5 

15 

J.  25 

0.150 

1  OL 

15.5 

7.3 

22 

7.51 

0.430 

32  0 

14  4 

3.9 

16 

7.01 

0.262 

9.10 

13.0 

2.0 

11 

6.50 

0.110 

1  .0 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


06 

03 

77 

1545 

13 

04 

77 

1200 

09 

05 

77 

1230 

06 

06 

77 

1930 

05 

07 

77 

2010 

25 

07 

77 

1200 

15 

OB 

77 

2020 

05 

09 

77 

1510 

25 

09 

77 

1445 

17 

10 

77 

1  125 

07 

11 

77 

1240 

28 

11 

77 

1235 

26 

13 

77 

1  100 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  M%  I  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

18.0 
23.0 
21  .0 
30.0 
28.0 
34.0 
29.0 
28.0 
24.0 
25.0 
26.0 
23.0 


34.0 
25.8 
18.0 


72 
TDTAL   TOT 
CALCIUM      N 
MG/L 

4.00 
6.20 
5.60 


6.00 


B.OO 
6.04 
4.00 


74 

6B 

67 

66 

47 

.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

ESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.05 

10 

1  .90 

50 

1  .75 

30 
30 
30 

IS 

2.J5 

60 
60 
70G 
50 

SO 

1  .75 

40 

40 

2.35 
1  .94 
1  .75 


70 

4IU 

10 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

10 

0.001L 

30 

0.001L 
0.001L 

41 

0,001 
0,001 

42 

0.001L 

43 

0.001 

47 

0 . 001 L 
0.003 

0  .  002 

14 

0.0O1 

47 

0.003 

32 

0  001D 

10 

0.001 

146 


SAMP  BTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  9HG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OG  03 
13  04 
09  05 
06  06 
05  07 
25  07 
15  OS 
05  09 

25  09 
17  10 
28  1  1 

26  12 


77  1545 
77  1200 
7  7  1230 
77  1930 
77  2010 
77  1200 
77  2020 
77  1510 
77  1445 
77  1125 
77  1235 
77  1100 


.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 


VAX  I  MUM 

»VG  OR  GEOM  MN  I'l 

MINIMUM 


235        203        221 
TOTAL     TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L      MG/L      MG/L 


225 

229 

215 

•249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.010L 

0.060 

O.OlOL 

0.010L 

O.OlOL 

0.040 

O.OlOL 

0.010 

O.OlOL 

0.030 

0.040 

0,0101 

O.OlOL 

0.030 

D.010L 

0.020 

0.0201, 

0.020 

0.O20L 

0.010L 

0.030L 

0.020L 

0.020L 

0.220 

0  030L 

0.070 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.020 

0.020 

0.030L 

0.040 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0  .  1  30 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.  110 

0.020L 

0.220 

0.030 

0.  130 

0.040 

0.0320 

0.022D 

0.0520 

0.019D 

0.010 

0.010 

0.020 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  03 

77 

1545 

.3 

13  04 

77 

1200 

3 

09  05 

77 

1230 

3 

06  06 

77 

1930 

3 

05  07 

77 

2010 

.3 

25  07 

7? 

1200 

.3 

15  08 

11 

2020 

.3 

05  09 

77 

1510 

.3 

25  09 

77 

1445 

.3 

17  10 

77 

1  125 

.3 

28  1  1 

77 

1235 

.3 

26  12 

77 

1100 

.3 

MAMMuM 

avg  OR 

GEOM  MN 

1  ■! 

MINIMUM 

272 

217 

451 

452 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GHOSS-A- 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

MG/L 

MG/L 

0  01  L 

0.01  L 
0.01  I 
0.01  i. 
0.03  L 
0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 

PCI/L 

PCI/L 

0.03 
0.02  0 
0.01 


453       454 

GROSS-A-  GROSS-B- 
UNDISS      DISS 
PCI/L      PCI/L 


455  456 

GROSS'S"  URANIUM 

UNDISS  238 

PCI/L  UG/L 


460 

461 

ESIUM 

COBALT 

-137 

60 

PCI/L 

PCI/1 

NO  OF  SAMPLES 


10 


BOW./  5ITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


WANAPITE1  RIVER 

AT  UR1DGE  IN  ST.  CLOUD 

RIVER    FLOW  GAUC 


LAT 


STN   ST\  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  01 

77 

0900 

.3 

06  02 

77 

oe30 

,3 

06  03 

77 

092b 

.3 

03  04 

77 

0900 

.3 

03  05 

77 

1730 

.3 

10  06 

77 

1700 

.3 

06  07 

77 

1705 

.3 

03  08 

77 

1600 

.3 

09  09 

77 

0830 

.3 

08  10 

77 

0900 

.3 

06  11 

77 

0825 

.3 

04  12 

77 

0800 

AVG  OR 

MAX 
GEOM  MN 

.3 

I  MUM 
1  "  1 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8R3  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  01 

77 

0900 

.3 

06  02 

77 

0830 

.3 

06  03 

77 

0925 

.3 

03  04 

77 

0900 

.3 

03  05 

77 

1730 

.3 

10  06 

77 

1700 

.3 

06  07 

77 

1705 

.3 

03  oa 

77 

1600 

.3 

09  09 

77 

0830 

.3 

08  10 

77 

0900 

.3 

06  11 

77 

0S25 

.3 

04  12 

77 

0800 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  1 

MINIMUM 

STATION 

ID:   03-0134-001-02 

0 

0  020B005 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TtRM  STREAM:  FRENCH  RIVER  WEST  CHANNEL 

5500 

LONG 

U.T.M 

17  0515315.0  5137600.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

45.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFOHM 

COLITORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19410 

46  8 

775.00 

0.0 

12.0 

0.6 

19453 

4  6  6 

660  00 

40. 

A. 

6. 

0.0 

1  l  .0 

0.6 

19493 

4  6  8 

1 190.00 

96. 

8. 

4. 

0  0 

12-0 

0  6 

19543 

3  6  8 

2710.00 

4. 

2.   L 

6. 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

19599 

6  8 

3330. OD 

0.16 

2.   L 

2.   L 

3.0 

120 

0.8 

19649 

6  8 

305.00 

14.0 

11.0 

0.8 

19699 

6  8 

B75.O0 

32. 

10. 

20. 

17.0 

12.0 

O.B 

19749 

6  8 

597.00 

16.0 

1  I  .0 

0  .6 

19788 

6  8 

873.00 

15.0 

120 

0.4 

19849 

6  B 

1  3 1 0 . 00 

10.0 

12.0 

0.2 

19899 

6  8 

1590.00 

152. 

2. 

16. 

6.0 

12.0 

0.6 

1  9946 

6  e 

1860.00 

1  .0 

1  1  .0 

0.2 

3330.00 

152. 

10. 

20. 

17.0 

12.0 

1  0 

1339.5B 

27. B- 

4.  "  D 

1.'    0 

6.8 

1  l  .6 

0.6 

305.00 

0.  16 

2. 

2. 

0.0 

11.0 

0.2 

12 

« 

6 

6 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FI  LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CAICUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJEtDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0  036 

0.  190 

0.001 

0.  169 

64.0 

2  3 

0.006 

0.001 

0  016 

0.  160 

0.001 

0.  194 

64  .0 

1  .6 

O.OCB 

0.003 

0  020 

0.  160 

0  001 

0.  104 

62.0 

3.3 

0.024 

0.005 

0  056 

0.350 

0  002 

0  263 

82.0 

23  0 

0.017 

0.001 

0.012 

0.23 

0.001 

0  199 

75. 

23. 

0.014 

D.002 

0.036 

0.260 

0.002 

0.113 

73.0 

4  .9 

o ,  ooa 

0  002 

0.010 

0  260 

0.003 

0  087 

70.0 

5.2 

O.082 

0.004 

0.036 

0.320 

0.004 

0  126 

87  .0 

15.0 

0  009 

0 . 00 1 L 

0.018 

0.30 

0.004 

0.066 

71  . 

5.9 

0.009 

0.001 

0  020 

0  25 

0.003 

0.  122 

61  . 

4.8 

6.011 

0.002 

o.oia 

0.23 

0.002 

0.  156 

71  . 

7.0 

0.008 

0.001 

0.040 

0.27 

0.003 

0.289 

65 

5.2 

0.083 

0 .  005 

0.056 

0.350 

0.004 

0.289 

87.0 

23.0 

0.017 

0.0020 

0.027 

0.248 

0  002 

0.  15a 

70.4 

8.4 

0.005 

0.001 

0.010 

0.  160 

0.001 

0.066 

61  . 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


147 


CONT ' D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
.3 

•  3 

.3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

•  3 
■3 


09 

01 

77 

0900 

56 

02 

77 

08  30 

06 

03 

77 

0925 

03 

04 

77 

0900 

03 

05 

77 

1730 

10 

06 

77 

1700 

06 

07 

77 

1705 

03 

09 

77 

1600 

09 

09 

77 

0E3O 

08 

10 

77 

0900 

OS 

11 

77 

0825 

04 

12 

77 

0800 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

97 

95 

90 

91 

79 

106 

100 

109 

98 

85 

98 

93 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN      MG/L 
UNITS 


59 
SULPHATE 


1  .50 
I  .00 
T  .40 
8.  BO 
5.6 
1  .50 


1  .5 
1  .3 
2.9 
1  .9 
1  .2 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


22 

22. 
20 
24 
17 
24 
24 
27 
25 
22 
25 
24 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

phenols 
ug/l 

2.0 
1  .0 
1  .OL 

1  .OL 
1  .  L 
1  .OL 
2.0 

1  .0 

2. 

3. 

1  . 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


10B 
95 
79 

12 


8.80 
3.45 
1  .00 

12 


2.9 
1  .6 
0.7 

12 


27.5 
23.2 
17. 5 


3. 
1  .5D 

1  .0 

11 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
■  3 

■3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 


09 

01 

77 

0900 

06 

02 

77 

0830 

06 

03 

77 

0925 

03 

04 

77 

0900 

03 

05 

77 

1730 

10 

06 

77 

17O0 

06 

07 

77 

1705 

03 

08 

77 

16O0 

09 

09 

77 

0830 

oe 

10 

77 

0900 

06 

1  1 

77 

0825 

04 

12 

77 

0300 

76 
CALCUL 

HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


BB 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

HA2EN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTSBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


001 

001 

001 

001 

002 

001 

001 

0.001 

0.003 

0.001 

0.001 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I • I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


9.00 

2.50 

9.00 

2.50 

9.00 

2.50 

0.003 
0.001 
O.OOt 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09 

01 

77 

0900 

06 

03 

77 

0830 

06 

03 

77 

0925 

03 

04 

77 

0900 

03 

05 

77 

1730 

10 

06 

77 

1700 

oe 

07 

77 

1705 

03 

OB 

77 

1600 

09 

09 

77 

0830 

08 

10 

77 

0900 

06 

11 

77 

0825 

04 

12 

77 

0800 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 


235       203 
TOTAL     TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

O.020 

O.OIOL 

O.OIOL 

D.050 

O.OIOL 

0.010L 

0.030 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OBO 

0-010L 

0.12 

0.02 

0.02  L 

0.020 

0.030 

O.OIOL 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.12 

0.080 

0.030 

0.025D 

0.043 

0.019D 

0.010 

0.020 

0.010 

215  249 

TOTAL  TOTAL 
CADMIUM       ZINC 
MG/L      MG/L 


201  238        60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


0.020 

0.050 

0.020L 

0.018 

0.050 

0.030 

0.018 

0.040 

0.02O 

0.0B8 

0.250 

0.01 

0.020 

0.06 

0.040 

0.D22 

0.  100 

0.050 

0.022 

0.03D 

0.020L 

0,054 

0.200 

0.02  L 

0.D33 

0.13 

0.02 

0.024 

0.14 

0.02 

0.032 
0.039 

0.22 

0.050 

0.08B 

0.250 

0.02SD 

0.034 

0.115 

0.01 

0.018 

0.030 

NO  OF  SAMPLES 


H 


II 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


WANAP1TEI  RIVER 

HIGHWAY  17  IN  WAHNAP1TAE 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


16  01 

77 

1425 

.3 

13  02 

77 

1240 

.3 

21  03 

77 

1840 

.3 

17  04 

77 

1400 

.3 

15  05 

77 

1430 

.3 

12  06 

77 

1350 

.3 

12  07 

77 

1420 

.3 

14  OS 

77 

1340 

.3 

14  09 

77 

1330 

.3 

10  10 

77 

1400 

.3 

13  11 

77 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  •  | 

MINIMUM 

STATION 

ID:   03-0134-002-02 

TAE 

MAJOR 

BASIN;  GREAT 

LAKES 

STORI 

02 

MIMOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  FRENCH  RIVER  WEST  CHANNEL 

5500 

LONG 

U.T.M.  17  051670C 

.0  5147999 

■  0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

55. 

934 

901 

444 

BO 

B1 

84 

BB 

B05 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F.     PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER.        MPA 
MF/100ML   MF/100ML 

TEMP. 
DEG  C 

02 
MG/L 

19442 

4 

6 

e 

0.0 

11  .0 

19^34 

4 

6 

B 

584. 

2 

L 

22. 

0.0 

12.0 

19529 

3 

6 

B 

16. 

2. 

L 

2. 

L 

0.0 

11  .0 

19584 

e 

B 

20. 

2. 

L 

2. 

L 

2.0 

12.0 

19S35 

6 

3 

24. 

2. 

L 

2. 

L 

11.0 

12.0 

19684 

6 

B 

296. 

2 

L 

2. 

L 

15.0 

B.O 

19735 

6 

8 

20. 

6. 

300. 

G 

17.0 

13.0 

19735 

6 

8 

140. 

16. 

4. 

14.0 

13.0 

19835 

6 

8 

4a. 

16. 

a. 

12.0 

12-0 

198B5 

6 

8 

BO. 

40. 

56. 

10.0 

13.0 

19935 

6 

e 

68. 
584. 

2. 
40. 

L 

6. 
300. 

■ 

2.0 
17.0 

13.0 

ta.o 

63.  * 

5.» 

D 

a.* 

E 

7.5 

1  1  .8 

16. 

2. 

1. 

0.0 

8.0 

1 

DAY 

BOO 

MG/L 


4,0 

0.8 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


148 


SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP 
DY    MO    ¥H    LMT         DISt    BRC   DEPTH 
FEET  MTRS 


Pj 


16  01  77  M25 

13  02  77  1210 
21  03  77  1B40 

17  04  77  1*00 
15  05  77  1430 
12  06  77  1350 

12  07  77  1420 

14  08  77  1340 
14  09  77  1330 
1.0  10  77  1400 

13  11  77  1330 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
3 
3 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  i  DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/t. 

0.013 

0.012 

0.014 

0.570 

0.005 

0.315 

205.0 

6.5 

. 

0.017 

0.003 

0.334 

0.950 

0.029 

8.970 

1493.0 

9.2 

0.022 

0.001 

0.014 

0.380 

0.001 

0    249 

64.0 

3.8 

0.011 

0.003 

0.018 

0.220 

0.002 

0.  138 

61  .0 

6.4 

0.011 

0.005 

0    082 

0.  190 

0.003 

0.  187 

65.0 

T3.0 

0    016 

0.001 

0.D16 

0.220 

0.002 

0.073 

64.0 

5.4 

0.017 

0.002 

0.016 

0.210 

0.002 

0.2C8 

105.0 

14.0 

0.019 

O.OOU 

0.022 

0.280 

0.003 

0.  1C7 

61  .0 

2.  1 

0.01S 

0.001 

0.012 

0.21 

0.002 

0.118 

149. 

3.7 

0.010 

0.001 

0.010 

0.24 

0.002 

0.098 

72. 

13. 

MAXIMUM 
Ave  OR  GEOM  Ms  I' 
M I N I MuM 


0.022 

0.012 

0.334 

0.950 

0.029 

B.970 

1493.0 

0.015 

0.003D 

0.054 

0.347 

0.005 

1  .046 

233.9 

0.010 

0.001 

0.010 

0.  190 

0.001 

0.073 

61  .0 

14.0 
7.7 
2.1 


NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU       COND . 

DY  MO  IfR  LMT    OIST  8«G  DEPTH  25C 

FEET        MTRS  UMHOS 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT     LAS 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


16  01  77  1425 

13  02  77  1240 
21  03  77  1840 

17  04  77  1400 
15  05  77  1430 

12  06  77  1350 
12,07  77  1420 

14  08  77  1340 
14  09  77  1330 
10  10  77  1400 

13  11  77  1330 


.3 

.3 

,3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 


305 
3200 
96 
37 
BO 
90 

140 
92 
B8 
91 


80 
80 

40 
30 

20 
60 


12.00 
2  20 
1  .5 
4.6 


32.0 
810.0 
1  .2 
1  .2 
0.7 
0.9 
0.  B 


1  .  I 
1  .D 


4.0 
I  .OL 
1  .OL 
2.0 
1  .OL 
3.0 
1  .0 
1  . 
2. 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  ■  I 

MINIMUM 


3200 

427 

60 


12.00 
3.64 
1  .30 


810.0 

77.4 

0.7 


55.0 
24.9 
19.0 


4.0 
1  .BO 
1  .0 


HO  OF  SAMPLES 


10 


10 


1 1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRJ  DEPTH 
FEET        MTRS 


16  01  77  1425 

13  02  77  1240 
21  03  77  1840 

17  04  7  7  14O0 
15  05  77  1430 
12  06  77  1350 

12  07  77  1420 

14  OB  77  1340 
14  09  77  1330 
10  10  77  1400 

13  11    77  1330 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MM    (  •  ) 

MINIMUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

Organic 

HAZEN 

K 

NA 

C   AS  c 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTBBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.002 

O.OOS 

0  .001 

0.001 

0.001 

0 .  002 

0.001 

0.001L 

0.001 

0.001 

0.001 

0.008 

0.002D 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

:! 

.3 

.3 
.3 

.3 


16 

01 

77 

1425 

13 

02 

77 

1240 

21 

03 

77 

1840 

17 

04 

77 

1400 

IS 

05 

77 

1430 

12 

06 

77 

1350 

12 

07 

77 

1420 

14 

OS 

77 

1340 

14 

09 

77 

1330 

10 

10 

77 

1400 

13 

11 

77 

1330 

235       203 
TOTAL     TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IROMJUM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.OIOL 

0.  120 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.  ISO 

0.040 

0.010 

0.040 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.040 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020 

0.010L 

0.020 

0,050 

0.010L 

0.020L 

0.O1D 

0.020L 

O.OIOL 

0.030 

0.030L 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.020 

0.150 

0.040 

0.0  ISO 

0.053 

0.021D 

0.010 

0.010 

0.010 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


24  9 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.D1B 

0.860 

0.400 

0.04B 

0.030 

0.040 

0358 

0.110 

0.040 

0.0S6 

0.  150 

0.020 

0    014 

0   02  0 

0.010 

0.019 

0.O40 

0,030 

0.030 

0.020L 

0.030 

0.017 

0.040 

0.02    L 

0.021 

0.02    L 

0.02 

0.022 

0.08 

0.02 

0.020 

o.oa 

0.400 

0.358 

0.860 

0.060D 

0.057 

0.136D 

0.010 

0.014 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


149 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CONISTON  CREEK 
HIGHWAY  17  CONISTON 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID:   03-0134-005-02 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

FRENCH  RIVER  "EST  CHANNEL 


STORET  CODE: 


02 

002 

5500 


U.T.M.  17  0512100.0  5148750. 0  4 


REGION  05 


MILEAGE    55.00 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


21  03 

77 

IE50 

.3 

17  04 

77 

1  155 

.3 

15  05 

77 

1225 

,3 

12  06 

77 

1  1  25 

.3 

12  07 

77 

1200 

.3 

14  OS 

77 

1130 

.3 

14  09 

77 

1  145 

.3 

10  10 

77 

1  145 

.3 

13  11 

77 

1130 

.3 

1  1  12 

77 

1145 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  (•) 
M I N 1 MUM 

934 

SAMPLE 
MO 


19525 
19580 
19631 
19680 
19731 
197FJ1 
19831 
19881 
19931 
19977 


901 
SCD 


444 
FLOW   CFS 


3  6 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

E  S 

G  S 

6  e 

6  8 


80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

24. 

S. 

20. 

4000. 

64. 

24. 

130. 

252. 

120. 


81 
FECAL 
COL] FORM 
MF/1Q0ML 


2. 
2. 
2. 

16 

E 

2. 
10. 

2. 

4. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


2. 

2. 

2. 
12. 
22. 

2- 
220. 

2. 

4. 


4000. 

16. 

220. 

77.' 

4.  »  D 

G. 

B. 

2. 

2. 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF  /  1 0OM  L 


60S 
WATER 

temp. 

DEG  C 


17.0 
8.4 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.0 
B.O 
80 


9.0 
7.7 

7.0 


1 
5 -DAY 
600 
MG/L 


8.0 
1  .7 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


21  03  77  1650 
17  04  7  7  1155 
15  05  77  1225 
12  06  77  1125 

12  07  77  1200 

I  4  08  77  11 3D 
14  09  7  7  1145 
10  10  77  1145 

13  11  77  1130 

II  12  77  1145 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

015S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMO N  i  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOL10S 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0070 

0.007 

0.164 

0.620 

0.005 

1  .280 

271  .0 

12B.0 

0.014 

o.oot 

0.084 

0.350 

0.004 

0.421 

147.0 

7.2 

0.008 

0.001 

0.010 

0.300 

0.003 

0.042 

223.0 

1  .8 

0.032 

0.001 

0  002L 

0.420 

0.003 

0.097 

534.0 

13.0 

0.015 

0.001 

0.018 

0.440 

0.003 

0.032 

270.0 

6  9 

0.01B 

0.001 

0.022 

0.500 

0.003 

0.012 

249.0 

5.4 

0.024 

0.005 

0.016 

0.39 

0.002 

1  .22 

187. 

21  . 

0.018 

0.001 

0.050 

0.36 

0.002 

0.448 

155. 

25. 

0.022 

0.001 

0.146 

0.52 

0.002 

0.B58 

140. 

22. 

MA X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINIMUM 


0.070 

0.007 

0.164 

0.620 

O.005 

1  ,  2B0 

534.0 

128.0 

0.025 

0.002 

0.057D 

0.433 

0.003 

0.490 

241  .8 

25.6 

o.ooe 

0.001 

0.002 

0.30O 

0.002 

0.012 

140. 

1  .8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


21  03  77  1650 
17  04  77  1155 
15  05  77  1225 
12  06  77  1 125 

12  07  77  1200 
14  08  77  113D 
14  09  77  1145 
10  10  77  1145 

13  11  77  1130 


3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMA2IN 

UMHOS  UNITS 


220 
215 
340 
620 
405 
375 
255 
200 
181 


32.00 
2.40 
1  .60 

10.00 
5.20 
5.00 

15. 
8.4 
7.9 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


1B.5 
13.0 
33.0 
75,0 
28.5 
37.0 
22.0 
7.3 
B.9 


59 
SULPHATE 

MG/L 

53.  B 
67.0 
62.5 
120.0 
91  .0 
55. 0 
65. 
70. 
51  . 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95        52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 

20B 

25 

PH 

TOTAL 

phenols 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

ug/l 

1  ,0L 
1  OL 

9.0 

3.0 

2.0 

2. 

3. 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


620 
312 
1B1 


32.00 
9.72 
1  .60 


75.0 

27.0 

7.3 


120.0 
70.5 
51  . 


9.0 

3.DD 

1.0 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


21  03  77  1650 

17  04  77  1155 

15  05  77  1225 

12  06  77  1125 

12  07  77  1200 
14  OB  7  7  1  130 
14  09  77  1  145 
10  10  77  1145 

13  11  77  1130 


.3 

3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


9 

6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

MA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


361 
SOLVENT 
EKTRBLES 
MG/L      MG/L 


41 
COD 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

0.003 
0.001 
0.002 
0.003 
0.001 
0.001 
0.002 
0.001 
0.002 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MS  |-| 

MINIMUM 


0.003 
0.002 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


150 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

21  03 

77 

IE50 

.3 

IT  04 

77 

1155 

.3 

15  05 

77 

1225 

3 

U  06 

77 

1125 

3 

12  07 

77 

1200 

.3 

14  OB 

77 

1130 

.3 

14  09 

77 

1145 

.3 

to  10 

77 

1145 

.3 

13  11 

77 

1130 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( •) 

MINIMUM 

235 

203 

221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

UG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.  130 

O.01OL 

0.010L 

o.oeo 

0.010L 

1 

O.010L 

0.070 

0.010L 

O.O'OL 

0 .  060 

0.010L 

0.020L 

0.060 

0.020L 

0.0201 

0.060 

0.030L 

0.02  L 

0 .  20 

0.03  L 

0.02  L 

0.09 

0.03  L 

0.02  L 

0.  10 

0.03  L 

0.020 

0.20 

0.030 

0.017D 

0.092 

0.020D 

0.010 

0.060 

0.010 

215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 


249 

20 1 

238 

60 

'TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  220 

0.320 

0.920 

0.060 

0 .  1 6B 

0.930 

0.030 

0.  106 

0.320 

0.050 

0.380 

0.340 

0.040 

0,200 

0.240 

0.020L 

0,  140 

0.220 

0.06 

0.2B0 

1  .2 

0.05 

0.098 

1  .1 

0.02 

0.097 

0.88 

0.220 

0.380 

1  .2 

0.061D 

0.  199 

0-683 

0.020 

0.097 

0.220 

NO    OF    SAMPLES 


l.G.t 

/ 

SITE: 

CONISTON 

CREEK 

STATION 

ID:   03-0134-006-02 

SAMPLE  POINT: 

UPS1REAM 

FROM  MANAPITI  : 

CONISTON 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  a 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  FRENCH  RIVER  "EST  CHANNEL 

5500 

STN  NC 

6 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  05137O0.O  5146600.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

52  .60 

934 

901 

444 

eo 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST\ 

SAMP   PJ 

Sample 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

no. 

C0LIF0SM 

COLlFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21  03 

77 

1815 

3 

19S2S 

3  6  9 

80. 

8, 

42, 

1  .0 

8-0 

1  .0 

17  04 

77 

1325 

3 

195B3 

6  a 

8. 

2.    L 

4. 

2.0 

B.O 

1  0 

15  05 

77 

1400 

3 

19634 

6  8 

4.   L 

2,    L 

2. 

12.0 

9.0 

1  8 

12  06 

77 

1300 

3 

196B3 

6  8 

60. 

2.    L 

2.   L 

15.0 

8.0 

7.0 

12  07 

77 

1340 

3 

19734 

6  8 

20. 

2.   L 

12. 

1B.0 

8.0 

7  .5 

14  ca 

77 

1300 

3 

19784 

6  a 

9000. 

2.   L 

2-   L 

15.0 

9.0 

5.0 

14  09 

77 

1305 

3 

19B34 

6  B 

70. 

4. 

10.   L 

12.0 

e.o 

2  2 

10  10 

77 

1320 

3 

19384 

6  a 

20. 

2. 

2. 

10.0 

9.0 

0.2 

13  11 

77 

12S0 

3 

19934 

6  e 

100. 

4. 

78. 

2.0 

9.0 

0.2 

11  12 

77 

1300 

3 

1  9979 

6  e 

0.0 

9.0 

WAX  I  MUM 

9000. 

e. 

78. 

18.0 

9.0 

7.5 

AUG 

OR  GEOM 

MN  (  •) 

54.  •  0 

3.'  D 

?,*  D 

8  7 

a. 5 

2.9 

MINIMUM 

4. 

2. 

2. 

0.0 

a.o 

0.2 

NO 

OF  SAMPLES 

9 

9 

9 

10 

10 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BR3 

DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I  DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21  03 

77 

1615 

.3 

0.  155 

0.002 

0.354 

1  .000 

0,007 

0.72B 

338  0 

169.0 

17  04 

77 

1325 

.3 

0.047 

0.004 

0.620 

1  .090 

0.007 

0.526 

221  .0 

23.0 

15  05 

77 

1400 

.3 

0,235 

0.003 

1  .480 

2.350 

0.046 

0.  134 

422  .0 

10.0 

12  06 

77 

1300 

.3 

0.740 

0.425 

2.800 

4.400 

0.068 

0.  157 

316.0 

12.0 

12  07 

77 

1340 

.3 

0.450 

0.165 

2.450 

3.280 

0,  140 

0,330 

333.0 

13.0 

14  OB 

77 

130D 

.3 

0.130 

0.054 

0  480 

0.740 

0.105 

0.395 

312.0 

13.0 

14  09 

77 

1305 

.3 

0.062 

0.003 

0.352 

0.78 

0.007 

1  .03 

242. 

44. 

10  10 

77 

1320 

.3 

0.038 

0.005 

0.080 

0.45 

0.004 

0.491 

190. 

44. 

13  11 

77 

1250 

.3 

0.034 

0,005 

0.  164 

0.54 

0.008 

0.867 

184. 

39. 

11  12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

0.740 

0.425 

2.800 

4.400 

0.  140 

1  .03 

422  .0 

169.0 

AVG 

OR  GEOM 

MN  i  ■  1 

0.207 

0.076 

0.976 

1  .626 

0.044 

0,518 

284.2 

40.7 

MINIM 

JW 

0.034 

0.002 

0.080 

0.45 

0.004 

0.134 

1B4. 

10.0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN       ST\    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


21  03 

77 

IBIS 

.3 

17  04 

77 

1325 

.3 

15  05 

77 

1400 

.3 

12  06 

77 

1300 

.3 

12  07 

77 

1340 

3 

14  08 

77 

1300 

.3 

14  09 

77 

1305 

3 

10  10 

77 

1320 

.3 

13  11 

77 

1250 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR  (  : •.::.- 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TUBS 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

260 

56.00 

25.0 

69.0 

5.0 

12 

6.68 

3  BOO 

1  .0 

306 

9.70 

24.0 

90.0 

3.0 

26 

7.  44 

1  500 

2.0 

620 

B.80 

180.0 

86.5 

0.0 

6 

8.49 

1  .260 

430 

7.00 

34.5 

100.0 

2. B 

42 

7  61 

1  .  ISO 

3.0 

440 

10  00 

33.5 

85.0 

6.0 

56 

7.09 

I  .150 

2.0 

425 

12.00 

39.5 

95. 0 

2.7 

48 

7.73 

1  .600 

1  .0 

305 

20. 

23.0 

85. 

2.7 

16 

6.67 

1  .70 

2. 

225 

17. 

11  .0 

65. 

4.2 

13 

6.37 

1  .55 

2. 

223 

ie. 

13.0 

60. 

3.2 

16 

7.24 

1  .40 

620 

56.00 

180.0 

100.0 

6.0 

56 

B.49 

3.800 

3.0 

359 

17.61 

42.6 

81  9 

3.3 

26 

7.2a 

1  .679 

1  .9 

223 

7.00 

11.0 

60. 

0.0 

6 

6.37 

1  .150 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


151 


CONT'D 


76 

72 

74 

68 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

stn  samp  pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

21  03 

77 

1815 

.3 

63.0 

17.00 

5.00 

70G 

17  04 

77 

1325 

.3 

89.0 

'24.00 

7.00 

50 

15  05 

77 

1400 

.3 

170.0 

44.00 

14.50 

70 

12  06 

77 

1300 

.3 

139.0 

SO 

12  07 

77 

1340 

.3 

145.0 

60 

14  08 

77 

1300 

.3 

140.0 

38.00 

11  .00 

60 

14  09 

77 

1305 

.3 

81  . 

21  .0 

7.0 

30 

10  10 

77 

1320 

.3 

73. 

19.2 

6.0 

30 

13  11 

77 

1250 

3 

72. 

IB. 2 

6.5 

30 

MAXIMUM 

170.0 

44.00 

14.50 

70 

AVG 

OR  GEO*  :; 

108.0 

25.91 

8.  14 

SOU 

M I N I  MUM 

63.0 

17.00 

5.00 

30 

67  66 

PTSSIUM  S001UM 

K  NA 

MG/L  MQ/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L      MG/L  MG/L 


0.002 
0.003 
0.001 
0.001 
0.001L 


0.001 


0.003 

0.0030 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT        DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


235       203       221 

TOTAL     TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L      MG/L      MG/L 


225  229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

COPPER  LEAD  CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L  MO/L  MG/L 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L      MG/L 


21 

03 

77 

1815 

17 

04 

77 

1325 

15 

OS 

77 

1400 

12 

06 

77 

1300 

12 

07 

77 

1340 

14 

08 

77 

1300 

14 

09 

77 

1305 

10 

10 

77 

1320 

13  11  77  1250 


3 

.3 
■  3 
3 

3 
■3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  W  CI 

MINIMUM 


O.OIOL 

0.010L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

D.300 
0.1  10 
0.410 
0.080 
0.220 

0.010L 
O.OIOL 
O.OIOL 
0.020L 
0.030L 

0.02  L 

o.oa  l 

0.28 
0.30 

0.03  L 
0.03  L 

0.040 
0.0I7D 

0.010 

0.410 
0.243 
0.080 

0.030 
0.0200 

0.010 

090 
040 
070 
100 
020 


0.07 
0.06 


0.100 
0.064 

0.020 


0.358 
1  .010 
0.  154 
0.290 
0.300 
0.285 
0.345 
0.183 
0.  164 


1  .010 
0.343 
0.154 


2.300 
1  .700 
4.800 
2.500 
3.800 

4. 2 

2.1 


4.S00 
2.771 

1  .700 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    CONISTON    CHEEK 

SAMPLE    POINT:    DOWNSTREAM    FROM    JUNCTION    KITH    ROMFORD   CR 

STATION    TYPE:    RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 

LAKE   HURON 

FRENCH   RIVER   WEST    CHANNEL 


STATION    ID:       03-0134-012-02 
STORET    CODE: 


U.T.M.    17    0512900.0   SI47775.0    4 


REGION    05 


02 

002 

5500 

MILEAGE         53.00 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


21  03  77  174S 
17  04  77  1250 
15    05    77    1320 

12  06  77  1225 

13  07  77  1300 

14  08  77  1225 
14  09  77  1230 

10  10  77  1245 
13  11  77  1225 

11  12  77  1230 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

sample 

NO 


19527 
195S3 
19633 
19662 
19733 
197B3 
19833 
19883 
19933 
1997B 


901 
SCO 


3  6  9 

6  89 

E  8 

6  8  9 

6  B 

6  B 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

140. 
300. 
10.   L 
1600. 

10.   L 

1000. 

40. 

40. 

100. 


81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


84 
M.F. 

ENTER. . 
MF/100ML 


16. 

2. 
2. 

2. 
4. 
4. 
4. 
4. 


32. 

2. 

2. 

2. 

148. 

4. 

100. 

4. 

B4. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


105 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 
8.0 
9.0 
7.0 
B.O 
9-0 
8.0 
9.0 
9.0 
9.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  J 

MINIMUM 


1600. 

16. 

148 

101 .*  0 

4.-  D 

12 

10. 

2. 

2 

18.  0 
B.7 

0.0 


9.0 
8.4 
7.0 


7.5 
2.7 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03  77  1745 
17  04  77  1250 
15  05  77  1320 
12  06  77  1225 

12  07  77  1300 
14  08  77  1325 
14  09  77  1230 

10  10  77  1345 

13  11  77  1225 

11  12  77  1230 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

01SS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  I  OS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.086 

0.007 

0.3S6 

0.860 

0.007 

t  .300 

343.0 

174.0 

0.045 

0.010 

0.510 

1  .050 

0.004 

0.441 

218.0 

23.0 

0.238 

0.125 

1  .400 

2.440 

0.042 

0.363  ' 

413.0 

9.8 

0.340 

0.290 

2.720 

5 .  OOO 

0.063 

0.212 

316.0 

12.0 

0.420 

0.1B5 

2.300 

3.460 

0 .  1 35 

0.620 

320.0 

12.0 

0.  158 

0.050 

0.480 

0.980 

0.  125 

0.435 

304.0 

12.0 

0.05a 

0.006 

0.264 

0.64 

0.006 

1  .19 

332. 

40. 

0.041 

0.002 

0.076 

0.47 

0.004 

0.621 

189. 

46. 

0.031 

0.005 

0.162 

0.47 

0.006 

0.944 

182. 

3B. 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


0.420 

0.29O 

2.720 

5.000 

0.  135 

1  .300 

413.0 

t74.0 

0.157 

0.076 

0.919 

1  .70B 

0.044 

0.670 

279.7 

40.  B 

0.031 

0.002 

0.076 

0.47 

0.004 

0.212 

182. 

9.8 

NO  OF  SAMPLES 


152 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

.  52 

55 

203 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21  03 

7  7 

1745 

.3 

260 

55.00 

25.5 

58,0 

17  04 

77 

1250 

.3 

302 

7.30 

23.5 

78.0 

15  05 

77 

1320 

.3 

620 

8.50 

77.5 

12  06 

77 

1225 

.3 

430 

6.60 

33.5 

12  07 

77 

1300 

.3 

440 

a.  60 

33.0 

14  OB 

77 

1225 

.3 

425 

12.00 

39.0 

14  09 

77 

1230 

.3 

295 

20. 

22.5 

10  10 

77 

1245 

.3 

220 

17. 

10.5 

13  11 

77 

1225 

.3 

MAXIMUM 

222 
630 

17. 
55. 00 

13.0 
77.5 

78.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  [ • ) 

357 

16.89 

30.9 

68.0 

MINIMUM 

220 

6.60 

10.5 

58.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


21  03  77  1715 
17  04  77  1220 
15  05  77  1250 
12  06  7  7  1200 

12  07  77  1220 
14  08  77  1150 
14  09  77  1205 
10  10  77  1210 

13  11  77  11 65 


ROMFORD  CREEK 
UPSTREAM  FROM 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 

.3 
.3 
.3 

.» 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ' | 

MINIMUM 


STATION 

ID:   03-01 

34-013-02 

M  WITH 

CONISTf  ; 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  FRENCH  RIVE* 

NEST  CHANNEL 

5500 

LONG 

U.T. 

M.  17  051250C 

.0  5147800 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

55 

10 

934 

901 

444 

BO 

SI 

84 

as 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/ 1Q0ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

19526 

3 

e 

1 

10. 

2. 

L 

30. 

1  .0 

7.0 

2.0 

19SSI 

6 

8 

9 

144. 

2. 

L 

2.   L 

3.0 

7.0 

6.0 

19632 

6 

8 

9 

216. 

12. 

10. 

12.0 

B.O 

2.8 

19681 

6 

a 

2000. 

96. 

2. 

14.0 

B.O 

1  .8 

19732 

6 

8 

9 

2500. 

B. 

20. 

18.0 

60 

2.B 

197B2 

6 

a 

9 

300. 

2. 

L 

16. 

15.0 

7.0 

1  .4 

19632 

6 

a 

9 

400. 

20 

240. 

13.0 

6.0 

0.6 

19682 

6 

6 

9 

1D0. 

2. 

L 

2.   L 

10.0 

7.0 

0.4 

19932 

6 

B 

9 

150. 
25D0. 

4. 
96. 

L 

8. 

240. 

3.0 
18.0 

7.0 
8.0 

0.4 
6.0 

242.  • 

6.  ■ 

D 

10.'  D 

9.9 

7.0 

2.0 

10. 

2. 

2. 

1  .0 

6.0 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03  77 

1715 

.3 

17  04  77 

1220 

.3 

15  05  77 

1250 

.3 

12  06  77 

1200 

.3 

12  07  77 

1220 

.t 

14  08  77 

1150 

.3 

14  09  77 

1205 

.3 

10  10  7  7 

1210 

,-J 

13  11  77 

1155 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  140 

0.002 

0.760 

1  .750 

0.012 

0.528 

391  .0 

206.0 

0.046 

0.004 

2,200 

2.600 

0.012 

0  253 

292.0 

19.0 

0.032 

0.004 

1  .780 

2.B50 

0.041 

0  .  369 

567.0 

5.7 

0.031 

0.001 

0.080 

1  .  180 

0.007 

0.013 

910. 0 

2.5 

0,  090 

0.004 

0.098 

1  .340 

0.013 

0.297 

759.0 

28.0 

0.D21 

o.ooe 

0.014 

0.B1O 

0.003 

0.052 

459.0 

19.0 

0.034 

0.004 

0.032 

0.73 

0.004 

0.256 

290. 

27. 

0.022 

0.003 

0.012 

0.38 

0.002 

O.503 

162. 

29. 

0.017 

0.001 

0.048 

0.47 

0.007 

0.938 

1S2. 

31  . 

0.140 

0.008 

2.200 

2.850 

0.041 

0.938 

910.0 

206.0 

0.048 

0.003 

0.558 

1  .346 

0.011 

0.357 

445.8 

40.8 

0.017 

0.001 

0.012 

0.3B 

0.002 

0.013 

162. 

2.5 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MC/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21  03  77 

1715 

.3 

2B5 

66  00 

34.0 

10.0 

21 

6.66 

4.400 

17  04  77 

1220 

.3 

421 

6.60 

46.0 

45.5 

B.O 

at 

7.52 

2.70D 

4  .0 

15  05  77 

1250 

-3 

950 

4.50 

27.5 

330 

3.0 

118 

7.94 

0.920 

12  06  77 

1200 

3 

1290 

4.50 

243.0 

105.0 

3  2 

179 

7.92 

0.640 

1  .OL 

12  07  77 

1220 

.3 

1  120 

14.00 

235.0 

91  .0 

12.0 

102 

7.12 

1  .050 

3.0 

14  08  77 

1150 

.3 

720 

9.50 

130.0 

95  0 

5.0 

77 

7.65 

0.850 

1  .0 

14  09  7  7 

1205 

.3 

405 

17. 

SO. 

60. 

3.B 

52 

7.24 

1  .25 

2. 

10  10  77 

1210 

.3 

205 

14. 

19.0 

40.5 

3.5 

16 

6.93 

1  .00 

3  . 

13  11  77 

1155 

3 

232 

16. 

20.5 

41  .5 

4.6 

28 

7.26 

1.10 

MAX 1MUM 

1290 

66.00 

243.0 

105.0 

12.0 

179 

7.94 

4.400 

4.0 

AVG 

OR  GEOt  ! 

625 

17.  12 

89.4 

63.9 

5.9 

75 

7.36 

1  .54  6 

2  3D 

MINI  MUM 

205 

4.50 

19.0 

33.0 

3.0 

16 

6.66 

0.640 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


153 


CONT'D 


76 

72 

74 

68 

87 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SIMP      PJ 

CM  CUL 

TOTAL 

TOT .    MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SOD ! UM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

BY    MO   YR 

LMT 

01  ST 

BRG   DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

HA 

C   AS   C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21    03    77 

1715 

.3 

5S.0 

14.00 

4.90 

70G 

0.002 

17   04    77 

1220 

3 

98.0 

26.00 

8.00 

700 

0.010 

IS   05   77 

1250 

.3 

169.0 

43.00 

15.00 

70G 

0.0O4 

12    06    77 

120D 

.3 

351  .0 

70 

0.002 

12    07    77 

1230 

.3 

261  .0 

60 

0.001 

14   08    77 

11  SO 

.3 

14B.0 

38.00 

13.00 

50 

14   09   77 

1205 

.3 

80. 

ie. a 

B.O 

50 

0.001 

10    10    77 

1210 

.3 

53. 

13.0 

5.0 

30 

0.001 

13    11    77 

1155 

.3 
MAXIMUM 

62. 

351    0 

15. 
43.00 

6. 
15.00 

30 
70 

0.010 

MM 

OR    GEO* 

141.9 

23.97 

B. 56 

56U 

0 .  003 

MINIMUM 

53. 

13.0 

4.90 

30 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN   SAMP      PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY   MO 

YR 

LMT 

OIST 

BOG   DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21    03 

77 

1715 

.3 

0.250 

0.260 

O.OIOL 

0 .  1 30 

1  .300 

17    04 

77 

1220 

.3 

0.010L 

0.350 

O.OIOL 

0,080 

0.540 

1  .600 

15  05 

77 

1250 

3 

0.010L 

0.100 

0.010L 

0.040 

0.048 

0.330 

12  oe 

77 

1200 

3 

0.030 

0.070 

O.OIOL 

0.020 

0.139 

0.270 

12   07 

77 

1220 

3 

0.030 

0.060 

0.020 

0.080 

0.098 

0.260 

14   08 

77 

1150 

.3 

0.425 

14  09 

77 

1205 

.3 

0.03    L 

0.35 

0.03    L 

0.13 

0.360 

I.I 

10   10 

77 

1210 

.3 

0.03    L 

0.21 

0.03    L 

0.08 

0.335 

1  .4 

13   11 

77 

1153 

.3 
MAX  I  MUM 

0.03    L 
0.250 

0.31 

0.350 

0.03    L 
0.03 

0.07 
0.120 

0.178 
0.540 

1.3 

1  .8 

AVG 

OR   GE OH 

0.049D 

0.201 

0.019D 

0.076 

0.352 

1.008 

MINIMUM 

0.010 

0.060 

0.010 

0.030 

0.041 

0.3*0 

NO  OF  SAMPLES 


e.o.n 

./    SITE: 

WANAPiTEI    RIVER 

STATION 

ID:       03-0134-015-82 

SAMPLE    POINT: 

AT    HIGHWAY    HO   637   9. 

5   MILES 

WEST    OF   HIOHW 

STATION    TYPE: 

RIVES 

I   COMPOSITE 

MAJOR    BASIH:    GREAT    LAKES 

STORE': 

03 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM   STREAM:    FRENCH    RIVER   WEST    CHANNEL 

ssoo 

STN   NC 

i           15 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17    0505900.0   5111350.0   4             REGION   05 

MILEAGE 

16.50 

934 

901 

444 

ao 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP   DTE   HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY   HO 

YR    LMT 

OIST 

BRG   DEPTH 

NO 

CO LI  FORM 

COL 1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

09    01 

77    1000 

-3 

1941  I 

4   6   8 

0.0 

11.0 

OB 

06   02 

77   0915 

.3 

1  9454 

4   6    8 

40. 

4. 

2. 

0.0 

12.0 

1  .0 

06   03 

77   0955 

.3 

19494 

4   6    8 

104. 

12. 

4. 

0.0 

12.0 

0.6 

03   04 

77   0940 

.3 

19544 

3    5   8 

24. 

3. 

2. 

0.0 

11.0 

0.6 

0945 

.3 

19545 

3   6   8 

4.        L 

2. 

2. 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

03    05 

77    1800 

.3 

19600 

6   8 

4. 

2.       L 

3.       L 

3.0 

1  1  .0 

0.8 

10   06 

77    1745 

.3 

19650 

6   8 

14.0 

11.0 

0.5 

06   07 

77    1755 

.3 

19700 

6   8 

36. 

10. 

26. 

17.0 

12.0 

0.6 

03   08 

77    1650 

.3 

197S0 

6   8 

16.0 

11  .0 

0.8 

09   09 

77    0910 

.3 

19789 

6   8 

15.0 

12.0 

0.4 

08    10 

77   093S 

.3 

19850 

6   B 

10.0 

12.0 

0.3 

06    11 

77   0900 

.3 

19900 

6  a 

Ba. 

3.       L 

8. 

6.0 

12.0 

0.4 

04    12 

77   0845 

.3 

ig947 

6  a 

1.0 

11.0 

0.2 

max i mum 

104. 

12. 

36. 

17.0 

13.0 

1.0 

AVG 

OR   GEOl 

24.'    0 

4.  «    D 

4.'    D 

6.3 

11  .5 

0.6 

MINIMUM 

4. 

3. 

3. 

0.0 

11  .0 

0.2 

NO 

OF    SAMPLES 

7 

7 

7 

13 

13 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

33 

5 

6 

T 

107 

SAMP   DTE   HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY   MO 

YR    LMT 

DIST 

BR3   DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

H03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09   01 

77    1000 

.3 

0.004 

0.003 

0.016 

0.080 

0.001 

0.  164 

64.0 

1  .6 

62 

06   02 

77   0915 

.3 

0.005 

0.002 

0.056 

0.240 

0.001 

0.  174 

67.0 

2.4 

65 

06   03 

77    0955 

3 

0.027 

0.020 

0.018 

0.  160 

0.001 

0.184 

65.0 

5.9 

59 

52 

52 

03   04 

77    0940 

.3 

0.01B 

0.002 

0.040 

0.270 

0.002 

0    283 

67.0 

15.0 

0945 

3 

0.017 

0.003 

0.038 

0  .  280 

0.002 

0.198 

67.0 

15.0 

03   05 

77    1800 

.3 

0.018 

0.001 

0.008 

0.22 

0.001 

0.204 

77. 

35. 

52 

10   06 

77    1745 

.3 

0.016 

0 .  002 

0.032 

0.250 

0.002 

0.078 

73.0 

4.7 

66 

06   07 

77    1755 

.3 

0.009 

0.001 

0.016 

0.250 

0.003 

0.092 

90   0 

22.0 

68 
72 

03    OS 

77    1650 

.3 

0.015 

0.003 

0.034 

2.850 

0.003 

0.117 

86.0 

14.0 

09   09 

77   0910 

.3 

0.011 

0.002 

0.026 

0.690 

0.002 

0.005L 

72.0 

7.6 

65 

08    10 

77    0935 

.3 

0.011 

0.001 

0.030 

0.310 

0.002 

0.128 

63.0 

6.4 

57 

06    11 

77   0900 

.3 

0.011 

0.001 

0.020 

0.220 

0.002 

0.198 

68.0 

5.0 

63 

04    13 

77   0845 

.3 

0.008 

0.003 

0.014 

0.230 

0.002 

0.225 

64.0 

4.3 

60 

MAXIMUM 

0.027 

0 .  020 

0.056 

2.850 

0.003 

0.383 

90.0 

25. 

57 

72 

AVC 

i   OR    GEOT 

0.013 

0.003 

0.027 

0.465 

0.002 

0.1580 

71  .0 

9.9 

57 

63 

MINIMUM 

0 .  004 

0.001 

0.008 

0.080 

0.001 

0.005 

63.0 

1  .6 

57 

52 

NO  OF  SAMPLES 


13 


154 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   ST.V  SAMP 
Or  HO  rR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  01 

77 

1000 

.3 

06  02 

77 

0915 

.3 

06  03 

77 

0955 

.3 

03  04 

77 

0940 
0945 

.3 
.3 

03  05 

77 

1B00 

.3 

10  06 

77 

1745 

.3 

06  07 

T7 

1755 

.3 

03  08 

77 

1650 

■  3 

09  09 

77 

0910 

.3 

22  09 

77 

1630 

.3 

06  10 

77 

0935 

.3 

06  11 

77 

0900 

.3 

04  12 

77 

0645 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEDM  MN 

1  -  1 

MINIMUM 

14 
CONO . 

16 
TURB. 

56 
CHLORIOE 

59 

SULPHATE 

260 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 
PH 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

25C 
UMHOS 

FORMAT.  IN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAB 

UG/L 

94 
.98 

92 
S2 

si 
so 

106 

103 

108 

98 

O.BO 

1  .00 

2.  00 

6.00 

6.50 

S.5 

1  .BO 

2.00 

7.50 

2.60 

1  .3 
1  .2 
I  .  1 
2.0 
2.0 
0.7 
1  .5 
1  .3 
2.8 
1  .9 

21  .5 
22.6 
20.0 
220 
22.0 
17.5 
26.0 
24.0 
27.5 
25.0 

2.30 
2  25 
2.25 
2  40 
2.40 
2.50 
1  -70 
1  .60 
2. 00 
2.10 

7.30 
7.27 
7.!9 
6.70 
6.77 
7  11 
7.45 
7.44 
7.03 
7.25 

0.150 

0.140 

0.180 

0.570 

0.580 

0.04 

0.270 

0.270 

0.670 

0.460 

7.0 
5.0 
1  .OL 
1  OL 
1  .OL 
1  .  L 
2.0 
1  .OL 
1  .0 
2.9 

BS 
97 

93 

1  .50 
3.70 
3.40 

1  .2 

2.  t 
2.0 

19.5 
26.0 
24.0 

2  25 

2.36 
2  55 

7.32 
6.77 
6.58 

D.350 
0.390 
0.310 

3.0 
1  .0 
I  .0 

109 
94 

eo 

7.50 

3.41 
0.80 

2.B 
1  .6 
0.7 

27.5 
22.9 
17. S 

2.55 
2.20 
1  .60 

7.45 
7.10 
6.  58 

0.670 
0.337 
0.04 

7.0 
2  .ID 
1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


09  01 
06  02 
06  03 
03  04 

03  OS 
10  06 
06  07 

03  08 
09  09 
22  09 
08  10 
06  11 

04  12 


77  1000 
7  7  0915 
7  7  0955 
77  0940 
0945 
77  1800 
77  1745 
77  1755 
7  7  1650 
7  7  0910 
77  1630 
7  7  0935 
77  0900 
77  0845 


STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

3 

3 
3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ' I 

M I N I  MUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  'OT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

KG/L  MG/L 


6B 

lOLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 

66 
SODIUM 
NA 

47 

ORGANIC 

C  AS  C 

41 
COD 

361 

SOLVENT 
EXTRBLES 

265 

TOTAL 
ARSENIC 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17 

10L 

5 

20  L 

e 

8 

20 
20  L 

1 

0.001 

10 

20L 
10 

5 

22 

5 

18 

4 

24 

6 

10 

0.002 

6 

20 

7 

25 

6 

15 

17 
7 
4 

25 

1SD 

10 

1 

1 
1 

0.002 
0.002 
0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Of  MO  VR  LMT    OIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  04  77  0940 
22  09  77  1630 


.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I  -  I 

MINI  MUM 


335 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZJNC 
MG/L 

0.020L 
0.03  L 

0.020 
0.02  L 

0.060 
0.11 

0.010L 
0.03  L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.02  L 

0.03 

0.0250 
0.020 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.11 

D.0B5 

0.060 

0.03 

0.0200 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.040 

0.0300 

0.02 

201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L       MG/L 

0.200 
0.47 


0.47 

0.335 

0.200 


FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LITTLE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  RIVERSIDE  DRIVE  WINDSOR 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN    NO 


MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BA51N:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     LITTLE    RIVER 

U.T.M.     17    0339950.0   468B950.0    4 


STATION    ID:       04-0001 -001 -02 

STORET    CODE:    02 
003 
2750 


REGION    01 


MILEAGE 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


18 

01 

77 

0900 

07 

02 

77 

1520 

07 

03 

77 

1719 

05 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1720 

27 

06 

77 

1B20 

19 

07 

77 

1745 

09 

03 

77 

1735 

07 

09 

77 

1545 

1  1 

10 

77 

1500 

01 

IT 

77 

1350 

19 

12 

77 

1535 

STN        5TN    SAMP       PJ 
OIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


29217 
29235 
29280 
29343 
29398 
29428 
29459 
2  9490 
29518 
29547 
29575 
29612 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLI FORM 
MF/lOOML 


380. 
4. 


BOOO. 
26000E+1 
54000. 

350. 

17000. 

7000. 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

4.   L 

4.    L 


164. 

1250. 

612 

4. 

60. 
80 


84        SB 
M.F.     PSEUD. 
ENTER.         MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


40. 

164. 

144. 

4. 

16. 
540. 
640. 


44. 
316. 

7B8. 


BOS 
WATER 
TEMP  . 
OEG  C 

0.0 

4.5 

5  5 

9.0 
15.0 
24.0 
37.2 
23.  7 
22  s 
13.9 
14.9 

2.8 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.4 
9-7 
8.9 


8.6 
6.0 
3.6 
8.3 
6.5 
6.7 
5.3 
10.  B 


i-DAY 

BOO 

MG/L 

0. 

1 

0 

2 

2 

.0 

A 

0 

0 

8 

2 

.1 

5 

.2 

2 

.  1 

2 

.0 

4 

.0 

3 

.8 

5 

.4 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  "  ) 

M 1 N 1  MUM 


2600OE+1 
497.'  D 
4. 


1250. 
25.  • 


640 

23. 

4. 


7B6. 
13. 

4. 


27.2 

D     13.6 

0.0 


14.4 
8  2 
3.6 


5.4 
2.6 
0.1 


NO  OF  SAVPLES 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

0900 

07 

02 

77 

1530 

07 

03 

77 

1719 

05 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1730 

27 

06 

77 

1820 

19 

07 

77 

1745 

09 

06 

77 

1735 

07 

09 

77 

1545 

11 

10 

77 

1500 

01 

1 1 

77 

13S0 

19 

12 

77 

1535 

■HkXIMJM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  > 

mini MUM 


33 

34 

li 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

M.G/  L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/ 1 

0  048 

0.027 

1  .380 

1  690 

0.097 

0.510 

0  350 

0.  163 

15. BOO 

16  500 

0  425 

1  .170 

0  206 

0.  089 

3.900 

5.350 

0.  169 

3.500 

0.242 

0  095 

0  945 

2.000 

0.114 

7.000 

0.  129 

0  047 

4  000 

5.200 

0.  147 

5  200 

0.240 

0  106 

3.  150 

4  .850 

0.345 

5.010 

0.  4  90 

0.  184 

3.500 

4.  300 

0.  176 

1  .450 

0.330 

0.  109 

t  .900 

3.050 

0.  137 

2.9CQ 

2  120 

0.590 

10.200 

1  2  .  1 00 

0.046 

0.  150 

0.415 

0.  150 

2.700 

4.350 

0.330 

4.600 

0.420 

0.263 

6  .  500 

7.700 

0.400 

3.300 

0.435 

0.  172 

0.505 

1  .950 

0.179 

5.720 

2.  120 

0.590 

IS. 800 

1  6 .  500 

0.425 

7.000 

0.452 

0.  166 

4.532 

5.753 

0.214 

3.376 

0.043 

0.027 

0,505 

1  .690 

0.048 

0.150 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


18  01 

77  0900 

.3 

D7  02 

77  1520 

.3 

07  03 

77  1719 

.3 

05  04 

77  1200 

.3 

10  05 

77  1720 

.3 

27  06 

77  1820 

3 

'9  07 

77  1745 

.3 

09  08 

77  1735 

3 

07  09 

77  1545 

.3 

11  10 

77  1500 

.3 

01  11 

77  1350 

.3 

19  12 

77  1535 

.3 

MAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  P 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB- 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA6 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

WG/L 

MG/L 

UG/L 

335 

0.80 

19.5 

640 

1  .60 

85.0 

940 

28.00 

25.0 

940 

23.00 

loo.o 

BOO 

17.00 

72  0 

BIO 

14  00 

65.0 

810 

39.00 

125.0 

680 

14.00 

B5.0 

6S2 

11  .00 

72.0 

7B0 

2  I  .00 

64,0 

798 

15.00 

58.0 

600 

68  00 

44.0 

940 

68.00 

125.0 

735 

21  .03 

67.9 

335 

0.80 

19.5 

NO  OF  SAVPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


162B 
12  00 


07  03  77 
05  04  7  7 

10  05  7  7  17C5 
27  06  77  1600 
19  07  77  1725 
09  08  77  1725 

11  10  77  1530 
01  11  77  1410 
19  12  77  1515 


MANNING  DRAIN 

STATION 

ID:   04-0003-002-02 

AT  ESSEX 

COUNTY 

R0AD5  2  i 

TEC  Ul .'  b 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  : 

02 

MINOR 

BASIN.  LAKE 

ERIE 

003 

TERM 

STREAM   MANNING  DRAIN 

2756 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  034585C 

.0  4685925 

0  4 

REGION  01 

MI LEAGE 

0.90 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

605 

3 

1 

STN   STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS       TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

OIST  BRG 

OEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER . 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/ 100ML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

.3 

29278 

6 

9  0 

5100. 

64. 

132. 

4    L 

4  0 

8.6 

3  2 

.3 

29342 

56000. 

410. 

70 

4.    L 

6  0 

14.0 

2  1 

.3 

29397 

6 

610. 

10. 

20 

4  .    L 

21  0 

19  2 

1  6 

.3 

29427 

6 

3900. 

12 

12 

4.    L 

28  3 

7.8 

4.0 

3 

29458 

E 

1 0000 . 

34B 

444 

20. 

32.4 

5.6 

4.8 

.3 

29489 

6 

1400  . 

6B. 

64 

8. 

26.9 

12.8 

3.3 

.3 

29546 

3 

1 1 1 00. 

332. 

216 

40. 

10.  1 

9.9 

2  4 

.3 

29574 

1 

7 

3 

2961  1 

3 

15000. 

170. 

1310 

20. 

0.9 

105 

0  8 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

M  1  N 1  MUM 


S6000. 

410. 

1310. 

40. 

32  4 

5956.  • 

86.' 

106.' 

9.  •  D 

16.2 

610. 

10. 

12 

4  , 

0.9 

4  8 
2  8 
08 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  03  77  1628 
OS  04  77  »200 

10  05  77  1705 
27  06  77  1600 
19  07  77  1725 
09  OB  77  1725 

11  10  77  1530 
01  11  77  1410 
19  12  77  1515 


33 

34 

it 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02N 

NO  3  -  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

2.  350 

0.267 

1  .330 

2,  450 

0.087 

1  .240 

0.330 

0.  253 

o  945 

2  .050 

0.059 

1  .250 

0.250 

0.215 

0.035 

0.695 

0.263 

1  .330 

0  .360 

0.  160 

0  135 

2.080 

0.043 

0.040 

0.B40 

0  630 

1  .020 

2.300 

0.635 

0.810 

0.820 

0  500 

0075 

2.030 

0.117 

0.230 

0.415 

0  250 

0.700 

2  .  120 

0.220 

2.  100 

MAX.  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MH  [ • I 

MINI  MUM 


C  .  630 

1  .330 

2.450 

0.635 

3.690 

O.305 

0.55S 

1  .876 

0.  184 

1  .324 

0.  156 

0.035 

0  .  695 

0.043 

0.040 

NO  OF  SAMPLES 


156 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MIPS 


07  03  77  1.628 
05  04  77  1200 

10  05  77  1705 
27  06  77  1800 
19  07  77  1725 
09  08  77  1725 

11  10  77  1530 
19  12  77  1515 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

M I N I MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

1UR8- 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  A  IK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA6 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

24  00 

70.0 

1  130 

4,50 

150.0 

960 

3.40 

100.0 

900 

41  .00 

105.0 

1  150 

28.00 

205.0 

1220 

21  .00 

210.0 

1300 

16  00 

1  95 . 0 

585 

33.00 

68.  0 

1300 

41  .00 

210. 0 

984 

2t  36 

137.9 

585 

3.40 

63.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE.  PUCE  RIVES 
SAMPLE  POINT:  AT  ESSEX  CO 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  BSG  DEPTH 
FEET        MTSS 


07  03  77  1651 
05  04  77  1200 
11  05  77  0920 
27  06  77  1755 
20  07  77  OB30 

10  08  77  0730 
07  09  77  1530 

11  10  77  1545 
01  11  77  1430 
19  12  77  1500 


N'Ax  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I " I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   04-00 

05-003.02 

42  SOUTH 

OF 

PUCE 

MAJOR 

BASIN   GBEA1 

LAKES 

STORET  I   ': 

02 

MINOR 

BASIN.  LAKE 

ERIE 

003 

TERM 

STREAM:  PUCE 

RIVER 

27  70 

LONG 

U 

T, 

M,  17  0352500.0  468192 

5  0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

2 

.   10 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

elok 

CFS       TOTAL 

FECAL 

M.  f  , 

PSEUD. 

*ATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOO 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/ 1 OOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29279 

e 

6600. 

68 

284. 

8. 

1  .0 

9-B 

4.0 

29341 

10400EH 

690 

320. 

16 

1  .4 

29396 

6 

6000. 

10 

12. 

4 

L 

12  3 

15  8 

14.8 

29429 

6 

1  100. 

SO. 

20 

4 

L 

28.0 

14.7 

1  .6 

29460 

6 

15600. 

3400. 

1420. 

124 

24  7 

4.7 

3  2 

29«91 

6 

7400. 

i2eo 

400. 

20 

22.5 

7  6 

5.2 

29517 

8 

150. 

100. 

4 

27.2 

16.4 

3.2 

29545 

3 

16400 

530. 

1 1  00  ■ . 

16 

11.0 

10-6 

2.2 

29573 

6 

7GO0. 

230. 

190. 

4 

^ 

a. 4 

29610 

3 

210D0. 

840. 

480. 

4 

L 

o.s 

1  1  .2 

0.4 

IQ400E*! 

3400. 

1420 

124. 

28  0 

16.4 

14.8 

10261 . ■ 

283.  - 

204  .  ■ 

9.  •  0 

15.9 

1  1  .4 

4.4 

1  100. 

10. 

12. 

4 

0.8 

4.7 

0  4 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  03  77  1651 
05  04  77  1200 
11  05  77  0920 
27  06  77  1755 
20  07  77  0830 

10  OB  77  0730 
07  09  77  1530 

11  10  77  1545 
Ol  l  t  77  1430 
19  12  77  1500 


IYAX  IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  « -  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- 50 LIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.365 

0.215 

0.795 

2.430 

0.112 

5.300 

450.0 

76.0 

0.  165 

0.091 

0.225 

1  .420 

0.055 

1  .  100 

558.0 

38.0 

0.500 

0.013 

0.O05 

3  .  800 

0.067 

3.600 

564  . 0 

52.0 

0.076 

0.012 

0.080 

1  .060 

0.057 

1  .640 

466-0 

22.0 

0.146 

0.021 

0.  130 

1  .310 

0.023 

0.  170 

750.0 

50.0 

0.  122 

0.014 

0.055 

1  .550 

0.029 

0.080 

704  .0 

50.0 

0.  136 

0.010 

0.045 

1  .240 

0,020 

0.  170 

660-0 

90.0 

0.264 

0.  163 

0.  17S 

1  .700 

0  067 

2  BOO 

510.0 

77.0 

0  265 

0.013 

0.020 

2 .  1  50 

0.003 

0.010L 

624.0 

80.0 

0.295 

0.1BS 

0.185 

1  .420 

0.065 

5  500 

430.0 

70.0 

0.500 

0.215 

0.795 

3.800 

0.112 

5.500 

750.0 

90.0 

0.235 

0.074 

0.172 

1  .610 

0.052 

2.057D 

571  .6 

60.5 

0.076 

0.010 

0.005 

1  „0B0 

0.003 

0.010 

430.0 

22.0 

NO  OF  SAViPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  03  77  1651 
D5  04  77  1200 
11  OS  7  7  0920 
27  06  77  1755 
20  07  77  0830 

10  08  77  0730 
07  09  77  1530 

11  10  77  1545 
01  11  77  1430 
19  12  77  1500 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


MAX  IMU'M 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDSTY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RM6ZIN 

MG/L 

SIL 

ICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

444 

135.00 

43.0 

700 

BO.  00 

43.0 

3.800 

2.0 

690 

24.00 

62.0 

1  1 

1  .0 

640 

2.70 

41  .0 

1  -OCO 

2.5 

1070 

74  00 

200.0 

3-600 

5.0 

1020 

54  00 

1B0.0 

3.400 

2.0 

845 

68.00 

54.0 

4  .000 

1  .5 

555 

120.00 

29.5 

743 

85.00 

61  .0 

2.400 

265 

170. 00 

21  .0 

9.200 

1  .5 

1070 

170-00 

200 -0 

9.  200 

5.0 

697 

Bl  .  27 

73.5 

3.563 

2  2 

265 

2.70 

31  0 

1  .000 

1  0 

NO  OF  SAVPLES 


157 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


07  03  77  1651 

05  04  77  1200 

11  05  77  0920 

27  06  77  1755 

20  07  77  oaao 

10  OB  77  0730 

07  09  77  1530 

01  11  77  1430 

19  12  77  1500 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MT.R5 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  CEQM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 
0.02  L 

MG/L 

2  7,000 
O.OIOL 
0.01  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.040 
0.02 

MG/L 

MG/L 

0  010L 
0  020L 
0.01  L 

MG/L 

3.600 

0.010 

0,030 

O.OIOL 

0  ,  050 

0.O20 

0.020L 

0.030 
0.040 
0.030 
O.OBO 
0.020 
0.030 

0.400 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

O.OBO 

0.020L 

0.040L 

3.600 

0.02 

27.000 

O.OBO 

0.400 

O.OBO 

3.600 

0.02  D 

3.0180 

0.039 

0.400 

0.027D 

3.600 

0.02 

0.010 

0.02 

0.400 

0.010 

8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BELLE  RIVER 
AT  FIRST  SOA 
RIVER 


SAMP  01 E  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01  77  1020 
08  02  77  0335 
08  03  77  0847 
05  04  77  1200 
1 1  05  77  0940 
27  06  77  1705 
20  07  77  0900 

10  08  77  0750 

11  10  77  1605 
01  11  77  1515 
20  12  77  0850 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


V A  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ' J 
V 1 N I  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTPS 


'8  01 

77 

1020 

3 

08  02 

77 

0S35 

.3 

08  03 

77 

0347 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

1  1  05 

77 

0910 

.3 

27  06 

77 

1705 

.3 

20  07 

77 

0900 

3 

10  08 

77 

0750 

.3 

1  1  10 

77 

1605 

.3 

01  1  1 

77 

1515 

.3 

20  12 

77 

0350 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

&EOM  MN  I ■ 1 
M  i  N I  MUM 

STATION 

ID:   04 -0007 -002 -02 

F  HIGHWAY 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR  BASIN;  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  BELLI 

RIVER 

2800 

LONG 

U.T.M 

17  0358100.0  4676200.0  4 

REGION  01 

Ml LEAGE 

6.20 

934 

901 

444 

ao 

81 

B4 

aa 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COL] FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

39218 

4 

7600. 

500. 

64 

4    I 

1  .0 

3.4 

2,0 

2923S 

5 

13000. 

4800. 

160 

8 

0.0 

2.2 

2  0 

29281 

6 

14600. 

248. 

436 

124 

2  2 

29344 

77000. 

740. 

1110 

84 

6.0 

10  2 

1  6 

29399 

6 

23000. 

150. 

160 

4 

L 

110 

10.1 

1  .4 

29430 

6  9 

400. 

124. 

32 

4 

L 

37.0 

12.0 

2.5 

29451 

6  9 

12B. 

168 

4 

26  0 

3.2 

4  .0 

29492 

9 

BOO. 

400. 

1050 

244 

22,  1 

37 

3  4 

29548 

3 

19OO0. 

540. 

490 

12 

11.1 

8.9 

1  .8 

29576 

6 

800. 

30. 

60 

4 

L 

1  .  1 

29613 

3 

15000. 

720. 

1010 

e 

2.0 

11.6 

0  8 

77000. 

4B00 

1110 

244. 

27.0 

12.0 

4  0 

6716. • 

329.  • 

237." 

13.'  0 

1  1  .B 

7.3 

2-1 

400. 

30. 

32. 

4  . 

0.0 

2.2 

0.8 

10 

11 

11 

11 

9 

9 

1  1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

0 .  1 65 

0  024 

3.150 

4.0  20 

0.008 

0  D70 

0  195 

0.009 

4  000 

9.200 

0,005 

0.020 

0.  345 

0.20O 

0.495 

1  .  SCO 

0.  109 

4  .300 

0.215 

0.  103 

0.  145 

1  .420 

0.049 

7  300 

0.070 

0.037 

0.055 

0  655 

0.037 

3  400 

0  150 

0.027 

0,075 

1  .290 

0.005 

0  OiOL 

0.314 

0.  124 

0.  145 

1  520 

0.011 

0  OlOL 

0  254 

0.057 

0.H5 

1  .790 

0.015 

0  OIOL 

0.210 

0.  176 

0.  155 

1  .600 

0.063 

3  000 

0.064 

0.043 

0.020 

0.770 

0.008 

0  020 

0  275 

0.  191 

0.155 

t  .150 

0.067 

3  670 

0.345 

0  200 

4.000 

9  300 

0.109 

7.300 

0.207 

0.090 

0.774 

2.292 

0.034 

1 .9830 

0.070 

0.009 

0.020 

0.6SS 

0.005 

0.010 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DE^TH 
FEET        MTRS 


IB  01 

77 

1020 

.3 

08  02 

77 

0B35 

.3 

08  03 

77 

C847 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

11  05 

77 

094  3 

3 

27  06 

77 

1705 

3 

20  07 

77 

090  0 

.3 

10  08 

77 

0750 

.3 

1  1  10 

77 

1605 

3 

01  11 

77 

1515 

.3 

20  12 

77 

0850 

.3 

WAX IMUM 

AVG  OS 

GEOM  HN  t  *  1 
MINI MJM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMOZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHCS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

VG/L 

UG/L 

1080 

37.00 

100.0 

3.900 

1  120 

23.00 

100.0 

3.  100 

375 

1 15.00 

24.5 

650 

85.00 

37.  0 

5  500 

750 

12.00 

44.0 

0.63 

2  0 

760 

18.00 

52.0 

0.750 

2.0 

730 

50.00 

66  0 

3  200 

7.0 

660 

8200 

61  .0 

6  000 

2.0 

522 

1 1 5 . 00 

26.0 

6  600 

2.0 

942 

3,  60 

68.0 

0  420 

63.0 

343 

130.00 

18.0 

7.87 

7.500 

1  5 

1  120 

130.00 

100.0 

7.87 

7.50O 

63  0 

721 

60.96 

54 .  2 

7.87 

3.760 

11.4 

343 

3.  60 

1B.0 

7. 87 

0.420 

1  .5 

NO  OF  SAVPLES 


10 
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SAMP  DTE  HOUR 
D*  MO  VR  LMT 


18 

01 

77 

102a 

OB 

02 

77 

0B35 

08 

03 

77 

0B47 

05 

04 

77 

1200 

1  1 

05 

77 

0940 

27 

06 

77 

1705 

20 

07 

77 

0900 

10 

08 

77 

0753 

1  1 

10 

77 

16C5 

01 

11 

77 

1515 

20 

12 

77 

0850 

STN   STN  SAMP   PJ 
DISI  BR3  DEFTH 
FEET        MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AUG  OB  GEOM  KIN  I  •  I 

MINIMUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT,  MAO 

CALCIUM  NESlUM 

MG/L  MG/L 


GB 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
70 

3* 
34 

53 

42 

63 

40 

70 
48 
34 

MG/L 

2L 
0 

5 
1 
2 
2 
0 
1 

5 

2D 
0 

MG/l. 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

IB 

LMT 

18 

01 

77 

1020 

08 

02 

77 

0835 

OB 

03 

77 

0847 

OS 

04 

77 

1200 

1  1 

05 

77 

0940 

27 

06 

77 

1705 

20 

07 

77 

0900 

10 

06 

77 

0750 

1  1 

10 

77 

I60S 

01 

11 

77 

1515 

20 

12 

77 

0850 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  ws  I  •  I 
M1N  IMUM 


235       203       221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MG/L 


2.  100 
2.  100 
2.  100 


0.040L 


0.040 

0.030D 

0.020 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.010L 
O.OIOL 
20  000 
0.010 
0.01  L 
0.040 
0.020 
0.010 
0.020L 
0.010 
0.020L 


20.000 
1 .833D 
0.010 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.030 

0.030D 

0.030 


249 

201 

238 

$0 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Z  INC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.040 

0.010L 

0.060 

0.020L 

0.01 

0.01  L 

0  040 

0.220 

0.020L 

0  .  060 

0.020L 

0.030 

0.02  0 

0.040 

0  .  04  o  L 

0.020 

0.020L 

0.030 

0.040L 

0.060 

0.220 

0.040 

0.034 

0.220 

0.02  00 

0.01 

0.220 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


H 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  FOINT 
STATION  TYPE 


RU5C0M  BIVE1 

1  MILE  EAST  OF  EXIT  6  ON  HIGHWAY  4Q1 

BIVER    FLOW  GAUGE  FED  Q2CHO02 


STATION    ID:      04-0010-002-02 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN     SAMP       PJ 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08  02 

77 

0900 

.3 

08  03 

77 

0R55 

.3 

05  04 

77 

1200 

■3 

1  t  05 

77 

0950 

.3 

27  06 

77 

1730 

.3 

20  07 

77 

0913 

.3 

10  08 

77 

0810 

.3 

08  09 

77 

0945 

.3 

11  10 

77 

1645 

3 

01  11 

77 

1530 

3 

20  12 

77 

0915 

.3 
f.'Ax  IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■  ) 
MINIMUM 

MAJOR     BASIN       GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:    RUSCOM    RIVER 

U.T.M.     17   0366600.0  4676625.0   4 


934 

901 

444 

80 

81 

B 

Sample 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

no 

COLI FORM 

COLI FORM 

ENT 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IO 

29237 

4 

0.  16 

12000. 

120. 

80. 

29282 

6  3 

220.00 

14100. 

72. 

468. 

29345 

113  00 

28000. 

1460. 

2300. 

29400 

6  9 

1  1  .BO 

1420. 

50. 

440. 

29431 

6 

0,60 

340. 

46  . 

B 

29462 

6 

2  00 

3  I  00. 

892. 

716. 

29493 

6 

5.40 

13000. 

2000. 

3860 

29519 

e 

1  .60 

7000. 

410. 

570. 

29549 

3 

59.30 

20000. 

210. 

1100. 

2  9577 

6 

4.00 

3400- 

150. 

100 

29614 

3 

220.00 

24000. 

850. 

900 

220.00 

28000. 

2000. 

3860 

57.99 

66 1 1  .  ■ 

272.  - 

404 

0.16 

340. 

48. 

e 

STOHET  CODE: 

02 

003 

28  30 

REGION  01 

MILEAGE 

6. 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

4.   L 

0,0 

5.8 

4.   L 

S.5 

10.4 

4.   L 

•  2.9 

11.3 

4.   L 

26.  B 

1  1  .6 

16. 

25.2 

7.8 

240. 

22.0 

7.5 

40 

19.0 

5.9 

30. 

10.9 

9.6 

2  40. 
11." 
4. 


26.8 
13.7 

0.0 


-OAY 

JOO 

MG/L 

3 

2 

2 

Q 

1 

6 

1 

6 

2 

5 

2 

S 

2 

.6 

2 

2 

I 

.2 

1 

.4 

0 

.8 

3 

.2 

2 

.0 

0 

B 

NO    OF     SAMPLES 


to 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FI LTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMC  N I  A 

KJELPAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTB5 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

08  02 

77 

0900 

.3 

0.  145 

0.007 

1  .850 

3  080 

0  003 

0  030 

38  03 

77 

PB56 

.3 

0.300 

0  157 

0.385 

1  .570 

0  109 

4  400 

05  04 

77 

1200 

.3 

0  400 

0  085 

0  135 

1  .930 

0.049 

9  600 

1  1  05 

77 

0950 

.3 

0  077 

0.012 

0  035 

0.930 

0.045 

5.600 

27  05 

77 

1730 

.3 

0  094 

0.006 

0.055 

0.970 

0.0C2 

0  OtOL 

20  07 

77 

0910 

.3 

0.174 

0.013 

0  035 

1  .210 

0.007 

0.010L 

10  08 

77 

OB  10 

.3 

0.192 

0.029 

0.065 

1  .  130 

0.019 

0.070 

38  09 

77 

0945 

.3 

0.235 

0.057 

0.  '60 

1  .060 

0.076 

0  .500 

1  1  10 

77 

1645 

.3 

0.228 

0.  151 

0.  145 

1  .340 

0.059 

5  .  000 

01  1  1 

77 

1530 

.3 

0.043 

0.015 

0  040 

0.635 

0  013 

1  .220 

20  12 

77 

0915 

3 

0.350 

0  190 

0 .  1 80 

1  .380 

0.090 

4.750 

MAX IMUM 

0.  400 

0.  190 

1  .B50 

3.080 

0.  109 

9.600 

AVG 

OR  G 

EOM  MN  I • > 

0.201 

0.066 

0.280 

1  .385 

0.043 

2.835D 

V  I N I  MUM 

0.043 

0.006 

0.035 

0.635 

0.002 

0.010 

9  11 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO    OF     SAMPLES 


159 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


oa 

02 

77 

0900 

08 

03 

77 

0856 

OS 

04 

77 

120D 

1 1 

05 

77 

0950 

27 

06 

77 

1730 

20 

07 

77 

0910 

10 

OB 

77 

OB  10 

oa 

09 

77 

0945 

11 

10 

77 

1605 

Dl 

11 

77 

1530 

20 

12 

77 

0915 

.3 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  mm  I • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

CCND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1160 

20    00 

B5.0 

367 

no  oo 

22.5 

520 

210.00 

35.0 

680 

44.00 

36.0 

670 

28.00 

3S.  5 

7.71 

605 

SB.  00 

42.5 

720 

106.00 

79.0 

705 

32.00 

195.0 

7.40 

562 

115.00 

23.5 

722 

21.00 

39.0 

382 

175.00 

19.0 

1160 

210.00 

195.0 

7.71 

65a 

89.27 

55.9 

7.56 

367 

20.00 

19.0 

7.40 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  THAMES  RIVER 

AT  PARK  STREET  BRIDGE.  ST  MARYS 

RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02GD005 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


STATION    ID:       04-0013-015*02 

STORET    CODE:     02 
003 
2870 


LI.T.M.     17    0488200 .0   47B8950.0   4 


MILEAGE       15B.30 


5AMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR    LMT 


17  03  77  0935 
13  04  77  1200 
09  05  7  7  1105 
20    06    77    1005 

20  07  77  0945 
15  08  77  1002 
19  09  77  1005 
17    10    7  7    1010 

21  11  7  7  0955 
19    12    77    0950 


STN      STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTR5 

.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


29314 
29369 
12603 
12627 
12663 
12686 
126aa 
12723 
12747 
12770 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


31  BO  00 

373.00 

173.00 

40.20 

80.50 

69.  10 

450.00 

56  7.00 

1450.00 

1090.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

5400. 
1200. 
1000. 
3100. 

2500. 
47000. 

2200. 
13400. 

4700. 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

356. 

24. 

50. 
316. 
456. 
24B 
4500. 
1  10. 
940. 
400. 


84  BB 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


696. 

170. 

70. 

los- 
ses. 

96, 

1800. 

584. 

1850. 


e. 


4. 
160. 

4. 
76. 
24. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


1  . 

14 

9 

21 

S3 

20 

16 

5 

5 

O 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

14.2 
10.0 
12.0 

9.5 

B.5 
10.0 
10.5 
13.0 
14.0 
13.5 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 


MAS  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 


3180.00   47000. 
747.28    4099." 
40.20    1000. 


4500. 
279.* 
24. 


1B50. 
329.  • 
70. 


160, 
10.' 

4. 


23.5 

11.7 

0.5 


14.2 

1  1.5 

8.5 


2.8 
1  .6 
0.3 


NO  OF  SAVPLE5 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  03  77  0935 
13  04  77  1200 
09  05  7  7  1105 
20  06  77  1005 

20  07  77  0945 
IS  08  77  1002 
19  09  7  7  1005 
17  10  77  1010 

21  11  77  0955 
19  12  77  0950 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.118 
0.035 
0.031 
0.046 
0.039 
0.054 
0.246 
0.066 
0.111 
0.063 


051 
012 
003 
002 
001 
003 
121 
.029 
057 
041 


10 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.145 
0.010 
0.005 
0.040 
0.015 
0.010 
0.155 
0.085 
0.060 
0.105 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


840 
585 
590 
700 
770 
B70 
220 
680 
715 
570 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


036 
038 
023 
029 
071 
027 
065 
056 
036 


22 
FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 

4.900 
4.600 
2.630 
0.640 
0.610 
0.360 
4  .080 
6.000 
7.200 
5.320 


to 

5 
TOTAL 
50LI0S 
MG/L 


2B8.0 

354  0 

286.0 

326 

292 

286 

426 

420 

428 

406 


10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

14.0 
I5.0L 
15. OL 
tl  .0 


8 
18 

is 

14 
20 


10 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


10 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


MAXIMUM  0 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  )  0 

MINIMUM  0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 

FEET  MTRS 

17  03  77  0935  .3 

13  04  77  1200  .3 

09  05  77  n 05  .3 

20  06  77  1005  .3 

20  07  77  0945  .3 
15  OB  77  1002  .3 
19  09  77  1005  .3 
17  10  77  1010  .3 

21  11  77  0955  .3 
19  12  77  0950  .3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

M I N 1  MUM 


.246 

0.121 

0.  155 

1  .220 

0.071 

7.200 

428. 0 

20.5 

.OBI 

0.032 

0.063 

0.754 

0.040 

3.634 

351  .2 

14.  9D 

.031 

0.001 

0.005 

0.570 

0.022 

0.360 

2B6.0 

6    0 

10 

10 

10 

10 

(0 

10 

10 

10 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

379 

13.  00 

10.0 

580 

4.30 

21.0 

540 

3.60 

2B.0 

52S 

6.40 

31  .5 

500 

4.60 

26.5 

437 

10.00 

1B.5 

57B 

18.00 

32.0 

630 

13.00 

1B.0 

642 

16.00 

19.0 

600 

4.80 

18.5 

542 

IB.  00 

32.0 

541 

9.37 

22.3 

379 

3.60 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


160 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  DIVES 

AT  DUNDAS  STREET  WOODSTOCK 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GD012 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U.T.M.  IT  0517950.0  4774700.0  A 


STATION  ID:   04-0013-016-02 

STORET  CODE:  02 
003 
28  70 


REGION  01 


MILEAGE   160.40 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


1 1 

01 

77 

1228 

09 

02 

77 

1  158 

15 

03 

77 

1121 

12 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1410 

22 

06 

77 

1330 

18 

07 

77 

1325 

17 

OB 

77 

1340 

21 

09 

77 

1405 

19 

10 

77 

1305 

23 

11 

77 

1312 

21 

12 

77 

1320 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1 1 

01 

77 

1238 

09 

02 

77 

1158 

15 

03 

77 

1  121 

12 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1410 

22 

06 

77 

1320 

18 

07 

77 

1325 

17 

OS 

77 

1340 

21 

09 

77 

1405 

19 

10 

77 

1305 

23 

1 1 

77 

1312 

21 

12 

77 

1320 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

M1N I  MUM 


934 

SAMPLE 

901 
SCO 

444 

FLOW  CFS 

ao 

TOTAL 

81 
FECAL 

B4 
M.F. 

88 
PSEUD. 

805 
WATER 

3 
DISS. 

l 
5- DAY 
BCD 

NO 

COLIFORM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29203 
29252 

6 
6 

16.30 
13.80 

51000E*1 
17300. 

20000 . 
5200. 

5100. 
210. 

704. 
30. 

o.a 

2  0 

17  6 
1  1  .2 
12.0 
12.6 

5.1 
2.5 
3.6 
4.7 

29305 

3  9 

1120.00 

12000. 

2000. 

960. 

8. 

5,0 

29360 

178.00 

14IQ0E*1 

7900. 

2860. 

464. 

10.0 

12620 
12645 
12657 

6 

e 

9 

66.10 
19.60 
41  .20 

1260CE*! 

20000. 

1503OE-H 

920. 

1B0. 

2600. 

916. 

20. 

344. 

148. 

8. 

56. 

14.0 
19.0 
24.0 

11.5 
7.5 
8.0 

4.0 
3.8 
4.4 
6.1 
3.5 
2.2 
1  .3 

1  2631 

8  0 

46.40 

38000E+1 

3 1 000 . 

2000. 

304. 

20.5 

B.  5 

12717 

9 

182  00 

26O00E-H 

4600. 

4300. 

144. 

17.0 

11.0 

12741 

6 

237.00 

22O0OE+I 

16500. 

5600. 

330. 

9.0 

12.5 

12765 

6 

1 17.00 

80000 . 

7600. 

2600. 

120. 

4.0 

13.5 

12.5 

127B7 

6 

296 . 00 

74000. 

5000. 

3100.   G 

128. 

0.5 

1 120.00 

51000E*1 

2 1 000 . 

5600. 

704. 

24.0 

17.6 

6.1 
3.7 

1  .3 

194.45 

97360.* 

4325" 

1179. •  U 

101  > 

10.5 

1  1  .5 

13.60 

12000. 

180. 

20, 

8. 

0.5 

7.5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  1 

33 

TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 
FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

7 

DISS. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.650 

0.620 

2.850 

2.900 

0.070 

3.100 

648  .0 

3.5 

0.200 

0.  127 

3.OB0 

3,600 

O.OSB 

2.510 

628.0 

15  .OL 

0.366 

0.205 

0.695 

2.000 

0.054 

3.590 

266.0 

33.0 

0,225 

0.107 

0.715 

1  .400 

0.075 

4.270 

436.0 

15. OL 

0.250 

0.  109 

0.025 

2.200 

0.310 

2.700 

544.0 

36.0 

0.204 

0.053 

0.175 

1  .  130 

0.  139 

2.460 

400.0 

19.0 

0.335 

0.  169 

0.315 

1  .  280 

0.390 

2.400 

458.  D 

27.0 

0.300 

0.092 

0.310 

1  .660 

0.080 

1  .550 

488 . 0 

55.0 

0.22B 

0.  129 

0.465 

1  .200 

0.087 

4.800 

390.0 

21  .5 

0.  152 

0.077 

0,990 

1  ,  1  50 

0.043 

4.  5D0 

516.0 

15. OL 

0.  146 

0.067 

0.375 

0.860 

0.036 

5.300 

418.0 

15. OL 

0.650 

D.620 

3.080 

3.800 

0.390 

5.300 

648.0 

55.0 

0.27B 

0.160 

0.909 

1  .782 

0.  125 

3-289 

472-0 

22.30 

0.  146 

0.053 

0.02S 

0.860 

0.036 

1  .550 

266.0 

3  .5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


t  1  01 

77 

1228 

.3 

09  02 

77 

115B 

.3 

15  03 

77 

1121 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

22  06 

77 

1320 

.3 

18  07 

77 

1325 

.3 

17  08 

77 

1340 

.3 

21  09 

77 

1405 

.3 

19  10 

77 

1305 

.3 

23  11 

77 

1312 

3 

31  12 

77 

1320 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l*» 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

1020 

5.  BO 

65.0 

1020 

6.20 

33.5 

« 

335 

44,00 

18.5 

680 

9.20 

40.5 

BIO 

7.50 

77.0 

650 

6.60 

46.0 

721 

10-00 

65.0 

618 

21  .00 

42.0 

637 

16.00 

28.0 

770 

7. BO 

46,0 

565 

9.90 

37.5 

1020 

44.00 

77.0 

71  1 

13.09 

45.4 

335 

5.80 

18.5 

55 

206 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  FIRST  ROAD  SOUTH  OF  INNERKlP 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  WOE  02GD105 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


STATION  ID:   04-0013-016-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2870 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


09  02 
15  03 
12  04 
09  05 
20  06 

20  07 
15  08 
19  09 
17  10 

21  11 
19  12 


77  1254 
77  1224 
77  1200 
77  1450 
77  1350 
77  1343 
77  1330 
7  7  1400 
77  t320 
77  1325 
77  1350 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEIT       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


VAX [MUM 

AVG  OR  GEO*  MM  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAY-PLES 


LONG 

U.T  M 

17  0525t75.0  4783200.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE   1 

69.10 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

S3 

eos 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  cfs 

TOTAL 

FECAL 

m.f. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

KF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29254 

4 

1 000 . 

24B. 

14S. 

4. 

0.0 

10.8 

O.B 

29307 

3 

1560. 

150. 

1360. 

4. 

L 

5.0 

11  .2 

2.3 

29362 

3100. 

4. 

70. 

4. 

L 

11  .5 

11.2 

1  .0 

12610 

5 

128. 

32. 

190- 

4. 

I 

11  .0 

15.0 

13.2 

1  2634 

6 

1600. 

272. 

404. 

4. 

21  .0 

11  .5 

0.9 

12670 

9 

530. 

2FJ0. 

100. 

12. 

28.5 

13.5 

1  .1 

12693 

5 

900. 

176. 

60. 

4. 

L 

20.0 

11.5 

1  .6 

12706 

6 

95000 . 

8000. 

61000. 

96- 

15.5 

12-0 

3.3 

12730 

6 

6400. 

250. 

400. 

4. 

L 

6.5 

14.5 

0.4 

12754 

E 

B400. 

B60. 

92. 

6.0 

13.5 

1  .2 

12777 

6 

7600. 

450. 

9600. 

32. 

2.5 

12.5 

0.7 

95000. 

8000. 

61000. 

96. 

28.5 

15.0 

i3. a 

2441 .* 

217.  • 

523.* 

9. 

•  D 

11  .6 

12.5 

2.4 

128. 

4. 

60. 

4  . 

0.0 

10.8 

0.4 

10 


11 


11 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAl 

FILTERED 

FUTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMCN I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIOS 

FEET 

MTSS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  02 

77 

1254 

.3 

0.072 

0.059 

0.195 

0.575 

0-024 

3.03 

15  03 

77 

1224 

.3 

0.  154 

0.  117 

0.285 

1  .150 

0.067 

3.800 

12  04 

77 

1200 

.3 

0.066 

0.034 

0.045 

0.550 

0.028 

5.510 

09  05 

77 

1450 

.3 

0.012 

0.005 

0.010 

0.225 

0.027 

1  .510 

20  06 

77 

1350 

.3 

0.028 

0.004 

0.015 

0.590 

0.024 

1  .  140 

2D  07 

77 

1343 

.3 

0 .  004 

0.004 

0.035 

D.660 

0.016 

0.910 

IS  08 

77 

1330 

.3 

0.020 

0.003 

0.O10 

0.620 

0.008 

0.660 

19  09 

77 

1400 

.3 

0.27B 

0.  145 

0.305 

1  .600 

0.  141 

3.760 

17  ID 

77 

1320 

.3 

0.053 

0.041 

0.025 

0.530 

0.03D 

5.500 

21  11 

77 

1325 

3 

0.  134 

0.062 

0.105 

0.850 

0.043 

4.890 

IS  12 

77 

1350 

.3 
MAXIMUM 

0.  104 
0.278 

0.069 
0.145 

0,185 
0.305 

0.670 
1  .600 

0.031 
0.  141 

4.560 
S.51D 

AVG 

OR  GEOl 

0.084 

0.049 

0.110 

0.729 

0.040 

3.206 

MtNlMUM 

0.004 

0.003 

0.010 

0.225 

0.008 

0.6S0 

NO 

OF  SAMPLES 

1  1 

11 

11 

1  1 

11 

11 

14 

IE 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

09  02 

77 

1254 

.3 

1050 

2.  1 

2B.0 

15  03 

77 

1224 

.3 

410 

17.  00 

16.5 

12  04 

77 

1200 

.3 

700 

4.50 

27.5 

09  05 

77 

1450 

3 

7B0 

6.50 

60.0 

20  06 

77 

1350 

.3 

720 

1  .90 

28.0 

20  07 

77 

1343 

.3 

790 

1  .90 

27.0 

IS  08 

77 

1330 

3 

B45 

1  .60 

32.5 

19  09 

77 

1400 

.3 

685 

20.00 

33.0 
28. 0* 

17  10 

77 

1320 

3 

7B5 

4.80 

21  11 

77 

1325 

3 

759 

14.00 

36.0 

19  12 

77 

1350 

.3 

MAXIMUM 

645 
1050 

5,60 
20.00 

25.0 
60.0 

AVG 

OR  GEOl'  '':  •  : 

743 

7.26 

31  .0 

MINIMUM 

410 

1  .60 

16.5 

NO  OF  SAMPLES 


BO.*./  SITE:  AVON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  LORNE  AVE  STRATFORD 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2G0O18 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U.T.M.  17  0498550.0  4801125.0  4 


STATION    ID:       04-0013-025-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2B70 

GION    01  MILEAGE       173.10 


SAMP    DTE   HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


09 

02 

77 

1400 

15 

03 

77 

1324 

12 

04 

77 

1200 

09 

05 

77 

1330 

20 

06 

77 

1235 

20 

07 

77 

1137 

15 

08 

77 

1213 

19 

09 

77 

1145 

17 

10 

77 

1225 

21 

1  1 

77 

1223 

19 

12 

77 

1235 

STN        STN     SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


934 
Sample 
no 


29255 
29309 
29364 
12607 
12631 
12667 
12  690 
12703 
13728 
12752 
12775 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


20.50 
681 .00 

61  .30 

21  .10 
7.60 

10.90 

27.50 
161.00 

54.30 
144.00 

74.20 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

100. 

9000. 

250. 

32. 

500. 

4400. 

21000. 

24300. 

2700. 

1670D. 

BOO. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


216. 
870. 
960. 
2800. 
140. 
370. 
70. 


32. 


152. 
12. 
124. 
750. 
496. 

170. 


4. 

IS. 
18. 

28. 
4 

12. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

4.0 

4.5 
13.0 
12.0 
19 
25 
20 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

1  1  .8 

I  1  .0 

II  .6 
17.5 
10.0 
12.0 
10.5 

7.0 
12. S 
13.5 
125 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

2.9 

3.6 
2.2 
2.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  It  !'] 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


681 .00 

114.86 

7.60 


24300. 
1675.* 
32. 


2800. 
116. 

«. 


11 


750. 
72.' 
4. 


10 


28. 
7. 

4. 


10 


25.0 

11  .B 

1.5 


17.5 

11  .B 

7.0 


5.5 
2.7 
0.1 

11 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

02 

77 

1400 

15 

03 

77 

1324 

12 

04 

77 

1200 

09 

05 

77 

1330 

30 

06 

77 

1235 

20 

07 

77 

1137 

15 

08 

77 

1213 

19 

09 

77 

1145 

17 

10 

77 

122S 

21 

11 

77 

1223 

19 

12 

77 

1235 

VAX I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <  •  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.350 

0.250 

3.350 

4.350 

0.310 

6.000 

744  0 

15. OL 

0.  320 

0.073 

0  255 

1  .630 

0.057 

3.310 

416.0 

161  .0 

0.167 

0.107 

0.375 

2.450 

0.171 

2.670 

584. 0 

15. OL 

0.450 

0.330 

2.000 

2.  100 

0.450 

5.100 

626.0 

15. OL 

0.212 

0.  129 

0.495 

1  .070 

0-310 

7.2O0 

662.0 

15. OL 

0.  192 

O.0B3 

0.055 

0.945 

0.770 

5.2O0 

702.0 

7.0 

O.BOO 

0.525 

0.320 

1  .8S0 

0.395 

5.050 

626.0 

12.5 

0.242 

0.085 

0.510 

1  ,350 

0.  115 

3.380 

514.0 

15. OL 

0.  176 

0.079 

1  .260 

2.000 

0.115 

4.  BOO 

604.0 

26.5 

0.264 

0.151 

0.  145 

1.110 

0.037 

4.  140 

438.0 

31  .0 

0.  182 

0.167 

0.130 

0.660 

0.017 

3.620 

476.0 

15. OL 

0.800 

0.535 

3.3S0 

4.350 

0.770 

7.2QO 

744.0 

161  .0 

0.305 

o.iao 

0.BO9 

1  .774 

0.25C 

4.588 

582.9 

39.  BD 

0.  167 

0.073 

0.055 

0.660 

0.017 

2.670 

416.  0 

7.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STm  SAMP   PJ       COND . 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  25C 

FEET       MTRS         UMHOS 


16 
TUR8 
FORMAZIN 
UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


380 

95 

52 

55 

20B 

25 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALX 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

09  02  77 
15  03  77 
12  04  77 
09  05  7  7 
20    06    77 

20  07  77 
15  08  77 
19  09  77 
17    10   77 

21  11  77 
19  12  77 


1400 
1324 
1300 
1330 
1235 
1137 
1313 
1145 
1225 
1233 
1235 


.3 
.3 

.3 

■3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  02 
15  03 
12  04 
09  05 
20  06 

20  07 
15  OB 
19  09 
17  10 

21  11 
19  12 


77  1400 
77  1324 
77  1200 
77  1330 
77  1235 
77  1137 
77  1213 
77  1145 
77  1225 
77  1223 
77  1235 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 


1200 
410 

eao 

1060 
1040 
1  100 
970 
795 
662 
645 
715 


1200 
8  BO 
410 


11 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


5  60 

69.00 

6.30 


30 
60 
30 
20 
10 


19.00 

32  00 

7.  20 


69 .  00 

14. SI 

2.30 

11 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


B5.00 
96.00 


50.0 

22.0 

70.0 

100.0 

105.0 

I0O.Q 

88.0 


70 


52.0 
31  .0 
47.0 


105.0 
66.  B 
22.0 

11 

74 
TOT .  MAG 
NESlUM 
MG/L 


26.80 
26.50 


96.00 

26.  BO 

90.50 

26.65 

B5.00 

36.50 

170.0 
205.0 


205.0 
187.5 
170.0 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


MG/L 


5.40 
9.60 


9.80 
7.60 
5.40 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


B1  .00 
76.00 


81  .00 
78.50 
76.00 


47 

ORGANIC 

C  AS  c 

MG/L 


0.420 

1  .200 

1  .800 

0.360 

1  .800 

0.780 

0.120 

5 

41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

0 
2 
a 
3 

MG/L 

29 

1 

39 

1 
1 

0 

1 
0 

39 

3 

34 

1 

29 

0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  02  77 
15  03  77 
12  04  77 
09  05  77 
20  06  77 

20  07  77 
15  08  77 
19  09  77 
17  10  77 

21  11  77 
19  12  77 


1400 
1324 
1200 
1330 
1335 
1137 
1313 
1145 
1225 
1323 
1235 


.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

-3 


335       203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 


0.  120 
0.120 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.010L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


0.020 
0.050 
.010L 
.010 
.030 
.020 
.010L 
.020 
.020L 
010L 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


0.020 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0  .  530 
0.310 
0.060 
0.070 
0.070 
0 .  040 
0.020 
0.040 
0.120 
0.060 
0.040 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


0.060 
0.032 


60 


238 
TOTAL 
NICKEL       FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


0.060 

D.010L 

0.010L 

0.020 

0.02  0 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.040L 

0.020L 

0.020L 


0.8 
1.2 


MAXIMUM 

AVG  OR    GEOM   MN    I  •  I 

MINIMUM 


0.  120 

0,010 

0.050 

0.120 

0.0100 

0.0 20D 

0.120 

0.010 

o.oto 

0.530 
0.  125 
0.020 


0,060 
0.046 
0.032 


0.060 

0.0240 

0.010 


1  .2 
1  .0 
0.6 


NO   OF   SAMPLES 


163 


B.O.M./  SITE:  TIL6URY  CREEK 

SAMPLE  POINT:  t  HUE  SOUTHWEST  OF  TILBURY  STATION 

STATION  TYPE:  RIVER 


PJ 


STN  NO 

26 

1ST 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

17  01 

77 

1300 

3 

07  02 

77 

1040 

.3 

07  03 

77 

1118 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

10  OS 

77 

1140 

.3 

27  06 

77 

1130 

.3 

19  07 

77 

1330 

.3 

09  OS 

77 

1220 

3 

07  09 

77 

I22S 

.3 

11  10 

77 

1100 

.3 

01  11 

77 

0S50 

.3 

19  12 

77 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

ORGEOI 

MM  1 -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77 

1300 

.3 

07  02  77 

1040 

.3 

07  03  77 

iiia 

.3 

04  04  77 

1200 

.3 

10  OS  77 

1140 

-3 

27  06  77 

1130 

.3 

19  07  77 

1230 

.3 

09  OB  77 

1220 

.3 

07  09  77 

1225 

.3 

11  10  77 

1  100 

.3 

01  11  77 

0950 

.3 

19  is  77 

1120 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEO*  MN  <  •  ) 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 


STATION  ID:   04-00 13-026-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2B70 


LONG 

u 

.T.M. 

17  0380625.0  46B125C 

1.0  4      t 

REGION  01 

MILEAGE 

4.80 

934 

901 

444 

80 

B1 

94 

88 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

OISS. 

5 -DAY 

BOD 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29212 
29230 
29271 

4  S 

4 

4 

460O0E+1 
35000E+1 

3600. 

2500. 

336. 

950. 

152. 

80. 

1  .5 
0.0 
2.0 

4.2 
8.2 
8.6 

10.0 

14.0 

3.2 

2.4 

'29334 

59000. 

220. 

60. 

4. 

7.0 

10-8 

293B9 

6 

56000. 

260. 

70. 

4.   L 

11  .0 

13.2 

16.0 

29420 

6 

180. 

16. 

4. 

4.   L 

25.9 

18.2 

15.0 

29451 

6 

4000. 

1000. 

940. 

360. 

26.  B 

5.9 

4.8 

294S2 

e 

2100. 

180. 

164. 

92. 

24.5 

5.3 

4.0 

29513 

6 

140. 

32. 

4.   L 

24,3 

10. S 

5.2 

29539 

3 

17S00E+1 

860. 

960. 

30. 

12.0 

8.3 

3.2 

29567 
29604 

5 
3  9 

13000. 

150. 

70. 

10.9 
0.2 

12.2 
11  .* 

10.4 
0.4 

46000E+1 

3600 . ' 

960. 

360. 

26.8 

18.2 

16.0 

23043 . • 

349.* 

133.* 

24.*  0 

12-2 

9.8 

7.4 

160. 

16. 

4. 

4. 

0.0 

-4.2 

0.4 

9 

TO 

10 

9 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KtlELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.620 

2.320 

7. 

300 

10.100 

0.028 

0.540 

3.000 

2.350 

9. 

000 

1 2 . 500 

0.055 

0.560 

0.640 

0.445 

1  . 

520 

2.950 

0.117 

3.670 

0.270 

0.095 

0. 

295 

1  .670 

0.063 

9.000 

0.650 

0.260 

1  . 

500 

4.550 

0.139 

3.400 

0.420 

0.145 

0 

035 

2.600 

0.005 

0.01QL 

0.326 

0.073 

0 

305 

1  .670 

0.015 

0.070 

■ 

0.200 

0.046 

0 

.465 

1  .800 

0.023 

0.090 

0.246 

0.030 

0 

.175 

1 6 .  1 00 

0.047 

0.100 

0.450 

0.275 

0 

.535 

2.550 

0.077 

3.500 

0.910 

0.450 

0 

.975 

3.300 

0.175 

1  .020 

0.260 

0.227 

0 

.185 

1.120 

0.106 

4.930 

3.000 

2.350 

g 

.000 

1 6 .  1 00 

0.175 

9.000 

0.S24 

0.560 

1 

.856 

5.076 

0.071 

2.2410 

0.200 

0.030 

0 

.035 

1.120 

0.005 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Y«  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77 

1300 

.3 

07  02  77 

1040 

.3 

07  03  77 

1118 

.3 

04  04  77 

1200 

3 

10  OS  77 

1140 

3 

27  06  77 

1130 

.3 

19  07  77 

1230 

.3 

09  08  77 

1220 

.3 

07  09  77 

1225 

.3 

11  10  77 

1100 

.3 

01  11  77 

0950 

3 

19  12  77 

1120 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I*  I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

JOB 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

750 

S.60 

50.0 

7B0 

42.00 

54.0 

370 

165.00 

29.5 

620 

135.00 

33.5 

640 

36.00 

35.0 

455 

30.00 

31  .0 

455 

74.00 

35.  D 

480 

58.00 

41  .0 

585 

44.00 

60.0 

439 

260.00 

17.5 

745 

37.00 

40.0 

234 

160.00 

13.0 

780 

260 . 00 

60.0 

546 

B9.  13 

36.6 

234 

8,60 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 


164 


B  O.W  /  SITE:  NORTH  THANES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  MIDDLESEX  COUNTY  ROAD  42  LONDON 

STATION  TYPE-  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GEOO3 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  WO  YR  LMT 


12  01 

16  03 

13  04 
09  05 
20  OE 

20  07 
IS  08 
19  09 

17  10 

21  11 
19  12 


77  1009 
77  0920 
77  1200 
7  7  0940 
77  0900 
77  0836 
77  0B53 
77  0S44 
77  0855 
7  7  0846 
77  08SS 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
-3 
•  3 


r,"a  x  i  MOM 

AVG  OR  GEO*  MM  (  ■ ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


13    01    77 

1009 

.3 

16    03    77 

0920 

.3 

13    04    77 

1200 

.3 

09    05   77 

0940 

.3 

30   06    77 

0900 

.3 

20    07    77 

0836 

.3 

15   08    77 

0853 

3 

19    09    77 

0844 

.3 

17    10    77 

0855 

.3 

21     11    77 

0B46 

.3 

19    13    77 

0858 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MM 

f> 

M I N I  MUM 

LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


29205 
2931  l 
29366 
12600 
12624 
12660 
12695 
12696 
12720 
12744 
1276B 


0 .  034 
0.176 
0  065 
0.049 
0.064 
.005 
.101 
.082 
.080 
.0B6 
.069 


6  8 

6 

6 

6 

6 
S 
E 
6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


STATION  ID:   04-0013-027-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2870 


.T.M.  17  0484125.0  4765225.0  4 


901 
SCO 


444 
FLOW  CF5 


13B.00 

10400.00 

537.00 

218  .CO 

93.30 

106.00 

96.30 

367.00 

6B0.00 

1260.00 

1 500 . 00 


10400.00 

1399.60 

93.30 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.023 

0.095 

0.037 

0.007 

.006 

.005 

.057 

.020 

.048 

.045 

.046 


80 
TOTAL 
COLJFORH 
MF/lOOML 

BO. 
1860. 

60. 
100. 
1  16. 
500. 

200. 

530. 
3600. 
2900. 


3600. 
377.- 
60. 


11 

19 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

0.165 
0.170 
0.110 
0.045 
0.375 


370 
3B5 

085 

075 
.125 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


to 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


670 
990 
635 

770 
030 


0.  176 
0.074 
0.005 


0.095 
0.035 
0.005 


0.385 
0.  191 
0.045 


1  .  10 

1  .040 
0.770 
0.700 
0.530 


1.10 

0.B24 

0.530 


4. 

112. 

4. 

4. 

44. 

124. 

S3. 

120. 

52. 

256. 

210. 


356. 
42.  ■  D 
4. 

11 

21 
FILTERED 
N02-N 
■G/L 

0  029 
0.039 
0.030 
.037 
.081 
.  115 
.091 
.035 
.044 
0.035 
0.021 


0.115 
0.051 
0.021 


m 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


260. 

30. 

60. 

52. 
252. 

52. 

84. 

92. 
6400. 
4000. 


6400- 
134.' 


'1 

32 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5.410 

3  660 

4.900 

3.910 

0.B50 

0.570 

0.31 

0.220 

5.900 

6.760 

5.120 


6.760 
3.419 
0.320 


REGION   01 

MILEAGE 

135.10 

BB 

BOS 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

DEG    C 

WG/L 

MG/L 

3.       1 

0.7 

13.4 

0.4 

4.       L 

4.0 

14    4 

2.2 

4.        L 

8.0 

11  .8 

0.6 

4.        L 

13-5 

12.0 

2.0 

4.         L 

16.0 

7.5 

1  .6 

4.        L 

23.0 

7.0 

4.0 

4.        L 

21  .5 

7.0 

2.7 

4.        L 

18.0 

9.5 

2.7 

4.        L 

8.0 

13.5 

0.8 

8. 

4.5 

15.5 

1  .0 

40 

3.0 

16.0 

0-3 

40. 

23.0 

160 

4.0 

5.*    0 

10. B 

11  .6 

1  .7 

2 

0.7 

7.0 

0.3 

11 

11 

11 

11 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

01 

77 

1009 

16 

03 

77 

0920 

13 

04 

77 

1200 

09 

OS 

77 

0940 

20 

06 

77 

0900 

20 

07 

77 

0836 

'.5 

08 

77 

0B53 

19 

09 

77 

0844 

17 

10 

77 

0855 

21 

1  1 

77 

0846 

19 

12 

77 

0858 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 
COND. 

IE 

56 

59 

2B0 

96 

53 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT     ALK 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAB 
MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

710 

1  .SO 

33.5 

310 

32.00 

19.0 

565 

6    30 

20.0 

510 

4.70 

17.5 

475 

6.30 

24.0 

450 

3.80 

26.5 

427 

3.4 

24.0 

440 

11.00 

23.0 

600 

10.00 

17.5 

635 

16.00 

19.0 

545 

10. 00 

16.0 

710 

32.00 

26.5 

515 

9.58 

20.9 

310 

1  .90 

16.0 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

11 


11 


165 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


DINGMAN  CREEK 

AT  FIRST  CONCESSION  DOWNSTREAM  OF  LAMBETH 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GE0O5 


SAMP  OTE 

DY  MO  YR 


HOUR 
LMT 


1315 
12  36 
1  110 
1010 


1?  02  77 
23  03  77 
10  05  77 

22  05  77 

18  07  77  0952 
17  08  77  1013 
21  09  77  1021 

19  10  77  1005 

23  11  77  0957 
21  12  77  1007 


LAT 


STN   STN  SAMP   I 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVQ  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAWPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  02  77  1315 
23  03  77  1236 
10  OS  77  1110 

22  06  77  1010 

18  07  77  0952 
17  08  77  1013 
21  09  77  1021 

19  10  77  1005 

23  IT  77  0957 
21  12  77  1007 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

M 1 N I  MUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


STATION    tD:       04-0013-029-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2870 


LONG 

U.T.M. 

17  0474400.0  4751 1 OC 

.0  4 

REGION  01 

MI LEAGE 

121  80 

93a 
SAMPLE 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

B1 
fECAL 

84 
M.F. 

H 

PSEUD. 

805 
WATER 

3 

DISS. 
02 

1 
5-OAY 
BOD 

NO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

MF/1D0ML 

MF/100ML 

MF / 1 OOML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

29260 

4 

33  00 

25000. 

4  303. 

440. 

8. 

0.  1 

5.2 
130 
11  .0 

6.0 

3.8 
2.8 
2.4 
3.4 
33 
3.4 
2.4 
1  .2 
1.6 
1  .0 

29321 

6 

126.00 

42000. 

930. 

390. 

4.   L 

2.5 

12613 

6 

12.60 

39200E+1 

420. 

560. 

4.   1 

10.0 

1263B 

6 

5.50 

5000. 

530. 

130- 

4.   L 

18.0 

12650 

6 

20.30 

91000. 

1520, 

640. 

16 

22.5 

4  0 

5.0 
6.5 

12674 
12710 

6 
6 

5.  BO 
159.00 

1  3000 . 
610O0. 

680. 
24O0. 

210. 
5900. 

12. 
36. 

19.0 
15.5 

12734 

6 

18.50 

17000. 

350. 

360. 

4.   L 

8,0 

10.5 
135 
13.5 

127SS 

e 

47.00 

79000E+1 

E40. 

4.   L 

3.0 

12781 

6 

2B2.00 

61000. 

610. 

4600.   G 

52. 

1  .0 

282.00 

79000EH 

4300. 

5900- 

52. 

22.5 

13.5 

3.8 

2.5 
1  .0 

6B.17 

511 18,* 

920.' 

634.-  U 

9.  "  0 

10.0 

3.8 

5.50 

5000. 

350. 

130. 

4. 

0.  1 

4.0 

10 

10 

9 

to 

10 

10 

10 

.0 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CAlCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.1  B8 

0 

124 

1  .000 

1  .850 

0.  151 

1  .540 

0.101 

0 

051 

0.  145 

0.785 

0.036 

4.500 

0.  127 

0 

047 

0.060 

0.770 

0.034 

1  .810 

0.296 

0 

139 

0.965 

2.300 

0.236 

1  .550 

0.306 

0 

113 

0.515 

1  .730 

0.225 

3  880 

0.620 

0 

250 

0.965 

2.950 

0.330 

3.400 

0.334 

0 

159 

0.135 

1  .290 

0.  109 

7.40D 

0.  156 

0 

075 

0.1  B5 

0.900 

0.061 

5.700 

0.  127 

0 

055 

0.215 

0.865 

0.035 

5.460 

0.110 

0 

069 

0.105 

0.5BO 

0,023 

4.700 

0.620 

0 

.250 

1  .000 

2.950 

0.330 

7.400 

0.237 

0 

.  ioe 

0.429 

1  .402 

0.  124 

3.994 

0.  101 

0 

.047 

0.060 

D.5B0 

0.023 

1  .540 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  02  77 

1315 

.3 

23  03  77 

1236 

.3 

10  05  77 

1110 

3 

22  06  77 

1010 

.3 

1!  07  77 

0952 

3 

17  08  77 

1013 

3 

21  09  77 

1021 

3 

19  10  77 

1005 

.3 

23  1 1  77 

0957 

.3 

21  IS  77 

1007 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( :  » 

MINIMUM 

14 
COND. 

16 
TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

TOT 

52 

ALK 

55 
PH 

208 
TOTAL 
IRON 

35 

PHENOLS 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SIL 

ICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1550 

4.60 

295.0 

7.94 

740 

15.00 

95.0 

620 

14.00 

60.0 

630 

31.00 

42.0 

690 

42.00 

73.0 

799 

40.00 

60.0 

590 

BO.  00 

39.0 

7,96 

790 

24.00 

53.0 

745 

14.00 

47.0 

515 

15.00 

42.5 

1550 

80.00 

295.0 

7.96 
7  95 
7.94 

767 

27.96 

BO.  6 

515 

4.60 

39-0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  76 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GE006 


32 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

U.T.M.  17  0442950.0  4724550.0  4 


STATION    ID:       04-0013-032-02 

STORET    CODE:    03 
003 
2870 


REGION  01 


MILEAGE    66.10 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       VTRS 


08  02  77 

1259 

3 

08  03  77 

1349 

.3 

05  04  77 

1200 

.3 

10  05  77 

1017 

3 

13  06  77 

1450 

.3 

19  07  7  7 

1045 

3 

09  08  77 

1010 

3 

08  09  77 

1400 

3 

12  10  77 

0930 

.3 

02  1 1  77 

0920 

3 

30  12  77 

1255 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

444 

BO 

B1 

8 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENT 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10 

29244 

4 

296.00 

1B40. 

370. 

70. 

29289 

4 

6400.00 

18000. 

2B0. 

472. 

29352 

3960.00 

1 1000. 

620. 

1810. 

29407 

6 

642.00 

240. 

10.   L 

12. 

29413 

6 

310,00 

100. 

28. 

80. 

29449 

6 

40200 

3200. 

712. 

380. 

294B0 

6 

452.00 

800. 

144 

256. 

2952S 

6 

341 .00 

230. 

90 

50. 

29555 

3 

32OO.00 

15300. 

480. 

3S4 

295B3 

6 

587.00 

1  100. 

20. 

30 

29620 

3 

6490-00 

14000- 

720. 

770 

6490.00 

18000. 

720. 

1810 

2116.36 

1906. " 

150.'  D 

165 

296.00 

100, 

10. 

12 

I  88 

F.  PSEUD. 

LR.  MPA 

)Ml  MF/lOOML 

4.       L 
24. 
8. 


4. 
16. 

12. 
4. 


24. 
6 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

0.0 


6. 
1  i 
20 
25 
23 
22 

9 
1  1 

a 


25.2 
13.3 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

B.7 

106 
10.9 

10  8 
6.5 
8.9 
8    8 

11  .0 
11.6 
13.2 


13.2 

1D.1 

6.5 


1 
5 -DAY 

BOO 
MG/L 


9.6 
2.7 
0.4 

11 


166 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 
DV  MO  YB 

HOUR 
LMT 

STN 
D1ST 

STN  SAMP   Pd 
6RG  DEPTH 

TOTAL 
P 

FILTERED 
REACTIVE 

FILTERED 
AMMONIA 

TOTAL 
KJEtDAHL 

FILTERED 
N02-N 

FILTERED 
N03-N 

TOTAL 
SOLIDS 

SUSP. 
SOLIDS 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

CALCUL 

D-SOLIOS 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OS  02 

77 

1259 

.3 

0.  144 

0.101 

t  .240 

1  .670 

0.034 

3.760 

444  .0 

15. OL 

08  03 

77 

1349 

.3 

0.286 

0.  125 

0.615 

1  .630 

0.044 

3.290 

398.0 

72  .  0 

05  04 

77 

1200 

.3 

0.225 

0.074 

0.220 

1  .400 

0.051 

4.  100 

474  .0 

109.0 

10  05 

77 

1017 

.3 

0.083 

0.005 

0.030 

0.665 

0.070 

3. 

446  , 

25.  5 

13  06 

77 

1450 

3 

0.  168 

0.005 

0.005 

0.900 

0.030 

1  .920 

468. 0 

110.0 

19  07 

77 

1045 

.3 

0.314 

0.051 

0.  100 

1  .260 

0.038 

2.100 

550.0 

17B.0 

09  oa 

77 

1010 

.3 

0.244 

0.025 

0.075 

I  .370 

0.019 

0.B50 

548.  0 

1  94  .0 

08  09 

77 

1400 

.3 

0.208 

0.016 

0-025 

t  .180 

0.013 

0.960 

558.0 

1  74  .0 

12  10 

7T 

0930 

.3 

0.192 

0.088 

0.055 

1  .040 

0.057 

5.  BOO 

444.0 

57.0 

02  1  1 

77 

0920 

.3 

0.096 

0.031 

0.025 

0.655 

0.025 

1  .570 

488.0 

33.0 

20  12 

11 

1255 

3 

0.170 

0.069 

0.145 

0.850 

0.035 

4 .  300 

298.0 

36.  0 

MAXIMUM 

0.314 

0.125 

1  .240 

t  .670 

0.070 

5.  BOO 

558.0 

194.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  •  ) 

0.194 

0.054 

0.230 

1  .  147 

0.038 

2.877 

465.1 

91  .20 

MINIMUM 

0.0B3 

0.005 

0.005 

0.655 

0.013 

0.850 

298.0 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

S5 

20B 

25 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

PHENOLS 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 

8RG  DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

UG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

08  02 

77  1259 

.3 

760 

5.30 

42.5 

8.0 

2<:6 

7.66 

0.320 

1  .CL 
2.0 
1  .0 
2.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
1  OL 
1  .0 

s.o 

OB  03 

05  04 
10  05 
13  06 

19  07 
09  08 

06  09 
12  10 
02  1  1 

20  12 

77  1349 
77  1200 
77  1017 
77  1450 
77  1045 
77  1010 
77  1400 
77  0930 
77  0920 
77  1255 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

450 
540 
600 
580 
515 
555 
593 
575 
676 
510 

55.00 
1 1  0 . 00 
17. 

86.00 

160.00 

152.00 

128.00 

44.00 

28.00 

45,00 

25.0 
23.0 
30.5 
39.0 
35.0 
40.5 
43.5 
19.5 
32.5 
19.5 

2.0 

10.0 

8.0 

4.0 

4.0 

14.0 

18.0 

16.0 

8.0 

200 
217 
200 
193 
196 
205 
225 
241 
191 

8.09 
8.  10 
8.33 
7.98 
8.08 
8.  12 
7.47 
a.  04 
8.  1  1 

5.400 
0.760 
3.250 
6.700 
5.700 
4  ,760 
2.040 
1  .220 
1  .960 

MAX 1MUM 

760 

160.00 

43.5 

18.0 

246 

a. 33 

6.700 

2.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

578 
450 

75.48 
5.30 

31  .9 
19.5 

9.2 

2.0 

211 
191 

8.00 
7.47 

3.21  1 
0.320 

1  .30 
1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

1  1 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

76 
CALCUL 

72 
TOTAL 

74 
TOT .  MAG 

68 
COLOUR 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

41 
COD 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

265 
TOTAL 
ARSENIC 

DV  MO 

YR  LMT 

DIST 
FEET 

BR3  DEPTH 

MTHS 

HARDNESS 
MG/L 

CALCIUM 
MG/L 

NESlUM 
MG/L 

HAZEN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OB  02 

77  1259 

.3 

332  0 

10 

OB  03 

77  1349 

3 

120 
30 

50 

05  04 

77  1200 

.3 

260.0 

10  05 

77  1017 

.3 

284.0 

13  06 

77  1450 

.3 

254.0 

19  07 

77  1045 

.3 

204.0 

150 
75 
50 

09  08 

77  1010 

.3 

220.0 

08  09 

77  1400 

.3 

320-0 

12  10 

77  O930 

.3 

284.0 

30 

02  11 

77  0920 

.3 

344.0 

15 

20  12 

77  1255 

.3 

MAXIMUM 

246.0 
344.0 

60 
150 

AVG  OR  GEOM  MN  (*( 

274  . 8 

59 

MINIMUM 

204.0 

10 

NO  OF  SAMPLES 


0  O.K./  SITE:  OXBOW  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  CONCESSION  SOUTH  OF  ILDERTON 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  03  77  1331 
14  04  77  1200 
10  05  77  1005 

22  06  77  0925 

18  07  77  0900 
17  OB  77  0925 
21  09  77  0915 

19  10  77  0903 

23  11  77  0905 
21  12  77  0915 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ ) 

MINI  MUM 


934 

SAMPLE 
NO 


29323 
29378 
1261  I 
1 2636 
12648 
12672 
12708 
12732 
12756 
12779 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U.T.M.  17  0470400.0  4768550.0  4 


901 
SCO 


444 
f  LOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1960. 
2100. 
6000. 

850. 
2700 . 
3700. 
2300. 

850. 

500. 
7000. 


7000, 
2112. " 

500. 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


BO. 

620. 
1110. 

480. 

200. 

I  10. 
1  52. 

68a. 


STATION  ID:   04-0013-036-02 

5T0RET  CODE:  02 
003 
2a  70 


1110. 
113. • 


84 
M.  F  . 
ENTER. 
MF/lOOML 

2a. 

60. 

46. 
572. 
510. 
750. 
700. 

50. 

4B. 
12B0.       G 


1280. 
181  . 

28. 


REGION  01 

MILEAGE   1 

33. BO 

88 

805 

3 

1 

P5EUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

4.    L 

4.0 

13.0 

20 

4.    L 

11.4 

14.6 

0.4 

4.   L 

7.0 

11.0 

4.    L 

16.0 

7.0 

1  .4 

4.    L 

21  .5 

3.5 

1  .4 

4    L 

19.0 

7.0 

1  .3 

4  .    L 

15.0 

BO 

0.6 

4. 

BO 

10.0 

0  5 

4  .    L 

3.5 

130 

0.1L 

4.    L 

0.5 

10.  S 

0.1L 

4. 

21.5 

14  6 

2.0 

4.  •  0 

10.6 

10.0 

0,90 

4. 

0.5 

5.5 

0.1 

NO    OF     SAMPLES 


167 


CONT' D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTP.S 


23  03  7?  1331 
14  01  77  1200 
10  05  77  1005 
32  06  77  0925 

16  07  7  7  090Q 

17  08  77  0925 
21  09  77  0915 
19  10  77  0903 
23  11  77  0905 
21  12  77  0915 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  1  BUM 

AVG  OR  GEO*  MN  (  ■  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.031 

0.021 

0.055 

0.330 

0.016 

6.500 

0.027 

0.009 

0.155 

0.405 

0.052 

3.240 

0.016 

0.003 

0.005 

0.2B0 

0.02B 

5.430 

0.044 

0.01  1 

0.040 

0.635 

0.027 

0.670 

0.043 

0.013 

0.050 

0.670 

0.045 

1  .430 

0,035 

0.017 

0.025 

0.465 

0.021 

0.500 

0.062 

0.D45 

0.030 

0.5BO 

0.075 

9.000 

0.015 

O.004 

0.010 

0.310 

0.013 

B.100 

0.030 

0.024 

0.005 

0.330 

0.013 

7.430 

0.070 

0.059 

0.0E5 

0.360 

0.020 

6.300 

0,070 

0.059 

0.155 

0.670 

0.075 

9.000 

0.037 

0.021 

0.046 

0.437 

0.031 

4.360 

0.015 

0.003 

0.005 

0,280 

0.013 

0.500 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.H  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


23  03  77 

1331 

.3 

14  04  77 

1200 

.3 

10  OS  77 

1005 

.3 

22  06  77 

0925 

.3 

1B  07  77 

0900 

■3 

17  OB  7  7 

0925 

3 

21  09  77 

0915 

-3 

19  10  77 

0903 

.3 

23  11  77 

0905 

.3 

21  12  77 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  * ] 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

600 

2.60 

12.5 

7.94 

590 

12.00 

12.5 

580 

1  .90 

13  5 

460 

8,20 

10.5 

7.94 

515 

5.70 

10.5 

7.  76 

510 

42.00 

12.0 

7.95 

701 

1  .40 

14.0 

7.22 

702 

2.  10 

15.0 

7.96 

6B5 

1  .60 

14.5 

7.97 

520 

2.60 

11  .0 

7.84 

702 

42.00 

15.0 

7.97 

566 

8.01 

12.6 

7.B2 

450 

1  .40 

10.5 

7.22 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  OINGMAN  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  WELLINGTON  ROAD 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   04-0013-037-02 


STN  NO 


LAT 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


17  02 

77 

1250 

.3 

10  03 

77 

1200 

.3 

23  03 

77 

1215 

.3 

14  04 

77 

1200 

■  3 

10  05 

77 

1130 

■3 

22  06 

77 

1030 

3 

18  07 

77 

1008 

.3 

17  OS 

77 

1030 

.3 

21  09 

77 

1045 

3 

19  10 

77 

1025 

.3 

23  11 

77 

1025 

.3 

21  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  02  77 

1250 

.3 

10  03  77 

1200 

.3 

23  03  77 

1215 

.3 

14  04  77 

1200 

.3 

10  05  77 

1130 

.3 

22  06  77 

1030 

.3 

18  07  77 

100B 

.3 

17  OB  77 

1030 

.3 

21  09  77 

1045 

3 

19  10  77 

1025 

-3 

23  11  77 

1025 

.3 

21  12  77 

1030 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*» 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STO 

^ET  LUUb : 

003 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

" 

LONG 

U.T.M. 

17  046305C 

.0  475085C 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

129 

.70 

934 

SAMPLE 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

81 
FECAL 

84 
M.F. 

PSEUD. 

805 
WATER 

3 
DISS. 
02 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/tOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

29259 
29293 
29320 
29375 
12614 
12639 
1  2651 

4 

6 

6  0 

6 

6 

2100. 
3100. 
11000. 
9000. 
1100. 
1700. 
8000. 

223. 
404. 
120. 
128. 
96. 
B80. 
2600. 

400 
1120 
140 
180 
116 
IBB 
536 

4. 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 

L 

L 
L 
L 
L 

0.0 
2.0 
3.0 
13.0 
10.0 
18.0 
23.0 

6.  1 

9.4 

13.1 

126 

12.0 

7.0 

9.0 

8.5 

8.5 

12.0 

13.5 

12.5 

1  8 
3.6 
2.3 
1.0 
4.4 
2.2 
1  .8 
1  .B 
1.7 
1  .2 
0.9 
0.2 

12675 

9  8 

140O0. 

1900. 

820 

4. 

L 

16-5 

12711 
12735 
12759 
127B2 

6 
6 
9  6 

6 

35000. 
80DO. 
1  100. 
7000. 

3600. 

230. 

140. 

28. 

5000 

3200 

160 

1400 

G 

24. 
4. 

a. 
4 , 

L 

15.0 
9.0 
2.5 
0.5 

35000. 

3600. 

5000. 

24. 

23.0 

13.5 

4.4 
1  .9 
0.2 

5074. * 

334- 

525.'  U 

5.* 

0 

9.5 

10-4 

11O0- 

28. 

116. 

4. 

0.0 

6.  1 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

12 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0  .  1  42 

0.053 

0.635 

1  .250 

0.033 

2  510 

748 

0 

9.0 

0.  495 

0.  129 

0.345 

1  .6B0 

0.043 

2.400 

470 

0 

249  .0 

0.055 

0.  034 

0.  145 

0.720 

0.021 

5.500 

502 

0 

15.0 

0.041 

0.015 

0.015 

0.750 

0.032 

2.910 

422 

0 

12.0 

0  .037 

0.004 

D.005L 

0.780 

0.025 

1  .540 

433 

0 

■5-5 
54.0 
51  .0 

0  .  1  02 

0.016 

0.060 

0.795 

0.033 

0.200 

364 

D 

0.  12B 

0.033 

0.090 

1  ,0B0 

0.1 4B 

3.800 

508 

0 

0 .  109 

0.021 

0.035 

0.620 

0.014 

0.190 

386 

0 

42  .  0 

0.  194 

0  .  084 

0.100 

1  .  IBO 

0.112 

9.400 

4B8 

0 

46.0 

0.  040 

0.013 

0.015 

0.780 

0.039 

6.40D 

508 

0 

15. OL 

0.032 

0.019 

0.015 

0.560 

0.024 

7.220 

506 

0 

15.01 

0.062 

0.039 

0.055 

0.515 

0.020 

6.700 

346 

0 

9.0 

0.495 

0.  129 

0.635 

1  .680 

0.  148 

9.400 

748 

.0 

249.0 

0.  120 

0.037 

0.1 26C 

0.893 

0.045 

4.064 

473 

.5 

43  .50 

0.032 

0.004 

0.005 

0.515 

0.014 

0 

190 

346 

.0 

5.5 

NO  OF  SAMPLES 


168 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

5AMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  AlK 

DV  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

17  02 

77 

1250 

.3 

1330 

5.40 

190.0 

10  03 

77 

1200 

-3 

295 

1B0.Q0 

17.0 

23  03 

T7 

1215 

.3 

740 

12  00 

72.0 

14  04 

77 

1200 

.3 

680 

1  1  .00 

44.0 

10  05 

77 

1  130 

.3 

660 

6.90 

41.5 

23  06 

77 

1030 

.3 

540 

32.00 

25.0 

4S.0 

IB  07 

77 

1008 

.3 

77S 

37.00 

85.0 

17  08 

77 

1030 

.3 

582 

24.00 

41  .0 

31  09 

77 

1045 

.3 

630 

44.00 

23.5 

19  10 

77 

1025 

.3 

755 

7.80 

49.0 

33  11 

77 

1025 

.3 

741 

6.30 

47.0 

21  13 

77 

1030 

3 

MAXIMUM 

S45 

1230 

13.00 
1 80 .  00 

41.5 

190.0 

45.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  CI 

681 

31.63 

56.4 

45.0 

MINIMUM 

295 

5.40 

17.0 

45.0 

AT  LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

AT  COUNTY  ROAO  48  KOODSTOCK 

RIVER    FLO*  GAUGE  FED  0200013 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIC 
THAMES  RIVER 


STATION  ID:   04-0013-038-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2B70 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STM  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 

77 

1315 

.3 

09  02 

77 

1210 

■  3 

15  03 

77 

1203 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1420 

3 

22  06 

77 

1335 

.3 

18  07 

77 

1400 

.3 

17  OB 

77 

1350 

.3 

21  09 

77 

1423 

.3 

19  10 

77 

1330 

.3 

23  11 

77 

1325 

.3 

21  12 

77 

1330 

.3 

VAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1315 

.3 

09  02 

77 

t210 

.3 

15  03 

77 

1203 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1420 

.3 

22  06 

77 

1335 

.3 

18  07 

77 

1400 

.3 

17  08 

77 

1350 

.3 

21  09 

77 

1423 

.3 

19  10 

77 

1320 

■  3 

23  11 

77 

1325 

.3 

31  13 

77 

1330 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEO*  MN 

[■> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


VAX IMUM 

AVG  Of)  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 


11 

01 

77 

1315 

09 

02 

77 

1210 

15 

03 

77 

1203 

12 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1430 

22 

06 

77 

1335 

16 

07 

77 

1400 

17 

08 

77 

1350 

21 

09 

77 

1423 

19 

10 

77 

1320 

23 

11 

77 

1335 

31 

12 

77 

1330 

LONG 

U.T.M. 

17  0518850.0  4776700.0  A 

REGION  01 

MILEAGE 

163.30 

934 

901 

444 

60 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FlOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM1 

ENTER. 

MPA 

TEKP. 

02 

BOD 

Mf/lOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29204 

4 

16.30 

730. 

56. 

4.   L 

0.3 

19.6 

0  9 

29253 

4 

t3.B0 

760. 

80. 

60. 

4.   L 

0.3 

11.6 

1  .4 

29306 

3 

1130.00 

470. 

56. 

392. 

4.   L 

5.5 

12.4 

3-6 

29361 

178.00 

470. 

8. 

4. 

4.   L 

9.0 

11.6 

3.4 

12621 

B 

66.  10 

90. 

4. 

4.   L 

4.    L 

14.0 

12. S 

6.6 

12646 

6 

19.60 

6100. 

164. 

40. 

4.    L 

22.0 

11  .5 

3.0 

12658 

7 

41  .30 

10000. 

364. 

48. 

4.    L 

26.0 

13.0 

3.1 

12682 

9  5 

46.40 

89000. 

1500. 

290. 

56. 

22  5 

14.0 

4.4 

1271S 

6 

182.00 

4900 . 

390. 

700. 

T2. 

16.5 

10.5 

4.3 

12742 

6 

237.00 

640. 

120. 

4. 

9.0 

12.5 

1  .1 

12766 

6 

117.00 

292. 

40. 

310. 

4.    L 

3.0 

15.5 

1  .2 

127BB 

6 

296.00 

7900. 

124. 

3160.   G 

16. 

0.0 

13.5 

0.9 

1 120.00 

B9000. 

1500. 

3160. 

56. 

26.0 

19.6 

6.6 

194.45 

1657. ■ 

B6.  • 

100.'  E 

6.*  D 

10.6 

13.1 

2.8 

13. BO 

90. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

10.5 

0.9 

12 

12 

12 

10 

12 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0.009 

0.465 

O.BOO 

0,825 

3.250 

634.0 

3.5 

0.067 

0.015 

0.525 

0.B50 

0.024 

2  B40 

612.0 

15. OL 

0.354 

0,231 

0.645 

1  .750 

0.061 

2.490 

246.0 

36.0 

0.097 

0.D31 

0.  185 

0.890 

0.039 

4.310 

406.0 

15. OL 

0.079 

0.003 

0.015 

1  .600 

0.058 

3.540 

368.0 

21  .5 

0.099 

0.004 

0.200 

1  .  150 

0.0B8 

1  .100 

414.0 

32.0 

0.095 

0  005 

0.260 

1  .  1B0 

0.  109 

0.B30 

354.0 

1  1  .0 

0.  141 

0.006 

0  010 

1  .150 

0.035 

0.230 

396.0 

15.0 

0.142 

0.021 

0225 

1  .440 

0.019 

0.  190 

384.0 

14.0 

0.  126 

0.069 

0.245 

0.660 

0.067 

4.600 

362.0 

15.0 

0.0B4 

0.033 

0.200 

0.800 

0.033 

4.400 

493.0 

15.0 

0.086 

0.047 

0.215 

0.645 

0,031 

4.900 

408.0 

15. OL 

0.354 

0.231 

0.645 

1  .750 

0.825 

4.900 

634.0 

36.0 

0.118 

0.040 

0.266 

1  .093 

0.116 

2.723 

423.0 

16.  5D 

0.044 

0.003 

0.010 

0.645 

0.019 

0.190 

246.0 

3.5 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

«C/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

920 

5.  10 

34.5 

930 

5.00 

95.0 

303 

130  00 

14.0 

600 

9.80 

29.0 

510 

6.60 

27.0 

550 

a.  80 

30.0 

560 

5.  10 

30.0 

561 

a. 40 

41  0 

533 

14.00 

30.0 

595 

17.00 

20.0 

700 

9.  80 

28.0 

540 

B.30 

24.5 

930 

130.00 

95.0 

611 

19.01 

33.6 

303 

5.00 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


169 


B  ,0 . W . /  SITE:  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  PEM6ERT0N  STREET  INGERSOLL 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GD016 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MI'.OR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

U.T.M.  17  0510000.0  4765650. 0  4 


STATION  ID:   04-0013-039-02 

STORST  CODE:  02 
003 


REGION  01 


MILEAGE   152.40 


SAMP  DTE 

HOUR 

OV 

MO 

yr 

LMT 

09 

02 

77 

1055 

IS 

03 

77 

1027 

12 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

13S0 

22 

06 

77 

1300 

18 

07 

77 

1300 

17 

OS 

77 

t325 

21 

09 

77 

1344 

19 

10 

77 

1240 

23 

11 

77 

1246 

21 

12 

77 

1255 

STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


292S0 
29303 
29358 
12619 
12644 
12656 
12680 
12715 
12740 
12764 
12766 


901 
SCO 


444        80        a  l  84  B8 

FLOW  CFS     TOTAL      FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLJFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


76.00 
1860.00 
291 .00 
126.00 
59.20 
101 .00 
151 .00 
279.00 
326.00 
21300 
668.00 


8000. 

740. 

240D0 

30000. 

550. 

7600. 
14000E-H 
63000. 
11600. 
12200. 

7000. 


2200. 

110. 

140. 
54. 

164. 

284. 

16000. 

2900. 

2200. 

1600. 

430. 


200. 

290. 

356. 

88. 

64. 

56. 

7600. 

2400. 

360. 

224. 

2760. 


20. 


220. 

112. 

20. 

8. 

26- 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.2 

4.S 
1  1  .0 
12.5 
20.0 
25.0 
20.0 
16.0 

9.0 

3.0 

2.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


It. 

11  . 

9. 

18. 

13. 


5 -DAY 

60D 

MG/L 

2.1 

3.0 
3-4 


WAX  I  MUM 

AVG  OP.  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT    DIST 

FEET 


09 

02 

7T 

1055 

15 

03 

77 

1027 

12 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1350 

22 

06 

77 

1300 

18 

07 

77 

1300 

17 

06 

77 

1325 

21 

09 

77 

1344 

19 

10 

77 

1240 

23 

11 

77 

1248 

21 

12 

77 

1255 

STN  SAMP   PJ 
BR3  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/l 


150 
246 
127 
145 
173 
240 
326 
222 
t42 

ioa 
oas 


125 
151 
055 
021 
082 
1  10 
110 
069 
035 
0.057 
0.053 


1B60.00   14000E+1 

379.11   10427.* 

59.20     550. 


11 

19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

1  .B30 
0  475 
0.210 
0.275 
0.085 
0.020 
0.395 
0.105 
0.155 
0.415 
0.215 


1 6000 . 
638." 
64. 


11 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


450 
450 
760 
785 
B55 
.  100 
100 
.340 
.750 
.000 
.670 


11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.093 
0.057 
0.092 
0.151 
0.370 
0.  169 
0.  166 
0.  105 
0.103 
0.053 
0.035 


7600. 
384.'  U 

se- 
ll 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


3.  100 
2.690 
3  960 
3.37D 
2.800 
1  .790 
1  .420 
3.  100 
4.600 
4.600 
5.000 


220. 
16.' 


11 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


666.0 
232.0 
454.0 
456.0 
552.0 
450  . 0 
514.0 
464.0 
410.0 
506.0 
446.0 


25.0 

11.2 

0.2 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15. OL 

23.0 

7.0 

5 

0 

o 

0 
0 
0 


11 

35 
27 
524 
53 
21 


18.0 

120 

9.0 

11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


6.6 
3.2 

0.7 

11 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


15. OL 
15. OL 


MAXIMUM  0.326  0.151  1.630  2.450  0.370  5.000 

AVG  Oft  GEOM  MN  (• )  0.179  0.083  0.380  1.115  0.127  3.312 

MINIMUM  0.089  0.021  0.020  0.670  0.035  1.420 

NO  OF  SAMPLES           11         11         11         11         11  11 


666.0 
46S.2 
2320 

11 


524.0 
67.00 
7.0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST><  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  02  77 
15  03  77 
1  2  04  77. 

10  05  77 

22  06  77 

18  07  77 
17  08  77 
21  09  77 

19  10  77 

23  11  77 
21  12  77 


1055 
1027 
1200 
1350 
1300 
1300 
1325 
1344 
1240 
1246 
1255 


.3 

3 
.3 
.3 

3 

•  3 
.3 
.3 
,3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UWHOS  UNITS 


1020 
362 
690 
680 
810 
705 
SB5 
643 
643 
759 


4.40 

33.00 

4.50 

3.50 

13.00 

1  1  .00 

76.00 

33.00 

16.00 

5.30 

7.90 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


65 

19 
41 

54 
78 
56 

SO 
45 
30 
43 


59       260 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


12.0 
2.0 
0.0 

18. D 


49.0 


4. 

0 

6. 
20 
28 

2 
10 


52 
TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/L 

272 
1  18 
215 
199 
195 
1B8 
1  77 
196 
227 
287 
224 


55 
PH 
T  LAB 


7.92 
7.72 
8.26 
8.22 
6.58 
7.35 
8.03 
7.90 
7.95 
8.25 
8.  13 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

200 
390 
260 
240 
48  0 
360 
500 
.820 
.920 
.240 
.360 


2S 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


1020 
690 
362 

11 


09  03  77 

1055 

.3 

440  0 

15  03  77 

1027 

.3 

160.0 

12  04  7  7 

1200 

.3 

320.0 

10  05  77 

1350 

.3 

308.0 

22  06  77 

1300 

.3 

312.0 

18  07  77 

1300 

.3 

296.0 

17  08  77 

1325 

.3 

230.0 

21  09  77 

1344 

.3 

320.0 

19  10  77 

1240 

.3 

324.0 

23  11  77 

1248 

.3 

412  0 

21  12  77 

1255 

.3 

312.0 

MAXIMUM 

440.0 

AVG  Oft 

GEOM  MN 

(*) 

312.2 

MINIMUM 

160.0 

76.00 

18.87 

3.50 

11 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


78.0 
43.2 
19.0 

11 

74 
TOT.    MAG 
NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 

80 
30 
30 
20 
20 
50 
50 
30 
20 
20 


80 
33 
10 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


29.0 
9.3 
0.0 

11 


287 
209 
118 

11 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


8.58  2.500 

8.03  0.710 

7.35  0.200 

11  '1 

41  361                     265 

COD  SOLVENT              TOTAL 
EXTRBLES         ARSENIC 

MG/L  MG/L                MG/L 


HO    OF    SAMPLES 


170 


a. O.K./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  BRANCH  CREEK 

OXFORD  COUNTY  ROAD  6  NORTH  OF  EMBRO 

RIVER    FLOW  GAJC 


STATION  ID:   01-0013-040-03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
D¥  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  02 

77 

1130 

.3 

15  03 

77 

1  103 

.3 

12  04 

77 

1200 

3 

10  05 

77 

1445 

.3 

20  06 

77 

1430 

.3 

20  07 

77 

1420 

.3 

15  08 

77 

1410 

.3 

19  09 

77 

1430 

.3 

17  10 

77 

1350 

.3 

21  11 

77 

135S 

.3 

19  12 

77 

1425 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


09  02  77 

1  130 

.3 

15  03  77 

M03 

.3 

12  04  77 

1200 

.3 

10  05  77 

1445 

.3 

20  06  77 

1430 

.3 

20  07  77 

1420 

.3 

15  08  77 

1410 

.3 

19  09  77 

1430 

.3 

17  10  77 

1350 

.3 

21  11  77 

13S5 

.3 

19  12  77 

1425 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02 

77 

1  130 

.3 

15  03 

77 

1  103 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1445 

.3 

20  06 

77 

1430 

.3 

20  07 

77 

1430 

.3 

15  oa 

77 

1410 

.3 

19  09 

77 

1430 

.3 

17  10 

77 

1350 

3 

21  11 

77 

1355 

.3 

19  12 

77 

1425 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  1 • 1 

MINIMUM 

E  02GD107 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STC 

RET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

2870 

LONG 

U-T.M 

17  0507750.0  4778600.0  4 

REGION  01 

MI LEAGE 

162.70 

934 

901 

444 

80 

Bl 

B4 

BS 

805 

3 

l 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29251 

4 

18700. 

1700. 

1  10. 

4.   L 

0.5 

12.0 

2.3 

29304 

3 

1530. 

160. 

730. 

4. 

5.0 

12.6 

2.0 

29359 

3200. 

24. 

316. 

4.   t 

1  1  .0 

11.2 

t  .0 

12622 

6 

1700. 

112. 

632. 

4.   L 

13.5 

15.0 

2.0 

12635 

6 

6700. 

460. 

200. 

4. 

21  .0 

1  l  .0 

1  .2 

12671 

6 

10000. 

4900. 

390. 

a.      L 

28.0 

12.5 

1  .6 

12694 

6 

5400. 

6B0. 

240, 

4. 

19.0 

12.5 

1  .7 

12707 

6 

23000. 

3900. 

5200- 

4. 

15,0 

9.5 

1  .3 

12731 

S 

S20. 

4.   L 

4, 

4.   L 

7.0 

16.5 

0.2 

12755 

6 

21000. 

48. 

6.5 

13.0 

1  .2 

1277B 

6 

5000. 

320, 

8100. 

4,   L 

2.5 

13.5 

0.7 

23000. 

4900. 

8100. 

48. 

28,0 

16.5 

2.3 

4525.' 

29B- «  0 

372.* 

5.*  D 

11.7 

12.7 

1  .4 

120. 

4. 

4. 

4. 

0.5 

9.5 

0.2 

11 

10 

10 

u 

11 

11 

11 

33 

34 

19 

28 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERFD 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.095 

0.037 

0.735 

1  .25 

0.010 

4.2 

0.  165 

0.  100 

0.270 

1  .550 

0.059 

3.350 

0.033 

0.014 

0.025 

0.450 

0.025 

5-OBO 

0.021 

0.002 

0.005 

0.410 

0.023 

3- 480 

0.052 

0.018 

0.040 

0.470 

0.049 

3.200 

0.013 

0.013 

0.015 

0.550 

0.029 

3.300 

0.045 

0.024 

0.005 

0.500 

0.023 

2.810 

0.  112 

0.056 

0.040 

0.900 

0.065 

4  .880 

0.034 

D.022 

0.015 

0.600 

0.024 

67.000 

0.  123 

0.055 

0.060 

0.835 

0.031 

5.960 

0.060 

0.032 

0.095 

0.555 

0.029 

5.260 

0.  165 

0.100 

0.735 

1  .550 

0.065 

67.000 

0.068 

0.034 

0.119 

0,734 

0.036 

9.865 

0.013 

0.002 

0.005 

0.410 

0.023 

2. BIO 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

230 

95 

52 

55 

20a 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

660 

5.7 

15.5 

7.99 

363 

13.00 

10.5 

7.70 

560 

2.60 

16.0 

8.36 

505 

1  .30 

14.0 

5 1.0 

3.50 

12.5 

8.52 

465 

2.70 

11.5 

B.  56 

520 

2.20 

15.0 

8.51 

650 

6. BO 

20.0 

7.75 

655 

2.50 

16.0 

8.66 

638 

15.00 

17.0 

8.  14 

575 

5.30 

14.5 

B.  04 

660 

15.00 

20.0 

8.66 

.  555 

5.69 

14. B 

a,  22 

363 

1  .30 

10.5 

7.70 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B.O.W./  SITE:  MIDDLE  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  SECOND  CONCESSION  ROAD  SOUTH  OF  THAMESFORD 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GDOO4 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02  77 

1014 

.3 

15  03  77 

0940 

.3 

12  04  7  7 

1200 

.3 

10  05  77 

1510 

,3 

22  06  77 

1410 

.3 

18  D7  77 

1440 

.3 

17  08  77 

1425 

.3 

21  09  77 

1455 

.3 

19  10  77 

1400 

.3 

23  11  77 

1405 

.3 

21  12  77 

1415 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

t-l 

MIMI MUM 

NO    OF     SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE     ERIE 
THAMES    RIVER 


LONG 

U.T.M 

17  0500000.0  4764125 

.0  4 

REGION 

01 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATE 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER-. 

WPA 

temp 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/lOOMl 

DEG 

29248 

4 

30.90 

1  120. 

190. 

12. 

4, 

L 

0  0 

29301 

3 

1000.00 

B30. 

50. 

76B. 

4. 

L 

5  0 

29356 

172.00 

4000. 

20. 

64. 

4. 

L 

12.0 

12623 

6 

5B.20 

80, 

4. 

96. 

4. 

L 

14.5 

12647 

S 

25.  10 

120. 

30. 

4. 

L 

22.5 

126S9 

7 

22.50 

10000. 

344. 

144. 

1. 

28.5 

126B3 

7 

6 

1  10.00 

10200E+1 

26000. 

7700. 

316. 

22.0 

12719 

9 

243.00 

70000 . 

2600. 

4100. 

156. 

15.5 

12743 

6 

95.70 

19200. 

2300. 

1000, 

6B. 

10.0 

12767 

6 

188.00 

9000. 

160. 

520. 

4  , 

L 

3.5 

127B9 

9 

6 

406.00 

35000. 

550. 

3200.   G 

28. 

0.5 

1000.00 

10200E-H 

26000 

7700. 

316. 

2B.S 

213.76 

6469 . - 

264.  • 

359.-  U 

13 

•  D 

12.2 

22.50 

80. 

4. 

12. 

4 

0.0 

STATION  ID:   04-0013-041-02 

STOSET  CODE:  02 
003 
2870 

MILEAGE       149.00 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


171 


10,3 

o.a 

11-6 

1  .5 

12  6 

1  . 1 

15.5 

1  .4 

14.5 

1  .6 

12.0 

2  9 

10.0 

2.3 

12.0 

1  ,2 

17.0 

1  .2 

15-5 

0.6 

14.0 

0.11 

17.0 

2.9 

13.2 

1  .30 

10.0 

0.1 

1  1 

11 

CONT'D 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TB  LMT    DIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

02 

77 

1011 

15 

03 

77 

0940 

12 

04 

77 

1200 

to 

05 

77 

1510 

22 

06 

77 

1410 

18 

07 

77 

1440 

1  7 

08 

77 

1425 

21 

09 

77 

1455 

19 

10 

77 

1400 

23 

1  1 

77 

(405 

21 

12 

77 

1415 

MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

a- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  042 

0  032 

0  300 

0.605 

0.047 

3.  85 

40B.0 

15. OL 

0.  170 

0.113 

0  260 

1  .050 

0.057 

3  590 

0.0T2 

0.01  1 

0  025 

0.415 

0.019 

5.080 

0.017 

0.003 

0  015 

0.4S0 

0.020 

3.080 

0.032 

0.005 

0.020 

0.630 

0.031 

1  .630 

0.206 

0.109 

0.065 

1  .060 

0.  151 

0.060 

0.157 

0.041 

0.045 

0.835 

0.037 

3.000 

0.  1  T9 

0.069 

0.050 

0.570 

0.060 

7.000 

0.010 

0.001 

0.015 

0.390 

0.013 

6.500 

0.025 

0.C15 

0.045 

0.360 

0.01a 

7.020 

0.044 

0.031 

0.075 

0.400 

0.023 

6.500 

0.206 

0.113 

0.300 

1  .060 

0.  151 

7.020 

408.0 

15.0 

0.07.8 

0.039 

0.083 

0.615 

0.043 

4.301 

408.0 

15.  OD 

0.010 

0.001 

0.015 

0.360 

0.013 

0.060 

408.0 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


09 

02 

77 

1014 

15 

03 

77 

0940 

12 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1510 

22 

06 

77 

1410 

18 

07 

77 

1440 

17 

08 

77 

1425 

21 

09 

77 

1455 

19 

10 

77 

1400 

23 

If 

77 

1405 

21 

12 

77 

1415 

.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

SB 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

35 

CONO. 

TUHB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  OLK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FOBMOZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

720 

1  .6 

65. 

7.B6 

395 

12.00 

12.5 

7.77 

600 

3.80 

19.0 

B.  IB 

550 

2.30 

22.0 

550 

1  .90 

25.0 

B.54 

725 

7.70 

58.0 

B.09 

459 

25.00 

19.0 

9.  04 

645 

6.50 

21  .0 

7.91 

657 

1  .30 

21  .0 

8.07 

690 

2.70 

20.5 

8. 32 

575 

2.60 

18.5 

8.19 

725 

25.00 

65. 

8.54 

597 

6.  13 

27.4 

B.  10 

395 

1  .30 

12.5 

7.77 

10 


B.O.K. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

AT  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  OF  INGERSOLL 

RIVER 


SAMP  DTE 

HOUR 

5TN 

ST\. 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

FEET 

8RG 

DEPTH 

MTRS 

11  01 

77 

It  39 

.3 

09  02 

77 

1035 

.3 

15  03 

77 

1000 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1320 

.3 

22  06 

77 

1245 

.3 

18  07 

77 

1245 

.3 

17  08 

77 

1255 

.3 

21  09 

77 

1320 

.3 

19  10 

77 

1225 

3 

23  11 

77 

1230 

.  3 

21  12 

77 

1237 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  | 

MINIMUM 


MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

MINOR 

BASIN;  LAKE 

ERIE 

TERM 

STREAM:  THAMES  RIVER 

LONG 

U.T. 

M.  17  0502875.0  4762650.0  4 

REGION  01 

934 

901 

444 

eo 

B1 

B4 

83 

SAMPLE 

S'CD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.  F, 

PSEUD. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

29202 

4 

23400. 

6000. 

840. 

12. 

29249 

4 

8600. 

1500. 

310. 

4.   L 

29302 

3 

2100. 

160. 

720. 

4.   L 

29357 

19300. 

210. 

352. 

16. 

12618 

6 

12000. 

60. 

IE. 

4.   L 

12643 

6 

533. 

52. 

4.   L 

12655 

6 

170. 

140. 

56. 

4.   1 

1  2679 

6 

55000. 

4100. 

7900. 

400. 

12715 

6 

6600. 

1500. 

5400. 

4.   L 

12739 

6 

210. 

50. 

60 

4  .   L 

12763 

B 

11700. 

B40. 

336. 

8. 

12785 

S  6 

5500. 

136. 

3900.   G 

4,   L 

55000. 

EOOO. 

7900. 

400. 

5240. * 

440." 

373. »  U 

B.  •  D 

170. 

50. 

16. 

4  . 

STATION  ID:   04-0013-043-02 


STORET  CODE:  02 
003 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


25.0 

10.  1 

0.0 


MILEAGE       149.00 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


12.0 
9.0 
9  0 
7.5 
8.5 
1  1  .5 
14.0 
10.5 


17.5 

11.2 

7.5 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


3.0 
1  .1 


5.0 
2.4 
0.6 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        5TN     SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


11 

01 

77 

1139 

09 

02 

77 

1035 

15 

03 

77 

1000 

12 

04 

77 

1200 

10 

os 

77 

1330 

22 

OS 

77 

1245 

18 

07 

77 

1245 

17 

OB 

77 

1255 

21 

09 

77 

1320 

19 

10 

77 

1225 

23 

11 

77 

1230 

21 

12 

77 

1237 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN    I ' ) 

MINI MUM 


33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.113 

0.0B3 

1  .330 

3.  BOO 

0.080 

4.370 

640.0 

15. OL 

0.042 

0.032 

0 .  300 

0.605 

0.047 

3.850 

408  .0 

15. OL 

0.2  36 

0.  149 

0.435 

1  .410 

0.057 

2  .  590 

266.0 

21  .0 

0.  105 

0.031 

0.  195 

0.810 

0.077 

3.S60 

458.0 

15. OL 

0.  105 

0.022 

0.  190 

0.765 

0.  137 

3.560 

490.0 

9.0 

0.  164 

0.044 

0.065 

O.B05 

0.2  30 

3.300 

564  0 

35.0 

0.028 

0.005 

0.005 

0  615 

0.024 

1  -880 

306,0 

9.0 

0.244 

0.069 

0.  175 

1  .220 

0.113 

1  .460 

492.0 

132.0 

0.250 

0.081 

0.  105 

1  .290 

0.099 

3.900 

492.0 

54.0 

0.  1B4 

0-111 

0.  175 

0.950 

0.103 

4  .  800 

436.0 

25.0 

0.070 

0.042 

0  345 

0.810 

0.071 

5.000 

500.0 

15. OL 

0.092 

0.057 

0.240 

0.675 

0.076 

4.900 

448.0 

15. OL 

0.250 

0.  149 

1  .330 

3.800 

0.230 

5.000 

640.0 

132.0 

0.136 

0.061 

0.297 

1  .  146 

0.093 

3.623 

458.3 

30.  OD 

0.028 

0.005 

0.005 

0.605 

0.024 

1  .460 

266.0 

9.0 

NO    OF    SAMPLES 


172 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
J 
.3 
.3 


11 

01 

77 

1  139 

09 

02 

77 

1035 

IS 

03 

77 

1000 

12 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1320 

22 

06 

77 

1245 

IB 

07 

77 

1245 

17 

08 

77 

1255 

21 

09 

77 

1320 

19 

«0 

77 

1225 

23 

11 

77 

t230 

21 

13 

77 

1237 

MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  UN     I • I 

MINIMUM 


COND. 

TUHB. 

25C 

FORMAZlf 

UMHQS 

UNITS 

960 

3.20 

.720 

1  60 

373 

25  00 

700 

5.  50 

705 

3.40 

aio 

12.00 

5  2b 

2.20 

141 

1 00 . 00 

645 

29.00 

663 

16  00 

760 

5  90 

560 

7. 90 

960 

1 00 . CO 

665 

17.64 

373 

1  .60 

16         56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


20 
42 
48 
71 
24 
42 
43 
33 
43 
53 


71.0 
43.5 
20.0 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    51  MG/L 


115.0 
115.0 
115.0 


95  ■      52 

ACIOITr       TOT    ALU 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


55 

Ph 
AT  LAB 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.330 
0.740 


2.200 
I  .300 
0  320 
0.370 


2.200 
0.87  7 
0.320 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


09 

02 

77 

1035 

15 

03 

77 

1000 

•  2 

04 

77 

1200 

10 

Of 

77 

1320 

2  2 

06 

77 

1245 

18 

07 

77 

1245 

17 

OB 

77 

1255 

21 

09 

77 

1320 

IB 

10 

77 

1225 

23 

1  1 

77 

1230 

21 

12 

77 

1237 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ») 

MINIMUM 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 
0.020 
0  020 
0.020L 

MG/L 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.010L 
O.OIOL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 
0.040 
0.040 
0.010 

MG/L 

MG/L 

0.010 
O.OIOL 
O.OIOL 
O.OIOL 

MG/L 

0.02  L 

O.OIOL 

0.010L 

0.020L 

0.4 

0.460 

0.02  l 
0.020L 
0.040L 
0.020L 
0.040L 
0.020L 

O.OIOL 

O.OIO 

0.020L 

O.OIOL 

0.020L 

O.OIO 

0.020L 

0.020 

0.040 

0.010 

0.030 

O.OIOL 

0.090 

0.D20L 
0.02QL 
0.040L 
0.020L 

0.0201 
0.020L 

0.460 

0.040 

0.020 

0.040 

0.090 

0.040 

0.4 

0.460 

0.023D 

0.0120 

0.024D 

0.090 

0.01BD 

0.4 

0.460 

0.010 

0.010 

0.010 

0.090 

0.010 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


8.0. W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  THAMES  RIVER 
AT  HIGHWAY  7 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVES 


STATION  ID:   04-00  13-043-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2870 


U.l.M.  17  0483110.0  4783750.0  4 


MILEAGE   151 .20 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    0151  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


901 
SCD 


444 
FLOH  CFS 


80 

TOTAL 
CO LI  FORM 
MF/IOOML 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


ENTER. 
MF/IOOML 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


605  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEG  C  MG/L 


5 -DAT 

BOD 

MG/L 


12  01  77  1117 
17  03  77  0916 

13  04  77  1200 
09  05  77  1045 
20  06  77  0950 

20  07  77  0925 
15  08  77  0940 
19  09  77  0945 
17  10  77  D94a 

21  11  77  0935 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


29207 
29313 
292S8 
12602 
12626 
12662 
126B5 
12698 
12722 
12746 


900. 

3800. 

800. 

600. 

72. 

8200. 

530. 

25400. 

1600. 


1513. 

236. 

44. 

4. 

52. 

1500. 

92. 

4400 

128 


4. 
844. 

60. 
170. 

36. 
280. 

60. 
940. 
536. 


0.1 

1  .0 
14.0 

a.o 

.0 


24 

18 


3.4 
14. 2 
10.8 
15.0 

9 

7 
10 

9 
14 
13 


MA' 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEFTH 
FEET        MTRS 


12  01 

77 

11  17 

3 

17  03 

77 

0916 

.3 

13  04 

77 

1200 

3 

09  05 

77 

1045 

.3 

20  06 

77 

0950 

.3 

20  07 

77 

0925 

.3 

15  08 

77 

0940 

.3 

19  09 

77 

0945 

.3 

17  10 

77 

094  B 

.3 

21  11 

77 

0935 

.3 

IV'AX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  ( • I 
MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0 .  070 
0.132 
.047 
.016 
.  102 
.286 
.064 
.242 
.OSB 
094 


0.2B6 
0.114 
0.016 


34 
FIITERED 
REAC1 IVE 
P  MG/L 


057 
D79 
017 
003 
020 
067 
005 
063 
043 


0.079 
0.040 
0.003 


25400. 

4400. 

940 

1402. ' 

147. 

0 

130 

72. 

4. 

4 

19 


20 


FILTERED       T01AL 

AMMONIA   KJElDAKL 

MG/L        MG/L 


0  480 
0.  195 
0  005 
0  005 
0 . 005  L 
0.035 
0.D05L 
0.0B5 
0.  105 
0.035 


0.480 

0.Q96D 

0.005 


0  8')5 
0.850 
0.555 
.550 
.820 
.250 
.740 
.170 
.660 
.645 


1  .  170 
0.716 
0.250 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


033 
036 
033 
023 

009 
029 
007 
043 
065 
029 


0.065 
0.031 
0.007 


BiO 
900 
200 
330 
270 
530 
340 
900 
200 
620 


6  620 
3.110 
0.270 


TOTAL 

SO  L  I  DS 

MG/L 

458  0 
290.0 
336  0 
256.0 
3S0.0 
3  32  0 
319.0 
474  ,0 
432.0 
434.0 


474.0 
371  .0 
256.0 


24.0 
11.0 

0.  1 


susp  . 

SOLIDS 
MG/L 

15    OL 
21  .0 
15.  OL 
15. OL 
135.0 
41  .0 
16.0 
84.0 
14.5 
24. S 


135.0 
38. 10 


15.0 
10.6 

3.4 

10 


10 


7  107 

0IS5.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


173 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77  1117 
17  03  77  0915 

13  04  77  1200 
09  05  77  1045 
20  06  77  0950 

20  07  77  0925 
15  OB  7?  0940 
19  09  77  0945 
17  10  77  0948 

21  11  77  0935 


.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*!  MM  (-1 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

740 

2.40 

24.5 

370 

(9.00 

10.0 

540 

5.20 

20.0 

500 

1  .40 

21  .0 

seo 

4.40 

40.5 

540 

18.00 

31  .0 

4B1 

9.00 

34.0 

563 

43.00 

31  .5 

610 

13.00 

17.5 

650 

16.00 

19.5 

740 

43.00 

40.5 

557 

13.  14 

24.0 

370 

1  .40 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


12  01  77  1117 
17  03  7  7  0916 

13  04  77  1200 
09  05  77  1045 
20  06  77  09S0 

20  07  77  0925 
IS  08  77  0940 
19  09  77  0945 
17  10  77  0948 

21  11  77  0935 


76 

72 

74 

68 

67 

STN   STN 

SAMP 

PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DIST  BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NE5IUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

.3 

3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAl 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  THAVES  RIVEA 

AT  CONCESSION  ROAD  2  SOUTH  OF  MITCHELL 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GD014 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

U.T.M.  17  04B320O.0  4610300.0  4 


STATION  ID:   04-0013-044-02 

STORET  CODE:  02 
003 


MILEAGE      173.60 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


12  01  77 

1403 

.3 

17  03  77 

1110 

.3 

14  04  77 

1200 

.3 

09  05  7  7 

1220 

.3 

20  06  7  7 

1  120 

.3 

20  07  77 

11  15 

.3 

15  OB  7  7 

11  OB 

.3 

19  09  77 

1  115 

.3 

17  10  77 

1120 

.3 

21  11  77 

1103 

.3 

19  12  77 

11 13 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


29210 
29317 
29373 
12606 
12630 
13666 
126B9 
12703 
12736 
12750 
12773 


901 
SCO 


6 

6 

6 

B  6 

6 

6 

6 

6 


444 
FLOW  CFS 


1  1  .  90 

943.00 

62.90 

13  00 

3-00 

1  .30 

3.60 

27.10 

105.00 

560.00 

234.00 


943.00 

178.62 

1  .30 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


1680. 
4000. 

800. 
1O00. 

276. 

140. 
11  00. 
6000. 
7400. 
13100. 
5100. 


13100. 

1B09. 

I  40. 


24B. 

324. 

220. 

1620. 

4. 

340 

20. 

40 

156. 

64 

160. 

56 

112. 

72 

100B. 

376 

330. 

712 

480. 

340. 

6200 

1008. 

6200 

146.  • 

261 

4. 

40 

BB 

B05 

3 

1 

PSEUC 

. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

F/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

3. 

L 

1  .0 

0.5 

B 

1  .0 

13.0 

1  .9 

4. 

L 

16.0 

17.4 

1  .1 

4. 

L 

8.0 

6.5 

1  .4 

4. 

L 

20.5 

8  0 

2.2 

4. 

L 

25.0 

7.5 

2.0 

4. 

L 

20.0 

9.5 

2.9 

B. 

17.5 

9.5 

2.9 

4. 

L 

5.0 

15.0 

0.6 

172. 

5.5 

13.0 

r  .0 

4. 

L 

O.D 

14.5 

0.1L 

172. 

26.0 

17.4 

2.9 

6.  * 

0 

11  .0 

11  .4 

1  .50 

2. 

O.O 

6.5 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


10 


10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

01 

77 

1403 

17 

03 

77 

11  10 

14 

04 

77 

1200 

09 

OS 

77 

1330 

20 

06 

77 

1  120 

20 

07 

77 

1115 

15 

08 

77 

1  10B 

19 

09 

77 

1  115 

17 

10 

77 

1  120 

21 

11 

77 

1103 

19 

12 

77 

1113 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I.  -  ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.079 

0.061 

0.48D 

0.900 

0.027 

2.910 

0.  133 

0.079 

0.  135 

0.695 

0.031 

6.100 

0.041 

0.016 

0.025 

0.590 

0.032 

5.300 

0,076 

0.037 

0.015 

0.690 

0.027 

2.470 

0.084 

0.035 

0.025 

0.640 

0.005 

0.010L 

0.021 

0.021 

0.005 

0.590 

0.001 

0.01DL 

0.065 

0.004 

0 . 005  L 

0.920 

0.036 

0.490 

0.060 

0.003 

0.025 

1  .060 

0.041 

1  .290 

0.026 

0.021 

0.015 

0.590 

0,052 

1 1 . 200 

0.  145 

0.067 

0.085 

O.B40 

0.037 

10.300 

0.057 

0.036 

0.095 

0.495 

0.027 

7.120 

0.  145 

0.079 

0.480 

1  ,060 

0.052 

11 .200 

0.073 

0.035 

0.083D 

0.728 

0.029 

4 .2910 

0.021 

0.003 

0.005 

0.495 

0.001 

0.010  , 

NO  OF  SAMPLES 


174 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
D¥  MO  ¥R  LMT    OIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77 

1403 

3 

17  03  77 

11  10 

.3 

14  04  77 

1200 

.3 

09  OS  77 

1220 

.3 

20  06  77 

1120 

.3 

20  07  77 

1115 

.3 

IS  OB  77 

1  108 

.3 

19  09  77 

1115 

.3 

17  10  77 

1120 

3 

21  11  77 

1103 

.3 

19  12  77 

1113 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  I - | 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

1UR6 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FDHMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MC/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

720 

2.20 

38.5 

7.53 

396 

11  .00 

10.0 

7.74 

560 

5.30 

16.5 

8.37 

560 

2.70 

21  .0 

8.34 

500 

5.00 

21  .5 

8.37 

600 

3.70 

26.5 

B.20 

435 

5.00 

24.5 

8.  14 

4B1 

7.80 

25.5 

6  82 

750 

3.80 

23.0 

8.64 

679 

31  00 

19.5 

7.99 

640 

6.00 

17.5 

8.02 

750 

31  00 

38.5 

8.64 

575 

7.59 

22.2 

B.02 

396 

2.20 

10.0 

6.82 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  THAMES  RIVER 

1.4  MILES  DOWNSTREAM  OF  ST  MARYS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GD0o5 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


STATION  ID:   04-0013-045-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2870 


U.T.M.  17  0486200.0  4787100.0  * 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1222 

3 

17  03 

77 

0946 

3 

13  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1  130 

a 

20  06 

77 

1020 

3 

20  07 

77 

1000 

.3 

15  08 

77 

1015 

.3 

19  09 

77 

1015 

.3 

17  10 

77 

1025 

.3 

21  11 

77 

1015 

3 

19  13 

77 

1005 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<  -1 

MINIMUM 

934 

901 

444 

80 

81 

8 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENT 

MF/100ML 

KF/100ML 

MF/10 

2923B 

c 

95.00 

1900. 

180. 

24. 

29315 

3 

31B0.00 

5000. 

132. 

1016. 

29370 

373.00 

1500. 

24. 

80. 

12604 

6 

173.00 

500. 

32. 

100. 

1262B 

G 

40.20 

388. 

192. 

44. 

12664 

6 

80,50 

22700, 

1490. 

252. 

12687 

0 

69.10 

1600. 

256. 

60. 

12  700 

6 

450.00 

38000. 

1  1 000 

2800. 

12724 

6 

567.00 

2700. 

110. 

696. 

12748 

6 

t 450. 00 

7900. 

1650. 

14S0. 

12771 

e 

1090.00 

5800. 

340. 

7100. 

3180.00 

38000. 

11000. 

7100. 

687.98 

3280.- 

282.  • 

311  . 

40.20 

388. 

24. 

24. 

REGION 

01 

MILEAGE   1 

56.00 

88 

BOS 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

3. 

L 

1  .0 

4.5 

0.6 

20. 

1  .0 

130 

2.0 

4, 

L 

14.0 

120 

1  .5 

4. 

L 

10.0 

12.5 

1  .2 

4  . 

L 

19.5 

9.5 

1  .7 

8. 

24.0 

9.5 

I  .7 

4. 

I 

19.5 

1  1.0 

3.0 

144. 

17.0 

9.5 

2.6 

4. 

L 

5.5 

14.5 

1  .  1 

80. 

5.5 

13.5 

0.9 

32. 

0.0 

14.0 

0.3 

144. 

24.0 

14.5 

3.0 

10. 

•  D 

10.6 

11  .2 

1  .5 

3- 

0.0 

4.S 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

:! 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 


12 

01 

77 

1222 

17 

03 

77 

0946 

13 

D4 

77 

1200 

09 

05 

77 

1130 

20 

06 

77 

1020 

20 

07 

77 

1000 

15 

08 

77 

1015 

19 

09 

77 

1015 

17 

10 

77 

1025 

21 

11 

77 

1015 

19 

12 

77 

1005 

MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  W  [l| 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUl 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

kjelDAhl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.080 

0.051 

0,780 

1  .000 

0.035 

4.210 

450.0 

15. OL 

0.  143 

0.077 

0.165 

0 .  B50 

0.036 

4.900 

286.0 

16.0 

0.037 

0.013 

0.035 

0.615 

0.037 

4.300 

334.0 

I5.0L 

0.022 

0.005 

0.095 

0.595 

0.030 

2.41D 

282.0 

I5.0L 

0.044 

0.002 

0.035 

0.650 

0.073 

O.6B0 

360.0 

10.  5 

0.069 

0.001 

0-015 

0.885 

0.049 

0.570 

312.0 

22.5 

0.059 

0.003 

0.005 

0.660 

0.023 

0.350 

316.0 

19.5 

0.22B 

0.095 

0.135 

1  .330 

0.061 

3.040 

420.0 

35.0 

0.061 

0.031 

D.105 

0.670 

0.063 

6.300 

440.0 

15. OL 

0.  100 

0.055 

0.055 

0.620 

0.039 

6.900 

418.0 

25.0 

0.068 

0.041 

0.095 

0.540 

0.025 

5.210 

412.0 

15.0L 

0.228 

0.095 

0.780 

1  .230 

0.073 

6.900 

450.0 

35.0 

0.0B4 

0.034 

0.138 

0.755 

0.043 

3.534 

366.4 

18,  5D 

0.022 

0.001 

0.005 

0.540 

0.023 

0.350 

282.0 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 

1222 

.3 

17  03  7  7 

0946 

3 

13  04  77 

1200 

.3 

09  05  77 

1130 

.3 

20  06  77 

1020 

.3 

20  07  77 

1000 

.3 

15  06  77 

1015 

.3 

19  09  77 

1015 

.3 

17  10  77 

1025 

.3 

21  11  77 

1015 

.3 

19  13  77 

1005 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [»( 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

308 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

750 

1  .80 

27.0 

384 

16.00 

11  .0 

560 

4.50 

20.5 

520 

2.40 

24.5 

560 

7.80 

33.5 

530 

8.30 

29.5 

466 

B.30 

21  .0 

555 

21  .00 

29.0 

650 

10.00 

19.5 

650 

17.  00 

20.0 

605 

5.30 

19.0 

750 

21  .00 

33.5 

566 

9.31 

23.1 

384 

1  .80 

11  .0 

NO  OF  SAMPLES 


175 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


T1LOURY  CREEK 

AT  HIGHWAY  2  WEST  Of  TILBURY 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   SIN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

1322 

.3 

07  02 

77 

1050 

.3 

07  03 

77 

1141 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

10  OS 

77 

1200 

.3 

27  06 

77 

U  SO 

.3 

19  07 

77 

1240 

.3 

09  08 

77 

1240 

.3 

07  09 

7  7 

1125 

.3 

1  1  10 

77 

1050 

.3 

01  11 

7  7 

0935 

.3 

19  12 

77 

1105 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  I • ) 
M I N I  MUM 

934 

901 

444 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

NO 

29213 

4 

29231 

4 

29272 

9 

4 

29335 

29390 

6 

9 

29421 

6 

2945-2 

6 

9 

294A3 

6 

29512 

B 

29538 

3 

29566 

6 

2  9603 

3 

9 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
M!r>OR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM.  THAMES  RIVER 

U.T.M.  17  0380450.0  4679850.0  4 


80  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F 

COII FORM  COL  1  FORM  ENTER 

MF/100ML  MF/10CML  MF/100ML   MF/10QML 


100. 


4. 


26000. 

110. 

330. 

16800E+1 

9B0. 

270. 

45000. 

10.   1 

12. 

47000. 

920. 

1400. 

1600. 

4200. 

13500E+1 

7300. 

1600. 

35Q00E-MG 

21000E-I-1 

2300. 

1060. 

70000  E-H 

3700. 

3S0. 

3SO0O. 

i60. 

1050. 

7000QE-H 

7300. 

4200. 

54345. •  E 

423. •  0   331  . 

100. 

4. 

4. 

STATION 

ID:   04-0013-046-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

2870 

REGION  01 

MILEAGE 

c. 

88 

805 

3 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

a 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/10QML 

DEG  C 

MG/L 

4.   L 

1.0 

4.2 

4.0 

13.4 

1  .0 

8.6 

8. 

4.   L 

12.8 

10.2 

56. 

23.7 

14.4 

364. 

26.2 

6.7 

132. 

23.8 

5.0 

500. 

18.0 

5.5 

60. 

11  .9 

9.0 

280. 

11  .3 

8.6 

24. 

1  .0 

10-1 

500. 

26.2 

14.4 

48.  '  0 

12.2 

8.7 

4. 

1.0 

4.3 

DAY 

BOO 

MG/L 


2 

0 

i 

6 
8 

4 

4 

4.0 

7.0 

2.0 

4  .3 

O  B 


7.0 
3.6 

o  B 


NO  OF  SAMPLES 


10 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OY  MO 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

1322 

.3 

0.770 

0.415 

1  .480 

2.520 

0.069 

0.800 

D7  02 

77 

1050 

3 

0.800 

0.650 

0.500 

1  .  100 

0.320 

0.9B0 

07  03 

77 

1141 

3 

0.305 

0.200 

0.415 

1  .550 

0.  135 

4.  160 

04  04 

77 

1200 

3 

0.425 

0.  110 

0.215 

1  .530 

0.057 

9.600 

10  05 

77 

1200 

3 

0.114 

0.047 

0.155 

0.870 

0.047 

5.400 

27  06 

77 

1 1 50 

3 

0.550 

0.325 

0  325 

1  .600 

0.011 

0 .  090 

19  07 

77 

1240 

.3 

0.334 

0.047 

0.  175 

1  .830 

0.025 

0.380 

09  08 

7  7 

1240 

.3 

0.580 

0.282 

0.945 

1  .850 

0.023 

0.  ISO 

07  09 

7  7 

1125 

.3 

0.B80 

0.445 

0.595 

2.400 

0.085 

0.  140 

11  10 

7  7 

1050 

.3 

0.370 

0.227 

0.315 

1  .920 

0.090 

3.400 

01  11 

77 

0935 

.3 

0.730 

0.450 

0  500 

1  .980 

0.  143 

1  .030 

19  12 

77 

1105 

a 

MAXIMUM 

0.335 
0.880 

0.224 
0.650 

0.185 
1  .480 

1  .400 
2.520 

0.  106 
0.320 

4.980 
9.600 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • 1 

0.S16 

0.285 

0  484 

1  .713 

0.093 

2.593 

MINIMUM 

0.114 

0.047 

0.155 

0.870 

0.011 

0.090 

NO 

3F  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

203 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17  01 

77 

1322 

.3 

600 

14.00 

44.5 

07  02 

77 

1050 

3 

425 

7.80 

42. 5 

07  03 

77 

1  141 

3 

305 

23.5 

22.0 

04  04 

77 

1200 

3 

640 

105.00 

28.0 

10  05 

77 

1200 

3 

640 

34.00 

22.5 

27  06 

77 

1150 

.3 

410 

1  7  00 

23.0 

19  07 

7  7 

1240 

3 

430 

95.00 

35.0 

09  08 

77 

1240 

.3 

890 

43.00 

185.0 

07  09 

7  7 

1125 

.3 

555 

16.00 

44.0 

1  1  10 

77 

1050 

.3 

464 

210.00 

16.5 

01  11 

77 

0935 

.3 

745 

26.  00 

31  .0 

19  12 

77 

1105 

3 

MAX  I  MUM 

223 

890 

160.00 
210.00 

13.0 

185.0 

AUG 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

527 

62.61 

42.3 

MINIMUM 

223 

7.80 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 


176 


STATION 

ID:   04 -OC 

13-047-02 

B.O.K 

./  SITE: 

THAMES 

RIVER 

SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE: 

AT  COUNTY  ROAD  16 
RIVER 

KOMOKA 

MAJOR 
MINOR 

BASIN:  GREAT 
BASIN:  LAKE 

LAKES 
ERIE 

STORET  CODE: 

02 
003 

TERM 

STREAM:  THAMES  R1UER 

STN  NO 

47 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  D46555C 

.0  4753450 

0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

114 

80 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP   P«I 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

934 

SAMPLE 
NO 

90 1 
SCD 

444       eo 

FLOW  CFS      TOTAL 
C0LIF0RM 
MF/lOOML 

31 
FECAL 
C0L1F0SM 
MF/100ML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

m 

PSEUD. 

MPA 

MF/tOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

17  03 
33  03 
14  04 
10  05 

22  06 

18  07 
17  OB 
31  09 

19  10 

23  11 
21  12 

77  1335 
77  1258 
77  1200 
77  1030 
77  0947 
77  0930 
7  7  0950 
77  0950 
77  0940 
7  7  0936 
77  0946 

.3 

.3 
.3 

■  3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

29261 
29322 
29377 
12612 
12637 
126J9 
12673 
12709 
12733 
127S7 
12780 

I 
6 

E 
6 

6 

e 

8 

E 
6 
E 

15800. 

1  170. 
430. 

5000, 

160, 

11800. 

3000. 
31000. 

1740. 

7300. 

7900. 

1900 

4.   L 

20. 

28. 

36. 

256. 

250. 

1200. 

60. 

268. 

460. 

480. 
4.   L 

68. 

104. 

44. 

72. 

96. 

2300. 

10. 

172. 

1660   G 

16. 

4.   L 
24. 

4. 

4.   L 

4. 
12. 
36. 

8. 

4. 
40 

0  0 

3.0 

13.0 

10.5 

19.5 

24.0 

20.5 

17.0 

8  5 

4.0 

0.2 

7-9 

13.6 

1  1  .4 

B.O 

B  5 

7-0 

8-5 

9.0 

13.5 

15.0 

13  5 

4.3 
2.7 
2.0 
3  2 
4.4 
3.6 
2.9 
3.6 
1  .1 
1  .3 
0.7 

MAXIMUM 

AVE  OR  GEOM  MN  <  •  ) 

MINIMUM 

31000. 
3400. " 
1E0. 

1900. 
123.'  0 
4. 

2300- 
109.*  E 

4. 

40. 
9.  *  0 
4. 

24.0 

10.9 

0.0 

15-0 

to. 4 

7.0 

4.4 

2,6 
0.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  02  7  7 

1335 

3 

23  03  77 

1256 

.3 

14  04  77 

1200 

.3 

10  05  77 

1030 

.3 

22  06  77 

0947 

.3 

18  07  77 

□930 

■3 

17  08  77 

0950 

.3 

21  09  77 

0950 

.3 

19  10  77 

0940 

3 

23  11  77 

0936 

3 

21  12  77 

0946 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

C  | 

M I N 1  MUM 

33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

30 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 
0-SOL10S 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  191 

0.111 

1  .250' 

1  .650 

0.053 

3.240 

55a.  0 

15.  OL 

0.  101 

0.062 

0 .  375 

0.835 

0.033 

4  700 

370.0 

15. OL 

0.068 

0.024 

0.  155 

0.730 

0.052 

3.240 

376.0 

5.5 

0.095 

0.030 

0.490 

0.720 

0.159 

3.340 

408  0 

2.0 

0.093 

0.005 

0.005L 

0.950 

0.  132 

1  .620 

4  50.0 

25.0 

0.  177 

0.057 

Q.065 

0.920 

0.068 

1  .530 

350.0 

45,0 

0.  140 

0.033 

0.  125 

0.660 

0.051 

1  .400 

3B2.0 

42  .5 

0.  186 

0.072 

0.  165 

0.930 

0.  112 

2.930 

426  0 

5B.0 

0  .  104 

0,061 

0.090 

0.685 

0.069 

5.300 

394.0 

14.5 

0.086 

0.039 

0.095 

0.745 

0.050 

6.490 

453.0 

19.0 

0.085 

0.047 

0.120 

0.475 

0.031 

5.300 

446.0 

15. OL 

0.  191 

0.111 

1  .350 

1  .650 

0.  159 

6.490 

553.0 

58.0 

0.121 

0.049 

0.25BD 

0.663 

0.075 

3.553 

419.3 

23.  3D 

o.osa 

O.OOS 

0.005 

0.475 

0.031 

1  .400 

350.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


17 

02 

T7 

133S 

23 

03 

77 

125B 

14 

04 

77 

1200 

10 

os 

77 

1030 

22 

06 

77 

0947 

IS 

07 

77 

0930 

17 

08 

77 

0950 

21 

D9 

77 

0950 

19 

10 

77 

0940 

23 

1  1 

77 

0936 

21 

12 

77 

0946 

14  IE 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


Beo 
540 
600 
615 
600 
545 
570 
525 
640 
660 
675 


3.50 
1  I  .00 
13.00 

2.30 

7.  10 
19.00 
20.00 
34.00 

9.40 
12.00 

8.70 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


75.0 

24.0 

28.0 

35.0 

42.0 

39 

40 

27 

25 

23 

48 


59 

SULPHATE 


MG/L 


260 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT     ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


8.26 
7.B5 
B.07 
7.79 
B.00 
8.32 
8.  14 


308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  1 

MINIMUM 


B80 
E23 
525 


34.00 

12.73 

2.30 


75,0 
37.0 
23.0 


8.32 
B.OE 
7.79 


NO  OF  SAMPLES 


177 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  CHATHAM  SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
RIVEn  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  039BB25.0  4693450.0  4 


STATION  ID:   04 -001  3-048  ■  02 

STDRET  CODE:  02 
003 
2870 


REGION  01 


MILEAGE    14. BO 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1205 

09 

02 

77 

0950 

OB 

03 

77 

0955 

15 

03 

77 

1315 

05 

04 

77 

1200 

18 

OS 

77 

1150 

13 

06 

77 

1225 

20 

07 

77 

1010 

10 

08 

77 

0910 

08 

OS 

77 

1030 

1  1 

10 

77 

1715 

01 

11 

77 

1610 

20 

12 

77 

0950 

STN   STM  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
t3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


29219 
29238 
29283 
12504 
29346 
29401 
294  32 
29453 
29494 
29520 
29550 
29578 
29615 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

6800. 

6000. 
18300. 

BOOO- 
14000. 

3000. 
37000E+1 
56000. 

7900. 
22000. 
19000. 

9000. 
12400E*1 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

380. 

840. 

520. 
1300. 
I  150. 

140. 

20000. 

3400. 

340. 
30. 

364. 

300. 
4800. 


84 
W.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

104. 

110. 

830. 

420. 
2200. 

B90. 

270. 
1900. 

120. 
8. 

2S6. 
1440. 

760. 


B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

8. 

4.   L 


4. 

732. 

752. 

28. 

4. 

20. 

68. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 

6.8 

6.5 
19.5 
18. 3 
25.1 
24.8 
23.0 
11  .3 

3.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

1 1  .a 

7.6 


10 

10 

10 

B 

3. 
5. 
5, 
9. 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


2 

.4 

6 

.3 

.0 

.6 

3.0 

2    3 

2.4 

1  .6 

2.0 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • ) 

'MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


3 

.  3 
.  3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     ( * ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


18 

01 

77 

1205 

08 

02 

77 

0950 

08 

03 

77 

0955 

IS 

03 

77 

1345 

OS 

04 

77 

1200 

18 

OS 

77 

1150 

13 

06 

77 

1225 

20 

07 

77 

1010 

10 

08 

77 

0910 

08 

09 

77 

1030 

1  1 

10 

77 

1715 

01 

11 

77 

1610 

20 

12 

77 

0950 

37000E*1 

17886. - 

3000. 


20000. 
714." 
30. 


2200. 
347.* 
8. 


752. 
25 .  •    D 
4. 


25.  » 
12.6 
0.0 

11 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.085 

0.069 

0.795 

1  .050 

0.029 

4.010 

496.0 

1S.0L 

0.  141 

0.119 

1  .  060 

0.003 

3.800 

444.0 

4.0 

0.355 

0.  137 

0.5B5 

1  .77 

0.040 

2.60 

426. 

121  . 

0.560 

0.  1  1  B 

0.340 

1  .720 

0.053 

3.200 

670. 0 

394.0 

0.500 

D.069 

0.225 

1  .900 

0.073 

3.900 

694.0 

285.0 

0.  110 

0.033 

o.  too 

0.890 

0.0B8 

2.800 

386.0 

36.5 

0.  192 

0.007 

0.095 

1  .200 

0.037 

1  .450 

384. 0 

22.0 

0.262 

0.145 

0.295 

1  .090 

0.  120 

2 .  560 

380.0 

35.0 

0.234 

0.124 

0.  185 

1  .  150 

0.035 

0.670 

370.0 

35.0 

0.095 

0.031 

0.535 

1  .030 

0.027 

0.540 

388.0 
484.0 

43.0 
104.0 

0.  108 

0.043 

0.035 

0 .  700 

0.037 

3.700 

486.0 

20.0 

0.300 

0.123 

0.  160 

1  .000 

0.037 

4.700 

394.0 

114.0 

0.560 

0.  145 

1  .060 

1  .900 

0.120 

4.700 

694.0 

394.0 

0.245 

0.085 

0.368 

1  .227 

0.048 

2.828 

461  .7 

94.50 

0.085 

0.007 

0.035 

0.700 

0.003 

0.540 

370.0 

4.0 

12.6 

e.7 

3.9 
IT 


466 
358 

276 


5.0 

2.4D 

0.1 

13 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


440 
305 
276 
409 
350 
362 
345 
335 
345 
380 
466 
283 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST.M  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

18  01 

77 

1205 

■  3 

780 

3.80 

41  .0 

71  .5 

3.35 

7.75 

0.260 

08  02 

7  7 

095O 

.3 

780 

5.00 

44.0 

80.0 

3.55 

7.60 

0.26D 

1  .0 

08  03 

77 

0955 

.3 

457 

65. 

26.0 

35.5 

2.50 

7.74 

5.0 

1  .ot 

15  03 

77 

1345 

.3 

345 

320.00 

14.5 

22.5 

2.20 

7.68 

10  900 

2.0 

05  04 

77 

1200 

.3 

540 

230.00 

26.0 

45.0 

2.65 

7.90 

8.300 

1  .0 

1B  05 

77 

1150 

.3 

605 

24.00 

33.0 

61  .0 

0.  10 

8.  11 

0.860 

1  .0 

13  06 

77 

1225 

.3 

600 

31  .00 

43.0 

50.0 

0.05L 

7.79 

0.820 

1  .0 

20  07 

77 

1010 

-3 

350 

125.00 

22.5 

30.0 

1  .70 

7.71 

7.500 

13  5 

10  08 

77 

0910 

-3 

555 

33.00 

43.5 

72.0 

0.25 

7.95 

1  .520 

1  .01 

OB  09 

77 

1030 

•3 

550 

14.00 

42.0 

68.0 

0.25 

7.73 

0.890 

1  .OL 

11  10 

77 

1715 

.3 

560 

105.00 

7.75 

1  .OL 

Ot  11 

77 

1610 

.3 

681 

34.00 

32.0 

59.5 

1  .55 

7.98 

1  .580 

1  .OL 

20  12 

77 

0950 

.3 

520 

104.00 

23.0 

45.5 

2.40 

8.02 

4.450 

1  .OL 

MAXIMUM 

780 

320.00 

44.0 

80.0 

3.55 

8.11 

10.900 

13.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

563 

84.  14 

32.5 

53.4 

1  .710 

7.82 

3.528 

2  .1D 

MINIMUM 

345 

3.80 

14. S 

22.5 

0.05 

7.60 

0.260 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


12 


76 

72 

74 

68 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5TN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT  .  MAG 

COLOUR 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

MAZEN 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

18  01 

77 

1205 

.3 

08  02 

77 

0950 

.3 

08  03 

77 

0955 

3 

15  03 

77 

1345 

-3 

OS  04 

77 

1200 

.3 

18  05 

77 

1150 

3 

13  06 

77 

1225 

.3 

20  07 

77 

1010 

.3 

10  08 

77 

0910 

.3 

08  09 

77 

1030 

.3 

1  1  10 

77 

1715 

.3 

Dl  11 

77 

1610 

.3 

SO  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  < - ) 

MINIMUM 

, 

NO  OF  SAMPLES 


67  66 

PTSSIUM  SODIUM 

K  NA 

MG/l  MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

7 

10 

17 
10 
11 

5 
9 
4 


n 


ii 

4 


10 


41 
COD 

MG/L 

30 
31 

52 
35 
45 
28 
20 
23 
24 
33 
34 
20 
29 


52 
31 

20 


13 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


0.001 
0.004 


0.004 
0.002 
0.001 


178 


SAMP  DTE  HOUR 
OT  MO  YR  LMT 


STN  Sin    SAMP   PJ 
01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  03  77 

0955 

.3 

tS  03  77 

1345 

.3 

OS  04  77 

1200 

•  a 

13  06  77 

1225 

.3 

OB  09  77 

1030 

3 

WAX  I  MUM 

*VC 

OB 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

.249 
TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.150 
0.1.00 

0.050 
0.090L 

0.020 

0.030 

0.020L 

0.030 

0.020L 

0.020 

0.020 

0.020 

0.010L 

0.020 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.010L 
0.010L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.005L 
0.OO5L 

0.050 

o.oao 

0.060 

O.OIOL 

0.020L 

0.150 

0.0960 

0.050 

0.030 
0.0340 

o.oao 

0.020 

0.0160 

o.oio 

0.030 

0.0)40 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.080 

0.0440 

0.010 

201        238         60 
TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


0 

020 

0 

020 

0 

010 

0 

Oto 

0 

020L 

0 

020 

0 

01  6D 

0 

010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


MC  GREGOR  CREEK 

AT  HARWICH-HOWARD  TOWNLINE 

RIVER 


LONG 


STATION  10:   04-0013-049-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1207 

,3 

07  02 

77 

0350 

.3 

07  03 

77 

1022 

.3 

04  04 

77 

1200 

3 

10  05 

77 

1056 

.3 

27  06 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

1150 

.3 

09  OB 

77 

1145 

.3 

07  09 

77 

1045 

.3 

11  10 

77 

1000 

.3 

01  11 

77 

0850 

.3 

19  12 

77 

1035 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l  •  1 

V 1 N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


29211 
29229 
29270 
29333 
29368 
29419 
29450 
29-iai 
29511 
29S37 
29565 
39602 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAME5  RIVER 


U.T.M.  17  041B950.0  4699500,0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
eOLIFOHM 
MF/lOOML 


81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


19O0OE*!   56000. 


5B00. 

6000. 

1570. 
11000. 
33000. 
14000. 

18000. 
2400. 
6300. 


190QOE+1 
9958.' 
1570. 


84. 

410. 
20. 

600. 
1  100. 

660. 

140. 
1200. 

350. 

860. 


56000. 
526.  ■ 
20. 


84 
M.F. 
ENTER, 


480. 

720. 
50. 

172. 
1700. 

470. 

126. 
1000. 

400- 
1010. 


17000. 

571  . 

50. 


STORET  CODE: 

02 

003 

2870 

REGION  01 

MILEAGE 

31 

50 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

EOD 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

0.3 

4  6 

4.0 

0.2 

3.8 

3.2 

1.0 

8-8 

3.0 

4. 

3.5 

12.2 

1  0 

4.   L 

B.3 

120 

2.6 

4. 

20.6 

6.9 

3.4 

12. 

23.8 

4.9 

3.2 

4.   L 

21  .2 

9.1 

2.6 

8. 

16  3 

9-2 

2.0 

8. 

11.4 

9-4 

0.8 

4.   L 

10.1 

9.2 

1  .6 

24. 

4.0 

11  .9 

0,4 

24. 

23.8 

13.2 

4.0 

6.*  0 

10.2 

8.5 

2.3 

4. 

0.2 

3.8 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1307 

.3 

07  02 

77 

0950 

.3 

07  03 

77 

1022 

3 

04  04 

77 

1300 

.3 

10  OS 

77 

1056 

.3 

27  06 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

1150 

.3 

09  OB 

77 

1  145 

.3 

07  09 

77 

1045 

.3 

11  10 

77 

1000 

.3 

01  11 

77 

OBSO 

3 

19  12 

77 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElOAHL 

N02-N 

N03-U 

SOLtDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .200 

1  .030 

4  .  900 

6.350 

0.027 

1  .540 

1  .830 

1  .450 

9.000 

9 .  500 

0.231 

1  .480 

0.248 

0.  171 

0.685 

1  .630 

0.053 

2  .880 

0.  182 

0.040 

0.  1  10 

0  830 

0.026 

5.900 

0.  133 

0.054 

0.845 

1  .500 

0.049 

2.400 

0.  170 

0.065 

0.365 

1  .250 

0.220 

1  .880 

0.2EB 

0.071 

0.  185 

1  .150 

0.O29 

O.560 

0.  184 

0.093 

0.115 

0.990 

0.087 

1  .400 

0.  156 

0.079 

0.0B5 

0.590 

0.01  7 

0.320 

O.40O 

0.061 

0.055 

2.350 

0.050 

5.2O0 

0.  124 

0.023 

0.020 

0.730 

0.025 

2.500 

0.160 

0.069 

0.  125 

1  .020 

0.033 

5. BIO 

1  .830 

1  .450 

9.000 

9.500 

0.231 

5.900 

0.432 

0.269 

1  .374 

2.324 

0.071 

2.656 

0.  123 

0.023 

0.020 

0.590 

0.017 

0.320 

NO  or  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 
07  02 
07  03 
04  04 

10  05 
27  06 
19  07 
09  oa 
07  09 

11  10 
Dl  11 
19  12 


77  1207 
77  0950 
77  1022 
77  1200 
77  1056 
77  1045 
77  1150 
77  1145 
77  1045 
77  1000 
77  0850 
77  1035 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

■3 
.3 
.3 

-3 

-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

M 1 N I  MUM 


COND. 

TUBS. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

940 

152. 00 

50.0 

15S0 

5.40 

115.0 

520 

30.00 

26.0 

770 

35  00 

39.5 

750 

16.00 

42.5 

770 

36.00 

43,0 

625 

1 10.00 

37.0 

790 

32.00 

43.0 

725 

22.00 

43.0 

843 

45.00 

40.0 

635 

29.00 

42.5 

479 

53.00 

29.0 

1550 

152.00 

115.0 

BOO 

46.20 

45.9 

479 

5.40 

26.0 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/l 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

NO  OF  SAMPLES 


179 


8.O.W./  SITE:  NORTH  TKAVE5  RIVER 

SIMPLE  POINT:  IT  MIDDLESEX  COUNTY  ROAD  2B 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUC 


STATION  ID:   04-0013-050-02 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

D1ST 
FEET 

8RG  DEPTH 
MTRS 

12  Ot 

77 

1033 

.3 

17  03 

77 

0BS1 

.3 

13  04 

77 

1200 

3 

09  05 

77 

1015 

.3 

20  06 

77 

0920 

.3 

20  07 

77 

0856 

.3 

15  08 

77 

0912 

.3 

19  09 

77 

0915 

.3 

17  10 

77 

0920 

.3 

21  IT 

77 

0907 

.3 

19  12 

77 

0918 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO*   > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77 

1033 

.3 

17  03  77 

0851 

.3 

13  01  7  7 

1300 

.3 

09  05  77 

1015 

.3 

20  06  77 

0920 

.3 

20  07  77 

0856 

.3 

15  08  77 

0912 

3 

19  09  77 

091S 

.3 

17  10  77 

0920 

.3 

21  11  77 

0907 

.3 

IB  12  77 

0918 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I ■ 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1033 

3 

17  03 

77 

0851 

•  3 

13  04 

77 

1200 

.3 

09  OS 

77 

1015 

.3 

20  06 

77 

0920 

3 

2D  07 

77 

0856 

.3 

15  OB 

77 

0912 

.3 

19  09 

77 

0915 

3 

17  10 

77 

0920 

3 

21  11 

77 

0907 

3 

19  12 

77 

0918 

-3 

MAXIMUM 

AUG  OR 

GEOM  MN 

l"l 

MINIMUM 

0  02GE01S 

MAJOR  BASIN:  GSEA1 

LAKES 

STO 

RET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:   LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 

2870 

LONG 

U.T.M. 

17  0486260.0  47  71300.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

142.30 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

\0 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Of  G  C 

MG/L 

■G/L 

29206 

A 

1 12.00 

300. 

56. 

4.   L 

2.   L 

0.  1 

7.0 

0.9 

29312 

6 

3570.00 

4 1 00 . 

372. 

340. 

2.0 

14  0 

3.4 

29367 

520.00 

1 500 . 

50. 

50. 

14.0 

10.8 

1  4 

12601 

6 

206.00 

360. 

12. 

430. 

8.0 

13.5 

1  .0 

12625 

6 

45.00 

96. 

32. 

20. 

19.0 

6.0 

1  .8 

12661 

7 

103.00 

800. 

173. 

296. 

35.0 

6.5 

3.2 

12634 

9  7 

84.40 

73. 

56. 

19.5 

8.5 

2.3 

12697 

6 

500.00 

7700. 

1300. 

730. 

48 

17.5 

8.5 

3.2 

12721 

6 

749.00 

620. 

76. 

304. 

4 

L 

5.0 

11.5 

0.8 

12745 

9  0  6 

1420.00 

5.0 

13.5 

0.5 

12769 

6 

1390.00 

4100. 

300. 

7300. 

32. 

3.5 

13.0 

0.2 

3570.00 

7700. 

1300. 

7300. 

4B. 

35.0 

14.0 

3.2 

790.86 

1000. • 

103.' 

166.'  D 

6."  0 

10.8 

10.2 

1  .6 

45.00 

96. 

12. 

4. 

2. 

0.1 

6.0 

0.2 

11 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FIL1ERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N  02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.057 

0.051 

0 .  360 

0.675 

0.037 

4.  150 

0.  135 

0.081 

0.325 

0.825 

0.037 

4  .500 

0.037 

0.014 

0.005 

0.535 

0.030 

4.400 

0.010 

0.003 

0.005 

0.480 

0.012 

2.030 

0.058 

0.004 

0.005L 

0 .  650 

0.003 

O.OtOL 

0.008 

0.008 

0.045 

0.525 

0.019 

0.350 

0.073 

0.005 

0.005L 

0.770 

0.003 

0.040 

0.276 

0.033 

0.125 

1  .430 

0.035 

1  .870 

0.063 

0.033 

0.045 

0.745 

0.O55 

5.600 

0.058 

0.037 

0.025 

0.490 

0.034 

6.770 

0.065 

0.043 

0.115 

0.500 

0.021 

4.870 

0.276 

0.081 

0.360 

1  .430 

0.0S5 

8.770 

0.076 

0.027 

0.087D 

0.693 

0.025 

3.1450 

0,008 

0.003 

0.005 

0.480 

0.003 

0.010 

11 

11 

11 

IT 

1  l 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

208 

25 

COND. 

TU<(B. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

720 

1.50 

22.5 

373 

16.  00 

10.0 

545 

3.30 

20.0 

46S 

0.95 

21  .0 

490 

4.60 

31  .5 

460 

9.20 

22.0 

430 

10.00 

23.5 

5B3 

72.00 

36.5 

625 

10.00 

18.5 

650 

11  .00 

1B.0 

575 

7.20 

15.5 

730 

73 .  00 

36.5 

53B 

13.25 

21  .7 

373 

0.95 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M 

/ 

SITE: 

THAMES 

RIVER 

STAT] 

ON 

ID:   04-O013-05I  02 

SAMPLE  POINT: 

AT  MIDDLESEX  COUNTY 

ROAD  4 

STATION 

TYPE  : 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAME 

ERIE 

003 

TERM 

STREAM:  THAMES  RIVER 

2B70 

STN  NC 

51 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  0487750.0  47571 50. 0  * 

REGION  01 

MILEAGE 

133 

60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   Pj 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

S-DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

09  02 

77 

0924 

.3 

29246 

4 

21000. 

250. 

80. 

4. 

L 

0.0 

9.3 

1  .0 

15  03 

77 

0904 

.3 

29299 

3 

1320. 

70. 

510. 

8. 

4.0 

12.2 

2  5 

12  04 

77 

1200 

.3 

29354 

1400- 

40. 

24. 

4. 

L 

10. B 

1  1  .8 

2.7 

10  05 

77 

1240 

.3 

12616 

6 

340. 

4, 

116. 

4  . 

L 

12.0 

13.5 

3  5 

22  06 

77 

1110 

.3 

12641 

6 

168. 

44. 

44. 

4. 

L 

19.5 

9.0 

2.6 

IB  07 

77 

1057 

.3 

12653 

6 

530. 

140. 

72. 

4. 

L 

34.  s 

10.0 

3.9 

17  OB 

77 

1122 

.3 

12677 

6 

B900. 

520. 

136- 

12. 

30.0 

1  1  .0 

4.  1 

21  09 

77 

1125 

.3 

1 2  7  T  3 

6 

30000 . 

3300. 

4200. 

72. 

16.0 

9.0 

2.4 

19  10 

77 

1100 

.3 

12737 

6 

8000. 

340. 

170. 

4. 

13.0 

8.5 

)  .3 

23  11 

77 

1102 

.3 

12761 

6 

2100. 

132. 

164. 

4. 

L 

3.0 

14.5 

0.4 

21  12 

77 

1210 

.3 

127B4 

6 

7600. 

300. 

1400.   G 

16. 

2.0 

11  .5 

0.4 

MAXIMUM 

30000 . 

3300. 

4300. 

17. 

24.5 

14.5 

4.  1 

XAVG 

OR  GEOM  MN  I  •  I 

2621.' 

135.  • 

184.*  u 

7.  • 

0 

11.3 

10-9 

2  3 

MINI  MUM 

168. 

4. 

24. 

4  . 

0.0 

8.5 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


180 


33 

34 

19 

30 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

f 1LTEBED 

FILTERED 

.  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DI5T 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTHS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  02 

7? 

0924 

.3 

0.102 

0.065 

0.725 

1  .250 

0.031 

3.860 

514.0 

15.  OL 

15  03 

77 

0904 

3 

0.142 

0.  103 

0.315 

1  .  150 

0.026 

2.990 

272.0 

23.0 

12  04 

77 

1200 

.3 

0  ..042 

0.005 

0.010 

0.615 

0.026 

4.020 

372.0 

15. OL 

to  OS 

77 

1240 

3 

0.047 

0.003 

0.005L 

0.735 

0.050 

3.100 

392.0 

3.0 

22  06 

77 

1110 

■3 

0.0B9 

0.005 

0.005L 

0.850 

0.034 

1  .540 

428. 0 

22.0 

18  07 

77 

1057 

.3 

0.  147 

0.023 

0.005L 

1  .010 

0.031 

1  .  170 

390.0 

32.0 

17  OB 

77 

1  122 

3 

0.112 

0.006 

0-  100 

0.640 

0.017 

1.410 

440.0 

26,0 

21  03 

77 

112S 

.3 

0.258 

0.083 

0.085 

1  .290 

0.073 

5.  BOO 

506.0 

81  .0 

19  10 

77 

1  100 

.3 

0.  1  14 

0.055 

0.035 

0.705 

0.050 

4.  BOO 

436.0 

22.0 

23  11 

77 

1102 

.3 

O.O40 

0.020 

0.065 

0.570 

0.031 

61 .000 

464.0 

15. OL 

21  12 

77 

1210 

.3 

0.06B 

0.045 

0.130 

0.610 

0.032 

5.700 

364.0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.258 

0.  103 

0.735 

1  .290 

0.073 

61 .000 

514.0 

81  .0 

AVG 

OR  GEO«'  '■■?, 

0.  106 

0.039 

0.1 35D 

0.875 

0.036 

8.672 

4  18.0 

24.  6D 

MINIMUM 

0.040 

0.003 

0.005 

0.570 

0.017 

1  .170 

272.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP 
DY  MO  YH  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET      MTHS 


09  02 

77 

0924 

.3 

15  03 

77 

0904 

3 

12  04 

77 

1200 

3 

(0  05 

77 

1240 

.3 

22  06 

77 

11  10 

.3 

18  07 

77 

1057 

.3 

17  08 

77 

1  122 

3 

21  09 

77 

1125 

.3 

19  10 

77 

1100 

.3 

23  11 

77 

1102 

.3 

21  12 

77 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

!5C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

B40 

2  BO 

42.5 

385 

21  00 

16.5 

620 

3.70 

36.5 

600 

2.60 

33.5 

640 

5.40 

43.5 

620 

10.  00 

43.5 

663 

10.00 

50.0 

602 

39.00 

28.5 

656 

12.00 

27.0 

702 

4.  20 

29.0 

470 

7.  80 

27.0 

840 

39.00 

50.0 

6IB 

10.77 

33.6 

385 

2.60 

16.5 

260        95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  A LK 

SILICATE      MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


20B 

2S 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAYIPLES 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BIG  SWAMP  DRAIN 

AT  COUNTY  ROAD  No . 32  SOUTH  OF  DORCHESTER 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAXE  ERIE 
THAMES  RIVER 


STATION  ID:   04-0013-052-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2B70 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

5iMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTR5 

1  1  Ol 

77 

1  105 

3 

09  02 

77 

034  1 

.3 

15  03 

77 

0921 

.3 

12  04 

77 

1300 

.3 

10  05 

77 

1250 

.3 

22  06 

77 

11  3D 

.3 

18  07 

77 

1230 

.3 

17  08 

77 

1230 

.3 

21  09 

77 

1250 

.3 

19  10 

77 

1200 

.3 

23  1  1 

77 

1207 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MN  1  •  | 

M 

IN1MUM 

PJ 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SfN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTHS 


11  01 

77 

11  OS 

.3 

09  02 

77 

0941 

.3 

IS  03 

77 

0921 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1250 

3 

22  06 

77 

1  ISO 

.3 

18  07 

77 

1230 

.3 

17  08 

77 

1230 

.3 

21  09 

77 

1250 

3 

19  10 

77 

1200 

3 

23  11 

77 

1207 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0495500.0  4757925.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

139.70 

934 

9D1 

444 

80 

81 

B4 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29201 

4 

9700. 

2720. 

160. 

12. 

0.0 

16.4 

0.8 

29247 

6 

2B00. 

780. 

90. 

4. 

0.3 

10.6 

0.5 

29  300 

3 

260. 

4. 

120. 

4.   L 

2.0 

11  .2 

2.5 

29355 

BOO. 

12 

4. 

4.   L 

6.5 

12.2 

1  .0 

12617 

6 

120. 

24. 

20. 

4.   L 

10.0 

10.0 

1  .6 

12642 

6 

2000. 

236. 

192. 

4.    L 

17.0 

7.0 

2.0 

12654 

6 

1O00. 

300 

184. 

4.   L 

22.0 

6.5 

1  .5 

1267B 

6 

4000. 

490. 

516. 

132. 

18.5 

8.5 

1  .6 

12714 

6 

2500. 

340. 

4000- 

16. 

14.5 

8.0 

0.5 

12738 

6 

350. 

60. 

30. 

4.   L 

8.0 

10.5 

0.8 

12762 

G 

212. 

28. 

44. 

4.   L 

3.0 

13.5 

0.4 

9700. 

2720. 

4000. 

133. 

22.0 

16.4 

2.S 

1001 .  • 

115.* 

103.' 

7.'  D 

9.2 

10.4 

1  .2 

120. 

4. 

4. 

4  . 

0.0 

6.5 

0.4 

tl 

1  1 

11 

11 

11 

11 

1.1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0 

017 

0.  180 

0.475 

0.014 

0.680 

436.0 

32.0 

0.026 

0 

013 

0.155 

0.465 

0.012 

1  .060 

336.0 

15. OL 

0.047 

0 

016 

0  885 

1  B50 

0.059 

0.370 

234  .0 

4.5 

0.013 

0 

005 

0.015 

0.455 

0.007 

0.340 

298.0 

15.  OL 

0.020 

0 

003 

0.010 

0.540 

0.009 

0.540 

354.0 

2.0 

0.047 

0 

005 

0.075 

0.595 

0.038 

0.710 

380.0 

16.0 

0.059 

0 

019 

0.065 

0.735 

0.033 

0  4B0 

342  .0 

7.0 

0.045 

0 

Oil 

0.035 

0.470 

0.017 

0.370 

346.0 

1S.0L 

0.033 

0 

OlS 

0.015 

0.375 

0.009 

0.200 

500.0 

15. OL 

0.016 

0 

007 

0.025 

0.435 

0.017 

4.800 

374.0 

15. OL 

0.014 

0 

007 

0.020 

0.520 

0.008 

0  660 

388. 0 

I5.DL 

0.059 

0 

019 

0.885 

1  .850 

0.059 

4.800 

500.0 

32.0 

0.033 

0 

.011 

0.134 

0.629 

0.020 

0.946 

362  7 

13.  80 

0.013 

0 

.003 

o.oto 

0.37S 

0.007 

0.300 

234.0 

2.0 

NO    OF    SAMPLES 


181 


CONT'D 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CDNO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

mg/l 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

1  1  01 

77 

1105 

.3 

630 

9.00 

40.5 

09  02 

77 

0941 

■  3 

620 

3  00 

40.5 

15  03 

7? 

0921 

.3 

379 

3.20 

28.0 

12  04 

77 

1200 

.3 

550 

1  .20 

39.5 

10  05 

77 

1250 

.3 

580 

2.00 

35.5 

22  06 

77 

1130 

3 

570 

3.60 

30.0 

IB  07 

77 

1230 

3 

610 

2.30 

54.0 

17  08 

77 

1230 

3 

559 

4.40 

36.0 

21  09 

77 

1250 

.3 

675 

1  .60 

55.0 

19  10 

77 

1200 

■3 

636 

1  .30 

42.0 

23  11 

77 

1207 

.3 
MAXIMUM 

599 
675 

2.00 
9.00 

44.0 
55.0 

AVG 

OR  CEOM  MN  I  •  I 

5B3 

3.06 

40.5 

MINIMUM 

379 

1  .20 

2S.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

AT  MEADOHLILY  ROAD  LONDON 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 


STATION  10:   04  -  00 1 3  -  053 ■ 02 

STORET  COOE:  02 

2870 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


11 

01 

77 

1030 

09 

02 

77 

0904 

15 

03 

77 

0850 

12 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1200 

22 

05 

77 

10SO 

18 

07 

77 

1032 

17 

OS 

77 

1108 

21 

09 

77 

1120 

19 

VO 

77 

1045 

23 

•  1 

77 

1045 

21 

12 

77 

1105 

STH   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 

NO 

29200 

4 

29245 

6 

29298 

3 

29353 

12615 

• 

12640 

6 

12652 

6 

12676 

6 

12712 

6 

12736 

6 

12760 

6 

12783 

6 

U.T.M. 


901        444 
SCD   FLO*  CFS 


17  0484950.0  4757550.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE   1 

32.60 

BO 

81 

84 

Be 

805 

3 

1 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1 9000 . 

1160. 

332. 

4, 

L 

0  0 

17.9 

a. « 

15O0O. 

720. 

220 

8. 

0  8 

10.6 

2  6 

1540. 

120. 

170. 

4. 

L 

5.0 

12.4 

2.4 

3000. 

60. 

52. 

4 

L 

10  6 

11  .5 

1  .7 

1000. 

B. 

10B. 

4. 

L 

11  .0 

12.5 

4.4 

248. 

64. 

36. 

4 

L 

19.5 

9  5 

3.1 

710. 

68. 

64. 

4. 

L 

24.5 

11  .0 

4.2 

5200. 

492. 

256. 

52. 

20.0 

11.5 

3.5 

37000. 

3400. 

5600. 

BO 

IS. 5 

B.5 

2.4 

3000. 

310. 

80. 

4. 

L 

B.O 

12.5 

1  .1 

3500. 

20B. 

1B0. 

'2. 

3.0 

14  5 

0.6 

6200. 

350. 

4 1 00 .   G 

24. 

1  .5 

12.5 

0.4 

37000. 

3400. 

5600. 

80. 

24  5 

t7.9 

4.4 

3456.' 

216.' 

221 .•  U 

9. 

•  0 

10.0 

12.1 

2.4 

248. 

8. 

36. 

4. 

0.0 

a.s 

0.4 

12 


12 


12 


12 


12 


<2 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


11  01 

77 

1030 

.  3 

09  02 

77 

0904 

.3 

15  03 

77 

0850 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1200 

.3 

22  06 

77 

1050 

.3 

18  07 

77 

1032 

.3 

17  08 

77 

1108 

3 

21  09 

77 

1120 

.3 

19  10 

77 

1045 

.3 

23  1  1 

77 

1045 

.3 

21  12 

77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 

77 

1030 

3 

09  02 

77 

0904 

.3 

15  03 

77 

0850 

.3 

12  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1200 

.3 

22  06 

77 

1050 

3 

IB  07 

77 

1032 

.3 

17  08 

77 

1108 

3 

21  09 

77 

l  120 

3 

19  10 

77 

1045 

.3 

23  11 

77 

1045 

3 

21  12 

77 

11  OS 

.3 

VAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.655 
0.  141 
0  .  1  54 
0.052 
0.060 
0.097 
0.  175 
0.024 
0.276 
0.122 
0.050 
0.072 


0.655 
0.  157 
0.024 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


105 
115 
103 
01  1 
003 
007 
03  1 
013 
DBS 
053 
0.025 
0.044 


O.'lS 
0.050 
0.003 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


0.405 
0.B75 
0.310 
0  .  005 
0.OO5 
0.005 
0.005 
0.005 
0.090 
0.035 
0.055 
0.125 


0.B75 

0.  160 
0.005 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


455 
350 
210 
530 
730 
905 
100 
800 
460 
B60 
0.545 
0.575 


1  .460 
0.877 
0.45S 


14 

16 

56 

59 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

820 

1  80 

47.0 

840 

3.00 

48.0 

387 

23.00 

16.5 

640 

4.00 

29.5 

620 

2  40 

37.0 

630 

5  00 

44.5 

81. 0 

60S 

1  4 .  00 

48. 0 

650 

13.00 

50.0 

597 

38.00 

29.0 

659 

10.00 

29.0 

705 

4.00 

32.0 

452 

7.40 

26.0 

840 

38. 00 

50.0 

81  .0 

634 

10.47 

36.4 

81  0 

387 

1  80 

16.5 

81  .0 

21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.037 
0.055 
0.056 
0.025 
0.049 
0.032 
0.027 
0.014 
0.073 
0.050 
0.036 
0.033 


0.073 

0.041 
0.014 


12 


4  760 

4  200 
3.050 
4.020 
3.400 
2.500 
1  .770 
1  .580 
5.700 
4.900 
6  200 
5.500 


6.200 
3.965 
1  .580 


12 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE  «G/L 

SI    MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/l 


540 
492 
284 

376. 

400. 

444. 

372. 

432.0 

518.0 

424.0 

466.0 

362.0 


540.0 
425.8 

284.0 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MC/L 

4.0 
15. OL 
23.0 
15. OL 

3.0 


21 
41 
31 
76 
22 


15. OL 
15. OL 


76.0 

23.50 

3.0 

12 

55 

PH 
AT    LAB 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


1R9 


e.o.w 

. /    SITE: 

STORM 

DRAIN 

'STATION 

ID:      04-OC 

13-054-05 

SAMPLE    POINT: 

STRATFORD    MUNICIPAL 

STORM    DRAIN      ■<        '       <■  .'■' 

02 
003 

STATION    TYPE: 

STORM 

DRAIN 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STOKtT     LUUt: 

MINOR     BASIN:     LAKE 

ERIE 

TERM   STREAM:     THANES    RIVER 

287D 

STN   NO 

54 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17    049B875.O   4801150.0    4 

REGION 

Oi 

MILEAGE 

173.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMP    DTE    HOUR 

5TN 

ST.l    SAMP      PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLO*    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DV    MO 

YR    LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

NO 

C0L1FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

FEET 

MTRS 

Mf/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOhIL 

MF/100ML 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

09    02 

77    1115 

.3 

29256 

6 

1300. 

16. 

B. 

4. 

I 

3.0 

12.7 

1    0 
2.2 

1  .6 

15   03 

77    1345 

3 

29310 

3 

1930. 

100 

24B. 

4. 

4.0 

1  1  .0 

12    01 

7  7    1200 

.3 

29365 

18200. 

B4. 

76. 

4. 

L 

11.0 

10. a 

09   05 

77    1340 

.3 

12608 

6 

1200. 

12. 

100. 

4  . 

L 

7.5 

14.0 

1  .0 

20    06 

77    1255 

.3 

12633 

6 

8000. 

232. 

208. 

4. 

12.0 

9.0 

1  .4 

20   07 

7  7    1200 

.3 

12661 

6 

6300. 

160. 

180. 

24. 

15.0 

9.0 

1     4 

15   OB 

77    1226 

.3 

12  691 

6 

B400- 

316. 

176. 

4. 

L 

14.5 

10.5 

2  .3 

19   09 

77    1200 

,3 

12704 

9   0 

U400E+1 

27000. 

7800. 

200. 

15.0 

11.0 

2.0 

17    10 

77    1215 

3 

12727 

8 

2400. 

150. 

648. 

4. 

I 

8.0 

12    0 

0  .2 

1  .0 

21     11 

77    1200 

.3 

12751 

9   8 

17000. 

360. 

1650. 

4 

5.5 

12.5 

19    12 

77    1212 

.3 

12774 

I 

5800. 

300. 

7200. 

4. 

L 

1  .5 

12.5 

0.6 

MAXIMUM 

11400E*! 

27000. 

7600. 

200. 

15.0 

14.0 

2.3 

AVG 

OR    GEOM  MN    ( ■ ) 

6304. ■ 

184.  • 

335-* 

7. 

D 

8.8 

11.4 

1  .3 

MINIMUM 

1  200 . 

12. 

8. 

4. 

1  .5 

9.0 

0.2 

NO 

3F    SAMPLES 

11 

11 

11 

1 

11 

11 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP   DTE    HOUR 
Of    MO    YR    LMT 

STN 
DIST 

STN    SAMP       PJ 
BR3   DEPTH 

TOTAL 

P 

FILTERED 
REACTIVE 

FILTERED 
AMMON I  A 

IOTAL 
KJELOAHL 

FILTERED 
N02-N 

FILTERED 
N03-N 

TOTAL 
SOLIDS 

SUSP. 
SOLIDS 

DISS. 
SOLIDS 

CALCUL 

D-SOLIDS 

MG/L 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09    02 

77    1415 

3 

0.1  12 

0.058 

0.175 

□    680 

0.047 

1  .360 

600 

0 

15. OL 

1  5   03 

77    1345 

.3 

0.  166 

0.087 

0.170 

1  .040 

0.051 

3.750 

272 

0 

21  .0 

1  2    04 

77    1200 

.3 

0.  150 

0.045 

0.120 

0.990 

0.036 

3.310 

496 

0 

44.  0 

09   05 

7  7    1340 

3 

0.066 

0.039 

□  .035 

0.8B0 

0.023 

2.480 

500 

0 

15.0L 

20   06 

77    1255 

3 

0.270 

0.129 

0.015 

0.770 

0.024 

1  .230 

758 

0 

26.0 

20   07 

77    1200 

.3 

0.  162 

0.119 

0.015 

0.480 

0,005 

0-7BO 

624 

0 

6.5 

15    08 

77    1223 

.3 

0.122 

0.083 

0-005 

0.405 

0.005 

0.910 

604 

0 

3.0 

19   09 

77    1200 

.3 

0.314 

0.  198 

0.195 

1  .560 

0.240 

9.300 

570 

0 

15  .  OL 

17    10 

77    1215 

.3 

0.073 

0.053 

0.055 

0.860 

0.205 

6  .  300 

538 

□ 

15. OL 

21    1 1 

77    1200 

.3 

0,  125 

0.083 

0.135 

0.910 

0.039 

5.700 

398 

0 

11  .5 

19    12 

77    1212 

•  3 

0.073 

0.046 

0.165 

0.860 

0.027 

3.810 

392 

0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.314 

0.198 

0.195 

1  .560 

0.240 

9.300 

758 

.0 

44.0 

AVG    OB    GEOM   MM    (  • ) 

0.148 

0.085 

0 .  099 

0.B58 

0.064 

3.539 

522 

.9 

17. OD 

M 1 N I  MUM 

0.066 

0.039 

0.005 

0.405 

0.005 

0.780 

272 

.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  Yfi.  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAJIN 

UMHOS  UNITS 


56         59        2B0         95 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE  AGIOITV 

MG/L  SILICATE       MG/L 
MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT     ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT    LAB 

AT    LAS 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

D9  02  77 
15  03  77 
12  04  77 
D9  05  77 
20  06  77 

20  07  77 
15  08  77 
19  09  77 
17  ID  77 

21  1  1  77 
IS  12  77 


1415 
1345 
1200 
1340 
1255 
1200 
1226 
1200 
1215 
1200 
1212 


3 

.3 
.3 


3 
3 
.3 

3 


940 
360 
680 
BOO 
1050 
940 
8  78 
B20 
765 
597 
580 


3.  ID 
20.00 
55.00 


oo 

20 
70 

70 

20 
40 


15.00 
3.30 


0 
21 
40 
47 
92 
62 
52 

50.0 
31  .0 
23.5 
24.0 


242.0 
155.0 


0.260 

0.320 
0.700 
0.680 
0.120 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ■ ) 

M 1 N I  MUM 


1050 
765 
360 


55.00 

1  1  .  06 

2    00 


92.0 

40.30 

0.  1 


242.0 
198.S 
155.0 


0.700 
0.416 
0.120 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STK  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


11 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


1  1 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


11 

74 
TOT.  MAG 

NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


361 

SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L        MG/L 


41 
COD 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


09  02  77 
15  03  77 
12  04  77 
09  05  77 
20  06  77 

20  07  77 
15  08  77 
19  09  77 
17  10  77 

21  11  77 
19    12    77 


1415 
1345 
1200 
1340 
1255 
1200 
1226 
1200 
1215 
1200 
1212 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


121 .00 
103.00 


32.20 
26.50 


4.00 
4    40 


58.00' 
38.00 


39 

28 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • 1 

MINIMUM 


1 2 1 . 00 

32.30 

1 1 2 . 00 

30.35 

1 03 . 00 

28.50 

4.40 
4.20 
4.00 


SB.  00 
48.00 
38.00 


39 
34 
26 


NO    OF     SAMPLES 


183 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR 
Or  MO  YR  IMT 


09  OS  77 
15  03  77 
12  04  7  7 
09  05  77 
20  06  77 

20  07  77 
19  09  77 
17  10  77 

21  11  77 
IS  12  77 


1415 
1345 

1200 
1340 
1255 
1200 
1200 
1215 
1200 
1312 


STN   STN  SAMP   PJ 
0IS7  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
3 
3 

.3 

a 

.3 

.3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

VINIMUM 


335 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


203  221 

TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L  MC/L 


2.000 

o.  ieo 


2.000 
1  .090 
0.1  BO 


235 

229 

315 

249 

201 

239 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.220 

0.010L 

D.020 

0  070 

0.010L 

0.010L 

0 .  080 

0.010L 

0.010L 

0.  100 

0  020 

0.010L 

0.290 

o.too 

0.020L 

0.020 

0 .  020 

0.028 

0.020L 

0.010 

0.030 

0 . 020L 

0.020L 

0.040 

0.040L 

0.010 

0.020 

0.020L 

0.010L 

0.010L 

0.030L 

0.020 

0.290 

0.100 

0.040 

0.014D 

0 . 0880 

0 .  064 

0.0190 

O.OIO 

0.010 

0.026 

0.010 

MG/L 


0.6 
0.6 


0.6 
0.7 

o.e 


NO   OF    SAMPLES 


10 


10 


10 


B.O.W./    SITE:     THAMES   H1UEP. 

SAMPLE     POINT:     AT     HIGHWAY     59    SOUTH    OF     TAVISTOCK 

STATION    TYPE:    RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE     ERIE 
THAMES    RIVER 


STATION    ID:       04-0013-055-02 


STORET    CODE:    02 
003 


STN  NO 

55 

LAT 

LONG 

u 

T 

M 

17  0512275.0  4794600.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE   1 

85.70 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

BB 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIS7 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIfORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  c 

MG/L 

MG/L 

15  03 

77 

1251 

.3 

2930B 

3 

960. 

120. 

480. 

4. 

4.5 

101 

2.0 

12  04 

77 

1200 

.3 

29363 

780. 

36. 

33. 

4. 

L 

14.0 

11.4! 

1  .4 

09  05 

77 

1415 

.3 

1  2609 

6 

600. 

12. 

20. 

4. 

L 

11  .5 

16.0 

1  .3 

20  06 

77 

1320 

.3 

12633 

6 

2400. 

716. 

68 

A. 

L 

22.0 

9.5 

2.0 

30  07 

77 

1320 

.3 

12669 

6 

2100. 

740. 

140. 

4  . 

L 

31  0 

1  1  .0 

2.2 

15  08 

77 

1303 

3 

12692 

6 

3100. 

536. 

138. 

4. 

L 

23  5 

1  1.5 

1  .7 

19  09 

77 

1330 

3 

12705 

6 

51000. 

2  BOO. 

1000. 

60. 

15.0 

8.5 

1  .0 

17  10 

77 

1255 

.3 

12729 

6 

2200. 

30. 

100. 

4. 

L 

5.5 

13.0 

0.2 

21  11 

77 

1255 

.3 

12753 

6 

20000 . 

390. 

53. 

5.5 

t2.0 

1  .4 

19  12 

77 

1305 

.3 

MAXIMUM 

12776 

6 

E300. 
51000. 

520. 
2800. 

9200. 
9300. 

4. 
60 

L 

0.5 
31.0 

11  .0 
16.0 

0.2 
2  2 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  •  ) 

3160.* 

219." 

191  .• 

7 

■  D 

13.2 

11.4 

1  .3 

MINI  MUM 

600. 

12. 

30. 

4 

OS 

8.5 

0.2 

KO    OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


15  03  77 

12S1 

.3 

12  04  77 

1200 

.3 

09  05  77 

1415 

3 

20  06  77 

1320 

.3 

20  07  77 

1320 

.3 

15  08  77 

1303 

.3 

19  09  77 

1330 

.3 

17  10  77 

1255 

.3 

21  11  77 

1255 

.3 

19  12  77 

1305 

.3 

WAX [MUM 

avg  on 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

0.  160 

0.071 

0.  195 

1  .  100 

0.042 

4.200 

276.0 

31  .0 

0.046 

0.019 

0.080 

0.625 

0.026 

3.220 

336.0 

IS.OL 

0.030 

0.009 

0.025 

0.625 

0.021 

1  .460 

286  0 

15. OL 

0.0B8 

0.029 

0.  100 

0.890 

0.032 

0  280 

324  .0 

7.5 

0.195 

0.C39 

0.025 

0.875 

0.041 

0 1.  1  70 

304.0 

17.0 

0.  106 

0.047 

0.025 

0.720 

0  012 

0.060 

318.0 

10.0 

0.264 

0.  169 

0.  1  15 

1  .390 

0.093 

5.900 

422.0 

23.0 

0.076 

0.056 

0.035 

0.650 

0.027 

3.700 

434.0 

15. OL 

0.202 

0.093 

0.095 

1  .040 

0.029 

3.710 

382.0 

41  .0 

0.  114 

0.058 

0.145 

0.715 

0.021 

3.380 

354.0 

11  .0 

0.264 

0.  169 

0.195 

1  .390 

0.093 

5.900 

424.0 

41  .0 

0.  128 

0.059 

0.084 

0.863 

0.034 

2.608 

342.6 

18.60 

0.030 

0.009 

0.025 

0.625 

0-012 

0.060 

276.0 

7.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03 

77 

1351 

.3 

12  04 

77 

1200 

3 

09  05 

77 

1415 

.3 

20  06 

77 

1320 

3 

20  07 

77 

1320 

.3 

15  OB 

77 

1303 

.3 

19  09 

77 

1330 

.3 

17  10 

77 

1255 

3 

21  11 

77 

1255 

.3 

19  12 

77 

1305 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 " 1 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

53 

55 

308 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIOE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

360 

16.00 

9.5 

520 

4.70 

15.0 

510 

3.90 

13.0 

520 

4.40 

12.5 

530 

3.80 

12.5 

502 

5.00 

11  .0 

565 

34.00 

17.5 

615 

6.70 

14.0 

523 

41  .00 

14.5 

505 

7.00 

12.5 

615 

41  .00 

17.5 

518 

11  .55 

13.3 

360 

2.90 

9.5 

NO   OF    SAVPLE5 


184 


B.O.W./  SITE:  NORTH  THAMES  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  CAMPBELLS  SOUP  CO  OUTFALL 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GEQOS 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
THAMES    RIVER 


.STATION    ID:       04-00  13-056-02 

STORET    CODE:     02 
00  3 
2970 


U.T.M.    17    0484450.0   4787300.0    4 


REGION  01 


MILEAGE   154.50 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DV  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEE! 

BRG  DEPTH 
MTRS 

12  01 

77 

1258 

.3 

17  03 

77 

1044 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1145 

.3 

20  06 

77 

1045 

.3 

20  07 

77 

1020 

.3 

15  oa 

77 

1023 

.3 

19  09 

77 

1030 

.3 

17  10 

77 

1040 

.3 

21  11 

77 

1025 

.3 

19  12 

77 

10!B 

.3 

WAX I  MUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  < • I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

Bl 
FECAL 

84 
M.F. 

88 

PSEUD. 

805 
WATER 

3 
DISS. 

1 
5-OAT 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

80  D 

HF/ 100*1 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29209 

4 

95  00 

4000. 

670. 

304. 

2. 

L 

1  .0 

4.2 

3  3 

2-0 
1  .6 

29216 

3 

3180  00 

3000. 

250. 

380 

4. 

'  .5 

13-2 

29371 

373  00 

1900. 

320. 

230. 

4. 

L 

14.5 

12.0 

12605 

6 

173.00 

144. 

4.   L 

120. 

4. 

L 

9.0 

13.0 

1  .2 

12629 

E 

40  20 

52. 

96 

92. 

4. 

L 

18.5 

8-0 

2  .4 

12665 

6 

80  50 

46000E+I 

8800. 

10000. 

4 

L 

24.0 

7.5 

12.8 
3.2 
2  9 

126BB 

6 

69  ,  1 0 

2400. 

IBS. 

120. 

4. 

19.0 

10.0 

1  2701 

S 

450.00 

28000. 

4600. 

2700. 

1  12. 

17.0 

10-0 

12725 

6 

9 

567.00 

2100. 

130. 

656. 

4. 

L 

5.5 

14.5 

0.8 
1  .2 

12749 

6 

9 

1450.00 

10000. 

1000. 

1260. 

36. 

5.0 

1  3.0 

12772 

6 

9  e 

1090  00 

4200- 

208. 

4700.   C 

28. 

0.5 

13.5 

0  .  1  L 

31 80  00 

46000 E*l 

8800. 

10000. 

112. 

24.0 

14.5 

12.8 

687  98 

3275. • 

325.-  0 

601.'  U 

7.  • 

0 

10.5 

10.8 

2  .  90 

40.20 

52. 

4. 

92. 

2. 

0.5 

4.2 

0.  I 

NO  OF  SAMPLES 


11 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77 

1253 

.3 

17  03  77 

1044 

.3 

13  04  77 

1200 

.5 

09  05  77 

1  145 

3 

20  06  77 

1045 

.3 

20  07  77 

1020 

.3 

15  OB  77 

1028 

.3 

19  09  77 

1030 

.3 

17  10  77 

1040 

.3 

21  1 1  77 

1025 

.3 

19  1S  77 

1018 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

125B 

.3 

17  03 

77 

1044 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1145 

.3 

20  06 

77 

1045 

.3 

20  07 

77 

1020 

.3 

15  08 

77 

102a 

.3 

19  09 

77 

1030 

.3 

17  10 

77 

1040 

.3 

21  11 

77 

1025 

.3 

19  12 

77 

1018 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(♦) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMQN I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  154 

0.057 

0.515 

D.650 

0.035 

4.010 

446  0 

7  0 

0,  147 

0  092 

0.  165 

0.795 

0.035 

4  .  900 

284  0 

19.0 

0  200 

0  160 

0  .  020 

0.775 

0.048 

4.  BOO 

348.0 

15.0L 

0.036 

0.020 

0.010 

0.530 

0  025 

2.520 

274.0 

15. OL 

0.550 

0 .  1  35 

0  025 

0.B30 

0.04  7 

1  690 

418.0 

17.0 

0.610 

0.  159 

0.020 

0,250 

0.033 

0.430 

350.0 

50.0 

0.  282 

0.  157 

0 . 005  L 

0.800 

0.  173 

0.420 

342  0 

35.0 

0.  186 

0.093 

0.  105 

1  .000 

0.  OSS 

3.280 

444  0 

56.0 

0.063 

0.036 

0.095 

0.755 

0.061 

6.OO0 

432  .0 

15. OL 

0.096 

0.052 

0.040 

0.645 

0.035 

7.110 

424  .0 

21  .0 

0.063 

0.039 

0.080 

0.530 

0.022 

5.020 

394  0 

15.  OL 

0.610 

0.  160 

0.515 

1  ,  000 

0.173 

7.110 

446.0 

56.0 

0.217 

0.091 

0.098D 

0.687 

0.052 

3.653 

377.8 

24.  10 

0.036 

0.020 

0.005 

0.250 

0.022 

0.420 

274,0 

7  .0 

It 

11 

1  1 

11 

11 

11 

1  t 

11 

1  4 

1  6 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAJIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

760 

3.50 

25.5 

383 

1  5  .  00 

10.5 

560 

4.70 

21  .5 

520 

1  .80 

24.5 

635 

7.90 

43.0 

530 

25.00 

28.5 

468 

16.00 

24.0 

562 

26.00 

30.0 

640 

9.80 

18.5 

650 

13.00 

19.0 

590 

5.60 

17.5 

760 

26.00 

43.0 

574 

11  .66 

23.9 

383 

1  .80 

10.5 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


76 
CALCUL 
HAR0NIS5 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41         361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


12  01  77  1258 
17  03  77  1044 

13  04  77  1200 
09  05  77  1145 
20  06  77  1045 

20  07  77  1020 
15  08  77  1028 
19  09  77  1030 
17  10  77  1040 

21  11  77  1025 
19  12  77  1018 


.3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

3 

3 

3 

.3 

3 


WAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • i 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


185 


8.0.*./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


WHI Tt  A5H  CREEK 

AT  FIRST  ROAD  SOUTH  OF  THAMES  RIVER  NEAR  HIGHWAY  NO  31 
RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  THAMES  RIVER 


STATION    ID:       04-0013-057-03 

STORET    CODE:    02 
003 


IAT 


LONG 


U.T.M.  17  0120675.0  1710300.0  1 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

08 

02 

77 

1210 

06 

03 

77 

1243 

05 

04 

77 

1200 

IB 

OS 

77 

1030 

13 

06 

77 

1100 

19 

07 

77 

1130 

09 

oe 

77 

1100 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


931 
SAMPLE 
NO 


29213 
2928B 
29351 
29406 
29437 
2946B 
29499 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOWL 

4100. 
2300. 
30  DO. 
BOOO. 
4400. 
64D0. 
3600. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100MI 

1310. 

744. 

130. 
1360, 
1S0D. 
1300. 
1100. 


84  SB 

M.F.  PSEUD 

ENTER.  MP 

MF/100ML  MF/IOOM 


70. 
376. 
260. 
2030. 
400. 
610. 
400. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

5.5 
17.6 
16.1 
21.0 
19.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 

10.8 

B.9 

9.9 

7.4 
10.5 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


8000. 

4197.' 

2300. 


1B00. 
BBO. 
120. 


2030. 

389. 

70. 


21  .0 

13.3 

0.0 


13.0 
10.1 

7.4 


2.5 
1  .4 
0.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08 

02 

77 

1210 

08 

03 

77 

1243 

05 

04 

77 

1200 

IS 

05 

77 

1030 

13 

06 

77 

1  100 

19 

07 

77 

1130 

09 

08 

77 

1100 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOI I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.009 

0.195 

0.675 

0.020 

2.660 

0.110 

0037 

0.255 

1  .  15 

0.033 

1  .63 

0.094 

0.015 

0.O45 

0.890 

0.020 

4  .  500 

0.200 

0.01. 

0.155 

1  .24 

0.064 

2.5 

0,0<!4 

0.044 

0.050 

0.600 

0.044 

1  .910 

0.061 

0.010 

0.075 

0.870 

0.042 

1  .460 

0.039 

0.007 

0.045 

0.775 

0.031 

1  .520 

0.200 

0.044 

0.255 

1  .24 

0.064 

4.500 

0.0B3 

0.019 

0.117 

0.886 

0.036 

2.311 

0.030 

0.007 

0.045 

0.600 

0.020 

1  .460 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

3 
3 
.3 


OB 

02 

77 

1210 

OS 

03 

77 

1243 

05 

04 

77 

1200 

IB 

05 

77 

1030 

13 

06 

77 

1100 

19 

07 

77 

1130 

09  OB  77  1100 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  »«  I'l 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
TORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MC/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/L 

55 

PH 
AT  IAS 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

7B0 
570 
630 
640 
6B0 
670 
700 

1  1  00 

20. 

44.00 

104. 

10.00 

1  .90 

6.80 

31  .0 
215 
18.5 
22.0 
26.0 
30.0 
32.0 

780 
674 

570 

104. 
28.  24 
1  .90 

32.0 
25.9 
18.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


THAMES  RIVER 

AT  COUNTY  ROAD  NO  15  NEAR  KENT  BRIDGE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GE0O3 


STATION  10    04-OO13-O5802 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  Samp 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

OB  02 

77 

1  152 

.3 

OB  03 

77 

1221 

.3 

05  04 

T7 

1300 

.3 

18  05 

77 

1050 

.3 

13  06 

77 

1  140 

.3 

20  07 

77 

1230 

.3 

09  OB 

77 

1120 

.3 

08  09 

77 

1300 

.3 

12  10 

77 

0900 

.3 

02  11 

77 

0600 

.3 

20  12 

77 

1215 

.3 
MAX  I  MUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 

•JO 


29242 
29287 
29350 
29405 
29436 
29467 
29498 
29524 
39554 
295S2 
29619 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U.T.M.  17  0411900.0  4707150.0 


444 

FLOW  CFS 


316.00 

8800.00 

4690.00 

596.00 

318.00 

469.00 

419.00 

371 .00 

44B0.00 

731 .00 

8350.00 


BBOO.OO 

2685.46 

316.00 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

13000. 

22000. 

23000. 

820. 

370. 

3600. 

150. 

3000. 

20000. 

1300. 

13000. 


23000. 

3557. 

150. 


81 

FECAL 
COLIFORM 

MF/lOOML 

1  100. 
208. 
510. 
110. 
136. 
424. 

32. 

30. 
616. 

80. 
650. 


1  100. 

202. 

30. 


STORET  CODE: 

03 

003 

2870 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

30 

SO 

84 

88 

805 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF / 1 OOML 

MF/tOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

320. 

8 

0.0 

7.8 

1  .0 

B5B. 

8. 

4  6 

560. 

7.0 

10.2 

1  .8 

180 

4  . 

L 

30.2 

13. B 

4.1 

72. 

8. 

18.3 

9.  1 

3.4 

232. 

8. 

27.3 

6.9 

2.0 

24. 

4. 

L 

24.2 

9.4 

4.0 

30. 

4 

L 

23.8 

8  4 

2.6 

200. 

4. 

L 

9.9 

10.0 

2.3 

60, 

4  . 

10.9 

10.7 

1  .2 

850. 

16. 

2.0 

13.0 

0.8 

856. 

16. 

27.3 

13.0 

4.6 

170.' 

6.  * 

0 

14.3 

9.B 

3.5 

24. 

4. 

0.0 

6.9 

0.8 

NO    OF    SAMPLES 


186 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


OB  02  77 

1  152 

.3 

OB  03  77 

1221 

.3 

05  04  77 

1200 

.3 

18  05  77 

1050 

.3 

13  06  77 

1  140 

.3 

20  D7  77 

1230 

.3 

09  08  77 

1120 

3 

08  09  7  7 

1300 

.3 

12  10  77 

0900 

.3 

02  11  77 

0800 

.3 

20  12  77 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!•  1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJtLDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.242 

0.  190 

1  .520 

2.2  50 

0.025 

3.470 

498  .0 

15.  OL 

0.285 

0.  137 

0  565 

1  .  B70 

0.036 

2  .  OBO 

200.0 

90.0 

0.245 

0 .  064 

0.  150 

1  .200 

0.04B 

4.000 

512  .0 

122.0 

0.062 

0  003 

0  015 

0.875 

0.049 

2.4O0 

370  0 

31  .0 

0.132 

0.005 

0-025 

0.880 

0.034 

1  .500 

420  0 

77.0 

0.200 

0.033 

0.035 

0.990 

0.029 

3.110 

488  0 

1  15.0 

0.  170 

0.013 

0.030 

1  .270 

0.015 

0.910 

434.0 

92.0 

0.136 

0.01  1 

0.015 

1  .  100 

0.010 

0.790 

432.0 

92.0 

0.210 

0.095 

0.050 

1  .05 

0.047 

5.6 

474. 

87. 

0.0S2 

0.050 

0.055 

0.6B0 

0.021 

3.770 

488.0 

39.0 

0.  170 

0.070 

0.  1  15 

D.900 

0.033 

4.310 

336.0 

62.0 

0.285 

0.  190 

1  .520 

2,250 

0.049 

5.6 

512.0 

122.0 

0.  179 

0.061 

0.234 

1  .  188 

0.032 

2.904 

422.9 

74.70 

0.062 

0.003 

0.015 

0.680 

0.010 

0.790 

200.0 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08  02 

77 

1  152 

.3 

08  03 

77 

1221 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

18  05 

77 

1050 

.3 

13  06 

77 

1140 

3 

20  07 

77 

1230 

.3 

09  OB 

77 

1  120 

.3 

08  09 

77 

1300 

.3 

12  10 

77 

0900 

3 

02  11 

77 

0800 

.3 

20  12 

77 

1215 

AVG  OR 

MAX 
GEOM  MN 

.3 

I  MUM 
1  •  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

840 

5  20 

46.5 

447 

90  .  00 

24.0 

560 

130. 00 

25.5 

605 

17.00 

33.5 

550 

62.00 

37.0 

550 

120  00 

37.5 

545 

B4  00 

4t  .0 

585 

68.00 

43.0 

8.  18 

555 

BO. 

19  0 

689 

32-00 

33.0 

495 

64.00 

19.5 

840 

130.00 

46.5 

8.18 

534 

SB  IB 

32.7 

8.  18 

447 

5.20 

19.0 

8.  18 

NO  OF  SAMPLE5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TURKEY  CREEK 

AT  COUNTY  RD  19  SOUTH  OF  SOUTHWOLQ 

RIVER 


MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


LAKE  ERIE 
THAMES  RIVER 


U.f.M.  17  0470300.0  4739250.0  4 


STATION  ID:   04-0013-061-02 

STORET  CODE:  00 
003 
2870 

GION  01  MILEAGE   101 .50 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


20  12  77  1350 


STN   STN  5AMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAMPLE 
NO 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COll FORM 
MF/10QML 

2  BOO. 


81 

FECAL 
C0L1 FORM 
MF/tOQML 

220. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

760. 


PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

11.2 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

M I N  t  MUM 


2800. 

220. 

760. 

2799.* 

220.  • 

760. 

2300. 

220. 

760. 

1.0 
1.0 
1.0 


11  .2 
11.2 
11.2 


0.1 
0.1 
0.1 


NO  OF  SAMPLES 


1 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20  12  77  1350 


MAXIMUM 

AVG  OR  OEOM  UH    | • ) 

MINIMUM 


0 .  1 55 

0.113 

0.065 

0.750 

0.021 

1  .930 

232. 

0,  155 

0.113 

0.065 

0.7  50 

0.021 

1  .930 

232. 

0.  155 

0.113 

0.065 

0.7  50 

0.021 

1  .930 

232. 

10.5 
10.5 
10.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

20  12  77  1350  3 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .800 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

332 

40.00 

13.0 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

332 

40.00 

13.0 

MINIMUM 

332 

40.00 

13.0 

10B 

7.64 

1  .800 

108 

7.64 

1  .800 

108 

7.64 

1  .800 

NO  OF  SAMPLES 


187 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

»R 

LV.T 

18 

01 

77 

1310 

08 

03 

77 

1039 

ce 

03 

77 

1125 

15 

03 

77 

1410 

05 

01 

77 

1200 

IB 

05 

77 

1310 

13 

06 

77 

1330 

20 

0? 

77 

1  106 

10 

oe 

77 

tooo 

08 

09 

77 

1125 

It 

10 

77 

1900 

01 

11 

77 

1715 

so 

12 

77 

10S5 

SYDENHAM  RIVER 

AT  HIGHWAY  40  WALLACEBURG 

RIVER  COMPOSITE 


stn  stn  Samp  pj 
dist  brg  depth 
feet     mtrs 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX I  MUM 
AVG   OR   CEOM  IB    ci 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    IAKES 
LAKE    ERIE 
SYDENHAM    RIVER 


U.T.M.     17   03B6125.0   4716235. Q    4 


934 

901 

444         80 

Bl 

6 

Sample 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M 

no 

COL  1  FORM 

C0L1F0RM 

ENT 

MF/10OML 

MF/100ML 

MF/10 

29220 

4 

4600. 

164. 

20. 

39239 

4 

3150. 

260. 

BO. 

292B4 

4 

1B200. 

250. 

712. 

12505 

3 

3800. 

230. 

910. 

29347 

17000. 

1000. 

3600. 

29402 

6  9 

34000. 

470. 

1  10. 

29433 

6 

10000. 

348. 

23. 

29464 

6 

BOQO. 

BBO. 

312. 

29495 

6 

36000. 

1700. 

210. 

39521 

G 

3600. 

52. 

12. 

29551 

3 

10000. 

210. 

390. 

29579 

G 

14BO0- 

480. 

30. 

29616 

3 

12000. 

410. 

B30. 

26000. 

1700. 

3600. 

9542. • 

353.  • 

165. 

3150. 

52. 

13. 

STATION 

ID:   04-0027-001-83 

STOREY  CODE: 

02 

003 

2980 

REGION  01 

MILEAGE 

2.80 

BS 

80S 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24. 

0,2 

13.  B 

0  1 

4.   L 

0.0 

10.8 

0.5 
3.6 

9.0 

8  8 

2.6 

7.0 

10.2 

3.4 

4 

17.3 

1  1  .2 

1  .4 

8- 

18.9 

9.5 

1  .6 

48. 

26.  1 

7.9 

2.2 

93. 

24.2 

10.3 

1  .9 

16. 

24.0 

9.  1 

1  .7 

4. 

11.3 

10.  1 

1  .B 

92. 
12. 


36.  1 

12.6 

0.0 


13.8 

10.4 

7.9 

II 


3.6 
1  .7 
0.1 

13 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18  01  77 
08  02  77 

08  03  77 
15  03  77 
05  01  7  7 
IB  05  77 
13  06  77 
20  07  77 

10  OB  77 
08  09  77 

11  10  77 
01  11  77 
30  13  77 


1310 
1039 
1125 
1440 
1200 
1310 
1330 
1106 
1000 
1135 
1900 
1715 
1055 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

f ILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.031 

0.014 

O.OSO 

0.225 

0.003 

0.490 

164  .0 

15. OL 

0.0t4 

0.D05 

0.065 

0.365 

0.001 

0.330 

1  16.0 

2.0 

0.380 

0.  147 

0.375 

1  .90 

0.059 

2.57 

410. 

153 

0.37S 

0.  1  19 

0.170 

1  .720 

0.071 

4.800 

530.0 

194.0 

0.645 

0.  17B 

0.320 

2.750 

0.079 

3.800 

B80.0 

361  ,0 

0.060 

0.010 

0.065 

0.660 

0.023 

1  .300 

288  0 

20.0 

0.064 

0 .  007 

0.040 

0.610 

0.029 

0.730 

378.0 

11  .0 

0.067 

0.007 

0.035 

0.555 

0.O10 

0.  150 

226  0 

14.5 

0.049 

O.OOS 

0.025 

0.715 

0.039 

0.600 

224  .0 

13. S 

0.034 

0.003 

0.020 

0.490 

0.007 

0.100 

200.0 
458  •  0 

7.5 

46.0 

0.042 

0.007 

0.025 

0.390 

0.012 

3.120 

170.0 

13.0 

0.275 

0.115 

0.135 

1  .300 

0.041 

5.350 

360.0 

110.0 

0.645 

0.  178 

0.375 

2.750 

0.079 

5.350 

680.0 

361  .0 

0.  170 

0.051 

0.110 

0.975 

0.031 

1  .861 

331  .  1 

73.90 

0.014 

0.003 

0.020 

0.225 

0.001 

o.  too 

116.0 

2.0 

7        107 

DISS.  CALCLJL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


1  14 

257 
336 
519 
26a 
267 
212 
31  1 
193 
41  2 
157 
350 


519 

266 

T14 


NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO 

TL'RB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  AL» 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

»R 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

IB  01 

77 

1340 

.3 

273 

1  .30 

14.5 

19.5 

0.65 

7.89 

0  120 

1  OL 

08  02 

77 

1039 

3 

289 

1  .40 

21  .0 

19.5 

0  50 

7.83 

0  090 

1  .0 

08  03 

77 

M25 

3 

300 

145. 

13.0 

29  5 

2.25 

7,  73 

9.5 

1  OL 

IS  03 

77 

1440 

.3 

393 

220.00 

16.5 

46.5 

2.  85 

7.76 

10.600 

2.0 

05  04 

77 

1200 

.3 

420 

480.00 

31  .0 

56.0 

3.30 

7.83 

27. 

1  0 

18  05 

77 

1310 

3 

450 

32.  00 

16.0 

48.0 

0  30 

8  30 

0.900 

1  OL 

13  06 

77 

1330 

.3 

4  35 

18.00 

15.5 

38  0 

0.B5 

8.10 

1  .700 

1  ,0 

20  07 

77 

1106 

-3 

3S5 

5.20 

15.5 

35.5 

1.20 

9.06 

0.840 

7.5 

10  08 

77 

1000 

3 

365 

10.00 

15.0 

42.0 

1  .65 

8.16 

0.560 

1  .OL 

OB  09 

77 

1  125 

-3 

338 

3.80 

14.5 

37.0 

1  .45 

8.  IB 

0  220 

1  OL 

1  1  10 

77 

1900 

3 

570 

70  00 

7.78 

1  .OL 

01  1  t 

77 

1715 

3 

391 

6.60 

15.5 

27.0 

0.50 

7.89 

0.630 

1  .OL 

20  12 

77 

1055 

.3 

387 

132.00 

15.0 

45.5 

2.35 

7.90 

6.350 

1  OL 

MAXIMUM 

570 

480 .  00 

31.0 

56.0 

3-30 

8.30 

37. 

7.5 

AVG 

OB  GEOM  MN  <  ■  ) 

374 

85.79 

16.  1 

37.0 

1  .48 

7  95 

4  B76 

1  6D 

MINIMUM 

273 

1  30 

13.0 

19.5 

0.30 

7.73 

0.090 

1  .0 

NO 

3F  SAYlPLES 

13 

13 

12 

12 

12 

13 

12 

13 

76 

72 

74 

68 

67 

B6 

47 

41 

361 

365 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT ,  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTR8LES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB  01 

77 

1340 

.3 

4 

34 

OB  02 

77 

1039 

.3 

1 

39 

0 

0.001 

08  03 

77 

1  125 

.3 

41 

1 

0.003 

15  03 

77 

1440 

3 

IS 

39 

1 

0.004 

05  04 

77 

1300 

.3 

24 

63 

0 

18  OS 

77 

1310 

3 

9 

4 

13  06 

77 

1330 

3 

S 

'5 

1 

0.003 

20  07 

77 

1106 

3 

s 

•4 

10  08 

77 

1000 

.3 

5 

22 

08  09 

77 

1125 

.3 

2C 

0 

0.003 

1  1  10 

77 

1900 

.3 

36 

0 

01  11 

77 

1715 

.3 

73 

30 

0.001 

20  12 

77 

1055 
AVG 

OR  G 

.3 

MAXIMUM 
EOM  MN  t • 1 

11 

73 
15 

1 

30 

63 

27 
1 

1 
0 
0 

0.004 
0.002 

MINIMUM 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


■  0 


13 


188 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTHS 


235  203 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UC/L  MG/L 


IB  Ot 

77 

1340 

-3 

OB  02 

77 

1033 

3 

OB  03 

77 

1125 

.3 

0.3B0 

15  03 

77 

1440 

.3 

0.220 

05  04 

77 

1200 

■  3 

18  05 

77 

1310 

.3 

13  06 

77 

1330 

.3 

0.  140 

20  07 

77 

1106 

.3 

io  oa 

77 

1000 

.3 

oe  09 

77 

1125 

3 

0 . 090L 

11  10 

77 

1900 

.3 

01  11 

77 

1715 

3 

MAXIMUM 

0.  260 

Ave  OR 

GEOM  MN 

C) 

0, 163D 

MINIMUM 

0.090 

221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

1  TOTAL 

ROM  I UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

0.020L 

0.010L 

0.040L 

0.010 

0.010L 

0.010 

0.010L 

0.005L 

0.020 

0.020 

0.010 

O.OIOL 

0 . 005  L 

0.040 

0.030 

0.02D 

0.010L 

0.005L 

0.120 

0.020L 

0.030 

O.OIOL 

0.060 

0.050 

0.020 

O.OIOL 

0.005L 

0.020 

0.020 

0.010L 

O.OIOL 

0.005L 

0.020 

0.020L 

o.oao 

0.030L 

0.050 

0.020L 

0.0101 

0.030L 

0.020 

0.0201 

0.020 

0.0301 

0 . 005  L 

0.050 

0.020 

0.020 

0.030L 

0.020 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010 

D.050 

0.080 

0.040 

0.005 

0.120 

0.0230 

0.0200 

0.0210 

0.005D 

0.037 

0.010 

0.010 

O.OlO 

0.005 

0.010 

201  23B                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020 

0.020 

0.020 

0.030 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 


0.030 

0.01BD 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.*./    SITE:     BEA°    CREEK 

SAMPLE    POINT:    AT    FIRST    CONCESSION   KEST    OF    PETHOLIA 

STATION    TYPE:     RIVER 


STATION  ID:   04-0027-004-02 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN 

DIST 

FEET 


19  01  77 

23  02  77 
38  03  77 
21  04  77 

24  05  77 
2B  06  77 
26  07  77 
08  OB  77 
21  09  77 
12  10  77 
02  11  77 
05  12  77 


1200 
1215 
1  124 
1200 
1245 
1050 
1110 
1345 
1215 
1250 
1300 
1310 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1200 

.3 

23  02 

77 

1215 

.3 

28  03 

77 

1  124 

.3 

21  04 

77 

1200 

.3 

24  05 

77 

1245 

.3 

28  06 

77 

1050 

.3 

26  07 

77 

1  1  10 

.3 

OB  08 

77 

1245 

.3 

21  09 

77 

1215 

3 

12  10 

77 

1350 

.3 

02  11 

77 

1300 

.3 

05  12 

77 

1310 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YD  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01 

23  02 
28  03 
21  04 

24  05 
28  06 
26  07 
08  OB 
21  09 
12  10 
03  11 
OS  12 


77  1200 
77  1215 
77  1124 
77  1200 
77  1245 
77  1050 
77  1110 
77  1245 
77  1215 
77  1250 
77  1300 
77  1310 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


VAX! MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  SYDENHAM  RIVER 

2960 

LONG 

U.t.M 

17  0404475.0  4746150.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

38.  BO 

934 

901 

444 

SO 

61 

84 

BB 

805 

3 

l 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5SUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29327 

14400Etl 

13000. 

4100. 

140. 

0.0 

21 

6.B 

29365 

4 

53000. 

3200. 

600 

56. 

0.0 

5.2 

3.3 

29327 

6 

85000. 

2040. 

960. 

48. 

7.0 

12.4 

1  .4 

29392 

48000. 

27B0. 

390. 

4.    L 

19.0 

8  2 

4.3 

29410 

6 

5600. 

260. 

32. 

8. 

25.1 

7.8 

3.4 

29443 

6 

1000. 

120. 

24. 

4.   L 

24.2 

11.8 

8  0 

29474 

6 

2000. 

236. 

72. 

4. 

20.4 

11  .8 

8.2 

29505 

6 

1400. 

200. 

284. 

4.   L 

23.5 

9.8 

14.6 

29530 

3 

31000. 

1  100. 

360. 

28 

17.  1 

3.6 

6. a 

29560 

3 

36000. 

940. 

176. 

8. 

9.E 

9.8 

I  .8 

2958B 

5 

27000E+2 

10000. 

1640. 

2B0. 

12. B 

14.0 

15.2 

29598 

3 

2700.   G 

20. 

0.4 

12.9 

0.8 

27000E*2 

1 3000 . 

4100. 

2BC. 

25.1 

14.0 

15. 2 

23928.- 

1 133.- 

355.*  U 

18.  •  0 

13.3 

9.  1 

6.2 

1000. 

120. 

24. 

4. 

0.0 

2.1 

0.8 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.785 

0.595 

2.730 

4.670 

0.  145 

1  .400 

0.250 

0.322 

1  .410 

2.750 

0.025 

1  .700 

0,150 

0.056 

0.215 

0.950 

0.025 

3  .  900 

0.  198 

0.010 

0.020 

1  .  180 

0.029 

1.110 

0.  190 

0.021 

0.  1  10 

1  ,060 

0.070 

0.360 

0.300 

0.024 

0.050 

2  000 

0.  100 

0.340 

0.310 

0.310 

0.005 

1  .850 

0.  173 

2.500 

0.490 

0.051 

0.005 

2.950 

0.009 

O.OIOL 

0.815 

0.550 

1  .280 

2.800 

0.215 

0.530 

0.148 

0.068 

0.110 

0.960 

0.065 

5.400 

0.900 

0.300 

1  .430 

3.600 

0.175 

2.120 

0.  134 

0.076 

0.105 

0.830 

0.027 

8.720 

0.900 

0.595 

2.720 

4.670 

0.215 

8.720 

o.  3se 

0.190 

0.622 

2.133 

O.OSB 

2.324D 

0.  124 

O.OlO 

0.005 

0.830 

0.009 

0.010 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

960 

15.  00 

75.0 

5.0 
2.0 
2.0 
1  .OL 
1  .0 
1  .0 
2.0 
2.0 
8.0 
1  .01 
2.0 
0.5 

1040 

10.00 

110.0 

620 

60.00 

30.0 

720 

58.00 

42.5 

730 

50.00 

6B.0 

920 

62.00 

122.0 

645 

47.00 

63.0 

740 

56.00 

102.0 

1083 

35.00 

20.0 

802 

33. 00 

68  0 

3B0 

19.00 

95.0 

519 

43.00 

34.5 

1083 

62.00 

122.0 

8.0 

805 

40.  SB 

68.3 

2  .30 

519 

10.00 

20.0 

0.5 

189 


12 
CONT'D 


76 

72 

74 

68 

87 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAPP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY 

HO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

mg/l 

MG/L 

19 

01 

77 

1200 

.a 

23 

02 

77 

1215 

.3 

28 

03 

77 

1114 

.3 

21 

04 

77 

1 200 

.3 

24 

05 

77 

1245 

.3 

28 

06 

77 

1050 

3 

26 

07 

77 

1110 

.3 

08 

OB 

77 

1245 

.3 

!1 

09 

77 

1215 

.3 

12 

10 

77 

1250 

.3 

02 

11 

77 

1300 

.3 

05 

12 

77 

1310 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

IXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 

3L 
1 

0 

1 
2 
1 
2 

a 

o 

2 
1 


2 

10 

0 

11 


B.O.M./  SITE:  SYDENHAM  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  IN  TUPPERVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  CRIE 
TERM  STREAM:  SYDENHAM  RIVER 


STATION  10:   04-0027-005-02 

STORET  CODE:  02 
003 

2980 


STN  NO 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

18  01 

77 

1405 

.3 

08  02 

77 

1108 

3 

OS  03 

77 

1145 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1320 

.3 

13  06 

77 

1350 

.3 

20  07 

77 

1135 

.3 

10  08 

77 

1030 

.3 

08  09 

77 

1145 

.3 

12  10 

77 

0810 

.3 

02  11 

77 

0710 

.3 

20  12 

77 

1125 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

PJ 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1405 

3 

OB  02 

77 

1108 

.3 

08  03 

77 

1145 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

18  OS 

77 

1320 

3 

13  06 

77 

1350 

3 

20  07 

77 

1135 

.3 

10  08 

77 

1030 

.3 

08  09 

77 

1145 

.3 

12  10 

77 

0810 

.3 

03  11 

77 

0710 

.3 

20  12 

77 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOV  MN 

!•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1405 

3 

08  03 

77 

1108 

.3 

98  03 

77 

1145 

3 

05  04 

77 

1300 

3 

IB  OS 

77 

1320 

3 

13  06 

77 

1350 

.3 

30  07 

77 

1135 

3 

10  OB 

77 

1030 

.3 

08  09 

77 

1145 

3 

12  10 

77 

081D 

.3 

03  11 

77 

0710 

.3 

30  13 

77 

1135 

max; 

.3 

[MUM 

AVG  OR 

GEOM  HN 

C) 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0396135.0  4715825.0  4      1 

1EGI0N  01 

MI LEAGE 

6.30 

934 

901 

444 

•0 

81 

B4 

BB 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

CO Li  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

29221 

4 

37000. 

610. 

38. 

4. 

O.U 

29240 

4 

11000. 

410. 

13. 

13. 

0.0 

5.3 

0.9 

29285 

4 

12000. 

90. 

734. 

13. 

4.4 

2934B 

30000. 

960. 

1940 

7.0 

ID. 4 

3.3 

29403 

6 

830. 

130. 

10. 

4.   L 

30.3 

11.8 

1  .7 

29434 

6 

150. 

16. 

8. 

4.   L 

30.4 

7.4 

2.6 

29465 

6 

1300. 

88. 

53. 

13. 

29.1 

11.0 

a.* 

29496 

6 

352. 

328, 

13. 

25.0 

9.0 

1  .9 

29522 

6 

500. 

38. 

24. 

4.   L 

33.8 

7.9 

3.0 

29552 

3 

9000. 

700. 

410. 

4. 

10.1 

10.3 

1  .3 

29580 

6 

ISM. 

80. 

40. 

4. 

tl.O 

11-3 

1  .0 

29617 

3 

45O0. 

340. 

800. 

33. 

1.5 

13-8 

0.6 

30000. 

960. 

1940. 

33. 

29.1 

13. a 

4.4 

3288 . • 

168.' 

ee  • 

7.'  0 

14.8 

97 

1  .90 

150. 

16. 

8. 

4. 

0.0 

5.3 

0.1 

11 

12 

12 

11 

10 

10 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

1 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  1  OS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.017 

0.255 

0.575 

0.015 

3.340 

0.052 

0.024 

0.300 

0 .  640 

0.013 

3 .  100 

0.175 

0.119 

0.355 

1.820 

0.049 

2.49 

0.695 

0.144 

0.240 

3.550 

0.061 

4.000 

0.056 

0.006 

0  020 

0.690 

0.021 

1.30 

0.066 

0.066 

0.005 

0.740 

0.021 

0.690 

0.055 

0.003 

0.015 

0.950 

0.076 

1  .790 

0.047 

0.005 

0.055 

0.785 

0 .  040 

0.670 

0.055 

0.004 

0.005L 

0.620 

0.003 

0.010L 

0.204 

0.095 

0.085 

1  .090 

0.038 

5.300 

0.066 

0.017 

0.030 

0.630 

0.017 

3 .  300 

0.315 

0.091 

0.095 

1  .050 

0.033 

4.810 

0.695 

0.144 

0.355 

3.550 

0.076 

5.300 

0.  151 

0.049 

0.1320 

1  .013 

0.033 

3.3930 

0.030 

0.003 

0.005 

0.575 

0.002 

0.010 

12 

12 

12 

13 

13 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

S3 

55 

308 

35 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

NG/L 

MG/L 

UGVL 

6B0 

4.20 

1B.0 

660 

5.20 

19.5 

303 

125. 

10.5 

439 

390 .  00 

16.5 

585 

23. 

16.5 

530 

1 3 .  00 

16.5 

4  70 

4.70 

16.0 

480 

9.60 

19.5 

464 

B.70 

42.0 

7.73 

555 

90.00 

18.5 

663 

33.00 

21  .5 

399 

96.00 

13.0 

660 

390.00 

42.0 

7.73 

518 

66.88 

19.0 

7.73 

303 

4.20 

10.5 

7.73 

NO  OF  SAMPLES 


12 


190 


76 

72 

74 

6B 

67 

E6 

47 

41 

361 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT ,  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HA2EN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

FEET 

MTRS 

MC/L 

MG/L 

MG/l 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19 

01 

77 

1200 

.3 

2L 

23 

02 

77 

1  124 

.3 

0 

28 

03 

77 

1030 

3 

. 

0 

21 

D4 

77 

1200 

.3 

0 

24 

05 

77 

1040 

.3 

1 

28 

06 

77 

1015 

3 

2 

26 

07 

77 

1  155 

3 

1 

OB 

08 

77 

1320 

.3 

2 

21 

09 

77 

1330 

3 

12 

10 

77 

1200 

.3 

1 

OS 

11 

77 

13S0 

3 

1 

05 

12 

7? 

1400 

.3 

MAXIMUM 

2 
2 

AVG 

OR  GEOM  1 

ID 

MINIMUM 

0 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


NO  OF  SAWPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SYDENHAM  RIVER 

AT  DOWN  MILLS  ROAD  UPSTREAM  OF  DRESDEN 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GG007 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SYDENHAM  RIVER 


STATION  ID:   04-0027-006-02 

STORET  CODE:  02 
003 
29B0 


LONG 


U.T.M.  17  0407325,0  4715600.0  4 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP 

DY  MO 

»R 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTR5 

IB  01 

77 

1435 

.3 

08  02 

77 

1130 

.3 

08  03 

77 

1  1SB 

.3 

D5  04 

77 

1200 

.3 

18  05 

77 

1355 

.3 

13  06 

77 

14  15 

.3 

20  07 

77 

1  150 

.3 

10  08 

77 

1050 

3 

OB  09 

77 

1240 

.3 

12  10 

77 

0830 

.3 

02  11 

77 

0735 

■  3 

20  12 

77 

1150 

.3 

MAX IMUM 

AVG 

OR  GEO!  M 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


29222 
29541 
29266 
29349 
29404 
29435 
29466 
29497 
29523 
29553 
29581 
2961B 


901        444 

scd  flow  cfs 


79.00 

1700 

75.50 

740 

3200.00 

19400 

1680.00 

1  5000 

113.00 

430 

65.40 

360 

55.  10 

1500 

40.80 

1500 

34.70 

530 

597.00 

5200 

105.00 

1400 

3230.00 

4000 

3230.00 

19400 

772.96 

18B1 

34.70 

360 

BO  81         84         88 

TOTAL  FECAL      M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  C0L1F0RM     ENTER.         MPA 

MF/iOOML  MF/tOOML  MF/lOOML  MF/lOOML 


4. 


52 

4. 

80. 

12. 

72. 

580. 

520. 

3100. 

210. 

40. 

132. 

36. 

144. 

140. 

152. 

212. 

50. 

92. 

344  . 

384. 

52. 

80. 

600. 

980. 

600. 

3100 

139.' 

121 

50. 

4 

20. 
6.  ' 
A. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


0.0 


6.0 
21  .6 
19.8 
26.8 
23.8 
22.0 

9.4 
10.6 

2.0 


28.  8 
14.4 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


6.0 

10. 5 
9.4 
9.0 
7.4 
B.3 

a. 4 

10-6 
11.2 
12.2 


12.2 
9.3 
6.0 


5-DAY 

BOO 

HG/L 


2  . 
2. 
I  . 
1  .8 
0.9 
1  .0 


3.2 

1  .6 
0.6 


NO    OF    5AVPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


18  01 

77 

1435 

3 

OB  02 

77 

1  130 

.3 

06  03 

77 

1  158 

■3 

OS  04 

77 

1200 

.3 

18  05 

77 

1355 

3 

13  06 

77 

1415 

.3 

20  07 

77 

1160 

.3 

10  08 

77 

1050 

3 

OB  09 

77 

1240 

.3 

12  10 

77 

0830 

.3 

02  11 

77 

0735 

.3 

20  12 

77 

1  150 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1  •  1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.033 

0,019 

0.285 

0.900 

0.013 

2.340 

0.046 

0.023 

0.285 

0.645 

0.009 

2.070 

0.240 

0.131 

0.365 

1  .39 

0.045 

2.5 

0.495 

0.  129 

0  210 

1  .970 

0,053 

3.9O0 

0.056 

0.D07 

0.015 

0.515 

0.014 

1  .23 

0.0B5 

0,085 

0.005 

0.560 

0.007 

1  .  100 

0.  108 

0.012 

0.020 

0.865 

0.017 

2.520 

0.  134 

0.014 

0.015 

0.890 

0.006 

0.050 

0.086 

0.015 

0.025 

D.460 

0.006 

0,060 

0.  19B 

0.092 

0.075 

1  .210 

0.034 

5.700 

0.060 

0.015 

0,020 

0.570 

0.009 

1  .990 

0.150 

O.0B5 

0.090 

0.925 

0.028 

4.710 

0.495 

0.131 

0.365 

1  .970 

0.053 

5.700 

0.14I 

0.052 

0.  118 

0.908 

0.020 

2.348 

0.033 

0.007 

0.005 

0.460 

0.003 

0.050 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMA! IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

18  01 

77 

1435 

.3 

660 

2.50 

16.0 

7.59 

08  02 

77 

1130 

.3 

640 

4.50 

170 

7.57 

08  03 

77 

1  158 

3 

315 

85. 

10.0 

7.68 

05  04 

77 

(200 

.3 

455 

300.00 

15.0 

IB  05 

77 

1355 

.  3 

560 

24. 

14.5 

13  06 

77 

1415 

.3 

530 

44.00 

15.5 

20  07 

77 

1  150 

3 

510 

56.00 

17.0 

8.15 

10  08 

77 

1050 

.3 

430 

41  .00 

16.0 

" 

8.  16 

OB  09 

77 

1240 

.3 

453 

42.00 

15.0 

6.01 

12  10 

77 

0830 

.3 

570 

80.00 

17.5 

7.70 

02  11 

77 

0735 

.3 

621 

31  .00 

19.0 

7,95 

20  12 

77 

1150 

.3 

MAXIMUM 

399 

660 

72.00 
300.00 

13.0 
19.0 

7.87 
8.16 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • 1 

512 

65.  17 

15.5 

7.85 

MINIMUM 

315 

2.50 

10.0 

7.57 

NO    OF     SAMPLES 
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STATION  10:   04-0027-007-03 


STATION 

Uini  ; 
TYPE: 

a  I  II 
RIVER 

H3  1  LunLL^]  i  vr 
FLOW  GAUGE 

FED  O2GG0O! 

MAJOR 

3AS1N:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 
003 

W I  NOR 

3AS1N:  LAKE 

ERIE 

TERM  STREAM:  SYDENHAM  RIVER 

2980 

STN  NO 

7 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0445450.0  475317! 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

81 

20 

934 

901 

444 

BO 

91 

84 

M 

80S 

3 

1 

SUMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

BOO 

MG/L 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL] FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

19  01 

77 

1200 

.3 

29223 

24.20 

12000. 

1332. 

144. 

16 

0.0 

10.5 

1  .2 
1  .3 
0.9 
3.4 
2.0 
1  .8 

23  02 

77 

1346 

.3 

29267 

6 

28.80 

80000. 

1460. 

193. 

2B 

1  .7 

10.4 

26  03 

77 

1411 

.3 

29331 

6 

114.00 

13000- 

420. 

248. 

12 

7.0 

12.7 

21  04 

77 

1200 

.3 

29366 

27.  10 

1460. 

170. 

56. 

4. 

19.0 

100 

24  05 

77 

0930 

.3 

29414 

e 

24.20 

1700. 

150. 

4.    L 

19.2 

8-6 

28  05 

77 

1315 

.3 

29438 

6 

13.40 

1200. 

1  16. 

100. 

4.    L 

31  -8 

8.9 

26  07 

77 

0845 

.3 

29469 

6 

10.70 

3800. 

212. 

340. 

4. 

18.  1 

8 . 3 

1  .  1 

t  .5 
2.0 

OS  08 

77 

1015 

.3 

29500 

6 

17.10 

1600. 

330. 

300. 

e. 

21  .0 

8. 1 

21  09 

77 

1010 

.3 

29526 

3 

93.00 

30300. 

840. 

544. 

64. 

16.0 

8.3 

13  10 

77 

1445 

.3 

29556 

3 

121 .00 

10000. 

220. 

330. 

4 

9.  1 

9.7 

1  .  1 
0.8 
0.6 

02  11 

77 

1500 

.3 

29584 

5 

25.  BO 

<  000 . 

28. 

60. 

4.    1 

12.0 

11.0 

05  12 

77 

09S0 

.3 

29594 

3 

(45.00 

1200.   S 

4. 

1  .0 

12.7 

MAXIMUM 

1 45 . 00 

80000 . 

1460. 

1200. 

64. 

21  .8 

12.7 

2.4 

AVG 

00  GEO" 

53.69 

4973.* 

281  .  • 

217.'  U 

8.  •  D 

12.2 

9.9 

1  .4 
0.6 

MINIMUM 

10.70 

1000. 

28. 

56. 

4. 

0.0 

8-  1 

NO  OF  SAMPLES 


<2 


11 


11 


11 


12 


12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1300 

.3 

23  02 

77 

1346 

.3 

28  03 

77 

141  1 

.3 

21  04 

77 

1200 

3 

24  05 

77 

0930 

.3 

28  06 

77 

1315 

.3 

26  07 

77 

0845 

.3 

08  OB 

77 

1015 

.3 

31  09 

77 

1010 

.3 

12  10 

77 

1445 

.3 

02  11 

77 

1500 

.3 

05  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(-) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CA'LCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.065 

O.056 

0.295 

0.695 

0.017 

2.390 

0.  179 

0.  141 

0.715 

1  .000 

0.017 

3. 090 

O.OBO 

0  039 

0.165 

0.695 

0.019 

3.  100 

0.  121 

O.OSO 

O.075 

0.720 

0039 

1  .940 

0.  171 

0.060 

0.  140 

0.765 

0.065 

0.800 

0.  104 

0.035 

0  040 

0.660 

0.031 

1  .300 

0.110 

0.  l  10 

0.065 

0.605 

0.026 

1  .540 

0,  134 

0.053 

0.065 

0.665 

0.031 

1  .500 

0.276 

0.  125 

0.  105 

1  .090 

0.063 

5.430 

0.137 

0.084 

0.030 

0.810 

0.033 

5.300 

0.114 

0.035 

0.040 

0.475 

0.015 

1  .930 

0.098 

0.071 

0.075 

D.620 

0.033 

5.380 

0.276 

0.141 

0.715 

1  .  090 

0.065 

5.430 

0.  134 

O.073 

O.lSl 

0.733 

0.033 

2.708 

0.080 

0.035 

0.030 

0.475 

0.015 

0.800 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAWP   PJ 
OY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1200 

3 

23  02 

77 

1346 

.3 

2B  03 

77 

1411 

3 

21  04 

77 

1300 

3 

24  05 

77 

0930 

3 

28  06 

77 

1315 

.3 

26  07 

77 

0B45 

.3 

08  08 

77 

1015 

.3 

21  09 

77 

1010 

.3 

13  10 

77 

1445 

.3 

02  11 

77 

1500 

.3 

05  12 

77 

0950 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(") 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

53 

55 

208 

25 

COMD. 

TuriB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

55C 

FOHMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

NG/L 

MG/L 

UG/L 

620 

2.40 

13.0 

7.74 

640 

5.90 

28.5 

7  68 

580 

7.50 

V5.5 

7.97 

590 

>1  .00 

14.5 

8.23 

565 

9.  30 

14.0 

8.06 

540 

10.00 

12.5 

7.98 

535 

10.00 

14.5 

7.80 

519 

6.90 

12.5 

8.09 

455 

1 0B . 00 

15.5 

7.62 

540 

19.00 

14.5 

7.64 

599 

6.30 

14.5 

7.  BO 

474 

10.00 

13.5 

7.  94 

640 

1 08 , 00 

28.5 

B  23 

555 

17.36 

15.3 

7.90 

455 

2-40 

12.5 

7.62 

NO   OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  BEAR  CBEEK 

SAMPLE  POINT:  AT  TOWNSHIP  LINE  NORTH  EAST  OF  AVONHY 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


LONG 


sewage  treatment  plant 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SYDENHAM  RIVER 


U.T.M.  17  0390200-0  4735250.0  4 


STATION  ID:   04 -0027- 008 -02 

STORET  CODE:  02 
003 
2980 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       IHTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1124 

2B 

03 

77 

1030 

21 

04 

77 

1200 

24 

OS 

77 

1040 

28 

06 

77 

1015 

26 

07 

77 

1  155 

OS 

OB 

77 

1320 

21 

09 

77 

1330 

12 

10 

77 

1200 

02 

11 

77 

1350 

OS 

12 

77 

1400 

■3 
.3 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


29228 
29263 
29325 
293B0 
2940B 
29440 
29476 
29507 
29532 
29562 
29590 
29600 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


4 
E 

6 
6 
6 
6 
3 
3 
5 
6  3 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

24000. 

BOOO. 

13500. 

5000. 

1000. 

420. 

320. 

190. 

2900. 

2200. 

2200. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

80B. 
390. 
310. 
160. 

56. 
104. 

24. 

84. 
310. 
120. 
110. 


B4 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

132. 
124. 
60B. 

70. 
132. 

88. 

2B. 

16. 
328. 
100. 

80. 
3700.   G 


SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


4. 

4. 
20. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


23.9 

17.0 

9.0 

1  1  .9 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

2.0 

6.3 
13.0 
12.2 
18-8 

6.4 

9.6 

7.0 

7.6 

9.9 
16.6 
13.  1 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

2.4 

1  .6 
1  .0 
7.0 


1  . 
2. 
4. 
4. 

2  . 
2. 

11  .2 
1  .2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


24000. 

aoa. 

3700. 

2 1 54 . * 

148.' 

135. 

190. 

24. 

IE. 

36. 
7.  ' 
4. 


23.9 
13.0 
0.0 


18.8 

10.2 

2.0 


11  .2 
3.5 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Ot  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


19  01 

77 

1200 

.3 

23  02 

77 

1124 

.3 

28  03 

77 

1030 

3 

21  04 

77 

1200 

.3 

24  05 

77 

1040 

.3 

28  06 

77 

1015 

.3 

26  07 

77 

1155 

.3 

08  08 

77 

1320 

.3 

21  09 

77 

1330 

.3 

12  10 

77 

1200 

.3 

02  11 

77 

1350 

,3 

05  12 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I-I 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.585 

0.445 

2.820 

4.500 

0.022 

0.810 

1 192.0 

9.5 

0.270 

0.  178 

1  .380 

2.450 

0.021 

1  .550 

964.0 

5.0 

0.285 

0.080 

0.135 

1  .280 

0.031 

4.3O0 

578.0 

139.0 

0.  146 

0.007 

0.015 

1  .430 

0.017 

1  ,170 

6B6.0 

76.0 

0.117 

0.003 

0.010 

0,865 

0.007 

0.O10L 

34B.Q 

11  .0 

0.212 

0.019 

0.03S 

1  .200 

0.0O5 

0.010L 

866.0 

101  .0 

0.212 

0.012 

0.015 

1  .630 

0.031 

0.710 

818.0 

96.0 

0.182 

0.009 

0.015 

1  .390 

0.005 

0.010L 

776  0 

7B.0 

0.  14B 

0.015 

0.195 

1  .310 

0.065 

1  .020 

1B3B.0 

40.0 

0.114 

O.OSO 

0.0B5 

0.940 

0.099 

6.500 

1172.0 

30.0 

0.246 

0.007 

0.185 

1  .850 

0.079 

2.  160 

790.0 

B4.0 

0.  162 

0.100 

0.095 

0.940 

0.033 

8.410 

422.0 

22.0 

0.585 

0.445 

2.820 

4,500 

0.099 

8.410 

1838.0 

139.0 

0.223 

0.077 

0.415 

1  .649 

0.035 

2.222D 

870.  B 

57.6 

0.114 

0.003 

0.010 

0.866 

0.005 

0.010 

34B.0 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUH   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


3 
3 
.3 
.3 

3 
-3 
.3 

,3 

..a 

3 
.3 


19 

01 

77 

12O0 

23 

02 

77 

1  124 

28 

03 

77 

1O30 

21 

04 

77 

1200 

24 

05 

77 

1040 

2B 

OS 

77 

1015 

2B 

07 

77 

1155 

OB 

08 

77 

1320 

21 

09 

77 

1330 

12 

10 

77 

1200 

02 

11 

77 

1350 

05 

12 

77 

140D 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • > 

MINIMUM 


14 

16 

58 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1900 

7.60 

300.0 

3.0 

1600 

9.70 

260.0 

2-0 

610 

150.00 

33.0 

1  .0 

970 

56.00 

115.0 

1  .0 

485 

12.00 

20.5 

2.0 

1250 

12.00 

220.0 

2.0 

9B0 

88,00 

205.0 

2.0 

1005 

59.00 

230.0 

1  .0 

2510 

42.00 

650.0 

1  .0 

1650 

38.00 

320. 0 

1  .5 

1040 

80.00 

160.0 

1  .0 

477 

68.00 

25.  0 

1  .OL 

2510 

150.00 

650.0 

3.0 

1206 

51  .86 

211.5 

t  .50 

477 

7.60 

20.5 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


193 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK  CHEEK 

AT  COUNTY  ROAD  9  WEST  OF  OIL  SPRINGS 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02GG101 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SYDENHAM  RIVER 


.T.M.    IT    0404100.0   4737700.0    4 


STATION  10:   04-0027-009-02 

STORET  CODE:  02 
003 
2980 


REGION  Ot 


MILEAGE    30.70 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   ST^i  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  02  77 

1153 

.3 

28  03  77 

1101 

.3 

21  04  77 

1200 

.3 

24  05  77 

1300 

.3 

28  06  77 

1030 

.3 

26  07  77 

1135 

.3 

08  08  77 

1300 

.3 

21  09  7  7 

1235 

3 

12  10  77 

1300 

.3 

02  11  77 

1306 

.3 

Oi  12  77 

1335 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • ) 

M 1 N I  MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


29364 
29326 
29361 
29409 
29444 
29475 
29506 
29531 
29561 
29589 
29599 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

140. 

18000. 

1310. 

130. 

270. 

900, 

560. 

5300. 

27000 . 

70. 


27000 . 
948." 
70. 


FECAL 

COL  I  FORM 
MF/IOOML 

24. 
438 

70. 
156. 

164. 
212. 
252. 
640. 
470. 


84  88 

M.F.  PSEUD 

ENTER.  MP, 

MF/IOOML  MF/100M 


60. 

196. 

10. 

20 

60. 
120. 

92. 
400. 
530. 

40. 
2B00. 


4. 
4. 
4. 
4 
4 
4. 
20. 
4. 
4. 


805 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 


G40. 

2800. 

20. 

137.  • 

113.*  U 

5. 

e. 

10. 

4 

0. 

7. 

19. 

27. 
24. 
22. 
24.  1 
17.0 
8.9 

12. a 

0.2 


27.0 
14.9 
0.2 


3 
DIS5. 
02 

MG/L 

E.2 

12.8 

8.7 

9.0 
11  .5 

8.2 

7.6 

8.9 
11.0 
1  1.4 
13.4 


134 

9.9 
6.2 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 


0.6 


3.7 
2.1 

0,6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


23  02 

77 

11*3 

.3 

28  03 

77 

1  101 

.3 

21  04 

77 

1200 

,  3 

24  05 

77 

1300 

.3 

28  06 

77 

1030 

.3 

26  07 

77 

1135 

3 

08  08 

77 

1300 

.3 

21  09 

77 

1225 

3 

12  10 

77 

1300 

3 

02  11 

77 

1306 

.3 

05  12 

77 

1335 

3 
MAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  • ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FHTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MC/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  150 

0.037 

1  .  980 

2.950 

0.027 

1  .560 

1886.0 

6.0 

0.  142 

0.040 

0  095 

0.990 

0.027 

3.900 

542.0 

74.0 

0.07B 

0.007 

0.015 

0.860 

0.020 

1  ,620 

878.0 

39.0 

0.065 

0.003 

0.020 

0.825 

0.003 

0.010L 

1 172.0 

28.0 

O.OBO 

0.003 

0.025 

1  .  180 

0.034 

0.320 

2632 .0 

21  .0 

0.  120 

0.008 

0.015 

1  .230 

0.006 

0.010L 

1430.0 

58.0 

0  100 

0.007 

0.065 

1  .  180 

0 .  007 

0.01  CM. 

0.118 

0.017 

0.105 

1  .050 

0.043 

1  .030 

2194  0 

25.0 

0.  136 

0.075 

0.085 

1  .340 

0.050 

7.000 

626  0 

34.0 

0.037 

0.005 

0.040 

0.735 

0.007 

0.920 

1296.0 

■  3.0 

0.  142 

0.091 

0.115 

0  .  665 

0.037 

7.900 

536.0 

12.0 

0.  150 

0.091 

1  .980 

2.950 

0.050 

7.900 

2632.0 

74.0 

0.106 

0.027 

0.233 

1  .200 

0.024 

2.207D 

1319.2 

31  .0 

0.037 

0.003 

0.015 

0.73S 

0.003 

0.01D 

636.0 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 

.3 
3 

.3 
■3 


23 

02 

77 

1153 

28 

03 

77 

110t 

21 

01 

77 

1200 

24 

05 

77 

1300 

26 

06 

77 

1030 

26 

07 

77 

1135 

08 

08 

77 

1300 

21 

09 

77 

1225 

12 

10 

77 

1300 

02 

11 

77 

1306 

05 

12 

77 

1335 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

CONG. 

TUHB. 

CH  LOR  1 01 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/ 

UMHOS 

UNITS 

2950 

11  .00 

700.0 

640 

80.00 

4B.D 

1190 

41  .00 

165.0 

1710 

33.00 

360.0 

3750 

27.00 

975.0 

1900 

52.00 

530.0 

3125 

27.00 

950.0 

3055 

32.00 

750.0 

795 

80.00 

76.0 

1690 

1  1  .00 

355.0 

601 

120.00 

47.0 

3750 

120.00 

975.0 

1946 

46.73 

450.5 

601 

1 1  .  00 

47.0 

59        280 
PHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 

92 

55 

208 

25 

ID1TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

B.01 

8.01 
8.01 
8.01 

MG/L 

UG/L 

4.5 

1.0L 

1.0 

2.0 

1.5 

2.0 

2.0 

1  .0 

1,0 

1.0 

1  .OL 

4.5 

1  .6D 
1.0 

11 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

4  7 

5 AMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

OY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

23 

02 

77 

1153 

.3 

23 

03 

77 

1  101 

.3 

21 

Oi 

77 

1200 

3 

24 

05 

T7 

1300 

,3 

28 

06 

77 

1030 

3 

26 

07 

77 

1  135 

3 

08 

08 

77 

1300 

.3 

21 

09 

77 

1225 

3 

12 

to 

77 

1300 

.3 

02 

11 

77 

1306 

3 

05 

12 

77 

1335 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  ■  1 

MINIMUM 

41 

COD 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

■G/L                 MG/L  MG/L 

2 
0 
0 
1 

2 
1 
0 

0 

0 

I 


NO    OF    SAMPLES 


10 


194 


B.O  W,/  SITE. 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


BEAR  CREEK 

AT  HIGHWAY  21  2  MILES  NORTH  JUST  OF  PETROLIA 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GG006  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SYDENHAM  JtlVEH 


STATION  ID:   04  -  0027- 01 0  -  02 

STORET  CODE:  02 
003 
2980 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0408250.0  4749815.0  4 


REGION   01 


MILEAGE         45.80 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


19  01 

77 

1200 

.3 

2  3  02 

77 

1249 

-3 

28  03 

77 

1232 

.3 

21  04 

77 

1200 

.3 
.3 

24  OS 

77 

1220 

.3 

28  05 

77 

1130 

.3 

26  07 

77 

1035 

.3 

08  06 

77 

1215 

.3 

21  09 

77 

1  145 

.3 

12  10 

77 

1210 

.3 

02  1  1 

77 

1210 

.3 

05  12 

77 

1  140 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  m 

(•> 

MINI  MUM 

934 
SAMPLE 
1.0 


29226 
29266 
2932B 
29383 
29385 
2941 1 
29442 
29J73 
29504 
29529 
29559 
29587 
29597 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


7  50 

9  00 

134  00 

128  00 

128  00 

5  10 

1  .50 

2.10 

0.80 

27.20 

29.50 

a. 10 

355.00 


355.00 

64.29 

0.80 


80  B1  84        88 

TOTAL  FECAL  M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.         MPA 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/100ML  MF/IOOML 


1200. 

2000. 

19200. 

3000. 

670. 

50. 

90. 

800. 

300. 

1000. 

t  100. 

1 90 . 


19200. 
725- 
50. 


20 

20. 
156. 

50. 
100. 

40. 

6B. 
120. 

12. 

1700. 

164. 

40. 


1700. 
70  ' 
t2. 


48 
132 

12B0 

20 

130 

28 

68 

60 

452 

156 

132 

12 

1280 


12B0. 

110. 

12. 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0. 

0. 

7. 

18. 

22. 
23 
20. 

24. 
17. 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.6 

6  3 

12.4 

9.5 


24.2 

12. T 

0.0 


4.8 

6.0 

5.7 

6.2 

7.1 

11  .6 

1 1  .6 

11.6 


12.4 
8.5 
4.8 


1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

1  .0 
O.B 
4  C 


5 
4 
8 

0 

e 

E 
1  .6 
l.fi 

0.8 


4.6 
2.1 
0.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01  77  1200 
23  02  77  1249 


28  03  77 

1232 

.3 

21  04  77 

1200 

.3 
.3 

24  05  77 

1220 

.3 

28  06  77 

1  130 

.3 

26  07  77 

1035 

.3 

OB  08  77 

1215 

.3 

21  09  77 

1  145 

.3 

12  10  77 

1210 

.3 

02  11  7  7 

1210 

.3 

05  12  77 

1140 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  "  } 

MINI  MUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


029 
064 
254 

094 

156 

039 

106 

0.162 

0.  14B 

0.  12B 

O.OBO 

0.0S6 

O.OSB 


0  .254 
0.111 
0.029 


013 

C21 
120 
009 
038 
003 
006 
012 
012 
015 
027 
009 
064 


13 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 


395 
365 
765 
015 
005 
040 
040 
050 
015 
035 
020 
035 
055 


12 

20 
TOTAL 
KJELOAHl 
MG/L 

0.915 
0.910 
1  .650 
0.800 
0.B60 
0.685 
0.940 
1  .  1  90 
1  .  120 
0.440 
0.820 
0.7B0 
0.620 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


015 
015 
02B 
019 
027 
024 

ooa 

067 
005 
013 
021 
015 
021 


0.  120 
0,027 
0.003 


0.765 
0.  141 
0.005 


1  .650 
0.902 
0.440 


0.067 
0.021 
0.005 


13 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .700 
1  .980 
4  .300 
1  .  190 
0.790 

0  300 
0.0101 

1  .900 
0.010L 
0.100 
7.  100 
3.210 
B.72G 


8.720 
2  .  4O80 
0.010 


13 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

510.0 
524.0 
466  0 
488  0 


444 
580 
520 
456 
394 
520 
514 
404 


5B0.0 
485.0 
394.0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

I5.0L 

3  0 
76.0 
56.0 

41  .0 
78.0 
113  0 
69.0 
40  0 
26.0 
30.0 
12.0 


113.0 
46. 8D 
3.0 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


13 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01  77  1200 

23  02  77  1249 
28  03  77  1232 
21  04  77  1200 

24  05  77  1220 
28  06  77  1  130 
26  07  77  1035 
08  OB  77  1215 
21  09  77  1145 
12  10  77  1210 
02  11  77  1210 
05  12  77  1140 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  | 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR.  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01  7  7  1200 

23  02  77  1249 
28  03  77  1232 
21  04  7  7  1200 

24  05  77  1220 
28  06  77  1 13D 
26  07  77  1035 
08  08  77  1215 
21  09  77  1145 
12  10  77  1210 
02  11  77  1210 
05  12  77  1140 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

Tune . 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

810 

3.  90 

34.5 

2.0 

810 

7.00 

59.0 

1  .0 

600 

75.00 

25.0 

5.0 

6B0 

46.00 

36.0 

1  .800 

1  .OL 

5B0 

28  00 

17.5 

1  OL 

650 

37.00 

36.0 

2.0 

B15 

70  00 

1  10.0 

1  .0 

565 

BE.  00 

25.5 

1  .5 

500 

4  6.00 

26  5 

1  .0 

530 

B4  .00 

35.0 

1  .OL 

730 

27.00 

56.0 

1  .OL 

670 

31.00 

31  .0 

1  .0 

525 

33.00 

20.5 

B40 

B8  00 

110.0 

1  .800 

5.0 

653 

44  .  30 

39.4 

1  .800 

1  .50 

500 

3.90 

17.5 

1  .  800 

1  .0 

13 


13 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


74 

EB 

67 

66 

47 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  12 

41                     361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                 MG/L  MG/L 

2L 
0 
0 
4 

2 
1 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    i  • 1 

MINIMUM 


4 
ID 

0 


NO     OF     SAMPLES 


195 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
or   MO   VR    LMT 


BROWN  CREEK 

FIRST  CONCESSION  SOUTH  OF  WATFORD 

RIVER    FLOW  GAUC 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  ERG  DEPTH 
FEET        MTRS 


STATION  ID:   04 -0027  - Dt 1  -02 


19  0> 

77 

1200 

.3 

28  03 

77 

1347 

.3 

14  OS 

77 

1345 

.3 

28  06 

77 

1300 

.3 

26  07 

77 

0935 

.3 

08  08 

77 

1105 

.3 

21  09 

77 

1020 

.3 

12  10 

77 

1015 

.3 

02  11 

77 

1040 

.3 

05  12 

77 

1020 

.3 
MAX  I  MUM 

AVE  OR 

GEOM  MN  ( ■ 1 
MINIMUM 

E  02GA10 

5 

MAJOS 

BASIN:  GBEAT  LAKES 

STOP.ET  CODE: 

02 

MINOF 

BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM 

STREAM:  SYDENHAM  RIVER 

2980 

LONG 

U.T 

M.  17  0429140.0  4753275.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

72 

80 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

86 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD, 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

HO 

COLIFOOM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29225 

500. 

36. 

20. 

4 

L 

1  .2 

29330 

6 

t2400E+1 

1230. 

2100. 

7.0 

1  1  .7 

3.4 

294  12 

6 

700. 

32. 

44. 

4. 

L 

24.3 

7.0 

2.2 

29445 

6 

160. 

128. 

32. 

4. 

L 

26.0 

9.4 

6  4 

2947T 

6 

5D0. 

64. 

12. 

4. 

L 

18.3 

8.6 

7.2 

29502 

6 

200. 

890. 

160. 

4. 

L 

23.  1 

7.4 

9.2 

29527 

3 

20000. 

18000. 

1050. 

10. 

16.2 

7.0 

2.8 

29557 

3 

1740. 

330. 

170. 

4. 

L 

7.8 

10.8 

0.6 

29585 

6 

340. 

24. 

16. 

4. 

L 

10.9 

11  .4 

1  .  < 

29595 

3 

1120.   G 

12. 

0.2 

13.4 

0.3 

12400E+1 

18000. 

3100. 

12. 

26.0 

13.4 

9.2 

1264.' 

232.  • 

114.*  u 

5.  ' 

0 

14.9 

9.6 

3.4 

160. 

24. 

12. 

4. 

0.2 

7.0 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


10 


9 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


21 
FILTERED 
N02  -  H 
MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


7  107 

DI5S.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


19 

01 

77 

1200 

28 

03 

77 

1347 

24 

05 

77 

1345 

26 

06 

77 

1300 

26 

07 

77 

0935 

08 

08 

77 

1105 

SI 

09 

77 

1020 

12 

10 

77 

1045 

02 

11 

77 

1040 

05 

12 

77 

1030 

0.545 
0  540 
0.  170 
0.310 
0.302 
0.600 
0.625 
0.  12a 
0.032 
0.1  12 


445 
160 

015 

038 

302 

025 

39S 

0.097 

0.009 

0.  104 


2  620 

0.275 

0.150 

0 . 005  L 

0.065 

0.035 

0.245 

0.020 

0.025 

0.055 


.370 

.220 

.050 

.780 

,  150 

.800 

1  .550 

0.790 

0.690 

0.540 


021 

035 

049 

006 

037 

OlO 

138 

0.047 

0.015 

0.031 


0.790 
4.OO0 
0.350 
0.010L 
0.360 
O.OIOL 
4.1  10 
200 
3.030 
9.970 


11 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  *  ) 

MINIMUM 


0.625 
0.336 
0.032 


0.445 
0.  153 
0.009 


3.830 

0.370D 

0.005 


4.370 
I  .794 
0.540 


0.  138 
0.039 
0.006 


11 .300 
3.383D 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77  1200 

25  03  77  1347 
24  05  77  1345 
28  06  77  1300 

26  07  77  0935 
OB  08  77  1105 
21  09  7  7  1020 
12  10  77  1045 
02  11  77  1040 
05  12  77  1030 


3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


COND. 

25C 

UMHOS 


720 
400 
1395 
550 
530 
538 
419 
680 
657 
565 


16 

TURB. 

formaz:n 

UNITS 

5.80 
250.00 
100.00 

92.00 

6B.00 
14B.00 
240.00 

22.00 
a. 20 

12.00 


10 

S6 
CHLORIDE 

MG/L 


21  .5 

19.0 

220.0 


29. 
32. 
36. 
27. 
30. 
28. 
20. 


59 

SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


71  .0 
77.0 


10 

95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


8.08 
8.27 
7.98 
7.82 
7.4B 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


18.000 
5.2 

3  .300 


0.600 
0.400 
0.460 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  .0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
I  .OL 
1  .0 

o.s 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I') 

MINIMUM 


139S 
645 
400 


250.00 

94.60 

5.80 


320.0 
46.5 
19.0 


77.0 
74.0 
71  .0 


1.27 
7.91 
7.48 


18.000 
5.394 
0.400 


2.0 
1  .ID 
0.5 


NO  OF  SAMPLES 

5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

1200 

28 

03 

77 

1347 

24 

05 

77 

1345 

28 

06 

77 

1300 

26 

07 

77 

0935 

OB 

08 

77 

1  105 

21 

03 

77 

1020 

12 

TO 

77 

1045 

32 

11 

77 

1040 

35 

12 

77 

1030 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

14S.00 


10 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

47.50 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

7.90 
3.00 


SODIUM 

MA 

MG/L 

160.00 
14.40 


47 
ORGANIC 
C    AS   C 
MG/L 


41 
COD 


MG/L 


114 

24 


3b  1 
SOLVENT 
EXTPBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MA  K I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( •) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


145.00 

47.50 

145,00 

47.50 

145.00 

47.50 

7.90 
5.45 
3.00 


160.00 
87.30 
14.40 


114 
69 
24 


196 


2  35 

303 

221 

225 

223 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OV  MO  YR  LMT 

01ST 

BRG 

DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

FEET 

MTR5 

UG/L 

MS/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19  01  77  1200 

3 

28  03  77  1317 

.3 

22 . 000 

0.040 

0.010 

0.010L 

21  05  77  1345 

.3 

0.02  L 

0.01  L 

0.01  L 

2B  06  77  1300 

.3 

1 1 . 000 

0.020L 

0.020 

O.OlOL 

26  07  7  7  0935 

.3 

0.020L 

0.010 

0.030L 

08  08  77  1105 

3 

0.020L 

0.010 

0.030L 

12  10  77  t045 

.3 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

OS  11  77  1040 

.3 

0.0201 

0.010 

0.400 

05  12  77  1020 

3 

0.030L 

0.01OL 

0.030L 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  {  -  I 

MINI  MUM 


22 . 000 

0.040 

0.020 

0.400 

16.500 

0.0230 

0.0110 

0.069D 

1 1 . 000 

0.02 

0.010 

0.010 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

201 

238 

60 

■  TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
0.2 

0.  150 

0.020 
0.01  L 

0.1 

G.OBO 

0.420 

0.030 

0.  100 

0.02  0 

0.  170 

0.020L 
0.020L 

0.010 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.170 

0.420 

0.030 

0.2 

0.076 

0.285 

0.0200 

0.2 

0.010 

0.150 

0.01 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SYDENHAM  RIVER 

AT  FIRST  CONCESSION  ROAD  KORTH  OF  ALVINSTON 
RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02GG002  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SYDENHAM  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0430400.0  47A2200.0  4 


STATION  ID.   04-0027-012-02 

STORET  CODE;  02 
003 
2980 


REGION    01 


MILEAGE         60.30 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST>j  samp 

DY  MO 

Yft 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

19  01 

77 

1200 

.3 

23  02 

77 

1031 

.3 

28  03 

77 

0946 

.3 

21  04 

77 

1200 

.3 

24  05 

77 

1010 

.3 

2B  06 

■77 

1345 

.3 

26  07 

77 

0910 

.3 

08  08 

77 

1045 

3 

21  09 

77 

1415 

.3 

12  10 

77 

1030 

3 

02  11 

77 

1010 

.3 
MAXIMUM 

AUG 

OR  GEOM  MN  ( 

M 1 N I  MUM 

934 
SAMPLE 
hO 


29224 
29262 
29324 
29379 
29999 
29439 
29470 
29501 
29533 
29563 
29591 


901        444 
SCO   FLOW  CF5 


80  81  64  88 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML  MF/100ML 


7.50 

600. 

9.00 

7000. 

134.00 

B900. 

128.00 

220. 

S.  10 

500. 

1  .50 

BOO. 

2.  10 

1600. 

0  80 

700. 

27.20 

9400. 

29.50 

3200. 

8.10 

290. 

134.00 

9400. 

32.07 

1371  . 

0.80 

220. 

168. 
468. 

BO. 

40. 
156. 
120. 
176. 
144. 
310. 
230. 

50. 


466. 

141  .' 

40. 


39 
196. 
336. 

16. 

12. 

20. 
112. 
108. 

260. 


336. 
6B.  ■ 

12. 


4 

2B 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


80. 
6. 


25, 

14. 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9.6 

10.4 

13.2 

9.3 

8-2 

10.0 

7,8 

8.0 

9.1 

1  1  .2 

11.9 


13.2 
9.9 
7.B 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1  .2 

0.6 
0.9 

2  .4 
1  .4 
1  .6 
0.6 


2.4 
1  .3 
0.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1031 

28 

03 

77 

0946 

21 

04 

77 

1200 

24 

05 

77 

1010 

28 

06 

77 

1345 

26 

07 

77 

0910 

08 

06 

77 

1045 

21 

09 

77 

1415 

12 

10 

77 

1030 

02 

11 

77 

1010 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  i  •  :■ 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.051 

0.029 

0.295 

0.690 

0.015 

2.200 

415.0 

15. OL 

0.113 

0.069 

0.505 

1  .030 

0.015 

1  .980 

406  0 

5.0 

0.  108 

0.033 

0.075 

0.710 

0.019 

s.aoo 

394  ,0 

55.0 

0.071 

0.007 

D.010 

0.6B5 

0.025 

1  .800 

384  0 

26.0 

0.109 

0.017 

0,060 

0.695 

0.390 

O.BQO 

41B.0 

59.0 

0.124 

0.031 

0.005 

0,720 

0.019 

0.900 

394.0 

59.0 

0.  158 

0.027 

0.035 

0.650 

0.01  1 

0.880 

4420 

9B.0 

0.124 

0.017 

0.035 

0.640 

0.014 

0.720 

450.0 

79.0 

0.210 

0.009 

0.075 

1  .060 

0.047 

3.200 

420.0 

10D.0 

0.  156 

0.068 

0.O30 

0.920 

0.025 

5.700 

446.0 

41  .0 

0.033 

0.007 

0.015 

0.425 

0.008 

1  .680 

430,0 

27.0 

0.210 

0.069 

O.SOS 

1  .060 

0.390 

5.700 

450.0 

100.0 

0.114 

0.029 

0.104 

0.748 

0.053 

2.  151 

418.  1 

51  .3D 

0.033 

0.007 

0.005 

0.425 

0.008 

0.720 

384.0 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST M  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16        56        59       2B0 

cond.  turb.  Chloride  sulphate  reactive 

25c  formazin     mg/l  silicate 

umhos  units              mg/l   si  mg/l 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  01 

77 

1200 

.3 

640 

3.40 

13.5 

23  02 

77 

1031 

.3 

640 

7.70 

20.5 

2B  03 

77 

0946 

.3 

540 

36  00 

15.5 

21  04 

77 

1200 

.3 

5B0 

19.00 

14.0 

24  05 

77 

1010 

.3 

565 

36  00 

14.0 

28  06 

77 

1345 

.3 

520 

64.00 

12.5 

26  07 

77 

0910 

.3 

490 

84  00 

«3.5 

08  08 

77 

1045 

.3 

500 

62.00 

12.5 

21  09 

77 

1415 

.3 

470 

104.00 

12.5 

12  10 

77 

1030 

.3 

570 

42.00 

17.5 

02  11 

77 

1010 

.3 

562 

17.00 

14.0 

MAXIMUM 

640 

104.00 

20.5 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •) 

554 

43.37 

14.5 

MINIMUM 

470 

3.40 

12-5 

1  .0 

1  .OD 
1  .0 


NO    OF     SAMPLES 


197 


B.O.W./  SITE:  WELLAND  SHIP  CANAL 


STATION  ID:   06-0014-001  -03 


SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


AT  WEIR  DOWNSTREAM  FRO*  LAKESHORE  ROAD 
RIVER 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

8RG 

DEPTH 
MTBS 

13  01 

77 

12*5 

3 

21  02 

77 

0940 

.3 

09  03 

77 

0940 

.3 

26  04 

77 

1O0O 

.3 

19  05 

77 

0925 

.3 

20  06 

77 

1300 

.3 

IB  07 

77 

0415 
1220 

.3 
.3 

2  7  07 

77 

0915 

.3 

15  08 

77 

1  141 

.3 

19  09 

77 

1015 

.3 

31  10 

77 

1100 

.3 

30  11 

77 

0915 

.3 

15  12 

77 

1125 

.3 

SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

13 

Ot 

77 

1245 

21 

02 

77 

0940 

09 

03 

77 

0940 

26 

04 

77 

1000 

19 

05 

77 

0925 

20 

06 

77 

1300 

18 

07 

77 

04  15 
1220 

27 

07 

77 

0915 

15 

08 

77 

1141 

19 

09 

77 

1015 

31 

10 

77 

1100 

30 

11 

77 

0915 

15 

12 

77 

1125 

VAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  IN  rl 
MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

M I  m  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE : 

02 

MINOR  BASIN:   LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  WELLAND  SHIP  CANAL 

5170 

LONG 

U 

.T.M. 

17  0645025.0  47B6890.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

3.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

86 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOK 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFOOM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

Mf/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27325 

6 

0.0 

14.0 

1  .4 

27369 

A 

220. 

B, 

290. 

0.0 

14.5 

0  6 

27405 

6 

1000. 

10.   L 

10. 

4.0 

13.9 

1  a 

37441 

6 

370. 

46. 

2B. 

7.0 

13.3 

1  .3 

27480 

6 

230. 

10. 

8. 

13.5 

12.5 

0.6 

27516 

6 

220. 

16. 

4. 

18.0 

10. B 

2.4 

2B213 

23.0 

9.4 

28129 

25.0 

7.9 

27552 

6 

80. 

26. 

2. 

23.3 

8  4 

1  .4 

27594 

6 

76. 

10. 

8. 

24.0 

8.5 

1  .4 

27633 

6 

590. 

130. 

440. 

19.5 

9.6 

1  .4 

27673 

6 

420. 

104. 

S. 

11  .8 

10.6 

0.6 

27699 

6 

210. 

52. 

4. 

6.0 

1  1  .9 

0.2 

27749 

6 

1600. 

4O0. 

250. 

3.0 

14.0 

1  .2 

1600. 

400. 

440. 

25.0 

14.5 

3.4 

305.  • 

33-0 

19.* 

12.7 

1  1  .4 

1  .1 

76. 

e. 

2. 

0.0 

7.9 

0.2 

11 

ii 

11 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTFRED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUl. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

S0LIO5 

SOLIDS 

SOL  I DS 

D- SOLIDS 

WG/L 

P 

MG/L 

«G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.095 

0 

Oil 

0 

090 

0.500 

0.D06 

0.164 

265.0 

47.0 

318 

0  040 

0 

001 

0 

108 

0.410 

0.007 

0.1  83 

248.0 

14.0 

234 

0.070 

0 

008 

0 

114 

0.620 

0.010 

0.34D 

283.0 

29  a 

2  54 

0.053 

0 

008 

0 

042 

0.370 

0.006 

0.329 

237.0 

26.0 

211 

0  .  042 

0 

003 

0 

026 

0.560 

0.004 

0.206 

233.0 

18.0 

215 

0.O42 

0 

008 

0 

076 

0.560 

0.005 

0.  lis 

226  0 

18. 0 

20S 

0.32 

0 

007 

0 

050 

0.310 

0.004 

0.076 

0.032 

0 

003 

0 

056 

0.540 

0.005 

0.100 

0.039 

0 

012 

0 

032 

0.360 

0.005 

0.075 

224.0 

19.0 

205 

0.084 

0 

033 

0 

002 

0.380 

0.004 

0.196 

226.0 

31  .0 

305 

0.046 

0 

015 

0 

036 

0.560 

0.006 

0  086 

226.0 

2t  .0 

205 

0.048 

0 

005 

0 

044 

0.320 

0.003 

0.127 

226.0 

20.0 

206 

0.052 

0" 

016 

0 

022 

0.260 

0.005 

0.160 

231  .0 

25.0 

306 

0.063 

0 

020 

0 

042 

0.370 

0.007 

0.323 

253.0 

31  .0 

333 

0.32 

0 

033 

0 

1  14 

0.620 

0.010 

0.340 

283.0 

47.0 

215 

354 

0.073 

0 

011 

0 

053 

0.437 

0.006 

0.1B1 

239.8 

24.1 

211 

317 

0.032 

0 

003 

0 

002 

0.260 

0.003 

0.075 

234.0 

14.0 

206 

205 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


13 

01 

77 

1345 

21 

02 

77 

0940 

09 

03 

77 

0940 

26 

04 

77 

1O00 

19 

05 

77 

0925 

20 

06 

77 

1300 

27 

07 

77 

0915 

15 

08 

77 

1141 

19 

09 

77 

1015 

31 

10 

77 

1100 

30 

11 

77 

0915 

15 

12 

77 

1  125 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

335 
360 
390 
325 
330 
320 
315 
315 
315 
317 
317 
342 


16 

TUK8. 

F0RMAZ1N 

UNITS 

34.00 
12.00 
28.00 
22.00 
14.00 
16.00 
17.00 
17.00 
22.00 
2  I  .  00 
25.00 
33.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


26. 

29. 

38. 

22. 

22 

22. 

22 

23 

22 

21 

22. 

27. 


59 
SULPHATE 


MG/L 


30.5 
12.0 
30.0 
29.0 
33.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


B  11 
8  17 
7,96 
8  09 
8  01 
B  25 
B.  31 
8  04 
7  88 
8.31 
B.  19 
8.06 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .520 
0.850 
1  .750 
I  .200 
0.730 
0.750 
0.850 
0.810 
1  .350 
t  .080 
I  .300 
1  .740 


35 

PHENOLS 


0 
0 

o 

OL 

OL 

OL 

OL 

OL 

0 

OL 

o 

0 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

rR 

LMT 

13 

01 

77 

1245 

21 

02 

77 

0940 

09 

03 

77 

0940 

26 

04 

77 

1000 

19 

05 

77 

0925 

20 

06 

77 

1300 

27 

07 

77 

0915 

15 

08 

77 

1141 

19 

09 

77 

1015 

31 

10 

77 

1100 

30 

11 

77 

0915 

15 

12 

77 

1125 

M  A  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  ■  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


390 
332 
315 

12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


34.00 
21.75 
12.00 

12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


38.0 
25.0 
21.5 

12 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


38.0 
29.6 
12.0 

11 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


0.50 
0.21 
0.05 

13 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 

4 
6 
7 
5 

4 
194 
3 
5 
5 
6 
5 


8.31 
8.12 
7.88 


41 
COD 


MG/L 


27 
37 
20 
19 
10L 
753 
2T 
22 
29 
19 
14 


1  .750 
I  .  160 
0.720 

13 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

1 


40.0 
B.7D 
1  .0 

12 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

0.001 


0.001 
0.001 
0.001 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOV  MN  (  - ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


194 

22 

3 


753 
83D 
10 

12 


0.001 
0.001 
0.001 


198 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  IMT 


13  01  77  1545 
26  04  77  1000 
S7  07  77  0915 
31  10  77  1100 


STN   STN  SAMP   Pd 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

■249 
TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

.3 
.3 
.3 

.3 

0.020L 

o.oro 

D.O30L 
0.030L 

0.010L 
0.010L 
0.020L 
0.020L 

0.020 
0.020 
0.020 
0.010 

0.010L 
0.030 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.070 
0.060 
0.020L 
0.010L 

O.OIOL 
0.0101 
0.02DL 
0.020L 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (• ) 

MINIMUM 

0.070 

0.O38D 

0.020 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.020 
0.018 
0.010 

0.030 

0.0230 

0.010 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.070 

0.040D 

0.010 

0.02  0 

0.015D 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  WELLAND  SHIP  CANAL 

SAMPLE  POINT;  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  LAKE  ERIE 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
WELLAND  SHIP  CANAL 


STATION  ID:   06-0014-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
51  70 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 

MTRS 

21  02 

77 

1130 

.3 

09  03 

77 

1155 

.3 

26  04 

77 

1345 

.3 

19  05 

77 

1200 

.3 

20  06 

77 

1015 

.3 

18  07 

77 

0225 
1015 

.3 
.3 

27  07 

77 

1050 

-3 

15  08 

77 

1256 

.3 

19  09 

77 

1210 

.3 

24  10 

77 

1  145 

.3 

30  1  1 

77 

1050 

.3 

15  12 

77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOrr  >'■' 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


21 

02 

77 

1130 

09 

03 

77 

1  155 

26 

04 

77 

1345 

19 

05 

77 

1200 

20 

06 

77 

1015 

18 

07 

77 

0225 
101S 

27 

07 

77 

1050 

IS 

08 

77 

1356 

19 

09 

77 

1210 

24 

10 

77 

1145 

30 

11 

77 

1050 

15 

12 

77 

1330 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


LONG 

U 

.T.M. 

17  0642990.0  4749500.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

27.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

BB 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DIS5. 

5'DAY 

NO 

COLIFORM 

COL1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100NIL 

MF/100ML 

D'EG  C 

MG/L 

MG/L 

27373 

6 

0.5 

14.1 

0.8 

27409 

6 

10. 

2.   L 

2.   L 

2.5 

14.0 

1.0 

27445 

6 

16. 

2, 

6. 

4  0 

13,9 

1  .0 

27485 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

10.0 

12.3 

2.0 

27521 

6 

4. 

2.   L 

2.   L 

14. 5 

11  .6 

0.8 

28312 

22.0 

8.6 

2S'28 

23.0 

7.4 

27557 

6 

16- 

2.   L 

2.   L 

20,5 

8.8 

0.6 

27599 

6 

52. 

2.   L 

2.   L 

22.5 

B.4 

1  .0 

27638 

6 

32. 

2. 

4. 

20.0 

8.6 

1  .0 

2767B 

6 

20. 

4. 

2. 

12.2 

7.1 

1  .0 

27704 

6 

8. 

2. 

2. 

6.0 

10.2 

0.4 

27753 

6 

12. 

2- 

2. 

3.3 

12.7 

0.2 

S2. 

4. 

6. 

23.0 

14.1 

2.0 

13. •  D 

2.'  D 

2.  •  D 

12.4 

10.6 

0.9 

4. 

2. 

2. 

0.5 

7.1 

0.2 

10 

10 

10 

13 

13 

11 

33 
TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 

20 
TOTAL 
KdELDAHL 

31 
FILTERED 
N02-N 

32 
FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 

SO  L  1 DS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

7 

DISS. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  016 

0 

004 

0 

020 

0.270 

0.002 

0.203 

217.0 

2.1 

0.015 

0 

003 

0 

016 

0.270 

0.001 

0.169 

214.0 

3.7 

0  .031 

0 

003 

0 

014 

0.330 

0.002 

0.203 

195.0 

2.9 

0.016 

0 

001 

0 

018 

0.470 

0.002 

0.  183 

210.0 

2.  2 

0.019 

0 

003 

0 

014 

0.310 

0.003 

0.  122 

207.0 

4  .  7 

0.032 

0 

012 

0 

OOB 

0.430 

0.002 

0.028 

0.021 

0 

004 

0 

034 

0.370 

0.002 

0.048 

0.017 

0 

001 

0 

020 

0.280 

0.004 

0.071 

202.0 

4.  1 

0.015 

0 

004 

0 

03B 

0.300 

0.003 

0.017 

267.0 

3.7 

0.017 

0 

001 

0 

018 

D.290 

0.003 

0.027 

19B.0 

2.  5 

0.027 

0 

003 

0 

005 

0.320 

0.003 

0.  152 

208.0 

5  .2 

0.026 

0 

006 

0 

014 

0.250 

0.002 

0.  114 

206.0 

7  .  2 

0.033 

0 

012 

0 

012 

0.260 

0.003 

0.227 

213.0 

13.0 

0.033 

0 

.012 

0 

.038 

0.470 

0.004 

0.227 

267.0 

13.0 

0.022 

0 

.004 

0 

.017 

0.319 

0.002 

0.120 

212.5 

4.6 

0.015 

0 

.001 

0 

.006 

0,250 

0.001 

0.017 

195.0 

2.  t 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  02  77 

1130 

.3 

09  03  77 

1155 

.3 

26  04  77 

1345 

.3 

19  DS  77 

1200 

.3 

20  06  77 

1015 

.3 

27  07  77 

1050 

.3 

15  08  77 

1256 

,3 

19  09  7  7 

1210 

.3 

24  10  77 

1  145 

.3 

30  11  77 

1050 

.3 

IS  12  77 

1330 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(') 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

330 

O.BO 

22.0 

325 

1  .40 

23.0 

295 

1  .60 

19.5 

320 

1  .50 

21  .5 

310 

3.60 

21  .0 

305 

2.  BO 

21  .5 

405 

1  .60 

22.5 

300 

1  .60 

21  .D 

312 

3.20 

22  0 

306 

5.20 

21  .0 

307 

19.00 

21  .5 

405 

15.00 

23.0 

320 

3.39 

21  .5 

295 

0.80 

19.5 

280        95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

206 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .CL 
1  .OL 
3.0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
l.OL 
1  .OL 

3.0 
1  .20 
I  .0 

NO  OF  SAMPLES 


199 


B.Q.N./  SITE:  TWELVE  WILE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  LAKEPORT  ROAD  ST  CATHARINES 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN   ST\  SAMP 
D[ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX r MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  10:   06-0017-001-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

DT 

MO 

YD 

LMT 

13 

01 

77 

1225 

14 

03 

77 

1400 

31 

03 

77 

1400 

26 

04 

77 

0930 

1  1 

OS 

77 

1345 

£2 

06 

77 

1345 

16 

07 

77 

0125 
1230 

26 

07 

77 

1309 

30 

08 

77 

1330 

22 

09 

77 

1315 

31 

10 

77 

1140 

29 

11 

77 

1200 

IS 

12 

77 

11  10 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1225 

14 

02 

77 

1400 

31 

03 

77 

1400 

26 

04 

77 

0930 

11 

05 

77 

1345 

22 

06 

77 

1345 

1B 

07 

77 

0425 
1230 

26 

07 

77 

1309 

30 

03 

77 

1330 

22 

09 

77 

131S 

31 

10 

77 

1140 

29 

11 

77 

1200 

15 

12 

77 

11  10 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TWELVE  MILE  CREEK 

5130 

LONG 

L 

.T.M. 

17  0640900.0  47B4440.0  4 

REGION  02 

MI LEAGE 

0.80 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

temp  . 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10OML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27324 

6 

0.0 

5.2 

3.5 

2736B 

6 

0.5 

13.6 

2.0 

27404 

6 

1000. 

50. 

50. 

5.0 

12.9 

3.0 

27440 

6  9 

2100. 

800. 

t40. 

5.0 

13.2 

3.4 

27479 

6 

1 000 . 

50. 

10.   L 

12.0 

11.0 

2.4 

27514 

6 

2000. 

100. 

10.   L 

17.5 

9  4 

6.0 

282)9 

23.0 

6.5 

28135 

25.5 

5.9 

27550 

6 

1000. 

180. 

10. 

23.0 

7.5 

0  4 

27592 

6  0 

32000. 

1500. 

52. 

21.0 

7.6 

2.6 

27632 

E 

9000. 

200. 

220. 

17.0 

7.3 

1  .8 

27672 

6  0 

4000. 

B60. 

20. 

10.3 

9.6 

2.4 

27696 

6 

1 1000. 

1  TO. 

30. 

5.0 

12.2 

I  .2 

27748 

6 

12000. 

100. 

1350. 

3.0 

12.4 

1  .8 

32000. 

1500. 

1350. 

25.5 

13.6 

6.0 

3807. * 

200.' 

48.*  D 

12.0 

9.6 

2.5 

1000. 

50. 

10. 

0.0 

5.2 

0.4 

10 

10 

10 

t4 

14 

12 

33 

3d 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.024 

0.007 

0 

034 

0.  340 

0.003 

0.132 

228.0 

10.0 

218 

0.024 

0.001 

0 

007 

0.320 

0.004 

1  .470 

240.0 

6  3 

234 

0.032 

0.002 

0 

004 

0.340 

0.005 

0.405 

228.  0 

9.9 

218 

0.047 

0.003 

0 

008 

0.300 

0.005 

0.320 

228.0 

17.0 

211 

0.02S 

O.004 

0 

002 

0.480 

o.ooe 

0.202 

246.0 

17.0 

231 

0.045 

0.001 

0 

O02L 

0.410 

0.004 

0.061 

223.0 

15.0 

208 

0.034 

0.004 

0 

006 

0.440 

0.003 

0.027 

0.023 

0.002 

0 

006 

0,320 

0.003 

0.017 

0.050 

0.003 

0 

002 

0.3B0 

0.004 

0.05l 

231  .0 

20.0 

211 

0.062 

0.004 

0 

002 

0.5B0 

0.003 

0.047 

249.0 

34.0 

215 

0.076 

0.01  1 

0 

002 

0,420 

0.006 

0.  127 

238.0 

27.0 

211 

0.080 

0^001 

0 

008 

0.510 

0.003 

0.082 

232  .0 

20.0 

212 

0.031 

0.004 

0 

008 

0.280 

0.003 

0.  190 

224  0 

14.0 

210 

0.  1S6 

0.053 

0 

004 

0.580 

0.01  1 

0.954 

264  0 

47.0 

217 

0.  156 

0.053 

0 

034 

0.580 

0.01  1 

1  .470 

264.0 

47.0 

212 

234 

0.051 

0.007 

0 

007D 

0.407 

0.005 

0.292 

236.1 

19. B 

212 

217 

0.023 

0.001 

0 

002 

0.260 

0.003 

0.017 

223.0 

6.3 

212 

208 

NO  OF  SAWPLES 


14 


14 


14 


14 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13 

01 

77 

1225 

14 

02 

77 

1400 

31 

03 

77 

1400 

26 

04 

77 

0930 

1  1 

05 

77 

1345 

22 

06 

77 

1345 

36 

07 

77 

1309 

30 

08 

77 

1330 

22 

09 

77 

1315 

31 

10 

77 

1  140 

29 

1  1 

77 

1200 

15 

12 

77 

1110 

.3 
3 

3 


.3 

3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1225 

14 

02 

77 

1400 

31 

03 

77 

1400 

26 

04 

77 

0930 

1  1 

05 

77 

1345 

22 

06 

77 

1345 

26 

07 

77 

1309 

30 

OB 

77 

1330 

22 

09 

77 

1315 

31 

10 

77 

1  140 

29 

11 

7? 

1200 

15 

12 

77 

1110 

COND. 
25C 

UMHOS 

335 
360 
335 
325 
355 
320 
325 
330 
325 
326 
323 
334 


360 
333 
320 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

4.60 
2.80 
10.00 
15.00 
12.00 
12.00 
14.00 
16.00 
30.00 
17.00 
15.00 
48.00 


48.00 

16.37 

2.80 

12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


24 
27 
22 
20 
23 
21 
22 
23 
21 
21 
23 
26 


27.5 
33.0 
20.5 

12 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


33.5 

35.5 
32.0 
37.0 
33.5 
29.0 
31  .5 
32.0 
33.5 
31  .5 
31  .0 
36.5 


37.0 
33.0 
29.0 

12 

68 

COLOUR 

HAIEN 

UNITS 


280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
SI  MG/L 

0.05 
0.05 
0.35 
0.25 
O.  10 
0.  10 
0.20 
0.  15 
0.50 
0.  10 
0.05 
0,95 


0.95 
0.24 
0.05 

12 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


52 

55 

JOB 

25 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

8.  13 

0.240 

BO 

8.  13 

0.120 

16.0 

B.02 

0.390 

14.0 

7.83 

0-720 

31  .0 

B.OB 

0.500 

16.0 

7.94 

0.540 

6.0 

7.96 

0.850 

1  .0 

7.90 

1.150 

6.0 

7.82 

2.000 

9.0 

7.96 

0.600 

11  .0 

7.84 

0.540 

1  .0 

7.76 

3.400 

7.0 

8.13 

3.000 

31  .0 

7.95 

0.921 

10.5 

7.76 

0.120 

1  .0 

12 

12 

12 

47 

41 

361 

265 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

280 

910 

0 

0.001 

6 

26 

e 

37 

6 

50 

0 

0.001 

6 

32 

e 

23 

10 

28 

2 

O.OOt 

e 

35 

6 

13 

8 

35 

0 

D.001 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2B0 

30 

6 

•2 


910 

104 

12 


0.001 
0.001 
0.001 


ZOO 


SAMP   OTE   HOUR 
DY   MO    YR    LMT 


13  01  77  1225 
26  04  77  0930 
26  07  77  1309 
3t    10   77    1t40 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

3 
.3 

-3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.030L 
2.500 
0.O2OL 
0.030L 

0.010L 
0.010L 
0.020L 
0.020L 

0.020 
0.020 
0.010L 
0.020 

0.010L 
O.OlOL 
0.030L 
0.030L 

0.OO5L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.01OL 
0.020 
0.020L 
0.010L 

2.500 

0.6430 

0.020 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.020 

0.0180 

0.010 

0.030 

0.0200 

0.010 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.020 

0.015D 

0.010 

eo 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.010L 
0.010 
0.020L 
0.020L 


0.020 

0.015D 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./     SITE:     TWELVE    MILE    CREEK 

SAMPLE     POINT;     WF.LLANDVALE     AVE     ST    CATHARINES 

STATION    TYPE;     RIVER 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN;     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM;     TWELVE    MILE    CREEK 

U.T.M.    17    0641375.0   4779900.0    4 


STATION  ID.   06-0017-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
5130 


REGION  02 


MILEAGE 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


13  01 

77 

1115 

.3 

14  02 

77 

12  30 

.3 

31  03 

77 

1230 

.3 

26  04 

77 

1320 

.3 

f  1  05 

77 

1405 

.3 

22  06 

77 

1330 

.3 

16  07 

77 

0540 
1245 

.3 
.3 

26  07 

77 

1230 

.3 

30  08 

77 

1330 

.3 

22  09 

77 

1245 

.3 

24  10 

77 

14  20 

.3 

29  1  1 

77 

1  145 

.3 

15  12 

77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

I  ") 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

1  1  15 

.3 

14  02 

77 

12  30 

.3 

31  03 

77 

1230 

•  3 

26  04 

77 

1320 

.3 

1  1  05 

77 

1405 

.3 

22  06 

77 

1330 

.3 

13  07 

77 

0S40 
1245 

.3 
.3 

26  07 

77 

1230 

.3 

30  oa 

77 

1330 

.  3 

22  09 

77 

1245 

.3 

24  10 

77 

1420 

.3 

29  1  1 

77 

1  145 

.3 

15  12 

77 

1O00 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINI  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27320 
27363 
27399 
27439 
27477 
27513 
26218 
2G134 
27549 
27591 
27631 
27671 
27697 
27747 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


6 

6  0 
3 
6 

6  0 
6  9  0 


eo 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


1  100. 

900. 

2300. 

4000 . 


2100. 
17000. 

2200. 
11000. 

1700. 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


270. 
800. 
3B0. 
120. 


400. 
900. 
1510. 
400. 
210. 


B4 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


30- 

40. 

210. 

20. 


100. 
160. 
110. 
30. 
160. 


B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


17000. 

1510. 

210 

2874 , • 

425.- 

70 

900. 

120. 

20 

B05 
WATER 
TEMP  . 
OEG  C 


0.0 
I  .0 
3  0 
4.5 
10.0 
17.0 
22.5 
24.0 
22 
21 
17 
13 
5 
4 


24.0 

11  .6 

0.0 

14 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

iusp. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

"N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,031 

0.008 

0.040 

0.330 

0.004 

0.121 

229.0 

11.0 

0.026 

0.004 

O.OOB 

0.340 

0.004 

0.141 

241  .0 

6.6 

0.04T 

0.012 

0.035 

0.400 

0.004 

0.476 

225.0 

9.8 

0.044 

0.003 

0.004 

0.3B0 

0.004 

0.246 

222  0 

17  ,0 

0.049 

0.001L 

0.002 

0.680 

0.006 

0.  194 

244.0 

20.0 

0.052 

0.002 

0.O24 

0.760 

0.003 

0.077 

247.0 , 

39.0 

0.039 

0.004 

0.020 

0.350 

0.003 

0.027 

O.038 

0.002 

0.018 

0.330 

0.003 

0.027 

0.  100 

0.002 

0.002L 

0.4B0 

0.004 

0.066 

250.0 

42.0 

0.051 

0.0D3 

0.002L 

0.370 

0.004 

a .  o  1 6 

237.0 

32.0 

0.060 

O.OtO 

0.004 

0.380 

0.006 

0.064 

236.0 

34.0 

0.041 

0.003 

0.002 

0.330 

0.0O4 

0.141 

231  .0 

22.0 

0.03B 

0.005 

0.014 

D.270 

0.003 

0.190 

227  .0 

1B.0 

0.090 

0.011 

0.002 

0.460 

0.006 

0.3S9 

263.0 

47.0 

0.  100 

0.012 

0.040 

D.760 

0.006 

0.476 

263.0 

47,0 

O.O50 

0.0050 

0.013D 

0.419 

0.004 

0.155 

237.7 

24.9 

0.026 

0.001 

0.002 

0.270 

0.003 

0.016 

222.0 

6.6 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

14.0 
16.0 
12.7 
15.2 
11  .9 

9.9 

8. 4 

7.2 

B.9 

B.9 

8.5 

7.4 
12.6 
13.2 


16.0 

11.1 

7.3 


14 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


0.8 
3.0 
2.4 
1  .6 
I  .0 
2.4 


6.0 
2.7 
0.6 

13 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


14 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1  1  15 

14 

02 

77 

1230 

31 

03 

77 

1230 

26 

04 

77 

1320 

1  1 

OS 

77 

1405 

22 

06 

77 

1330 

26 

07 

77 

1230 

30 

oa 

77 

1330 

22 

09 

77 

1245 

24 

10 

77 

1420 

29 

11 

77 

1145 

15 

12 

77 

1000 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


14 

IB 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

335 

5.20 

24.5 

34.0 

360 

2.50 

27.0 

34.5 

330 

10.00 

22.0 

30.0 

315 

14.Q0 

20.0 

32.0 

345 

15.00 

23.0 

31  .5 

18.0 

320 

40,00 

21  .5 

27.0 

320 

20.00 

22.0 

31  .0 

315 

15.00 

22.5 

33.0 

310 

20.00 

21  .5 

31  .0 

322 

7.  BO 

22.5 

295 

321 

16.00 

22.0 

31  .0 

333 

36.00 

23.0 

34.5 

360 

40.00 

27.0 

34.5 

18.0 

327 

16. 79 

22.6 

31  .6 

18  0 

310 

2.50 

200 

27.0 

1B.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


B.O.W./  SITE:  OLD  WELLAND  CANAL 
SAMPLE  POINT:  AT  GLENR1DGE  AVE  ST. 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  ID:   06-0017-003-02 


13 

01 

77 

1130 

14 

02 

77 

1330 

31 

03 

77 

1245 

26 

04 

77 

1240 

1  1 

OS 

77 

1315 

22 

06 

77 

1310 

IB 

07 

77 

0500 
1250 

2b 

07 

77 

1215 

30 

08 

77 

1300 

22 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1440 

29 

11 

77 

1130 

15 

12 

77 

1055 

*,  a  i  n  u  n  i  i> 

ca 

MAJOR 

BA51N:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TE«M 

STREAM:  TWELVE  WILE  CREEK 

5130 

LONG 

U.T. 

M.  17  0642550.0  4779100.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

4.40 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

B8 

aos 

3 

1 

sample 

SCO 

flow  cfs    total 

FECAL 

M.F. 

P5EU0. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFOHM 

ENTER, 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

Mf/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27323 

E 

9 

0 

8.5 

3.9 

130.0 

27367 

6 

9 

0 

8.0 

6.0 

65.0 

27403 

6 

9 

0 

30000. 

5000. 

3000. 

11.5 

4.4 

90.0 

2743B 

6 

9 

0 

UOOOEi-1 

19000. 

2000. 

12.0 

6.7 

90.0 

27476 

6 

9 

0 

70000. 

13000. 

1000. 

19.0 

2-1 

120.0 

27512 

6 

9 

□ 

27O0OE+1 

2000. 

1000.   L 

22.5 

7.4 

170.0 

2321-7 

26.0 

6.7 

28  133 

39.  0 

6. 1 

27S48 

6 

9 

0 

13000E-H 

32000. 

2000. 

26.2 

6.8 

50  0 

27590 

6 

9 

0 

34000E+2 

29000E+I 

1500.   G 

27.0 

1  .6 

200.0 

27630 

6 

9 

0 

89000 . 

7000. 

2900. 

22.0 

6.6 

86.0 

27670 

6 

9 

0 

16000E+1 

6000. 

1000. 

18.3 

5.6 

7B.0 

27696 

6 

0 

37000E+1 

10000. 

6700. 

12.3 

9.8 

100.0 

27746 

6 

9 

0 

B0000E*1 

20000. 

5900. 

7.4 

11  .8 

65.0 

34OO0E+2 

29000E+1 

6700. 

29.0 

1  1  .8 

200.0 

2O250E+* 

13441 .• 

2145.*  E 

17. B 

6.  1 

103.7 

3Q00O. 

200O . 

1000. 

7.4 

1  .6 

50.0 

10 


10 


14 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1130 

.3 

14  02 

77 

1330 

.3 

31  03 

77 

1245 

.3 

26  04 

77 

1240 

.3 

1  1  D5 

77 

1315 

.3 

22  06 

77 

1310 

.3 

18  07 

77 

0500 
1250 

.3 
.3 

26  07 

77 

1215 

.3 

30  OS 

77 

1300 

.3 

22  09 

77 

1230 

.3 

24  10 

77 

1440 

.3 

29  11 

T7 

1130 

.3 

15  12 

77 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SU5P. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOL10S 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  140 

0,035 

0.142 

1  .400 

0.017 

0.023 

830.0 

55.0 

0.206 

0.010 

0.004 

1  .240 

0.022 

0.002L 

868  0 

82.0 

0.  184 

0.013 

0.026 

t  .620 

0.032 

0.058 

669.0 

83.0 

0.200 

0.018 

0.024 

1  .350 

0.017 

0.003 

770. 0 

87.  0 

0.  12B 

0.008 

0.014 

1  .840 

0  049 

653.0 

48.0 

0 .  260 

0.012 

0.012 

2.200 

0.006 

O.OOSL 

986.0 

108.0 

0.  100 

0.010 

0.01B 

1  .000 

0.004 

O.OOSL 

0.350 

0.031 

0.100 

2,600 

0.026 

0.004 

0.  246 

0.013 

0.004 

1  .  160 

0.004 

0.006 

733.0 

139.0 

0.210 

0.048 

0.006 

3.500 

0.058 

0.052 

1335.0 

114.0 

0.198 

rf.018 

0.002 

1  .100 

o.ooe 

0.017 

455.0 

73.0 

0.  155 

0.009 

0.002 

2.  150 

0.004 

O.OOSL 

536.0 

55.0 

0.2B0 

0.014 

0.001L 

1  580 

0.006 

O.OOSL 

709.0 

53.0 

0.235 

0.009 

0.03B 

1  .950 

0.033 

0.239 

687.0 

94.0 

0.350 

0.048 

0.142 

3.500 

0.058 

0.239 

1335.0 

139,0 

0.207 

0.018 

0.02BD 

1  .764 

0.020 

0.O33D 

785.9 

B2.6 

0.  100 

0.008 

0.001 

1  .000 

0.004 

0.002 

455.0 

48.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    0  IS  T  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 


13 

01 

77 

1130 

14 

02 

77 

1330 

31 

03 

77 

1245 

26 

04 

77 

1240 

11 

05 

77 

1315 

32 

06 

77 

1310 

26 

07 

77 

1215 

30 

08 

77 

1300 

22 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1440 

29 

11 

77 

1130 

15 

12 

77 

1055 

-3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TURB. 

CH LOP  IDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0BMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MC/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

B60 

110,00 

42.0 

220.0 

1130 

66.00 

BBO 

65  0 

760 

56.00 

46.5 

170.0 

940 

70,00 

45.0 

235.0 

990 

38.00 

52.0 

205.0 

1250.0 

780 

40.00 

39.0 

170.0 

740 

65.00 

33.0 

155.0 

1320 

15.00 

73.0 

33.5 

490 

46.00 

35.0 

83.0 

625 

28.00 

31  .0 

150.0 

270.0 

740 

76.00 

41  .5 

177.5 

1700.0 

815 

71  .00 

59.0 

180.0 

700.0 

13,20 

1 10.00 

8B.0 

235.0 

1 700.0 

S49 

56.  75 

4B.B 

153.7 

980.0 

490 

15.00 

31  .0 

33.5 

270.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235       203       221 
TOTAL      TOTAL       TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L      MG/L      MG/L 


225 

229 

215 

249 

201 

2  38 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13  01 

77 

1130 

.3 

0.020 

14  02 

77 

1330 

.3 

0.02QL 

31  03 

77 

1245 

.3 

0.03DL 

26  04 

77 

1240 

.3 

o.oeo 

22  06 

77 

1310 

.3 

0.020 

26  07 

77 

1215 

,3 

0.020 

30  08 

77 

1300 

.3 

0.030 

22  09 

77 

1230 

.3 

0.040L 

24  10 

77 

1440 

.3 

0.030L 

29  11 

77 

1130 

.3 

0.060 

MAXIMUM 

0.080 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

0.0350 

M I N I  MUM 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


202 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TWELVE  MILE  CREEK 

AT  GLENDALE  AVE.  ST  CATHARINES 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TWELVE  MILE  CREEK 


U.T.N.  17  0642275.0  1776950.0  A 


STATION  ID:   06-0017-004-02 

STORET  CODE:  02 
004 
5130 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13   01 

77 

I  200 

.3 

14   02 

77 

1300 

.3 

31    03 

77 

1145 

.3 

26    04 

77 

1200 

.3 

1  1    05 

77 

1235 

.3 

22    06 

77 

1225 

3 

18    07 

77 

0530 
1300 

.3 
.3 

26    07 

77 

1200 

.3 

30   OB 

77 

1230 

-3 

22    09 

77 

1210 

.3 

24    10 

77 

1500 

3 

29    11 

77 

1115 

3 

15    12 

77 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

1*) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27321 
27365 
27401 
27437 
27475 
27511 
28216 
2B132 
27547 
275S9 
27629 
27669 
27695 
27745 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIfORM 
MF/tOOML 


190. 

250. 

30. 

110. 


500. 

200. 
1700. 
1700. 

490. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


B4 
M.  F. 
ENTER. 
MF/100ML 


16. 

2. 

140. 

10. 

10. 


PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


28.  200. 

24.  16. 

4.  L      4. 

22.  10. 


100.   I 
16. 
30. 

10.   L 
10.   L 


700. 

140. 

200. 

304.' 

14. »    D 

20. 

30. 

2. 

4. 

605 
WATER 
TEMP  . 
OEG  C 

0.0 

0.5 

2.5 

4.0 
10.5 
16.5 
22.2 
24.0 
21  .5 
21.5 
17.3 
12.0 

5.  1 

2.9 


24.0 

11.5 

0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

13-6 
12  8 
12.2 
14.5 
12.1 
10.3 

8.5 

7.2 

9.0 

9.9 

8.4 

7.5 
12.7 
13.5 


14. E 

10.9 

7.2 


NO  OF  SAMPLES 


14 


14 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
1  .4 
1  .4 
1.6 
7.0 
1.0 


0.2 
1.0 
1.0 
1.0 
0.4 
1.0 


7.0 
1  .5 

0-2 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13    01 

7  7 

1200 

.3 

14    02 

77 

1300 

.3 

31    03 

77 

1  145 

.3 

26    04 

77 

1200 

3 

11    05 

77 

1235 

.3 

22    06 

77 

1225 

.3 

18   07 

77 

0530 
1300 

.3 
.3 

26    07 

77 

1200 

.3 

30    OS 

77 

1230 

.3 

22    09 

77 

1210 

.3 

24    10 

77 

1500 

.3 

29    1  1 

77 

1115 

.3 

15    12 

77 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

(*( 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.027 

0.006 

0.026 

0.320 

0.002 

0.  133 

220.0 

9.4 

0.020 

0.003 

0.012 

0.260 

0.003 

0.157 

228.0 

4.2 

0.039 

0.010 

0.042 

0.400 

0.004 

0.416 

219.0 

7.8 

0.037 

0.002 

0.022 

0.370 

0.003 

0.202 

210.0 

15.0 

0.042 

0.005 

0.054 

0.560 

0.005 

0.195 

234.0 

19.0 

0.040 

0.002 

0.020 

0.300 

0.003 

0.062 

228.0 

26.0 

0.025 

0.003 

0.022 

0.280 

0,002 

0.02B 

0.032 

0.003 

0.034 

0.300 

0.003 

0.027 

0.050 

0.006 

0.040 

0.340 

0.004 

0.071 

235.0 

33.0 

0.044 

0.005 

0.034 

0.520 

0.004 

0.056 

229.0 

31  .0 

0.068 

0.010 

0 .  020 

0.380 

0.005 

0.055 

234.0 

32.0 

0.041 

0.005 

0.006 

0.330 

0.003 

0.142 

227.0 

23.0 

. 

0.037 

0.005 

0.012 

0.250 

0.002 

0.117 

221  .0 

17.0 

0.090 

0.020 

0.016 

0.420 

0.005 

0.369 

249.0 

41  .0 

0 .  090 

0.020 

0.054 

0.560 

0.006 

0.416 

249.0 

41  .0 

0.042 

0.0Q6 

0.026 

0.359 

0.004 

0.'45 

227.8 

21  .5 

0.020 

0.002 

0.006 

0.250 

0.002 

0.027 

210.0 

4.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STaI  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    01 

77 

1200 

.3 

14   02 

77 

1300 

.3 

31    03 

77 

1145 

.3 

26   04 

77 

1200 

3 

11    05 

77 

1235 

-3 

22    06 

77 

1225 

.3 

26   07 

77 

1200 

3 

30   OB 

77 

1230 

■3 

22    09 

77 

1210 

.3 

24    10 

77 

1500 

.3 

29    11 

77 

11  15 

.3 

15    12 

77 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

1  •  I 

MINIMUM 

1<1 

1  6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UMTS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

32S 

4.00 

24.0 

28.5 

345 

2.50 

25.5 

29.5 

325 

10.00 

21.5 

29.0 

300 

12.00 

20.0 

6.0 

330 

1  1  .00 

22.0 

29.5 

1  .  OL 

310 

16.00 

21  .5 

27.5 

310 

20.00 

22.0 

29.0 

305 

16.00 

22.0 

31  .0 

310 

22.00 

21  .5 

31  .0 

314 

14.00 

22.0 

29.0 

314 

15.00 

22.0 

30.0 

' 

320 

34.00 

22.0 

33.0 

345 

34.00 

25.5 

33.0 

1  .0 

317 

14.71 

22.2 

27.  B 

1  .  oc 

1  .0 

300 

2.50 

20.0 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 
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B.OW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GIBSON  LAKE 

AT  BEAVER  DAW  ROAD 

LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE     ONTARJO 
TWELVE   MI LE    CREEK 


STATION    ID:       06-0017-005-01 

STORET    CODE:    02 
004 
5130 


U.T.M.     17    0644200.0   4773250.0    4 


SAMP  OTE 

HOUR 

DV 

MO 

YR 

LMT 

13 

01 

77 

1145 

14 

02 

77 

1315 

at 

03 

77 

1205 

26 

04 

77 

1215 

1 1 

05 

77 

1255 

22 

06 

77 

1210 

18 

07 

77 

0515 
1330 

28 

07 

77 

1  140 

30 

09 

77 

1200 

22 

09 

77 

1200 

24 

10 

77 

1520 

29 

11 

77 

1055 

15 

12 

77 

1025 

STN        STN    SAMP 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  IUTRS 

.3 

.3 
.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


27322 
27366 
27402 
27436 
27474 
27510 
2S215 
281  31 
37546 
275BB 
2762B 
27668 
27694 
27744 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


90. 
470. 
120. 

60. 


500. 

10- 

2100. 

210. 

100. 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/tOOML 


ENTER. 
MF/IOOML 


16. 

2. 

60. 

10. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


34.  14. 

60.  44. 

4.  L  4.       L 

2.  L  4. 


100.       L 
4. 
40. 

10.       L 
10.       L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


0. 
0 
3 

3 
10 
17 

22 
24 
21 
21 
17 
13 
5 
3 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.7 
13.7 
13.5 
14.6 
12.0 

9.9 

S.6 

7.4 

8.9 
11  .2 

B.4 

7.4 
125 
13.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

2.0 
1  .0 
1  .1 
I  .6 
4.4 
S.5 


MAXIMUM 

AVG    OR    CEOM    MN     (  *) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 

33 
SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ  TOTAL 

DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   OEPTH  P 

FEET  HTM  MG/L 


.3  0.026 

.3  D.015 

.3  0.033 

.3  0.044 

.3  0.044 

.3  0.041 

.3  0.O32 

.3  0 . 030 

.3  0.042 

.3  0.046 

.3  0.040 

.3  0.045 

.3  0.039 

.3  0.080 


13 

01 

77 

1  145 

14 

02 

77 

1315 

31 

03 

77 

1205 

26 

04 

77 

1215 

1  1 

05 

77 

1255 

22 

06 

77 

1210 

16 

07 

77 

0515 
1330 

26 

07 

77 

1  140 

30 

08 

77 

1200 

22 

09 

77 

1200 

24 

10 

77 

1520 

29 

11 

77 

1055 

15 

12 

77 

1025 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


.006 

.002 

.006 

.003 

.003 

.002 

.005 

.004 

.010 

.005 

.008 

0<005 

0.008 

0.018 


19 
FILTERED 
AMMOIM I  A 
MG/L 

0.032 
0.020 
0 .  046 
0.028 
0.026 
0.016 
0.040 
0.016 
0.034 
0.030 
0.018 
0.012 
0.016 
0.024 


2100. 
160.* 
10. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


2  70 
320 
340 
460 
380 
340 
340 
320 
300 
350 
320 
320 
280 
390 


60. 

11  .  «  D 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


0.002 

0.002 

0.003 

002 

004 

003 

002 

003 

004 

003 

004 

003 

0.003 

0.006 


100. 
14. •  0 


9 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


.158 

.  1B3 

.447 

.223 

.206 

.077 

0.033 

0.032 

0.071 

0.047 

0.046 

0.  162 

0.150 

0.364 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


216 
228 
218 
211 
240 


235.0 
227.0 
220.0 
227.0 
221  .0 
248.0 


24.0 

11.5 

0.0 

14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.9 
3.8 

6.6 
16.0 
25.0 
26.0 


33.0 
28.0 
22.0 
24.0 
1B.0 
42.0 


14.6 

11.1 

7.4 

14 


5.5 
1  .6 
0.2 

12 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  '  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


1  3 

01 

77 

1  145 

14 

02 

77 

1315 

31 

03 

77 

1205 

26 

04 

77 

1215 

11 

05 

77 

1355 

22 

06 

77 

1210 

26 

07 

77 

1140 

30 

OS 

77 

1200 

22 

09 

77 

1300 

24 

10 

77 

1S20 

29 

11 

77 

1055 

15 

12 

77 

1025 

.3 

.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
•3 
■3 

.3 

.3 


0.080 
0.040 
0.D15 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

325 
345 
325 
300 
330 
310 
310 
640 
305 
312 
313 
317 


0.018 
O.006 
0.003 


0.046 
0.026 
0.012 


16        56 

TURa.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


3.00 
2.50 
10.00 
12.00 
17.00 
14.00 
20.00 
20. 
16.00 
12.50 
16.00 
33.00 


24.0 
25.0 
21  .5 
20.0 
33.0 
21  . 
21  . 
22. 
21  . 
22. 
21  . 
22. 


0.460 
0.338 
0.270 


59 

SULPHATE 

MG/l 

29.5 

30.0 

29.0 

30. 

28. 

26. 

27. 

65. 

29. 

27. 

26. 

31  . 


0.006 
0.003 
0.002 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


0.447 
0.157 
0.032 


95 
ACIDITY 
MG/L 


2.2 

1  .0 
1  .0 
1  .0 
0.0 
D.6 

0.0 
0.0 
1.1 
1.2 
2.0 


248.0 
226.6 
21  1  .0 


52 

TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

102 

101 
99 
68 

105 
95 
96 
95 
96 

101 
99 
99 


42.0 

30.9 

3.8 

T2 

55 
PH 
AT     LAB 


B-  16 
B.  15 
8.13 
8.  12 
B.32 
B.28 
8.31 
7.91 
B.30 
8.22 
8.  19 
8.08 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

180 

110 

380 

500 

880 

700 

200 

50 

050 

880 

720 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  .OL 
1  .     L 


MAX I  MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( ■  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1  145 

14 

02 

77 

1315 

31 

03 

77 

1205 

26 

04 

77 

1215 

1  1 

OS 

77 

1255 

22 

06 

77 

1210 

26 

07 

77 

1140 

30 

08 

77 

1200 

22 

09 

77 

1200 

24 

10 

77 

1530 

29 

11 

77 

1055 

15 

12 

77 

1025 

640 
344 
300 

12 

76 
CALCUL 
HARDNE5S 
MG/L 


135 

139 
140 
1  19 
139 
1  13 
12B 
123 
128 
127 
128 
135 


33.00 

14.67 

2.50 

12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

40.00 
40.00 

37.00 
41  .00 

38.00 
36.00 
38.00 
37.00 
38.00 
40.00 


25.0 
22.0 
20.0 

12 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
UG/L 

8.50 
B.50 

6.50 
9.00 

B.OO 
8.00 
8.00 
B.50 
B.OO 
8.50 


65. 

31.7 

26.0 

12 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

5 
10 
15 
10 
10 
15 
10 
10 
IS 

5 
15 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


2.2 
0.9 
0.0 

11 

£6 

SODIUM 

NA 

MG/L 


105 
98 
88 

12 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


8.32 
8.  18 
7.91 


41 

COO 


MG/L 


2.000 
0.842 
0.110 

12 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


.0 

,0D 
.0 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM  140.0  41.00  9.00 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ 1  129.5  38.50  8.15 

MINIMUM  113.0  36.00  6.50 

NO  OF  SAYPLES  12        10  10 


204 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


TWELVE  MILE  CREEK 

AT  FIRST  STREET  LOUTH  TOWNSHIP  NEAR  POKER  CLEN 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID:   06-0017-007-02 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TWELVE  MILE  CREEK 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  02 

77 

1245 

.3 

31  03 

77 

1130 

.3 

26  04 

77 

1125 

.3 

11  OS 

77 

1225 

.3 

22  06 

77 

1130 

.3 

18  07 

77 

0525 
1350 

.3 
.3 

26  07 

77 

1125 

.3 

30  08 

77 

1120 

.3 

22  09 

77 

11  45 

-3 

24  10 

77 

1530 

.3 

29  11 

77 

1045 

.3 

15  12 

77 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<*) 

MINIMUM 

LONG 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCO 

FLQK  CFS 

NO 

2  7  364 

4 

27400 

3 

27435 

3 

27473 

8 

27509 

B 

28214 

28130 

27S45 

7 

27587 

7 

27527 

3 

27667 

8 

27693 

6 

27743 

3 

U.T.M.     17    0640425.0    4774625.0    4 


80  81                      B4 

TOTAL  FECAL                 M.F 

COLIFORM  COLIFORM            ENTER 

MF/lOOML  MF/100ML  Mf/IOOML      HF/100ML 


440. 

20. 

24 

300. 

140. 

172 

30. 

20. 

10 

210. 

40. 

6a 

700. 

1D0. 

200 

3300. 

370. 

256 

1200. 

140. 

600 

190. 

10. 

10 

20. 

10. 

30 

300. 

370. 

600. 

274.- 

47.'  D 

67.' 

20. 

10. 

10. 

STORET  CODE: 

02 

004 

5130 

REGION  02 

MILEAGE 

7 

40 

6B 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

HF/100ML 

D£G  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.3 

2.0 

10.0 

11.1 

2.8 

8.5 

11.5 

1  .2 

13.0 

11.5 

1.0 

16.0 

10.4 

0.8 

22.0 

7.1 

25.5 

7.9 

19.0 

9.9 

0.6 

20,0 

9.2 

1  .4 

13.5 

9.1 

1.4 

10.0 

10.4 

1.4 

2.0 

14.3 

O.B 

4.6 

13.0 

1  .6 

25.5 

14.3 

2.B 

12.8 

10.6 

1  .4 

0.0 

7.1 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


13 


11 


SAMP    DTE    HOUR        STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  02 

77 

1245 

.3 

31  03 

77 

1130 

3 

26  04 

77 

1  125 

3 

1  1  05 

77 

1225 

.3 

22  06 

77 

1130 

.3 

18  07 

77 

0525 
1350 

.3 
.3 

26  07 

77 

1125 

-3 

30  08 

77 

1120 

.3 

22  09 

77 

1145 

.3 

24  10 

77 

1530 

■3 

29  11 

77 

1045 

.3 

15  12 

77 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  125 

0.032 

0,  100 

0.900 

0.020 

1  .270 

405.0 

32.0 

0.054 

0.005 

0.004 

0.480 

O.D05 

0.510 

38!  .0 

31  .0 

0.094 

0-021 

0.014 

0.620 

0.01  1 

1  .590 

366.0 

33.0 

0.028 

0.002 

0.008 

0.420 

0005 

0.230 

355.0 

11  .0 

0.11S 

0.018 

0 . 0 1  a 

0.400 

0.009 

0.446 

418.0 

26.0 

0.071 

0.022 

0.05O 

0.370 

0.006 

0.294 

0.054 

0.240 

0.028 

0.320 

0.007 

0.363 

0.064 

0.009 

0 . 002  L 

0.400 

0.004 

0.131 

356  0 

38.0 

0.118 

0.030 

0.024 

0.430 

0.009 

0.361 

385.0 

55.0 

0.  129 

0.069 

0.024 

0.620 

0.014 

0.601 

386.0 

25.0 

0.021 

0.004 

0.004 

0.250 

0.004 

0 .  241. 

358.0 

3.0 

0.028 

0.009 

0.006 

0.250 

0.004 

0.562 

3B6.0 

4.4 

0.460 

0.080 

0.044 

0.750 

0.023 

1  .230 

396.0 

236.0 

0.460 

0.240 

0.100 

0.900 

0.023 

1  .590 

418.0 

236.0 

0.  105 

0.042 

0.0250 

0.482 

0.009 

0 .  604 

3B1  .3 

44.9 

0,021 

0.002 

0.002 

0.250 

0.004 

0.131 

355.0 

3.0 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16        56        59       280        95 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

25C  F0RMAZ1N       MG/L  SILICATE       MG/L 

UMHOS  UNITS                    MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

T  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

At  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

14  02  77 

1245 

.3 

620 

20.00 

43.5 

63.0 

31  03  77 

1130 

.3 

560 

24.00 

26.0 

68.0 

26  04  77 

1125 

,3 

530 

33. 00 

20.0 

62.0 

11  05  77 

1225 

.3 

550 

B.20 

15.5 

72.0 

22  06  77 

1  130 

.3 

560 

1B.0O 

13.0 

62.0 

26  07  77 

1125 

.3 

530 

18.00 

13.0 

58 . 0 

30  08  77 

1120 

.3 

520 

32.00 

16.0 

63.0 

22  09  77 

1145 

.3 

550 

24.00 

20.5 

70.0 

24  10  77 

1S30 

.3 

670 

2.50 

16.5 

70.0 

29  11  77 

1045 

.3 

590 

5.50 

19.0 

75.0 

15  12  77 

1015 

.3 

2S0 

130.00 

14.0 

31  .0 

MAXIMUM 

620 

130-00 

43.5 

75.0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!•) 

530 

28.66 

19.7 

63.  1 

MINIMUM 

250 

2.50 

13-0 

31  .0 

1  .0 
1  .0 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 
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8.0.W  /  SITE:  TWENTY  >[IE  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  21  ST  STREET  LOUTH  TOWNSHIP 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUC 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SUMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OF.PTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1050 

14 

02 

77 

1035 

31 

03 

77 

1055 

36 

04 

77 

1045 

1  1 

05 

77 

1  130 

22 

06 

77 

11  10 

18 

D7 

77 

0550 
1405 

26 

07 

77 

1055 

30 

OB 

77 

1049 

22 

09 

77 

1115 

31 

10 

77 

1210 

29 

1  1 

77 

1025 

15 

12 

77 

0945 

VAX  I  MUM 

AVG  OB  GEOM  MN  I  "  I 

MINIMUM 


wnShip 

D  O2HA0O 

STATION 

ID:   06-0024-001 -02 

S 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAK:  TWENTY  MILE  CREEK 

5040 

LONG 

U.T.M 

.  17  0632150.0  47787B0 

•  0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

2.40 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27319 

4 

1  -40 

0.0 

12.7 

0.6 

27362 

4 

12.50 

0.0 

11.1 

25.0 

27398 

3 

226.00 

140. 

12. 

196. 

1  1  .0 

9.7 

2.8 

27434 

3 

346.00 

1500. 

216. 

248. 

9.5 

12.0 

2.0 

27472 

8  9 

5.90 

40. 

4.   L 

4. 

13.0 

14.3 

1  .0 

2750B 

8 

0.30 

100. 

110. 

30. 

19.0 

17.9 

0.6 

28223 

12.30 

23.0 

7.2 

28139 

12.30 

28.0 

10.3 

27544 

8 

0.77 

BOO. 

270. 

230. 

20.0 

9.1 

50.0 

27S66 

e 

0.40 

1000. 

BO. 

170. 

21  .0 

8.9 

1  .5 

27626 

3 

179.00 

2300. 

710. 

410. 

14.8 

9.2 

2.B 

27666 

6 

6.00 

60. 

10.   L 

10. 

8.9 

12  .B 

1  .0 

27692 

3 

55.10 

300. 

10. 

30. 

0.6 

14.3 

0.4 

27742 

3 

1490.00 

4.B 

14.8 

3.8 

1490.00 

2300. 

710. 

410. 

28.0 

17.9 

50.0 

167.71 

312.* 

49.  •  0 

67." 

12.4 

11.7 

7.6 

0.30 

40. 

4. 

4. 

0.0 

7.2 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
D»  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1050 

14 

02 

77 

1035 

31 

03 

77 

1055 

26 

04 

77 

1045 

1 1 

05 

77 

1130 

22 

06 

77 

11  10 

18 

07 

77 

0550 
1405 

26 

07 

77 

105S 

30 

OS 

77 

1049 

22 

09 

77 

1115 

31 

10 

77 

1210 

29 

11 

77 

1025 

15 

12 

77 

0945 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  -  J 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
■3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1050 

14 

02 

77 

1035 

31 

03 

77 

1055 

26 

04 

77 

1045 

1  1 

05 

77 

1130 

22 

06 

77 

11  10 

2  6 

07 

77 

1055 

30 

08 

77 

1049 

22 

09 

77 

1115 

31 

10 

77 

1210 

29 

1  1 

77 

1025 

15 

12 

77 

0945 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0.  104 

0.062 

0.570 

1  .420 

0.006 

0.724 

1222.0 

1  .8 

1220 

0.  180 

0.008 

0.208 

2.300 

0.039 

1  .230 

1126.0 

11  .0 

1117 

0.  190 

0.092 

0.134 

1  .  160 

0.069 

4.480 

368.0 

2B.0 

340 

0.254 

0.  130 

0.192 

1  .200 

0.072 

4.4B0 

254.0 

32.0 

23  2 

0.027 

0.001 

0.002 

0.510 

0.004 

0.  126 

492.0 

4  0 

48  B 

0.05B 

0.027 

0.012 

0.660 

0.002 

0.008 

926.0 

1  .9 

92  4 

0.  170 

0.053 

0.060 

1  ,340 

0.006 

1  .060 

2.840 

2.  100 

19.200 

20.400 

0.090 

0.040 

582.0 

37  0 

54  5 

0.094 

0.026 

0.018 

0.860 

0  003 

0.062 

548.0 

23.0 

525 

0.435 

0.290 

0.072 

1  .580 

o.oao 

0.740 

293.0 

39,0 

254 

0.045 

o;ooe 

0.004 

0.590 

0.002 

0.05B 

514  0 

2.5 

512 

0.  190 

0.021 

0.  104 

1  .100 

0.029 

1  .370 

420.0 

7.0 

413 

0.530 

0.  185 

0.298 

1  .550 

0.02B 

1  .750 

280.0 

122.0 

158 

2.840 

2.  100 

19.200 

20.400 

0.090 

4.480 

1222.0 

122.0 

1220 

254 

0.394 

0.231 

1  .606 

2.667 

0.033 

1  .241 

585.6 

24.9 

632 

206 

0.027 

0.001 

0.002 

0.510 

0.002 

0.008 

254.0 

1  .8 

232 

15B 

13 

IS 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

10 

2 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1700 

2.40 

170.0 

430.0 

1  .85 

7.92 

0.130 

1  .OL 

1550 

6  80 

160.0 

385.0 

2.95 

7.52 

0.34  0 

1  .0 

4S5 

4  2.00 

31  .5 

68.0 

2.60 

8.  10 

2.500 

1  .OL 

460 

58.  CO 

29.0 

68-0 

2.70 

7.86 

3.650 

1  ,0 

710 

2.40 

54.0 

135.0 

0.30 

8.58 

0.  140 

1  170 

1  .40 

125.0 

252.0 

0.55 

7.B9 

0.090 

1  .OL 

960 

16.00 

95.0 

100.0 

3.35 

7.62 

0.400 

3.0 

770 

4.60 

78.0 

130  0 

0.60 

8.06 

0.B50 

29,0 

390 

56.00 

22.0 

75.0 

4,75 

8.00 

5.700 

2.0 

715 

4.40 

46.5 

140.0 

1  .30 

8.61 

0.170 

1  .OL 

555 

43.00 

33.5 

10B.0 

2.80 

8.06 

2  .400 

1  .OL 

243 

83.00 

15.5 

38. 0 

1  .85 

7.56 

7.100 

1  .0 

1700 

83.00 

170.0 

430.0 

4.75 

8.61 

7.100 

29.0 

807 

26.67 

71  .7 

160.8 

2.  13 

7,98 

1  .956 

3.8D 

243 

1  .40 

15.5 

38.0 

0.30 

7.52 

0.090 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


SAMP  DTE 

■HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

13 

01 

77 

1050 

14 

02 

77 

1035 

31 

03 

77 

1055 

26 

04 

77 

1045 

1  1 

05 

77 

1130 

22 

06 

77 

11  to 

26 

07 

77 

1055 

30 

OS 

77 

1049 

22 

09 

77 

1115 

31 

10 

77 

1210 

29 

11 

77 

1025 

15 

12 

77 

0945 

STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MQ/L 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


ea 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 


66 

500 1 UM 
K         NA 
MQ/L       MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

1C 
24 
11 
14 
IS 
76 
31 
11 
23 
9 
16 
15 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

38 

0 

0.001 

40 

39 

50 

0 

0,002 

33 

33 

96 

2 

0.O01 

14 

42 

36 

1 

0.001 

37 

46 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 

21 

9 


42 
14 


12 


0.002 
0.001 
0.001 
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SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


13  01  77  1050 

26  04  77  1045 

26  07  77  1055 

31  10  77  1210 


STN       STN    SAMP      PJ 
01  ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 

.3 
-3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( • ) 

MINIMUM 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

'  249 
TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.020L 
0.T70 
0.020L 
0.030L 

0.020 
0.020 
0.020L 
0.020L 

0.020 
0.02O 
0.010L 
0.010 

0.010L 
0.01CL 
0.030L 
0.030L 

0-005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.010 
0.080 
0.020L 
0.010L 

0.170 

0.0600 
0.020 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.020 

O.OlSD 

0.010 

0.030 

0.020D 

0.010 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.060 

0.0300 

0.010 

201  238                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIOE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.010L 
0.010L 
0.020L 
0.020L 


0.020 

0.0150 

0.010 


NO    OF    SAMPLE5 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


TWENTY    MIlE    CREEK 

FIRST    BRIDGE    DOWNSTREAM    OF    SMiTHVILLE 

RIVER 


LONG 


STATION  ID:   06 -0024  - 002  - 02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13   01 

77 

1005 

.3 

14    02 

77 

0350 

.3 

31    03 

77 

0945 

,3 

26   04 

77 

1015 

.3 

1  1    05 

77 

1055 

.3 

22    06 

77 

1025 

.3 

18    07 

77 

0635 
1535 

.3 
.3 

26    07 

77 

1010 

.3 

30   08 

77 

1010 

.3 

2  2    OS 

77 

1015 

.3 

24    10 

77 

1015 

.3 

29    11 

77 

0940 

.3 

IS    12 

77 

1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

CI 

M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27317 
27360 
27396 
27432 
27470 
27506 
2S222 
28138 
27502 
27584 
27624 
27664 
27690 
27740 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TWENTY  MILE  CREEK 

U.T.M.  17  O619D70.O  4771750.0  4 


444 
FLOW  CF5 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


100. 

1900. 

230. 

500. 


2300. 

600. 
2B0O. 
1000. 

600. 
16000. 


18000. 
991  .' 
100. 


81         84 
FECAL       M.F. 
COLIFORM     ENTER. 


20. 

1B0. 

30. 

BO. 


ao. 

40. 

250. 

40. 

60. 

1500. 


1500. 
87." 
20. 


590. 
100. 


80 
70- 
430. 
40. 
60. 
1500. 


1500. 

104. 

10. 


STORET    CODE: 

02 

004 

5040 

REGION    02 

milsage 

17 

.50 

8B 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

9.1 

1     4 

0.0 

7.2 

12.0 

1  1  .0 

B.I 

2.5 

10.5 

9.5 

1.6 

is.o 

14.4 

5.5 

19   0 

12.4 

0.6 

21  .2 

4.8 

30.0 

15.9 

18.0 

9.1 

0.8 

19.5 

5.9 

6.0 

14.8 

6,0 

2.6 

10.0 

8.0 

1  .0 

1  .7 

12.8 

0.6 

2.0 

10.8 

2.8 

30.  0 

15.9 

12,0 

12.3 

9.6 

3.  1 

0.0 

4.8 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13    01 

77 

1005 

.3 

14    02 

77 

0950 

.3 

31     03 

77 

094S 

.3 

26    04 

77 

1015 

3 

1  1     05 

77 

1055 

.3 

22    06 

77 

1025 

.3 

18    07 

77 

0635 
1535 

.3 
.3 

26    07 

77 

10IO 

.3 

30    OB 

77 

1010 

.3 

22    09 

77 

1015 

3 

24    10 

77 

1015 

.3 

29    11 

77 

0940 

.3 

15    12 

77 

1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

(•) 

M I N I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

*IG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.116 

0.050 

0.300 

1  .220 

0.013 

0.267 

1425.0 

6.0 

0  .  390 

O.071 

0.248 

2.6ao 

0.060 

2  .  1 40 

1036.0 

20.0 

0 .  1  27 

0.070 

0.096 

0.920 

0.064 

5.730 

3B0.O 

2B.0 

0 .  1 58 

0,055 

0.126 

1  .  ISO 

0.061 

5.640 

424  .0 

17.0 

0.020 

0 . 00 1 L 

0.008 

0.510 

0.001 

0005L 

597.0 

2.0 

0.060 

0.021 

0.002 

0.670 

0.001 

0.005L 

13B0.0 

5.3 

0.  124 

0.095 

0.05B 

0.900 

0.025 

1  .490 

0.  125 

0.054 

0.246 

1  .440 

0.O20 

0.721 

0.078 

0.025 

0   002 

0.860 

0.003 

0.005L 

963.0 

7.0 

0.348 

0.030 

0.024 

1  .740 

0.003 

0.022 

1563.0 

100.0 

0.360 

0.270 

0.  172 

1  .620 

0.  130 

0.770 

440.0 

21  .0 

0,092 

0.050 

0.006 

0.650 

0.007 

0.943 

492.0 

7.4 

0.  100 

0.073 

0.04B 

0,760 

0.020 

1  .430 

436.0 

3.5 

0.312 

0.170 

0.304 

1  .460 

0.027 

1  .900 

231  .0 

65.0 

0.390 

0.270 

0.304 

2.680 

0.  130 

5.730 

1563.0 

100.0 

0.  172 

0.074D 

0.117 

1  .  1  86 

0.031 

1 .5050 

780.6 

23.5 

0.020 

0.001 

0.002 

0.510 

0.001 

0  .  005 

231  -0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


14 


12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
fEET        MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMA2IN 

UMHOS  UNITS 


56        59       280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  51  MG/L 


95 

52 

55 

2G8 

25 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

13    01 

77 

100S 

.3 

1900 

5,40 

215.0 

440.0 

14    02 

77 

0950 

3 

1480 

16.00 

205.0 

250.0 

31    03 

77 

0945 

.3 

510 

27,00 

34.5 

26   04 

77 

1015 

.3 

590 

40.  OD 

24.0 

82.0 

1  1    05 

77 

1055 

.3 

840 

2.00 

72.0 

22    06 

77 

1025 

.3 

1950 

2.80 

340.0 

26   07 

77 

1010 

.3 

1470 

3.00 

245.0 

30    08 

77 

1010 

.3 

2100 

12.00 

350.0 

22    09 

77 

1015 

.3 

540 

33.00 

41  .0 

24    TO 

77 

1015 

.3 

721 

8    80 

35.5 

29    1  1 

77 

0940 

.3 

625 

23.00 

36.5 

15    12 

77 

1445 

.3 

256 

66.00 

12.5 

MAXIMUM 

2100 

66.00 

350.0 

440.0 

AVG   OR 

GEOM    MN 

I  -1 

1082 

19.92 

134.3 

257.3 

MINIMUM 

256 

2.00 

12. S 

82.0 

NO  OF  SAMPLES 


207 


9.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TWENTY  MILE  CHEEK 

HIGHWAY  20  DOWNSTREAM  OF  SMITHVILLE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TWENTY  MILE  CREEK 


U.T.M.  17  0621100.0  4770400. 0  4 


STATION    ID:      06-0054-004.02 

STORET    CODE:    02 
004 
5130 


REGION  02 


MILEAGE    15.50 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


13 

01 

77 

1020 

14 

02 

77 

1000 

31 

03 

77 

0955 

26 

04 

77 

1020 

1  1 

05 

77 

1  105 

22 

OE 

77 

1035 

IS 

07 

77 

0640 
1540 

26 

07 

77 

1020 

30 

OB 

77 

1020 

22 

09 

77 

1020 

24 

10 

77 

1025 

29 

11 

77 

0950 

15 

12 

77 

1440 

934 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET        MTRS 

.3  2731S 

,3  27361 

.3  27397 

.3  27433 

.3  27471 

.3  27507 

.3  28221 

.3  28137 

.3  27S43 

.3  27585 

3  27625 

.3  2  7665 

.3  2769' 

.3  27741 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIfORM 
MF/IOOML 


400. 
1700. 
1500. 

200. 


1300. 

500. 
3500. 

900. 

700. 
19000. 


19000. 
1187.* 
200. 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


4. 

144. 

20. 


230. 

30. 
400. 

BO. 

40. 
1260. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


640. 
116. 

20. 

20. 


80. 
120. 
400- 

30. 

30. 
1500. 


TO 


1260. 
BO.*  0 
4. 

10 


1500. 
101-' 
20. 


BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


0.0 
0.0 
0 


1  1 

9.5 

15.0 

20.0 

23.0 

28.  0 

19.5 

21.0 

14.5 

9.5 

1  .1 

2.6 


38.0 

12.5 

0,0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

3-5 

6.1 

7. a 

9.2 
9.9 
8.6 
4.8 


12.3 
10.8 


12.3 
7.8 
3.5 


-DAY 

BOD 

MG/L 

2 

5 

8 

0 

2 

e 

1 

B 

1 

2 

2 

0 

1 

4 

8 

.0 

2 

2 

1 

2 

0 

.4 

2 

.4 

8 

.0 

2 

5 

0 

.4 

10 


14 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1020 

.3 

14  02 

77 

1000 

.3 

31  03 

77 

0955 

.3 

26  04 

77 

t020 

.3 

1  1  05 

77 

1105 

.3 

22  06 

77 

1035 

3 

18  07 

77 

0640 

.3 

1540 

.3 

26  07 

77 

1030 

.3 

30  08 

77 

1020 

.3 

22  09 

77 

1020 

.3 

24  10 

77 

1025 

.3 

29  11 

77 

0950 

.3 

15  12 

77 

1440 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Ml: 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCLfL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  135 

0.1  10 

1  .000 

1  .900 

0.014 

0.246 

1736.0 

B.3 

0.635 

0.400 

1  .580 

3.620 

O.OBO 

2.220 

1 185.0 

23.0 

0.  146 

o.oss 

0.  138 

1  .010 

0.068 

5.630 

373.0 

30.0 

0.  168 

0.086 

0.116 

0.600 

0.064 

5.290 

377.0 

20.0 

0.098 

0.030 

0.026 

0.780 

0.003 

0.012 

669.0 

33.0 

0 .  1 92 

0.059 

0.012 

2.140 

0.002 

0.005L 

1210.0 

38.0 

0.242 

0.0B9 

0.  128 

1  .160 

0.067 

1  .530 

0.204 

0.094 

0.116 

1  .260 

0.061 

1  .210 

0.262 

0.072 

0.014 

1  .200 

0.005 

o.oos 

785.0 

63.0 

0.244 

0.030 

0.024 

1  .520 

0.006 

0.044 

16B6.0 

195.0 

0.440 

0'.  280 

0.3IB 

1  .900 

0.  1  10 

3.160 

423  0 

29.0 

0.  135 

0.068 

0.01B 

0.810 

0.010 

0.B75 

570.0 

15.0 

0.  130 

0.0B3 

0.092 

0.880 

0.023 

1  .350 

434.0 

7.8 

0.290 

0.160 

0.284 

1  .280 

0.027 

1.770 

196.0 

45.0 

0.635 

0.4O0 

1  .580 

3.620 

0.  1  10 

5.530 

1736.0 

195.0 

0.237 

0.118 

0.269 

1  .433 

0.039 

1  .5890 

803.7 

43.3 

Q.09B 

0.030 

0.012 

0.600 

0.002 

0.005 

196.0 

7.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1020 

3 

14  02 

77 

1000 

.3 

31  03 

77 

0955 

■  3 

26  04 

77 

1020 

,3 

1  1  05 

77 

1105 

.3 

2  2  06 

77 

1035 

.3 

26  07 

77 

1020 

.3 

30  08 

77 

1030 

-3 

22  09 

77 

1020 

.3 

24  10 

77 

1025 

.3 

29  1  1 

77 

0950 

.3 

15  12 

77 

1440 

.3 

VAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!*! 

M 1 N I  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2350 

14.00 

61  .0 

525.0 

1800 

26.00 

275.0 

300.0 

490 

32.00 

32.5 

510 

38.  00 

31  .5 

72.0 

960 

24.00 

100.0 

1650 

19.00 

235.0 

1080 

35.00 

1450 

2150 

12.00 

BO.O 

500 

43.00 

35.0 

793 

16.00 

54.0 

605 

2B.0O 

34.5 

233 

63.00 

12.0 

2350 

63.00 

275.0 

525.0 

1093 

29.  17 

91  .3 

299.0 

233 

12.00 

12.0 

72.0 

NO  OF  SAMPLES 
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8  0*/  SITE-  TWENTY  MILE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNT*  ROAD  34  WOODBURN 

STATION  TYPE:  RIVEB 


LONG 


STATION  ID:   O6-OO24-005-0S 


13 

01 

77 

0930 

14 

02 

77 

0920 

31 

03 

77 

0915 

26 

04 

77 

0905 

11 

05 

77 

0930 

22 

06 

77 

0930 

18 

07 

77 

0700 
1600 

26 

OT 

77 

0935 

30 

06 

77 

0920 

22 

09 

77 

0B50 

24 

10 

77 

0905 

29 

11 

77 

0915 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

0930 

14 

02 

77 

0920 

31 

03 

77 

0915 

26 

04 

77 

0905 

1  1 

05 

77 

0930 

2  2 

06 

77 

0930 

•8 

07 

77 

0700 
1600 

26 

07 

77 

0935 

30 

oa 

77 

0920 

22 

09 

77 

0850 

24 

10 

77 

0945 

29 

11 

77 

0915 

MAXIMUM 

AVG  OB  GEOM  MN  i • 1 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


27316 
27359 
27395 
27431 
27469 
27505 
28220 
28136 
27541 
27583 
27623 
27663 
27689 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TWENTY  MILE  CREEK 


U.T.M.  17  0602050.0  4776300. 0  4 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


3 
6 

6 
B  9 


8 

6  9 
3 
S 
4 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


190. 
930. 
720. 
200. 


700. 
500. 
1790. 
430. 
210. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


44. 
72. 
12. 
76. 


100. 

32. 
100. 

20. 

50. 


1790. 
4B3." 
190. 


100. 
46.  < 
12. 


B4 
M.  F. 
ENTER. 
MF/100ML 


124. 
16. 

12. 

44. 


400. 

88. 
330. 

10. 

10. 


400. 
47.  « 
10. 


STORET  CODE: 

02 

004 

5040 

REGION  02 

MILEAGE 

35 

60 

BB 

BD5 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

1  .5 

1  .8 

0.0 

1  .8 

2.6 

10.5 

7-1 

1  .5 

10.0 

9.3 

1  .4 

12.0 

10.0 

1  .0 

18.0 

3.6 

4.0 

22.8 

4.4 

27.0 

5.6 

19.0 

5.8 

1.0 

19.5 

5.7 

2.4 

14.2 

4.8 

1.0 

9.8 

5.4 

O.B 

1  0 

11. B 

0.2 

27.0 

11.8 

4.0 

12.6 

5.9 

1  .6 

0.0 

1  .5 

0.2 

13 


33 
TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
HEACT1VE 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTEREO 
N02-N 

22 

FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 
SOLIDS 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.080 
0.316 
0.069 
O.059 
0.047 
0.  184 

0.016 
0.027 
0.030 
0  013 
0.005 
0.044 

0.620 
1  .100 
0.022 
O.024 
0.018 
0.470 

1  .230 
2.000 
0.710 
0.760 
\   .050 
3.980 

0.002 
0.017 
0.037 
0.029 
0.003 
O.OlS 

0.006 
0.648 
5.260 
6.120 
0.  147 
0.025 

626  .  0 
623  0 
401  .0 
416.0 
396.0 
438.0 

3.8 
10.0 
9.9 
BO 
3.5 
46.0 

0  ,  090 

0.052 

0.056 

O.BOO 

O.OOB 

0.192 

0.088 
0.116 
0  .082 

0.047 
0.034 
0.012 

0.036 
0.006 
0  060 

0.740 
0.960 
1  .060 

0.008 
0.003 
0.004 

0.112 
0 . 005  L 
0.086 

496.0 
351  .0 

84.0 
32.0 

0  1  84 

0.  140 

0.03B 

1  ,030 

O.OBO 

0.760 

0  .  035 

0.014 

0.004 

0.510 

0.006 

1  .590 

445  .0 

2  . 9 

0.044 

0.02B 

0.014 

0.450 

0.006 

2.140 

460.0 

1  . 3 

0.316 

0.140 

1  .100 

3.960 

O.OBO 

6.120 

626.0 

84.0 
20.  1 

O.  107 

0.  036 

0.190 

1  .175 

0.017 

I  .3150 

465.2 

0X35 

0.005 

0.004 

D.450 

0.002 

0.005 

351  .0 

1  .  3 

13 


11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        «ITSS 


13 

01 

77 

0930 

14 

02 

77 

0920 

3t 

03 

77 

0915 

26 

04 

77 

0905 

1  1 

05 

77 

0930 

22 

06 

77 

0930 

26 

07 

77 

0935 

30 

08 

77 

0920 

22 

09 

77 

0850 

24 

10 

77 

0945 

29 

1  1 

77 

0915 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURS. 

FORHAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

920 

3.80 

63.0 

113.0 

980 

12.00 

76.0 

101  0 

560 

12.00 

35.0 

620 

1  0 ■ ,  00 

34.0 

88.0 

610 

2.40 

38.0 

620 

25.00 

32.0 

660 

20.00 

42.0 

490 

12.00 

30.5 

540 

12.00 

29.5 

678 

2.10 

33.0 

685 

2.60 

35.5 

980 

25.00 

76.0 

1  13.0 

669 

10.36 

40.8 

100.7 

490 

2.  10 

29.5 

86.0 

NO  OF  SAMPLES 


209 


B.O.W./  SITE:  FORTY  MILE  CREEK 

SAMPLE  POINT;  DOWNSTREAM  FROM  TOWN  OF  GRIMSBY 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  WOE  02HA100 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
FORTY  MILE  CREEK 


STATION  [0:   06-0038-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4780 


U.T.M.  17  0617260.0  4783660.0  4 


REGION  02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


13 

01 

77 

1530 

21 

02 

77 

1505 

09 

03 

77 

1350 

26 

04 

77 

1400 

1  1 

05 

77 

1430 

22 

06 

77 

1415 

18 

07 

77 

0615 
1435 

26 

07 

77 

1345 

IS 

OB 

77 

1030 

22 

09 

77 

1400 

31 

10 

77 

1340 

30 

11 

77 

1305 

15 

12 

77 

1305 

934 

901 

444 

80 

Bl 

Sample 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

MO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLl FORM 
MF/100ML 

27330 

6 

9 

0 

27375 

E 

9 

0 

71000E+1 

1300. 

2  74  11 

3 

I6000E-H 

1200. 

27447 

3 

9 

0 

51000. 

800. 

27478 

0 

0 

630. 

4.   L 

27515 

a 

9 

0 

55000. 

600- 

2B224 

2B140 

27551 

8 

9 

0 

4BO00. 

100. 

27593 

8 

0 

15O00. 

950. 

27639 

3 

5400. 

560. 

27679 

6 

100. 

10.   L 

27705 

6 

aoo. 

20. 

27756 

3 

26000 . 

1  100. 

84        B8 
M.F.     PSEUD. 
ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


1500.   G 
7B0. 

3000. 
100.   L 
100.   L 


100.   L 

410. 

920. 

10.   L 

20. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


1500. 


5 

2 

2 

1  I 

18 

21 

20 

25 

22 

19 

18 

1  I 

2 

2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


7.9 

10-5 

13.0 

10.  1 

9.  1 

8  2 

54 

6.3 

8.0 

B.2 

8.2 

12.4 

1  1  .0 

13.  a 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

60  0 

20.0 

7.0 

5.B 

8.0 

50.0 


7.0 
2.0 
4.2 

0  6 
0.8 

1  .8 


fo'A  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  «  (■] 

MINIMUM 


71000E+1 

11359. * 

100. 


1300. 

210. 

4. 


3000. 
262.*  E 
10. 


25.0 

12.9 

2.0 


13.8 
9.4 
5.4 


80.0 

15.6 

0.6 


NO  OF  SAMPLES 


11 


1  1 


11 


14 


1  4 


12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 
5USP. 
SOLIDS 
MG/L 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


13 

01 

77 

1S30 

21 

02 

77 

1505 

09 

03 

77 

1350 

26 

04 

77 

1400 

11 

05 

77 

1430 

22 

06 

77 

1415 

ia 

07 

77 

0615 
1435 

as 

07 

77 

1345 

15 

08 

77 

1030 

22 

09 

77 

1400 

31 

10 

77 

1340 

30 

1  1 

77 

1305 

15 

12 

77 

1305 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


5.850 

1  .830 
0.595 
0  460 

2  .800 
4.300 

.720 
.520 
.  108 
.306 
.640 
.040 
.095 
.320 


3.800 

0 .  900 

0.230 

0.205 

2.220 

3.000 

.700 

,500 

.052 

.  185 

.490 

.003 

1054 


0.1  65 


20.600 
6.550 

0  700 
0.910 

17.800 
21  .600 
1 1 . 600 
18.250 
0.006 

1  .040 
0.046 
0.026 
0.006 
0.  170 


30.800 

1  1 .600 

2.4  50 

3.560 

20 . 000 

27.500 

1 4 . 000 

24 . 400 

0.860 

2.  120 

1  .520 

0.450 

0.930 

0.920 


0.072 
0.  175 
0.036 
0.050 
0.048 
0.048 
0.015 
0.082 
0.004 
0.023 

o.oag 

0.002 
0.009 
0.024 


318 
820 
644 
400 
312 
042 
059 
10B 
206 
0B2 
560 
06B 
733 


622 
793 
2S3 
397 
619 
639 


1  .580 


440.0 
599.0 
472.0 
2939.0 
508.0 
1 92  0 


38. 

71  . 
127. 
23 
19. 
28 


4.8 
11  .0 
52.0 
3.4 
a   i 

42.0 


584 

722 

374 
600 
61  1 


435 

58  6 

420 

2936 

504 


166 


MAXIMUM  5.850  3 . BOO  2  1.600  30 . BOO  0.175  2.820  3939.0  127  0  2936  166 

AVG  OS  GEOM  MN  (-1  1 .665  1.180  7.093  10.079  0.048  0.781  709.4  35.3  777  158 

MINIMUM  0.040  0.003  0.006  0.450  0.002  0.042  192.0  3.4  374  150 

NO  OF  SAMPLES  14  14  14  14  14        14  12  12  10  2 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

1530 

3 

21  02 

77 

1505 

.3 

09  03 

77 

1350 

3 

26  04 

77 

1400 

.3 

11  05 

77 

1430 

.3 

22  06 

77 

1415 

.3 

26  07 

77 

1345 

.3 

15  OB 

77 

1030 

.3 

22  09 

77 

1400 

.3 

31  10 

77 

1340 

.3 

30  11 

77 

1305 

.3 

15  12 

77 

1305 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  ) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

99 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUflB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

960 

50.00 

100.0 

9B.0 

4.25 

7.73 

0  .  300 

30.0 

1110 

33.00 

IS3..0 

175.0 

2-95 

7.65 

2  .  100 

5.0 

225 

75.00 

24.5 

335 

1  .75 

7.41 

5  BOO 

2.0 

550 

2B.00 

45.5 

92.0 

2.90 

7.72 

1  600 

1  .0 

1040 

5.20 

112.0 

120.0 

2.65 

7.76 

0,230 

5.0 

1030 

26.00 

95.0 

1  14.0 

2.95 

7.58 

1  .000 

13,0 

650 

5.00 

51  .0 

95.0 

0.55 

8.07 

0.320 

11.0 

880 

6  GO 

115.0 

145.0 

1  .BO 

8.06 

0-400 

1  .0 

460 

120.00 

34.0 

32.0 

4.35 

7.85 

7.500 

1  .0 

3320 

2.30 

500.0 

1  143.0 

0.20 

B.B8 

0.160 

1  0L 

695 

18.00 

55.0 

171.5 

2.70 

8.2a 

1  .100 

1  .OL 

231 

52.00 

16.0 

36.0 

1.75 

7.72 

4.000 

1  OL 

3320 

120.00 

500.0 

1143.0 

4.35 

e.sa 

7  500 

30.0 

931 

35.09 

106.6 

187.9 

2.40 

7,89 

2  .043 

6.0D 

225 

2.30 

16.0 

32.0 

0.20 

7.41 

0.160 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 


13 

01 

77 

1530 

21 

02 

77 

1505 

09 

03 

77 

1350 

26 

04 

77 

1400 

11 

05 

77 

1430 

22 

06 

77 

1415 

26 

07 

77 

1345 

15 

08 

77 

1030 

22 

09 

77 

1400 

31 

10 

77 

1340 

30 

11 

77 

1305 

15 

12 

77 

1305 

76  72  74         68  67  66 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR  PTS5IUM  SODIUM   ORC 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM      HAZEN  K  NA     C 

MG/L  MG/L  MG/L      UNITS  MG/L  MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


47 

41 

361 

265 

ANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

70 

210 

7 

0.002 

25 

365 

21 

70 

21 

80 

0 

0.002 

39 

53 

46 

97 

301 

1026 

2 

0.002 

15 

42 

21 

66 

9 

63 

0.001 

17 

43 

24 

33 

301 

1026 

7 

0.002 

51 

179 

3 

0.002 

9 

33 

0 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


210 


12 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  VH  LMT 


13  01  77  1530 
26  04  77  1400 
26  07  77  1345 
31  10  77  1340 


STN 
OIST 

FEET 


STN    SAMP 
BRG   DEPTH 
MTHS 

.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   Un    I  •  I 

MINIMUM 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

-  219 
TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.070 
0.060 
0.080 
0.030L 

0.010L 
0.020 
0.020L 
0.020L 

0.080 

o.oto 

0.030 
0.020 

0.010L 
0.010L 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.080 
0.030 
0.030 
0.010L 

0.080 
0  .  0600 
0.030 

0.020 
0.0  ISO 
0.010 

o.oao 

0.035 
0.010 

0.030 

0.020D 

0.010 

0.OO5 
0 . 005D 
0.005 

0.080 

0.0380 

0.010 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.010L 
O.01OL 
0.020L 
0.020L 


0.020 
0.01 5D 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


RAMBO    CREEK 

HIGHWAY    2     BURLINGTON 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
RAMBO    CREEK 


U.T.M.    17    0598150.0   4797600.0    4 


STATION     ID:        06  -UUS4-  UU1  -02 

STORET    CODE:    02 
004 
4490 


REGION    03 


MILEAGE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01 

77 

1030 

.3 

22  0! 

77 

1430 

.3 

15  03 

77 

1020 

.3 

19  04 

77 

1345 

.3 

24  OS 

77 

1030 

.3 

21  06 

77 

1030 

.3 

27  07 

77 

1300 

.3 

24  08 

77 

1415 

3 

23  09 

77 

1300 

.3 

IB  10 

77 

1015 

.3 

21  11 

77 

1345 

.3 

14  12 

77 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l-l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SSMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

01 

77 

1030 

22 

02 

77 

1430 

15 

03 

77 

1020 

19 

04 

77 

1345 

24 

05 

77 

1030 

21 

06 

77 

1030 

27 

07 

77 

1300 

24 

08 

77 

1415 

28 

09 

77 

1300 

18 

10 

77 

1015 

21 

11 

77 

1345 

14 

12 

77 

1215 

934       901        444        BO  B1  84  88 

SAMPLE       SCO   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

NO                        COLIFORM  C0L1F0HM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


BO  5  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEC  C  MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


26214 

4 

500. 

40. 

10. 

0.0 

12.0 

2.4 

26233 

8 

2400. 

1  100. 

164. 

0.0 

14.0 

1  .5 

26251 

B 

1  100. 

90. 

130. 

6.0 

13.0 

1  .0 

26269 

8 

600. 

10. 

SB. 

15.0 

15.0 

1  .6 

26237 

B 

9500. 

2600. 

600.   G 

11.5 

100 

3.6 

26305 

6  8 

4000. 

560. 

172. 

J7.0 

9.0 

1  .2 

26323 

6  S 

5300. 

308. 

540. 

1B.0 

12- 0 

0.6 

26341 

6 

14000. 

2300. 

600.   L 

17.5 

8.0 

26359 

6 

40000. 

680. 

470. 

15.0 

9.0 

0.8 

26377 

a 

300. 

B. 

2. 

9.5 

10.0 

0.2 

26395 

a 

5300. 

490. 

140. 

9.0 

11  .0 

0.3 

2  6413 

a 

43000. 

B60. 

1500. 

2.0 

12.0 

4.2 

43000. 

2600. 

1500. 

18.0 

15.0 

4.2 

3705.' 

260.. 

144.'  E 

10.0 

1  1  .3 

1  .6 

300. 

a. 

2. 

0.0 

8.0 

0.2 

12 

12 

12 

12 

1  2 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.065 

0.050 

0 

056 

0.470 

0.022 

1  .230 

1964 

0 

4.  1 

0.  122 

0.031 

0 

028 

0.560 

0.018 

'   1.210 

690 

0 

11  .0 

0.032 

0.017 

0 

070 

0.360 

0.028 

3.050 

990 

0 

1  .7 

0  024 

0.003 

0 

006 

0.380 

0.016 

2.230 

B46 

0 

1  9 

0.131 

0.034 

0 

100 

0.710 

0.06B 

2.330 

761 

0 

32.0 

0.136 

0.035 

0 

050 

0.460 

0.025 

2.570 

839 

0 

18.0 

0.025 

O.0O5 

0 

002 

O.2B0 

0 .  009 

2.340 

721 

0 

2.3 

0.040 

0.022 

0 

002  L 

0.320 

0.007 

0.720 

340 

0 

2.8 

0.035 

0.021 

0 

002 

0.420 

0.006 

3.940 

918 

0 

0.8 

0.016 

0.012 

0 

006 

0.340 

0.01  1 

4.090 

864 

0 

1  .2 

0.035 

0.013 

0 

004 

0.440 

0.014 

2.890 

648 

0 

3.2 

0.  146 

0.070 

0 

130 

0.960 

0.040 

1  .090 

510 

0 

34.0 

0.  146 

0.070 

0 

.130 

0.96O 

0.06S 

4.090 

1964 

.0 

34.0 

0.067 

0.026 

0 

.03BD 

0.475 

0.022 

2.30B 

840 

.9 

9.4 

0.016 

0.003 

0 

.002 

0.280 

0.006 

0.720 

340 

.0 

OS 

12 


12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1030 

22 

02 

77 

1430 

15 

03 

77 

1020 

19 

04 

77 

1345 

24 

OS 

77 

1030 

21 

06 

77 

1030 

27 

07 

77 

1300 

24 

08 

77 

1415 

28 

09 

77 

1300 

18 

10 

77 

1015 

21 

11 

77 

1345 

14 

12 

77 

1215 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

3450 

3.00 

850.0 

1120 

7.40 

215.0 

1B00 

3.20 

370.0 

1240 

1  .80 

230.0 

1  110 

15  00 

180.0 

1210 

3,20 

205.0 

1  110 

1  .BO 

1B5.0 

520 

3.60 

68.0 

1320 

1  .00 

205.0 

1250 

0.85 

190.0 

1000 

3.90 

130.0 

B40 

31.00 

185.0 

3450 

31  .00 

B50.0 

1331 

6.31 

251  .  1 

520 

o.as 

6S.0 

NO  OF  SAMPLES 


211 


B.O.W./  SITE:  BRONTE  CREEK 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  3.  BRONTE 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  BRONTE  CHEEK 


STATION  ID:   06-0060-001-03 

STORET  CODE:  OS 
004 
14  30 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   ST\  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

11  45 

71 

02 

77 

1400 

15 

03 

77 

1030 

19 

04 

77 

1330 

24 

OS 

77 

1045 

21 

06 

77 

1045 

27 

07 

77 

1230 

24 

oe 

77 

1400 

2B 

09 

77 

1200 

18 

10 

77 

1030 

31 

11 

77 

1330 

14 

13 

77 

1330 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


25  01 

77 

1145 

-3 

22  02 

77 

1400 

.3 

15  03 

77 

1030 

.3 

19  04 

77 

1330 

.3 

24  05 

77 

1045 

.3 

21  06 

77 

1045 

.3 

27  07 

77 

1230 

.3 

24  OS 

77 

1400 

.3 

2B  09 

77 

1200 

.3 

18  10 

77 

1030 

.3 

21  11 

77 

1330 

.3 

14  12 

77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  I 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0604125.0  4804925.0  4 

REGION  03 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

B4 

BB 

805 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EU0. 

WATER 

NO 

COLIfORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

26211 

4 

140. 

10.   L 

20. 

0.0 

26230 

4 

40. 

2B. 

4. 

0.0 

2624B 

B  6 

2000. 

16, 

76. 

4.0 

26265 

B 

80. 

10. 

B. 

15.0 

26  284 

a 

1100. 

118. 

24. 

21  .0 

26302 

6 

390. 

320. 

52- 

18.5 

26320 

6 

150. 

52. 

22. 

22.0 

26338 

5 

2000. 

360. 

270. 

18.0 

26356 

e 

4200. 

200. 

2BB. 

15.0 

26374 

e 

400. 

88. 

t2. 

6.0 

26392 

8 

1  100. 

70. 

140. 

6.0 

26410 

4 

1200. 

160- 

500. 

0,0 

4200. 

360. 

500. 

22.0 

502." 

66."  D 

46.' 

10.5 

40. 

10. 

4. 

0.0 

12 

12 

13 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.046 

0.045 

0.092 

0 .  470 

0.013 

2  B90 

520.0 

43.0 

0.025 

0.003 

0.0B2 

0.560 

0.017 

2.280 

475.0 

4.3 

0.  100 

0.014 

0.040 

0.700 

0.012 

1  .  190 

334.0 

77.0 

0.021 

0.002 

0.006 

0.450 

0.005 

0.875 

377.0 

12.0 

0,036 

0.004 

0.056 

0.530 

0.012 

1  .140 

370.0 

19.0 

0  064 

0.003 

0.  170 

1  .040 

0.009 

0.921 

406.0 

46.0 

0.026 

0.003 

0.035 

0.480 

0.007 

o.sas 

339.0 

9.8 

0.04B 

0.007 

0.020 

0.520 

0.007 

0.533 

409.0 

37.0 

0.067 

0.019 

0.002 

0.770 

0.006 

0.486 

363.0 

25.0 

0.019 

0.002 

D.OOB 

0.640 

0.004 

0.781 

395.0 

6.8 

0.024 

0.005 

0.006 

0.540 

0.003 

0.942 

370.0 

6.4 

0.080 

Oi024 

0.046 

0.600 

0.009 

0.936 

419.0 

50.0 

0.  100 

0.045 

0.170 

1  .040 

0.017 

2.890 

520.0 

77.0 

0.046 

0.01  1 

0.047 

D.EOS 

0.009 

1  .130 

398.  1 

28.2 

0.019 

0.002 

0.002 

0.450 

0.003 

0.486 

334.0 

4.3 

3 
DISS. 
02 
MG/L 


14. 

12 
14. 
12. 

7. 

B. 
11  . 

8. 
1  1  . 
1  1  . 
13.0 
1  1.0 


14.0 

1  1  .0 

7.0 

12 


,-OAY 

BOD 

MG/L 

1 

B 

1 

0 

2 

0 

0 

8 

0 

6 

2 

.0 

2 

2 

0 

.8 

0 

.2 

0 

.4 

0 

.6 

2 

.2 

0 

.2 

11 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  16 

COND.      TURB. 

25C  FORMAZIN 
UMH05     UNITS 


56        59       3  BO        95 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

MG/L  SILICATE      MG/L 
MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

OT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25  01 

77 

1145 

.3 

760 

22. 00 

42  0 

22  02 

77 

1400 

.3 

740 

2.30 

45.5 

15  03 

77 

1030 

.3 

395 

30.00 

19.0 

19  04 

77 

1330 

-3 

570 

a.  BO 

27.0 

24  05 

77 

1045 

.3 

570 

l  1  .00 

27.0 

21  06 

77 

1045 

3 

550 

25.00 

27.5 

3  7  07 

7  7 

1230 

.3 

475 

5.50 

32. 

24  08 

77 

1400 

.3 

520 

32.00 

32.0 

28  09 

77 

1200 

.3 

500 

16.00 

21  .5 

IB  10 

77 

1030 

.3 

590 

5.30 

26.0 

21  11 

77 

1330 

.3 

575 

6.30 

25.5 

14  12 

77 

1330 

3 

585 

32.00 

49.5 

MAK I  MUM 

760 

32.00 

49.5 

AVG  OR  GEOM  MN 

(- J 

569 

16.35 

31  ,2 

M 1 N I  MUM 

395 

2.30 

19.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 
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B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BRONTE  CREEK 

APPLEBY  LINE  BURLINGTON 

RIVER    FLOW  GAUO 


STATION  ID:   06-0060-002-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SflMP   PJ 
DY  WO  YH  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02 

77 

1145 

.3 

15  03 

77 

1245 

.3 

19  04 

77 

1130 

.3 

24  05 

77 

1215 

.3 

21  06 

77 

1215 

.3 

27  07 

77 

1415 

.3 

24  08 

77 

1230 

3 

28  09 

77 

1215 

.3 

18  10 

77 

1215 

,3 

21  11 

77 

1  140 

.3 

14  12 

77 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

M  t  N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


22  02 

77 

1145 

.3 

15  03 

77 

1245 

.3 

19  04 

77 

!130 

.3 

24  05 

77 

1215 

.3 

21  06 

77 

1215 

.3 

27  07 

77 

T415 

.3 

24  oa 

77 

1230 

.3 

28  09 

77 

1215 

.3 

1B  10 

77 

1215 

.3 

21  11 

77 

1140 

.3 

14  12 

77 

1530 

.3 
MAXIMUM 

AVG  CR 

GEOM  MN  (•) 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0  02HB01 1 

MAJOR  BASIN:  GHEA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  SHONTE  CREEK 

44  30 

LONG 

U .  T .  M . 

17  0594500.0  4808450.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

9.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.f. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100MI 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

26227 

4 

IB.  00 

90. 

46. 

B. 

0.0 

14.0 

1  .0 

26245 

8  6 

698.00 

600. 

14. 

38. 

4.0 

13.0 

2.2 

26263 

B 

95  00 

160. 

14 

a. 

13.5 

12.0 

0.6 

26281 

8 

52.60 

310. 

BO. 

12. 

22.5 

10.0 

0.6 

26299 

8 

36  60 

190. 

I  SB. 

28. 

20.0 

9.0 

0.8 

26317 

8 

19.80 

120. 

36. 

12. 

22.0 

9.0 

0.4 

26335 

8 

39.20 

480. 

138. 

114. 

18.5 

12.0 

26353 

B 

252.00 

1900. 

188. 

256. 

14.5 

9.0 

1  .4 

26371 

8 

105.00 

300. 

20. 

a. 

7.5 

12.0 

0.4 

26389 

a 

12H.00 

940. 

50. 

120. 

6.0 

12.0 

0.4 

26407 

s 

1  50 .  00 

3500. 

210. 

550. 

6.6 

13.0 

1  .0 

698.00 

3500. 

210. 

550. 

22.5 

14.0 

2.2 

144.93 

410.  • 

57.- 

36.* 

11.7 

1  1  .4 

0.9 

18.00 

90. 

14. 

8. 

0.0 

9.0 

0.4 

11 

11 

11 

11 

1! 

1  1 

10 

33 

34 

(9 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

50 LI  OS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0 

014 

0.  132 

0.540 

D.014 

2.290 

464.0 

2.7 

0.075 

0 

012 

0.034 

0.900 

0.01  1 

1  .  140 

314.0 

60.0 

0.O36 

0 

003 

0.006 

0.480 

0.005 

O.980 

409  0 

31  .0 

0.011 

0 

003 

0.022 

0.440 

0.010 

1  .570 

382.  0 

7.5 

0.026 

0 

004 

0.026 

0.520 

0.009 

1  .480 

397.0 

13.0 

0.033 

0 

001 

0.014 

0.570 

0.005 

1  .390 

370.0 

12.0 

0.020 

0 

003 

0.008 

0.580 

0,004 

0.776 

415  0 

14.0 

0.074 

0 

001 

0.002L 

0.790 

0.006 

0.439 

372.0 

28.0 

0.017 

0 

002 

D.002 

0.500 

0.003 

0.857 

393.0 

5.2 

0.024 

0 

008 

0.006 

0.500 

0 .  003 

0.927 

366.0 

B.O 

0.150 

0 

D42 

0.042 

0.660 

0.009 

0.882 

486.0 

83.0 

0.150 

0 

042 

0.132 

0.900 

0.014 

2.290 

486  0 

83.0 

0.046 

0 

008 

0.027D 

0.589 

0.007 

1  .157 

397.  1 

24.0 

0.01! 

0 

001 

0.002 

0.440 

0.003 

0.439 

314.0 

2.7 

14 

16 

56 

IB 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

Samp  pj 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

■ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRC 

DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

22  02 

77 

1  145 

.3 

720 

1  .50 

35.5 

15  03 

77 

1245 

.3 

390 

21  .00 

17.5 

19  04 

77 

1130 

.3 

560 

1  .70 

22.5 

24  OS 

77 

1215 

.3 

580 

1  .20 

23.0 

21  06 

77 

1215 

3 

560 

6.80 

22.5 

27  07 

77 

1415 

3 

540 

.  5.  10 

27.0 

24  OS 

77 

1230 

.3 

550 

1  2  .  00 

28.5 

28  09 

77 

1215 

.3 

500 

10.00 

20.5 

IB  10 

7J 

1215 

•  3 

585 

3.70 

23.5 

21  11 

77 

1140 

•  3 

565 

6.  10 

23.0 

14  12 

77 

1530 

.3 

665 

43.00 

93.0 

MAXIMUM 

720 

43.00 

93.0 

AVG 

OR  GEOM 

MN  (»> 

565 

10.  19 

30.6 

M I M I  MUM 

390 

1  .20 

17.5 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


MOUNTSBERG  CREEK 
AT  COUNTY  ROAD  IS 
RIVER 


STATION  ID:   06 -0060- 003 -OS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1345 

.3 

23  02 

7? 

1  100 

.3 

IS  03 

77 

0845 

a 

19  04 

77 

1500 

.3 

2a  05 

7? 

0900 

.3 

21  06 

77 

0915 

.3 

27  07 

77 

1500 

.3 

24  08 

7  7 

1530 

.3 

28  09 

7  7 

1500 

3 

18  10 

7  7 

0900 

.3 

21  11 

77 

1530 

.3 

14  12 

77 

1045 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 
M1N 

CI 

mum 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  BRONTE  CREEK 

4430 

LONG 

U.T. 

M.  17  057825C 

.0  4810300 

0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

27 

•o 

934 

901 

444 

60 

Bs 

84 

88 

805 

3 

I 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAT 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10OMI 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

26218 

4 

350. 

50. 

10.   L 

0.0 

6.0 

2  1 

26236 

4 

0.0 

4.0 

1  .2 

262S4 

e 

470. 

10. 

10. 

2.0 

8.0 

2.2 

26272 

e 

1300. 

220. 

12. 

18.0 

10.0 

1  .0 

26290 

e 

1900. 

100. 

60. 

20.5 

7.0 

1  2 

26308 

8 

350. 

124. 

1t6. 

17,5 

6.0 

T  .0 

2632E 

8 

600. 

172. 

368. 

20.0 

6.0 

t  .3 

26344 

B 

550. 

236. 

160. 

18.0 

6.0 

26362 

e 

430. 

44. 

208. 

14.5 

BO 

1  .0 

262B0 

e 

300. 

a. 

14. 

5.5 

10.0 

0.4 

25398 

8 

210. 

4. 

12. 

5.0 

11.0 

0.2 

26416 

8 

230. 

4. 

44. 

0.5 

12.0 

1  .4 

1900. 

236. 

388. 

20.5 

12.0 

2.8 

477.  * 

39. « 

42.*  D 

10.  l 

7.8 

1  .2 

210. 

4. 

10. 

0.0 

4.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

.3 
3 

.3 

a 

3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 


25 

01 

77 

1345 

2  3 

oa 

77 

1100 

II 

0  3 

77 

0845 

19 

04 

7  7 

1500 

M 

05 

77 

0900 

:   l 

06 

77 

0915 

31 

07 

77 

1500 

24 

08 

7  7 

1530 

2B 

Of 

77 

1500 

IB 

10 

77 

0900 

21 

1  1 

77 

1S30 

:  -a 

12 

77 

1045 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  *  ) 

M 1 N I  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

kjeldahl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.046 

0 .  009 

0.440 

0.580 

0.021 

0.660 

0.041 

0 .  003 

0.380 

1  .470 

0.012 

0.S9B 

489.0 

5.4 

0.028 

0 .  005 

0.048 

0,800 

0.010 

0.540 

257.0 

2  6 

0.038 

0.006 

0  040 

0.610 

0  012 

0.323 

324  .0 

6.7 

0.044 

0  012 

0.070 

0.670 

0.031 

0.309 

J05.0 

4.2 

0.058 

0.016 

0-04B 

0.B20 

0.026 

0.339 

308.0 

6.7 

0 .  053 

0.011 

O.OOB 

1  .000 

0.024 

0.216 

296  . 0 

6.2 

0.041 

0.008 

0.008 

0.880 

0.009 

0.281 

276.0 

5.7 

0.032 

0.004 

0.002 

0.750 

0.004 

0.066 

265.0 

1  .8 

0.024 

0.002 

0.010 

0.700 

0.004 

0.081 

332.0 

2  7 

0.031 

0.002 

0.010 

0.650 

0.003 

0.087 

334.0 

8  8 

0.020 

0,.  003 

0.032 

0.580 

0.005 

0.204 

330.0 

7.5 

0 .  058 

0.016 

0.440 

1  .470 

0.031 

0.660 

4B9.0 

6.8 

0.038 

0.007 

0.091 

0.793 

0.013 

0.309 

319. B 

5.3 

0.020 

0.002 

0.002 

0.580 

0.003 

0.066 

257.0 

1  .8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1345 

.3 

23  02 

77 

1100 

3 

15  03 

77 

0845 

3 

19  04 

77 

1500 

3 

24  05 

77 

0900 

.3 

21  06 

77 

0915 

.3 

27  07 

7  7 

1500 

.3 

24  08 

77 

1530 

.3 

28  09 

77 

1500 

3 

18  10 

77 

0900 

.3 

21  11 

77 

1530 

3 

14  12 

7  7 

1045 

.3 

VAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  ) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

20.0 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

740 

3.20 

19.0 

390 

2.20 

18.0 

500 

1  .90 

13.0 

480 

1  .50 

205.0 

465 

3.60 

19.5 

■ 

440 

4.50 

22.0 

41  S 

2.60 

19.0 

405 

1  .50 

19.0 

494 

2.2C 

19.0 

500 

2.00 

16.0 

510 

2.30 

16.5 

740 

4.50 

205.0 

485 

2.50 

34.0 

390 

1  .50 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOUNTSBERG  CR£EK 

AT  HIGHWAY  401  ABOVE  MOUNTSBERG  RESERVOIR 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
BRONTE  CREEK 


LONG 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STn 

SAMP 

OT  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

25  01 

77 

0845 

.3 

23  02 

77 

1  130 

3 

15  03 

77 

OBI  5 

.3 

19  01 

77 

1545 

.3 

24  05 

77 

0930 

3 

21  06 

77 

0900 

.3 

27  07 

77 

1445 

.3 

24  08 

77 

1600 

3 

28  09 

77 

1315 

.3 

IB  10 

77 

0845 

.3 

21  11 

77 

1545 

.3 

14  12 

77 

1015 

3 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

no 

26219 

4 

26237 

4 

26255 

8 

26273 

8 

2B291 

e 

26309 

B 

26327 

6 

26345 

8 

26363 

B 

26361 

B 

26399 

B 

26417 

4 

U.T.M.  17  0575050.0  4813050.0  4 


444        80  81  84 

FLO*  CFS      TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COL1F0RM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/ 1 OOML   MF/IOOML 

110.  8.  4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAYIPLES 


430. 

B. 

24. 

230. 

6. 

2. 

500. 

156. 

52 

1020. 

900. 

14. 

2600. 

320. 

300. 

G 

3600. 

140. 

300. 

G 

2900. 

1B0. 

212. 

500. 

26 

3B. 

700. 

30. 

30. 

BOO. 

32. 

136 

3600. 

900. 

300. 

750.* 

54.  ■ 

40. 

•  E 

110. 

■  6. 

2 

STATION 

ID:   06-0060-004-02 

STORET  CODE: 

02 

004 

44  30 

REGION  02 

MILEAGE 

30 

60 

83 

805 

3 

1 

PSEUO. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

10.0 

0.6 

0.0 

6-0 

1  .4 

2.0 

9.0 

2.0 

17.0 

10.0 

0.6 

17.5 

7.0 

0  6 

14.0 

7.0 

1  0 

19.0 

12.0 

0  8 

16.0 

10.0 

14.0 

8.0 

1  .4 

6.5 

BO 

0.4 

5.0 

8.0 

0.6 

0.0 

6.0 

1.2 

19.0 

12.0 

3.0 

9.3 

8.4 

1.0 

0.0 

6.0 

0.4 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DTF 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OV  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KOELCAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

0845 

.3 

0.D6I 

0.013 

0.090 

1  .420 

0.010 

O.B50 

394  .0 

4.3 

23  02 

77 

1 1  30 

.3 

0.039 

0.003 

0.390 

1  .300 

0.012 

0.578 

51  1  .0 

15.0 

15  03 

77 

0815 

3 

0.076 

0.024 

0  146 

1  .040 

0.070 

0.870 

264.0 

3.  7 

19  04 

77 

1545 

.3 

0.029 

0.0O4 

O.OOE 

0.600 

0.004 

0.  121 

365.0 

14.0 

24  OS 

77 

0930 

.3 

0.032 

0.017 

0.040 

0.390 

0.010 

0  SB5 

340.0 

2  .  l 

21  06 

77 

0900 

3 

0.032 

0.020 

0.028 

0,410 

0.005 

0.380 

319.0 

2.1 

27  07 

77 

1445 

.3 

0.030 

0.020 

0.002 

0.360 

0.004 

0.005L 

344  .0 

3. a 

24  OB 

77 

1600 

.3 

0.034 

0.016 

0004 

0.590 

0.003 

0.072 

456.0 

3  .  1 

2B  09 

77 

1315 

.a 

0.024 

0.005 

0 . 002  L 

0.700 

0.004 

0.011 

368.  0 

1  .4 

18  10 

77 

0B45 

.3 

0.012 

0.001 

0.002L 

0.570 

0.003 

0.017 

36B.0 

0.7 

21  1 1 

77 

1545 

.3 

COOS 

0.003 

0.004 

0.530 

0.002 

0.043 

339.0 

2  .5 

14  12 

77 

1015 

.3 

0.014 

0.006 

0.024 

0.500 

0.004 

0.307 

333.0 

2  .  1 

MAXIMUM 

0.076 

0.024 

0 .  390 

1  .420 

0.070 

0.870 

511  -0 

15.0 

AVG 

OR  GFOM  MN  f  •  1 

0.033 

0.011 

0.0620 

0.701 

0.01  1 

0.3200 

366. 8 

4.6 

MINIMUM 

o.ooe 

0.001 

0.002 

0.360 

0.002 

0.005 

264.0 

0.7 

12 


11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


12 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56        59  2B0        95        52 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

MG/L  SILICATE       MG/L     AT  LAB 

MG/L  SI  MG/L                MG/L 


AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/l 


25  01  77 

0B45 

.3 

620 

1  .20 

10.0 

23  02  77 

1130 

.3 

760 

5. 00 

20.0 

15  03  77 

0815 

-3 

400 

2.00 

15.0 

19  04  7  7 

1545 

.3 

550 

0.70 

IB. 5 

24  05  77 

0930 

.3 

550 

1  .20 

6  .0 

21  06  77 

0900 

3 

540 

2.00 

7.5 

27  07  7  7 

1445 

3 

520 

1  .50 

6.  1 

24  08  77 

1600 

.3 

590 

1  .20 

20.  0 

2B  09  77 

1315 

.3 

520 

0.B5 

19.5 

18  10  77 

0845 

.3 

565 

0.65 

18.0 

21  11  77 

1545 

.3 

530 

1  .20 

16.5 

14  12  77 

1015 

.3 

530 

0-95 

15.0 

MAXIMUM 

760 

S.00 

20.0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

556 

1  .54 

14.5 

MINIMUM 

400 

0.65 

6.  1 

NO    OF     SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  FOURTEEN  MILE  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  OUEEN  ELIZABETH  WAT 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   06-0061-001-02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


2S 

01 

77 

1130 

22 

02 

77 

1330 

15 

03 

77 

1115 

19 

04 

77 

1300 

24 

05 

77 

11  IS 

21 

06 

77 

11  IS 

27 

07 

77 

1  IDS 

24 

08 

77 

1330 

38 

09 

77 

T100 

18 

10 

77 

11  IS 

21 

11 

77 

1300 

14 

12 

77 

1400 

934 
STN   STN  SAMP   PJ      SAMPLE 
DI5T  BRC  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 

.3  26212 

.3  26231 

.3  26249 

.3  26267 

.3  262SS 

.3  26303 

.3  26321 

.3  26339 

.3  26357 

.3  26375 

.3  26393 

.3  26411 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( * ) 

M I N I  MUM 


901 
SCD 


2 
8 
B  6 

e 

5  7 
5  7 
5  7 
5  7 
7 
6 
8 
8 


MAJOR  8AS1N:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MCCRANEY  CREEK 

U.T.M.  17  O6O302O.O  4808225.0  4 


444 
FLOW  CF5 


80 
TOTAL 
COLIFOSM 
MF/100ML 


210. 
1000. 

100. 
1000. 

300. 
1400. 

300. 
39O0- 

300. 
1000. 
2100. 


3900. 
633.* 
100. 


81         84 
FECAL       M.F. 
C0L1FORM     ENTER. 


4. 

12 

4. 

108. 

114. 

178. 

108. 

228. 

B. 

56. 

160. 


228. 
42. 

4. 


10. 

60- 

12. 
220- 
118. 
362. 
320. 
436. 

2S. 
108. 
570. 


570. 
98." 
10. 


STORET    CODE: 

02 

004 

4390 

REGION    03 

MILEAGE 

2 

.40 

88 

aos 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

i 

j-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 
1  .0 

0.0 

12.0 

3.2 

5.5 

14.0 

2.2 

19   0 

15.0 

O.B 

24.0 

13.0 

0.8 

23.0 

to.o 

1  .0 

23.0 

11  .0 

2.0 

23.0 

12.0 

15.0 

9.0 

1  .4 

8.0 

15.0 

0.2 

7.0 

13.0 

0.2 

0.0 

13.0 

1  .6 

24.0 

15.0 

3.2 

13.4 

13.5 

1  .3 

0,0 

9.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP   DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1130 

22 

02 

77 

1330 

IS 

03 

77 

1115 

19 

04 

77 

1300 

24 

05 

77 

1115 

21 

06 

77 

1115 

27 

07 

77 

1145 

24 

08 

77 

1330 

28 

09 

77 

1100 

18 

10 

77 

1115 

21 

11 

77 

1300 

14 

12 

77 

1400 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KiIELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.006 

0.006 

0.22O 

0.002 

0.002 

3B2.0 

4.6 

0.  146 

0.068 

1  .340 

2.650 

0.060 

1  .  940 

1024.0 

1  .8 

0.  105 

0.04B 

0.276 

1  .  150 

0,047 

2.100 

270.0 

12.0 

0.020 

0.004 

O.OOB 

0.490 

0.005 

0 .  285 

446.0 

2.6 

0.020 

0.002 

0.026 

0.400 

0.002 

0.033 

587  .  0 

3.5 

0.023 

O.UOl 

0.044 

0.460 

D.002 

0.038 

694.0 

16.0 

0 .  046 

0.001 

0.016 

0.480 

0.004 

0.126 

801  .0 

14.0 

0.019 

0.006 

O.OOB 

0.340 

0.001 

0.005L 

520.0 

8.7 

0.154 

0.080 

0 . 00 1 L 

0.960 

0.033 

t  .690 

398.0 

12.0 

0.025 

0.003 

0 . 002  L 

0.500 

0.005 

0.9O0 

456.0 

1  .3 

0.054 

0..025 

0.004 

0.680 

0.008 

1  .690 

383.0 

4.8 

0.  196 

0.090 

0,074 

0.820 

0.014 

0.754 

301  .0 

51  .0 

0.  196 

0.090 

1  .340 

2.650 

0.060 

2.100 

1024.0 

51  .0 

0.068 

0.028 

0.1500 

0.763 

0.015 

0.797D 

521  .8 

11  .0 

0.007 

0.001 

0.001 

0.220 

0.001 

0.002 

270.0 

1  .3 

12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25   01 

77 

M30 

.3 

22    02 

77 

1330 

.3 

15    03 

77 

1115 

.3 

19   04 

77 

1300 

3 

24    05 

77 

1115 

.3 

21    06 

77 

1  1 15 

,3 

27    07 

77 

1145 

.3 

24    08 

77 

1330 

.3 

28   09 

77 

1100 

.3 

1B    10 

77 

1  1 15 

3 

21     11 

77 

1300 

.3 

14    12 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN 

I  *  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TUR8, 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

620 

3.00 

28.0 

16S0 

2.10 

365.0 

620 

17.00 

75.0 

720 

1  .70 

74.0 

930 

2.40 

13B.0 

1040 

4.00 

168.0 

1100 

4.50 

188.0 

700 

4.60 

120.0 

560 

30.00 

51  .0 

690 

3.60 

65.0 

600 

15.00 

47.0 

3B5 

43.00 

41  .5 

1650 

43.00 

365.0 

801 

10.91 

113.4 

365 

1  .70 

28.0 

NO  OF  SAMPLES 
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B.0.«./  5ITE:  FOURTEEN  MILE  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  UPPER  MIDDLE  ROAD 
STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MCCRANEY  CREEK 

U.T.M.  17  O600S75.0  4808490.0  4 


STATION  ID:   06-0061-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4390 


REGION  03 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


22 

02 

77 

1345 

15 

03 

77 

1100 

19 

04 

77 

1315 

24 

OS 

77 

1100 

21 

06 

77 

1100 

27 

07 

77 

1200 

24 

OB 

77 

1345 

28 

09 

77 

1  145 

'.8 

10 

T7 

1100 

21 

1  1 

77 

1315 

14 

12 

77 

1345 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


WAX  I MUM 

AVG  OR  GEO*  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
HO 


26232 

26250 
26268 
26236 
26304 
26322 
26340 
26358 
26376 
26394 
26412 


901        444         80         B1  84  B8 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.  PSEUD. 

COUFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/IOOML  MF/lOOML  MF/10QML 


IDO. 

10. 

L 

60. 

1900. 

10. 

40 

100. 

4. 

L 

12. 

600. 

30. 

206- 

1400. 

220. 

98. 

300. 

SB. 

42. 

600. 

32 

160. 

3900. 

204. 

472. 

4900 . 

260. 

4. 

32. 

40. 

1B0 

100. 

10. 

L 

190 

4900. 

260. 

472 

456.' 

37. 

•  D 

72 

32. 

4. 

4 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

6.0 
1B.0 
12.0 
17.0 
22  .  0 
20.0 
15.0 

7.0 


22.0 

11.3 

0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


12.0 

12.0 

15.0 

7.0 

7.0 

8.D 

10.0 

9.0 

120 

12.0 

12.0 


15.0 

10. s 

7.0 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

2.6 
2.2 
1.0 
1.2 
1  .6 
2.4 

1.6 

1.2 
0.4 
1.2 


2.6 
1.5 
0.4 


II 


1  1 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  02 

77 

1345 

3 

15  03 

77 

1  100 

.3 

19  04 

77 

1315 

.3 

24  OS 

77 

1100 

3 

21  06 

77 

1100 

3 

27  07 

77 

1200 

.3 

24  08 

77 

1345 

.3 

28  09 

77 

1145 

.3 

IB  10 

77 

1100 

3 

21  11 

77 

1315 

3 

14  12 

77 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<•> 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  1  19 

0.036 

0.400 

1  .750 

0.052 

2  .  300 

1018-0 

5.  7 

0.  105 

0.037 

0.16B 

1  .000 

0.039 

2.150 

348  .0 

24.0 

0.019 

0.001 

0.008 

0.490 

0.021 

1  .  170 

482.0 

3.6 

0  .  066 

0.020 

0.016 

0.340 

0.002 

O.OOS 

508.0 

6.6 

0.074 

0.013 

0  080 

0  460 

0.009 

0.086 

664.0 

28  0 

0.074 

0.002 

0.020 

0.620 

0.001 

0  007 

559.0 

43.0 

0.045 

0.002 

0.006 

0.530 

0.0O2 

0.00a 

690.0 

17.0 

0.  I4B 

0.082 

0.104 

1  .440 

0 .  04  1 

2.O10 

389.0 

33.0 

0.081 

0.004 

0.076 

0.900 

0.025 

1  .030 

391  .0 

4.9 

0.071 

0.037 

0.020 

0 .  660 

0.011 

2.010 

364.0 

7.0 

0.258 

0.086 

0.1  12 

0.880 

0.018 

0.954 

346.0 

113.0 

0.256 

0.086 

0.400 

1  .750 

0.052 

2.300 

101B.0 

113,0 

0.096 

0.029 

0-092 

0.825 

0.020 

1  .067 

541  .7 

24.8 

0.019 

0.001 

0.006 

0.340 

D.002 

0.007 

346.0 

2.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


22 

02 

77 

1345 

15 

03 

77 

1100 

19 

04 

77 

1315 

24 

05 

77 

1100 

21 

06 

77 

1100 

27 

07 

77 

1200 

24 

08 

77 

1345 

28 

09 

77 

1145 

16 

10 

77 

1 100 

21 

11 

77 

1315 

14 

12 

77 

1345 

.3 
.3 
.3 
-3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MC/L 

1700 

4.00 

38.5 

560 

22.00 

65.0 

760 

2.  20 

98.0 

810 

3.80 

80.0 

1380 

24.00 

275.0 

B40 

22.00 

80.0 

1100 

11  .00 

190.0 

520 

32.00 

43.5 

590 

5.20 

43.0 

545 

20.00 

38.5 

359 

71  .00 

39.0 

I  700 

71  .00 

275.0 

E33 

19.75 

90.0 

359 

2.20 

38.5 

208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


217 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OAKV1UE  CREEK 
HIGHWAY  2.  OAKVlLLE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  IK  I'l 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25 

01 

77 

1245 

23 

02 

77 

1315 

15 

03 

77 

1  130 

19 

04 

1245 

10 

OS 

7  7 

1430 

24 

05 

77 

1  130 

21 

06 

77 

1130 

29 

Of 

7  7 

1600 

20 

05 

1408 

I>7 

07 

77 

1130 

09 

05 

77 

1215 

24 

06 

77 

1315 

lb 

09 

77 

1045 

11 

10 

77 

1245 

IB 

10 

77 

1  130 

21 

1 1 

77 

1245 

28 

11 

77 

1308 

1  4 

ta 

77 

1430 

16 

12 

77 

1120 

25  01 

77 

1245 

3 

22  02 

77 

1315 

.3 

15  03 

77 

1130 

3 

19  04 

77 

1245 

3 

10  05 

77 

1430 

.3 

24  05 

77 

1130 

.3 

21  06 

77 

1130 

.3 

29  06 

77 

1600 

.3 

20  07 

77 

1408 

.3 

27  07 

77 

1130 

3 

09  08 

7  7 

1215 

.3 

24  08 

77 

1315 

3 

28  09 

77 

1045 

3 

1  1  10 

77 

1245 

.3 

18  10 

7  7 

1130 

3 

21  11 

77 

1245 

.3 

29  11 

7  7 

1308 

.3 

14  12 

77 

1430 

.3 

16  12 

7' 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

WIN 1  MUM 

STATION 

ID:   06-0063-001 -02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  OAKVILLE  CREEK 

4340 

LONG 

U.  T.M 

17  0607500.0  4810600.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

OISS. 

5-DAY 

KO 

CO  LI  FORM 

COll FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

800 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

26210 

a 

410. 

90. 

40. 

0.0 

15.0 

2.4 

26229 

4 

970. 

236. 

160. 

0.0 

14.0 

1  .2 

26247 

6  8 

9300. 

600. 

250. 

7.0 

13.0 

2.0 

26265 

8 

17000. 

520. 

180. 

14.0 

14.0 

1  .0 

25503 

6 

400. 

12. 

12. 

12.6 

9  4 

1  .0 

26263 

g 

1 500 . 

90. 

28. 

21.0 

8.0 

1  .4 

26301 

a 

600. 

180. 

64. 

17. D 

9.0 

1  .5 

25613 

6 

55000 . 

1 500 .   G 

200. 

20.2 

8.4 

2.6 

25672 

6 

51000. 

490. 

10.   L 

27.5 

8.3 

1  .4 

26319 

e 

52000 . 

530 . 

28. 

14.0 

10.0 

0.6 

25684 

6 

46000. 

6000. 

2500 

24.9 

6.3 

3.0 

26337 

a 

1700. 

620. 

144. 

16.5 

S.O 

26355 

8 

7200. 

810. 

550. 

15.0 

10.0 

2  2 

25787 

6  9 

30000. 

780. 

24B. 

10.0 

1  1.6 

1  .4 

26373 

a 

1500. 

BO. 

300.   6 

B.O 

1  1  .0 

0.5 

26391 

B 

2800. 

120. 

30. 

5.0 

1  l  .0 

0.6 

25955 

G 

500. 

200. 

200. 

0.0 

104 

0.6 

26409 

4 

8800. 

940. 

BIO. 

0.0 

12.0 

2.0 

26955 

4 

23000. 

160. 

2500. 

0.0 

1  .0 

1 

55000 . 

6000. 

2500. 

27.5 

15.0 

3  0 

5057." 

317.'  U 

140.-  E 

11.2 

10.6 

1  .5 

400. 

12. 

10. 

0.0 

6.3 

0.5 

19 

19 

19 

ig 

16 

18 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

calcul 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SDL  I DS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MO/L 

0.051 

0.029 

0.  180 

0  500 

0.006 

0  520 

252.0 

9.5 

0.055 

0.023 

0.  122 

0.490 

0.005 

0.665 

259  0 

3.3 

0.  130 

0.042 

0.206 

0.950 

0.031 

1  .7S0 

321  .0 

59.0 

0.060 

0.045 

0.042 

0.540 

0.019 

0.381 

362.0 

8.2 

0.058 

0.012 

0.030 

0.330 

0.010 

0.  120 

362.0 

15.0 

347 

0.082 

0.C28 

O.0B8 

0.700 

0.006 

0.154 

346.0 

15.0 

0.  132 

0  069 

0.  136 

0.900 

0-006 

0.  169 

328.0 

T5.0 

0.  122 

0.041 

0.074 

0.700 

0.007 

0  138 

353.0 

20.0 

333 

0.067 

0.004 

0.002 

0.530 

0.007 

0.  133 

321  .0 

13.0 

308 

0  040 

0.011 

0  078 

0.420 

0.O06 

0.209 

285  0 

8.5 

0.410 

0.300 

0.  140 

1  .200 

O.OBO 

0.645 

465  0 

80.0 

385 

0.062 

0.025 

0.02B 

0.440 

0.012 

0.333 

375  0 

17.0 

0.  172 

0.081 

0.080 

1  .020 

0.032 

1  .090 

365.0 

35.0 

0.  139 

0.078 

0.044 

3.050 

0.025 

0.935 

353.0 

23.0 

330 

0.047 

0.017 

0.DO2L 

0.480 

o.on 

0.414 

391  .0 

6.9 

0.060 

0  030 

0  052 

0 .  600 

0.012 

0.885 

377.0 

9.0 

0  .  0B9 

0.029 

0.03B 

0.52 

0.007 

0.620 

465. 

60. 

405 

0.126 

0.061 

0.284 

0.860 

0.018 

0.734 

437.0 

31  .0 

0.174 

0.061 

0.119 

0.B4 

0.016 

1  .03 

315. 

48. 

307 

0.410 

0.300 

0.2B4 

3.050 

0.080 

1  .780 

465.0 

80.0 

405 

0.110 

0.053 

0.093D 

0.793 

0.017 

0.577 

355.4 

25.1 

345 

0.040 

0.004 

0.002 

0.330 

0.005 

0.120 

252.0 

3.3 

307 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ, 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

TV 

1245 

3 

22  02 

77 

1315 

.3 

15  03 

77 

1130 

3 

19  04 

77 

1245 

3 

10  05 

77 

1430 

3 

24  05 

7  7 

1  130 

3 

21  06 

77 

1130 

.3 

29  06 

77 

1600 

i 

20  07 

7  7 

1408 

3 

27  07 

77 

11  3D 

3 

09  08 

77 

1215 

3 

24  08 

77 

1315 

.3 

28  09 

77 

1045 

3 

11  10 

77 

1245 

3 

18  10 

77 

1  130 

3 

21  1  1 

77 

1245 

■3 

29  1  1 

77 

1308 

.3 

14  12 

77 

1430 

3 

16  12 

7  7 

1120 

■  S 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mn 

1  '  1 

'MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

U'MHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

420 

S.OO 

36.5 

430 

2.10 

46.5 

450 

40.00 

36.5 

570 

4.70 

43.5 

550 

8.20 

38.5 

35.5 

0.20 

530 

2.20 

SI  .0 

4  90 

9,00 

47.0 

500 

12.00 

47.5 

34.5 

1  .20 

4  80 

6.20 

49.5 

35. S 

0.75 

420 

6.  10 

32.5 

470 

190.00 

63.0 

36.5 

1  .  ao 

540 

17.00 

63.0 

485 

40.  00 

33.5 

505 

35.00 

30.5 

41  .0 

3.55 

595 

7.80 

41  .0 

590 

15  00 

38.5 

645 

2!  . 

54. 

41  .0 

2.20 

685 

32.00 

B8.0 

47S 

43. 

45.0 

39.5 

2.50 

685 

1 90 . 00 

88.0 

41  .0 

3  55 

518 

26.12 

46.6 

37.6 

1  .74 

420 

2.  10 

30.5 

34.5 

0.20 

206 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

8.28 
8.41 

O.B40 
0.500 

1  .01 
1  .OL 

7.91 

1  3 . 000 

1  0 

7.99 

2.300 

1  .OL 

8.35 

1  .68 

1  . 

8.03 

2.55 

5. 

8.67 
8.23 
7.91 

13  ,000 
3.080 
0.500 

5. 
1  .90 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


218 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    01  ST  8RG  OEPTH 
FEET       MTRS 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


66 

67 

BE 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41         361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


25  01 

77 

1245 

.3 

22  02 

77 

1315 

.3 

15  03 

7? 

1130 

.3 

19  04 

77 

1245 

.3 

10  05 

77 

1430 

.3 

24  05 

77 

1130 

.3 

21  06 

7T 

1130 

.3 

29  06 

77 

1600 

3 

20  07 

77 

1408 

.3 

27  07 

77 

1130 

.3 

09  OS 

77 

1215 

.3 

24  08 

77 

1315 

.3 

26  09 

77 

1045 

.3 

1  1  10 

77 

1245 

3 

1B  10 

77 

1 130 

.3 

21  11 

77 

I24S 

.3 

29  11 

77 

130S 

.3 

14  12 

77 

1430 

.3 

16  12 

77 

1120 

3 

MAX  1  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(•) 

M I N ] MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


10  05  77 

1430 

3 

0.020 

29  06  77 

1600 

.3 

0.040 

09  08  77 

1215 

3 

0.030 

II  10  77 

1245 

.3 

0.030L 

29  II  77 

1308 

.3 

CIS 

MAXIMUM 

0.15 

AVG 

OR  GEOM  MN 

CI 

0.0540 

MINIMUM 

0.020 

13 

8 

13 

e 
3 

7 

221 

TOTAL 

ROMIUM 

MG/l 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 

MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

O.OSO 
0.020L 
0.020 
0.020L 
0.02  L 

0.020 
O.OlOL 
0.030 
0.020 
0.01  L 

O.OlOL 
0.020 
0.030L 
0.030L 
0.02  L 

0.010L 
0.020L 
0.005L 
0.005L 
O.OOSL 

0.020 
0.020 
0.  140 
C.100 
0.01 

o.oso 

0.0260 
0.020 

0.030 

0.0160 

0.010 

0.030 
0.0220 

o.oio 

0.020 
0 . 0090 
0.005 

0.  140 
0.058 
0.01 

20 
29 


32 
23 


39 

2B 
20 


0.001 
0.002 
0.006 
0.001 
0.001 


0.006 

o .  oo: 

0.001 


60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                HG/L 

O.OBO 
0.020L 
0.030 
0.0  JOi. 
0.02    L 


0.080 

0.0340 

0.020 


NO   OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OAKVILLE    CREEK 

SIDE     ROAD     10    MILTON 

RIVER         FLOW   GAUGE    FED   02HB005 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
OAKVILLE    CREEK 


U.T.M.     17    0591BSO.O    4817300.0    4 


STATION  ID:   06-0063-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4340 

REGION  03  MILEAGE    14.8 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTSS 


25  01 

77 

1400 

.3 

22  02 

77 

1  100 

.3 

15  03 

77 

1300 

.3 

19  04 

77 

1100 

.3 

24  05 

77 

1300 

3 

21  06 

77 

1200 

.a 

27  07 

77 

1345 

.3 

24  08 

7  7 

1215 

.3 

2B  09 

77 

1245 

.3 

1B  10 

77 

1245 

.3 

21  11 

77 

1115 

.3 

14  12 

77 

1545 

.3 

MAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•  1 

M 1 N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


26207 
26226 
26244 
26262 
2E2B0 
26298 
26316 
26334 
26352 
26370 
263BB 
26406 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


10.90 

I  1  ,80 
261  .00 

32.  BO 
16.80 
23.20 

II  .90 
24.80 

14 t .00 
55.80 
50.40 


60 
TOTAL 
C0L1F0SM 
MF/100ML 


76. 

74000 . 

6300. 

10000E+2 

8000. 

900- 

14400. 

1500. 

1500. 

BOO. 


110  00    7BD0 . 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


6800. 

32. 

1000. 

2B0. 

20. 

260. 

240. 

10. 

10. 


26000. 


B4  BB 

M.F.  PSEUO. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


4. 

162. 

34. 

1000 

8. 

28. 

420. 

320. 

10. 

10. 


1500. 


261 .00 

10000Et2 

26000 . 

1500 

62-53 

5817.- 

149. •  D 

66 

10.90 

78. 

4. 

4 

BOS 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1.0 

3.0 

6.0 
15.0 
22.0 
18.0 
21  .5 
1B.0 
15.0 

9.0 

7.5 

0.0 


22.0 

11.3 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.0 
14.0 
12.0 
12.0 

8.0 

6.0 
10.0 

B.O 

8.0 
11.0 
11  .0 
13.0 


14.0 

to. 6 

6.0 


S-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .6 
3.0 
2.B 
2.0 
23.0 
0.6 
4.2 

2.0 
1  .0 
2.2 

3.6 


23.0 
4.2 
0.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1400 

.3 

22  02 

77 

1100 

.3 

15  03 

77 

1300 

.3 

19  04 

77 

1100 

.3 

24  05 

77 

1300 

.3 

21  06 

77 

1200 

3 

27  07 

77 

1345 

.3 

24  OB 

77 

1215 

3 

28  09 

77 

1245 

.3 

IB  10 

77 

1245 

.3 

21  11 

77 

111S 

.3 

14  12 

77 

1545 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

C  > 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .  140 

1  .  120 

3.  120 

3.600 

0,086, 

1  .  920 

596.0 

30.0 

1  ,200 

0.700 

3.400 

5,  150 

0.071 

1  .730 

570.0 

13.0 

0.124 

0.  046 

0.  126 

0.820 

O.O'O 

0  720 

323.0 

47.0 

0.385 

O.305 

0.750 

1  .430 

0.033 

0  932 

504.0 

91  ,0 

2  .200 

1  .  150 

4.250 

10.400 

0  160 

0.670 

513.0 

BOO 

0.530 

0  4B0 

1  .  170 

1  830 

0.090 

0.580 

41B.0 

I0.0 

0.206 

0.150 

1  .360 

1  .900 

0.2B0 

1  .620 

484  0 

9.2 

0.453 

0.  105 

1  .250 

2.280 

0.  190 

0.910 

74B.0 

280,0 

1  .320 

0.017 

0.  162 

1  .260 

0.030 

0.390 

1115.0 

767.0 

0  118 

0.051 

0.094 

1.030 

0.026 

0.394 

441  .0 

41  .0 

0.260 

0.149 

1  ,080 

1  .790 

0.060 

0.805 

522.0 

69.0 

0.172 

0.084 

0.336 

1  .000 

0.022 

0.730 

413.0 

3B  0 

2.200 

1.150 

4.250 

10.400 

0.280 

1  .920 

1  115.0 

787  0 

0.676 

0.363 

1  .426 

2.708 

0.088 

0.950 

553.9 

124.6 

0.  1  IB 

0.017 

0.094 

0.820 

0.010 

0.390 

323.0 

9.2 

NO  OF  SAMPLES 


12 


219 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SIMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET        MTBS 


35  01  77 

33  02  7  7 
IS  03  7  7 
19  04  77 
24  05  77 
21  06  77 
37  07  77 
24  06  77 
2B  09  77 
IB  10  77 
21  11  77 
14  13  77 


1400 
1  100 
1300 
1100 
1300 
1203 
1345 
1315 
1345 
1345 
1115 
1545 


3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


.3 
1 


VAX1MUM 

AVC  OR  GEOM  MN  (  - | 

Pit  I N I  MUM 


14 
COND. 

16 

TURB 

66 

Chloride 

59 
SULPHATE 

280 
P.EACT1VE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 
PH 

208 
TOTAL 

25 
PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

I  RON 

UG/l 

UWHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

9B0 

B.60 

105.0 

920 

7.00 

105  0 

■325 

17  00 

25.5 

670 

42.00 

52.0 

BSO 

26.00 

87,5 

690 

4.60 

55.0 

750 

2.30 

73. 0 

710 

180.00 

75-0 

540 

270.00 

36.0 

620 

24.00 

39.5 

740 

51  .00 

70.0 

525 

28.00 

64.0 

990 

270.00 

105.0 

710 

55.04 

65.6 

425 

2.30 

25.5 

NO  OF  SAMPLES 


S.O.M./  SITE:  MIDDLE  OAKVILLE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY-25  1.8  MILES  SOUTH  OF  SCOTCH  BLOCH 


STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YS  LMT 


STN   5TN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01 

77 

0930 

3 

22  02 

77 

1000 

.3 

15  03 

77 

1515 

.3 

19  04 

77 

0930 

.3 

24  05 

77 

11  15 

.3 

21  06 

77 

094S 

3 

27  07 

77 

1  145 

.3 

34  08 

77 

1045 

.3 

28  09 

77 

0950 

3 

IS  10 

77 

1345 

.3 

21  11 

77 

0930 

3 

14  12 

77 

161S 

.3 

YAK] MUM 

AVG  Of) 

GEOM  MN 

1  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTS5 


25  01 

77 

0930 

.3 

22  02 

77 

1000 

.3 

15  03 

77 

1515 

3 

19  04 

77 

0930 

.3 

24  05 

77 

1115 

3 

21  06 

77 

0945 

.3 

37  07 

77 

1  T45 

.3 

24  08 

77 

1045 

3 

28  09 

77 

0950 

3 

18  10 

77 

1345 

.3 

21  11 

77 

0930 

.3 

14  12 

77 

1615 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OAKVtLLE  CREEK 


STATION  ID:   06-0063-003-02 

STORET  CODE;  02 
004 
4340 


LONG 

U 

T.M. 

17  0585800.0  4B32350 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

26.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

SD5 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 
BOO 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTEP.. 

MPA 

TEMP. 

D2 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

MF/10OML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

26203 
26223 
26241 

4 
4 
6  8 

130. 

30. 

1700. 

3         L 

2.   L 
44. 

2 

2 
78 

I 

0.0 
0.0 
4  0 

7.0 
13.0 
13.0 

1  .8 

0-6 

2-4 

26259 

8 

130. 

2.   L 

6 

8  5 

130 

0.8 
0.6 
0  .  6 

26277 
2C295 

8 

8 

1400. 
400. 

144. 
200. 

18 
•0 

15.0 
V7.0 

6.0 

6.0 

263'3 

8 

390- 

123. 

156 

20.0 

80 

1  4 

26331 

S 

650. 

100. 

180 

17.0 

a  .0 

1  .8 
0.8 
0.4 
0.2 

26349 

B 

2200. 

324. 

432 

14.5 

8.0 

36367 
263B5 

B  • 

8 

410. 
1  100. 

20. 

6. 
30. 

9.0 
5.0 

11.0 
1  1  .0 

26403 

a 

270. 

16. 

368. 

1  .0 

12.0 

2200. 

324. 

432. 

30.0 

13.0 

2.4 

1  .0 

433.* 

28-  D 

34-'  D 

9  3 

9.7 

30. 

2. 

3. 

o  o 

6.0 

0.2 

13 

13 

12 

12 

13 

II 

33 

34 

19 

20 

2.1 

72 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  I  OS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.001 

0 

062 

0.420 

0.007 

1  .690 

3940 

6.3 

0.015 

0-001 

0 

074 

0.380 

0.006 

9.000 

429.0 

5.0 

0.  125 

0.04  1 

0 

156 

0.9OO 

0.022 

1  .480 

277.0 

49  0 

0.029 

0.003 

0 

006 

0.420 

0.008 

0.772 

300.0 

13.0 

0  014 

0.001 

o 

032 

0 .  500 

0.012 

0.713 

399.0 

9.0 

0.028 

0.003 

0 

01B 

0.440 

O.OIS 

0  582 

321  0 

13.0 

0.049 

0.002 

0 

022 

0.720 

0.006 

0.399 

336.0 

27.0 

0.023 

0.002 

0 

002 

0.4  70 

0.004 

0.276 

330.0 

14.0 

0.093 

0.035 

0 

096 

1  .290 

0.017 

0.363 

309.0 

24.0 

0.035 

0.003 

0 

004 

0  470 

0.004 

0.436 

344,  D 

8.5 

0.031 

0.006 

0 

014 

0.4B0 

D.006 

0.627 

346.0 

7.9 

0  035 

0.014 

0 

00  B 

0.410 

0.005 

Q9S1 

336.0 

5.6 

0.  125 

0.041 

0 

.156 

1  .290 

0.022 

9.000 

429.0 

49.0 

0.041 

0.009 

0 

.041 

0.S75 

0.010 

1  .441 

343.4 

15.1 

0.013 

0.001 

0 

.002 

0.380 

0.004 

0 

376 

277.0 

5.0 

NO  OF  SAMPLE5 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

0930 

22 

02 

77 

1000 

15 

03 

77 

151  S 

19 

04 

77 

0930 

24 

05 

77 

11  15 

21 

06 

77 

0945 

37 

07 

77 

1  145 

34 

OS 

77 

1045 

28 

09 

77 

0950 

18 

10 

77 

1345 

21 

11 

77 

0930 

14 

12 

77 

1615 

VAX : MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

640 

4  40 

26.5 

660 

3.00 

29  0 

350 

42.00 

15.5 

470 

6.  10 

20.0 

620 

4  20 

23.0 

522 

6.60 

23.5 

480 

BSO 

25.5 

475 

7.20 

2S.5 

440 

16  00 

25.5 

530 

7.80 

22.5 

550 

6.70 

24.0 

550 

5.70 

26.  S 

660 

42.00 

29.0 

524 

9.6B 

24  2 

350 

3.0J 

15.5 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 
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BOW/  SITE:  MIDDLE  OAKVILLE  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  AT  OAM  SCOTCH  BLOCK  RESERVOIR 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OAKVILLE  CREEK 


U.T.M. 


17  0564850.0  '823600.0  4 


STATION  ID:   06-0063-005-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4340 


REGION  03 


MILEAGE    27.90 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1030 

.3 

22  02 

77 

1030 

.3 

15  03 

77 

1445 

.3 

19  04 

77 

1000 

.3 

24  05 

77 

1  130 

.3 

21  06 

M 

1  100 

.3 

27  07 

77 

1245 

.3 

24  OB 

77 

1  100 

.3 

23  09 

77 

1015 

3 

IB  10 

77 

1330 

.3 

21  11 

77 

0945 

.3 

14  12 

77 

1630 

,3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

t"l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAUP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BH3  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1030 

3 

22  02 

77 

1030 

.3 

15  03 

77 

1045 

.3 

19  04 

77 

1000 

.3 

24  OS 

77 

1130 

.3 

21  06 

77 

1  100 

.3 

27  07 

77 

1245 

3 

24  08 

77 

1  100 

.3 

28  09 

77 

1015 

.3 

IB  10 

77 

1330 

3 

21  11 

77 

0945 

.3 

14  12 

77 

1630 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1030 

.3 

2  2  02  7  7 

1030 

.3 

15  03  77 

1445 

.3 

19  04  77 

1000 

.3 

24  05  77 

1  130 

.3 

21  06  77 

1100 

.3 

27  07  77 

1245 

.3 

24  08  77 

1100 

.3 

28  09  77 

1015 

.3 

18  10  77 

1330 

.3 

21  11  77 

0945 

3 

14  12  77 

1630 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


26204 
26224 
26242 
26260 
26278 
26296 
26314 
26332 
26350 
26368 
26386 
26404 


901 
SCO 


444 
FLOW    CFS 


13 


8 
8   6 

a 

8 

6 
8 
8 
8 
8 
8 


BO 
TOTAL 
COLIfORM 
MF/lOOML 

120. 

44. 
1500. 

20. 
100. 
100.       L 

16. 

76. 

2100. 

400. 

BOO. 

120. 


2100. 
152.' 
16. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

8 

2 
32. 

2.       L 

2. 

3. 

2. 

2.        L 
244. 
20. 
20. 

a. 


244. 
7.  •    D 
2. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


2 
2 
118 
2 
2 

4 

6 

12 
242 

10 
108 

52 


242. 
12. 

3. 


12 


12 


12 


12 


12 


12 


12 


BH5 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


12. 
17. 

22. 

19. 

15.0 
7.5 
4.5 
1  .0 


22.5 
9.5 
1  .0 


12 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KOELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.017 

0.001 

O.OBO 

0.500 

0.012 

1  290 

385.0 

4.6 

0.019 

0.001 

0.094 

0.460 

O.OOB 

2.050 

407  .0 

7  .  D 

0.  125 

0.042 

0.  168 

0.80O 

0.022 

1  .450 

264.0 

40.0 

0  .028 

0.003 

0.032 

0.4  70 

0.011 

0.879 

293.0 

14.0 

0.020 

0.002 

0.122 

0.530 

0.019 

0.666 

320.0 

7.0 

0  ,  021 

0.005 

0.164 

0.610 

0.023 

0  487 

320.0 

5  .  1 

0.032 

0.002 

0.062 

0.560 

0.022 

0.378 

312  .0 

16.0 

0.019 

0.001 

0  024 

0.490 

0.010 

0.255 

313.0 

11.0 

0.063 

O.Ol  1 

0.  136 

0.920 

0.017 

0.363 

2900 

7  .8 

0  .030 

0.004 

0.002L 

0.S30 

0.005 

0.4B5 

347.0 

14.0 

0.016 

0.009 

0.042 

0.380 

0.007 

0.640 

342.0 

6.0 

0.028 

0.012 

0.040 

0.410 

0.006 

1  .080 

335  0 

4.7 

0.  125 

0.042 

0.168 

0.920 

0.023 

2.O50 

407.0 

40.0 

0.  035 

o.ooe 

0.0810 

0.555 

0.014 

0.835 

327.3 

1  1  .4 

0.016 

0.001 

0.002 

0.380 

0.005 

0.255 

264.0 

4  .6 

3 
01  S5. 
02 
MG/L 

5.0 
11.0 

13.0 
13.0 

8-0 

9.0 

8.0 

9.0 

8.0 
11  .0 
100 
11.0 


13.0 
9.7 
5.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 

1  .0 
2.8 
1  .0 
0.8 
1  .0 
0.8 

1.6 
0.4 
0.6 
0-2 


2.B 
1.0 
0.2 


12  1' 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIOS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


14  16        56        59       280 

COND.  TUR8.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

250  FORMAZIN      MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                  "G/L    SI  MC/L 


640 

S.20 

640 

3.00 

345 

42.00 

470 

1  1  .00 

520 

2.20 

495 

4.60 

475 

4.00 

445 

5.20 

435 

14.00 

530 

13.00 

535 

7.40 

540 

5.90 

640 

42.00 

506 

9.79 

345 

2.20 

25 

5 

26 

0 

15 

0 

20 

0 

22 

5 

22 

5 

25 

0 

25 

5 

25 

0 

22 

5 

23 

0 

21 

0 

26 

.0 

22 

.8 

15 

.0 

95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 
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S.O.I./  SITE:  MIDDLE  OA^VILLE  CREEK 


SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AT  FOURTH  CONCESSION  ROAD  T»p  OF  ESOUESING 


MAJOR  BIS  IN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OAKVILLE  CREEK 


U.T.M.  17  0585450-0  4B26700.0  4 


STATION    ID:       06-0063-007-02 


STORET    CODE:    03 
004 


REGION  03 


MILEAGE    29.80 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY 

MO 

l» 

LMT 

26 

01 

77 

II  00 

22 

02 

77 

1045 

'5 

03 

77 

1500 

'9 

04 

77 

1015 

24 

05 

77 

1230 

21 

06 

77 

0930 

27 

07 

77 

13IS 

24 

08 

77 

1  1  15 

28 

09 

77 

1030 

IB 

to 

77 

1315 

21 

1  T 

77 

1000 

14 

12 

77 

1645 

STN   STN  SAMP 
DIST  6RG  DEPTH 
FEET        MTR5 

.3 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1  100 

.3 

22  02 

77 

1045 

.3 

IS  03 

77 

1500 

.3 

19  04 

77 

1015 

.3 

24  05 

77 

1230 

3 

21  06 

77 

0930 

.3 

27  07 

77 

1315 

.3 

24  OB 

77 

1115 

.3 

28  09 

77 

1030 

.3 

ta  to 

77 

1315 

.3 

21  11 

77 

1000 

.3 

14  12 

77 

1645 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  .1 

MINIMUM 

934 

901 

444 

60 

81 

84 

n 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO* 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MO 

CO  L I F  OR" 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

26205 

290. 

56 

2 

0.0 

5.0 

1  .4 

26225 

B 

130. 

30. 

2 

1.0 

130 

1  .0 

26243 

8  6 

180. 

6. 

8 

9.0 

1  1  .0 

2.0 

26261 

a 

1700. 

46. 

16 

12.0 

12.0 

OB 

26279 

a 

6300. 

260. 

94 

21  .0 

5.0 

1  .0 

26297 

8 

1300. 

300. 

58 

14.0 

6.0 

3.0 

26315 

5  7 

900. 

24. 

44 

18.5 

12.0 

O.B 

26333 

5  7 

9000. 

2600. 

300 

L 

IS.O 

26351 

B 

2300. 

248. 

230 

13.0 

8.0 

0.8 

26369 

7 

3400. 

B 

IB 

8.0 

12.0 

0.2 

2E3S7 

B 

1900. 

168. 

128 

6.0 

9.0 

0.4 

26405 

8 

900. 

232. 

272 

0.0 

11.0 

0.2 

9000. 

2600. 

300. 

21  .0 

13.0 

3.0 

1214. * 

66.- 

36.*  D 

9.B 

9.5 

1  .  1 

130. 

6. 

2. 

0.0 

5.0 

0.2 

12 

12 

12 

12 

1  1 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.019 

0 

005 

0 

046 

0.220 

0.016 

4.180 

414  0 

7.7 

0.023 

0 

006 

0 

042 

0.230 

0.010 

3  590 

430  0 

6.0 

0.070 

□ 

014 

0 

104 

0.690 

0  038 

1  .480 

291  0 

26  0 

0.019 

0 

002 

0 

012 

0.340 

0.010 

1  .89D 

364.0 

5.5 

0.020 

0 

001 

0 

042 

0.450 

0.022 

3.720 

412.0 

10.0 

0.020 

0 

002 

0 

02B 

0.400 

0.012 

0.398 

376.0 

11  .0 

0.015 

0 

001 

0 

008 

0.340 

0.020 

5.480 

375.0 

4.  1 

0.017 

0 

001 

0 

008 

0.440 

O.Ol  1 

1  .980 

389.0 

11  .0 

0.045 

0 

050 

0 

002 

0.7B0 

0.007 

0.818 

346.0 

9.3 

0.009 

0 

001 

0 

002  L 

0.350 

0.005 

1  .480 

391  .0 

2.7 

0.026 

0 

006 

0 

006 

0.470 

0.004 

0.931 

359.0 

3.6 

0.047 

0 

017 

0 

026 

0.360 

0.007 

0.953 

312.0 

13.0 

0.070 

0 

050 

0 

104 

0.780 

0.038 

5.480 

430.0 

26.0 

0.028 

0 

009 

0 

027D 

0.423 

0.014 

2.242 

371  .6 

9.2 

0.009 

0 

00« 

0 

002 

0.220 

0.004 

0 

398 

291  .0 

2.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTH5 


.3 
3 
3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

1  too 

22 

02 

77 

1045 

15 

03 

77 

1500 

19 

04 

77 

1015 

24 

05 

77 

1230 

21 

06 

77 

0930 

27 

07 

77 

1315 

24 

08 

77 

11  15 

2B 

09 

77 

1030 

IB 

10 

77 

1315 

21 

1  1 

77 

1000 

14 

12 

77 

1645 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  • ) 

MINIMUM 


in 

16 

56 

COND. 

TURB. 

chloride 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

650 

4.50 

17.5 

680 

4.40 

19.5 

445 

16. OD 

12.5 

590 

3.10 

1B.5 

620 

6.20 

16.5 

590 

7.40 

1B.0 

680 

1  .90 

23.0 

550 

9.00 

21.5 

520 

7.00 

17.5 

590 

2.80 

16.5 

550 

4.10 

15.0 

479 

8.60 

14.0 

6B0 

16.00 

23.0 

570 

6.35 

17.5 

445 

1  .90 

12.5 

59        2B0         95 

SULPHATE   REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAVPLES 


222 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


OAKVILLE  CREEK 

AT  COUNTY  ROAD  9  HILTON  FALLS 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   Q6-OOS3-008-02 


25  01 

77 

1530 

.3 

32  03 

77 

0845 

.3 

15  03 

77 

1550 

.a 

19  04 

77 

0330 

.3 

24  05 

77 

0945 

-3 

21  06 

77 

1345 

3 

27  07 

77 

0915 

3 

24  08 

77 

1010 

.3 

38  09 

77 

0930 

.3 

1B  10 

77 

0830 

.3 

21  11 

77 

0815 

3 

14  12 

77 

0900 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

i  •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRC  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01 

77 

1530 

3 

23  02 

77 

0645 

.3 

IS  03 

77 

1550 

.3 

19  04 

77 

0830 

.3 

24  05 

77 

0945 

3 

21  06 

77 

1245 

.3 

27  07 

77 

0915 

-3 

24  08 

77 

1010 

.3 

28  09 

77 

0930 

3 

18  10 

77 

0830 

3 

21  11 

77 

0815 

3 

14  12 

77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

(") 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


26200 
26220 
3623B 
2625S 
26274 
26292 
26310 
26323 
26346 
26364 
26363 
26400 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  OAKVILLE  CHEEK 

U.T.M.  17  0584200.0  4817500 


901 
SCO 


444 

FLO*  cfs 


s 

8  6 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

190. 
40. 

400. 

130. 

500. 

120. 
4400. 

300. 

290. 
51D0. 

900. 

100. 


5100. 

3S6. 

40. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

2. 

18. 
4 

46. 
46. 

15B. 
20. 
20. 

4. 


158. 
12.  ' 

2 


STORIT  CODE: 

02 

006 

4340 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

20 

20 

84 

B8 

805 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

60D 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2. 

0.5 

13.0 

2.0 

2.   L 

0.5 

120 

0.2 

28. 

3.5 

13.0 

0.6 

3. 

6.5 

14.0 

1  .0 

42. 

12.0 

B.O 

1.0 

86. 

18.5 

7.0 

1  .2 

300.  a 

18.0 

7.0 

1  .2 

420. 

17.0 

8.0 

16. 

14.5 

8.0 

1  .0 

4.   L 

9.0 

11  .0 

0.8 

60. 

8.0 

9.0 

0.4 

20. 

1  .5 

1  1.0 

0.4 

420. 

18.5 

14.0 

2.0 

21  *  E 

9.1 

10.1 

0.9 

2. 

0.5 

7.0 

0.2 

12 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOL  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.008 

0.032 

0.350 

0,004 

0.265 

407.0 

2.2 

0.015 

0.004 

0.024 

0.300 

0.002 

0.318 

468  0 

4.6 

0.029 

0.004 

0.116 

0.510 

O.OOB 

0.552 

306.0 

7.6 

0.019 

0.001 

0.056 

0.400 

0.013 

0  377 

1 83  . 0 

3.6 

0.012 

0.001 

0.002 

0.330 

0.003 

0.  197 

329.0 

6.4 

0.034 

0.004 

0.018 

0.410 

0.003 

0.033 

329.0 

11.0 

0.034 

0.001 

0,  138 

0.980 

0.004 

0.031 

336.0 

13.0 

0.015 

0.001 

0.010 

0.390 

0.002 

0.018 

333.0 

4.3 

0.026 

0.003 

0.006 

0 .  530 

0.003 

0.057 

335-0 

3.7 

0.025 

0.002 

0.008 

0.540 

0.002 

0.013 

335.0 

4.8 

0.033 

o.ooa 

0.02B 

0.380 

0.007 

0.737 

386.0 

4.5 

0.010 

0.003 

o.ooa 

0.340 

0.003 

0.185 

337.0 

0.8 

0.034 

0.008 

0.  13B 

0.980 

0.013 

0.737 

468.0 

13.0 

0.021 

0.003 

0.037 

0.454 

0.004 

0.232 

340.3 

5.5 

0.010 

0.001 

0.002 

0.300 

0.002 

O.013 

183.0 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


25  01 

77 

1530 

.3 

22  02 

77 

0B45 

,3 

15  03 

77 

1550 

.3 

19  04 

77 

0830 

■3 

24  05 

77 

0945 

.3 

31  06 

77 

1245 

.3 

27  07 

77 

0915 

-3 

24  08 

77 

1010 

.3 

28  09 

77 

0930 

.3 

IB  10 

77 

0830 

.3 

21  11 

77 

0815 

3 

14  12 

77 

0900 

.3 

VAX | MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  '  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

308 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOHMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

670 

1  .  30 

43.5 

700 

3.40 

45.5 

510 

5.20 

20.5 

275 

1  .60 

15.5 

520 

2.50 

20.0 

490 

5.00 

17.5 

500 

3.50 

19.0 

475 

2.00 

19.0 

4S5 

2.30 

22.0 

501 

2.40 

17,5 

6I0 

3.50 

21  .5 

530 

1  .20 

17. S 

700 

5.  30 

45.5 

533 
275 

2.74 
1  .20 

23.3 
15.5 

NO  OF  SAUPLE5 


223 


B.O.*./  SITE:  OAKV1LLE  CREEK 

SAMPLE  POINT;  AT  COUNTY  ROAD  28  UPSTREAM  OF  MILTON 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OAKVILLE  CREEK 


STATION  ID:   06 • 0063-009 -02 

STORET  CODE:  02 
006 
4340 


U.T.M.  17  0586400.0  48 | 6200. o  4 


REGION  03 


MILEAGE    20.60 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MISS 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

7? 

1500 

as 

OS 

77 

0930 

15 

aa 

77 

1530 

19 

M 

77 

0900 

24 

0  5 

7  7 

1045 

21 

06 

77 

1230 

27 

07 

77 

1045 

24 

OH 

7  7 

1020 

.'« 

OS 

77 

0940 

•B 

10 

77 

0800 

21 

1 1 

77 

0840 

14 

13 

77 

0930 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

444          80 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

plow  cfs    total 

FECAL 

M.F. 

NO 

C0L1F0RM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

N1F/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

26202 

0 

30. 

2. 

L 

2    L 

26222 

8 

72. 

MS 

2 

L 

26240 

a 

f. 

460. 

18. 

40 

26258 

a 

6 

112. 

2. 

L 

2 

26276 

8 

6 

210. 

38. 

12 

26294 

a 

6 

128. 

70. 

50 

26312 

8 

t 

212. 

22. 

32 

26330 

8 

6 

196. 

18. 

16 

26348 

B 

1400. 

114. 

124 

26366 

a 

220. 

4. 

I 

« 

L 

26384 

e 

170. 

4. 

16 

26402 

a 

590. 

48. 

5ft 

1400. 

114. 

124. 

199.' 

16.* 

D 

14. •  D 

30. 

2. 

2 

SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

C   ft 

j    0 

4.0 
13.0 
15.0 
18. 
17. 
16. 
15. 

8. 

9. 


18   5 

10.0 
0.5 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


14.0 

10.3 

6.0 

12 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 

0.8 
0.2 
0.2 


l  •-. 
0.7 
0.2 


11 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    8RG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
■1 

i 

3 

3 


2ft 

01 

n 

1500 

2? 

09 

77 

0930 

'5 

03 

77 

1530 

18 

04 

77 

0900 

24 

05 

77 

1045 

21 

Of. 

77 

1230 

27 

07 

77 

1045 

24 

08 

77 

1020 

2,1 

09 

77 

0940 

10 

10 

77 

OBOO 

21 

11 

7  7 

0840 

14 

12 

V7 

0930 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  - | 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.032 

0 .  002 

0.004 

0.400 

0.002 

0.725 

367  . 0 

3.3 

0.008 

0 . 00 1 L 

0.004 

0.  ISO 

0.002 

0.918 

399.0 

3.2 

0.030 

0.0O5 

0.016 

0.440 

0.005 

0.535 

243.0 

6  2 

0.013 

0 . 00 1 L 

0.012 

0.310 

0.003 

0.347 

328.0 

3.B 

0.005 

0.001 

0.002 

0.230 

0.001 

0.374 

344.0 

4.9 

0.009 

0.001 

0.022 

0.240 

0.002 

0.313 

358.0 

4.0 

0.010 

0.001 

0 .  004 

0.  190 

0.002 

0.225 

362.0 

1  .9 

0.009 

0.001 

0.048 

0.320 

0.003 

0.142 

351  .0 

3.0 

0.025 

0.004 

0.022 

2.550 

0 .  005 

0.150 

323.0 

6.0 

0.015 

0.001 

0.004 

0.390 

0.002 

0.108 

352.0 

S.7 

0 .  005 

0  00 1  L 

0.002 

0.  170 

0.001 

0.189 

341  .0 

0.7 

0 .  008 

0_.001 

0.004 

0.330 

0.003 

0.362 

331  .0 

1  .6 

0.032 

0.005 

0.048 

2.550 

0.005 

0.918 

399.0 

6.2 

0.014 

0.0D2D 

0.012 

0,479 

0.003 

0.365 

341  .6 

3.7 

0.005 

0.001 

D.002 

0.  170 

0.001 

0.  108 

243.0 

0.7 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

.3 
.3 

3 

3 

3 

.3 

J 
.3 
3 
3 


25 

01 

7  7 

1500 

22 

07 

77 

0930 

15 

03 

11 

1530 

IS 

04 

77 

090D 

2.1 

OS 

7  7 

1045 

21 

06 

77 

1230 

27 

07 

77 

1045 

24 

06 

7T 

1020 

2  b 

OS 

77 

0940 

11 

to 

7  7 

0800 

21 

1 1 

77 

0840 

14 

12 

77 

0930 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I"  I 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

620 

1  SO 

27.5 

630 

0.80 

32.0 

365 

5.60 

13.0 

525 

1  .00 

22.5 

550 

1.20 

26.5 

560 

1.60 

34.5 

560 

1  .60 

34.5 

550 

2.00 

35.0 

485 

6.00 

27.5 

530 

3.20 

21  .5 

555 

1.20 

23.5 

550 

2.10 

24.5 

630 

6. 00 

35.0 

540 

2.34 

26.9 

365 

O.BO 

13.0 

260         95  52         55        20a 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK          PH      TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                  MG/L 


25 

phenols 


ug/l 


NO  OF  SAMPLES 


'2 


224 


8.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 

or  mo  yr  lmt 


OAKV1LLE  CREEK 

AT  CONCESSION  ROAD  8  UPSTREAM  OF  KELSO  RESERVOIR 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OAKVILLE  CREEK 


STN   STN  SAMP   Pd 
D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


as  01  77 

1515 

.3 

22  02  77 

0915 

.3 

15  03  77 

1545 

.3 

19  04  77 

0640 

.3 

24  05  77 

1015 

.3 

21  06  77 

1300 

.3 

27  07  77 

1000 

.3 

24  08  77 

1000 

-3 

28  09  77 

0915 

■3 

18  10  77 

OBIS 

.3 

21  11  77 

0830 

.3 

14  12  77 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!•) 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  OT 
22  02 
15  03 
19  04 
24  05 
21  06 

27  07 
24  08 

28  09 
18  10 
21  11 
14  12 


77  1515 
77  0915 
77  1545 
77  0640 
77  1015 
77  1300 
77  1000 
77  1000 
77  0915 
77  0815 
7  7  0830 
77  0915 


3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


26201 
26221 
26239 
26257 
26275 
26293 
2631  1 
26329 
26347 
26365 
26383 
26401 


007 

006 

033 

014 

003 

015 

0.008 

0.005 

0.023 

0.005 

0.007 

0.011 


U.T.M.  17  0584750. 0  4816800.0  4 


901        444         80  61         84 

SCD   FLO*  CFS      TOTAL  FECAL       MP 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML   MF/100ML 


8  E 

B  G 

B  6 

8  6 
8 
8 

e 


33  34 

TOTAL  FILTEREO 

B  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


002 

002 

004 

001 

001 

002 

002 

002 

003 

0-001 

0 . 00 1 L 

0.001 L 


160. 
36. 
340. 
136. 
190. 
460. 
252. 
800. 
1400. 
1SB. 
2D0. 
180. 


1400. 
244.- 
36. 

12 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


016 
010 
004 
008 
006 
012 
004 
002  L 
002  L 
004 
0.006 
0.002 


210 
210 
470 
310 
270 
320 
250 
300 
680 
350 
0.310 
0.270 


100. 

60. 

4. 

20. 

78. 

260. 

136. 

96. 

113. 

4. 

4. 

24. 


260. 
36.' 

4. 


13 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


004 

003 

004 

003 

003 

003 

002 

002 

002 

0.002 

0.002 

0.002 


4 

24 

14 

16 

40 

196 

360 

212 

4 

28 

64 


260. 
28.' 

4. 

12 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.725 
0.787 
0.481 
.307 
.517 
.342 
.32B 
.423 
.053 
.113 
.  143 
.304 


STATION 

ID:   06-OC 

63-010-02 

STORET  CODE: 

02 

006 

4340 

REGION  03 

MI LEAGE 

ia 

60 

88 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

14.0 

0.8 

0.0 

13.0 

0.2 

5.0 

12.0 

1  .4 

11.0 

12  0 

0.4 

1B.0 

8.0 

1  .0 

19.0 

4.0 

0.4 

15.0 

10.0 

0.4 

14.0 

10.0 

13.0 

90 

0.5 

7.0 

1  1  .0 

0.2 

5.0 

11.0 

0.2 

0.0 

12.0 

0.2 

19.0 

14.0 

1  .4 

B.9 

10.5 

0.5 

0.0 

4.0 

0.2 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

353.0 
388.0 
239.0 
330,0 
338.0 
377.0 
382. 0 
349.0 
310.0 
343.0 
314.0 
311.0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .2 

0.5 
6.5 
1  9 
3.3 


12  11 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


1  .6 
1  .2 
3.5 


MAXIMUM  0.028  0.004  0.016  0.680  0.004  0.787  386. 0  6.5 

AVG   OR    GEOM   MN    el  0.011  0 .  002D  0.006D  0.329  0.003  0.377  340    3  2.7 

MINIMUM  0.003  0.001  0.002  0.210  0.002  0.053  238. 0  0.5 

NO    OF    SAMPLES                           12                     12                     12                     12  12  12  12  12 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01 

77 

1515 

.3 

22  02 

77 

0915 

.3 

15  03 

77 

1545 

•  3 

19  04 

77 

0840 

.3 

24  OS 

77 

1015 

.3 

21  06 

77 

1300 

.3 

27  07 

77 

1000 

.3 

24  oa 

77 

1000 

3 

28  09 

77 

0915 

.3 

IB  10 

77 

0815 

3 

21  11 

77 

0830 

.3 

14  t2 

77 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  M.M 

(  •  I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAIIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

600 

0.60 

23.0 

620 

0.40 

26.0 

355 

2.80 

10.5 

565 

0.80 

28.0 

620 

1  .00 

43.0 

600 

1  .60 

46.5 

620 

1  .  10 

49.0 

530 

1  .20 

29.5 

450 

1  .60 

14. D 

535 

1  .40 

20.5 

498 

1  .10 

15.0 

510 

1  .60 

17.0 

620 

2.80 

49.0 

542 

1  .27 

26.8 

355 

0.40 

10.5 

AT    LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  EAST  OAKVILLE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  BASELINE  ROAD  SIXTEEN  VALLEY 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HS004 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  OAKVRLE  CREEK 

U.f.M.  17  0598860.0  4B16700.0  4 


STATION  10:   06-0063-01 1 -02 

STORET  CODE:  02 
006 
4340 


REGION  03 


MILEAGE    12.20 


SAMP  DTE 

HOUR 

DT 

MO 

VB 

LMT 

25 

01 

77 

1315 

M 

99 

77 

1215 

15 

02 

77 

1215 

19 

0« 

77 

1145 

M 

01 

77 

1155 

21 

06 

77 

1200 

27 

07 

77 

1  100 

24 

08 

77 

1245 

2B 

09 

77 

1015 

18 

10 

n 

1200 

:  i 

11 

77 

1200 

14 

12 

77 

1500 

STN   STN  SAMP   Pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


26209 
26228 
2624S 
26264 
26282 
26300 
26318 
26336 
26354 
26372 
26390 
26408 


901 
SCO 


8  6 
8 

7 
7 
7 
B 
u 
8 


444 
FLOW  CFS 


5.00 
9.00 

189.00 

19.20 

1  0 .  30 

7.90 

4.70 

9.30 

159.00 

34.20 

74.80 

130.00 


80 
TOTAL 
COL I  FORM 
MF/lOOMt 

8500. 

130. 

5000. 

50. 

200. 
60. 

230. 

120. 
3500. 

700. 
1600. 

600. 


FECAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

116. 
4. 

84. 
6 

56 

38. 

34. 
106. 
460. 

20. 

50. 
110. 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


168. 
4. 

5  j 

76. 

44 

46. 
384. 
600. 

30. 
200. 


88 

PSEUD. 

M*>A 

MF/lOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 
0.0 
6.0 
17.0 


24 
23 

18 
20 
14 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


9.0 
5.5 
0.0 


5- DAT 

BOD 

MG/L 


2    4 

0.4 
0.4 
0.4 


VAX  I  MUM 

AVG    OR     GEOM    MN     I  -  1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


189.00  8500. 

S4.37  495. 

4.70  50. 

12 


460. 
46.  • 
4. 


12 


600. 

47. 

4. 


12 


24.0 
1  I  .4 
0.0 


14.0 

11  .3 

SO 

l  2 


3.5 
1  .4 
0.4 

11 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01 

77 

1315 

.3 

22  02 

77 

1215 

.  3 

15  03 

77 

1215 

.3 

19  04 

77 

1  145 

.3 

24  OS 

77 

1155 

3 

21  06 

77 

1200 

.3 

27  07 

77 

1100 

3 

24  08 

77 

1245 

.3 

28  09 

77 

1015 

.3 

18  10 

77 

1200 

.3 

21  11 

77 

1200 

.3 

14  12 

77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OS 

GEOM  MN  (* ] 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  044 

0.039 

0.  132 

0,520 

0  010 

1  .540 

435  0 

22.0 

0.  146 

0.048 

0 .  600 

1  .600 

0.042 

1  .760 

517.0 

34  0 

0.  140 

0049 

0.220 

1  .  100 

0.064 

2.700 

312.0 

46  0 

0.052 

0.004 

0.006 

0.550 

0.006 

0.359 

351  0 

22.0 

0.013 

0.004 

0.024 

0.420 

0.009 

0.291 

335  0 

11  .0 

0.036 

0.004 

0.018 

0.560 

0.003 

0  077 

311.0 

25.0 

0.030 

0.003 

0.004 

0.480 

0.003 

0.007 

326.0 

130 

0.027 

o*.oos 

0.008 

0.440 

0.003 

0.042 

364.0 

13.0 

0.218 

0.069 

0.036 

1  .240 

0.028 

1  .  100 

350  0 

42.0 

0.046 

0 .  008 

0.002L 

0.640 

0.006 

0.536 

396.0 

8  6 

0.034 

0.017 

0.010 

0,  520 

0.D07 

0.858 

372.0 

8.5 

0.060 

0.026 

0.046 

0.510 

0.008 

1  .030 

361  .0 

14.0 

0.218 

0 .  069 

0.600 

1  .600 

0.064 

2.700 

517.0 

46.0 

0.071 

0.023 

0.0920 

0.715 

0.016 

O.BSB 

369.2 

21  .6 

0.013 

0.003 

0.002 

0.420 

0.003 

0.007 

311  .0 

8.5 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2  BO 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TUR3. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/l 

UG/L 

25  Ot 

77 

1315 

.3 

660 

6.00 

27.0 

22  02 

77 

1215 

.3 

760 

17,00 

76.0 

15  03 

77 

1315 

3 

445 

40  00 

34  5 

19  04 

77 

1  145 

-3 

510 

7.20 

28.5 

24  OS 

77 

1  155 

.3 

520 

2.00 

25.0 

21  06 

77 

1200 

.3 

460 

8.00 

21  .0 

27  07 

77 

1100 

.3 

480 

7.80 

41  .5 

24  08 

7? 

1245 

3 

520 

9.60 

42.5 

2B  09 

77 

1015 

.3 

445 

45.00 

28.0 

18  10 

77 

1200 

.3 

585 

7,  BO 

36.0 

21  11 

77 

1200 

.3 

575 

8.20 

34.5 

14  12 

77 

15O0 

.3 

MAXIMUM 

560 
760 

13.00 
45.00 

34.5 
76.0 

AVG 

OR  GEOIV 

543 

t4.30 

35.8 

MINIMUM 

445 

2.00 

21.0 

NO    OF    SAMPLES 


226 


8.0. W./  SITE:  RATTRAY  MJRSH 

SAMPLE  POINT:  AT  MEADOW  WOOD  ROAD  CLARK50N 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  0)  77 

0630 

.3 

06  04  77 

0855 

.3 

11  05  77 

0825 

.3 

22  06  77 

0900 

.3 

14  07  77 

1150 

.3 

18  08  77 

0850 

.3 

21  09  77 

1500 

.3 

27  10  77 

0855 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • » 
MINI  MUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
RATTRAY  CREEK 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

NO 

26000 

4 

26014 

6 

26028 

6 

26045 

6 

26055 

6 

26068 

6 

260B1 

6 

26094 

6 

U.T.M.  17  0611850-0  4B1SBQU.0  4 


80  81  64 

TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER 

MF/lOOML  MF/lOOML  MF/100ML   MF/100ML 


2S00. 

120. 

120- 

16000. 

190. 

60. 

3000. 

64. 

52. 

1900. 

40. 

1SD 

3000. 

280. 

690 

2200. 

510. 

2500. 

9000. 

204. 

64. 

16000. 

510. 

2500 

3846. • 

ISO." 

192 

1900. 

40. 

52 

STATION 

ID:   06-0068-001 -02 

STORET  CODE: 

02 

004 

0068 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

90 

B8 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS, 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/10QML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0  0 

16-2 

0.8 

1  0 

IBB 

1  .0 

10.0 

14.2 

1  .a 

17.0 

1  1  .4 

1  .0 

21  .0 

!0.8 

0.6 

15.0 

13.6 

0.6 

14.0 

10.4 

0.8 

10.0 

126 

0.6 

21  .0 

IS. 8 

i  .e 

1  '  .0 

13.5 

0.9 

0.0 

10-4 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRj  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

0830 

.3 

06  04 

77 

OB  55 

.3 

11  05 

77 

0825 

.3 

22  06 

77 

0900 

.3 

14  07 

77 

1  150 

.3 

18  OB 

77 

0B50 

.3 

21  09 

77 

1200 

3 

27  10 

77 

oass 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ' I 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  055 

0.032 

0.252 

0.520 

0.021 

3.230 

2503.0 

3.0 

0.119 

0.073 

0.520 

1  .500 

0.062 

3.480 

773.0 

20.0 

0  031 

0.001L 

0.002L 

0.460 

0.028 

2.720 

823  0 

9.2 

0.026 

0.011 

0.002 

0  370 

0.012 

1  .830 

781  .0 

1  .8 

0.026 

0.009 

0.0021. 

0.400 

0.006 

1  .440 

935  .0 

1  .7 

0.044 

0.001 

0.004 

0.470 

0.006 

1  .640 

674  .0 

2.  1 

0 .  066 

0.04D 

0  008 

0.B70 

0.007 

2.310 

613.0 

0.9 

0.034 

0.010 

0.010 

0.560 

0.021 

3.110 

677.0 

1  .2 

0.119 

0.073 

0.520 

I  .500 

0.062 

3.480 

2503.0 

20.0 

0.051 

0.022D 

0. 100D 

0.644 

0.020 

2.476 

972.4 

5.0 

0  .  026 

0.001 

0.002 

0.370 

0.006 

1  .440 

613.0 

0.9 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  Yfl  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 

0830 

.3 

06  04  77 

0855 

.3 

1 t  05  77 

0825 

.3 

22  06  7  7 

0900 

.3 

14  07  77 

1150 

.  .3 

18  OB  77 

0B50 

.3 

21  09  77 

1200 

.3 

27  10  77 

0855 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
M 1 N I  MUM 

14 

COND  . 

16 

TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 
PH 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
phenols 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
51  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAO 

ug/l 

4300 

2.00 

1 190.0 

1240 

7.50 

205 . 0 

1340 

1  .80 

250.0 

1  190 

1  .00 

215.0 

■ 

1045 

1  .00 

1B0.0 

1060 

2.50 

175.0 

1040 

2.50 

145.0 

1040 

3.20 

34.0 

4300 

7.50 

1 1 90 . 0 

1534 

2.69 

299.3 

1040 

1  .00 

34.0 

NO  OF  SAYIPLES 


fl.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREDIT     RIVER 

HIGHWAY    5    ERINDALE 

RIVER         FLOW    GAUGE    FED    D2HB002 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CREDI 1  RIVER 


STATION  ID:   06-0076-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 


U.T.M.  17  0608390.0  4321825.0  4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 
06  04 
1  I  05 
22  06 
29  06 

14  07 

20  07 
09  08 
IB  08 

21  09 
1  1  10 
27  10 
29  11 
16  12 


77  0915 
77  0934 
77  0905 
77  0930 
77  1500 
77  1125 
77  1545 
77  1130 
77  0930 
7  7  1135 
77  1145 
77  1145 
77  1230 
7  7  1040 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934       901 
SAMPLE         SCD 

NO 


26001 
26015 
26029 
26043 
25612 
26056 
25675 
256B3 
26069 
260E2 
2S7B6 
26095 
25B99 
26954 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


444 
FLOW  CFS 


105  00 

7  39  00 

172.00 

BE  30 

126. CO 

97  90 

97  .40 

196.00 

176.00 

1 8 1 . 00 

549.00 

208.00 

295 . 00 

7  54 . 00 


80 
TOTAL 
COLIFOPM 
MF/lOOML 


1300. 

140. 

60 

2400 

200. 

200. 

35000. 

6000. 

BOO. 

5400. 

1200- 

400. 

10. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOOML 


136 
B. 
4 
730. 
12. 
SO. 
4600 . 
10200 
20 
200. 
20 
10. 
100. 


Be 

PSEUO. 

MPA 

MF/10DML 


390- 
44. 

100. 
1300. 

340. 
84. 

540- 
10. 

100. 

too. 


BOS 

WATER 

TEMP. 

DEG  C 

0  0 


12. 
18. 
25. 
23. 
28 
23. 
16. 
14. 
10. 
10.0 
0.0 

1 .1 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

14. B 
17.8 
13-2 
13.6 

7.9 
12.2 

B.3 

8.2 
13.4 

9.8 
11.4 
10.2 

9.2 


5-OAY 

BOD 

MG/L 

1  .6 
1  .4 
1  .6 
1  .0 
1  .6 
1  .0 

1  .C 

2  6 
2.0 
1.2 
1.6 
0.6 
0.2 
1  .1 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAYiPLES 


754.00   35000. 

270. 19    661 . 

86.30      10. 


10200. 
D     32. 


1300. 
83. 


28.5 
12.9 

0.0 

14 


17.8 
1  1.4 

6.3 


2.8 
1.4 
0.2 

14 


227 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 
.3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 


i  a 

01 

77 

0915 

06 

04 

'7 

0934 

1 1 

OS 

77 

0905 

3  2 

oc 

77 

0930 

29 

OS 

77 

1500 

14 

97 

77 

1125 

2  0 

07 

77 

1545 

0  3 

OB 

77 

1130 

IS 

08 

77 

0930 

21 

09 

77 

1135 

11 

10 

77 

1145 

i  7 

10 

77 

1145 

39 

11 

77 

1230 

la 

12 

77 

1040 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  ) 

M 1 N 1  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDANL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.115 

0.038 

0.720 

1  .020 

0.017 

2  .  ISO 

410.0 

17.0 

0 .  092 

0.020 

0.252 

0.880 

0  050 

1  .250 

374  .0 

61  .0 

0.014 

0.001 L 

0 .  232 

0.650 

0.021 

0.529 

316  0 

4.4 

0.029 

0.010 

0.095 

0.450 

0010 

0.  175 

340.0 

4.  1 

0.074 

0.020 

0.044 

0.620 

0.007 

0.203 

335.0 

28.0 

307 

0.028 

0.006 

0.158 

0.540 

0.009 

0.031 

305.0 

6.7 

0.  196 

0.190 

0.04B 

0.560 

0.004 

0.097 

301  .0 

9.8 

291 

0.700 

0.  185 

0.130 

1  .650 

0.096 

0.554 

608.0 

281  .0 

327 

0.  152 

0.026 

0.002L 

0.720 

0.025 

0.055 

445  0 

91  .0 

0.  1  IS 

0.037 

0 .  11 0 

0,680 

0.036 

0.909 

391  .0 

4.  1 

0.099 

0.036 

0.058 

1  .  140 

0.015 

0.685 

363.0 

29.0 

334 

0.018 

0.002 

0.072 

0.430 

0.017 

0.578 

355.0 

3.8 

0.025 

O.OlO 

0.090 

0.43 

0.008 

1  .28 

402. 

7.8 

394 

0  .  068 

0.027 

0.136 

0.71 

0.013 

1  .27 

384. 

42. 

342 

0.700 

0.  190 

0.720 

1  .650 

0.096 

2.  160 

608.0 

281  .0 

394 

0.  125 

0.043D 

0.153D 

0.749 

0.023 

0.700 

380.6 

42.  1 

333 

0.014 

0.001 

0-002 

0.430 

0.004 

0.031 

301  .0 

3.8 

291 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TUR8. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNI  i'S 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


13  01 

77 

0915 

.3 

06  04 

77 

0934 

3 

1  1  05 

77 

090S 

.3 

22  06 

77 

0930 

.-.'. 

29  06 

77 

1S0D 

-3 

14  07 

■7 

1125 

.3 

20  07 

77 

1545 

3 

09  08 

77 

1130 

3 

IB  08 

77 

0930 

3 

21  09 

7  7 

1135 

3 

11  10 

7  7 

1  145 

.3 

27  10 

7  7 

1145 

.3 

29  11 

77 

1230 

3 

16  12 

77 

1040 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM 

1  -  I 

MINIMUM 

660 
530 
550 
510 
450 
450 
470 
470 
560 
630 
525 
590 
630 
560 


560 
542 
450 


4.00 

26.00 

2.40 

2.20 

1  7 .  00 

6.40 

5. SO 

180.00 

38.00 

20 .  00 

18.00 

3.60 

4.7 

24. 


180.00 

2S.  13 

2.  20 


43.0 
32.5 
38.0 
38.5 

40.0 
34.5 
39 
35 

40 
.1  | 

IS 
37 

4  3 
43 


43.0 
37.9 
25.0 


32.5 


34.0 
34.5 


40.5 


43.0 
39.5 


43.0 
37.3 

32.5 


2.80 


2.75 

3.90 


4.35 


2.90 
3.25 


4.35 
3.33 
2.75 


B.09     0.400 
B. 08     14.700 


7.  79 


1  .650 


1  .OL 
1  .OL 


8.22 
8.16 

0.35 
1  .65 

I  .  L 
1  .  L 

8.65 
8.  16 
7.75 

14.700 
3.375 
0.35 

1  .0 
1  OD 
1  .0 

NO  OF  SAWPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 
06  04 
II  05 
22  06 
29  06 

14  07 

20  07 
09  08 
18  08 

21  09 
11  10 
27  10 
29  11 
16  12 


77  0915 
77  0934 
77  0905 
77  0930 
77  1500 
77  1125 
77  1545 
77  1130 
77  0930 
77  1135 
77  1145 
77  1145 
77  1230 
77  1040 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/l  MG/L 


74 

68 

67 

66 

47 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

S001UM 

ORGANIC 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

WG/L 

4 
14 


14 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L      MG/L  MG/L 


20 

33 


32 


21 

as 


0.001 

O.OOS 

0.001 
0.001L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I " I 

MINIMUM 


,4 

a 

4 


3B 
27 

:o 


0.005 

0.002D 

0.001 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  06  77  1500 

09  08  77  1130 

11  10  77  1145 

29  11  77  1230 


3 
.3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


235       203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 

0.030L 
0 .  030 
0.030L 
0.07 


0.07 

0.040D 

0.030 


221 
TOTAL 
IROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPF-R 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.020L 
0.030 
0.020L 
0.02  L 

O.OtOL 
0.060 
0.D60 
0.02 

0.020L 
0.030L 
0.030L 
0.03  L 

0.020L 
0005 
0.005L 
0.01  L 

0.020L 
0.110 
0.020 
0.01  L 

0.030 

0.0230 

0.020 

0.060 

0.038D 

0.010 

0.030 
0.D2BD 
0 .  020 

0.020 

0.010D 

0.005 

0.  1  10 

0.040D 

0.01 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.020L 
0.040 
0.020L 
0.02    L 


0.040 

0.0250 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


228 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATI-ON  TYPE 


CREDIT  RIVER 
HIGHWAY  7  NORVAL 
RIVER 


SIMP  DTE  HOUR   STN   5T\  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

1200 

.3 

06  04 

77 

1  150 

.3 

1  1  05 

77 

1050 

.3 

22  06 

77 

1140 

-3 

14  07 

77 

0905 

.3 

18  06 

77 

1145 

-3 

21  09 

77 

0925 

.3 

27  10 

77 

0955 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  | 
M 1 N I  MUM 

LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


26004 
2S018 
26032 
26046 
26059 
26072 
26085 
2609S 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CREDIT  RIVER 


U.T.M.  17  0592200.0  4B33175 


444 

FLO*  CFS 


BO 
TOTAL 
COL F FORM 
MF/10QML 


2000 . 

430. 

200. 

600. 
I  100. 

590. 

330. 


2000. 
5B0.' 
200. 


61 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


360. 

8 

50. 


1210. 
100. 
40. 


1210. 

84. 

8. 


.STATION 

ID:   06-0076-003-02 
STORET  CODE: 

02 

004 

4170 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

21 

.40 

84 

88 

B05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOMl 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

15.0 

0.8 

258. 

2.0 

17.4 

1  .4 

8. 

12.0 

12.6 

1  .8 

130. 

19.0 

10.8 

3.5 

36. 

20.0 

10.0 

1  .6 

BO. 

16.0 

13.6 

1  .5 

69. 

14.0 

9.4 

1  .5 

26, 

8.0 

10.2 

0.4 

258. 

20.0 

17.4 

3.5 

54.' 

1  1  .4 

12.4 

r  .6 

6. 

0.0 

9.4 

0-* 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77  1200 
06  04  77  11 50 
11  05  77  1050 
22  06  77  1140 

14  07  77  0905 
18  08  77  1145 
21  09  77  0925 
27  10  77  0955 


.3 

.3 

.3 
3 
■  3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.  151 
0.  122 
0.048 
0.  135 
0.042 
0.071 
0.110 
0.033 


140 
040 
023 
100 
OtO 
024 
061 
019 


19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L        MG/L 


846 
096 
280 
375 
046 
184 
174 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


1.110 
0.760 
0.580 
0.750 
0.500 
1  ,  280 
0.730 
0.400 


0.040 
0.007 
0.025 
0.  135 
0.053 
0.039 
0.048 
0.029 


2.210 
3.840 
0.750 
0.750 
0.497 
0.416 
0.752 
0.851 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

379  0 
324.0 
344.0 
412  .0 
351  .0 
365.0 
376.0 
366.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


5 
31 

5 
14 

5 
24 
24 


7         107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STv  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

1200 

3 

06  04 

77 

1  150 

3 

1  1  05 

77 

1050 

.3 

22  06 

77 

1140 

.3 

14  07 

77 

0905 

.3 

13  08 

77 

1145 

.3 

21  09 

77 

0925 

.3 

27  10 

77 

0955 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  CMC* 

M 1 N I  MUM 

0.151 
0.089 
0.033 


0.  140 
0.052 
0.010 


0.846 
0.259 
0.046 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDf 

25C 

FORMAZIN 

MG/1 

UMHOS 

UNITS 

640 

2.00 

37.5 

510 

12.00 

27.5 

580 

2.80 

35.0 

570 

4.50 

3B.0 

530 

7.00 

31  .0 

560 

10.00 

35.0 

590 

10.00 

31  .5 

590 

4.  10 

31  .0 

610 

12.00 

3B.0 

571 

6.55 

33.3 

510 

2.00 

27.5 

1  .280 
0.764 

0.400 

I 


0.135 
0.047 
0.007 

B 


3.840 
I  .258 
0.416 

6 


59        280         95 

PHATE   REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
MG/L    SI  MG'L 


412.0 
364.6 
324.0 

8 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


31  .0 

14.2 

4.6 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREDIT  RIVER  WEST  BRANCH 

HIGHWAY  7  NORVAL 

RIVER     FLOW  GAUGE  FEO  02HB008 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CRED1 r  RIVER 


U.T.M.  17  0591 420.0  4833025.0  4 


STATION  ID:   06-0076-004-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 

GION  03  MILEAGE    21 .70 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 

1220 

3 

06  04  77 

1205 

.3 

11  05  7  7 

11  15 

.3 

22  06  77 

1200 

.3 

14  07  77 

0B40 

.3 

11  03  73 

1  150 

.3 

21  09  77 

0915 

.3 

27  10  77 

0935 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 ' 1 

MINIMUM 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

26O05 

6 

15.00 

26019 

6 

143.00 

2400. 

320. 

300.   G 

26033 

e 

27.20 

180. 

8 

10. 

26047 

6 

14.80 

200. 

10. 

140. 

26060 

6 

14.80 

400. 

8. 

4.    L 

26073 

6 

22.70 

30. 

200. 

10.   L 

26086 

6 

31  .20 

180. 

4.    L 

4.   L 

26099 

E 

31  .60 

850. 

42. 

14. 

143.00 

2400. 

320. 

300. 

37.54 

286." 

25.  »  0 

19.'  E 

14.80 

30. 

4. 

4. 

86 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

3.0 
12.0 
17.0 
17.0 
15.0 
14.0 

8.0 


17.0 
10  8 
0.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

16.8 
16-0 
13.8 
11.6 

8.2 
10.4 

B.B 

9.6 


16.8 

11  .9 

8.2 


1 
5 -DAY 
SOD 
MG/L 

4.6 
i  .3 

4.0 
8.5 
7.0 
5.0 
6.5 
1  .8 


B.5 
4.6 
1  .2 


NO   OF    SAMPLES 


8 


229 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  WO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

3 


13 

61 

77 

1220 

06 

04 

77 

1205 

11 

as 

77 

1  1  15 

23 

M 

77 

1200 

u.i 

C7 

77 

0840 

!B 

OS 

77 

1150 

7\ 

09 

77 

0915 

27 

10 

77 

0935 

WAX  I  MUM 

AVG  OB  GEOM  MM  « • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

30 

21 

22 

5  ■ 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  IDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  I 

MG/l 

MG/L 

0.750 

0.650 

4.050 

5.000 

0.  140 

3.410 

603.0 

14.0 

0.  100 

0.052 

0.920 

1  .610 

0.025 

0.945 

372.0 

18  0 

0  .  1  78 

0  130 

1  480 

1  .920 

0 .  080 

1  .870 

578.0 

11  .0 

0.520 

0.520 

2  840 

3,  100 

0.870 

2.180 

665.0 

6  1 

0.1  12 

0.005 

0  266 

1  .880 

0 .  800 

2.550 

585.0 

7.8 

0.  129 

0.072 

1  .800 

2.350 

0.  190 

1  .460 

595.0 

15.0 

0.395 

0.250 

1  .  380 

2.050 

0.  190 

1  .760 

537  0 

2t  .0 

0.  159 

0.  135 

0.420 

0.900 

0.  190 

2.090 

525.0 

6.0 

0.750 

0.650 

4.050 

5.000 

0.870 

3.410 

665.0 

21  .0 

0.293 

0.227 

1  .645 

2  .351 

0.311 

2.033 

557.5 

12.4 

0.  100 

0.005 

0.266 

0.900 

0.025 

0.945 

372.0 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 

1220 

.3 

06  04  77 

1205 

3 

11  05  77 

1115 

3 

22  06  77 

1200 

.3 

14  07  7  7 

084Q 

.3 

18  08  77 

1150 

.3 

21  09  77 

0915 

.3 

27  10  77 

093S 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

S3 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOlS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1010 

4.20 

115.0 

640 

9.00 

50.  D 

890 

3.60 

100.0 

1050 

2.60 

135.0 

860 

4.40 

93.0 

930 

8.40 

110.0 

870 

8.20 

80.0 

850 

3.70 

78.0 

4 

- 

1050 

9.00 

135.0 

886 

5.51 

95.1 

640 

2.60 

50.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.X 

/  SITE: 

CREDIT  fi 

IVER 

SAMPLE  POINT; 

HIGHWAY 

10  DC 

IWN 

STATION  TYPE: 

RIVER 

FLOW 

GA 

STN  NO 

6 

LAT 

SAMP  OTE  HOUR 

STN   STN  SAMP 

OY  MO 

YR  LMT 

OIST  BRG  DEPTH 

FEET 

MTRS 

07  04 

77  1100 

.3 

13  05 

77  1100 

.3 

23  06 

77  1130 

.3 

08  07 

77  1400 

3 

11  07 

77  1200 

.3 

14  07 

77  1700 

3 

15  07 

77  1150 

.3 

18  07 

77  1700 

.3 

20  07 

77  1030 

.  3 

1  1  OS 

77  1008 

.3 

19  08 

77  1530 

.3 

07  09 

77  1025 

.3 

22  09 

77  1040 

.3 

18  10 

77  1 1 00 

.3 

26  10 

77  0955 

.3 

24  11 

77  1025 

3 

13  12 

77  1035 

.3 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  »  I'l 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOU«   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  04 

77 

1100 

3 

12  05 

77 

1100 

3 

23  06 

77 

1130 

.3 

08  07 

77 

1400 

.3 

11  07 

77 

1200 

3 

14  07 

77 

1700 

3 

15  07 

77 

1150 

.3 

18  07 

77 

1700 

3 

20  07 

77 

1030 

.3 

11  08 

77 

1008 

3 

19  08 

77 

1S30 

.3 

07  09 

77 

1035 

.3 

22  09 

77 

1040 

.3 

18  10 

77 

1100 

.3 

26  10 

77 

0955 

.3 

24  11 

77 

1035 

.3 

13  12 

77 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

M 1 N I  MUM 

STATION 

ID:   06-00 

76-006-02 

FROM  ORANGEVtLLE 

STP. 

D  03H8013 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CUDE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  CREDIT  RIVER 

f 

4170 

LONG 

U.T.M. 

17  05752 1C 

i.O  4862025 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

52 

.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

8B 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

26026 

6 

33  80 

10.   L 

2.   L 

2. 

2.0 

9.7 

2.5 

26040 

6 

1  0  .  60 

60. 

54. 

30. 

14.0 

10.0 

1  .0 

26054 

7 

6.60 

72 

40. 

54. 

16.0 

9.6 

1  0 
0.8 
0.8 
1  .0 

28050 

18.70 

2B049 

8.50 

28048 

7.  10 

26067 

7 

6.70 

60. 

90. 

48  - 

22.0 

9.2 

0  .  8 

1  .2 
2.2 

28047 

6.70 

28046 

1  0  .  90 

2  7  561 

5 

13.30 

520. 

80. 

900 

19.5 

95 

0.8 

26080 

7 

14.80 

190. 

44. 

136. 

13  0 

9.8 

0.4 
0.6 
1  .2 

27600 

7 

10.90 

500. 

48 

76. 

15.0 

30 

26C93 

7 

17.80 

13.0 

9-6 

27640 

8 

32.50 

60. 

10. 

118. 

9.9 

5.3 

0  2 
0.8 
0.8 
0.2 

26106 

7 

19.60 

720. 

4. 

4. 

10.0 

10.0 

27683 

6 

27.30 

272. 

8. 

60 

27733 

4 

25.30 

520. 

4.   L 

4. 

4.5 

4.8 

33.80 

720. 

90. 

900. 

22.0 

10.0 

3.5 

15.36 

149."  0 

18."  D 

37.' 

12.6 

8  2 

1  .0 

6.60 

10. 

2. 

2 

2.0 

3-0 

0.2 

17 

1  1 

11 

1  1 

1 1 

/ 

<■? 

33 

7  4 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

-   DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0L1DS 

SOLIDS 

0- 

S0LIU5 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.058 

0 

"',/! 

0-  102 

0.480 

0 .  008 

1  .590 

337.0 

2     i 

0 .  1  62 

0. 

128 

0.012 

0.490 

0.012 

1  .640 

4.20-0 

3.0 

0  390 

0. 

390 

0.018 

0.450 

0.005 

0.045 

564  0 

4.6 

0.310 

0. 

052 

0.048 

0.580 

0.007 

0.073 

0.630 

0. 

530 

0.014 

0.520 

0.004 

0.045 

510.0 

2.2 

0.875 

0. 

875 

0.020 

0.510 

0.006 

0.064 

515.0 

4.7 

0.840 

0 

800 

0.036 

0.460 

0.004 

0.006 

513.0 

2.8 

0.890 

0 

B50 

0  110 

0.670 

0  005 

0.015 

0  920 

0 

660 

0.1  14 

0.710 

0  .  005 

0.015 

, 

0.780 

0 

700 

0.030 

0.630 

0.004 

0.01  1 

428.0 

3.5 

0.345 

0 

.200 

0.026 

0.380 

0.003 

0  043 

415.0 

0.2 

0.530 

0 

.360 

0.022 

0.450 

0.003 

0.037 

45'B.O 

■0.6 

0.255 

0 

.250 

0.026 

0.480 

0.004 

0.221 

381  .0 

O.B 

0.  101 

0 

.066 

0.010 

0.450 

0.003 

1  .450 

374.0 

0.7 

0.  124 

0 

.  too 

0.016 

0.680 

0.004 

1  .730 

396  . 0 

1  B 

0 .  1  34 

0 

.Oil 

0.020 

0.460 

0 .  004 

2.540 

384.0 

3.6 

0.113 

0 

.086 

0.270 

0.720 

0.008 

2.360 

368.0 

0.9 

0.920 

0 

.875 

0.270 

0.720 

0.012 

2.540 

564.0 

4.7 

' 

0.«33 

0 

.371 

0.053 

0.536 

0.005 

0.699 

433.1 

3.3 

.  0.O58 

c 

.011 

0.010 

0.380 

0.003 

0.006 

337.0 

0.2 

HO   OF    SAMPLES 


230 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
Dr  MO  YR  LMT    DIST  BBG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  04  77 
12  05  77 
23  06  77 

08  07  77 
11  07  77 

14  07  77 

15  07  77 

18  07  77 
20  07  77 
11  08  77 

19  OB  7  7 
07  09  77 
22  09  77 
18  10  77 
26  10  77 
24  11  77 
13  12  77 


1  100 
1100 
1130 
1400 
1200 
1700 
I  150 
1700 
1030 
1006 
1530 
1025 
1040 
1100 
0955 
1025 
1035 


.3. 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  (•) 

MINI  MUM 


CONO. 

TURB. 

25C 

FORMAZIN 

UMBOS 

UNITS 

580 

1  .60 

720s 

1  .40 

980 

•   1  .40 

620 

820 

S60 

B60 

1  .60 

900 

720 

650 

5.60 

650 

O.BO 

700 

1  .00 

620 

1  .80 

620 

0.71 

650 

1  .00 

635 

1.70 

600 

O.BO 

900 

5.60 

711 

1  .62 

5B0 

0.71 

SB.O 
52.0 
63.0 
52.0 
46.5 
49.0 
52.0 
42.0 


95.0 
58.5 
42.0 


SI  MG/L 


16        56        59       280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 
MG/L 


47.5 
60.0 
95.0 


95        52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


43.0 
36.5 


43.0 
39.8 
36.5 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE; 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE 


BLACK    CREEK 

FIRST     CONCESSION    UPSTREAM    FROM    LIMEHOUSE 

RIVER  FLOW    GAUGE    FEO    02HB106 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDI f    RIVER 


STATION  ID:   06-0076-008-02 

STORET  CODE:  02 
004 
41  70 


U.T.M.  17  0579750. 0  4B30925.0  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 

1300 

■3 

25  03  77 

1045 

.3 

07  04  77 

083S 

.3  l 

25  04  77 

1245 

.3 

11  05  77 

1155 

-3 

25  05  77 

1  150 

.3 

22  06  77 

1255 

.3 

15  07  77 

0930 

.3 

18  08  77 

1235 

.3 

21  09  77 

0845 

.3 

26  10  77 

1155 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

<") 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01  77 

1300 

.3 

25  03  77 

1045 

.3 

07  04  77 

0835 

.3 

25  04  77 

1245 

.3 

11  05  77 

1155 

.3 

25  05  77 

1150 

.3 

22  06  77 

1255 

.3 

15  07  77 

0930 

.3 

18  08  77 

1235 

.3 

21  09  77 

0845 

.3 

26  tO  77 

1155 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


13  01  77 

1300 

.3 

25  03  77 

1045 

.3 

07  04  77 

0835 

■3 

25  04  77 

1245 

.3 

11  05  77 

1  155 

.3 

25  05  77 

1150 

.3 

2  2  06  7  7 

1255 

.3 

15  07  77 

0930 

.3 

18  OB  77 

1235 

.3 

21  09  7  7 

0845 

.3 

26  10  77 

1155 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(') 

M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 

NO 


56006 
26013 
26020 
26027 
26034 
26041 
26048 
26061 
26074 
260S7 
26100 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.560 
0  .  425 
0.205 
0.  169 
0  560 
0.760 
0.620 
0.410 
0.212 
0.385 
0.690 


0.760 
0.454 
0.  169 


11 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.430 
0.019 
0.074 
0.074 
.360 
.625 
.540 
.390 
.  120 
.250 
.430 


1B50 
1650 
1  120 
1000 
1600 
1440 
1600 
1600 
1490 
1550 
1960 


1960 
1533 
1000 


0.625 
0.301 
0.019 

11 


14  16 

CONO.  TURB- 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


32000. 

1690. 

890. 

1200. 

300. 

150. 

200. 

13100. 

17500. 

1100. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


10. 
30. 
24. 
20. 
52. 
70. 
40. 
10. 
1630. 
40. 


3200O. 
162B.* 
150. 

to 

19        20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L      MG/L 


4.60 
12.00 
6.  20 
3.60 
4.  BO 
4.20 
3.80 
2.00 
2-50 
2.00 
5.20 


12.00 
4.63 
2.00 


3.450 
14.700 
6.000 
4.050 
2.480 


BIO 
381 
065 
440 
960 
600 


B.250 
15.500 
6.300 
4.350 
3.000 
1  .640 
0.840 
0.550 
2.460 
3.650 
7.050 


14.700 
3.903 
0.066 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


15.500 
4.S72 
0.550 

1  1 


59 
SULPHATE 


MG/L 


295. 

265. 

163. 

134. 

248. 

230. 

275. 

255. 

260. 

260.0 

330.0 


330.0 
246.8 
134.0 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


1000. 

104. 

28. 

4. 

56. 

140. 

38. 

1  140. 

412. 


1630.      1140. 
41  .  ■  D  '  76. • 
10.         4. 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


0.066 
0.029 
0-021 
0.086 
0.210 
0.400 
0-370 
0.  170 
0.2  70 
0.370 
0.210 


0.400 
0.200 
0.021 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


68 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


.  10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


790 
570 
OBO 
744 
240 
900 
.480 
.130 
.  1B0 
.630 
.680 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


6.  130 
3.329 
0.744 


95 
ACIDITY 
HG/L 


1106.0 

966.0 

628. 

562. 

929. 

B51  . 
1000. 

965. 

897.0 

927.0 
1 180.0 


1 180.0 
909.4 
562.0 

11 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 


0,0 
1  .0 
1  .0 
11.0 
12.0 
17.0 
16.0 
19.0 
15,0 
14.0 
10.0 


19.0 

10.5 

0.0 

11 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


3. 

19 
12, 
15. 

4 
10 

3 

2 

a 

4 
13 


19.0 
8.2 
2.2 


55 
PH 
AT     LAB 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

1  1-2 
15.4 
13. a 
12.8 
13.0 

7.4 

8.8 

9.0 
10.0 

6.4 

7.6 


15.4 

10.5 

6.4 


1  I 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

6.0 
15.0 
3.0 
4.8 
3.8 
4.8 
2.2 
1  .4 
4.0 
10.0 
6.0 


15.0 
5.5 
1  .4 

11 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MO/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


231 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREDIT  RIVER 

AT  COUNTY  ROAD  9  TERRA  C0TT4 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
CREDIT    RIVER 


Lt.T.M.     17    0586100.0   484 1500.0    1 


STATION    ID:       06-0076-010-02 

STORET    CODE:    02 
004 
4170 

HON    03  MILEAGE         31  .20 


SAMP   DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


07  04  77  0950 

12  05  77  0925 

23  06  77  0945 

15  07  77  1025 

19  08  77  1110 

22  09  77  0925 

26  10  77  1045 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP   Pj 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
,3 
3 

-3 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


26023 
26037 
26051 
26064 
26077 
26090 
26103 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

120. 
170. 
340. 
210. 
400. 

600. 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

18. 
38. 
160. 
52. 
74. 

28. 


ENTER. 
MF/10QML 

30. 

10. 

2- 

32. 

140. 


B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

I  .0 

12.0 
17.0 
22  0 
14.0 
13.0 
9.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

17.4 
110 
10.6 
10.8 
110 
10.6 
10.8 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  QEOM  MN  I  -  } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


600. 

160. 

140. 

265.  ■ 

48.- 

13.' 

120. 

16. 

2. 

22.0 

12.6 

I  .0 


17.4 
11.7 
10.6 


2.0 
I  .  1 
0.6 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  04  77  0950 
12  05  77  0925 
23  06  77  0945 
IS  07  77  1025 
19  08  77  1110 
22  09  77  0925 
26  10  77  1045 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

0.030 

0.005 

0.010 

0.410 

0.004 

0.B61 

2B3.0 

9.2 

0.016 

0.001 L 

0.006 

0.350 

0.005 

0.505 

298.0 

6.0 

0.024 

0.004 

0.024 

0.330 

0.007 

0.313 

309.0 

■  4.8 

0.028 

0.008 

0.022 

0.290 

0.004 

0.151 

278.0 

S.4 

0.068 

0.025 

0.002 

0.330 

0.003 

0.262 

303.0 

13.0 

0.047 

0.028 

0.014 

0.360 

0.003 

0.157 

320.0 

7.9 

0.014 

0.002 

0.006 

0.390 

0.002 

0.613 

305,0 

3.  1 

0.058 

0.028 

0.024 

0.410 

0.007 

0.861 

320.0 

13.0 

0.031 

0.D1OD 

0.012 

0.351 

0.004 

0.409 

299.4 

7.1 

0.014 

0.001 

0.002 

0.290 

0.002 

0.151 

278.  0 

3.1 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  04  77  0950 

12  05  77  0925 

23  06  77  0945 

15  07  77  1025 

19  08  77  1110 

22  09  77  0925 

26  10  77  1045 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • 1 

M 1 N I  MUM 


14 
COND. 
25C 

UMHOS 

■16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAG 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

465 
490 
475 
445 
460 
495 
515 

4.20 
2.20 
2  50 
2.20 
6.50 
3.60 
2.20 

1S.0 
18.0 
18.0 
16.5 
16.0 
1B.5 
19.0 

515 
478 
445 

6.50 
3.34 
2.20 

19.0 
1B.0 

(6.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SILVER  CREEK 

AT  BTH  LINE  SOUTH  OF 

RIVER 


27  SIDE  ROAO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  CREDIT  RIVER 


STATION    ID:       06-0076-012-02 

STORET    CODE:    02 
004 
4170 


U.T.M.    17   0583550.0   4836400.0   4 


MILEAGE 


934 

901 

444 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

NO 

13  01 

77 

1350 

.3 

26007 

4 

07  04 

77 

0900 

.3 

26021 

6 

12  05 

77 

0840 

,3 

26035 

6 

23  06 

77 

0845 

.3 

26049 

S 

15  07 

77 

0950 

.3 

26062 

8 

19  08 

77 

0650 

.3 

36075 

8 

22  09 

77 

0B45 

.3 

26038 

e 

26  10 

77 

1  140 

.3 

MAXIMUM 

26101 

a 

AVG 

OR  GEOM  MN  (;*"( 

M 1 N I  MUM 

80        81  84        SB 

TOTAL      FECAL  M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML  lnf/lOOML 


ID.   L 

2. 

10 

60. 

56. 

26 

164. 

232. 

300 

500. 

30. 

22 

500. 

84. 

126 

150. 


500. 

232. 

300. 

124.'  D 

25.' 

31. 

10. 

2. 

4. 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


16 
21 
13 
13 
10 


21  .0 

10.6 

D.O 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

16.4 

15.4 
9.6 
9.4 

B.a 

9.4 
9.0 
9.8 


16.4 

11  .0 

B.8 


5 -DAY 

800 

MG/L 


2.6 

t  .2 

0.6 


NO    OF    SAMPLES 


232 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DT  MO  YH  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 

1350 

.3 

07  04  77 

0900 

.3 

12  05  77 

0840 

.3 

23  06  77 

0845 

.3 

IS  07  77 

0950 

3 

19  08  77 

08S0 

.3 

22  09  77 

0845 

.3 

26  10  77 

1140 

.3 
MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MN  (•  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01  77 

1350 

.3 

07  04  77 

0900 

.3 

12  05  77 

0G40 

.3 

23  06  77 

0B45 

.3 

15  07  77 

0950 

.3 

19  OB  77 

0850 

.3 

22  09  77 

0845 

.3 

26  10  77 

1140 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1*1 

MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N.02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
0I5S. 
SOL  I  OS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0  .  014 

0.006 

0.090 

0.  140 

O.OOS 

1  .BOO 

37B.O 

8.  1 

0.026 

0.001 

0.016 

0  .  430 

0  002 

0.448 

292  ,0 

5  . 6 

0.012 

0.001 L 

0.030 

0.310 

0.004 

0.486 

326.0 

7.  1 

0.039 

0.008 

0.047 

0.4SO 

0.008 

0.107 

347  .0 

7.3 

0.032 

0.009 

0.038 

0.450 

0.006 

0.069 

333.0 

5  .4 

0.  025 

0.007 

0.016 

0.320 

0.003 

0.082 

335.0 

3  .9 

0  022 

0.004 

0.020 

0.370 

O.OOB 

0.057 

358.0 

6.3 

0.012 

0.002 

0.008 

0.310 

0.002 

0.368 

341  .0 

3  . 5 

0,039 

0.009 

0.080 

0.450 

0.009 

1  .800 

37B.O 

8.1 

0,023 

0.005D 

0.032 

0.348 

0.005 

0.427 

338..  8 

5  .9 

0.012 

0.001 

0.008 

0.  t40 

0.002 

0.057 

292.0 

3.5 

8 

8 

a 

S 

a 

8 

S 

a 

14 

1  6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

cond. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

620 

5.60 

23.0 

4  65 

4.20 

13.5 

540 

3.20 

16.5 

520 

5.20 

20.0 

510 

3.20 

20.5 

520 

5.00 

21  .5 

560 

6.00 

23.0 

565 

2.70 

17.5 

620 

6.00 

23.0 

538 

4.39 

19.4 

465 

2.70 

13.5 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


CREDIT  RIVER 

AT  22ND  SIDE  ROAD  GLEN  WILLIAMS 

RIVER 


LONG 


STATION  ID:   06-0076-013-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  04  77 

0920 

.3 

12  05  77 

0900 

.3 

23  06  77 

0915 

.3 

15  07  77 

1O00 

.3 

19  08  77 

0930 

.3 

22  09  77 

0900 

.3 

26  10  77 

1  125 

,3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

934 
sample 
NO 


26022 
26036 
26050 
26063 
26076 
26089 
26102 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CREDIT  RIVER 


U.T.M.  17  05B6500.0  4835400.0  4 


901        444         BO  Si  B4 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER 

MF/100ML  -MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


1  10. 
300. 
240. 
400- 
600. 

10. 


6. 

20. 

90. 

6. 

260. 


26. 
12. 
4B. 
16. 
1  18. 


600. 

260. 

118. 

163.* 

20.-  D 

22. 

10. 

4. 

4. 

STORET  CODE: 

02 

004 

4170 

REGION  03 

MILEAGE 

2  5 

00 

BB 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP  , 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1 

0 

15.0 

1  .4 

12 

0 

10.6 

1.0 

17 

0 

10.2 

0.6 

21 

0 

10.0 

1  2 

14 

0 

10.2 

1  .4 

13 

0 

ID. 2 

1  .0 

to 

0 

10.4 

1  C 

21 

0 

15.0 

1.4 

12 

.6 

10.9 

1.1 

1 

.0 

10.0 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT    DIST 
FEET 

07  04  77  0920 
12  05  77  0900 
2  3  06  7  7  0915 
15  07  77  1000 
19  OS  77  0930 
22  09  77  0900 
26  10  7  7  1125 


STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 
.3 

.3 
3 
3 

.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MQ/L 


028 
01  1 
018 
013 
036 
043 
012 


0.005 

0.001L 

0.005 

0.001 

0.020 

0.009 

0,001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.014 
0.024 
0.014 
0.010 
0.006 
0.01Q 
0.004 


20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

0.390 
0.260 
0.310 
0.300 
0.340 
0.390 
0.350 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.004 
0.005 
0.005 
0.003 
0.004 
0.003 
0.002 


22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

0831 
0.495 
0.315 
0.042 
0.  196 
0.152 
0.473 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


284 
297 
312 
27B 
295 
313 


SUSP- 
SOLIDS 

MG/L 


295.0 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    [  '  ] 

MINIMUM 


0.043 
0.024 
0.011 


0.020 

0.006D 

0,001 


0.024 
0-012 
0.004 


0.390 
0.334 
0.260 


0.005 
0.004 
0.002 


0.831 
0.35B 
0.042 


313.0 
296.3 
278.0 


12.0 
7.1 
2.2 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   ST.>J  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  04  77 

0920 

.3 

12  OS  77 

0900 

.3 

23  06  77 

0915 

.3 

15  07  77 

1000 

.3 

19  08  77 

0930 

.3 

22  09  77 

0900 

.3 

26  10  77 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  *  ) 

M 1 N I  MUM 

14 
COND- 
25C 
UMHOS 

465 
485 
480 
4  50 
460 
485 
494 


494 
474 
450 


16  - 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


20 
20 

00 
00 

eo 
eo 
eo 


5.  80 
3.54 
1  .80 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


17.0 
18.5 
ia.5 
17.0 
20.0 
IB.O 
19.0 


20.0 
18.3 
17.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


233 


a. o.«./  site 

SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SIMP  DIE  HOUR 
DV  MO  Yfl  LMT 


CREDIT  RHEB  EB1N  BRANCH 

AT  WELLINGTON  ANO  PEEL  COUNTY  BOUHDRY 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
OlST  BfiS  DEPTH 
FEET       MTBS 


07  04 

77 

1025 

3 

12  05 

77 

0955 

.3 

23  06 

77 

1  oao 

3 

15  07 

77 

1050 

3 

19  08 

77 

1215 

.3 

22  09 

77 

09S5 

.3 

26  10 

77 

1025 

.3 

MAK I  MUM 

AVG  OB 

GEOM  MN  '  *  1 
M 1 N 1  MUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOS 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM 

STREAM:  CBED1 r  RIVER 

LONG 

U  T 

M.  17  057760C 

.0  4848100 

934 

901 

444 

SO 

81 

Sample 

SCO 

Flow  cfs     total 

FECAL 

NO 

C0L1F0BM 
MF/100ML 

COL  1  FORM 
MF/100ML 

26024 

6 

13400. 

42. 

2603a 

6 

100. 

30. 

26052 

6 

200. 

68. 

26065 

6 

220 

54. 

26C78 

6 

400 

38. 

26091 

5 

26104 

6 

232. 

2.   L 

STATION  ID:   06-0076-015-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 


84        86 
M.F.     PSEUD. 
ENTER.         MPA 


42 
20. 

IIS. 
30. 

143. 


B05 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

'  0 

1  T  .  0 
14  0 
21  0 
13.0 
13.0 
9.0 


13400. 

68. 

148 

420." 

27.- 

D 

31 

100. 

2 

2 

3 
DISS. 
02 
MG/l 

17  8 
10  6 
10.4 
10  6 
10.2 

a  .8 

9.0 


17. B 

1  i  1 

8  8 


1 
5 -DAT 
BOD 
MG/L 


0  B 
0  6 


3  .0 
1  .0 
0.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MISS 


07  04  77  1025 
12  05  7  7  0955 
23  06  77  1040 
15  07  77  1050 
19  08  77  1245 
22  09  77  0955 
26  10  77  1025 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

P 

BEACT1VE 

AMMON 1  A 

KJELOAHL 

N02-  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.019 

0  002 

0  016 

0,460 

0.004 

1  .230 

2780 

9  2 

0.016 

0  001  L 

0  .  006 

0.300 

0.004 

1  .420 

310  0 

5.0 

0.01  1 

0.001 

0.014 

0.250 

0.  004 

1  .470 

313.0 

1  .7 

0.013 

0.001 

0  008 

0.2B0 

0-004 

1  .520 

302  0 

2.7 

0.012 

O.001 

0.002L 

0.340 

0.003 

0.797 

303  0 

1  .7 

0.015 

0.005 

O.OOB 

0.410 

0.003 

0.392 

304.0 

1  .9 

o.  ooa 

0.002 

0.008 

0.310 

0.002 

1  .200 

307  0 

1  2 

0.019 

0.005 

0.016 

D  .  460 

0.004 

1  .520 

313.0 

9.2 

0.013 

0.002D 

0.009D 

0.339 

0.003 

1  .147 

302.4 

3.3 

0.008 

0.U01 

0.002 

0.250 

0.002 

0.392 

278.0 

1  2 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


14 

.  16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMhOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

07  04 

77 

1025 

.3 

465 

2.20 

15.5 

12  05 

77 

0955 

.3 

510 

2.00 

16.5 

23  06 

77 

1040 

3 

510 

1  .00 

16.5 

15  07 

77 

1050 

.3 

485 

1  .20 

15.5 

19  OB 

77 

1245 

.3 

470 

1  .20 

14.5 

22  09 

77 

0955 

.3 

480 

1  80 

14.0 

26  10 

77 

1025 

.3 
VAX.  1MUM 

510 
510 

1.00 
2.20 

16.0 
16.5 

AVG 

OR  GEOM  !■■■ 

490 

1  .49 

15.5 

M  I  N I MUM 

465 

1  .00 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  SITE:  FLETCHEB'S  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  STEELS  AVE . 6"AMPT0N 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN   GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN.  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAW:  CREDIT  RIVER 


STATION  ID:   06-0076-016-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 


LONG 


U.T.M,  17  060145Q.O  4834500.0  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMt 


06  04  77  1116 
11  OS  77  1015 
22  06  77  1110 
14  07  7  7  0945 
18  08  77  1055 
21  09  77  1025 
27  10  77  1015 


STN   STN  SAl.'R   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


934 

SAMPLE 
NO 


2601  7 
26031 
26045 
26058 
26071 
26D84 
26097 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  L  1  F  ORM 
MF/100ML 

1  900 

170. 

50. 

500. 

13300. 

9900. 

1600. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

236. 

30. 

12. 

120. 

490. 

2700. 

94. 


84  88  805 

M.F.  PSEUD.  WATER 

ENTER.  MPA  TEMP. 

MF/100ML  MF/100ML  DEG  C 


108.  2 

4  L                13 

4.  L                IS, 

108.  21 

820.  17 

920.  14 

16.  9 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

18.0 
12.4 
13.6 

9.4 
138 

8.8 

9.6 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


MAX [MUM 

AVO  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


133D0. 

1079. 

50. 


2  700. 

144  . 

13. 


920. 
58." 
4. 


21.0 

13.4 

2.0 


18.0 
12.2 

b.b 


NO  OF  SAMPLES 


234 


5AMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  04  77  1116 
11  05  77  1015 
22  06  77  11  10 
14  07  77  0945 
IB  08  77  1055 
2«  09  77  1025 
27  10  77  1015 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 

06  04  77  1116  .3 

11  05  77  1015  .3 

22  06  77  1110  .3 

14  07  7  7  0945  .3 

16  08  77  1055  .3 

21  09  77  1025  .3 

27  10  77  1015  -3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IK  |'| 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

? 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  122 

0.014 

0.20G 

1  .220 

0.009 

.  0-941 

445.0 

2a.  0 

O.024 

0.001 L 

0.244 

1  .450 

0.054 

1  .  190 

590.0 

4.0 

0.041 

0.001 

O.OOB 

0.660 

0.O03 

0.012 

273.0 

13.0 

0.054 

0.004 

0.014 

0.820 

0.004 

0.021 

517.0 

B.2 

0.  144 

0.043 

0.034 

0.860 

0.019 

0.481 

421  .0 

44  0 

0.  120 

0.047 

0.  106 

1  ,080 

0.043 

0.977 

4S4.0 

19.0 

0.026 

0.003 

0-006 

D.430 

0.005 

0.445 

579.0 

6.5 

0.  144 

0.047 

0.244 

1  .450 

0.054 

1  .190 

590.0 

44.0 

0.076 

0.0160 

O.OBB 

0.934 

0.020 

0.581 

472.7 

17.5 

0.024 

0.001 

0.006 

0.430 

0.003 

0.012 

273.0 

4.0 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

'    MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

630 

26.00 

60.0 

960 

3.50 

122.0 

400 

7.60 

55.0 

740 

6.60 

105.0 

540 

39.00 

65.0 

770 

17,00 

88.0 

B70 

6.70 

98.0 

960 

38.00 

122.0 

701 

15.06 

84.7 

400 

3.50 

55.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


13  01  77  1 125 
06  04  77  1046 
11  05  77  0945 
22  06  77 

14  07  7  7 
IB  OB  7  7  1050 
21  09  77  1050 
27  10  77  1105 


1030 
1040 


CREDIT  RIVER 

AT  DERRY  ROAD  WEST  OF  HIGHWAY  NO  10 

RIVER 


STATION  ID:   06-0076-017-02 


5TN 

DIST 

FEET 


ST.\  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77  1125 
06  04  77  1046 
11  05  77  0945 


22  06  77 

14  07  77 

IB  08  77 

21  09  77  1050 

27  10  77  1105 


1030 
1040 
1050 


934 
SAMPLE 

NO 


26002 
26016 
26030 
25044 
2S057 
26070 
26083 
26096 


0.  136 
0.076 
0.019 
0.083 
0.044 
0.110 
0.  12t 
0.034 


901 
SCD 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


(10 

014 

001  L 

050 

013 

021 

065 

012 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  CREDI1  RIVER 

U.T.M.  17  0602200.0  4B30500.0  4 


444 

FLOW  CFS 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 


720 
16B 
006 
043 
016 
144 
10B 
016 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


600. 
800. 
200. 
200. 
7000. 
400. 
280. 


7000. 
549.' 
200. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


990 
720 
410 
420 
420 
520 
600 


FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


24. 
12. 
22. 
60 
170. 

ea. 
6. 


170, 

31  . 

6. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.023 
0.014 
0.029 
0.070 
0.042 
0.030 
0.047 
0.030 


B4 
M.  F. 
ENTER. 


48. 

320. 

'  96. 

14. 


320. 

25. 

4. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.2B0 
1  .040 
0.636 
0.565 
0.313 
0.610 
0.853 
0.825 


STORET  CODE: 

02 

004 

41  70 

REGION  03 

MILEAGE 

13.40 

ee 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

13. B 

1  .6 

2.0 

15.4 

1  .6 

12.0 

13.0 

1  .0 

16.0 

11.2 

0.8 

19  0 

ID. 6 

1  .8 

16.0 

14-2 

1  .4 

14.0 

9.4 

1  .4 

9.0 

10.2 

0.6 

19.0 

15.4 

1  .8 

1  1  .0 

12.2 

1  .3 

0.0 

9.4 

0.6 

6 

a 

B 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

384.0 
343.0 
328. 0 
380.0 
331  .0 
402.0 
398.0 
354  .0 


6 

50 

5 
13 
12 
69 
27 

5 


MAXIMUM  0.136     0.110     0.720     0.990      0.070     2.280     402.0      69.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (-)  O.07S      O . 036D     0.153      0.558      0.036      0.690      365.0       23.4 

MINIMUM  0.019     0.001      0.006     0.360      0.014     0.313      32B.0       5.1 

NO    OF    SAMPLES  BBB88BBB 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  8HG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 


13 

01 

77 

1125 

06 

04 

77 

1046 

1  1 

05 

77 

0945 

22 

06 

77 

1030 

14 

07 

77 

1040 

18 

08 

77 

1050 

21 

09 

77 

1050 

27 

10 

77 

1105 

.3 
,3 
.3 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

650 

3.00 

40.0 

510 

18.00 

25.5 

560 

2.80 

33.0 

550 

6.50 

36.5 

485 

BOO 

35.5 

540 

26.00 

29.0 

610 

13.00 

34.0 

590 

3.40 

32.5 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ! • ) 

M 1 N I  MUM 


650 

26.00 

562 

10.09 

485 

2.80 

40.0 

33.3 
25.5 


NO  OF  SAMPLES 


235 


9. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREDIT  RIVER 

AT  2Q  SIDE  ROAD  CALEDON  TOWNSHIP 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CREDIT  RIVER 


U.T.M.  17  0576400,0  4856150,0  4 


STATION  ID:   06-0076-018-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 


REGION  03 


MILEAGE    46. BO 


SAMP  DIE  HOUR 
01    MO  YR  LMT 


07  04  77  1040 
12  05  77  1025 
23  06  77  1 1 10 
15  07  77  1 120 
19  08  77  1425 
22  09  77  1025 
26  10  77  1005 


934 

STN       STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

DIST    BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

26025 

6. 

3 

26039 

6 

.3 

26053 

6 

.3 

260E6 

6 

3 

26079 

E 

.3 

26092 

• 

.3 

26105 

6 

444 

ao 

SI 

1 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

1 

C0L1F0R" 

COL  I  FORM 

EN 

MF/IOOML 

MF/100ML 

KF/K 

60. 

4. 

B 

240. 

34. 

S2 

240. 

100. 

100 

600. 

56. 

38 

BOO. 

62. 

140 

84  88 

M.F.  P5EUD. 

R.  MPA 

ML  MF/IOOML 


9100. 


805 
MATEO 
TEMP. 
OEG  C 

1  .0 
13.0 
16.0 
22.0 
13.0 
13.0 

to.o 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

15.  B 
106 

9.B 
10.0 

9.6 
10.4 
102 


5- DAY 

BOO 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  i  • J 

MINIMUM 


9100. 

100. 

140. 

497.  • 

27.* 

39. 

60. 

4. 

8. 

22.0 
12.6 

1.0 


15.8 

10.9 

9.6 


2.0 
1  .0 

0.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 


07 

04 

77 

1040 

>2 

05 

77 

1025 

23 

06 

77 

1110 

15 

07 

77 

1120 

19 

08 

77 

1425 

22 

09 

77 

1025 

26 

10 

77 

1005 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • > 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.031 

0.007 

0.012 

0.430 

0.005 

0.930 

271  .0 

5.8 

0.045 

0. 190L 

0.014 

0.400 

0.005 

0.555 

291  .0 

5.6 

0.  107 

0.078 

0.024 

0.360 

0.007 

0.358 

334.0 

3.5 

0.  124 

0,09f 

0.014 

0.350 

0.003 

0.222 

305.0 

3.0 

0.  088 

0.061 

0.014 

0.420 

0.003 

0.  147 

279.0 

3.5 

0.  1  10 

0.082 

0.012 

0.450 

0.004 

0-141 

312.0 

2.6 

0.047 

0.026 

0.006 

0.470 

0.004 

0.921 

318.0 

1.5 

0.124 

0.190 

0.034 

0.470 

0.007 

0.930 

334.0 

5.8 

0.079 

0.0770 

0.014 

D.41  t 

0.004 

0.468 

301  .4 

3.6 

0.031 

0.007 

0.006 

0.350 

0.003 

0.141 

271  .0 

1  .5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


07 

04 

77 

1040 

•2 

05 

77 

1025 

23 

06 

77 

mo 

:5 

07 

77 

1120 

19 

08 

77 

1425 

22 

09 

77 

1025 

26 

10 

77 

1005 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  |'| 

MINIMUM 


14 

!6 

56 

59 

CONO. 

TORS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMS/ IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

460 

2.50 

18.5 

480 

1  .60 

1B.0 

530 

1  .60 

24.0 

510 

1  .40 

23.0 

430 

1  .20 

16.0 

495 

1  .60 

21.5 

515 

1  .40 

24.5 

530 

2.50 

24.5 

489 

1  .61 

20.8 

430 

1  .20 

16.0 

280         95  52  55  208 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK  PH  TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L  MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
Or  MO  vb  LMT 


26  01  77  1130 
04  02  77  1155 

10  05  77  1130 
29  06  77  1300 

11  08  77  1025 
07  09  77  1035 
18  10  77  1110 
24  11  77  1030 
13  12  77  1 105 


CREDIT  RIVER 

AT  THE  SOUTHERN  DAM  OF  ORANGEVILLE  RESERVOIR 

RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM;  CREDIT  RIVER 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


LONG 


U.T.M.    17   0573500.0   4863975.0    4 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( ' 1 

MINI  MUM 


934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 

MF/IOOML 

COLIFORM 
MF/IOOML 

ENTER. 

MF/IOOML 

25329 

8 

4. 

L 

2. 

L 

2         L 

25342 

6 

8. 

S. 

L 

a.     l 

25499 

6 

50. 

1- 

L 

3.       L 

25609 

6 

1500. 

G 

42. 

52. 

27562 

6 

700. 

10. 

20. 

37601 

6 

6000  , 

0. 

100.       L 

27641 

6 

44. 

4 

L 

B. 

276B3 

6 

4. 

L 

4. 

L 

4. 

27724 

6 

10. 
6000. 

L 

4. 
42. 

L 

4.        L 
100. 

64.- 

E 

*.• 

D 

8*    D 

4. 

0. 

2. 

STATION 

ID:       06-0076-019-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

4170 

REGION   03 

MILEAGE 

54 

60 

88 

BD5 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

3   0 

12    9 

1  .2 

1  .5 

1  1  .8 

1  .0 

10.5 

11.1 

i  e 

19.5 

9.2 

3.8 

23.0 

11.8 

1  .0 

19.2 

7.8 

2.0 

9.0 

8.3 

1  .4 
1  .6 

4.8 

130 

0.4 

22.0 

12.9 

3.8 

tl,2 
1.5 

10.6 

7.8 

1  .6 

0.4 

NO   OF    SAMPLES 


236 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1130 

.3 

04  02  77 

1155 

.3 

(0  05  77 

1130 

.3 

29  06  77 

1300 

.3 

11  08  7  7 

1025 

,3 

07  09  77 

1035 

.3 

18  10  77 

1110 

.3 

24  11  77 

1030 

.3 

13  12  77 

11  OS 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  C 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

■  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D'SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.011 

0.003 

0.  163 

0.550 

0.005 

0.220 

295.0 

3.  1 

0.046 

0.006 

0.259 

1  .  150 

0.005 

2.650 

288.  0 

1  .5 

0.076 

O.02B 

0.720 

0.004 

0.056 

292.0 

51  .0 

0.070 

0.002 

0.056 

0.870 

0.002 

0.005L 

186.0 

7.3 

0.058 

0.001 

0.012 

o.aao 

0.001 

0.005L 

194  .0 

B.4 

0.070 

0.005 

0.024 

0.910 

0.001 

0.005L 

115.0 

6.6 

0.025 

0.001 

0.004 

0.610 

0.003 

0.317 

230.0 

5.4 

0.022 

0.001 

O.OOB 

0.490 

0.003 

0.3B5 

246.0 

2.7 

0.025 

0.003 

O.OSO 

0.570 

0.004 

0.135 

257.0 

1  .9 

0.076 

0.006 

0.259 

1  .150 

0.D05 

2.650 

295.0 

51  .0 

0.045 

0.003 

0.069 

0.750 

0.003 

0.42OD 

233.7 

10.0 

0.011 

0.001 

0.004 

0.490 

0.00' 

0.005 

115.0 

1  .5 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1  130 

.3: 

04  02 

77 

1155 

.3 

10  05 

77 

1130 

3 

29  06 

77 

1300 

3 

11  08 

77 

1025 

.3 

07  09 

77 

1035 

-3 

1B  10 

77 

1110 

.3 

24  11 

77 

1030 

-3 

13  12 

77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( *  I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

475 

1  .60 

12.0 

SIO 

1  .80 

12-5 

370 

9.70 

11.5 

275 

4.00 

10.5 

225 

5.20 

11  .0 

250 

1  .00 

11  .0 

346 

3.70 

12.5 

374 

2.20 

12.0 

17. S 

392 

1.70 

13.5 

16.5 

510 

9.70 

12.5 

17.5 

357 

3.43 

11.7 

17.0 

225 

1  .00 

10.5 

16.5 

280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


8.35 


B.35 
8.35 
8.35 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


1 


B.O.W./  5ITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  01  77  1155 
04  02  7  7  1210 

10  05  77  1210 
29  06  77  1320 

11  08  77  1049 
07  09  77  1045 
18  10  77  1135 
24  11  77  1055 


CREDIT  RIVER 

SOUTH  OF  HIGHWAY  NO  136  BELOW  ORANGEVILLE  S  T  p 

RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  CREDIT  RIVER 


STATION  ID:   06-0076-020-02 


LAT 


STN 

OIST 

FEET 


ST\  SAMP   PJ 
8HG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 

.3 
3 
3 
3 

■3 

.3 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


25330 
25343 
25S01 
25610 
27564 
27603 
27643 
27685 


U.T.M.  17  0573550.0  4862750 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


8 

8  9 


BO 

TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/lOOML 

4.       L 


7400. 

4. 

324. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


2 
2. 

4. 

2- 

150D. 


STORET  CODE: 

02 

004 

4170 

I.O  4 

REGION  03 

MILEAGE 

53.' 

B4 

88 

80S 

3 

M..F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

1 

2.   L 

5.0 

1  1  .9 

2.   L 

1  .8 

10.9 

■ 

4.   L 

9.9 

10.8 

2.   L 

17.8 

6.2 

1340. 

20.0 

10.8 

4.   L 

16.  B 

4.8 

4. 

10.5 

7.1 

1 

-DAY 

60  D 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


7400. 

1500. 

1340. 

22.'  D 

6.  ' 

'  D 

6. 

4. 

3. 

a. 

20.0 

11.7 

1.8 


11.9 
8.9 
4.8 


4.0 
1.5 
0.4 

a 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BR3   DEPTH 
FEET  MTRS 


26  01 

77 

1155 

.3 

04  02 

77 

1210 

.3 

10  OS 

77 

1210 

3 

29  06 

77 

1320 

■3 

1  1  08 

77 

1049 

.3 

D7  09 

7? 

1045 

.3 

18  10 

77 

1135 

.3 

24  11 

77 

1055 

3 

MAXIMUM 

AVG  OS  ( .'.'!'■. 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.680 

0.600 

3.300 

4.400 

0.325 

16.100 

622.0 

5.1 

0.820 

0.420 

9.600 

1  1 .600 

0.065 

4 .  390 

583.0 

6,7 

5.500 

0.500 

6.100 

6.700 

0.270 

3.  380 

490.0 

4.7 

0.630 

0.360 

2.720 

4.000 

0.250 

2.000 

533.0 

19.0 

0 .  092 

0.015 

0.012 

0.B40 

0.013 

0.  '97 

364.0 

27.0 

0.445 

0,330 

1  .060 

1  .720 

0.220 

3.330 

507.0 

7.9 

0.320 

0.250 

0.374 

0.940 

0.090 

3.210 

4B8.0 

1  .8 

0.1  B2 

0.014 

0.280 

0.800 

0.047 

2-970 

469.0 

2.0 

5.500 

0.600 

9.600 

1  1 .600 

0.325 

16.100 

622.0 

27.0 

1  .084 

0.311 

2.931 

3.875 

0 .  1 60 

4.447 

507.0 

9.3 

0.092 

0.014 

0.012 

0.600 

0.013 

0.197 

364.0 

1  .8 

NO    OF    SAMPLES 


237 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


26  01 

77 

1  155 

.3 

D4  02 

77 

1210 

.3 

10  05 

77 

1210 

.3 

29  06 

77 

1320 

.3 

1  1  OB 

77 

1049 

.3 

07  09 

77 

1045 

3 

IB  10 

77 

1135 

.3 

24  11 

77 

10S5 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  r-f'J'i 

MINIMUM 

14 
COND- 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAT.  IN 
UNITS 

56 

Chloride 

MG/L 

39 

SULPHATE 

MG/L 

280 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

1030 
1040 
655 
770 
475 
730 
790 
695 

5,40 
8.00 
2.50 
16.00 
2.30 
0.80 
3.40 
4.  10 

120.0 
1  10.0 
79.0 
90.0 
34.0 
63.0 
83.0 
73.0 

52.0 

7.6B 

1040 
798 
475 

16.00 
5.31 

O.BO 

120.0 
81  .5 
34.0 

52.0 
52.0 
52.0 

7.68 

7.68 
7.68 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ORANGEVILLE  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  136  WEST  OF  ORANGEVILLE  STP 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CREDIT  RIVER 


U.T.M.  17  0573250.0  4862900.0  * 


STATION  10:   06-0076-021-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4170 

REGION  03  MILEAGE    53.! 


SAMP  DTE  HOUR 
QV  MO  YR  LMT 


10  05  7  7  1145 
29  06  77  1330 

11  OS  77  1041 
07  09  77  1055 
18  10  77  1120 
24  11  77  1040 
13  t2  77  11  IS 


STN   STN  "5AMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


901 
SCO 


25500  6 

25611  6 

27563  6 

27602  6 

27642  6 

276B4  6 

27725  6 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lQOML 

40. 

1S00.   G 

3000. 

500. 

4. 

152. 

28. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


54.  44. 

50 .  70 . 

4.  L  12. 

2.  L  2. 

4.  L  4. 

2.  L  2. 


88 

PSEUD. 

MPA 

HF/100ML 


805 
WATER 
TEMP  . 
OEG  C 

9.5 

I  I  .0 
13.6 
12.1 

II  .2 

8. 8 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


5  -DAY 

BOO 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -| 

MINIMUM 


3000. 

54. 

70 

148. '  U 

T  .•    D 

a 

4. 

2 

2 

13.6 

11.0 

8.8 


9  6 
7.4 

5.7 


0.5 
0.3 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT     OIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10 

05 

77 

1  145 

29 

06 

77 

1330 

11 

ce 

77 

1041 

07 

C9 

77 

1055 

18 

10 

77 

1120 

24 

1 1 

77 

1040 

13  12  77  1115 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEO*  MN  I • I 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D<  SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0  002 

0  028 

0.200 

0.006 

7.000 

571  0 

2.0 

0.012 

0.003 

0.022 

D.200 

0.003 

5.890 

680.0 

2.4 

0.002 

0.001 L 

o.ooa 

0.200 

0.003 

5.300 

658.0 

0.5 

0.010 

0.005 

0.012 

0.  160 

0.002 

6.050 

664.0 

1  .  1 

0.013 

0.005 

0.006 

0.  180 

0.002 

5.500 

573.0 

0  3 

0.016 

O.Ol  1 

0.010 

0.240 

0.002 

6.230 

586.0 

1  .4 

0.020 

0.007 

O.OOB 

0.240 

0.002 

6.930 

587.0 

4  3 

0.020 

D.01  1 

0.026 

0.240 

0.006 

7.000 

680 . 0 

4.3 

0.011 

0.0050 

0.013 

0.203 

0 .  003 

6.129 

617.0 

1  .7 

0.002 

0.001 

0.006 

0.  160 

0.002 

5.300 

571  .0 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  OS 

77 

1145 

3 

29  06 

77 

1330 

.3 

1  1  OB 

77 

1041 

3 

07  09 

77 

1055 

.3 

18  10 

77 

1120 

-3 

24  11 

77 

1040 

.3 

13  12 

77 

11  15 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < ' I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0SMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

965 

055 

97.0 

B.  35 

990 

0.85 

100.0 

970 

0.85 

95.0 

980 

0.60 

95.0 

960 

0.62 

90.0 

950 

0.75 

85.0 

48.5 

945 

2.40 

90.0 

46.0 

990 

2.40 

100.0 

46.5 

8.35 

966 

0.95 

93.  1 

46.3 

8.  35 

945 

0.55 

85.0 

46.0 

8.35 

NO  OF  SAMPLES 


238 


B.O.W./  SITE:  ETOBICOKE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2  LONG  BRANCH 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HCOO2 


STATION  10:   06 -0080-001 -OS 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


1 1  02  77 
07  03  77 

16  03  77 

14  04  77 

10  05  77 

17  05  77 

15  06  77 
29  06  77 
14  07  77 
20  07  77 
09  OB  7  7 

16  08  77 

16  09  77 

11  10  77 

17  10  77 
16  11  77 
29  11  77 
16  12  77 
22  12  77 


1330 
162D 
1630 
1513 
1513 
1518 
1443 
1259 
1630 
1426 
1510 
1330 
1435 
1518 
13  30 
1510 
1437 
1430 
0930 
1533 


.3 
■  3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  »0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


1  1  02 

77 

1330 

.3 

07  03 

7  7 

1620 
1630 

.3 

.3 

16  03 

77 

1513 

.3 

14  04 

77 

1513 

.3 

10  05 

77 

1513 

.3 

17  05 

77 

1443 

.3 

15  06 

77 

12  59 

.3 

29  06 

77 

1630 

.3 

14  07 

77 

1426 

.3 

20  07 

77 

1510 

.3 

09  03 

77 

1330 

.3 

16  06 

77 

1425 

.3 

IS  09 

77 

151B 

.3 

11  10 

77 

1330 

.3 

17  10 

77 

1510 

.3 

16  11 

77 

1437 

.3 

29  11 

77 

1430 

■3 

16  12 

77 

0930 

.3 

22  12 

77 

1533 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

I") 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


11  02 

77 

1330 

.3 

07  03 

77 

1620 
1630 

.3 
.3 

16  03 

77 

1513 

.3 

14  04 

77 

1513 

.3 

10  05 

77 

151B 

.3 

(7  05 

77 

14  43 

.3 

IS  06 

77 

1259 

.3 

29  06 

77 

1630 

3 

14  07 

77 

1426 

.3 

20  07 

77 

1510 

.3 

09  OB 

77 

1330 

.3 

16  OB 

77 

1425 

.3 

15  09 

77 

1518 

.3 

1  1  10 

77 

1330 

.3 

17  10 

77 

1510 

.3 

16  11 

77 

1437 

.3 

29  11 

77 

1430 

.3 

16  12 

77 

0930 

.3 

22  12 

77 

1533 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

|-> 

MINIMUM 

LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


25378 
25427 
25428 
26552 
26571 
25504 
26590 
26609 
25614 
2662B 
25674 
25685 
26647 
26666 
257S8 
26685 
26704 
25955 
26953 
26723 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

1,110 
0.410 
0.4TS 
0.  138 
0.062 
0.090 
0.  102 
0.  172 
0  .  370 
0  .  1  30 
.  1  B6 
.302 
285 
.210 
15 
.585 
.218 
.094 
.  138 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0.095 


901 

SCO 


6 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


1.110 
0.276 
0.062 


COND. 

25C 

UMHOS 

S500 

650 

660 

1030 

1090 

1380 

1380 

1230 

500 

990 

980 

560 

800 

720 

660 

870 

785 

1425 

800 

865 


5500 

1144 

500 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  ETOBICOKE  CREEK 

U.T.M.  17  0617340.0  4827025.0  4 


444 
FLOW  CFS 


30.00 

116.00 

11600 

66.90 

23.00 

10.50 

8.40 

S.20 

96.40 

10  80 

10.50 

55.40 

66.  BO 

19.00 

1 14.00 

48  10 

91  .40 

38.50 

329.00 

199.00 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 

MF/lOOML 


15000. 

15000. 

2500. 

108. 

400. 

650. 

900. 

17000£'H 

4000. 

2500. 

1 1000. 

18000. 

9000. 

19000. 

19000. 

33000. 

4700. 

6500- 

4100. 


81         84 
FECAL      WF. 
COLIFORM     ENTER. 


200. 

190. 

84. 

B 

40. 

44. 

308. 

1500. 

164. 

500. 

800. 

2100. 

232. 

1600. 

270. 

1800. 

100. 

850. 

312. 


329.00   17000E+1 

73.00    5330.* 

8  20     108. 


20 


19 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.840 
0.180 
0.155 
0.044 
0.013 
0.024 
0.057 
0.210 
0.029 
0.O62 
O.  145 
0.290 
0.210 
D .  1 55 
0  270 
0.500 
0.038 
0.070 
0.047 
0.042 


19        20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


36B 

200 

170 

520 

004 

060 

006 

012 

014 

018 

002 

014 

002L 

0.014 

0.042 

0.002L 

0.044 

0.02B 

0.024 

0.126 


1  .440 
3.200 
3.100 
1  .620 
0.600 
0.700 
0.640 
0.430 
1  .  150 
0.520 
0  .480 
0.780 
.510 
.440 
.300 
.520 
.920 
.51 
.56 
.620 


O.B40 
0.169 
0.013 

20 


1  .200 

0.184D 

0.002 

20 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN      MG/L 
UNITS 


30.00 
66.00 

66.00 

19.00 
5.20 

17.00 

4.20 

2.60 

200.00 

IB.  00 
3.00 

72.00 
7.20 
3.60 

42.00 

18.00 

55.00 

12. 

35. 

28.00 


200.00 

35.  19 

2.E0 


1475.0 
230.0 
235.0 
175.0 
190.0 

50-0 
257.5 
228.0 

65.0 
163.0 
1  53  .  0 

63.0 
123  0 
100.0 

65.0 


108 

90 
259 
12B 
123 


1475.0 

214.  S 

50.0 


1000 

640 

92 

48 

60 

8 

188 

500 

92 

800 

500 

120 

68 

200 

130 

1600 

200 

530 

368 


2100. 
268. •  U 
8. 

19 


1500. 
202.' 


19 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


' 

STORET  CODE: 

02 

004 

41  10 

REGION  03 

MILEAGE 

030 

sa 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

14.4 

10.0 

4.2 

15.0 

8,0 

4.3 

15. 0 

B.O 

7.2 

1  1.6 

2.8 

1  .8 

14.9 

10.4 

1  0 

- 

1  .6 

23.2 

15.6 

1  .0 

20.0 

9.7 

5.0 

26.6 

11.1 

1  .2 

28.0 

6.2 

1  .6 

25.0 

8.2 

2.6 

IB. 6 

10-3 

3.0 

17.4 

11  .6 

2.6 

M2 

12.3 

1  2 

8.0 

1  1.6 

0.6 

8.0 

11.1 

9.0 

0.  2 

10.8 

1  .0 

1.8 

2.0 

2.0 

5.4 

28.0 

15.6 

10.0 

• 

12.3 

11.6 

3.5 

0.2 

6.2 

0.6 

18 

16 

20 

5 

6 

7 

107 

)      TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3.200 
I  .012 
0.430 


59 
SULPHATE 


80.0 
37.5 

139.0 


1  20 . 0 
58.0 


0.110 
0.069 
0.069 
0.  100 
O.OOB 
0.011 
0.028 
0.001 
0.035 
0.004 
0.004 
.022 
,01  1 
.010 
.022 
.020 
.053 
0.024 
0.01B 
0.017 


0.  1  10 
0.032 
0.001 

20 

2ao 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


1  ,500 
0  776 
0.926 
3.100 
.  107 
-376 
.262 
.009 
.735 
.006 
.036 
.618 
.279 
.  130 
.330 
.930 
.586 
.21 
.23 
.930 


3.100 
0.804 
0.006 

20 

95 
ACIDITY 
MG/L 


3100. 
481 
478 
663 
657 
B8B 
835 
1 
643 
639 
624 
461 
505 
480 
459 
578 
602 
879 
532 
556 


3 1 00 . 0 

703.1 

1  .0 

20 

52 
TOT    ALK 
AT    LA8 
MG/L 


65.0 


114.0 
61  .0 


139.0 
60.3 
37.5 


2.80 
1  .65 

0.50 


0.30 
3.25 


3.85 


2.65 
2.60 


3.B5 
2.  16 
0.30 


45    0 

75.0 

74.0 

30 

13 

26 

5 

5 

296 

30 

9 
61 


0 
11  .0 

5.0 
16.0 
15.0 
9B.0 

6.3 
45. 
1B.0 


296.0 

44.2 

5.0 

20 

55 
PH 
AT     LAB 

7.85 
7.77 


7.95 


3055 
404 


615 
400 


873 
487 


3055 
832 
347 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .750 

4.6O0 


2  .800 


6.3B      0,52 
7.94      2.7 


8.47  13.500 
B.02  3.3BO 
7.56      0.290 


25 

PHENOLS 

UG/L 

3.0 

2.0 

3.0 


7.94 

0.290 

1  ,0L 

B.32 

1  .900 

1  .OL 

1  .OL 


1  .  L 


3.0 
1  .60 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


CONT ' D 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

samp  ore 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NE5IUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

mfi 

11  02 

77 

1330 

.3 

13 

07  03 

77 

1620 
1630 

.3 
.3 

24 

16  03 

77 

1513 

.3 

14  04 

77 

1513 

.3 

10  OS 

77 

1513 

.3 

5 

17  OS 

77 

1443 

.3 

15  06 

77 

1259 

.3 

29  06 

77 

1630 

.3 

12 

11  07 

77 

1426 

,3 

20  07 

77 

151D 

.3 

7 

09  08 

77 

1330 

.3 

1  1 

16  08 

77 

1425 

.3 

15  09 

77 

1518 

.3 

1  1  10 

77 

1330 

.3 

12 

17  10 

77 

1510 

.3 

16  11 

77 

1437 

.3 

29  1  1 

77 

1430 

3 

IT 

16  12 

77 

0930 

3 

11 

22  12 

77 

1533 

.3 

MAXIMUM 

24 

AVG 

OR  GEO",  sin 

12 

MINIMUM 

5 

41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

120 

0.0O5 

50 


57 


22 
22 


35 

37 


0.0011 

0.004 

0.003 

0.001 

0.001 


120 

1 

0.005 

50 

1 

0.0030 

22 

0 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


235       203 
TOTAL     TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 


11  02 

77 

1330 

.3 

0.030 

10  OS 

77 

1516 

.3 

0.020L 

29  06 

77 

1630 

.3 

0.060 

09  08 

T7 

1330 

.3 

0.040 

11  10 

77 

1330 

,3 

0.040 

29  11 

77 

1430 

.3 

0.1S 

WAX  I  MUM 

0.15 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(♦) 

0.O570 

MINI  MUM 

0.020 

221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADM I UM 

ZINC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.020 

0.140 

0.005L 

0.1  80 

0.020 

0.010 

0.010L 

0.010L 

0.010 

0.020L 

0.060 

0.030 

0.020L 

0.080 

0.020 

0.040 

0.030L 

0.005L 

C.040 

0.040L 

0.010 

0.030L 

0 . 005  L 

0.030 

0.02  L 

0.01  L 

0.02  L 

0.005L 

0.01  L 

0.040 

0.O60 

0.  140 

0.020 

o.  iao 

0.0250 

0.025D 

0.043D 

0.0080 

0.05*0 

0.020 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

O.OIOL 

0.010L 

0.020L 

0.040 

0.020L 

0.02    L 


0.040 

0.0200 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION     TYPE 


ET0B1C0KE     CREEK    WEST 

DER3Y     ROAD     EAST    MISSISSAUGA 

RIVER 


STATION    ID:       06-0080-002-02 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


OB  03 

77 

1400 

.3 

16  03 

77 

1437 

.3 

14  04 

77 

1437 

.3 

17  05 

77 

1415 

.3 

15  06 

77 

1222 

.3 

14  07 

77 

1350 

.3 

16  08 

77 

1355 

.3 

15  09 

77 

1446 

.3 

17  10 

77 

1436 

.3 

16  11 

77 

1405 

.3 

22  12 

77 

1455 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  03 

77 

1400 

3 

16  03 

77 

1437 

.3 

14  04 

77 

1437 

.3 

17  05 

77 

1415 

.3 

15  06 

77 

1222 

.3 

14  07 

77 

1350 

.3 

16  08 

77 

1355 

.3 

15  09 

77 

1446 

.3 

17  10 

77 

1438 

.3 

16  11 

77 

1405 

.3 

22  12 

77 

1455 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C> 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  ETOBICOKE  CREEK 

41  10 

LONG 

U.T.M. 

17  060692E 

.0  4836550 

.0  4     REGION  03  DIST   001 

MILEAGE 

I  2 

.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

M.F/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

BEG  C 

MG/L 

MG/L 

25436 

4 

2300. 

30. 

200. 

1  .5 

11  .8 

B.5 

26550 

6 

4400. 

68. 

200. 

8.0 

1  1  .3 

5.8 

26569 

20. 

4. 

24. 

2.0 

26588 

50. 

10. 

12. 

0.8 

26607 

6 

200. 

170. 

80. 

23.5 

10.2 

1  .0 

26626 

6 

276. 

44. 

36. 

30.9 

11.3 

1  .0 

26645 

6 

2000. 

1000. 

100.   L 

18.0 

11  .6 

1  .6 

26664 

6 

700. 

44. 

2B. 

17.0 

16.6 

2.6 

26683 

6 

1600. 

90. 

80. 

7.9 

12.7 

02 

26702 

6 

1B0O. 

190. 

110. 

7.0 

12.  1 

0.8 

26721 

S 

2800. 

360. 

440. 

1  .5 

2.4 

4400. 

1000. 

440. 

30.9 

16.6 

8.5 

631  .  • 

69.* 

74.*  D 

12.8 

12.2 

S.4 

20. 

4. 

12. 

1  .5 

10.2 

0.2 

11 

1  1 

11 

9 

8 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- 

SOL  I  US 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.476 

0 

200 

1  .000 

2.970 

0.072 

0.808 

410  0 

160.0 

0.  178 

0 

050 

0.480 

1  .660 

0.  120 

3.080 

442  0 

35.0 

0.043 

0 

004 

0.630 

0.004 

0.006 

500  0 

4.3 

0.025 

0.001 

0.008 

0.760 

0.002 

0.008 

5BB.0 

2.4 

0.034 

0.006 

0O08 

D.430 

0.001 

0.005L 

781  .0 

8.6 

0.030 

0 

002 

0.014 

0.450 

0.002 

0.005L 

640.0 

6.8 

0.035 

0.007 

0.008 

0.4  70 

0.002 

O.OOSL 

610.0 

B.  7 

0.023 

0 

001 

0.004 

0.360 

0.002 

0.005L 

489  .0 

6.0 

0.074 

0 

019 

0.002 

0.730 

0.013 

0  082 

583.0 

21  .0 

O.OBB 

0 

020 

0.004 

0,740 

0.013 

0.59S 

567  .0 

22.0 

0.100 

0 

045 

0.13a 

0.940 

0.016 

t  .700 

443.0 

15.0 

0.478 

0 

.200 

1  .000 

2.970 

0.  120 

3.080 

781  .0 

160.0 

0.  101 

0 

.032 

0.  167 

0.924 

0.022 

0.5730 

550.3 

26.4 

0.023 

0 

.  0D1 

0.002 

0.360 

0.O01 

0.005 

410.0 

2.4 

NO  OF  SAMPLES 


240 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


3 
.3 


08 

03 

77 

1400 

16 

03 

77 

1137 

14 

04 

77 

1437 

17 

05 

77 

1415 

IS 

06 

77 

1222 

14 

07 

77 

t350 

16 

OB 

77 

1365 

15 

09 

77 

1446 

17 

to 

77 

1438 

16 

11 

77 

1405 

23 

12 

77 

1455 

.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OH  GEOM  l»N  (  •  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

365 

77.00 

3B.5 

2850 

14.00 

750.0 

790 

5.00 

83.0 

840 

1  .20 

105.0 

1010 

5.20 

85.0 

680 

4.00 

75.0 

830 

6.60 

70.0 

670 

5.20 

50-0 

830 

22.00 

58.0 

815 

32.00 

54.0 

670 

16.00 

78.0 

2850 

77.00 

750.0 

961 

17.1  1 

131  .5 

3B5 

1  .20 

38.5 

95       ■  52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B  O.K./  SITE:  ETOBICOKE  CREEK 

SAMPLE  POINT;  BURNHAMTHORPE  ROAD  M1SSISSAUGA 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


21  02 

77 

1406 

.3 

08  03 

77 

1435 

.3 

16  03 

77 

1455 

.3 

14  04 

77 

1455 

.3 

17  05 

77 

1429 

.3 

15  OS 

77 

1242 

.3 

14  07 

77 

1408 

.3 

16  OB 

77 

1411 

.3 

15  09 

77 

1SD2 

.3 

17  10 

77 

1454 

.3 

.3 

16  11 

77 

1420 

22  12 

77 

1515 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  02 

77 

1406 

.3 

OB  03 

77 

1435 

.3 

16  03 

77 

1465 

.3 

14  04 

77 

1455 

.3 

17  05 

77 

1429 

.3 

15  06 

77 

1242 

.3 

14  07 

77 

1408 

.3 

16  08 

77 

141  1 

.3 

15  09 

77 

1502 

3 

17  10 

77 

1454 

.3 

16  11 

77 

1420 

.3 

22  12 

77 

1515 

.3 

MAXIMUM 

AV( 

OR  GEOM  MN 

(  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRS 

DEPTH 
MTRS 

21  02 

77 

1406 

.3 

OB  03 

77 

(435 

.3 

16  03 

77 

1455 

.3 

14  04 

77 

1455 

.3 

17  05 

77 

1429 

.3 

15  06 

77 

1242 

.3 

14  07 

77 

1408 

.3 

16  oa 

77 

1411 

.3 

15  09 

77 

1502 

.3 

17  10 

77 

1454 

.3 

16  1  < 

77 

1420 

.3 

22  12 

77 

1515 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOI. 

MN  I  '  > 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 

MO 


26532 
25437 
26551 
26570 
26589 
26E0B 
26627 
2664S 
26665 
266B4 
26703 
26722 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.260 
0.431 
0.  132 
.038 
.020 
.014 
.031 
.037 
.033 
0.050 
0,246 
0.097 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

o. 


901 

SCO 


4  6 
6 

6 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  ETOBICOKE  CPEEK 

U.T.M.  17  0614050.0  4B32400.O  4 


444 
FLO*  CFS 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.  120 
0.  ISO 
0.044 
0.003 
.001 
.001 
•  001L 
.003 
.003 
.016 
.059 
.046 


0.431 
0.116 
0.014 

12 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

1390 
480 
790 
810 
900 
600 
750 
640 
580 
790 
690 
745 


1390 
780 
480 


80        81  84 

TOTAL       FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/ 100*11.   MF/100ML 


110. 
1300. 

600. 

230. 
1  100. 

700. 

630. 
3000. 
1500. 
7800. 
8500- 
4300. 


8500. 

1232.' 

110. 


12 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELOAHL 
MG/L  MG/L 


2.400 
1  .  120 
.500 
002L 
.028 
.036 
.012 
.002L 
.002 
.002L 
0.004 
0.1S8 


0. 

0. 

o. 

0. 
0. 
0. 
0. 

0. 


0.180 

0.040D 

0.001 

12 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UMTS 

2.40 

65.00 

17.00 

7.60 

1  .60 

1  .40 

2.60 

5.40 

5.50 

13.00 

150.00 

30.  00 


150.00 

25.  13 

1  .40 


2.400 

0.3560 

0.002 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


225.0 

63.0 
100. 
1  10. 
1375. 

95. 

90. 

70. 

63. 

63. 

60.0 

96.0 


900 

120 

660 

590 

790 

380 

0.4  70 

0.520 

0.490 

0.560 

0.880 

0.880 


3.900 
1  .  187 
0.380 


59 
SULPHATE 


MG/L 


4. 
100. 

64. 

28. 

96. 
192. 

60. 
220. 

24. 
200. 
300. 
260. 


300. 
80.  • 
4. 


10. 
340. 

52. 

12. 

32. 
34B. 

4B. 
260. 

60. 

130. 

1200. 

336. 


1200. 
99.' 

10. 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.110 
0.067 
0.110 
O.OOB 
0.003 
0.001 
.003 
.004 
.003 
.01  1 
.031 
.016 


STATION 

ID:   06-00 

B0-OO3-D2 

STORET  CODE; 

02 

004 

41  10 

REGION  03 

MILEAGE 

5 

40 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

! 

j -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.5 

B.5 

5.0 

2.5 

12.9 

8.0 

7.3 

10.6 

3.2 
2.0 
1  .6 

24.5 

13,4 

1  .0 

28.9 

10.9 

1  .8 

18.5 

10.7 

2.0 

17.4 

13.1 

2.6 

7.4 

12.1 

0.2 

7.1 

11.6 

2.6 

1.0 

6.8 

28.9 

13.4 

8.0 

11.5 

11.5 

3.1 

0.5 

8.5 

0.2 

12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


390 

743 

990 

0B2 

.107 

.034 

.077 

.086 

0.027 

0.719 

0.529 

1  .550 


0.110 
0.031 
0.001 

12 

280 
REACTIVE 
SILICATE 

SI  MG/L 


2.990 
0.695 
0.027 

12 

95 
ACIDITY 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


B73.0 

3990 

618. 

517  . 

551  ■ 

575. 

530- 

420. 

397 

536.0 

602.0 

490.0 


873.0 
534.0 
397.0 

12 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


10 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


9 
1H6 
21 
8 
4 
2 
5 


8 

13B 

25 


13B.0 

2B.3 

2.2 


55 
PH 
AT    LAB 


9  12 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1375.0 

201  .3 

60.0 


NO    OF    SAMPLES 


241 


8. O.K./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ETOBICOKE  CHEEK 

AT  HIGHWAY  to  1.2  MILES  NORTH  WEST  OF  SNELGROVE 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
ETOBICOKE  CREEK 


LAT 


LONG 


STATION  ID:   06-0080-004-02 


STORET  CODE: 


U.T.M.  17  0593400.0  4S43950.0  4 


REGION  03 


02 

004 
4110 

MILEAGE    23. BO 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

08 

03 

77 

1320 

'6 

03 

77 

1340 

14 

04 

77 

1340 

17 

05 

77 

1326 

15 

06 

77 

l  109 

14 

07 

77 

1245 

16 

08 

77 

1308 

15 

09 

77 

1351 

17 

10 

77 

1350 

16 

11 

77 

1320 

STN   STN  SAMP   Pj 
D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [ • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


08 

03 

77 

1320 

16 

03 

77 

1340 

14 

04 

77 

1340 

17 

05 

77 

1326 

15 

06 

77 

1109 

14 

07 

77 

1245 

16 

08 

77 

1308 

15 

09 

77 

1351 

17 

10 

77 

1350 

16 

11 

77 

1320 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN •( * ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

VI1NIMUM 


oa 

03 

77 

1320 

IB 

03 

77 

1340 

14 

04 

77 

1340 

17 

05 

77 

1326 

15 

06 

77 

1109 

'4 

07 

77 

1245 

16 

08 

77 

1303 

15 

09 

77 

1351 

17 

10 

77 

1350 

16 

11 

77 

1320 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

ee 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL [FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

■F/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25435 

6 

4000. 

100. 

300. 

5.5 

1  1  .3 

9.0 

26548 

6 

9000. 

140. 

352. 

6.5 

10.6 

2.6 

26567 

700. 

370. 

560. 

t  a 

26586 

100. 

30. 

10.   L 

3.0 

26605 

6 

100. 

100. 

100.   L 

19.5 

7.8 

3.0 

26624 

8 

500. 

20. 

20. 

23.1 

7.6 

2.4 

26643 

6 

1500. 

380. 

142. 

17.2 

6.B 

2.8 

26662 

6 

I5000E+1G 

640. 

208. 

15.0 

8.4 

1  .4 

2668 1 

6 

3800. 

110. 

160. 

6.2 

11  .0 

0.2 

26700 

6 

3000. 

600. 

700. 

5.2 

10.2 

1  .2 

15000E+1 

840. 

700. 

33.1 

11.3 

9.0 

17B2-*  U 

152." 

144.»  D 

12.3 

9  2 

2.7 

100. 

20. 

10. 

5.2 

6.B 

0.3 

10 

10 

10 

9 

a 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KOELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.522 

0.370 

1  .520 

3.350 

0.085 

0  795 

225.0 

23.0 

0.  160 

C  052 

O.420 

1  860 

0.090 

1  .760 

306.0 

13  0 

0  085 

0.029 

0.066 

D.950 

0.009 

0.296 

400.0 

11  .0 

0.  106 

0.030 

0.218 

0.7B0 

0.06B 

0.327 

317.0 

13.0 

0.110 

0.005 

0.012 

I  .020 

0.003 

0.007 

475.0 

19.0 

0.  184 

0.019 

0.  104 

1  .360 

0.006 

0.005L 

576.0 

18.0 

0.  136 

0.014 

0.010 

<  .100 

0.013 

0.037 

631  0 

24.0 

0.096 

0.02B 

0  070 

0.730 

0.026 

0.239 

627.0 

7.6 

0.079 

0.032 

0.018 

0.880 

0.010 

0.560 

446.0 

5.  1 

0.090 

0.034 

0.054 

0.900 

0.009 

0.421 

403.0 

12.0 

0.522 

0.370 

1  .520 

3.350 

0.090 

1  .760 

631  .0 

24  0 

0.  157 

0.061 

0.249 

1  .293 

0.032 

0.4450 

430.6 

14.6 

0.079 

0.005 

0.010 

0.730 

0.003 

0.005 

225.0 

5,1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHO  S 

UNITS 

MC/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

310 

28.00 

30.0 

450 

9.50 

35.0 

660 

7.40 

55.0 

185 

5.20 

23.5 

750 

12.00 

80.0 

970 

12.00 

175.0 

930 

12.00 

160.0 

840 

5.00 

88.0 

710 

6.30 

93.0 

625 

14.00 

58.0 

980 

2B.00 

175.0 

678 

11.14 

79.8 

310 

5.00 

23.5 

NO  OF  SAMPLES 


B  O.W./  SITE:  MIMICO  CREEK 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2  MIMICO 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STS  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAX  IMLTM 
AVG  OR  GEOM  MN  | ■ ) 

M  J  N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


07 

03 

77 

1535 

16 

03 

77 

1535 

14 

oa 

77 

1535 

17 

05 

77 

1503 

IS 

06 

77 

1316 

14 

07 

77 

1446 

16 

08 

77 

1443 

15 

09 

77 

1538 

17 

10 

77 

1530 

16 

11 

77 

1454 

22 

12 

77 

1553 

934 

901 

Sample 

SCO 

NO 

25426 

6 

9 

26553 

6 

26572 

26591 

26610 

5 

9 

26629 

6 

26649 

6 

26667 

6 

26686 

6 

26705 

6 

26724 

6 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MIMICO  CREEK 

U.T.M.  17  0622450.0  4830800.0  4 


444         80         B1         84 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL       M.F 

C0L1F0RM  COLIFORM     ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


500. 

150. 

200. 
10.   L 
10.   L 
60. 

220. 

190. 

490. 

300. 

600. 


600. 

138. 

10. 


35000. 

4700. 

11000. 

2600. 

1300. 

100. 

1200. 

20. 

1000. 

100. 

3100. 

270. 

26000 . 

710. 

22000 . 

1050. 

39000. 

390. 

13000. 

600. 

10000. 

1290. 

39000 . 

4700. 

7669 . • 

449. 

1000. 

20. 

STATION 

ID:   O6-00B2-0O1 -02 

STORET  CODE: 

02 

004 

4090 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

.10 

BB 

805 

3 

t 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

4.5 

136 

6.5 

5.  1 

1  1.6 

4.0 
2.6 

2. a 

15.3 

1  1.8 

1  .8 

1B.0 

1  1.2 

1  .4 

17.0 

7.8 

1  .4 

15.9 

8.0 

3.0 

SB 

10.9 

1  .0 

B.2 

10.  1 

1  .6 

2.0 

1  .6 

18.0 

13.6 

6.5 

10.5 

10.6 

2.5 

2.0 

7.8 

1  .0 

11 


11 


11 


242 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  6R3  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 

.3 

.3 


07 

03 

77 

1535 

16 

03 

77 

1535 

u 

04 

77 

1535 

17 

05 

77 

1503 

15 

06 

77 

1316 

14 

07 

77 

1446 

16 

08 

77 

1443 

15 

09 

77 

1539 

17 

10 

77 

1530 

16 

11 

77 

1454 

22 

13 

77 

1553 

3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  I  •  ; 

M I N I  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

.   5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.415 

0.  175 

0.560 

1  .600 

0.058 

0 .  707 

648.  0 

48.0 

0.300 

0.036 

0.254 

0.900 

0.086 

1  .590 

74  3.0 

47.0 

0.240 

0.  160 

0.036 

0.590 

0.025 

0.425 

696.0 

36.0 

0.114  ' 

0.Q35 

0.556 

1  .100 

0.010 

0.230 

4100 

19.0 

0.096 

0.012 

0.282 

0.780 

0.005 

0.260 

294.0 

21  .0 

0.062 

0.003 

0.065 

0.680 

0.008 

0.187 

329.0 

15.0 

0.105 

0.050 

0.1 66 

0.590 

0.026 

0.284 

2B5.0 

23.0 

0.120 

0.D38 

0.074 

0.640 

0.012 

0.25B 

230.0 

29.0 

0.097 

0.019 

0.070 

0.720 

0.073 

2.230 

592.0 

18.0 

O.0B4 

0.028 

0.116 

0.780 

0.016 

0.374 

331  .0 

23.0 

0.062 

0.040 

0.066 

0.520 

0.014 

1  .310 

599.0 

20.0 

0.415 

0.  17S 

0.580 

1  .BOO 

0.0B6 

2.230 

743.0 

48.0 

0.147 

0.059 

0.208 

0.B27 

0.030 

0.714 

468.8 

27.2 

0.062 

0.003 

0.03B 

0.520 

0.005 

0.187 

230.0 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

BEACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

07  03 

77 

1535 

.3 

1020 

52.00 

430.0 

16  03 

77 

1535 

.3 

1  160 

20.00 

212.0 

14  04 

77 

1535 

•  3 

1  160 

22.00 

225.0 

17  05 

77 

1503 

3 

6S0 

B.20 

95.0 

15  06 

77 

1316 

.3 

420 

12.00 

47.5 

14  07 

77 

1446 

.3 

490 

8.20 

5B.0 

16  08 

77 

1443 

.3 

415 

20.00 

44.0 

15  09 

77 

1538 

.3 

570 

17.00 

65.  0 

17  10 

77 

1530 

.3 

895 

16.00 

123.0 

16  11 

77 

1454 

3 

530 

18.00 

58.0 

22  12 

77 

1553 

.3 
MAXIMUM 

970 
1160 

26.00 
52.00 

178.0 
430.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( 

753 

19.95 

139.6 

MINIMUM 

415 

B.  20 

44.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MIMICO  CREEK 

SAMPLE  POINT:  R1CHVIEW  SIDE  ROAD  ETOBICOKE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC033 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MIMICO  CREEK 

U.T.M.  17  0615300.0  4836325.0  4 


STATION  ID:   06-00B2-OO2-O2 

STORET  CODE:  02 
004 
4090 

REGION  03  MILEAGE     6.5 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


5TN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  03 

77 

1700 

.3 

16  03 

77 

1515 

.3 

14  04 

77 

1615 

.3 

17  05 

77 

1558 

.3 

15  06 

77 

1402 

3 

14  07 

77 

1528 

.3 

16  OB 

77 

1518 

.3 

16  09 

7  7 

1612 

.3 

17  10 

77 

1619 

3 

16  11 

77 

1532 

.3 

22  12 

77 

1634 

.3 

MAXIMUM 

AVG  f  i 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


07  03  77 

16  03  77 

14  04  77 

17  05  77 

15  06  77 

14  07  77 

16  08  77 

15  09  77 

17  10  77 

16  11  77 
22  12  77 


17O0 
1615 
1615 
1558 
1402 
1523 
1518 
1612 
1619 
1532 
1634 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 

NO 


25429 
26556 
26575 
26594 
26613 
26632 
26651 
26670 
26689 
2670B 
26727 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.470 

0.204 

0.041 

0.104 

.039 

.009 

.  145 

.050 

.042 

.255 

.099 


6 
6 

6 
6 
6 

3  6 
6 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.  170 
0.039 
0.007 
0.015 
0.005 
0.004 
0.028 
O.QlS 
0.017 
0.080 
0.036 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


34.30 

25.90 

6.90 

3.90 

3.60 

3.  10 

57.20 

7.50 

13.30 

37.80 

65.90 


4100. 

6B. 

1300. 

70. 

2400. 

B8000. 

1900. 

7000. 

49000 . 


91 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


65.90   88000. 

23.58    2476." 

3.10      68. 


19        20 
FILTERED     TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


210. 

4. 

14. 

20. 

44. 

15000. 

76. 

48. 

2300. 


1 5000 . 
103. 


84        88 
M.F,     PSEUD. 
ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


500. 

16. 

32. 

40. 

32. 
280. 
136. 

40. 
5100. 


0.820 
0.400 
0.210 
0.030 
0.016 
0.004 
0.296 
0.048 
0.314 
0.320 
0.1  5B 


2  .  700 
1  .160 
0.870 
1  .060 
0.5B0 
O.BOO 
D.400 
0.560 
0.830 
1  .940 
0.720 


SlOO. 

111  . 

T6. 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.080 
0.075 
0.134 
0.092 
0.050 
0 .  080 
0.  140 
0.041 
0.0B2 
0.098 
0.014 


9 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.680 
1  .700 
0.746 
0.513 
0.115 
0.650 
1  .410 
0.729 
2.970 
0.565 
I  .640 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6B0.0 

792.0 

B62 

789 

551 

600 

768 

506 

564 

799 

690 


80S 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3.9 
6.5 


25.5 

26.9 

17.6 

16.7 

8.5 

8.2 

2.0 


26.9 

12.9 

2.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


139 

92 

7 

4 

5 
3 

141 
5 
7 

357 
40 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

15.8 
11.8 


9.0 
14.1 
13.1 
10.4 


16.8 

12.4 

9.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


16. OG 
2.3 


16.0 
4.3U 
0.4 


6  11 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.470  0.170  0.B20  2.700  O.140  2.970  B62.0  357.0 

AVG   OR    GEOM  MN    (-)  0.133  0.038  0.23B  1.056  0.081  1.065  691.0  73.1 

MINIMUM  0.009  0.004  0.004  0.400  0.014  0.115  506.0  3.6 

NO    OF    SAMPLES                           11  11  "  11  '1  n                      11  n 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  S4IXP   PJ 
D¥  MO  YR  LMT    D1SI  BRG  DEPTH 
FEET       MTflS 


.3 

.3 
.3 
.3 
3 

3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 


07 

03 

77 

1700 

16 

03 

77 

1615 

14 

04 

77 

1615 

17 

05 

77 

1558 

15 

OS 

77 

1402 

14 

07 

77 

1528 

16 

08 

77 

1518 

15 

09 

77 

1612 

17 

10 

77 

1619 

16 

'11 

77 

1532 

22 

12 

77 

1634 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TUBB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK   - 

25C 

FORMAT.  [N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

Si  MG/L 

MG/L 

680 

140.00 

340.0 

1  120 

B5.00 

195.0 

1440 

6  40 

305.0 

1340 

2  60 

300.0 

920 

3.  BO 

190.0 

900 

5.60 

155.0 

970 

90.00 

135.0 

750 

8.00 

100.0 

895 

7.00 

115.0 

695 

260.00 

90.0 

1060 

34.00 

185.0 

1440 

260.00 

340.0 

997 

58.47 

191  .B 

695 

2.60 

90.0 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 

UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HUMBER  RIVER 

LAKESHORE  ROAD  TORONTO 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HCOO3 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3. 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • ] 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


13 

01 

7  7 

151  1 

1  1 

02 

77 

1245 

21 

02 

77 

•  459 

07 

03 

77 

1450 
1545 

16 

03 

77 

1541 

14 

04 

77 

1541 

IT 

05 

7T 

1512 

15 

06 

7T 

1327 

28 

06 

77 

1315 

14 

07 

77 

1456 

20 

07 

77 

1435 

09 

OB 

77 

1440 

16 

08 

77 

1450 

15 

09 

77 

1541 

11 

10 

77 

1400 

17 

10 

77 

t542 

16 

1  1 

77 

1501 

29 

11 

77 

1450 

16 

12 

77 

0900 

22 

12 

77 

1600 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  HUMBER  RIVER 

U.T.M.  17  OG2315O.0  4832025  0  4 


934 

901 

444 

BO 

81 

84 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

FEC»L 

M.F. 

NO 

COL [FORM 

COL [FORM 

ENTER. 

MF/iOOML 

MF/IOOML 

MF/rOOML 

26516 

6  9 

26  80 

1 1500E+1 

5300. 

■  300- 

25377 

4 

66.00 

26000 . 

3900. 

2200. 

26535 

s 

105.00 

7000. 

1300. 

100. 

25424 

6 

707.00 

16000. 

1000. 

1600. 

25425 

6 

707  00 

47000. 

3200. 

2900. 

26554 

6 

705.00 

7000. 

100. 

200. 

26573 

159.00 

5000. 

100. 

200. 

26592 

70.30 

I60D0. 

1500. 

90. 

2661  1 

6 

44.30 

5000. 

1400. 

100.   L 

25608 

6 

71  .90 

266  30 

6 

58.  10 

2600. 

210. 

30. 

25S73 

E 

53.  10 

4100. 

270. 

30. 

25685 

6 

90.20 

38000. 

4100. 

2100. 

26649 

6 

99.70 

31O00. 

1400. 

370. 

26668 

0 

132.00 

17000. 

310. 

90. 

25789 

6 

507.00 

39000 . 

270. 

630. 

26687 

6 

188.00 

3300. 

260. 

330. 

26706 

6 

245.00 

23000. 

1030. 

690. 

25957 

6 

1  94 . 00 

19000. 

100. 

600. 

26952 

6 

490.00 

97000. 

1520. 

750. 

26725 

6 

360.00 

36000. 

410. 

520. 

707.00 

116006+1 

5300. 

2900. 

241 .97 

16342.* 

701  .» 

355.'  0 

2B.80 

2600. 

100. 

30. 

STATION 

ID:   06-0083-001-02 

STOHCT  CODE: 

02 

004 

4080 

REGION  03 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

O.S 

14.7 

1  .0 

6.8 

14. B 

7.0 

0.5 

15.5 

3.0 

2.0 

13.9 

7.0 

2.0 

13.9 

7.5 

5.5 

12.4 

2.8 
2.4 
2.0 

20.  B 

101 

3  5 

24.0 

7.4 

3.0 

20.7 

1  1  .5 

2.0 

27.0 

7.7 

2.0 

23.9 

6.9 

3.5 

19.9 

7.8 

2.2 

17.1 

8.  1 

2.0 

10.2 

13.2 

0.5 

6.5 

11  .5 

0.4 

6.8 

11  .8 

2.0 

0.0 

11.5 

0.8 

2.0 

2.2 

2.0 

2.2 

27.0 

15.5 

7.5 

10.4 

11.3 

2.8 

0.0 

6.9 

0.4 

20 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13 

01 

77 

1511 

1  1 

02 

77 

1245 

21 

02 

77 

1459 

07 

03 

77 

1450 
1545 

16 

03 

77 

1541 

14 

04 

77 

1541 

17 

05 

77 

1512 

15 

06 

77 

1327 

28 

06 

77 

1315 

14 

07 

77 

1456 

20 

07 

77 

1435 

09 

08 

77 

1440 

16 

08 

77 

1450 

15 

09 

77 

1541 

1  1 

10 

77 

1400 

1  7 

10 

77 

1542 

16 

1 1 

77 

1501 

29 

11 

77 

1450 

16 

12 

tl 

0900 

22 

12 

77 

1600 

3 

■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-" 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.075 

0.016 

0  660 

1  .090 

0.022 

0.92B 

593.0 

5.8 

0.  153 

0.032 

1  .220 

1  .  7B0 

0.  100 

0.705 

1087.0 

27.0 

1060 

0.116 

0.052 

0.680 

1  .300 

0.029 

1  .030 

579.0 

5.7 

0.370 

0.100 

0.610 

2  .  050 

0.045 

0.440 

405  0 

132.0 

0  365 

0.110 

0  660 

2.000 

0.045 

0.830 

429.0 

129.0 

300 

0.196 

0.036 

0.240 

1  .220 

0.061 

1  .980 

540.0 

«36.0 

0.080 

0.006 

0.03B 

0  680 

0.024 

0.426 

513.0 

43.0 

O.OBO 

0.005 

0.  158 

0.840 

0.017 

0.218 

497.0 

22.0 

0.086 

0.003 

0.078 

0.800 

0.020 

0.220 

415.0 

25.0 

0.460 

0.360 

0.096 

1  .060 

0.020 

D.28D 

432.0 

32.0 

400 

0.074 

0.006 

0  096 

0.700 

0.022 

0.378 

391  .0 

27.0 

0.06a 

0.006 

0  005 

0.690 

0.025 

0.305 

420.0 

37.0 

393 

0.  176 

0  051 

0  054 

0.800 

0.039 

0.406 

345.0 

7B.0 

267 

0.  162 

0.021 

0  190 

1  .020 

0.036 

0.789 

481  .0 

73.0 

0.  110 

0.022 

0.140 

0.740 

0.023 

0.317 

396.0 

44.0 

0.255 

0.092 

0  076 

1.240 

0.027 

1  .220 

484.0 

97.0 

387 

0.068 

0.019 

0.162 

0.700 

0.020 

0.870 

482.0 

0.OB4 

0.017 

0.OB2 

0.760 

0.023 

0.731 

473.0 

21  .0 

0.060 

O.02O 

0.  150 

0.65 

0.019 

1  .025 

765. 

16. 

'49 

0.142 

0.032 

0.  126 

0.70 

0.015 

1  .22 

598. 

83. 

515 

0.091 

0.024 

0.162 

0.650 

0.011 

1  .590 

626.0 

43.0 

0.460 

0.360 

1  .230 

2.050 

0.  100 

1  .980 

1087.0 

136.0 

10EO 

0.  156 

0.049 

0.272 

1  .022 

0.031 

0.758 

521  .5 

52.8 

509 

0.060 

0.003 

0.005 

0.65 

0.011 

0.218 

345.0 

5.7 

267 

244 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YD  LMT 


13  01  77  151 I 
11  02  77  1245 

21  02  77  1159 
07  03  77  1450 

1545 

16  03  77  1541 

14  04  77  1541 

17  05  77  1512 

15  06  7  7  1327 

28  06  77  1315 

14  07  77  1456 
20  07  77  1435 
09  OB  7  7  1440 

16  OB  77  1450 

15  09  77  1541 
11  10  77  1400 

17  10 

16  11  77 

29  11  7  7  1450 
16  12  77  0900 

22  12  77  1600 


1542 
1501 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
,3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

1020 
2000 
950 
420 
435 
540 
790 
760 
630 
620 
580 
630 
410 
630 
530 
550 
715 
720 
1240 
BIO 
965 


IE 
TURB. 
F0RMA2IN 
UNITS 

6.50 
12.00 

4.90 
B4.00 
76.00 
76.00 
24.00 
15.00 
16.00 
I  S.  00 
17.00 
15.00 
74.00 
46,00 
30.00 
S5.00 
18.00 
25  00 
22. 
47. 
30.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


135.0 
465.0 
130.0 

47.0 

25. 

72 

90 

85 

eo 

65 

65 

83 

15 

78 

55 

41 

65 

65 
225 
1  15 
150 


59 
SULPHATE 


MG/L 


157.0 


25.5 


45.0 


43 

29 


43.5 


61  . 
54 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


4.60 


2.25 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALU 
AT    LAB 

MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


8.20 
7.84 


8.26 
B.09 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.950 
1  .780 


I  .26 
3.3 


25 

PHENOLS 


UG/L 


7.B3  1 .020  4.0 

7.86  6.400  2.0 


1  .OL 
1  .0 


2.0 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MM     ( • ) 

M I N I  MOM 


Samp  dte  hour 
dy  mo  yr  lmt 


NO  OP  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


2000 
764 
410 

21 

76 
CALCUl 
HARDNESS 
UG/L 


85.00 

35.31 

4.90 

21 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


465.0 

1 04  .  1 

25.0 

21 

74 

TOT.  MAG 

NESlUM 
MO/ 1 


157.0 
57.3 
25.5 


6B 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


4.60 
3.02 
0.40 

8 

67  66 

PTSSIUM  SODIUM 

K  NA 

MO/L  MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


6.26 
8.04 
7.B3 

6.400 
2.783 
0.950 

4.0 

1  .BO 
1.0 

8 

8 

8 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

13  01  77  1511 
11  02  77  124S 
2\  02  77  1459 
07  03  77  1450 

1545 

16  03  7  7  1541 

14  04  77  1541 

17  05  77  1512 

15  06  77  1327 
38  06  77  1315 

14  07  77  1456 
20  07  77  1435 
09  08  77  1440 

16  08  77  1450 

15  09  77  1541 
11  10  77  1400 

17  10  77  1542 

16  11  77  1501 
29  11  77  1450 
16  12  77  0900 
22  12  77  1600 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


7 
10 


10 
13 


25 
36 


37 

43 


0.001 
0.008 
0.002 
0.001 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

M I N 1  MUM 


23 

75 

3 

0.008 

11 

42 

2 

0.003 

1 

25 

1 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YH  LMT 


11  02  77  1245 

28  06  77  1315 
09  08  77  1440 
11  10  77  1400 

29  II  77  1450 


STN   ST.M  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAI I  MUM 

AVG  UR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  040 

O.OIOL 

0  0101 

0.020 

0 . 005  L 

0.020 

0.03OL 

0.020L 

0.010 

0.020L 

0.010L 

0.010 

0.040 

0.020 

0.050 

0.030L 

0.005L 

0  070 

0.030L 

0.040L 

0.040 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.10 

0.02  L 

0.01  L 

0.02  L 

0.0D5L 

0.02 

0.10 

0.040 

0.050 

0.030 

0.010 

0.070 

0.048D 

0.0220 

0.0240 

0.024D 

0.006D 

0.032 

0.030 

0.010 

0.010 

0.020 

0.005 

0.010 

201         23B  60 

TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


0 

010L 

0 

020L 

0 

020L 

0 

.020L 

0 

.02  L 

0 

.020 

0 

.01BD 

0 

.010 

NO  OF  SAMPLES 
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BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HUMBER  RIVER  WEST 

CLAIREV1LLE  DAM  OUTLET  C  Li  I  liEV  I  LIE 

RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02HC034 


STATION  ID:   06 -00B3-002 -02 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY 

MO 

YB 

LMT 

13 

01 

77 

1355 

21 

02 

77 

1336 

OB 

03 

77 

1115 

IS 

03 

77 

142! 

14 

04 

77 

1421 

17 

05 

77 

1400 

15 

06 

77 

1  142 

14 

07 

77 

1323 

16 

08 

77 

1338 

15 

09 

77 

1420 

17 

10 

77 

1420 

16 

1  \ 

77 

1347 

22 

!2 

77 

1435 

STN   5T\  SAMS 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  KIN  I  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


2651  i 
26  5  30 
25433 
26549 
26568 
26587 
26606 
2662S 
26644 
26663 
26682 
2670T 
26720 


901 
SCD 


6 

4  6 

6 

6 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  HUMBER  RIVER 

U.T.m.  17  061OS5O.O  4843275 


444 
FLOW  CFS 


2.10 

6.80 

140.00 

176.00 

5  00 

2.70 

0.  10 

3.70 

4.  BO 

6.40 

21  .90 

37.40 

154.00 


1 76 . 00 
43.15 

0.10 


ao 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


22000. 

3400. 

1200. 

10. 

130. 
1000. 

120. 
2000. 

600. 
1300- 
5400. 
6000. 


22000. 
972." 

10. 


81 

FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

2.   I 

96. 
100. 

90. 

10.   L 

28. 

10. 

28. 
200. 
300. 
210. 
200. 
350. 


350. 

60. 

2. 


STORET  COOE: 

02 

004 

4080 

■  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

14 

.80 

84 

BB 

805 

3 

1 

M.F 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

ENTER 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2. 

L 

0.0 

120 

1  4 

154. 

0-5 

9.5 

12  0 

340- 

3.0 

13.4 

7.0 

490. 

4.0 

11.2 

4.2 

100. 

L 

2.0 

4. 

2.8 

10. 

t 

22.0 

B.4 

2* 

40. 

27.5 

11.4 

1  .6 

20. 

20.9 

8.4 

3.0 

500. 

IB.  1 

8.6 

1  B 

20. 

7.5 

111 

1  .0 

100. 

L 

4.7 

11.1 

2.4 

840. 

0.5 

2.3 

B40. 

27.5 

13.4 

12.0 

60.* 

D 

9.9 

10.5 

3.4 

2. 

0.0 

8.4 

1  .0 

13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1355 

.3 

21  02 

77 

1336 

.3 

08  03 

77 

11  15 

.3 

16  03 

77 

1421 

.3 

14  04 

77 

1421 

.3 

17  05 

77 

1400 

.3 

15  05 

77 

1  142 

3 

14  07 

77 

1329 

.3 

16  08 

77 

1338 

.3 

15  09 

77 

1420 

.3 

17  10 

77 

1420 

.3 

16  1  1 

77 

1347 

.3 

22  12 

7  7 

1435 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<•> 

MINIMUM 

PJ 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

HJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.033 

0.005 

0.070 

0.660 

0.008 

0.502 

600.0 

4.9 

0.59O 

0.240 

2.  140 

5.200 

0.090 

2.660 

451  .0 

21  .0 

0.28S 

0.  130 

0.810 

2.470 

0.061 

0.934 

251  .0 

49.0 

0  31B 

0.093 

0.580 

2.  100 

0 .  1 20 

5.730 

413.0 

137.0 

0.  150 

0.017 

0 .  1  20 

1  .  120 

0.022 

1  .900 

480.0 

63.0 

0.068 

0.001 

0.020 

1  .  160 

0.012 

0.  128 

491  0 

21  .0 

0.056 

o.ooa 

0.010 

0.820 

0.00) 

0.005L 

605  0 

17.0 

0.066 

0.001 

O.016 

1  .060 

0.064 

1  .  180 

39B.0 

20.0 

0.063 

0.003 

0.034 

0.910 

0.003 

0.007 

365.0 

22.0 

0.  128 

0.015 

0.372 

1  .200 

0.017 

0.063 

427.0 

64.0 

0.  175 

0  071 

0.  128 

1  ,180 

0,021 

1  .130 

397.0 

63.0 

0.258 

o.oeo 

0.060 

1  ,500 

0.032 

1  .200 

400.0 

48.0 

o.oas 

0.039 

0.120 

0,760 

0.009 

1  .520 

385.0 

15.0 

0.590 

0.240 

2.140 

5.200 

0.120 

S.730 

605.0 

137.0 

0.  173 

0.054 

0.345 

1  .  549 

0.035 

1 .305D 

435.6 

41  .9 

0.033 

0 .  00 1 

0.010 

0.660 

0.001 

0.005 

251  .0 

4.9 

NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5T.1 

SAMP   PJ 

COND. 

TUBB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BAG 

DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

13  01 

77 

1355 

.3 

950 

6.00 

79.0 

21  02 

77 

1336 

.3 

660 

1  2 .  00 

73.0 

08  03 

77 

1115 

-3 

3T0 

56.00 

24.0 

16  03 

77 

1421 

3 

425 

140.00 

32.0 

14  04 

77 

1421 

.3 

660 

5B.00 

60.0 

17  05 

77 

1400 

.3 

710 

10.00 

67.5 

15  06 

77 

1  142 

3 

890 

12.00 

110.0 

14  07 

77 

1329 

3 

560 

9  .  8C 

53.0 

16  08 

77 

133B 

.3 

510 

12.00 

50.0 

15  09 

77 

1420 

3 

550 

47.00 

44.5 

17  10 

77 

1420 

3 

487 

64.00 

30.0 

16  11 

7T 

1347 

.3 

484 

81  00 

35.5 

22  12 

77 

1435 

.3 

575 

22.00 

46.0 

MAXIMUM 

950 

140.00 

1  10.0 

AtfG 

OR  GEOM 

MN  1  ■  1 

59B 

40.75 

54.2 

MINIMUM 

310 

6.00 

24.0 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.*./  SITE:  HUMBER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  7  WOODBRIDGE 


STATION  ID:   06-0083-003-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE; 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  HUMBER  RIVER 

4090 

STN  NO 

3 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  0613350.0  484B200.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

16 

.60 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

SB 

BOS 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

13  01 

77 

1256 

.3 

26507 

4 

0 

26000 . 

1400. 

560. 

0.5 

14.1 

1  .2 

21  02 

77 

1205 

3 

26526 

4 

6 

37000. 

2300. 

410. 

0.5 

14.1 

1  .2 

08  03 

77 

1020 

.3 

25432 

4 

3S00. 

290. 

1500. 

G 

2.0 

15.2 

9.0 

16  03 

77 

1211 

.3 

26545 

6 

1300. 

100. 

120. 

5.5 

11.7 

2.6 

14  04 

77 

1211 

.3 

26564 

1100. 

10.   L 

40. 

1  .0 

17  05 

77 

1145 

.3 

26583 

520. 

12. 

2. 

L 

1  .0 

15  06 

77 

1011 

.3 

26602 

6 

700. 

100. 

100. 

20.0 

8.8 

2.0 

14  07 

77 

1 146 

.3 

26621 

6 

1B0O. 

200. 

7. 

24.  B 

9.7 

1  4 

16  08 

77 

(120 

.3 

26640 

6 

6900. 

256. 

560. 

18.0 

8.8 

3.C 

16  09 

77 

122a 

.3 

26659 

6 

2200. 

40. 

10. 

15.1 

12.6 

0.6 

17  10 

77 

1225 

.3 

26678 

6 

1 3000 . 

710. 

1500. 

L 

6 . 5 

11.7 

0.4 

16  11 

77 

1149 

.3 

26697 

6 

7 1 000 . 

910. 

680 

S.5 

12.1 

0.6 

22  iz 

77 

1229 

.3 
MAXIMUM 

26716 

6 

10500. 

71000. 

216. 
2300. 

252. 

1500. 

1.0 
24.8 

15.2 

0.2L 
9.0 

AVG 

OR  CEOM 

4643 . • 

186. ■  D 

131  .* 

E 

9.0 

11.9 

1  .90 

MINIMUM 

520. 

10. 

2. 

0.5 

8. a 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1356 

.3 

21  02 

77 

1205 

.3 

08  03 

77 

1020 

,3 

16  03 

77 

1211 

3 

14  04 

77 

1211 

.3 

17  05 

77 

1145 

.3 

15  06 

77 

1011 

.3 

14  07 

7  7 

1146 

3 

16  OS 

77 

1120 

.3 

15  09 

77 

1228 

3 

17  10 

77 

1225 

.3 

16  11 

77 

1149 

.3 

22  12 

77 

1229 

.3 
WAX (MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

6 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLID 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/ 

0.084 

0.041 

0.318 

0.560 

0.081 

0.794 

365.0 

11  .0 

0.087 

0.043 

0.392 

0.750 

0.009 

0.811 

391  .0 

11.0 

0.  168 

0.070 

0.420 

1  .560 

0.023 

0.957 

344.0 

51  . 0 

0.  1B4 

0.030 

0.164 

0.960 

0.033 

1  .560 

463.0 

149.0 

0.037 

0.005 

0.016 

0.420 

0.010 

0.  125 

350.0 

22.0 

0.029 

0.005 

0 .  060 

0.390 

0.003 

0.007 

32r.O 

B.3 

0.068 

0.013 

0.074 

0.500 

0.014 

0.236 

364.0 

36.0 

0.092 

0.009 

0.016 

0.560 

0.013 

0.377 

434.0 

32.0 

0.  172 

0.024 

0.050 

0.760 

0.026 

1  .020 

407.0 

104.0 

0.045 

0.008 

0.036 

0.420 

0.021 

0.207 

340.0 

22.0 

O.059 

0.010 

0.074 

0.660 

0.010 

0.480 

420.0 

28  0 

0.05S 

0.007 

0.018 

0.540 

0.009 

0  431 

3B5.0 

19.0 

0.041 

0.016 

0.078 

0.500 

0.007 

1  .020 

557.0 

66. 

0,168 

0.070 

0.420 

1  .560 

0.08' 

t  .560 

557.0 

149.0 

0.088 

0.022 

0.  131 

0.662 

0.020 

0.617 

395.5 

43.0 

0.029 

0.005 

0.01S 

0.390 

0.003 

0.007 

323.0 

8.3 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01  77 

21  02  77 
08  03  77 

16  D3  77 

14  04  7  7 

17  05  77 

15  06  77 

14  07  77 

16  08  77 

15  09  77 

17  10  77 

18  11  77 

22  12  77 


1256 
1205 
1020 
121  1 
1211 
1145 
1011 
1  146 
1120 
1228 
1225 
1149 
1229 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

Avt  OR  GEOM  MN  I  ■ ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/t 

600 

12.00 

26.5 

670 

4.70 

44.5 

485 

28.00 

38.0 

510 

56.00 

33.0 

560 

13.00 

34.5 

520 

4.20 

27.0 

530 

20.00 

31  .0 

590 

24  00 

46.0 

465 

5B.00 

26.0 

485 

14.00 

25.5 

620 

16.00 

36.0 

595 

23.00 

33.0 

780 

26.  00 

82.0 

780 

5B.00 

82.0 

570 

22.99 

37.2 

465 

4.20 

25.5 

NO  OF  SAMPLES 


247 


SOW-/  SITE:  HUMBEB  RIVER  EAST 
SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  PINE  GROVE 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FE 


STN   STN  SAMP   Pj 
01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


SAMP  DTE 

HOUR 

0* 

MO 

VR 

LMT 

21 

02 

77 

I24J 

08 

03 

77 

1000 

16 

03 

77 

1247 

14 

04 

77 

1247 

17 

05 

77 

1232 

15 

06 

77 

1021 

14 

07 

77 

1  158 

16 

09 

77 

1  131 

IS 

09 

77 

1304 

17 

10 

77 

1256 

16 

1  1 

77 

1230 

22 

12 

77 

1320 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  | 
MINIMUM 


STATION 

ID:   06-0083-004-02 

ROAO 

D  02HC009 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CI.  'it 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  HUMBER  RIVER 

4080 

LONG 

U.T.M 

.  17  06141SC 

.0  4850225 

.0  4 

RES  ION  03 

MILEAGE 

17 

.50 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

«.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

26527 

4  6 

B  60 

620. 

138. 

a. 

0.5 

14.3 

0.4 

25431 

6 

213  00 

700. 

10.  1 

100. 

3.9 

13.6 

3.0 

26S46 

6 

133.00 

500. 

32. 

40. 

5.8 

it. a 

2.0 

26565 

39.  10 

140. 

12. 

32. 

1  .4 

26564 

10.30 

50. 

12. 

4.   L 

1  .0 

26603 

6 

6.00 

190. 

60. 

56. 

20.2 

9.5 

0.6 

26622 

6 

7.20 

230. 

34. 

48. 

25.1 

9.E 

0.4 

26641 

6 

14.20 

3000. 

230. 

132. 

18.0 

8.7 

2.0 

26660 

6 

11  .40 

200. 

30. 

20. 

16.1 

1  1  .0 

0.6 

26679 

6 

46.60 

700. 

28. 

24. 

7.2 

12.0 

0.2 

26606 

6 

51  .60 

1200. 

100. 

50. 

5.5 

12.0 

0.2 

26717 

6 

70.00 

1 500 .   G 

40. 

456. 

V.O 

1  .8 

213.00 

3000. 

230. 

456. 

25.1 

14.3 

3.0 

50.93 

438.*  U 

38.  •  D 

40."  0 

10.3 

11  .4 

1  .1 

6.00 

50. 

10. 

4. 

0.5 

B.7 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


12 


12 


10 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D15T  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


21  02 
OB  03 

16  03 

14  04 

17  05 

15  06 

14  07 

16  OB 

15  09 

17  «0 

16  11 

22  12 


77  1242 
77  1000 
77  1247 
77  1247 
77  1232 
77  1021 
77  1158 
77  1131 
77  1304 
77  1258 
77  1230 
77  1320 


.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

020 
152 
168 
026 
024 
023 
022 
162 
027 
019 
020 
033 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.004 
0.064 
0.018 
0.002 
0.002 
0.002 
0 .  002 
0.003 
0.003 
0.001 
0.003 
0.006 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.094 
0480 
0.  150 
0.002 
0.032 
0.034 
.004 
.010 
.004 
.002 
.008 


0. 

0. 
0. 
0. 
0. 
0.026 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


390 

430 

980 

460 

400 

2B0 

380 

640 

320 

0.470 

0.520 

0.420 


21 

FILTERED 
N02-N 

MG/L 

0 .  005 
0.029 
0.040 
O.O03 
0.002 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 
0.004 
0.004 
0.005 


22 

FILTERED 
N03-N 

MG/l 

0  565 

1  .010 


560 
052 
008 
028 
007 
028 
013 
566 
SB6 
ISO 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

538.0 

367.0 
469  0 
408.0 
397.0 
376.0 
391  .0 
528.0 
400.0 
465.0 
452  0 
554    0 


6 

susp. 

SOLIOS 
MG/L 


7. 

39. 
136 

12. 

16 

11  . 

20.0 
175.0 

16.0 

15.0 
18.0 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIOS  0- SOLIOS 

MG/L  MO/L 


MAXIMUM        0.168      0.064      0.480      1.430      0.040      1.560      554.0      175.0 

AVG  OR  GEOW  MN  (■)        0.058      0.009      0.071      0.558      0.008      0.464      447.1       42.4 

MINIMUM        0.019      0.001      0.002      0.280      0.002      0.007      367.0        7.9 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  02 

77 

1242 

.3 

08  03 

77 

1000 

.3 

16  03 

77 

1247 

.3 

14  04 

77 

1247 

.3 

17  05 

77 

1232 

3 

15  06 

77 

1021 

.3 

14  07 

77 

1  158 

.3 

16  OB 

77 

1  131 

.3 

15  09 

77 

1304 

3 

17  10 

77 

1258 

.3 

16  11 

77 

1230 

3 

22  12 

77 

1320 

.3 

VAX! MUM 

AVG  OS 

GEOM  MN  ( • ) 
MINI  MUM 

14 

16 

58 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

910 

4.10 

100.0 

540 

20.00 

52.  D 

570 

52.00 

44.0 

660 

6.  SO 

58.0 

650 

7.40 

35.0 

590 

5.00 

31  .0 

5B0 

9.60 

42.0 

560 

66.00 

35.5 

590 

9.00 

3B.0 

700 

12.00 

50.0 

690 

12.00 

46.0 

B60 

8.80 

100.0 

910 

56.00 

100.0 

656 

16.89 

52.6 

540 

4.  10 

31.0 

280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


11 

55 
PH 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  MOUB 
DY  MO  YD  LMT 


HUMBER  RIVER 

YORK  PEEL  COUNTY  LINE  BOLTON 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC025 


LONG 


STATION  10:   06-0083-005-02 


STN   ST.M  SAMP   Pj 
DI5T  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


21  02 

7? 

1310 

.3 

08  03 

77 

1135 

.3 

16  03 

77 

1312 

.3 

14  04 

77 

1312 

.3 

17  OS 

77 

1259 

.3 

IS  06 

77 

1045 

.3 

14  07 

7? 

1220 

.3 

16  oa 

7? 

1220 

.3 

15  09 

77 

1327 

3 

17  10 

77 

1325 

.3 

16  11 

77 

1255 

.3 

22  12 

7? 

1345 

.3 

WAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

I  ■  I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


26528 
25434 
26547 
26566 
26585 
26604 
26623 
26642 
26661 
26680 
26699 
26718 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
HUMBER  RIVER 


U.T.M.  17  0603010.0  4859850 


444 
FLOW  CFS 


39.50 

184  00 

221 .00 

107.00 

48.  10 

33 .  00 

37.20 

39.80 

49.90 

•  0 1  .  00 

94.00 

101 .00 


221 .00 
87.96 
33.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

77DO0. 

5900. 
400. 

3300. 
70000 . 
4B00OE»1 
24000E*! 
60000. 
tSOOOE+lG 
21000E+1 
81000E+1 
36000E-H 


91 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

1400, 

120. 
ID. 

120. 
3000. 
1  2000 . 
3800. 
3200. 
1 500 .  G 
7  300. 
4000. 
2BD0. 


S1000E+1   12000. 

62505.'  U   1219. 

400 .        10. 


STOHET  CODE: 

02 

004 

4080 

0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

32. 

84 

ee 

805 

3 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/10QML 

DEG  C 

MG/L 

600. 

0.5 

14.  1 

390 

3.5 

14.6 

110 

5.4 

1  1  .8 

180 

120 

2200 

19.5 

9.0 

720 

23.4 

9.4 

164 

17  2 

B.6 

1310 

14.5 

11.1 

1200 

6.5 

11  .8 

3900 

5.5 

1  1  .4 

1700 

l  .0 

3900. 

23.4 

14.6 

582.- 

9.7 

11.3 

110 

0.5 

8.6 

1 
-DAY 

BOD 

MG/L 

3 

1 

2 

4 

2 

6 

1 

4 

2 

2 

4 

S 

2 

6 

3 

5 

1 

6 

0 

8 

2 

2 

2 

.2 

4 

5 

2 

.5 

O.B 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <-> 

MINIMUM 


21 

02 

77 

1310 

09 

03 

77 

1135 

16 

03 

77 

1313 

14 

04 

77 

1312 

17 

05 

77 

1259 

(5 

06 

77 

1045 

14 

07 

77 

1220 

16 

OS 

77 

1220 

15 

09 

77 

1327 

17 

10 

77 

1325 

16 

11 

77 

1255 

22 

12 

77 

1345 

33 

34 

t9 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KUELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.260 

0.091 

0.OB8 

1  .560 

0.006 

0.799 

358.0 

29.0 

0.  129 

0.031 

0.282 

0.900 

0.013 

0.747 

326.0 

50.0 

0.  138 

0.015 

0.152 

0.940 

0.013 

0.712 

344.0 

87.0 

0.048 

0.008 

0.  152 

0.570 

0.030 

0.315 

314.0 

22.0 

0.112 

0.018 

0  044 

0.B80 

0.003 

0  OOSL 

509.0 

43.0 

0.  200 

0.170 

0.770 

1  .200 

0.092 

0.37B 

356.0 

52.0 

0.114 

0.046 

0.500 

1  .040 

0.091 

0.246 

363.0 

41  .0 

0.295 

0.  130 

0.066 

0.940 

0.038 

0.S42 

351  .0 

48.0 

0.062 

0.010 

0  400 

0.860 

0.027 

0  .  1  53 

334.0 

11  .0 

0.063 

0.017 

0.236 

0.6B0 

0.007 

0.303 

337.0 

8.9 

0.270 

0.033 

0.212 

1.120 

0.010 

0.380 

384,0 

53.0 

0.072 

0.015 

0.254 

0.710 

0.006 

0.682 

348.0 

16.0 

0.295 

0.  170 

0.770 

1  .560 

D.092 

0.842 

509.0 

B7.0 

0.  147 

0.049 

0.263 

0.950 

0.028 

0.464D 

360.5 

38.4 

0  .  048 

O.OOB 

0.044 

0.S7O 

0.003 

0.005 

314.0 

6.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


21 

02 

77 

1310 

08 

03 

77 

1135 

16 

03 

77 

1312 

14 

04 

77 

1312 

17 

05 

77 

12S9 

15 

06 

77 

1045 

14 

07 

77 

t220 

16 

OS 

77 

1220 

15 

09 

77 

1327 

17 

10 

77 

1325 

16 

11 

77 

1255 

22 

12 

7  7 

1345 

MAXIMUM 

AVG  3R  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


1  4 

1  5 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

SEACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/l 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

570 

5.50 

23.5 

455 

18.00 

23.0 

395 

28.00 

15.5 

490 

12.00 

20.0 

770 

12.00 

72.5 

4B0 

24.00 

21  .0 

490 

17.00 

24.0 

485 

24.00 

26.5 

480 

5.20 

19.5 

520 

4.90 

22.0 

535 

41  .00 

26.5 

555 

8.40 

29.0 

770 

41  .00 

72.5 

519 

16.67 

26.9 

395 

4.90 

15.5 

HO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TTPE 


BLACK  CREEK 

AT  SCARLETT  ROAD  TORONTO 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC027 


STATION  ID:   06-0083-012-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

(536 

21 

02 

77 

1519 

07 

03 

77 

1435 

16 

03 

77 

1603 

14 

04 

77 

1603 

17 

05 

77 

1541 

IS 

06 

77 

1350 

14 

07 

77 

1514 

IS 

OS 

77 

1505 

15 

09 

77 

1600 

17 

10 

77 

1600 

16 

11 

77 

1519 

22 

12 

77 

1616 

.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ ) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
HUMBER  RIV£R 


U.T.M.  17  0620450.0  4636650.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SOD 

FLOW    CF5 

TOTAL 

FECAL 

m.r. 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

26517 

6 

4 

6.80 

53000. 

29200. 

13000. 

26536 

6 

9.00 

10000. 

240. 

1000.       L 

25423 

6 

9 

26.40 

70000E-H 

47000. 

23000. 

26555 

6 

21  .40 

1  1000E-H 

37000. 

1O00. 

2ES74 

8.50 

4300. 

1590. 

210. 

26593 

9.30 

38000. 

400. 

60. 

2661-3 

6 

6.10 

23000. 

3000. 

1000.       L 

26631 

6 

7.60 

65000. 

1  100. 

220. 

26650 

6 

66.20 

23000E-H 

3000. 

600 .       G 

26669 

5 

6.90 

13000E*1 

1  100. 

330. 

26688 

6 

14.90 

35000. 

1400. 

920.. 

26707 

6 

3 

63.50 

14000E+1 

4900. 

9400. 

26726 

6 

53.  10 

120Q0E+1 

2400. 

1600. 

66.20 

70000E+1 

47000. 

23000. 

23.21 

61362.* 

296B." 

1065. •    E 

6.10 

4300. 

240. 

GO. 

STORET    CODE: 

02 

004 

4080 

REGION    03 

MILEAGE 

5.10 

88 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEC    t 

MG/l 

MG/L 

0.5 

122 

16    0 

3.  1 

13.5 

7.0 

6.8 

13.2 

11  .0 

a.o 

1  1  .4 

5.0 
5.0 
S.O 

25.2 

9.9 

10   0 

26.2 

16.9 

3.0 

19.0 

B.3 

8.0 

IB.  1 

8.3 

6.0 

11.0 

10.5 

3.2 

9.  1 

10.5 

14.0G 

3.0 

4.6 

26.2 

16.9 

16.0 

11  .8 

11  .5 

7.5U 

0.5 

8.3 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


10 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


13 

01 

77 

1536 

21 

02 

77 

1519 

07 

03 

77 

1435 

16 

03 

77 

1603 

14 

04 

77 

1603 

17 

05 

77 

1541 

15 

06 

77 

1350 

14 

07 

77 

1514 

16 

OB 

77 

1505 

15 

09 

77 

1600 

17 

10 

77 

1600 

16 

11 

77 

1519 

22 

12 

77 

1616 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.400 

0.054 

1  .340 

3.520 

0.  no 

1  .540 

1617.0 

25.0 

0.240 

0.042 

I  .540 

2.600 

0.090 

1  .410 

1260   0 

17.0 

0,605 

0.190 

1  .300 

3.300 

0.086 

1  .210 

1108.0 

63.  D 

0.  1B2 

0.051 

0.420 

1  .760 

0.  110 

2.790 

1736.0 

24.0 

0.  149 

0.062 

0.730 

1  .520 

0.  135 

2.590 

1308.0 

8.7 

0.174 

0.025 

0.4B0 

2.O60 

0.205 

0.935 

1 193.0 

9.9 

0.230 

0.048 

0.336 

1  .640 

0.430 

1  .320 

1 107.0 

14.0 

0.  178 

0.085 

0.760 

1  .520 

0.250 

1  .600 

96B.0 

6.3 

0.334 

0.006 

O.920 

2.800 

0.220 

1  .430 

891  .0 

74.0 

0,262 

0.110 

0.800 

2.020 

0.175 

0.880 

844.0 

14.0 

0.  153 

0.046 

1  .030 

1  .800 

0.115 

1  .380 

983.0 

0.295 

0.056 

0.  182 

2.040 

0.095 

0.600 

540,0 

267.0 

0.205 

0    049 

0.370 

1  .210 

0.062 

2.490 

1998.0 

27.0 

0.605 

0.  190 

1  .540 

3    520 

0.430 

2.790 

1998.0 

267.0 

0.262 

0.063 

0.785 

2.  138 

0.  160 

1  .552 

1 196.4 

45.8 

0.149 

0.006 

0.182 

1  .210 

0.062 

0.600 

540.0 

6.3 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0LI05 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    01 

77 

1536 

.3 

21    02 

77 

1519 

.3 

07    03 

77 

1435 

.3 

16    03 

77 

1603 

.3 

14   04 

77 

1603 

.3 

17    05 

77 

1541 

.3 

15    06 

77 

1330 

.3 

14    07 

77 

1514 

.3 

16    OB 

77 

1505 

3 

15   09 

77 

1600 

.3 

17    10 

77 

1600 

.3 

16    11 

77 

1513 

.3 

22    12 

77 

1616 

-3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

<•) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

2750 

24.00 

700.0 

21C0 

7.70 

510.0 

1800 

44  .  00 

840.0 

2BS0 

12.00 

60.0 

2200 

B.OO 

525.0 

1900 

5.50 

500.0 

1700 

6.30 

363.0 

1600 

3.50 

288.0 

1250 

34.00 

215.0 

1320 

6.50 

245.0 

T540 

4.70 

280.0 

550 

150.00 

85.0 

3370 

22.00 

925.0 

3370 

150.00 

925.0 

1918 

25.24 

425.8 

550 

3.50 

60.0 

59  280  95 

SULPHATE       REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE  MG/L 

MG/L         SI    MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO    OF     SAMPLES 


250 


B. 0«./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SMTP  DT£  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


HUMBER  RIVER 

ALBION  HILL  CONSERVATION  ARE* 

RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02HC012 


LONG 


STATION    ID:       06-00B3-O18 -02 


stn  stn  samp  pj 
oist  brg  depth 
feet     mtrs 


24  01  77 

1010 

.3 

23  02  77 

1030 

.3 

28  03  77 

0945 

3 

25  04  77 

1O20 

.3 

16  05  77 

1000 

3 

20  08  77 

1030 

3 

25  0?  77 

1030 

3 

29  08  77 

1045 

.3 

27  09  77 

1035 

3 

25  10  77 

1040 

.a 

23  1 1  77 

1040 

3 
MAX!  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (- ) 
M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25312 
25391 
24400 
24434 
24469 
24503 
24538 
24574 
24610 
24647 
26834 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
HUMBER  RIVEE 


U.T.M.  17  OS96O75.0  4864100.0  4 


444 
FLOW  CFS 


28.00 
28.50 
96.90 
64.80 
31  .60 
35.00 
16.00 
19,70 
124.00 
34.90 
58.10 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

250. 

4.  L 
140. 
570. 
150. 
220. 
440. 
320. 
17000. 
200. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

12. 
2.   L 

10. 

80. 

24. 

50. 
104. 

62. 
196. 

10. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

4. 

2. 
22. 
20. 

4. 
50. 
26. 

8. 
124. 
10.   t 


124.00   17000.       196.       124. 
47.96     257.*  0     28."  D     13.*  D 
16.00       4.         2.         2. 


STORET  CODE: 

02 

004 

4080 

REGION  03 

MILEAGE 

44 

.30 

M 

805 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1.0 

12.4 

0.6 

0.0 

13.6 

0.6 

5.0 

9.5 

0.8 

11.1 

11.1 

1  .1 

14.5 

9.8 

1.0 

15.5 

9.B 

1.5 

21.9 

10.6 

0.4 

21.5 

11.1 

2.4 

14.5 

9.9 

0.8 

7.1 

13.3 

1.0 

2.3 

12.2 

21  .9 

13.6 

2.4 

10.4 

11.2 

1  .0 

0.0 

9  5 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


11 


10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


24  01 

77 

1010 

3 

2  3  02 

77 

1030 

.3 

28  03 

77 

0945 

.3 

25  04 

77 

1020 

.3 

16  05 

77 

1000 

.3 

20  06 

77 

1030 

3 

25  07 

77 

1030 

3 

29  08 

77 

1045 

.3 

27  09 

77 

1035 

.3 

25  10 

77 

1040 

3 

23  1  1 

77 

1040 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0L1D5 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MB/1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.006 

0.064 

0.310 

0.007 

0.970 

321  .0 

2.8 

0.013 

0.005 

0.042 

0.250 

0.007 

0  .  973 

335.0 

8.8 

0.040 

0.007 

0.028 

0.420 

0.004 

0.726 

286.0 

ts.o 

0.033 

0  003 

0.010 

0.420 

0.005 

0.510 

289.0 

13.0 

0 .  030 

0.001 

0.012 

0.400 

0.005 

0.460 

295  0 

10.0 

0.070 

0.0(6 

0.116 

0.740 

0.019 

0-461 

309.0 

17.0 

0.041 

0.007 

0026 

0.390 

0.009 

0.231 

301  0 

7.7 

0.027 

O.OOS 

0.012 

0.330 

0.003 

0.227 

289.0 

6.  1 

0.067 

0.011 

0.016 

0.81 

0.004 

0.111 

318. 

23. 

0.012 

0.001 

0.006 

0.35 

0.003 

0.417 

309. 

2.0 

0.070 

0.O16 

0.116 

0.81 

0.019 

0.973 

335.0 

O.036 

0.006 

0.033 

0.442 

0.007 

0.509 

305.2 

0.012 

0.001 

0.006 

0.250 

0.003 

0.111 

2B6.0 

23. 
10.5 
2.0 


NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1010 

23 

02 

77 

1030 

28 

03 

77 

0945 

25 

04 

77 

1020 

16 

OS 

77 

1000 

20 

06 

77 

1030 

25 

07 

77 

1030 

29 

08 

77 

1045 

27 

09 

77 

1035 

25 

10 

77 

1040 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

YIN1MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

540 

2.50 

15.0 

530 

2.10 

16.0 

470 

5.00 

16.5 

485 

2.50 

16.5 

475 

2.40 

16.5 

475 

6.20 

14.5 

4SS 

2.20 

16.0 

460 

2.60 

17.5 

445 

T.O 

14.0 

493 

1  e 

17.0 

540 

7.0 

17.5 

4S3 

3.43 

16.0 

445 

1  .8 

14  0 

JO  OF  SAMPLES 


251 


B.O.W. /  SITE:  OON  RlvEB 

SAMPLE  POINT:  L4KESHORE  ROAD  TORONTO 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO"  GAUGE  FED  O2HC024 


SIN  NO 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  BO  TR  L«T    OlST  SP.G  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1 1 

02 

77 

1  130 

21 

02 

77 

0903 

07 

03 

77 

1420 

1428 

16 

03 

77 

091  1 

14 

04 

77 

091  l 

17 

OS 

77 

0925 

IS 

06 

77 

0745 

28 

06 

77 

1230 

14 

07 

77 

0939 

19 

07 

77 

1030 

09 

06 

77 

0830 

16 

08 

77 

0857 

IS 

09 

77 

0955 

11 

10 

77 

1430 

17 

10 

77 

1016 

16 

11 

77 

094S 

29 

11 

77 

1E0O 

16 

12 

77 

0830 

22 

12 

77 

1015 

934 
SAMPLE 

NO 


25376 
26520 
25421 
25422 
26539 
26558 
2657-7 
26596 
25607 
26615 
2S665 
256B2 
26634 
26653 
25790 
26672 
26691 
25958 
26951 
26710 


901 
SCD 


9  0 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DON  RIVER 


U.T.M.  17  0633250.0  4834200.0  4 


444         80         81  84 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   HF/lOOMl 


82  60 

59  90 

224.00 

224.00 

199.00 

79.40 

54.60 

48.90 

65  20 

58.30 

120.00 

1  12.00 

180.00 

64.20 

196.00 

B7.S0 

281 .00 

1 08 . 00 

416.00 

275  00 


15000. 

10.   I 
67000. 
83000 . 
24000. 

60. 
20000 E »i 
37000. 


15000.   C 

97000. 

40000E+1 

640. 
58000. 
34000. 

BOO. 

85000. 

80. 

64000. 

12000E+I 


2720. 

4. 

900. 

1400. 

1000 

4. 

3100. 

600. 

1400. 

I  600 . 

13400. 

4. 

300. 

500. 

6. 

3200. 

10. 

1500. 

1240. 


MAXIMUM 

AVS  OR  GEOM  MN  I • ! 

MINI  MUM 


416.00   4000QE+1   13400. 

146.78   11900.-  E    334. 

46.90      1Q.         4. 


1500. 

10. 

1400. 

t300 

1000. 

4 

74. 

100. 

134. 

100. 

150. 
8. 

100. 

100. 

100. 

1340. 

10. 

1500. 

930. 


1500. 
151  .' 
4. 


STATION 

ID:   OE-OC 

B5-001  -02 

STORET  CODE: 

03 

004 

4050 

EC  I  ON  03 

MILEAGE 

0.10 

M 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAT 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

HF/IOOMl 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

3.0 

1  1  .4 

11  .0 

0.5 

13.2 

2  4 

4.0 

10.3 

8  0 

4.0 

io. a 

7  0 

5.2 

to. 6 

6.4 

4.    L 

2  8 

13  0 

21  .0 

E.3 

IB  0 

21.0 

B.7 

11  .0 

21  .0 

E.3 

18.0 

24.8 

6  9 

11  .0 

20.0 

6.7 

3  5 

IB.  1 

7.9 

3  8 

15.0 

B.2 

6.5 

12.0 

10.9 

2.0 

6.9 

9.6 

95 

B.4 

10.1 

7.0 

2.9 

10.8 

0.6 

2  0 

3.6 

2.0 

3.  a 

4. 

24.8 

is. a 

18.0 

4.  •  0 

10.7 

9.3 

7.4 

4. 

0.5 

6.3 

0.6 

NO  OF  5AXPLES 


0 


19 


19 


19 


IB 


18 


33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  HO 

YR 

LMT 

DIST 

SRI  DEPTH 

P 

flEACTIYE 

AMMONIA 

kjeldahl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11  02 

77 

1130 

3 

0.416 

0.130 

5.300 

6.220 

0.  100 

1  .580 

28M  .0 

23.0 

2788 

31  02 

77 

0903 

.3 

0.  336 

0.150 

5.500 

7.900 

0.068 

1  .430 

B90.  0 

29.0 

07  03 

77 

1420 

.3 

0  470 

0.  1B0 

2.  140 

3.950 

0.071 

1  230 

619  0 

BE  0 

142B 

.3 

0.460 

0.200 

2.400 

3.950 

0.070 

1  .240 

621  .0 

84  0 

537 

16  03 

77 

091  1 

.3 

0.224 

0.058 

l  .920 

3.260 

0.080 

2.920 

870  0 

64.0 

14  04 

77 

0911 

.3 

0.  139 

0.052 

3.7B0 

3.600 

0.  102 

1  .440 

789  0 

11  .0 

17  OS 

77 

0925 

.3 

1  250 

0.900 

4.  150 

6.500 

0.350 

0  950 

758  0 

15.0 

15  06 

77 

0745 

.3 

0.380 

0.240 

5.700 

6.  BOO 

0  560 

1  390 

699  0 

26.0 

28  06 

77 

1230 

.3 

0.290 

0.240 

3.200 

3.200 

0  260 

1  ,370 

582  0 

12.0 

570 

14  07 

77 

0939 

.3 

0.262 

0.  160 

3.  120 

4.020 

0.  920 

1  .  180 

662. 0 

9.  1 

19  07 

77 

1030 

.3 

0.272 

0 .  1  60 

2  .  280 

3.060 

0.560 

0.590 

712.0 

24.0 

688 

09  OB 

77 

0830 

.3 

0.236 

0.OB3 

0.500 

1  .420 

0.210 

0.970 

382.0 

40.0 

342 

IE  08 

77 

0B57 

.3 

0.210 

0.110 

1  .800 

2.650 

0.250 

1  .350 

594.0 

24.0 

15  09 

77 

0955 

.3 

0.276 

0.  170 

2.920 

3.  BOO 

0.  100 

1  .050 

509.0 

13.0 

1  1  10 

77 

1430 

.3 

0.210 

0.  100 

0.780 

1  .700 

0.230 

2.270 

686.0 

27,0 

659 

17  10 

77 

1016 

3 

0.  190 

0.090 

2.240 

2.B50 

0.  139 

2  .040 

692.0 

22,0 

16  11 

77 

0948 

.3 

0.  150 

0.050 

2.160 

3.060 

O.OBO 

1  .750 

B57.0 

17.0 

29  11 

77 

1600 

.3 

0.  154 

0.055 

2.32 

2.40 

0.090 

2.02 

1288. 

14. 

1274 

16  12 

77 

0B30 

.3 

0.222 

0.060 

0.570 

1  .  183 

0.081 

2.00 

898. 

90. 

808 

22  12 

77 

1015 

3 

0.  107 

0.035 

0.03B 

0.600 

0.425 

2.880 

1013.0 

54.0 

MAXIMUM 

1  .250 

0.900 

5.700 

7.900 

0.920 

2.920 

2B1  1  0 

90. 

2788 

AVG 

OR  GEOI-  " 

0.313 

0.  161 

2.641 

3.606 

0.238 

1  583 

846.6 

34.2 

958 

HI  1 N  I  MUM 

0.  107 

0.035 

0.038 

0.600 

0.068 

0,590 

382.0 

9.  1 

342 

NO 

OF  SAMPLES 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

B 

14 

16 

56 

59 

280 

B5 

52 

56 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP   Pd 

CONO. 

TUR9. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

ERG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

■G/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

11  02 

77 

1130 

3 

5200 

1  7 .  00 

1375.0 

66.0 

5.00 

7.79 

1  ,DBO 

BO 

21  02 

77 

0903 

3 

1550 

15.00 

315.0 

07  03 

77 

1420 

.3 

900 

72.00 

325.0 

1428 

.3 

900 

72. 00 

340-0 

43.0 

3.10 

7.82 

4.800 

4.0 

16  03 

77 

091  1 

.3 

1360 

33. 00 

240.0 

14  04 

77 

091  T 

3 

1390 

9.00 

255.0 

17  05 

77 

0925 

.3 

1240 

S.OO 

217.5 

15  06 

77 

0745 

.3 

1  100 

14.00 

1B5.0 

28  06 

77 

1230 

.3 

900 

20.00 

58.0 

54.0 

4.35 

B.27 

1  .250 

1  .0 

14  07 

77 

0939 

.3 

1040 

6.BG 

156.0 

19  07 

77 

1030 

.3 

1  100 

14.00 

330.0 

60. 0 

5.00 

7.56 

0.950 

3.0 

09  OB 

77 

0830 

.3 

540 

47.00 

7a.  0 

36.0 

3.15 

7.75 

2.950 

4.0 

16  08 

77 

0857 

..3 

910 

19.00 

140.0 

15  09 

77 

0955 

.3 

BOO 

a.  60 

1  10.0 

1  1  10 

77 

1430 

.3 

1000 

32.00 

133.0 

70.0 

5.00 

7.90 

2.000 

7.0 

17  10 

77 

1016 

.3 

1070 

16.00 

160.0 

16  11 

77 

0948 

.3 

1390 

14.00 

245.0 

29    1  1 

77 

1600 

•  3 

2160 

13. 

500. 

89.0 

5.20 

8.  12 

0.92 

1  .  L 

IE  12 

77 

0830 

3 

1365 

47. 

288. 

66. 

3.65 

7.84 

3.4 

3. 

22  12 

77 

1015 

3 

1620 

33.00 

320.0 

MAXIMUM 

5200 

72.00 

1375.0 

890 

5.20 

8.27 

4.800 

8.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

1377 

25.37 

288.6 

60.5 

4.31 

7.88 

2.169 

3.90 

MINI  MUM 

540 

5.00 

58.0 

36.0 

3.10 

7.56 

0.92 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


20 


252 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


11  03 
21  03 
07  03 

16  03 

14  04 

17  05 

15  06 

28  06 

14  07 
19  07 
09  08 

16  08 

15  OB 
1  1  10 

17  10 

16  II 

29  11 
16  12 
22  12 


77  1130 
77  0903 
77  1420 
142B 
7  7  0911 
77  0911 
77  0925 
77  0745 
77  1230 
77  0939 
77  1030 
77  0830 
77  0857 
7  7  0955 
77  1430 
77  1016 
77  0948 
7  7  1600 
77  0830 
77  1015 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  ERG  DEPTH 
FEET      MTR5 

.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT-    MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

41 

COLOUR 

PTSSIUM 

S0D1 UM 

ORGANIC 

COD 

HA2EN 

K 

NA 

C    AS   C 

UNITS 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

6 
11 


14 
10 


155 


55 


44 
18 


52 
50 


361  26S 

SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 

1  0.001 


0.001 
0.001 
0.001 
0.001 


MA K I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


24 

155 

12 

55 

6 

IS 

0.001 
0.001 
0.00! 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11    02    77 

1130 

.3 

28   06   77 

1230 

.3 

09   OS    77 

0830 

i 

11    10   77 

1430 

29    11    77 

1600 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM   MN    1  •  1 
MINIMUM 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.040 

0.030L 

0.070 

0.030 

0.22 


0.22 

0.0780 
0.030 


2D3 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

21S 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.020 

0.040 

0.005L 

0.  130 

0.010 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.010L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.0301 

0.005 

0.040 

0.020L 

0.040L 

0.020 

0.030L 

0.005L 

0.040 

0.060 

0.03    L 

0.02 

0.02    L 

0.01    L 

0.O4 

0  .02    L 

0.040 

0.020 

0.040 

0.010 

0.  130 

0.060 

0.024D 

0 .  030 

0.028D 

0.0070 

0.054 

0.0260 

0.030 

0.030 

0.020 

0.005 

0.020 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  DON  RIVER  WEST 

SAMPLE  POINT:  SMEPPARO  AVE  TORONTO 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC005 


5AWP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


21    02 

77 

1054 

.3 

07   03 

77 

1325 

.3 

16    03 

77 

1045 

.3 

14    04 

77 

1045 

.3 

17    05 

77 

1030 

.3 

15   06 

77 

0852 

.3 

14    07 

7  7 

1041 

.3 

16   OS 

77 

1005 

.3 

15   09 

77 

1123 

.3 

17    10 

77 

1118 

.3 

16    11 

77 

1046 

.3 

22    13 

77 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM    MM 

(*> 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


26522 
25419 
26541 
26560 
26S79 
26598 
26617 
26636 
26655 
26674 
26693 
26712 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
□ON  RIVER 


U.T.M.  17  0626875.0  4845350.0  4 


444 
FLOW  CFS 


10.60 

102.00 

97.20 

11  80 

7.90 

6.30 

9.  SO 

35.90 

13.00 

17.50 

38.  10 

78.70 


102.00 
34.79 

6.30 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

3900. 
44000. 

9000. 
200. 

1  100. 
900. 

8900. 
37000. 
19000. 

5900. 
16000. 
57000. 


57000. 

6653. 

300. 


HI 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 

100. 
1200. 

300. 
10. 
28. 

500. 

180. 
1300. 
1  100. 

170. 

800. 

100. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

100. 

12000. 

100. 

20. 

4.       L 

100. 

44. 

172. 

800. 

250. 

160. 

3400. 


1300.  12000. 

226. •    D         174. 

10.  4. 


STATION 

ID:       06-0085-002-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

4050 

REGION   03 

MILEAGE 

13 

.80 

83 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

OISS- 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

14.4 

11    0 

3.8 

9.8 

10.0 

6.0 

13.2 

3.4 
2.0 
3.4 

17.9 

7.B 

3.0 

21    B 

9.6 

3.0 

17.5 

8.9 

2.8 

15. 0 

10.4 

3.0 

6.0 

11.1 

1  ,0 

G.9 

11  .2 

3.4 

1  .0 

2.2 

21  .8 

14.4 

11  .0 

9.7 

106 

3.9 

1.0 

7.8 

1.0 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


21    02 

77 

1054 

.3 

07    03 

77 

1325 

.3 

16    03 

77 

1045 

.3 

14    04 

77 

1045 

.3 

17    05 

77 

1030 

.3 

15   06 

77 

0852 

.3 

14    07 

77 

1041 

.3 

16    08 

77 

1005 

.3 

15    09 

77 

1123 

.3 

17    10 

77 

1118 

.3 

16    11 

77 

1046 

.3 

32    13 

77 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

C» 

MINIMUM 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.240 

0.021 

2.280 

4.  120 

0.  125 

1  .260 

1005.0 

20.0 

0.575 

0.2S0 

1  .120 

3.200 

0.082 

1  .000 

396.0 

90   0 

0.255 

0.086 

0.540 

1  .850 

0.080 

3.670 

566   0 

98.0 

0.081 

0.015 

0.  MO 

1.040 

0.047 

1  .  140 

7270 

14.0 

0.126 

0.031 

0.710 

1  .980 

0.220 

0.630 

789.0 

11.0 

0.  109 

0.032 

0.056 

1  .080 

0.074 

0.616 

755.0 

11  .0 

0 .  206 

0.065 

0.156 

1  .040 

0.  130 

0.765 

1000.0 

18    0 

0.162 

0.056 

0.22B 

1  .060 

0.080 

0 .  360 

586.0 

41    0 

0.156 

0.055 

0.  178 

0.820 

0.041 

0.719 

544.0 

33.0 

0.096 

0.029 

0.20B 

0.790 

0.042 

1  .260 

698.0 

16.0 

0.094 

0.020 

0.054 

□  .660 

0.028 

1  .370 

654.0 

21  .0 

1  .390 

0.040 

0.333 

1.020 

0.019 

2.050 

873   0 

25.0 

1  .390 

0.250 

2. 380 

4.  120 

0320 

3.670 

1 0O5 . 0 

98.0 

0.393 

0.05S 

0.489 

1  .555 

0.081 

1  ,27B 

716.1 

33.2 

0.081 

0.015 

0.0S4 

0.660 

0.019 

0.616 

396    0 

11  .0 

NO    OF    SAMPLES 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SaMP   Pj 
DY  WO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


21 

02 

77 

10S4 

07 

03 

77 

1325 

ie 

03 

77 

1045 

14 

0-5 

77 

1045 

17 

05 

77 

1030 

15 

06 

77 

0852 

14 

0? 

77 

1041 

16 

08 

77 

1005 

15 

09 

77 

1133 

17 

10 

77 

11  IB 

16 

11 

77 

1046 

22 

12 

77 

1120 

3 
-3 

3 
.3 

■3 
.3 
3 


MAXIMUM 

»V6  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

29 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PM 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOBMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/l 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/l 

UG/l 

1650 

7.  10 

340-0 

460 

98    00 

37.5 

770 

B6.00 

1  15.0 

1200 

8.  00 

190.0 

1170 

5.60 

192.5 

1050 

6.50 

175.0 

9B0 

13.00 

145.0 

820 

30.00 

125.0 

780 

22.00 

100.0 

1050 

14.00 

140.0 

9B5 

14,00 

115.0 

1410 

17.00 

2B5.0 

1650 

98.00 

340 . 0 

1027 

26.77 

t63.3 

460 

5.60 

37.5 

12 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


DON  RIVER  EAST 
BAVVIEM  AND  STE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 


13 

01 

77 

1115 

21 

02 

77 

1113 

07 

03 

77 

1230 

16 

03 

77 

1110 

14 

04 

77 

1110 

17 

05 

77 

1100 

15 

06 

77 

0919 

14 

07 

77 

1  100 

16 

08 

77 

1024 

15 

09 

77 

1145 

17 

10 

77 

1  134 

16 

11 

77 

1104 

22 

12 

77 

1  142 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  I 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13   01 

77 

1115 

.3 

21    02 

77 

1113 

.3 

07    03 

77 

1230 

.3 

16    03 

77 

11  10 

.3 

14    04 

77 

1  1  10 

3 

17    05 

7T 

1  100 

.3 

15    06 

77 

0919 

.3 

1-4    07 

77 

1  100 

3 

16    08 

77 

1024 

3 

15    09 

77 

1  145 

3 

17    10 

77 

1134 

3 

16    11 

77 

1104 

.3 

22    12 

77 

1142 

.3 

Ml 1 1  MUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13    01 

77 

1115 

.3 

31    02 

77 

1113 

.3 

07    03 

77 

1230 

.3 

16    03 

77 

1110 

.3 

14    04 

77 

1110 

•  3 

17    05 

77 

1  100 

.3 

15    06 

77 

0919 

.3 

14    07 

77 

1100 

.3 

16    OB 

77 

1024 

•  3 

15   09 

77 

1145 

.3 

17    10 

77 

1134 

.3 

16    11 

77 

1104 

3 

22    12 

77 

1  142 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(*l 

MINIMUM 

STATION 

ID:      06-0085-003-02 

VE    TORONTO 

MAJOR    BASIN:    GREAT    I'V 

STORE! 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM   STREAM:    DON    RIVER 

4050 

LONG 

U.T.M. 

17   0629000.0  485092! 

0   4 

tEGION    03 

MILEAGE 

17.20 

934 

901 

444 

80 

61 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG   C 

MG/L 

MG/L 

26504 

6   4 

1450OE+1 

200. 

400. 

0.5 

13.7 

5.0 

26523 

6 

15000E-H 

3800. 

380. 

0.5 

14.2 

7.0 

25417 

6 

24000E+1 

8300. 

1400. 

4.0 

15.  B 

9.0 

26542 

e 

11000E*! 

700. 

100.       L 

5.2 

11.7 

3.6 

26561 

900D0E+1 

6000. 

30. 

4.0 

26580 

3BOO0E-M 

1O00. 

40. 

6.0 

26599 

6 

400006*1 

1700. 

730. 

17.5 

7    1 

10.0 

2661  a 

6 

B7000E-H 

SOOO. 

240. 

20.0 

7   8 

4.5 

26637 

6 

30000E*1 

200O. 

176. 

16.8 

8.0 

3.0 

26656 

E 

4900. 

1 000 .       L 

500. 

13.5 

9.0 

5.B 

26675 

6 

BOOOO- 

300. 

170. 

6.5 

10.2 

5.0 

26694 

6 

15100E+1 

6600. 

4300 . 

8.0 

10.4 

5.5 

26713 

6 

1 5000 .       G 

370. 

400. 

2.0 

2.3 

90000E*1 

8200  . 

4300. 

20.0 

15.  B 

10. 0 

14575E+-U 

1561."    D 

2B4.*    D 

8.6 

106 

5.4 

4900. 

200. 

20. 

0.5 

7.1 

3.3 

13 

13 

13 

1  1 

10 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KOELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.196 

0.090 

1  .600 

1  .900 

0.066 

3.740 

651  .0 

33.0 

1  .010 

0.480 

2.420 

4.000 

0.064 

1  .890 

655.0 

34.0 

0.480 

0.  150 

1  .980 

3.820 

0.069 

t  .250 

6B9.0 

169.0 

0.  174 

0 .  0  B 1 

0.930 

1  .560 

0.072 

1  .970 

638.0 

30.0 

0.  174 

0.  094 

1  .040 

1  .730 

0.096 

0.854 

605.0 

11  .0 

0.220 

0.1  IB 

0.712 

1  .720 

0.330 

2.270 

625.0 

6.4 

0.490 

0.450 

1  .700 

2.  100 

0.590 

3.360 

647    0 

13.0 

0.340 

0.310 

0.380 

1  .340 

0.330 

3.030 

605.0 

9.2 

0.351 

0.260 

0.6B0 

1  .390 

0.300 

3.500 

603   0 

35.0 

0.  168 

0.100 

1  .040 

1  .  540 

0.250 

2.750 

612.0 

18    0 

0.119 

0.050 

0.B90 

1  .570 

0.1  OS 

2.070 

650.0 

10.0 

0.J14 

0.067 

0.700 

1  .540 

0.077 

1  .780 

674.0 

87.0 

0.  126 

0.039 

o.ooa 

1  .580 

0.045 

3.650 

8B7.0 

32.0 

1  .010 

0.4B0 

2.420 

4.000 

0.590 

3.740 

887.0 

169.0 

0.313 

0.176 

1.063 

1  .983 

0.  176 

2.393 

656.9 

36.6 

0.119 

0.03S 

0.008 

1  .340 

0.045 

0.654 

602.0 

6.4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

16 

56 

59 

2B0 

99 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1030 

16.00 

135.D 

1080 

15   00 

140.0 

B50 

9S.O0 

230.0 

1040 

19.00 

140,0 

1020 

7.60 

135.0 

1020 

5.60 

125.0 

1040 

5.60 

133.0 

950 

7,00 

110.0 

930 

2S.00 

110.0 

920 

12.00 

105.0 

990 

7.60 

110.0 

940 

58.00 

108.0 

1415 

26.00 

245.0 

' 

1415 

95.00 

245.0 

1017 

23.  1  1 

140.5 

B50 

5.60 

105.0 

NO  OF  SAMPLES 


254 


6. OH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUB 
Or  MO  YR  LMT 


DON  RIVER  WEST 

HIGHWAY  7  WEST  OF  CONCORD 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC031 


LONG 


STATION  ID:   06-0085-004-02 


5TN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    01 

77 

1149 

.3 

oa  03 

77 

0920 

.3 

16   03 

77 

1  145 

.3 

14    04 

77 

1145 

.3 

17    05 

77 

1130 

.3 

15    06 

77 

0957 

.3 

14    07 

77 

1132 

.3 

IE    08 

77 

1050 

.3 

IS    09 

77 

1214 

3 

17    10 

77 

1210 

-3 

16    11 

77 

1134 

.3 

22    12 

77 

1212 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

1  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUB   STN 
OY  MO  YR  LMT    DIST 
FEET 


13  01 

08    03 

16  03 

14  04 

17  05 

15  06 

14  07 

16  OB 

15  09 

17  10 

16  11 
22    12 


77  1149 
77  0930 
77  1145 
7  7  1145 
77  1130 
77  0957 
7  7  1132 
77  1050 
77  1214 
77  1210 
77  1134 
77  1212 


STN  SAMP   PJ 
SR3  DEPTH 
MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


26506 
25"30 
26544 
26563 
2  6582 
26601 
26620 
26639 
26616 
26677 
26696 
26715 


33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0.322 
0.518 
0.112 
D.1B2 
0.270 
1  .380 
0.725 
0.315 
0.290 
0.092 
0.  178 
0.  124 


901 
SCD 


6  4 

6 
6 


5  9 

6 

6 

6 
6 
6 

s 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0  110 
0.190 
0.049 
0.022 
0.046 

1  .040 
0.450 
0.240 
0.230 
0.016 
0.070 
0.088 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  DON  RIVER 


U 


T.M.  17  0622000.0  4850999.0  4 


444 
FLOW  CFs 


92  60 
21  -00 


26.40 
66.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

20. 

5000. 

90O0. 
34O00E+1 
25O00E+1 

9000. 
16000. 
22000. 
21000. 

1300. 
27000. 

7000. 


61         84 
FECAL       M.F. 
COUFORM     ENTER. 


92.60   34000E+1 

20.76   10168." 

0.28      20. 


100. 

204. 
13400. 

780. 

190. 

600. 
1  500 . 

110. 

100. 
HBO 

230. 


13400. 
29S. 

4. 


ioo 

64 

1500 

1400 

110 

100 

600 

370 

S30 

1430 

450 


1500. 
0    244.' 


12 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


940 
360 
500 
114 
200 
030 
620 
014 
.110 
.282 
.060 
.264 


12 

30 
TOTAL 
KJELDAHl 
MG/L 

7  .  600 
3.850 
1  .  3B0 
2.920 
5.200 
8.850 
5.550 
0.950 
1  .  170 
I  .010 
1  .040 
0.790 


12 

21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 


028 
056 
080 
013 
046 
200 
420 
043 
071 
077 
038 


STORE!    CODE: 

02 

004 

4050 

REGION    03 

MILEAGE 

IS 

.80 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.5 

135 

7.5 

3.8 

11.2 

7.0 

6.8 

11.8 

2.2 
12.0 
16.0 

20.2 

8.3 

13   0 

24.0 

11.8 

9.0 

17    2 

B-6 

2    6 

15   2 

153 

4.5 

6.0 

11.8 

0.6 

6.6 

11.1 

1  .6 

1.0 

2.2 

24.0 

153 

16.0 

10.1 

11.5 

6.5 

0.5 

8.3 

0.6 

12 

32 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


2  .080 
1  .080 
3.820 
0.557 
0.  154 
1  .350 
0.660 
2.040 
1  .880 
2.220 
2.720 
3.2B0 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

670.0 
5330 
719.0 
715.0 
709.0 
701  -0 
657.0 
653.0 
719.0 
699.0 
689.0 
B32.0 


10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


14. 

106. 
21 
79 
55 
15 
23 
IB 
1  13 

7 
12 

7 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


12 

107 
CALCUL 

D-SOLlOS 
MG/L 


MAXIMUM  1.380  1.040  5.200 

AVG    OH     GEOM    MN     (•)  0.376  0.213  1.291 

MINIMUM  0.092  0.016  0.014 

NO    OF    SAMPLES  12  12  12 


8.850 
3.359 
0.790 


0.420 
0.091 
0.018 


3.B20 
1  .B22 

0.  154 


832.0 
691  .3 
533.0 


1  13.0 

39.3 

7.7 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13   01    77 

1149 

.3 

08    03    77 

0920 

.3 

16   03    7  7 

1  145 

.3 

14    04    77 

1145 

.3 

17    05    77 

1130 

.3 

15   06    77 

0957 

.3 

14    07    77 

1132 

.3 

16    08    7  7 

1050 

.3 

15   09    77 

1214 

.3 

17    10   77 

1210 

.3 

16    11     77 

1  134 

.3 

22    12    77 

1212 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR     GEOM    MN 

I  •  I 

M 1 N I  MUM 

COND. 

25C 

UMHOS 

1040 

7  30 

1120 

1090 

101O 

1120 

1020 

970 

880 

1050 

1045 

1320 


1320 

1033 

730 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

17.00 
44.00 

7.50 
24.00 
46.00 
10.00 
12.00 
17.00 
23.00 

5.80 
16.00 

6.  10 


46.00 

19.03 

5.80 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


135,0 
105.0 
175.0 
1B0.0 
150. 
165 
155 
145 
120 
36 
120 
225 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE  MG/L 

SI    MG/L 


52 

5S 

208 

35 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

235.0 

142.6 

36.0 


NO    OF    SAMPLES 


12 


255 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

*G 

LMT 

13 

01 

77 

11130 

J1 

oa 

77 

U30 

07 

03 

77 

1248 

16 

03 

77 

1125 

•4 

04 

77 

1125 

17 

05 

77 

1112 

19 

US 

77 

0937 

14 

07 

77 

1115 

II 

oa 

77 

1037 

1 1 

OS 

77 

1159 

17 

10 

77 

1199 

16 

1 1 

77 

1120 

2  2 

12 

77 

1156 

GERMAN  MILLS  CREEK 

16TM  AVE.  DOWNSTREAM  FROM  RICHMOND  HILL  STP. 

RIVER    FLOW  6AUGE  MOE  02HC101  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DON  RIVER 


:  .:" 


5TN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

.3 

3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 

■■ 

SAMPLE 

NO 

26S0S 

6 

26524 

6 

25-116 

6 

26543 

6 

265S2 

26581 

266O0 

0 

0 

26619 

6 

0 

26638 

6 

c 

26657 

e 

0 

26676 

6 

0 

26695 

6 

0 

26714 

6 

U.T.n.  17  0626325.0  4856625.0  4 


)1        444         80         B1  64 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  «.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/iOOML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


32000E+I 

2400. 

1500 

300. 

20. 

20. 

1  100. 

100. 

100. 

50000. 

400. 

100- 

40000. 

6000 

1500. 

20000E+1 

14000E+I 

1200. 

80000E+2 

15000E»1G 

15000. 

14000. 

1 000 .       L 

1000. 

17000. 

4000. 

600. 

94000. 

550. 

450. 

31000E+I 

4300. 

1700. 

36000E4  1 

5700. 

1400. 

15000E+1G 

1500.       G 

2400. 

80000E+2   15000E+1   1500D. 
59856.'  U   2136..  E    714."  E 
300.        20.        20. 


STATION 

ID:       O6-00BS-O05-O2 

STORET    COOE: 

02 

004 

4050 

REGION   03 

MILEAGE 

22.10 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DA* 

MM 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

3.0 

9.7 

28.0 

2.2 

10.8 

7.0 

4.6 

13.8 

7.5 

8.5 

9.6 

11  .0 
17.0 
25.0 

16. 9 

3.3 

50.0 

22.9 

10.8 

35.0 

18.5 

6.5 

11  .0 

17. e 

6.B 

8.5 

10.0 

B.6 

12.0 

11  .9 

s.  a 

6.5 

7.0 

10.  OG 

22.9 

138 

50.0 

11.4 

B.B 

17.60 

2.2 

3.3 

6.5 

ir» 


13 


i  j 


13 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
0*  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13 

01 

77 

1130 

71 

oa 

77 

1130 

07 

oa 

77 

124B 

16 

03 

77 

1125 

'J 

04 

77 

1125 

17 

OS 

77 

1112 

15 

06 

77 

0937 

14 

07 

7  7 

1115 

16 

OB. 

77 

1037 

IS 

1.9 

77 

1159 

17 

10 

77 

1155 

16 

11 

7  7 

1120 

22 

12 

77 

1156 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  J 

MINIMUM 

HO   OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

5USP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMQN 1 A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

IM03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.230 

0.B25 

1 1 . 200 

15.500 

0.170 

5.700 

993   0 

143.0 

0 .  925 

0.425 

9.350 

1  1  . 300 

0.425 

7.330 

9 1  8  .  0 

36.  0 

0.3B0 

0.  140 

5.000 

6.400 

0.210 

4.840 

833.0 

23   0 

0.475 

0.100 

1  .900 

3.450 

0.230 

6   620 

974.0 

26    0 

0.640 

0.210 

1 0 . 900 

12.700 

0.345 

I  .950 

905  . 0 

23.0 

1  .660 

0.450 

19.000 

22.600 

0.410 

0.850 

1050.0 

30.0 

4.000 

3.750 

18.500 

2 1 . 000 

0.012 

0.018 

949.0 

39.0 

0,520 

0.390 

6.500 

B.300 

3.750 

2.650 

824  .0 

6.0 

1  .020 

0.910 

3.2B0 

4.250 

2.100 

7.020 

986. 0 

6.  1 

0.515 

0.4SO 

5.650 

6.050 

2.320 

7.670 

1 059 . 0 

4.6 

0.990 

0.580 

2.960 

4.  100 

2.100 

2.500 

891  .0 

19.0 

1  ,S50 

1  .400 

4.800 

5.900 

0.800 

6.000 

873.0 

7.8 

0.430 

0.190 

0.006 

1  .300 

0.850 

8 .  000 

1020.0 

23.0 

4.000 

3.750 

1 9 . 000 

22.600 

3 .  750 

8.000 

1059.0 

143.0 

1  .  180 

0.755 

7.619 

9.450 

1  .056 

4.704 

944.2 

29.7 

0.330 

0.100 

0.006 

1  .300 

0.012 

0.018 

824.0 

4.6 

T3 


■13 


13 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LWT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13    01 

77 

1  130 

.3 

21    02 

77 

1130 

3 

07    03 

77 

1248 

.3 

16   03 

77 

1125 

.3 

14    04 

' 

1125 

3 

17    05 

77 

1112 

3 

15   06 

77 

0937 

.3 

14   07 

77 

11  15 

3 

16   08 

77 

1037 

.3 

15    09 

77 

1159 

3 

17    10 

7  7 

1155 

.3 

16    11 

77 

1120 

.3 

22    12 

77 

1156 

3 

MAXIMUM 

- 

AVG   OR 

GEOM   MN 

I  •  1 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TUSB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

1420 

54    00 

190.0 

1500 

12.00 

220.0 

1330 

14.00 

450.0 

1550 

13.00 

265.0 

1500 

16.00 

220.0 

1720 

IB.  00 

255.0 

1550 

20.00 

178.0 

1380 

3.50 

180.0 

1550 

5.20 

225.0 

1650 

2.50 

260.0 

1390 

6.  70 

210.0 

1420 

4.80 

200.0 

1630 

16.00 

305. 0 

1720 

54.00 

450.0 

1507 

14.29 

242.9 

1330 

2.50 

178.0 

280         95  52  55  208         25 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK  PH      TOTAL  PHENOLS 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB  IRON 

SI  MG/L  MG/L  MG/L       UG/l 


NO  OF  SAMPLES 


256 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


DON  RIVER 

BAYVIEW  EXIT  FROM  DON  VALLEY  PARKWAY. 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC024 


TORONTO 
MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DON  RIVER 


STATION  ID:   O6-00B5-OI3-02 

STORET  CODE:  02 
004 
4050 


5TN  NO 


LONG 


U.T.M.  17  0631740.0  4837425.0  4 


REGION  03 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


13  01 

77 

0900 

.3 

21  02 

77 

0H51 

.3 

07  03 

7  7 

1400 

.a 

16  03 

77 

0900 

.3 

14  04 

77 

0900 

.3 

17  05 

77 

0912 

.3 

15  OS 

77 

0731 

,3 

14  07 

77 

0928 

.3 

16  08 

77 

0843 

.3 

IS  09 

77 

0943 

.3 

17  10 

77 

1005 

3 

16  11 

77 

0936 

.3 

22  12 

77 

tooo 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

21  02 
07    03 

16  03 

14  04 

17  05 

15  06 

14  07 

16  08 

15  09 

17  10 

16  11 

22  12 


77  0900 
77  0851 
77  1400 
77  0900 
7  7  0900 
7  7  0912 
77  0731 
77  0928 
77  0843 
77  0943 
77  1005 
77  0936 
77  1000 


.3 
.3 

■3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

901 

444 

8D 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

26S00 

6 

56.20 

3tOOOE*1 

39000. 

1500.   G 

26519 

e 

59.90 

10. 

10. 

L 

100.   L 

25420 

e 

224.00 

29000. 

300. 

1000. 

26538 

6 

199.00 

21000. 

2000. 

1000. 

26557 

79.40 

10. 

4. 

L 

4.   L 

26576 

54.60 

340. 

E. 

2. 

26S95 

6 

48.90 

1000. 

100. 

L 

100.   L 

26614 

6 

56.30 

392. 

6. 

2.   L 

26633 

E 

1B0.00 

'0. 

4. 

4.   L 

26652 

E 

64.20 

20. 

10. 

L 

10.   L 

26671 

6 

B7.50 

30. 

2. 

t 

30. 

26690 

G 

2B1 .00 

5500. 

10. 

L 

100.   L 

26709 

6 

275.00 

15000.   G 

600. 

G 

460. 

88 
P5EUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

O.S 
0.5 
4.1 
6  C 


17.2 

21.0 

17. B 

14. B 

7.2 

9.0 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

14.2 
14  5 
11.1 
1  1  .9 


a. 6 
8.1 
B.7 
9.0 
10.4 
10-4 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 


3.5 
3.8 
4.5 
5.5 
3.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  * ) 

MINIMUM 


281 .00 

31000E-H 

29000 . 

1500. 

21.0 

14.5 

13  0 

128.31 

598.*  U 

42.  •  E 

50.'  E 

9.0 

10.7 

5.6 

48.90 

10. 

2. 

2. 

0.5 

B.1 

1  .0 

13 

13 

13 

13 

1  1 

10 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,  27B 

0.  100 

7.550 

8.000 

0.050 

1  .650 

943.0 

14.0 

0.350 

0.  175 

6.500 

8.  600 

0.061 

1  .440 

847.0 

15-0 

0.455 

0.  180 

2.360 

3.900 

0.081 

1  .220 

607.0 

B5.0 

0.210 

0.064 

2.100 

3.040 

0.090 

3.210 

B32.0 

52.0 

0  108 

0.046 

3.650 

3.650 

0.094 

1  .400 

E24.0 

5.9 

0.234 

0 .  1 95 

5.  150 

7.500 

0.245 

0.960 

755.0 

7.5 

0.200 

0.  170 

4.560 

5.500 

0.350 

1  .350 

670.0 

4  .  1 

0.240 

0.  160 

3.760 

4.850 

0.675 

1  .370 

65  1  .0 

10.0 

0.  220 

0.  120 

2  200 

2.200 

0.240 

1  .410 

607.0 

24.0 

0.256 

0.152 

3.740 

4.400 

0.086 

0.914 

518.0 

B.4 

0.  152 

0.070 

2.720 

3.000 

0.  145 

2.000 

723.0 

10.0 

0.  184 

0.055 

2.600 

3.480 

O.OBO 

1  .6B0 

30B.O 

18.0 

0.  165 

0.040 

0.070 

0.700 

0,475 

3.050 

1 122.0 

134.0 

0.455 

0.195 

7.550 

8.600 

0.675 

3.210 

1 122.0 

134.0 

0.235 

0.1  17 

3.612 

4.525 

0.206 

1  .  666 

723.6 

29.8 

0.108 

0.040 

0.070 

0.700 

0.050 

0.914 

308.0 

4.  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 
2t  02 
07    03 

16  03 

14  04 

17  05 

15  06 

14  07 

16  OB 

15  09 
IT    10 

16  11 
22    12 


77  0900 
77  0851 
77  1400 
77  0900 
7  7  0900 
77  0912 
77  0731 
77  092B 
77  0843 
77  0943 
77  1005 
77  0936 
77  1000 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVI   OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


14 

COND. 

16 
TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

5S 
PH 

20B 
TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

■G/L 

SI  MG/L 

MG/L 

1650 

16.  00 

345.0 

1500 

14.00 

2B0.0 

B80 

76  00 

345.0 

1340 

35.00 

245.0 

1400 

E.40 

265.0 

1280 

4.50 

215.0 

1  100 

4.00 

183.0 

1080 

7.20 

168.0 

940 

22.00 

140.0 

650 

9.00 

1  15.0 

1135 

12.00 

175.0 

1315 

17,00 

213.0 

1EE0 

38.00 

340 . 0 

1660 

76.00 

345.0 

1241 

20.09 

233.0 

850 

4.00 

115.0 

NO  OF  SAMPLES 
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■.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  lift: 


STN  HO 


HIGHLAND  CREEK 

HIGHLAND  CREEK  PARK  NEST  HILL 

RIVER    FLO"  GAUGE  FED  02HC0I3 


L*T 


STATION  10:   OS-OQ94-002-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
HIGHLAND  CREEK 


STORET  CODE:  03 
004 
39(0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 
3 

.a 

.3 
.3 
-3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


11 

01 

77 

1490 

13 

01 

77 

1000 

17 

01 

77 

1200 

07 

02 

77 

1010 

21 

02 

77 

1011 

07 

03 

77 

1145 
1153 

16 

03 

77 

1009 

2B 

03 

77 

1200 

14 

04 

77 

1009 

17 

OS 

77 

0958 

IS 

06 

77 

oeia 

28 

06 

7  7 

1125 

14 

07 

77 

1008 

19 

07 

77 

1105 

OB 

08 

77 

1530 

16  OB  77  0931 

15  09  77  1027 
12  10  77  1455 

17  10  77  1048 

16  11  77  1019 
30  It  77  0900 
22  12  77  1050 


3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  (•) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  8R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 • ) 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


11 

01 

77 

1450 

13 

o« 

77 

1000 

17 

01 

77 

1200 

07 

02 

77 

1010 

21 

02 

77 

ton 

07 

03 

77 

1145 

1153 

16 

03 

77 

1009 

38 

03 

77 

1200 

14 

04 

77 

1009 

17 

05 

77 

0956 

15 

06 

77 

0B18 

28 

06 

77 

1125 

14 

07 

77 

1008 

19 

07 

77 

1105 

08 

08 

77 

1530 

16 

OB 

77 

0931 

15 

09 

77 

1027 

12 

(0 

77 

1455 

17 

10 

77 

104B 

It 

11 

77 

1019 

30 

11 

77 

0900 

22 

12 

77 

1050 

LONG 

U.T.M. 

17    0647400.0   484  8625.0   4 

REGION   03 

MILEAGE 

1  .60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

505 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

S-OAT 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

DEC   C 

MG/L 

MG/L 

25510 

6 

11  .50 

900. 

10. 

10-       L 

15.5 

11.3 

1.8 

26502 

4    S 

13.50 

21000. 

910. 

840. 

0.5 

13.5 

1  .0 

25301 

6 

12.70 

14000. 

338. 

332. 

0.2 

7.3 

3.3 

25344 

4 

14,00 

8500. 

300. 

330. 

0.9 

14.0 

2.0 

26521 

6 

17.00 

4700. 

300. 

100.       L 

0.5 

15.0 

3.3 

25415 

6 

68.00 

14000. 

370. 

430. 

4.8 

14.9 

3.6 

25416 

6 

68.00 

22000. 

350. 

470. 

4.5 

14.9 

4.0 

38540 

6 

24.70 

4400. 

600. 

800. 

5.0 

13.3 

1  .6 

25900 

6 

71  .90 

20000. 

300. 

100. 

4.3 

13.4 

1  .3 

26SS9 

30.90 

700. 

70. 

64. 

O.B 

26578 

15.80 

3000 . 

56. 

1. 

1  .6 

26597 

6 

B.00 

1400. 

200, 

200. 

16.0 

9.7 

0.8 

25606 

6 

31  .0 

8.0 

0.5 

26616 

6 

24.00 

2600. 

160. 

73. 

19.5 

9.6 

0.5 

25666 

6 

19.90 

20000. 

400. 

330. 

35.8 

61 

3.8 

24681 

6 

339.00 

31.0 

8.0 

25681 

6 

339.00 

29000. 

1540. 

300. 

21  .0 

8.0 

1  .3 

26635 

6 

138.00 

6200. 

400. 

340. 

16.5 

9.6 

1  .4 

26654 

6 

17.00 

9000. 

450. 

188. 

13.3 

10.5 

3.0 

25800 

6 

50.00 

21000. 

BIO. 

3S0. 

10.6 

10. B 

3.0 

26673 

6 

21.10 

5300. 

1000. 

190. 

5.3 

10.7 

0.5 

36692 

6 

169.00 

26000 . 

3600. 

3100. 

7.5 

10.3 

5.5 

25959 

6 

38.40 

6100. 

790. 

470. 

1.3 

10.3 

1  .6 

26711 

6 

130.00 

6300. 

770. 

560. 

3.0 

0.3 

339 . 00 

29000. 

3600. 

3100. 

35.8 

13.0 

5.5 

70.93 

7235. • 

346* 

315.'   D 

9.5 

10.8 

1  .9 

B.00 

700. 

10. 

a. 

0.3 

6.8 

0.3 

33 

33 

aa 

33 

33 

31 

31 

33 

34 

19 

30 

21 

33 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIM 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MS/L 

•«/  L 

0.025 

0.001L 

0.002L 

0.450 

0.017 

0423 

647.0 

31  .0 

636 

0.030 

0.007 

0.180 

0.380 

0.01  1 

0.729 

1114.0 

11  .0 

0.033 

0,002 

0.126 

0.380 

0.016 

0.799 

1 258 . 0 

31  .0 

1337 

0.042 

0.010 

0.990 

1  .210 

0.006 

0.700 

1073.0 

28.0 

1044 

0 .  064 

0.013 

0.410 

O.BBO 

0.049 

0.052 

1 144.0 

17.0 

0.  194 

0.070 

0.360 

1  .330 

0.051 

0.944 

710.0 

55.0 

655 

0.310 

0.073 

0 .  364 

1  .  160 

0.053 

1  .090 

695.0 

54,0 

0.072 

0.008 

0.084 

0.600 

0.040 

2.090 

980.0 

48.0 

0.088 

0.018 

0.120 

0.580 

0.031 

1  .320 

917.0 

39.0 

878 

0.028 

0.005 

0 .  050 

0.3B0 

0.015 

1  .160 

740.0 

9.1 

0.026 

O.OOB 

0.076 

0.760 

0.027 

0.543 

679.0 

6.9 

0.052 

0.010 

0.068 

0.500 

0.017 

0688 

642.0 

42.0 

0.029 

0.013 

0.068 

0.440 

0.017 

0.803 

711  .0 

11  .0 

700 

0.032 

0.004 

0.450 

0.820 

0.030 

0.780 

668.0 

16.0 

0.050 

0.003 

0.030 

0.420 

0.020 

0.855 

598.0 

34.0 

564 

0  .  408 

0.039 

0.030 

0.68 

0.034 

0.506 

595. 

363. 

333 

0.066 

0.01? 

0.070 

0.570 

0.017 

0.793 

631  .0 

31  .0 

0.037 

0.013 

0.060 

0.460 

0.010 

0.480 

462.0 

10.0 

0.103 

0.012 

0.002 

0.820 

0.04B 

1  .590 

637.0 

41  .0 

586 

0.053 

0.003 

0.136 

0.630 

0.063 

1  .670 

658.0 

26.0 

0.314 

0.018 

0.006 

1  .000 

0.073 

1  .130 

946.0 

378.0 

0.036 

0.001 

0.002 

0.37 

0.037 

0.863 

1130. 

IB. 

1203 

0.075 

0.023 

0.052 

0.410 

0.01S 

3.680 

1041 .0 

42.0 

0.408 

0.073 

0.990 

1  .330 

0.072 

3.580 

1258.0 

378.0 

1237 

0.090 

0.0160 

0.1621 

0.658 

0.030 

0.986 

815.0 

49.2 

783 

0.025 

0.001 

0.002 

0.37 

0.006 

o.osa 

462.0 

6.9 

333 

23 


23 


23 


23 
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SAMP  DIE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  VH  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01  77 

13  01  77 
17  01  77 
07  02  77 

21  02  77 

07  03  77 

16  03  77 
26  03  77 

14  04  77 

17  05  77 

15  06  77 
26  06  77 

14  07  77 
19  07  77 

08  OB  77 

16  OB  77 

15  09  77 

12  10  77 

17  10  77 

16  11  77 
30  11  77 

22  12  77 


1450 
1000 
1200 
1010 
1011 
1145 
1153 
1009 
1200 
1009 
0956 
0818 
1125 
100B 
1105 
1530 
0931 
1027 
1455 
1046 
1019 
0900 
1050 


.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

3 

3 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1120 

8.40 

205.0 

75.0 

0.40 

6.22 

0.510 

1  .01 

1900 

5  30 

430.0 

2200 

5.40 

500.  0 

60.0 

5.80 

7.87 

0.500 

1  .0 

1900 

16.00 

370.0 

B5.0 

5.50 

B.02 

0.680 

1  .OL 

1950 

6.30 

4SS.0 

1100 

29.00 

425.0 

64.0 

335 

a. 11 

1  .920 

1  .0 

1090 

32.00 

425.0 

1550 

19.00 

280.0 

1460 

29.00 

275.0 

86.0 

4.00 

8.22 

1  .540 

1  .OL 

1300 

7.60 

230.0 

1  130 

3.20 

180.0 

960 

22-00 

143.0 

990 

4.00 

70,0 

78.0 

4.90 

8.19 

0.400 

1  .OL 

920 

8.80 

130,0 

890 

20.00 

1  15.0 

64.0 

4.55 

8.19 

1.250 

4.0 

520 

98. 

63. 

40.0 

3.0 

8.07 

7.60 

1  . 

B80 

24.00 

120.0 

720 

6.20 

S3  0 

920 

26.00 

120.0 

70.0 

4.35 

B.05 

1.700 

1  .0 

965 

23.00 

138.0 

1105 

170. 00 

175.0 

2040 

14. 

463. 

935. 

4.85 

7.99 

0.70 

2. 

1710 

27.00 

355.0 

WAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2200 

170.00 

500.0 

935. 

1275 

26.22 

250.0 

155.7 

520 

3.20 

63. 

40.0 

33 


23 


23 


B.22      7.60 
8.09      1 .680 
7,87      0.400 


10 


10 


4.0 
1  .40 
1  .0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1 1 

01 

77 

1450 

13 

01 

77 

1000 

17 

01 

77 

1200 

07 

02 

77 

1010 

21 

02 

77 

101 1 

07 

03 

77 

1145 
1153 

16 

03 

77 

1009 

28 

03 

77 

1200 

14 

04 

77 

1009 

17 

05 

77 

0956 

IS 

06 

77 

OB  IB 

28 

06 

77 

1  125 

14 

07 

77 

100B 

19 

07 

77 

1  105 

OB 

08 

77 

1530 

16 

08 

77 

0931 

15 

09 

77 

1027 

12 

10 

77 

1455 

17 

10 

7T 

1048 

16 

11 

77 

1019 

30 

11 

77 

0900 

22 

12 

77 

1050 

.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 

TOT .    MAG 
NESIUM 

MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 

ORGANIC 

C    AS   C 

MG/L 


50 

20 


42 
34 


361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 


0.006 

0.001 
0.002 
0.001 
0.001 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    (  • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


17 

50 

1 

0.006 

7 

33 

1 

0.002 

2 

20 

0 

0.001 

10 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

FEET 

MTRS 

11  01  77 

1450 

.3 

17  01  77 

1200 

.3 

28  03  77 

1200 

3 

28  06  77 

1125 

.3 

OB  08  77 

1530 

3 

12  10  77 

1455 

.3 

30  11  77 

0900 

3 
MAXIMUM 

AVC 

OR  GEOM  MN  ( » J 

MINIMUM 

PJ 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.040 
0.020 
0.050 
0.030L 

O.OBO 
0.  14 


0.14 

0.0600 

O.02O 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IR0M1UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.010 

O.OIOL 

0.005L 

0.130 

0.010L 

0.010L 

0.020 

0.005L 

0.090 

0 .  020 

0.020 

0.020 

0.O10 

0.  130 

0.190 

0.010L 

0.020L 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.02 

0.02 

0.03 

0.005L 

0.04 

0.0201 

0.010 

0.030L 

0.050L 

0.040 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.04 

0.190 

0.020 

0.03 

0.050 

0.  130 

0.0410 

0.0130 

0.0230 

0.0130 

0 . 069D 

0.010 

0.010 

O.OlO 

0.005 

0.010 

201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                 MG/L  MG/L 

0.010L 
O.OIOL 
O.OIOL 
0 . 02  OL 
0.02  L 
0.020L 
0.02    L 


O.O20 

0.0160 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROUGE  RIVER 

HIGHWAY  48  MARKHAM 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  D2HC022 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
HIGHWAY  46,  MARKHAM 


STATION  ID:   06-0097-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
38  BO 


LONG 


U.T.M.    17    0639B75.0   4B58525.0    4 


REGION   03 


MILEAGE         12.60 


SAMP   DTE    HOUR 
OY    MO    TO    LMT 


STN      STN  Samp     pj 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  02 

77 

1400 

.3 

31  03 

77 

1330 

.3 

27  04 

77 

1210 

.3 

26  OS 

77 

1435 

.3 

29  06 

77 

1015 

.3 

20  07 

77 

1205 

.3 

16  OB 

77 

1140 

.3 

20  09 

77 

1445 

.3 

21  10 

77 

1230 

.3 

27  11 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVC  OR 

GEOM  MN  <  •  ) 
MINIMUM 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

1 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

EN 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/K 

24684 

E 

40  00 

5900. 

216. 

440 

24  707 

6 

133.00 

41  GO. 

164. 

72 

24716 

6 

57.00 

1700. 

100. 

20 

24739 

6 

44.40 

8900. 

530. 

1800 

24770 

6 

36.  10 

2500. 

500. 

400 

24779 

S 

26.50 

1800. 

336. 

244 

24799 

E 

16.50 

700, 

210. 

250 

24819 

6 

30.  20 

3100. 

300. 

600 

24B42 

6 

32.50 

300. 

60. 

50 

24B63 

6 

84  40 

4700. 

360. 

110 

133.00 

8900. 

530. 

IBOO 

50.06 

2346.* 

231  .  • 

198 

1  6 .  SO 

300. 

60. 

20 

84         B8 

M.F.     PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1  2 

9.0 

9.0 
20.0 
24.0 
29  0 
20  0 
15.0 
10.0 

0.7 


29.0 

13. a 

0.7 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


12 
10 

12 


13.0 
10.0 

7. a 


5 -DAT 

BOO 
MG/L 

6  0 
2.0 
1.2 
3.6 
2.0 
3.2 
3.0 
2.6 
0.8 
0.6 


6.0 
2.5 
0.6 


NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

a 


25 

02 

77 

1400 

31 

03 

77 

1330 

27 

04 

77 

1210 

26 

05 

77 

1435 

29 

06 

77 

1015 

20 

07 

77 

1205 

16 

08 

77 

1140 

20 

09 

77 

1445 

21 

10 

77 

1230 

27 

11 

77 

1400 

MAXIMUM 
AVG,  OR  GEOM  MN  | ■ ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  VG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  204 

0.D87 

1  .440 

2.300 

0.024 

1  .480 

599.0 

37,0 

0  194 

0.021 

0.1  7B 

1  .140 

0.020 

2.080 

584  .0 

100  0 

0.047 

0.008 

0.290 

0.830 

0.015 

1  .590 

516.0 

13.0 

0.210 

0.059 

0.222 

I  .760 

0.085 

1  .790 

411  .0 

80.  0 

0.  100 

0.006 

0.092 

0.9B0 

0.053 

0.367 

427.0 

20.0 

0.117 

0.008 

0.036 

l  190 

0.031 

0.649 

365.0 

32.0 

0.089 

0.004 

0.054 

0.870 

0.009 

0.  101 

389 . 0 

26.0 

0.  129 

0.030 

0.  124 

0.89 

0.040 

0.93S 

498. 

47. 

0.057 

0.010 

0.024 

0.S3 

0.010 

1  .62 

522. 

14. 

0.073 

0.013 

0.048 

0.44 

0.011 

2.29 

562. 

43. 

0.210 

0.067 

1  .440 

2.300 

0.085 

2.29 

599.0 

100.0 

0.  122 

0.023 

0.251 

1  .092 

0.030 

1  .290 

487.3 

41  .2 

0.047 

0.004 

0.024 

0.44 

0 .  009 

0.101 

365.0 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  02 

77 

140D 

.3 

31  03 

77 

1330 

.3 

27  04 

77 

1210 

.3 

26  05 

77 

1435 

.3 

29  06 

77 

1015 

.3 

20  07 

77 

1205 

3 

16  08 

77 

1140 

.3 

20  09 

77 

1445 

.3 

21  10 

77 

1230 

.3 

27  11 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG.  OR 

GEOM  MN  ( '  ) 
MINI  MUM 

14 

Ifl 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20S 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UO/L 

1000 

25.00 

160.0 

760 

54.00 

68.0 

8  30 

8.00 

68.0 

455 

92.00 

36.5 

600 

12.00 

60.0 

530 

19.00 

49.0 

590 

14.00 

60.0 

720 

27. 

65. 

770 

12. 

59. 

795 

31. 

60. 

1000 

92.00 

160.0 

705 

29.40 

68.6 

455 

8.  00 

36.5 

NO  OF  SAMPLES 


BOW/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


26 

02 

77 

1300 

3t 

03 

77 

1320 

27 

04 

77 

1150 

26 

05 

77 

1410 

29 

06 

77 

0945 

20 

07 

77 

1120 

16 

08 

77 

1110 

20 

09 

77 

1420 

21 

10 

77 

1210 

27 

11 

77 

1330 

14 

12 

77 

1130 

ROUGE  RIVER 

BOX  GROVE. TOWN  OF  MARKHAM 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC022 


LONG 


STATION  ID:   06-O0B7-O03-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 

3 


VAX  LMUtf 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 


934 

SAMPLE 
NO 


246B3 
24  706 
24715 
24738 
24769 
24778 
24798 
24818 
2484  1 
24862 
24886 


901 
SCO 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6    4 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ONTARIO 
ROUGE    RIVER 


U.T.M.     17    0641950.0    4857450.0    4 


44  4 

flow  cfs 


40.00 
133.00 
57.00 
44  40 
36.10 
26.50 
16.50 
30.20 
32.50 
84.40 
84.00 


BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

4200. 

2400. 

1920. 
7OQ0OE-H 
149D0E+1 

6200. 
2100. 
10600E+I 
2500. 
7700. 


133.00       70000E-H 
53.15       11B29.' 
16.50         1920. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 

MF/100ML 

188. 

30. 

60. 

420. 

2100. 

280. 
300. 
120. 
20. 
740. 


2100. 
184.  • 

20. 


STORET  CODE: 

02 

004 

38  BO 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

10 

.70 

84 

88 

805 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/10QML 

OEG  C 

MG/l 

MG/L 

360. 

1  .0 

14.6 

10.0 

26. 

8.0 

10.4 

2.4 

20. 

9.2 

12.0 

2  6 

1400. 

20.0 

8.9 

5.5 

400. 

23.0 

8-0 

3.0 

29.0 

8.0 

4.4 

S70. 

1B.0 

6.8 

3.5 

60. 

16.2 

7.6 

4.5 

120. 

10.0 

10.6 

2.0 

10.   L 

0.5 

12.2 

0.6 

410. 

1  .2 

12.6 

2.6 

1400. 

29.0 

14.6 

10.0 

133. •  0 

12.4 

10.2 

3.7 

10. 

0.5 

6.8 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


1  1 


10 


260 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY    MO  YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTHS 


25  02  77 

1300 

.3 

31  03  77 

1320 

.3 

27  04  77 

1150 

.3 

26  05  77 

14(0 

.3 

29  06  7  7 

0945 

.3 

20  07  77 

1  120 

.3 

16  08  77 

11  10 

.3 

20  09  77 

142D 

.3 

21  10  77 

1210 

3 

27  11  77 

1330 

3 

14  12  77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  Of) 

GEOM  MN 

(  ■  I 

*  1  H  I  MUM 

33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
f ILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 

.  TOTAL 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  254 

O.065 

1  .740 

2.740 

0.033 

1  .670 

685.0 

50  0 

0.  1  56 

0.027 

0294 

1  .  140 

0.029 

2.170 

563.0 

62  .0 

0  .109 

0.033 

0  392 

1  .060 

0.059 

2.O60 

527.0 

19.0 

0.  292 

0  074 

0.336 

1  .900 

0.  1  j5 

3.  140 

425.0 

92.0 

0.216 

0  095 

0.525 

1  .600 

0.145 

1  .460 

295.0 

32  .0 

0  .  305 

0.095 

0.290 

1  .630 

0.  120 

1  .080 

3B8.0 

39.0 

0 .  1  36 

0.031 

0.840 

1  .760 

0.220 

2.230 

375.0 

17.0 

0  .  1  36 

0.045 

0.540 

1  .41 

0.115 

1  .53 

491  . 

24  . 
23. 

0.074 

0.017 

0.346 

0.S7 

0.056 

2.03 

545. 

0 .  088 

0.016 

0.238 

0.76 

0.022 

3.27 

571  . 

39 . 

0.  156 

0.030 

0.214 

1  .00 

0.032 

2.47 

616. 

64  . 

0 .  305 

0.095 

1  .740 

2.740 

0.220 

3.27 

665.0 

92.0 

0.  175 

0.048 

0.523 

1  .445 

O.OBB 

2.010 

498.3 

41  .  9 

0.074 

0.016 

0.214 

0.78 

0.022 

1  .030 

295.0 

17.0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

02 

77 

1300 

31 

03 

77 

1320 

27 

04 

77 

1150 

26 

05 

77 

1410 

29 

06 

77 

0945 

20 

07 

77 

1  120 

16 

08 

77 

11  10 

20 

09 

77 

1420 

21 

10 

77 

1210 

27 

11 

77 

1330 

14 

12 

77 

1130 

14 

CONO 

16 

TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

2B0 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 

TOT  ALU 

55 

PH 

208 

TOTAL 

25 

PHENOLS 

2SC 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

1140 

32.00 

210.0 

770 

32  .  00 

63.0 

830 

8.40 

73.0 

465 

92.00 

39.0 

405 

26 .  00 

43.0 

550 

18.00 

56.0 

590 

8.  30 

75.0 

750 

13. 

73. 

795 

18 

68. 

790 

28. 

58. 

920 

31  . 

150. 

1  140 

92.00 

210.0 

728 

27.87 

82.5 

405 

8.20 

39.0 

11 


11 


B.O.W./  SITE:  ROUGE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2,  IM1LE  NEST  OF  ROUGE  HILL 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   06-0097-005.02 


1  1  01  77 
17  OT  77 
27  01  77 

07  02  77 

25  02  77 
2B  03  77 
31  03  77 

27  04  77 

26  05  77 

28  06  7  7 

29  06  77 

19  07  77 

20  07  77 

08  08  7  7 


1405 
1235 
1130 
1035 

I  1  10 
1240 
1240 
0930 
1250 

II  10 
0620 
It  20 
0965 
1505 


16  08  77  0940 
20  09  77  1300 
12  10  77  1200 
S1  10  77  1000 
27  11  77  «205 
30  11  77  0940 
14  12  77  0950 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

25509 

7 

25302 

4 

24664 

6  4 

25345 

4 

24680 

6 

25901 

6 

24703 

6 

24712 

6 

24735 

6 

25605 

6 

24766 

6 

25667 

6 

24775 

6 

246B0 

6 

25680 

6 

24795 

6 

24815 

6 

25799 

24838 

6 

24B59 

6 

25960 

s 

24B83 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
ROUGE  RIVER 


U.T.M.  17  0650060.0  4851850.0  4 


444         80         81  84 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML   MF/lOOML 


120. 

4.   1 

10. 

12. 

12. 

4. 

180. 

4 

46. 

210. 

4. 

2. 

2200. 

410. 

2B0. 

2700. 

20. 

90. 

3300. 

80. 

44. 

2700. 


1400 


1200. 

150. 

90. 

30000. 

920. 

380. 

4100. 

680, 

350. 

4000. 

490. 

300. 

19000. 

2300. 

4300. 

22000. 

220. 

40. 

9300. 

10. 

10. 

L 

1100. 

30. 

100. 

L 

900. 

100. 

too. 

500. 

200. 

800. 

30000. 

2300. 

4300. 

I568-* 

88.  ■ 

D     91  . 

D 

12. 

4 

2. 

STORET  CODE: 

02 

004 

3880 

REGION  03 

MILEAGE 

1 

.50 

aa 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

15.2 

13.2 

2.0 

0.0 

8.4 

1  .8 

0.8 
1  .  1 

14.0 
11.0 

3.2 
2.6 

1.0 

14.4 

7.0 

3.B 

12.6 

2.2 

9.0 

10.4 

3.5 

9.0 

10.6 

1  .6 

19.0 

9.8 

5.4 

22.0 

8.4 

1  .6 

21  .0 

8.8 

7  .0 

27.0 

8.2 

4.0 

27.0 

8.8 

4  .4 

22.0 

8-0 

22.0 

8.0 

1  .4 

18.0 

7.6 

1  .6 

15.4 

8.2 

2.6 
OB 

9.0 

11.6 

0.6 

0.2 

11  .2 

0  .4 

0.0 

9.8 

1  .0 

1  .a 

12.0 

1  .0 

27.0 

14.4 

7.0 

11  .6 

10.2 

2.7 

0.0 

7.6 

0.4 

18 


18 


261 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OlST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

.3 

3 
3 

.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 


Will  MUM 

AVG  0*  GEO*  UN  ( •  J 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


11 

0' 

77 

1405 

17 

0' 

77 

1235 

2? 

01 

77 

1130 

07 

-12 

77 

1035 

.'5 

02 

77 

11  10 

1| 

03 

77 

1240 

31 

OJ 

7  7 

1240 

27 

04 

77 

0930 

26 

01 

77 

1250 

at 

06 

77 

11 10 

23 

C6 

77 

0620 

IS 

07 

77 

11 20 

20 

C7 

77 

0955 

0  8 

03 

77 

1505 

16 

01 

77 

0940 

20 

01 

77 

1300 

12 

to 

77 

1200 

21 

10 

77 

1000 

27 

1 1 

77 

1205 

30 

•  ! 

77 

0940 

•4 

12 

77 

0950 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAI 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS    . 

SOU  OS 

SOLIDS 

D- SOLIOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MQ/L 

MO/L 

0.042 

0.002 

0   002 

0.560 

0.023 

0-622 

415.0 

3.3 

412 

0.107 

0.056 

1  .460 

1  .920 

0.020 

1  .830 

521  .0 

25    0 

496 

0.075 

0   026 

1  .880 

1  .940 

0.011 

2050 

673    0 

12   0 

0.  103 

0.03S 

1  .  860 

2.  100 

0.008 

1  .600 

520.0 

10.0 

510 

0.  156 

0.069 

2.340 

3.330 

0.033 

1  .670 

1073    0 

42.0 

0.  144 

0.039 

0.560 

1  .240 

0.032 

1  .910 

584.0 

58.0 

526 

0 .  204 

0.034 

0.256 

1  .100 

0.039 

2.660 

643   0 

157.0 

0.068 

0.012 

0.060 

0.720 

0.056 

2.  140 

559   0 

34.0 

0.2S2 

0   067 

0.222 

1  .680 

0.  150 

2.030 

453.0 

107.0 

0.035 

0.002 

0.026 

0 .  780 

0.003 

0.062 

371  .0 

6.6 

364 

0,370 

0.088 

0.390 

2.080 

0.220 

1  .330 

564.0 

129.0 

0.  176 

0.102 

0.024 

0.800 

0.067 

0.833 

451  .0 

43.0 

408 

0.218 

0.078 

0.  132 

1  .220 

0    1  15 

1  .290 

459.0 

82.0 

0.230 

0.045 

0.030 

0.94 

0.017 

0.378 

530. 

128. 

402 

0.  106 

0.018 

0 .  034 

0.560 

0.005 

0 .  055 

421  .0 

50.0 

0.  1  15 

0.027 

0.032 

0.71 

0.051 

1  .55 

473. 

50 

0.086 

0.024 

0.06B 

0.820 

0.047 

2.130 

548.0 

32.0 

£16 

0.030 

0.006 

0.032 

0.49 

0.031 

1  .95 

534. 

II 

0  .061 

0.012 

0.174 

0.68 

0.021 

2.54 

593. 

26. 

0.052 

0.009 

0.146 

0.S5 

0.023 

2.13 

568. 

22 

546 

0.070 

0.017 

0.194 

0.60 

0.021 

2.17 

575 

14, 

0.370 

0.102 

2  .  340 

3.330 

0.220 

2 .  660 

1073.0 

157.0 

546 

0.  129 

0.037 

0.472 

1  .182 

0.047 

1  .568 

548.9 

50.0 

464 

0.030 

0.002 

0.002 

0.49 

0.003 

0.05S 

371  .0 

3.3 

364 

21 


2! 


21 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STu  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  IMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 

17  01 

27  01 

07  02 

25  02 

28  03 
31  03 

27  04 

26  OS 

28  06 

29  06 

19  07 

20  07 

08  08 
16  08 

20  09 

12  10 

21  10 

27  11 

30  11 
14  12 


77  1405 
77  1235 
77  1130 
77  1035 
77  1110 
77  1240 
77  1240 
77  0930 
77  1250 
77  1110 
77  0B20 
77  1120 
77  0955 
77  1505 
77  0940 
77  1300 
77  1200 
77  1000 
77  1205 
77  0940 
77  0950 


3 
3 
.3 
.3 

.3 

.3 
3 
3 
3 

.3 
3 
.3 

.3 
.3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


14 

COND. 

2SC 

UMHOS 

720 

870 

1170 

870 
1900 

660 
780 
840 
':.o<:; 
580 
670 
(,  I, 
435 
600 
610 
680 
780 
810 
845 
825 
920 


16 

TUR8. 

FORMAT.  IN 
UNITS 

2.80 
4.20 

7.40 

5.00 
33.00 
28.00 
63.00 
10. 00 
92.00 

3.20 
40.  00 
22.  00 
45.00 
76. 
32.00 
30. 
22.00 

5.3 
18. 
17 
17. 


56 

CHLORIDE 
MQ/L 


85.0 

95.0 
185.0 

90. 
440. 

91. 

73 

73. 

45. 
73. 
78. 
63. 
41  . 
68. 

6a.  o 

65. 

23.0 
73. 
7B. 
73. 
128- 


59 

SULPHATE 

MG/L 

42.5 
36.0 

43.0 

55.0 

41 .5 
42.0 
37.0 

se.o 

59. 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

0.20 
7.30 

7.30 

4.40 

0.20 
4.15 
1.85 

4.25 

4S0. 


95         52 

ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 
RH 

AT  LAB 


8.41 
7  69 

7.62 

8.28 

8.27 

8.33 
B.21 

8.11 

8.41 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0.560 

0.460 

0.440 
1  .840 

0  280 

1  .200 

6.40 

1  .300 
0.95 


25 

PHENOLS 

UG/L 

l.Ol 
1  .OL 

1  .OL 

2.0 

1.0L 

a.o 

1  .  L 
1  .OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  »  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  IMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 
17  01 

27  01 
07  02 

25  02 

28  03 

31  03 

27  04 

26  05 

28  06 

29  06 

19  07 

20  07 
OS  08 
IB  08 

20  09 

12  10 

21  10 

27  11 

30  11 
14  12 


77  1405 
77  1235 
77  1130 
77  1035 
77  1110 
77  1240 
77  1240 
77  0930 
77  1250 
77  1110 
77  0820 
77  1120 
7  7  0955 
77  1S05 
77  0940 
77  1300 
77  1200 
77  1000 
77  1205 
77  0940 
77  0950 


3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 

.3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

,i 


1900 
805 
435 

21 


92.00 

27.28 

2.80 

21 


440 . 0 
95.7 
23.0 

2i 


59. 

46.0 
36.0 


450 
63.29 

0.20 


8.41      5.40 
8.17      1.361 
7 . 69      0 . 280 


3.0 
1  .20 

1  .0 


76  72  74  68  67 

CALCUL  TOT.IL  TOT.  MAG  COLOUR  PTSSIUM 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM  HAZEN  K 

MG/L  MG/L  MG/L  UNITS  MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 

3 
4 

6 

ia 

6 
12 

10 

10 
T 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAI 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


14 

45 

20  L 

2B 

37 

35 
36 

36 

19 


0.001 

0.001 


0.003 

0.001 

0.002 
0.001 
0.0011 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2 

45 

1 

0.003 

a 

TOM 

1 

0.0010 

3 

14 

0 

0.001 

26? 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235       203 
TOTAL     TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MCA 


11  01 

77 

1405 

3 

0.030L 

17  01 

77 

1235 

.3 

0.030 

28  03 

77 

1240 

.3 

0.030L 

28  06 

77 

1110 

.3 

0.030L 

08  08 

77 

1505 

3 

0.D4 

12  10 

77 

1200 

.3 

0.040 

30  11 

77 

0940 

.3 

0.  15 

MAXIMUM 

0.15 

AVC  OR 

GEOM  MN 

(•> 

0.0500 

MINIMUM 

0.030 

221 

225 

229 

215 

•  249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROM  I UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MM 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.010 

0.010L 

0.005L 

0.010L 

0.050 

0.010L 

0.010L 

0.01CL 

0.005L 

0.040 

0.010L 

0.D20 

0.010 

0.010 

0.005L 

0.040 

C.010L 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.010L 

0.010L 

0.020L 

0.02 

0.O2 

0.04 

0.005L 

0.03 

0.02 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.020L 

0.02  L 

0.01  L 

0.03  L 

0.005L 

0.01  L 

0.02  L 

0.060 

0.020 

0.04 

0.01D 

0.040 

0.050 

0.024D 

0.013D 

0.021D 

0.0060 

0.021D 

0.0210 

0.010 

o.oio 

0.010 

0.005 

o.oto 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TTPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OT  MO  VR  LMT 


27 

01 

77 

1310 

25 

02 

77 

1225 

3: 

03 

77 

1310 

27 

04 

77 

1  130 

26 

05 

77 

1345 

29 

06 

77 

0910 

20 

07 

77 

1045 

16 

08 

77 

1040 

20 

09 

77 

1330 

21 

10 

77 

1140 

27 

11 

77 

1300 

14 

12 

77 

1100 

LITTLE  ROUGE  CREEK 
STEELES  AVE  NEAR  TENTH 
RIVER 


STATION  ID:   06-0097-006-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  Ofl  GEOM  MN  (•> 

M I  N 1  MUM 


LONG 


934 

SAMPLE 

NO 

24666 

6 

24632 

6 

2470S 

6 

24714 

6 

24737 

6 

24768 

6 

24777 

6 

24797 

6 

24617 

6 

24B40 

6 

24861 

6 

24885 

6 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
ROUGE  RIVER 


U.T.M.  17  0644650.0  48S6375.0  4 


901        444 
SCO   FLOW  CFS 


80  SI  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/tOOML 


1100. 
3100. 

700. 

100. 

300. 

25000. 

3000. 

1800. 

900. 

240. 

560. 

800. 


25000. 
995." 
100. 


34. 

162. 

44. 

34. 

240. 

2700. 

1  100. 

1100. 

560. 

50. 

40. 

40. 


2700. 

160. 

34. 


42. 
300. 
360. 

10. 
430. 
2900. 
178. 
248. 
670. 

10. 

80. 
100. 


2900. 
150.' 
10. 


STORET  CODE: 

02 

004 

3S80 

REGION  03 

MILEAGE 

8 

60 

88 

S05 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

3-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/tOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.4 

11  .3 

0.8 

1  .2 

t2.2 

9.0 

9.0 

10.8 

1  .4 

9.5 

104 

I  .0 

20.0 

B.2 

1  .4 

21.0 

B.6 

2.0 

27.8 

8-4 

0.6 

1B.0 

8.8 

1  .0 

15.4 

B.4 

1  .0 

10.0 

11  .6 

0.8 

0.4 

13.2 

0.2 

1  .5 

8.0 

0.2 

27.8 

13.2 

9.0 

11.2 

10.0 

1  .6 

0.4 

8.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


27  01 

77 

1310 

.3 

25  02 

77 

1225 

.3 

31  03 

77 

1310 

.3 

27  04 

77 

1130 

.3 

26  05 

77 

1345 

.3 

29  06 

77 

0910 

.3 

20  07 

77 

1045 

.3 

16  08 

77 

1040 

.3 

20  09 

77 

1330 

.3 

21  10 

77 

1140 

.3 

27  11 

77 

130D 

.3 

14  12 

77 

1  100 

.3 

MAXIMUM 

AVG  ' 

5  GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

0T1 

208 

090 

014 

02B 

10B 

0.022 

0.O16 

0.017 

0.016 

0.022 

0.043 


0.208 
0.050 
0.011 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.002 
0.034 
0.016 
0.001 
0.002 
0.005 
0.003 
O.0O1 
0.001 
0.001 
0.005 
0.005 


0.034 
0.006 
0.001 


19        20 
FILTERED     TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


0.170 

0.430 

0.036 

0.002 

0.006 

0.010 

0.002L 

0.002 

0.002 

o.ooa 

0.004 
0.0S4 


0.430 

0.D63O 

0.002 


0.480 

2.000 

0.750 

0.430 

0.700 

.700 

.650 

.420 

.42 

.44 

.42 

.51 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0.025 
0.01B 
.010 
.023 
.005 
.019 
.002 
.007 
.006 
0.007 
0.008 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


2.  000 
0.660 
0.420 


0.025 
0.012 
0.002 


1  .380 
3.780 
2.490 
0.997 
0.125 
0.751 
0.028 
0.553 

1  .65 
3.60 

2  .77 


3.7B0 
1  .639 
0.023 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

366.0 

604.0 

503.0 

431  .0 

369.0 

295.0 

364  .0 

319.0 

386. 

432. 

5l7. 

443. 


604.0 
419.1 
295.0 


6  7                   107 

SUSP.  DISS.  CALCUL 

SOLIDS  SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L  MG/L 

4.7 


55. 
47. 

6. 
14. 
64. 

7. 

4. 

7. 

4. 
17. 
21  . 


64.0 

21  .1 

4.2 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN      STM    SAMP      PJ 
OY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


27  01 

77 

1310 

.3 

25  02 

77 

1225 

.3 

31  03 

77 

1310 

.3 

27  04 

77 

1  130 

.3 

26  05 

77 

1345 

.3 

29  06 

77 

0910 

.3 

20  07 

77 

1045 

.3 

16  OB 

77 

1040 

.3 

20  09 

77 

1330 

.3 

21  10 

77 

1140 

.3 

27  11 

77 

1300 

.3 

14  12 

77 

tsoo 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •! 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

600 

3.60 

24.5 

760 

36.  00 

145.0 

690 

22.00 

4B.5 

720 

5.60 

49.0 

530 

8.00 

39.0 

355 

43.00 

21  .0 

550 

5.00 

38.5 

500 

4.50 

41  .5 

610 

4.S 

43.0 

650 

2. a 

40.0 

715 

12. 

41  .0 

655 

13. 

35.0 

760 

48.00 

145.0 

611 

13.94 

47.2 

* 

355 

2.8 

21  .0 

NO   OF    SAMPLES 


761 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


LITTLE  ROUGE  CREEK 

HIGHWAY  7  LOCUST  HILL 

RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  O2HC028 


LONG 


Ml JOB  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
ROUGE  RIVER 


U.T.M.  17  0644340.0  4360575.0  4 


STATION  ID:   06 -0097-008 -OS 

STORET  CODE:  02 
004 
3880 


REGION    03 


MILEAGE         10-30 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


2S 

02 

77 

1530 

31 

03 

77 

1345 

27 

04 

77 

1240 

26 

05 

77 

1455 

29 

08 

77 

1055 

20 

07 

77 

1225 

16 

08 

77 

1210 

20 

09 

77 

1520 

21 

10 

77 

1255 

27 

11 

77 

1425 

14 

12 

77 

1240 

STN     STN   Samp     pj 
DIST    BUG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


24686 
24708 
24717 
24740 
24771 
24780 
24800 
24820 
24843 
24864 
24888 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


23.50 

75.90 

21  60 

1  1  .30 

9.70 

8.20 

7.50 

25.20 

17.20 

41  .20 

35.00 


80  81  84         88 

TOTAL  FECAL  M.F.      PSEUD. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.        MPA 

MF/IOOML  MF/100ML  MF/100ML   MF/IOOML 

3500.  700.  520. 

1600.  60.  90. 

200.  30.  20. 

280.  190.  40. 

15000.   G  1 500 .   G  1 500 . 

270.  50.  120. 

5000.  1120.  620. 

1 00  .  1 00  .  10. 

520.  120.  50. 

900.  50.  140. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


1  .4 
10.0 

9.0 
20.0 
20 

2a 

18 

15 

10 

0 

1 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


12. 
10. 

9. 

8. 

7. 

9. 

8- 

8. 
12. 
13.4 
120 


S-OAY 

BOD 

MG/L 

5  0 
1  6 
0.8 
1  .4 
1  .0 

0  9 

1  .0 
1  .6 
0.6 
0.2 
0.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  6E0M  MN  I • i 

MINIMUM 


75.90   15000. 
25.12     886. 

7.50     100. 


t500. 
161  .  " 

30- 


1500. 

111. 
10. 


28.0 

12.2 
0.5 


134 

10.0 

7.0 


SO 
1  .3 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   I 
DY  MO  Yfl  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


10 


10 


20  21  22 

TOTAL       FILTERED      FILTERED 
KJELDAHL      N02-N  H03-N 


MG/L      MG/L 


MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUl 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


25  02  77 
31  03  77 
27  04  7  7 

26  05  77 
29  06  77 
20  07  77 
16  08  77 

20  09  7  7 

21  10  77 

27  11  77 
14  12  77 


1530 
1345 
1240 
1455 
1055 
1225 
1210 
1520 
12S5 
1425 
1240 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


130 

088 

016 

020 

048 

024 

0.014 

0.030 

0.010 

0.030 

0.026 


069 

019 

001 

003 

002 

002 

001 

003 

D01L 

005 


366 

040 

004 

008 

004 

002 1 

008 

0.002 

0.012 

0.002L 

0.084 


0  940 

0.760 

0.480 

0.700 

.600 

.730 

.440 

.48 

.43 

.52 

.4B 


014 

020 

009 

024 

004 

021 

0.003 

0.008 

0.005 

O.007 

0.008 


390 

380 

410 

886 

036 

590 

037 

592 

BO 

60 


2.65 


425.0 
494.0 

463.0 

356.0 

545.0 

362.0 

314.0 

380. 

441  . 

518. 

41B. 


16.0 
35.0 
4.8 
B.  1 
14.0 
7.6 
4.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.  130 
0.040 
0.010 

It 

14 
COND. 
25C 
UMH05 


0.069 

0.0100 

0.001 

11 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


0.366 
0  04BD 
0.002 

1  I 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.940 
0.596 
0.43 


59 
SULPHATE 


MG/L 


0.024 
0.011 
0.003 

11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/1 


3.60 

1  .579 
0.036 

11 

95 

ACIDITY 
MG/L 


SIB. 

401  .5 
245.0 

11 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


35.0 

10.9 

2.7 

11 

55 

PH 
AT  LAB 


208 

25 

TOT  AL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

25 

02 

77 

1530 

31 

03 

77 

1345 

27 

04 

77 

1240 

26 

05 

77 

1455 

29 

06 

77 

1055 

20 

07 

77 

1225 

16 

OB 

77 

1210 

20 

09 

77 

1520 

21 

10 

77 

1255 

27 

11 

77 

1425 

14 

12 

77 

1240 

3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


700 
700 
720 
530 
355 
550 
480 
610 
650 
720 
650 


8.00 
20.00 
3.60 
4,20 
8.50 
4.50 
3.20 
4.0 
2.6 
14. 
4.6 


71  .0 
54.0 
49.0 
38.0 
23.5 
37.0 
40.0 
43.0 
38.5 
40.0 
32.5 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  ■) 

MINIMUM 


720 
606 
355 


20.00 
7.02 
2.6 


71  .0 
42.4 
23.5 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LITTLE  ROUGE  CREEK 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  48  MILNESVILLE 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25 

02 

77 

1430 

31 

03 

77 

1400 

27 

04 

77 

1310 

26 

05 

77 

1525 

29 

06 

T7 

1  135 

20 

07 

77 

1255 

16 

08 

77 

1240 

20 

09 

77 

1545 

21 

10 

77 

1320 

27 

1  1 

77 

1500 

14 

12 

77 

1200 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

3 
3 
.3 
.3 

.3 
3 

3 
3 
3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

M  1  N  1  MUM 


LONG 


934 
SAMPLE 

NO 


24685 
24709 
24718 
24741 
24772 
24781 
24S01 
24821 
24844 
24B65 
24889 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
ROUGE  RIVER 


U.T.M.  17  0638800.0  48642O0.0 


444 

FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
CO  L I F ORM 
MF/IOOML 

860. 
1600. 

360. 

200. 
15000.   G 

BOO. 

1  100. 

49000. 

110. 

600. 
1 1000. 


49000 . 

1418. 

1  10. 


81 
FECAL 
COL! FORM 
MF/IOOML 

104. 
112. 

20. 
296 

600.       G 
256. 
330. 
2000. 

30. 

50. 
500. 


2000. 
177.' 

20. 


STATION 

10:   06-0097-009-02 
STORET  CODE: 

02 

004 

38B0 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

15 

50 

84 

88 

B05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5  -DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

264. 

1  .6 

13.0 

5.5 

60. 

9.0 

9.B 

1  .4 

8. 

9.0 

12.0 

0.8 

80. 

20.0 

9.8 

t  .4 

600.   G 

19.0 

8.0 

2.0 

60. 

29.0 

7.8 

1  .0 

170. 

20.0 

7.6 

1  .8 

3700. 

15.0 

7.6 

1.8 

120. 

10.0 

12-4 

0.4 

100. 

0.7 

12.2 

0.4 

500. 

1  .  I 

11.8 

0.4 

3700. 

29.0 

13.0 

5.5 

156.*  U 

12. J 

10.2 

1  .5 

8. 

0.7 

7.6 

0.4 

NO    OF    SAMPLES 


7fii 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YB  LMT    OIST  BK3  DEPTH 
FEET      MTRS 


3 
.3 
3 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST^  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25 

02 

77 

1430 

31 

03 

77 

1400 

27 

01 

77 

1310 

26 

05 

77 

1525 

29 

06 

77 

1135 

20 

07 

77 

1255 

16 

oe 

77 

1240 

20 

09 

77 

1545 

21 

10 

77 

1320 

27 

1 1 

77 

1500 

14 

12 

77 

1200 

25  02 

77 

1430 

.3 

31  03 

77 

1400 

,3 

27  04 

77 

1310 

.3 

26  05 

77 

1525 

.3 

29  06 

77 

1135 

.3 

20  07 

77 

1255 

.3 

16  OB 

77 

1240 

.3 

20  09 

77 

1545 

.3 

21  tO 

77 

1320 

.3 

27  11 

77 

1500 

.3 

14  12 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AUG  OR 

GEQM  MN 

1  *l 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

•  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI DS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  148 

0.066 

0.430 

t  .  100 

0.019 

1  .300 

435.0 

13.0 

0.092 

0.020 

0.074 

0.820 

0.019 

3.230 

482.0 

37.0 

0.015 

0.002 

0.004 

0.400 

0.008 

2.040 

438.0 

3  0 

0.032 

0.002 

0.006 

0.680 

0.023 

1  .270 

405.0 

12.0 

0.068 

0.005 

0.024 

0.640 

0.019 

0.776 

323.0 

16.0 

0.040 

0.003 

0.O02L 

0.720 

0.020 

0.960 

374.0 

12.0 

0.091 

0.002 

0.012 

0.650 

0.006 

0.294 

374.0 

55.0 

0.08S 

0.027 

0.024 

0.60 

0.016 

0.864 

407. 

B.I 

0.013 

0.002 

0.010 

0.39 

0.006 

1  .82 

455. 

2.2 

0.037 

0.01  1 

0.010 

0.31 

0.007 

3.29 

521  . 

IS. 

0.094 

0.018 

0.1  10 

0.67 

0.009 

3.90 

444. 

37. 

0.  148 

0.066 

0.430 

1  .100 

0.023 

3.90 

521  . 

55.0 

0.065 

0.014 

0.064D 

0.635 

0.014 

1  .795 

423.5 

19.4 

0.012 

0.002 

0.002 

0.31 

0.006 

0.294 

323.0 

2.2 

It 

11 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

1  4 

1  6 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZtN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

720 

1  2 .  00 

85.0 

690 

17.00 

53.0 

700 

2.60 

46.0 

590 

6.20 

46.0 

430 

7.00 

26.5 

560 

5.20 

37.5 

610 

13.00 

35.0 

630 

5.0 

44.0 

670 

2.6 

36.5 

715 

7.6 

38.5 

635 

18. 

36.5 

720 

18. 

85.0 

623 

8.75 

44.0 

430 

2.60 

26.6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  ROUGE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  TWIN  RIVERS  DRIVE  SCARBOROUGH 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HC103 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


27 

01 

77 

1000 

25 

02 

77 

iooo 

31 

03 

77 

1130 

27 

04 

77 

•  030 

26 

05 

77 

1200 

29 

06 

77 

0740 

20 

07 

77 

0900 

16 

oa 

77 

OB  30 

20 

09 

77 

1200 

21 

10 

77 

1030 

27 

11 

77 

1105 

14 

12 

77 

0830 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVC  Jfl  GEOM  MN  I -I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1000 

.3 

25  02 

77 

1000 

.3 

31  03 

77 

1  130 

.3 

27  04 

77 

1030 

.3 

26  05 

77 

1200 

.3 

29  06 

77 

0740 

.3 

20  07 

77 

0900 

.3 

16  08 

77 

0830 

.3 

20  09 

77 

1200 

.3 

21  10 

77 

1030 

.3 

27  11 

77 

1105 

.3 

14  12 

77 

0830 

.3 

MAXIMUM 

AVG.  OR 

GEOM  MN 

(') 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


24663 
24678 
24701 
24710 
24733 
24764 
24773 
24793 
24813 
24836 
24B57 
24B81 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


082 

16B 

2-J6 
071 

294 

905 

252 

089 

0.111 

0.034 

0.057 

0.OB4 


0.905 
0.201 
0,034 


901 

SCO 


6  4 

e 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
E 
6 
6  4 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.032 
0.074 
0.047 
0.024 
.080 
.028 
.0B9 
.918 
.032 
.007 
0.016 
0.022 


0.0B9 
0.039 
0.007 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  ROUGE  RIVER 

U.T.M.  17  064SOOO.O  4B52275.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

110. 

6B0. 

4400. 

60000. 
33000. 
30000 . 

2000. 

5800. 

5300. 
900. 

3800. 


60000 . 
3992.' 
110. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

B. 

300. 

70. 

1500. 

15100. 

1090. 

330. 

1090. 

20. 

40. 

720. 


15100. 
281  .  ■ 


11 

19        20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L        MG/L 


2.800 
1  .940 
0.370 
0.116 
0.266 
0.280 
0.  100 
0.010 
0.03O 
0.086 
0.172 
0.222 


2.800 
0.525 
0.010 


3  .BOO 
3.000 
1  .100 
0.700 
1  .800 
1  .900 
1  .120 
0.600 
0.65 
0.53 
0.65 
0.68 


3.000 
1  .294 
0.53 


11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.013 
0.030 
0.037 
0.072 
.  0.160 
0.038 
.015 
.OOB 
.048 
.071 
.020 
.022 


B4 

M.F. 

ENTER. 

BF/100ML 

24. 

440. 

30. 

1400. 

6300. 

390. 

2S0. 

670. 

10. 

30. 

790. 


6300. 
316,* 

to. 

tl 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.200 

1  .570 
2.360 

2  080 
2.440 
0.662 

0  .  735 
0.447 

1  .50 
2.28 
2.54 
2.36 


0.160 
0.045 
0.008 


STATION 

ID:   06-00 

97-01I-D2 

STORET  CODE: 

02 

004 

3880 

REGION  03 

MILEAGE 

3.30 

88 

BOS 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OilY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.6 

12.1 

3.2 

1  -0 

15.8 

7.0 

9.0 

10.2 

3.0 

9.0 

12.1 

1  .6 

20.0 

9.2 

6.0 

21  .0 

B.O 

4.0 

26.0 

9  0 

4.4 

18.0 

10.0 

1  .2 

15.0 

8.8 

2  . 4 

a.o 

11  .B 

1  .0 

0.0 

12.5 

o.a 

1  .4 

12.8 

1  .2 

26.0 

15.  B 

7.0 

10.8 

11  .0 

3.0 

0.0 

B.O 

0.8 

12 

12 

12 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

susp  . 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.54 
t  .765 
0.447 


628 
B03 
682 
539 
459 
1339 
404 
435.0 
465. 
527. 
632. 
563. 


1339.0 
623.0 
404.0 


10. 
53 

1  79 
1B. 

1  13 
1017 
81 
31 
29 
17 
21 
40 


1017.0 

134.1 

10.0 


NO    OF    SAMPLES 


12 


9fiS 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 

.3 

.a 

3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 


»T 

01 

77 

1000 

2r, 

02 

7  7 

1000 

3t 

t'J 

77 

1130 

*T 

M 

77 

1030 

JO 

OS 

7  7 

1200 

2  9 

im 

77 

0740 

2  0 

07 

77 

0900 

It 

N 

tl 

0830 

5  0 

09 

77 

1200 

11 

10 

77 

1030 

27 

11 

77 

1105 

14 

12 

77 

0630 

MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

10BD 

9.60 

158.0 

1360 

38.  00 

290.0 

780 

64.00 

70.0 

850 

10.00 

76.0 

490 

130.00 

44.0 

465 

450.00 

55.0 

495 

35.00 

50.0 

560 

22.00 

83.0 

720 

14. 

68. 

BIO 

6.1 

76. 

920 

16. 

105. 

B60 

25. 

108. 

1360 

450.00 

290.0 

79J 

68.31 

96.6 

465 

6.  1 

44.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROUGE  RIVER 
AT  SEBELL  RO 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

7  7 

1220 

.3 

25  02 

77 

1150 

.3 

31  03 

77 

1300 

3 

27  04 

77 

1100 

3 

26  05 

77 

1320 

.3 

29  06 

77 

0B30 

.3 

20  07 

77 

1020 

.3 

16  08 

77 

1010 

.3 

20  09 

77 

1350 

.3 

21  10 

77 

1120 

.3 

27  11 

77 

1230 

.3 

14  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [ ■ 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

77 

1220 

H 

02 

7  7 

1150 

31 

03 

7  7 

1300 

27 

04 

77 

1100 

24 

01. 

77 

1320 

29 

06 

77 

0830 

20 

07 

77 

1020 

16 

on 

77 

1010 

JC 

M 

7  7 

1350 

21 

10 

7  7 

1120 

27 

1 1 

77 

1230 

'4 

13 

77 

1030 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   06-0097-012-02 

OF  FINCt- 

AVENUE 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  ROUGE  RIVER 

3880 

LONG 

U.T.M 

17  0644725.0  4854100.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

7.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24665 

6  4 

260. 

4.   1 

24. 

0.9 

14.4 

S.S 

24681 

0 

700. 

108. 

240. 

t  .  1 

14.8 

7.0 

24704 

e 

2340. 

36. 

80. 

9.0 

10.0 

3.0 

24713 

B 

9.0 

8.8 

1  .8 

24736 

6 

3400. 

780. 

960. 

20.0 

3.9 

5.5 

24767 

6  3 

21  .0 

B.O 

5.0 

24776 

6 

14000. 

420. 

120. 

27.6 

8.6 

2.4 

24796 

6 

700. 

160. 

260. 

18.0 

8.0 

1  .6 

24816 

6 

650. 

330. 

60. 

16.0 

8.0 

2.4 

24839 

6 

27000. 

100. 

10.   L 

10.0 

11.0 

1  .2 

24860 

6 

1700. 

30. 

30. 

0.3 

12.4 

0.6 

24884 

6 

3900. 

360. 

610. 

1  .8 

9.3 

1  .6 

27000. 

780. 

960. 

27.6 

14.8 

7.0 

2098.' 

111 -•  D 

107.'  0 

11.2 

10.2 

3.2 

260. 

4. 

10. 

0.3 

8.0 

0.8 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

a 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

0.110 

0.027 

3.470 

3  .  900 

0.017 

2.000 

557.0 

18.0 

0.  188 

0.082 

1  .700 

2.600 

0.026 

1  .670 

733.0 

37.0 

0.  188 

0.061 

0.252 

1  .080 

0.035 

2.710 

615.0 

130.0 

0.073 

0.029 

0.  164 

0.740 

0.066 

2.040 

534.0 

13.0 

0.308 

0.087 

0.252 

1  .840 

0.  170 

2.130 

431  ,0 

100.0 

0.815 

0.027 

0.044 

1  .850 

0.024 

0.646 

1280.0 

954.0 

0.194 

0.095 

0.054 

1  .000 

0  020 

0.630 

377.0 

34.0 

0.089 

0.030 

0.010 

0.690 

0.027 

1  .620 

438.0 

6. a 

0.  154 

0.074 

0.  184 

0.66 

0.105 

2  32 

476. 

13. 

0.042 

0.006 

0.  132 

0.67 

0.090 

2.41 

539. 

20 

0.061 

0.017 

0.162 

0.72 

0.020 

2.80 

559. 

32. 

0.068 

0.025 

0.290 

0.76 

0.031 

2.47 

573. 

25. 

0.615 

0.095 

3.470 

3.900 

0.170 

2.80 

1280.0 

954.0 

0.194 

0.047 

0.560 

1  .393 

0.053 

1  .971 

592.7 

115.2 

0.042 

0.006 

0.010 

0.67 

0.017 

0.646 

377.0 

6.8 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


27 

01 

7  7 

1220 

25 

02 

77 

1150 

31 

03 

77 

1300 

:i 

04 

77 

1100 

26 

0  5 

77 

1320 

2  9 

Of. 

7  7 

0830 

20 

0  7 

7  7 

1020 

l« 

09 

77 

1010 

.'0 

09 

7  7 

1350 

21 

10 

1120 

27 

11 

77 

1230 

14 

12 

77 

1030 

.3 

3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORM*ZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

940 

17.00 

115.0 

1240 

32.00 

245.0 

780 

45.00 

65.0 

820 

7.80 

68. 0 

456 

98.00 

39.0 

445 

460.00 

51.0 

530 

19.00 

54.0 

710 

5.20 

BB.O 

760 

5.6 

75. 

795 

B.1 

76 

775 

33. 

53. 

915 

20 

133. 

1240 

460. 00 

245.0 

764 

61  .73 

86.5 

445 

5.20 

39.0 

NO  OF  SAMPLES 


?6fi 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTI  HOUR. 
DT  MO  YR  LMT 


little  rol'ge  cheek 

twin  rivers  drive  scarborough 

river   flow  gaug 


STN   STS  SAMP   PJ 
DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1100 

.3 

25  02 

77 

1030 

.3 

31  03 

77 

1220 

.3 

27  01 

77 

1000 

.3 

26  05 

77 

T220 

.3 

29  06 

77 

0800 

.3 

20  07 

77 

0930 

.3 

16  OB 

77 

1000 

.3 

20  09 

7? 

1225 

.3 

21  10 

77 

11  00 

3 

27  11 

77 

1  mo 

.3 

14  12 

77 

0920 

3 

VAX ]MUM 

AVG  OR 

GEOM  Ms 

1  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 

3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


27 

01 

77 

1  IOD 

25 

02 

77 

1030 

3t 

03 

77 

1220 

27 

04 

77 

1000 

26 

05 

77 

1220 

29 

06 

77 

OS  00 

20 

07 

77 

0930 

16 

08 

77 

1000 

20 

09 

77 

1225 

21 

10 

77 

1100 

27 

11 

77 

1140 

14 

12 

77 

0920 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

014 

100 

•35 

018 

026 

720 

024 

0.023 

0.134 

0.018 

0.019 

0.028 


D  02HC104 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM 

STREAM:  ROUGE 

RIVER 

LONG 

U.T. 

M.  17  0648225 

.0  4B52600.0  4 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

24663 

E  4 

460. 

48. 

8. 

24679 

6 

940. 

292. 

600.   G 

24702 

e 

11400. 

68. 

210. 

2471  1 

6 

24734 

6 

500. 

280 

20. 

24765 

6 

38000 . 

4300. 

4900- 

24774 

6 

900. 

210. 

50. 

24794 

6 

300. 

190. 

270. 

24814 

6 

37000 . 

2900. 

7300. 

24837 

S 

100. 

10. 

10- 

248SS 

6 

1  100. 

20. 

100.   L 

248B2 

6 

300. 

10.   L 

100.   L 

38O00 . 

4300. 

7300. 

1366.' 

135.'  D 

152- '  E 

100. 

10. 

8. 

STATION  ID:   06-0097-013-02 

STORET  CODE:  02 
004 
3860 


REGION  03 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.002 
0.033 
0.014 
0.001 
0.003 
.032 
.003 
.004 
.007 
.001 
.013 


0. 
0. 
0. 

0. 
0. 
0. 
O.0O9 


1  1 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L        MG/L 


0.179 
0.270 
0.044 
0.034 
0.012 
O  018 
0.004 
0.012 
0.004 
0.016 
0.006 
0.134 


0.480 

0.940 

0.660 

0.490 

0.760 

1  .400 

.610 

.500 

.66 

.53 

.26 

.50 


11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


008 
022 
020 
010 
028 
017 
014 
007 
008 
006 
0.006 
0.008 


11 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  .  160 
1  ISO 
3  580 
2.560 
1  .040 

0  348 
0.636 
0.023 
0.687 

1  .63 
3.45 

2  .27 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

388  0 
471  .0 
423.0 
467.0 
393.0 
1 197.0 
372.0 
341  .0 
453. 
423. 
50B. 
420. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.6 

0.9 

9.0 

9.0 
21  .0 
21  .0 
26.0 
18.0 
15.0 

8.0 

0.5 

l  8 


26.0 

10.9 

0.5 

12 

6 
SUSP  . 
SO  L I DS 
MG/L 


l  1 
69 

102 
27 
17 

662 
12 

e 

46 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13-0 

9.8 
10.4 
10. a 

8.8 

a.o 

9.0 

9.6 

B.4 
11  .4 
11.4 
11.8 


13.0 
10.2 

e.o 


12 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .2 
1  .6 

3.0 
1  .4 
0.4 
1.6 


9.0 
2.9 
0.4 


12 


7         107 

DISS-  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLtDS 

MG/L  MG/L 


12. 
17. 


MAXIMUM  0.720  0.033  0.270  1.400  0.028  3,580  1197.0  862.0 

AVG  OR  GEOM  MN  1-1  O.105  0.010  0.061  0.649  0.013  1 .572  489.7  99.1 

MINIMUM  0.014  0.001  0.004  0.26  0.006  0.023  341.0  4.2 

HO  OF  SAMPLES  12         12         12         12         12  12  12  12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01 

77 

1100 

.3 

25  02 

77 

1030 

.3 

31  03 

77 

1220 

.3 

27  04 

77 

1000 

.3 

26  05 

77 

1220 

.3 

29  06 

77 

oaoo 

.3 

20  07 

77 

09  30 

3 

16  08 

77 

1000 

.3 

20  09 

77 

1225 

.3 

21  10 

77 

1100 

.3 

27  11 

77 

1  140 

.3 

14  12 

77 

0920 

3 

MAXIMUM 

AVG 

«  GEOM  MN 

(  •  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

620 

6.80 

28.0 

6B0 

4B.0O 

5B.0 

6B0 

48.  00 

47.5 

730 

12.00 

54.0 

560 

5.20 

43.0 

445 

420.00 

38.0 

560 

6.  BO 

43.0 

540 

8.00 

49.0 

630 

20. 

54. 

655 

2.7 

42.  5 

730 

16. 

42.5 

655 

17. 

41  .0 

730 

420.00 

58.0 

624 

50.88 

45.0 

445 

2.T 

28.0 

55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


?f>7 


B-O.W./  SHE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DUFF  INS  CPEEK 

BASELINE  ROAD.  1  MtLE  WEST  OF  AJAX 

RIVEB    Flow  GAUGE  FED  02MC006 


MO JOB  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DUFFINS  CREEK 


STATION    10-       06-0104-001-02 

STORE!    CODE:    02 
004 
3770 


U.T    M.     17    0657550.0   4355625.0    4 


REGION    03 


MILEAGE 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    samp       pj 
DV    MO    YR    LMT         DIST    BRG   OEPTM 
FEET  MTRS 


1  1  01 

77 

1330 

3 

17  01 

77 

1320 

3 

26  0! 

77 

1130 

,3 

07  02 

7  7 

11  15 

.3 

24  02 

77 

0930 

.'J 

28  03 

77 

1310 

1 

30  03 

77 

1300 

.3 

27  04 

77 

1B00 

3 

27  05 

77 

1340 

3 

26  06 

77 

1030 
I45S 

3 

3 

ig  07 

77 

1145 

3 

21  07 

77 

0930 

3 

08  08 

77 

1430 

3 

.3 

17  08 

77 

0930 

3 

21  09 

77 

1400 

.3 

12  10 

77 

1200 

3 

27  10 

I  1 

1220 

.3 

29  11 

11 

1555 

.3 

30  11 

77 

1000 

3 

15  12 

7  7 

1130 

l 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
3 


1  ! 

0  1 

'.-7 

1330 

1  7 

0  1 

77 

1320 

2S 

0  1 

>7 

1  130 

0  7 

0  2 

77 

1115 

,'■! 

02 

77 

0930 

28 

03 

77 

1310 

30 

03 

77 

1300 

J  7 

04 

77 

1800 

27 

OS 

77 

1340 

:;B 

06 

77 

1030 
1455 

i 

:. 

77 

1145 

21 

07 

7  7 

0930 

as 

OS 

;.'  7 

1430 

17 

08 

77 

0930 

?! 

09 

77 

1400 

2 

to 

77 

1200 

27 

10 

77 

1220 

2  9 

11 

77 

1S55 

to 

11 

77 

1000 

'5 

12 

77 

1130 

934 
SAMPLE 
NO 


25508 
25303 
24660 
25  346 
24676 
25902 
24688 
24731 
24751 
25604 
24762 
25668 
24791 
24679 
25679 
24811 
24833 
25795 
24854 
24878 
25961 
24892 


901 
SCO 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

058 
168 
094 
164 
080 
136 
304 
050 
085 
134 
133 
134 
147 


0.  135 
0.432 
0.  105 
0.070 
0.055 
0.039 
0.064 
0.  160 


6 
4 
b 

4 

s 

6 
6  3 

6 
6 
E 

g 

6 
B 

6 
6 
B 

g 

6 
G 
6 

6 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 


027 

D9S 
052 
107 
039 

031 
016 
014 
041 
064 
078 
080 
067 

0S4 
Cl3 
035 
029 

03  1 

023 
035 


444 
FLOW  CF5 


32  80 

34  00 
28.50 

35  20 
55  00 

146.00 

212  00 

96  20 

35  80 

32  00 

32  00 
45  00 

33  90 
42.00 
42.00 
98  00 

195.00 
88.00 
58.00 
1 18.00 
115.00 
350.00 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

100. 

12000. 

7100. 

75000 . 

830. 

12000. 

30000 . 

1680. 

290. 


BOOOO . 
10000. 

46000 . 

3 « 000 . 

4300. 

2000. 

l 6000 . 

300. 

300. 

34000 . 


81 
FECAL 
COll FORM 
MF/100ML 

8. 

108. 

230. 

1 3900 . 

60. 

1:  1  00  , 

1500. 

140. 

32. 


4900. 
400. 

1400. 
1800. 
2100. 

30. 
800. 

10. 

10. 
5400 


350.00  60000. 
87.47  5229. 
28.50     100. 


aa 

19 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 


0.  150 

0.360 

0.430 

0.560 

.244 

.  194 

.  164 

.034 

.210 

.316 

.322 

252 

.340 


0.037 


314 

070 
080 
092 
198 
094 
166 
...  I  g 


19 


480 

820 

61 

050 

480 

560 

800 

430 

580 

980 

760 

660 

910 

77 

320 

61 

520 

51 

36 

48 

78 


64        66 
M.F.     PSEUD. 
ENTER.        MPA 

WF/lOOML  MF/100ML 

100.   L 
192. 

20. 
504. 

16. 
600.   G 
900. 
128. 


1  100 
80 

100 
600.   G 

400 
100.  L 
200 
100.  L 
100.  L 
3400 


13900. 

306. 

8 


20 
TOTAL 
KJElDAHL 
MG/L 


ll 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


009 

0  1 1) 

0  i  a 

01  0 
009 
012 
015 
010 

a  1 o 

015 
016 
017 
OlO 


.013 
.015 

.014 
.006 
.005 
.010 
0.010 
0.01  1 


3400. 
D    164.'  £ 
4. 


19 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


386 
040 
855 
804 
861 
130 
060 
630 
175 
180 
189 
338 
136 

117 

345 

726 

370 

52S 

33 

10 

40 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


315 
353 
33B 
350 
366 
438 
620 
392 
298 
304 
305 
332 
310 


337. 
770.0 
471  . 
449  .0 
337. 
419. 
403. 
458 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 


15. 

0. 

1 

0. 

2. 

3. 

9 
10 

20.0 
20  8 
22  0 
26. 
2  5 
22 
22 
17. 
I  J 


9.0 
1.5 
0.0 
I  .3 


26.5 
11  .6 

0.0 

21 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

8.5 

36.0 
19. 
27.0 
41  .0 
86.0 
236.0 
16  0 
16  0 
31  .0 
29.0 
31  .0 
30.0 


53. 

480.0 
90. 
21  .0 
5.5 

14. 
14. 
98. 


3 
DISS. 
02 
■0/1 

11.2 
10.4 
13 
1  1 
i  ~ 
12 

B 
10 

B 

8 


I 
0 

c 
a 
0 
0 

6 
5 
8  8 
7.1 


14.0 

10.2 

7.1 

31 


7 
DISS. 


306 
317 


323 
352 


5- DAY 

800 

MG/L 

1    2 

i    B 


4.8 
1  .8 

0.2 

21 


107 

CALCUL 
SOLIDS      0-SOLIOS 
MG/L      MC/L 


273 


389 


MAX [MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I • I 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BUG   DEPTH 
FEET  MTRS 


1  1  01 

77 

1330 

3 

17  01 

77 

1320 

3 

26  01 

77 

1130 

.3 

07  02 

77 

1115 

3 

24  02 

77 

0930 

3 

28  03 

77 

1310 

3 

30  03 

7  7 

1300 

.3 

27  04 

77 

1800 

.3 

27  05 

77 

1340 

J 

26  06 

77 

1030 
145S 

3 

3 

19  07 

77 

1 145 

3 

21  07 

77 

0930 

.  1 

08  08 

77 

1430 

3 

17  08 

7  7 

C930 

3 

21  09 

77 

1400 

1 

12  10 

77 

1200 

.3 

27  10 

7  7 

1220 

■  J 

29  11 

77 

1555 

.3 

30  1  1 

77 

1000 

3 

15  12 

77 

1130 

.-3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

1") 

MtMMUM 

0.432 
0.  131 
0,039 


COND . 

2SC 

UMHOS 

S10 
540 
530 
5  10 

560 
580 
620 
610 
455 
420 
425 
4  7  n 
450 
440 
450 
560 
630 
555 
60S 
620 
535 


630 
528 

420 


0.  107 
0.046 
0.013 


16 

TUBS. 

FORMAZIN 

UN  I  T  S 

4.50 
15.00 
16- 
12.00 
13.00 
43.00 
63.00 
10.00 

7  40 
1  1  .00 
14.00 
1  4  .  00 
12  00 
13. 
180  00 
25 

9.60 

4.6 

7.6 

6.9 
43. 


180.00 

24.98 

4.  SO 


0.560 
0.223 
0.034 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


19. 
16 

4S 

14 

31 
2 'J 
43 
33 

22 

14 


1   I 

17 

16 

15. 
16 

22. 

26.5 

21  .0 

24.5 

25.5 

33.0 


45.5 
24.2 
14.0 


1  .320 
0.699 
0.36 


59 

SULPHATE 

MG/L 

330 
26.0 

31  .0 

37.5 

25.5 
31  .0 
27.5 

41.5 

42.0 


42.0 
32.8 

25.5 


0.017 
0.012 
0.005 


280 

REACTIVE 

SRICATE 

SI    MG/L 

3.35 
6.50 

6.60 

4.25 

3.95 

4.75 
4.40 

4.35 

4.45 


6.80 
4.76 
3.35 


2.060 
0.761 
0.H7 


9S 

ACIDITY 

MG/L 


770.0 
398    3 

298.0 


52 

TOT    ALK 
AT    LA8 

MG/L 


480.0 

65    8 

5.5 

21 

55 
PH 
AT    LAB 

8    30 
7    94 

8.01 

6.31 

6.  23 

8.  36 
8.36 

7.86 

6.36 


426 
338 
284 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.300 
0.380 

0.840 

1  .950 


0.730 
0.720 
0.73 

0.640 

0.50 


273 
273 
273 


25 

phenols 

UG/l 

1    01 
I.OL 

1    OL 

1    OL 

1  .OL 
2.0 
1  .    L 

1  .OL 

1  .    L 


8.36 

1  .950 

2.0 

8.  19 

0.754 

1  .1D 

7.86 

0.300 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


?f.H 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


1 1 

0' 

77 

1330 

17 

Dl 

77 

1320 

26 

01 

77 

1  130 

07 

02 

77 

1 1 15 

24 

02 

77 

0930 

26 

03 

77 

1310 

30 

03 

77 

1300 

27 

oa 

77 

1600 

27 

05 

77 

1340 

28 

06 

77 

1030 
1455 

19 

07 

77 

1145 

21 

07 

77 

0930 

08. 

OS 

77 

1430 

17 

08 

77 

0930 

21 

09 

77 

(400 

12 

10 

77 

1200 

27 

10 

77 

1220 

29 

11 

77 

1555 

30 

11 

77 

1000 

15 

12 

77 

1130 

STN   STN  SAMP   Pu 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.a 

.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/l 


72  74 

TOTAL  TOT.    MAG 

CALCIUM  NESlUM 

MG/L  MG/L 


feg 

COLOUR 
HAIEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SOD  1 UM 
NA 
HG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

0 

4 

6 
9 

1 

8 

4 

41 
COD 

MG/L 

21 

40 

20  L 
20  L 

16 
16 

12 

36 t  265 

SOLVENT  TOTGL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 

0  0.001 

1  0.001 


0.001 

0.001L 

0.001 

0.001L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MM    ( •) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         01ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


235  203 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UG/L  MG/L 


1  1  01 

77 

1330 

.3 

0.040 

17  01 

77 

1320 

3 

0.030 

28  03 

77 

1310 

.3 

0.030L 

28  06 

77 

1030 

■3 

0.D30L 

08  OB 

77 

1430 

.3 

0.03 

12  10 

77 

1200 

.3 

0.030L 

30  11 

77 

1000 

.3 

0.  11 

MAXIMUM 

0.11 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

0.0430 

MINIMUM 

0.030 

9 

5 
0 

40 

20D 
11 

9 

9 

221 

TOTAL 

ROMIUM 

MG/l 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 
TOTAL 

LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.010L 

o.oio 

0.010L 
0.010L 

O.OlOL 
0.040 

0.010 
0.0051 

0.010L 
0.030 

0.020L 
0.02  L 
0.020L 
0.02  L 

0.020 
0.01  L 
0.010L 
0.01  L 

0.020L 
0.03  L 
0.030L 
0.03  L 

0.010L 
0.005 
0.0051 
0.005L 

0.020 

0.02  L 
O.OlOL 
0.01  L 

0.020 

0.017D 

0.010 

0.020 

0.012D 

0.010 

0.040 
0.O27D 

0.010 

0.010 

0.0070 

0.005 

0.030 

0.0170 

0.010 

0.001 

0.001D 

0.001 


60 


238 

TOTAL 
NICKEL      FLUORIDE 
MG/L  MG/L 

O.OlOL 
O.OlOL 

0.0201 
0.02  L 
0.020L 
0.02    L 


0.020 

0.01 7D 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


DUFFINS   CREEK 

DOWNSTREAM    FROM    AJAX    SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

RIVER  MAJOR     BASIN: 

MINOR     BASIN. 

TERM   STREAM: 

LAT 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTAPiO 
DUFFLNS   CREEK 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1200 

.3 

24  02 

77 

1010 

.3 

30  03 

77 

1330 

.3 

27  04 

77 

1920 

.3 

27  05 

77 

1420 

.3 

23  06 

77 

1520 

.3 

21  07 

77 

0900 

.3 

17  oa 

77 

0900 

.3 

21  09 

77 

1420 

.3 

27  10 

77 

12S0 

.3 

29  11 

77 

1620 

.3 

15  12 

77 

1000 

.3 
MAXIMUM 

Avr 

OR  GEOM  MN  ( ' 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 
24  02  77 
30  03  77 

27  04  77 

27  05  77 

28  06  77 
21  07  77 
17  08  77 
21  09  77 
27  10  77 

29  11  77 
15  12  77 


1200 
1010 
1330 
IB20 
1420 
1520 
0900 
0900 
1420 
1250 
1620 
1000 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


LONG 

U 

T.M 

17  0657600  0  485 

175 

3.0  4 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFOSM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER, 
MF/100ML 

24EE1 

4 

6 

400. 

10. 

L 

10.   L 

24677 

6 

9 

2400. 

920. 

4. 

24687 

6 

3 

25300E+I 

480 

320. 

2473S 

9 

6 

20. 

4. 

L 

4.    L 

24752 

6 

48. 

4. 

2.   L 

24763 

9 

6 

24792 

6 

10. 

4. 

L 

4.   L 

24B12 

6 

2700. 

84. 

76. 

24B34 

6 

2100. 

28. 

200. 

24855 

6 

9800. 

296. 

172. 

24879 

6 

170. 

4. 

L 

4.   L 

24631 

6 

1S400E+1 

14000. 

7500. 

STATION  10:   06-0104-003-02 

STORET  CODE:  02 
004 
3770 

REGION  03  MILEAGE     1  .7 


33 

TOTAL 


MG/L 

175 
312 
290 
116 
144 
100 
137 
306 
352 
172 
136 
410 


B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 


070 

120 

047 

047 

065 

022 

064 

080 

090 

0.055 

0.024 

0.095 


25300E+1   14000.      7500. 
1117.*       54..  0     32.*  D 
10.         *■  2. 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

2. 68 

2.040 
0.960 
0.970 
1  .200 
0.  too 
1.160 
0.740 
0.820 
1  .37 
1  .95 
1  08 


11 

20 
TOTAL 
KdELDAHL 
MG/L 

3.14 
3.260 

2.200 
1  .650 
1  .820 
2.500 
I  .980 
1  .560 
1  .90 
1  .87 
2.10 
1  .13 


11 
21 

FILTERED 
N02-N 

MG/L 


45 

090 

061 

029 

120 

006 

075 

170 

089 

410 

012 


11 
22 

FILTERED 
N03-N 
MG/L   - 

14.4 

18.790 
7.130 
6.570 
6.880 
0.059 
7  1 70 
6.080 
6.49 

18.0 

10.3D4 
5.45 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


493. 

552.0 

6B8.0 

474.0 

407.0 

484.0 

384.0 

550.0 

578. 

518. 

574. 

497. 


805 
WOTER 
TEMP. 
DEG  C 


25.0 

11  .4 

1  .0 

12 
6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


16. 

43 

271 

13 

29 

40 

31 

170 

132 

e 

14 

56 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12. t 
126 
14.0 
10.0 

7.6 

8.2 

8.0 

8.0 

94 
12.2 
11  .5 
11  .2 


14.0 

10.4 

7.6 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1  .4 
2.5 
0.4 
1  .6 
8 
0 
0 
6 
S 
8 
6 
5 


6.5 
2.7 
0.4 

12 
107 
CALCUL 
D-SOLIDS 

MG/L 


MAX  I  MUM  0.410  0.120  2. 68 

AVG   Oft    GEOM  MN    (•)  0.221  0.065  1.256 

MINIMUM  0.100  0.022  0.100 

NO    OF    SAMPLES                           12  12                     12 


3.260 
2.093 
1.13 


269 


0.45 
0.  134 
0.006 


1B.79D 
B.J44 
0.059 

12 


686.0 
516.6 
384.0 


271  .0 

6B.6 

8.4 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    D!SI  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


3 
3 

.3 
.3 
-3 
3 
■  3 
.3 
3 
3 
3 
.3 


96 

Ot 

77 

1200 

24 

02 

77 

1010 

30 

03 

77 

1330 

27 

04 

77 

1B20 

27 

05 

77 

1420 

28 

06 

77 

1520 

71 

07 

77 

0900 

17 

08 

77 

0900 

21 

09 

77 

1420 

27 

10 

77 

125D 

29 

11 

77 

1620 

15 

12 

7? 

1000 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TUBB. 

CHLORIDE 

SULPHITE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMSZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

760 

IB. 

45.5 

620 

16.00 

52.0 

670 

52  00 

41  .0 

750 

7.50 

48.5 

600 

20.00 

32.0 

700 

22.  00 

33.0 

570 

16.00 

29.0 

590 

1 00 .  00 

24.5 

680 

37. 

32.5 

835 

7.9 

42.5 

BBO 

13. 

55. 

690 

32. 

50.0 

VAX [MUM 

AVQ  OR  GEOM  MH  I  • ) 

MINI  MUM 


seo 

100  DO 

711 

28.45 

570 

7.50 

55. 

40.9 

24.5 


NO  OP  SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DUFF1N5  CREEK 
HIGHWAY  3.  PICKERING 
RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  DUFFINS  CREEK 

U.T.M.  17  0655740.0  4B572Q0.Q  4 


STATION  ID:   06-01 04- OOS-02 

STOHET    CODE:    02 
004 


REGION    03 


MILEAGE 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST1*  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1100 

.3 

24  02 

77 

1tOO 

.3 

30  03 

77 

1400 

.3 

27  04 

77 

1740 

.3 

27  05 

77 

1320 

.3 

28  06 

77 

1430 

.3 

21  07 

77 

1000 

.3 

17  08 

77 

1000 

3 

21  09 

77 

1345 

3 

27  10 

77 

1200 

.3 

29  1  I 

77 

1530 

.3 

15  12 

77 

1200 

.3 

WAX  I  MUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ' 1 

MINIMUM 

93-4 

901 

444, 

BO 

Bl 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOH 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/IOOML 

ENTER. 
MF/100ML 

24659 

6 

4 

990. 

eo. 

36. 

24675 

6 

80. 

12. 

2 

246B9 

6 

J 

900. 

16 

136 

24730 

6 

200. 

20. 

46. 

24750 

6 

220. 

9S. 

24761 

6 

24790 

6 

1000. 

290. 

150. 

24B10 

6 

17000. 

1060. 

1300. 

24832 

6 

1 1 000 . 

70C. 

500. 

24853 

6 

370. 

10. 

L 

100.   L 

24877 

6 

400. 

10. 

I 

100.   L 

24893 

6 

14O00. 

17000. 

1018. • 
90. 

1000. 

1060. 
78.  • 

10. 

D 

3000 

30D0. 
116.'  D 

2. 

M 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


B05 

HATER 
TEMP. 
OEO  C 


l  .0 
1  .6 
9   0 

10.7 

20 

22 

25 

17 

13 


0 
0 
D 
0 

0 
90 
2.0 
1  .3 


25.  0 

11.0 

1  .0 


3 
DISS. 
□2 

MG/L 

13   0 

13.0 
120 
10.4 

8   4 

8   8 

8.0 

8-2 

9.2 
12.4 
11  .6 
10.0 


13.0 

10.4 

B.O 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .0 
I  .4 
3.0 
1  .0 
1  .0 
2.4 
1  4 
5.0 
1  .0 

0  4 
0.4 

1  .2 


5.0 
1.6 
0.4 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN        5TN    SAMP 
DY    MO   YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


26  01 

77 

1  100 

.3 

24  02 

77 

1  100 

.  3 

30  03 

77 

1400 

.3 

27  04 

77 

1740 

.3 

27  05 

77 

1320 

.3 

28  06 

77 

T430 

.3 

21  07 

77 

tooo 

.3 

17  08 

77 

1000 

.3 

2  1  09 

77 

1345 

.3 

27  10 

77 

1200 

3 

29  1  1 

77 

1530 

3 

15  12 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  t 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.038 
0.064 
0.220 
0.037 
0.019 
0.077 
0.074 
0.390 
0,  102 
0.017 
0.025 
0.  173 


0.390 
0.  103 
0.017 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


01  I 

016 

006 

009 

001 

003 

002 

015 

0.021 

0.002 

0.01  1 

0.029 


0.029 
0.01  1 
0.001 


11 

19  20 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


11 


10 


0.322 

0.500 

0.046 

0  006 

O.OOB 

0.004 

0.002L 

0.210 

0.010 

0.010 

0.044 

0.086 


0.500 
0.  1040 
0.002 


0.63 
0.740 
.750 
.350 
.320 
.500 
.450 
380 
.56 
.29 
.32 
.86 


1  .380 

0.596 
0.29 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


008 

009 

005 

010 

006 

005 

006 

03B 

012 

0.003 

0.006 

0.009 


0.038 
0.010 
0.003 


0  855 

1  .590 


100 
850 
174 
165 
.114 
.572 
728 
4B2 
.46 
.37 


1  .590 
0.788 

0.114 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


329. 

371 

601 

373 

291 

335 

327 

839 

4  38 

325 

399 

457 


339.0 
423  7 
291  .0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


IB. 

24 
282 

24 

H 

65 

52 
520 

65. 
1 . 

11  . 
120. 


520.0 

100.0 

7.7 


12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


12 

107 

CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


12 


13 


5AMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1100 

3 

24  02 

77 

t  10D 

3 

30  03 

77 

1400 

.3 

27  04 

77 

1740 

.3 

27  05 

77 

1330 

3 

28  06 

77 

1430 

3 

21  07 

77 

1000 

.3 

17  OB 

77 

1000 

.3 

21  09 

77 

1345 

.3 

27  to 

77 

1200 

.3 

29  11 

77 

1530 

.3 

IS  12 

77 

1200 

.3 

MAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•! 

M I N I  MUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

510 

17. 

12.5 

570 

1  5 .  00 

20.0 

530 

150.00 

22.5 

570 

14.00 

22.5 

450 

4  BO 

13.5 

415 

26  00 

11  .5 

440 

1B.00 

13.0 

480 

180  00 

20.0 

550 

22. 

19.5 

530 

4.4 

17.0 

610 

6.6 

20.5 

515 

51  . 

22.5 

610 

1B0.00 

22.5 

514 

42.40 

17.9 

415 

4.4 

11  .5 

280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  A LK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


270 


26 

01 

77 

1430 

23 

02 

77 

1200 

30 

03 

77 

1550 

27 

04 

77 

1635 

27 

os 

77 

1155 

2B 

06 

77 

1  135 

21 

07 

77 

1  145 

17 

OB 

77 

1200 

3) 

09 

77 

1  155 

27 

10 

77 

0955 

29 

11 

77 

1355 

ts 

13 

77 

1350 

B. O.K./  SITE:  WEST  DUFF1NS  CHEEK 
SAMPLE  POINT:  AT  CLARKES  HOLLOW 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTB5 


3 
.3 
.3 
•3 
.3 

.a 

.3 
.3 
3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MM  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
QY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

3 
.3 
.3 

3. 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I  ■  I 

MINIMUM 


STATION  ID:   06 -0104- 009- 02 


26 

01 

77 

1420 

23 

02 

77 

1200 

30 

03 

77 

1550 

27 

04 

77 

1635 

27 

05 

77 

1  155 

28 

06 

77 

1135 

21 

07 

77 

1145 

17 

OB 

77 

1200 

21 

09 

77 

1155 

27 

10 

77 

0955 

29 

11 

77 

1355 

15 

12 

77 

1350 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  DUFFINS  CREEK 

3770 

LONG 

U.T.M. 

17  0650000.0  4B69050.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

7.  BO 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

SB 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAT 

NO 

COL! FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24656 

e  4 

300. 

100. 

12. 

O.B 

14.4 

1  .2 

24669 

s 

40. 

24. 

4. 

0.8 

14.0 

0.6 

34692 

6  3 

1000. 

296. 

680. 

9.0 

12.3 

1  .0 

24727 

6 

1B4. 

4. 

8. 

10.8 

10.4 

0.3 

24747 

6 

53. 

46. 

2.   L 

22.0 

8.B 

1  .6 

24758 

6 

24.0 

e.B 

1  .4 

24787 

6 

130. 

82. 

42. 

26.0 

B.4 

1  .0 

24807 

6 

54000. 

1500. 

300.   G 

17.0 

8.0 

3.4 

24828 

6 

25000. 

3600. 

900. 

13.0 

6.2 

0.8 

24649 

6 

116. 

10.   L 

100.   L 

9.0 

10.4 

0.4 

24873 

6 

1100. 

100. 

100.   L 

2.0 

12.4 

0  .2 

24898 

6 

15000. 

1200. 

1700. 

2.2 

12.0 

0.8 

54000 . 

3600. 

1700. 

26.0 

14.4 

3.4 

744.  » 

119."  D 

66.'  E 

11  .4 

10.5 

1  .1 

40. 

4. 

2. 

O.B 

6.2 

0.2 

tl 

1  1 

11 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.057 

0.035 

0.470 

0.760 

0.012 

1  .570 

379.0 

29.0 

0.086 

0.016 

0.480 

1  .190 

0.007 

1  .440 

372.0 

22.0 

0.200 

0.017 

0.  176 

0.780 

0.016 

3.980 

631  .0 

274.0 

0.03B 

0.003 

0  .  004 

0.380 

0  016 

1  .350 

399.0 

37.0 

0.017 

0.002 

0.016 

0.460 

0.012 

0.  178 

281  .0 

8.2 

0.035 

0.002 

0.018 

0.500 

O.OlO 

0.200 

276  0 

22.0 

0.029 

0.003 

0.002 

0.580 

0.01B 

0.407 

308.0 

10.0 

0.210 

0.026 

0.092 

0.780 

0.026 

0.284 

460.0 

170,0 

0.  104 

0.045 

0.016 

0.65 

0.018 

1  .18 

435. 

43. 

0.031 

0.003 

0.006 

0.38 

0.005 

0.965 

333. 

12. 

0.067 

0.023 

0.004 

0.41 

O.OOB 

2.31 

416. 

39. 

0.178 

0.041 

0.104 

0.78 

0.010 

2.  10 

457. 

125. 

0.210 

0.045 

0.480 

1  .190 

0.026 

3. 980 

631  .0 

274.0 

O.088 

0.017 

0.  116 

0.638 

0.013 

1  .330 

395.6 

65.9 

0.017 

0.002 

0.002 

0,380 

0.005 

0.  178 

276.0 

B.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 

3 


26 

01 

77 

1420 

23 

02 

77 

1200 

30 

03 

77 

1550 

27 

04 

77 

1635 

27 

05 

77 

1155 

28 

06 

77 

1135 

21 

07 

77 

1  145 

17 

OB 

77 

1200 

21 

09 

77 

1155 

27 

10 

77 

0955 

29 

1  1 

77 

1355 

15 

12 

77 

1350 

MAXIMUM 

AVG  r  <    GEOM  MN  (  •  ) 

M 1 N 1  MUM 


14 
COND. 

16 
TUR6- 

56 

CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

2B0 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 

PH 

203 
TOTAL 

25 

Phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

ug/l 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

540 

16.00 

14.0 

550 

6.10 

14.0 

540 

130.00 

21  .5 

5B0 

10.00 

24.0 

420 

3.50 

10.5 

390 

10.00 

13.5 

460 

5.40 

16.5 

425 

56.00 

13.5 

570 

16. 

19.5 

550 

5.  1 

19.0 

610 

17. 

23.0 

525 

49. 

20.0 

610 

130.00 

24.0 

513 

27.01 

17.4 

390 

3.50 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 
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8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


■EST  DUFFINS  CREEK 

HIGHWAY  7  GREEN  RIVER 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  Q2HC026 


«t05  BASIN:  GREAT  LAKES 
MI\OR  BASIN   LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM.  DUFFINS  CREEK 


STATION  10:   06'01Q4-010-02 

STORET  CODE:  02 
004 
3770 


7  8 

01 

77 

1500 

24 

05 

77 

1300 

.1 

03 

77 

1510 

87 

04 

7  7 

1450 

27 

n=, 

7  7 

1030 

29 

CM 

n 

1330 

20 

C7 

n 

1440 

:F, 

<:'■ 

77 

1440 

21 

09 

77 

1030 

27 

to 

77 

oaso 

29 

1 1 

77 

1210 

IS 

12 

7  7 

1600 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

.3 

3 
3 

3 

I 

,3 

.3 

3 

.3 

3 

3 


VAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • I 

M1N !MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
j 

.3 

3 

.3 

.3 
3 

9 

.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  MN  ( ■ I 

MINIMUM 

NO  Of    SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   StN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
3 

.3 

.3 
3 
3 

3 

.3 
3 
3 
3 

3 


VAX! MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


26 

01 

7  7 

1500 

2  4 

03 

77 

1300 

3  1 

03 

77 

1510 

27 

0  4 

"7 

14S0 

57 

OS 

77 

1030 

21 

■OB 

■7 

1330 

20 

07 

77 

144D 

•fa 

Of 

7  7 

1440 

21 

02 

7  7 

1030 

2  7 

10 

77 

0850 

29 

11 

77 

1210 

•5 

12 

77 

1600 

26 

01 

77 

1500 

7  4 

02 

77 

1300 

31 

03 

7  7 

1510 

27 

04 

77 

1450 

2  7 

O'j 

77 

1030 

29 

06 

77 

13  30 

7  0 

07 

77 

1440 

ie 

OR 

77 

1440 

21 

09 

77 

1030 

27 

10 

77 

0850 

29 

11 

7  7 

1210 

15 

12 

77 

1600 

LONG 

U.T.M. 

17  0646050.0  4B6235C 

■0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

1  1  .80 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOO 

MF/lOOMt 

MF/tOOML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

24653 

6  4 

12.30 

170. 

64. 

4. 

0.8 

12.8 

2  8 

24673 

6 

25  00 

60. 

4     L 

2. 

0.9 

16.0 

2.0 

24693 

6 

82  50 

650. 

6 

92 

10  0 

10.4 

1  .2 

24721 

e 

36.00 

220. 

12. 

6. 

10  4 

1  1  .2 

0.8 

24744 

6 

16  40 

90, 

28. 

2.   1 

22.0 

1  1  .0 

1.4 

24755 

6 

2!  30 

4500. 

1520. 

920. 

20.0 

100 

1  .8 

24784 

t 

16.90 

700. 

178. 

38 

27.0 

8-6 

1  .0 

24804 

i 

19.10 

200. 

130. 

160. 

17.0 

9.6 

2.B 

24824 

b 

123.00 

12400. 

800. 

600.   G 

12  8 

6.8 

1  .2 

24S47 

6 

30.20 

900. 

100. 

100.   L 

9-0 

11.2 

0  6 

24668 

6 

40.50 

1700. 

BO. 

30. 

I  -0 

14.0 

0  2 

24902 

6 

115.00 

7000. 

600. 

510. 

2.0 

10.0 

0,8 

123.00 

12400. 

1520. 

920. 

27.0 

16.0 

2.8 

44.  85 

687.  • 

BO.  •  0 

44.'  E 

11.1 

11  .0 

1  4 

12.30 

60. 

4. 

2. 

0.8 

6  8 

0.2 

12 

12 

•2 

12 

12 

1  2 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MQ/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  108 

O.OOB 

0.590 

1  .320 

0.014 

1  .  790 

497  0 

107.0 

0.050 

0  025 

0.680 

1  .070 

0.007 

1  490 

338  0 

2.2 

0  060 

0  020 

0.134 

0.610 

0.013 

1  .480 

324,0 

17.0 

0.019 

0.005 

0  .  008 

0  410 

0-009 

1  .220 

351  0 

2.0 

0.039 

0.009 

0.012 

0.510 

0.016 

0.614 

298.0 

11  .0 

0.078 

0.021 

0.038 

0.720 

0.016 

0.8B4 

331  0 

31  .0 

0.054 

0.026 

0.OO2L 

0  520 

0.016 

0.844 

328  0 

15.0 

0.  158 

0.001 

0.004 

0  910 

0.01  1 

0  879 

398  0 

89.0 

0.100 

0.044 

0.014 

0.S7 

0.012 

1  .29 

414. 

16. 

0.037 

0.016 

0.014 

0.39 

0.005 

1  .35 

347 

4.7 

0.054 

0.038 

0.056 

0  47 

0.010 

2.00 

362. 

4.1 

0.088 

0.030 

0.044 

0  64 

O.OOB 

1  .78 

356. 

33. 

0.158 

0.04' 

0.680 

1  .320 

0.016 

2.00 

497.0 

107.0 

0.070 

0.020 

0.1330 

0.67B 

0.01  1 

1  .302 

363.7 

26.8 

0.019 

0.001 

0.002 

0.39 

0.005 

0.614 

298  0 

2.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

630 

76.  00 

24.0 

560 

2.70 

20.0 

520 

7.50 

19.5 

550 

2.20 

19.0 

440 

3.60 

15.5 

435 

16  00 

18 . 0 

480 

2-60 

16.0 

480 

13.00 

17.0 

570 

7.2 

18.0 

570 

2.2 

18.0 

590 

3.1 

20.5 

510 

a. 7 

18.0 

630 

76.  00 

24.0 

52B 

12.07 

18.6 

435 

2.20 

15.5 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  STOUFFVILLE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  STOUFFVILLE  STP 

STATION  TYPE;  RIVER    FLO"  GAUC 


SAMP  DIE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
■3 
.3 
■  3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IM  (* | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  ID:   06-0104-011-02 


26 

01 

77 

1545 

24 

02 

77 

1345 

31 

03 

77 

1445 

27 

04 

77 

1430 

27 

05 

77 

0955 

29 

06 

77 

1200 

20 

07 

77 

1415 

16 

OB 

77 

1400 

21 

03 

77 

1000 

27 

10 

77 

0820 

29 

1t 

77 

1140 

15 

12 

77 

1620 

0  02HC035 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE  ONTARIO 

TERM  STREAM:  OUFFINS  CREEK 

LONG 

U.T.M 

.  17  0641000.0  4869475.0  4 

934 

901 

444 

80         81 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CF5 

TOTAL      FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORH   COL  1  FORM 
MF/100ML   MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

24652 

6  4 

3.00 

1BI00E+1    4300. 

12B4. 

24672 

6 

3.70 

120.         4.   L 

10.   L 

24699 

6 

1  1  .60 

1500.       100.   L 

10.   L 

24720 

6 

4.90 

2800.        40. 

30. 

24743 

6 

2.10 

15000F.+  1G    600.   G 

2.   L 

24754 

6 

5.20 

91000-      4100 

1500.   G 

24783 

6 

2.60 

6000.       360 

90. 

24603 

6 

8.20 

1600.       740. 

290. 

24823 

6 

8.20 

15000EH    4700. 

756. 

24846 

6 

3.80 

21000.       400. 

360. 

24867 

6 

7.30 

79000 E»l    3900. 

930. 

24903 

6 

14.70 

650006*1   22000. 

1 1400. 

14.70 
6.28 
2.10 

12 


79000E+1   22000. 
22760.*  U    663.  ■ 
120.         4- 


11400. 

176. 

2. 


STORET  CODE: 

02 

004 

3770 

REGION  03 

MI LEAGE 

17 

.20 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

2.0 

10-0 

9.0 

1  .5 

10.1 

5.5 

10.0 

10.0 

4.8 

10.3 

1  1  .2 

5  5 

22.0 

8.8 

a  o 

20.0 

8.0 

8.5 

27.0 

8.8 

3.2 

16.0 

8.0 

4.5 

13.0 

6.9 

6.0 

10.0 

9.0 

4.2 

4.0 

11. B 

4.2 

2.0 

12.0 

6  5 

27.0 

12.0 

9.0 

11.5 

9.6 

5.8 

1.5 

6.9 

3.2 

12 


12 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1545 

.3 

24  02 

77 

1345 

3 

31  03 

77 

144S 

.3 

27  04 

77 

1430 

.3 

27  05 

77 

0955 

.3 

29  06 

77 

I20O 

.3 

20  07 

77 

1415 

,3 

16  08 

77 

1400 

.3 

21  09 

77 

1000 

.3 

27  10 

77 

0820 

3 

29  11 

77 

1140 

.3 

15  12 

77 

1620 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l  •  i 

M 1 N I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

f  ILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELOAHL 

N02'N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

0-S.OLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  140 

0.071 

6.420 

7.500 

0.100 

1  .650 

473  .0 

16.0 

O.040 

0.030 

5. 850 

5.B50 

0.091 

t  .610 

317.0 

13.0 

0.278 

0.200 

1  140 

2.  120 

0075 

1  .920 

389.0 

29  0 

0.  195 

0.130 

2.600 

3.  150 

0.  175 

1  .580 

439-0 

6.0 

0.230 

0,  110 

3.300 

4.400 

0.560 

3.090 

481  0 

19.0 

O.420 

0.270 

0.600 

2.  120 

0  090 

3  160 

354  0 

35.0 

0.340 

0.240 

0.440 

1  .310 

0  610 

2  .690 

402.0 

14.0 

0.364 

0.220 

5.800 

6.000 

0.240 

3.  160 

466.0 

12.0 

0,260 

0.155 

0.680 

1  .41 

0.086 

1  .56 

399. 

7  3 

0.440 

0.440 

0.82 

1  .50 

0.  170 

3.29 

431  . 

5.0 

O.360 

0.270 

0.314 

1  .72 

0.  190 

2.  86 

484. 

7.8 

2.40 

0.  160 

1  .16 

2.40 

0.043 

2.57 

440- 

18. 

2.40 

0.440 

6.420 

7.500 

0.610 

3.29 

484. 

35.0 

0.456 

0.191 

2.427 

3.290 

0.203 

2.42B 

422  .9 

15.2 

0.040 

0.030 

0.314 

1  .310 

0.043 

1  .56 

317. D 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1545 

.3 

24  02 

77 

(345 

.3 

31  03 

77 

1445 

.3 

2  7  04 

77 

14  30 

.3 

27  05 

77 

0955 

3 

29  06 

77 

1200 

.3 

20  07 

77 

1415 

3 

16  OB 

77 

1400 

.3 

21  09 

77 

tooo 

.3 

27  10 

77 

082D 

.3 

29  11 

77 

1  140 

3 

15  12 

77 

1620 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1-  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

7B0 

8.00 

70.0 

730 

4,80 

50.0 

620 

15.00 

40.5 

730 

3.60 

49.0 

720 

7.60 

59.0 

4E5 

15.00 

33.0 

610 

2.60 

43.5 

740 

6.00 

50.0 

610 

4.5 

30-0 

705 

4.1 

41  .0 

735 

3.7 

49.0 

655 

6.4 

45.0 

780 

15.00 

70.0 

675 

6.7B 

46.7 

465 

2.60 

30.0 

NO  OF  SAMPLES 
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SOU./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TTPE 


STOUFFVILLE  CREEK 

FIRST  ROAO  NORTH  OF  STOUFFVRLE 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LIKE    ONTARIO 
DUFF1NS  CREEK 


STATION    10:       06-01 04-012 -03 

STORET    CODE:    02 
004 
3770 


U.T.M.     17    0640000.0   4871900.0    4 


REGION  03 


MILEAGE    21.20 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

26 

01 

77 

1615 

24 

02 

77 

1430 

31 

03 

77 

1420 

27 

04 

77 

1410 

27 

05 

77 

0930 

29 

06 

77 

1250 

20 

07 

77 

1345 

16 

08 

77 

1330 

21 

09 

77 

0910 

27 

10 

77 

0745 

29 

It 

77 

11  15 

IS 

12 

77 

164S 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  HI  I'l 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLE5 


934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/10OML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 

MF/100ML 

24651 

6 

4 

90. 

4. 

4. 

24671 

6 

190. 

4. 

2    L 

24700 

6 

266. 

2. 

12. 

24719 

6 

108. 

10. 

6. 

24742 

6 

192. 

120. 

2.   L 

24753 

6 

3200. 

380. 

910. 

24782 

6 

2000. 

1  100. 

174. 

24802 

« 

1000. 

30. 

110. 

24622 

6 

1500. 

50. 

BO. 

24845 

6 

100. 

10. 

L 

10.   L 

24866 

6 

370. 

10. 

L 

10.   L 

24904 

6 

400. 

3200. 
393.* 
90. 

e 
1  too. 

23* 

2. 

D 

36. 

910. 

ai.*  d 

2. 

88 

PSEUO. 
MPA 

iMf/lOOMl 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


2 
2 
9 
9. 

21 
13 
22 
12 
1  I 


12 


23.0 
9.9 
1.8 

12 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

1  1  8 
12.2 

104 
10.0 

7.6 

8  8 
10  0 

9.2 

8.2 

8.2 
12.8 
12.4 


12.8 

101 

7.6 


1 

-DAY 

BOO 

MG/L 

% 

2 

6 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

1 

0 

1 

B 

0 

.6 

1 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

.8 

6 

.0 

1 

.3 

0 

.2 

12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

1615 

2  4 

02 

77 

1430 

31 

03 

77 

1420 

27 

04 

77 

1410 

27 

05 

77 

0930 

29 

06 

77 

1250 

20 

07 

77 

1345 

16 

oe 

77 

1330 

21 

09 

T7 

0910 

27 

10 

77 

0745 

29 

it 

77 

11  15 

15 

12 

77 

164S 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0110S 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.043 

0.003 

0.072 

0.320 

0.003 

0.090 

325.0 

14.0 

0.029 

0.007 

0.110 

0.350 

0.005 

0.180 

324.0 

14.0 

0.050 

0.004 

0.018 

0.610 

0.007 

1  .040 

321  .0 

15.0 

0.033 

0.005 

0.012 

0.340 

0.003 

0.197 

322.0 

14.0 

0.035 

0.009 

0.018 

0.460 

0.002 

0.013 

315.0 

10.0 

0.052 

0.008 

O.OOB 

0.420 

0  003 

0 .  042 

339.0 

2B.0 

0,  143 

0004 

0.002L 

0.710 

0,003 

0.017 

406.0 

101  .0 

0.023 

0.003 

0  002V 

0.230 

0.002 

0.013 

300.0 

7.2 

0.045 

0.013 

0.002 

0.57 

0.004 

0.716 

384. 

11  . 

0.018 

0.002 

0.012 

0.27 

0.002 

0.088 

318. 

3.B 

0.018 

0.D05 

0.014 

0.33 

0.003 

0.570 

364. 

5.7 

0.041 

O.D08 

0.018 

0.S4 

0.005 

0.995 

351  . 

19. 

0.143 

0.013 

0.110 

0.710 

0.007 

1  .040 

406.0 

101  .0 

0.044 

0.006 

0.024D 

0.429 

0.004 

0.330 

339.1 

20.2 

0.018 

0.C02 

0.002 

0.230 

0.002 

0.013 

300.0 

3.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

TT 

1615 

3 

24  02 

77 

1430 

.3 

31  03 

77 

1420 

.3 

27  04 

77 

1410 

3 

27  05 

77 

0930 

3 

39  OS 

77 

1250 

3 

20  07 

77 

1345 

3 

16  OB 

77 

1330 

3 

21  09 

77 

0910 

-3 

37  10 

77 

0745 

3 

29  11 

77 

11  15 

3 

15  12 

77 

1645 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  ) 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

CONO. 

TUR8 

CHLORIDE 

25C 

FORM AZ IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

510 

6.  50 

6  8 

730 

6.70 

6  3 

530 

4  60 

20.5 

530 

5  00 

15.5 

475 

4.40 

8.3 

455 

7.50 

7.0 

475 

3.20 

9.6 

470 

2.  BO 

7.2 

570 

4.2 

14.0 

535 

2.3 

14.0 

575 

2.6 

19.0 

515 

5.7 

15.5 

730 

7.50 

20.5 

531 

4. 63 

12.0 

455 

2.3 

6.3 

59        280 
PHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  WEST  DUFFINS  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  VALLEY  FARM  ROAD  NORTH  OF  FINCH  AVE 

STATION  TYPE:  RIVER    Flow  GAUGE  FED  02HC106 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
DUFFINS  CREEK 


■STATION    ID:      06-0104-013-02 

STORET    CODE:    02 
004 
3770 


STN  NO 


LONG 


U.T.M.  17  0654650,0  4856900.0  4 


REGION  03 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


26  01 

77 

1000 

3 

23  02 

77 

1  100 
1200 

3 
3 

30  03 

77 

1450 

.3 

27  04 

77 

1720 

3 

27  05 

77 

1250 

3 

28  06 

77 

1045 

.3 

21  07 

77 

1045 

.3 

17  08 

77 

1100 

.3 

21  09 

77 

1320 

.3 

27  10 

77 

1130 

.3 

29  1  1 

77 

1500 

.3 

15  12 

77 

1230 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN 

(*» 

M I N 1 MUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1000 

.3 

23  02 

77 

1100 
1200 

.3 
.3 

30  03 

77 

14S0 

.3 

27  04 

77 

1720 

.3 

27  05 

77 

1250 

.3 

28  06 

77 

1045 

.3 

21  07 

77 

1045 

-3 

17  08 

77 

1  100 

-3 

21  09 

77 

1320 

-3 

27  10 

77 

1130 

.3 

29  11 

77 

1500 

.3 

15  12 

77 

1230 

.3 

VAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


2465B 
24670 
24670 
24690 
24729 
24749 
24760 
24789 
24609 
24631 
24652 
24876 
24894 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0 .  058 

0.051 
0,540 
0.047 
0.021 
0.035 
O.O20 
0.450 
0.  168 
0.016 
0 .  040 
0.222 


0.540 
0.  139 
0.016 

12 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0  022 

0.014 
0021 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.016 
0.039 
D.002 
0.019 
0.038 


0.039 
0.015 
0.003 

12 


12.00 

23.00 
1 19.00 
33.00 
22.10 
14.40 
17.10 
80.20 
91  .20 
34.40 
35.20 


119.00 
43.78 
12.00 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.630 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

540. 

30. 

900. 

210. 

60. 

400. 
10500. 
16000. 

490. 

300. 
1 4000 . 


16000. 
716.  * 
30. 

11 

20 
TOTAL 

kjeldahl 

MG/L 
1  .070 


570 
148 

004 

002 

014 

002  L 

190 

020 

0.006 

0.060 

0.100 


0.630 
0. 1460 
0.002 


B90 
900 
350 
380 
590 
400 
1  .260 
0.76 
0.33 
0.29 
0.72 


1  .  2B0 
0.663 
0.29 


12 


12 


Bl 
FECAL 
COLIFOSM 
MF/IOOML 

144. 

2B. 

24 

B 

1 1  B. 

96. 

2400. 
200. 
10.   L 
10.   L 

2100. 


2400 
80.  •  D 
8. 

11 

21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.014 

0.007 
0.016 
0.014 
0.01  I 
0.008 
0.01  1 
0.048 
0.018 
0.004 
0.009 
0.010 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/IOOML 

36. 

4. 
112. 

12. 


0.048 
0.0*4 
0.004 

12 


64 

600 

400 

30 

10 

2300 


2300. 
68*  E 
4. 

10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

t  .490 

1  .470 
2.030 
1  .380 
0.  189 

,237 
219 
622 

.15 

.656 

.31 


1  89 


2.31 
1  .154 
0.189 

12 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

377.0 


14  16         56         59        280         95 

COND.  TUHB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE       MG/L 

UMHOS  UNITS                   MG/L  SI  MG/L 


394 
9B7 
408 
292 
299 
308 
1003 
364 
313 
426 
519 


1003.0 
474.2 
292.0 

12 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

O.B 

1.0 

9.0 
10.8 
20.0 
22.0 
25.0 

14.0 
9.0 
3.0 
2.0 


25.0 
10.6 
O.S 

l  l 

6 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 

35.0 


34 
635 
49 
7 
26 
7 
700 
76. 
7. 
19. 
182. 


700.0 

148.2 

7.3 

12 

55 
PH 
AT    LAB 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 
124 

14.4 
11    A 

8.8 

B-1 

B-8 

B.5 
12-4 
13.0 
10-0 


14.4 

1  1  .0 

8.1 

1  1 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MC/L 


5    DAY 

BOD 

MG/L 

2.6 

1  ■  0 
1  .0 

0.8 
1  .0 
2.4 
1  .0 
5-5 
I  .4 
0.4 
0.4 
0.8 


5.5 
1  .5 

0-  4 


12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


26  01 

77 

1000 

.3 

560 

20.00 

18.5 

23  02 

77 

1200 

.3 

560 

16.00 

16.0 

30  03 

77 

1450 

3 

530 

250.00 

21  .5 

27  04 

77 

1720 

3 

580 

21  .00 

23.0 

2  7  05 

77 

1250 

.3 

440 

5.20 

15.5 

28  06 

77 

1045 

3 

420 

12.00 

13.5 

21  07 

77 

1045 

3 

4  6S 

4.20 

16.5 

17  OB 

77 

1  too 

-3 

450 

200.00 

19.0 

21  09 

77 

1320 

.3 

560 

23. 

19.5 

27  10 

77 

11  3D 

.3 

535 

4.2 

19.0 

29  11 

77 

1500 

.3 

605 

B.4 

21  .5 

15  12 

77 

1230 

3 

515 

58. 

19.5 

MAXIMUM 

605 

250.00 

23.0 

AVG  OR  < i  V 

!•} 

51B 

51  .83 

18.6 

MINIMUM 

420 

4.20 

13.5 

NO    OF    SAMPLES 
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e.o.a./  site 

SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GANATESKlAGON  CREEK 
AT  CONCESSION  4 
RIVER 


STATION  10:   06-01 04-022 -OS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  !M0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1330 

i 

33  03 

77 

1200 
1330 

3 
.3 

30  03 

77 

161  S 

.3 

27  04 

77 

1615 

.3 

27  05 

77 

1135 

3 

38  06 

77 

1300 

3 

20  07 

77 

1540 

3 

16  09 

77 

1540 

3 

31  09 

77 

1135 

■1 

27  10 

77 

0930 

3 

29  11 

77 

1335 

.3 

1$  12 

77 

1420 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE  : 

03 

MINOR 

BAStN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  DUFFINS  CREEK 

3770 

LONG 

U.T. 

M.  17  0652700.0  4860335 

•  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

6 

.70 

934 

901 

444 

H  Q 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FlOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

HF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

24655 

u 

710. 

10.   L 

4. 

3.0 

14.8 

1  4 

2466B 

70. 

12. 

2.   L 

0.4 

24666 

6 

0.6 

15.0 

24693 

6  3 

310. 

2.   L 

16. 

9.0 

133 

1  0 

24736 

6 

220. 

12. 

12. 

10.4 

104 

0.4 

24746 

s 

310. 

22. 

2.   L 

14,0 

9  2 

0.8 

34757 

6 

16  0 

10.0 

0.8 

24796 

6 

480. 

34. 

46. 

31  .0 

9.8 

0.9 

24806 

6 

1600. 

90 

390 

13.0 

9  6 

1  .0 

34637 

6 

120. 

30. 

146. 

11  .0 

6-4 

0.2 

24848 

6 

100.   L 

4. 

8. 

9.0 

10.0 

C  4 

34872 

t 

204. 

42. 

83. 

3.0 

11  .4 

34897 

6 

8900. 

310. 

520. 

3.1 

12.4 

0.6 

8900. 

310 

520. 

21.0 

15.0 

1  .4 

344.'  0 

20.-  D 

25."  0 

9.3 

10.9 

0.7 

70. 

3. 

2. 

0  6 

6.4 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 

3 

,3 
.3 
.3 
.3 
■i 
.3 
.3 
.3 
.3 


28 

01 

77 

1330 

23 

u 

77 

1200 
1230 

JO 

D3 

77 

1615 

2? 

oa 

77 

1615 

27 

05 

77 

1135 

28 

M 

77 

1200 

20 

07 

77 

1540 

It, 

Oft 

n 

1540 

21 

09 

77 

1135 

27 

10 

77 

0930 

2'5 

11 

77 

1335 

15 

12 

77 

1420 

33 

34 

19 

30 

31 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

■G/L 

MG/L 

0.079 

0.010 

0  076 

0.500 

0.005 

1  .040 

349.0 

38.0 

0  040 

0.009 

0.060 

0.390 

0.004 

0  8B0 

333.0 

ISO 

0.034 

0.008 

0.034 

0.460 

0.004 

1  .050 

374.0 

27.0 

0.012 

0 .  004 

0.018 

0.280 

0.003 

0.472 

345.0 

3.7 

0.034 

0.015 

0.030 

0.380 

0.010 

0.735 

301  .0 

4.6 

0.027 

0.01  1 

0.038 

0.330 

0.014 

0.816 

291  .0 

7.6 

0.025 

0.006 

0.002L 

0.380 

0.013 

0.707 

299.0 

5.8 

0.032 

0.013 

0.034 

0.  280 

0.01  1 

0.734 

294.0 

6.1 

0.024 

0.015 

0.044 

0.33 

0.011 

0.544 

348. 

2.1 

0.020 

0.008 

0.032 

0.25 

0.006 

0  .  494 

314. 

3.0 

0.060 


0.005 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 


0  .  079 

0.030 

0.07S 

0  SB 

0.014 

1  .050 

374.0 

0.035 

0.011 

0.0390 

0.359 

0.008 

0.749 

336.5 

0.012 

0 .  004 

0.002 

0.25 

0.003 

0.472 

291  .0 

38.0 

13.3 

2.1 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

M 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY 

VI : 

Yfi 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTM 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  IA8 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

26 

01 

77 

1330 

3 

480 

4  80 

8.3 

2  3 

02 

77 

1200 

•3 

495 

3.  30 

10.0 

.10 

03 

77 

1615 

.3 

550 

4.00 

18  5 

27 

;m 

77 

1615 

.3 

570 

1.60 

15.5 

37 

0% 

77 

1  13S 

3 

470 

2.  00 

17.5 

M 

M 

77 

1300 

.3 

460 

3.  30 

8.3 

;o 

07 

77 

1540 

3 

470 

1  .6C 

8.3 

ta 

ca 

77 

1540 

3 

470 

3,60 

8.7 

11 

C3 

77 

1135 

3 

S40 

1.6 

11  .0 

27 

10 

77 

0930 

3 

530 

1.9 

11.0 

IS 

12 

77 

1420 

3 
MAX  IMUM 

493 

570 

8.3 

8.3 

15.0 
18.5 

AVG 

OR  GEO* 

503 

3.07 

12.0 

MINIMUM 

460 

1  .60 

a. 2 

NO  OF  SAMPLES 


276 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


24 


GANA1ESHIAGON 

ON  BROCK  ROAD  SOUTH  OF  CONCESSION  B 

RIVER 


LONG 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

■3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


26 

01 

77 

1400 

24 

02 

77 

1  130 

30 

03 

77 

1520 

27 

04 

77 

1650 

27 

05 

77 

1230 

2B 

06 

77 

1400 

21 

07 

77 

1115 

17 

08 

77 

1030 

21 

09 

77 

1230 

27 

10 

77 

1030 

33 

1 1 

77 

1440 

15 

12 

77 

1300 

934 

901 

Sample 

SCO 

NO 

24657 

E  4 

24674 

6 

24691 

6  3 

24728 

6 

24748 

6 

247S9 

6 

24788 

6 

2480B 

6 

24830 

6 

24B51 

6 

24875 

6 

34895 

6 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  DUFFINS  CREEK 

U.T.M.  17  0654345.0  4858200.0  4 


444         80  61         B4 

FLOW  CFS      TOTAL  FECAL       M.F. 

COL  I  FORM  COL  I  FORM     ENTER. 

MF/10QML  MF/IOOML  MF/100ML   MF/tOOML 


270. 

20. 

10. 

30. 

4. 

4. 

200. 

4.   L 

44 

104. 

16. 

20 

396. 

30. 

3. 

640. 

96 

130. 

4000. 

56 

173. 

3900 . 

102. 

343. 

200. 

10. 

10. 

350. 

24. 

68. 

4400. 

390. 

570. 

4400. 

390. 

570. 

436.* 

26.  -  D 

36. 

30. 

4. 

3. 

STATION 

ID:   06-01 

04-024-02 

STORET  CODE: 

03 

004 

3770 

REGION  03 

MILEAGE 

S 

to 

B8 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

13.6 

0.8 

1  .4 

124 

1  .2 

9.0 

14.2 

0.6 

io. a 

10.4 

0.6 

17.0 

8.9 

1  .0 

20.0 

9.3 

0.5 

22  0 

10.0 

1  .4 

16.0 

S.3 

0-5 

13.0 

7.6 

0.3 

8.0 

12.0 

0.3 

3.0 

12.0 

0.2 

3.0 

ii  .a 

0.3 

22.0 

14.2 

1  .4 

10.2 

10.9 

0.6 

1  .0 

7.6 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


11 


12 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


26 

01 

77 

1400 

24 

02 

77 

1  130 

30 

03 

77 

1520 

27 

04 

77 

1650 

27 

05 

77 

1320 

2a 

06 

77 

1400 

21 

07 

77 

11  15 

17 

08 

77 

1030 

2t 

09 

77 

1230 

27 

10 

77 

1030 

29 

11 

77 

1440 

15 

12 

77 

1300 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3 
.3 
3 
-3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

30 

TOTAL 

2t 

FILTERED 

33 

FILTERED 

5 
TOTAL 

G 

SUSP, 

7 

DISS. 

107 

CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

0.051 

0.010 

0  070 

0.360 

0.005 

1  .130 

315.0 

18  0 

0.023 

0.009 

0.05B 

0.25O 

0.005 

1  .300 

339.0 

16.0 

0.049 

0.008 

0.046 

0.510 

0.005 

1  .150 

397.0 

50.0 

0.010 

0.003 

0.010 

0.370 

0.003 

0.577 

346.0 

6.1 

O.OOB 

0.001 

0.004 

0.330 

0.005 

0.575 

393.0 

2.3 

0.015 

0.004 

0.014 

0.380 

0.006 

0.584 

2850 

5.9 

0.0E2 

0.001 

0 . 003  L 

0.440 

0.004 

0.361 

306.0 

20.0 

0.369 

0.003 

0.002 

0 .  460 

0.008 

0.272 

713.0 

4I0.O 

0.018 

O.OlB 

0.014 

0.39 

0.005 

0  444 

352  . 

3.7 

0.009 

O.0O2 

0.006 

0.33 

0.003 

0.447 

318. 

3.1 

0.014 

0.007 

0.038 

0.36 

0.005 

0.990 

375. 

4.8 

0,092 

0.034 

0.040 

0.60 

0 .  005 

0.610 

371  . 

SB. 

0.368 

0.024 

0.070 

0.60 

0.003 

1  .300 

713.0 

410.0 

0.060 

0.008 

0.0250 

0.347 

0.005 

0.703 

366.7 

49.8 

0.008 

0.001 

0,002 

0.330 

0.003 

0.373 

285.0 

2.3 

12 


12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


26 

01 

77 

1400 

24 

02 

77 

1130 

30 

03 

77 

1520 

27 

04 

77 

1650 

27 

05 

77 

1220 

28 

06 

77 

1400 

31 

07 

77 

11  15 

17 

08 

77 

1030 

21 

09 

77 

1230 

27 

10 

77 

1030 

29 

1  1 

77 

1440 

15 

12 

77 

1300 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  ««  I'l 

MINIMUM 


14 

16 

56 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMBOS 

UNITS 

480 

4.00 

7.9 

510 

4.  10 

13.0 

560 

17.00 

30.0 

570 

2.40 

17.5 

4  70 

3.00 

B.3 

445 

4.60 

9.5 

455 

5.50 

9.5 

470 

17.00 

11  .0 

550 

3.6 

13.5 

545 

3.3 

13.0 

570 

3.3 

15. 0 

469 

21  . 

17.0 

570 

31 1. 

20.0 

510 

7.13 

13.9 

445 

3.00 

7.9 

59        280         95 

SULPHATE   REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

35 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


277 


B.O.W./  SITE:  URFES  CBEEK 
SAMPLE  POINT:  ON  REGIONAL 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    01  ST  BRC  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1300 

3 

23  02 

7  7 

1200 

1330 

3 
3 

30  03 

77 

163S 

3 

27  04 

77 

1555 

.  3 

27  05 

77 

1115 

3 

28  06 

77 

1225 

.3 

21  07 

77 

1220 

3 

16  08 

T7 

1530 

.3 

21  09 

77 

1300 

3 

27  TO 

77 

1100 

.3 

29  11 

7  7 

1420 

.3 

13  12 

77 

1320 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

CEOM  mm 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

.3 


H 

Ci 

77 

1300 

73 

02 

77 

1200 
1330 

3  0 

03 

77 

1635 

tl 

04 

77 

1555 

27 

05 

77 

1115 

H 

05 

77 

1225 

21 

07 

77 

1220 

'6 

08 

77 

1520 

tl 

09 

77 

1300 

27 

10 

77 

1100 

29 

11 

77 

1420 

15 

12 

77 

1320 

STATION 

10:   06-0104-046-02 

ST  Of  BRC4. 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORI 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  DUFFINS  CREEK 

3770 

LONG 

I 

.T.M 

17  0653850.0  4860500,0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

6.20 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FlOK  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/1Q0ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24654 

a 

15000E-H 

360. 

960. 

0.9 

13.2 

4.0 

24667 

3000- 

160. 

20. 

0.6 

24667 

6 

0.6 

14.0 

24694 

6  3 

7000. 

20. 

160. 

9.0 

112 

0.8 

24725 

6 

220. 

28 

4.   L 

10.8 

102 

0.6 

2474S 

6 

490. 

144. 

2.   L 

18.0 

8.6 

0.8 

24756 

6 

19.0 

9.6 

2.0 

24785 

B 

340. 

136. 

304. 

33.0 

8.8 

1  .0 

24805 

6 

1900. 

510. 

670. 

13.0 

9.6 

1  .6 

24829 

6 

88,00 . 

1800 

600.  a 

13.0 

8.4 

1  .0 

24B50 

a 

100. 

30. 

100. 

9.0 

1  1.2 

0.6 

24874 

6 

2200. 

20. 

100. 

3.0 

13.8 

24896 

6 

28000. 

1000. 

6200. 

1  8 

12-8 

0.6 

15000E-H 

1800. 

6200 . 

23.0 

14.0 

4.0 

2274. • 

138.  • 

130.*  E 

10.0 

1  1  .0 

1  .2 

100. 

20. 

2. 

0.6 

8.4 

0  6 

11 

11 

tl 

12 

12 

11 

33 

34 

is 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  215 

0.072 

1 

630 

3.900 

0.033 

2.090 

582  0 

7  6 

0.  U7 

0.029 

0 

380 

1  ,  440 

0.007 

1  ,030 

457.0 

8.6 

0 .  055 

0.012 

0 

072 

0.66 

0.010 

0,675 

418. 

31  . 

0.034 

0.004 

0 

002 

0.400 

0-004 

0  136 

396  0 

6  6 

0.016 

0.004 

0 

010 

0 .  500 

O.O03 

0  007 

383  0 

2.7 

0.  137 

0.075 

0 

058 

0 .  760 

0.021 

0.324 

396  . 0 

6.7 

0,051 

0.018 

0 

010 

0.800 

C.005 

0.045 

438.0 

4.2 

0,078 

0.031 

0 

028 

1  .000 

0.003 

0.062 

396.0 

13.0 

0.  138 

0.089 

g 

032 

1  .02 

0.012 

0.313 

467. 

8.0 

0.029 

0.C10 

0 

012 

0.36 

0.004 

0.276 

433 

4.3 

0  .  008 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
BY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1300 

3 

23  02 

7  7 

1200 

3 

30  03 

7  7 

1635 

3 

27  04 

77 

1555 

.3 

27  05 

77 

1115 

3 

28  06 

77 

1225 

3 

21  07 

77 

1220 

J 

16  09 

77 

1520 

.3 

21  09 

77 

1300 

.3 

27  10 

77 

1100 

3 

15  12 

77 

1320 

,3 
MAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

1  .22 

0.089 

1  .630 

3.900 

0.033 

2.090 

582  . 0 

0.190 

0.035 

0.215 

1  .077 

0.010 

0.510 

431  .2 

0.016 

0.004 

0.002 

0.36 

0.003 

0.007 

383.0 

1  1 

11 

11 

11 

1  1 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAI 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/ 

850 

5. 00 

53.0 

680 

3.10 

35.0 

620 

8.2 

35  5 

630 

1.20 

33.5 

610 

2.00 

42.5 

630 

3.20 

45.0 

670 

2.40 

53.0 

610 

4.40 

38.0 

680 

4.2 

38.5 

695 

2.7 

38.5 

55i.i 

15. 

37.0 

850 

15. 

S3.0 

657 

4.67 

40.9 

550 

1  .20 

33.5 

34. 

11  .5 
2.7 


55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

HO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE; 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

UfiFE 'S  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  7  SECOND  STREAM  WEST 

RIVER    FLOW  GAUGE  FEO  02HC043 

Of 

BROCK  ROAO 

MAJOR  SAS1N:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  DUFFINS  CREEK 

STATION 

JD:   06-0104-047-02 
STORET  CODE: 

02 
004 
37  70 

STN  NO 

.17 

LAT 

LONG 

'J 

T.M. 

17  065147! 

.0  4864200.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

9 

3D 

SAMP  DIE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

*<i 

934 
SAMPLE 

NO 

901 
SCD 

444 

FLOW  CFS 

80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 

COLIFORM 
MF/100ML 

84 
«.F. 

ENTER. 
MF / 1 OOML 

88 

PSEUO. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 

5 -DAY 

BOD 
MG/L 

31  03  77 

27  04  77 
21  09  77 

28  11  77 
15  12  77 

1545 
1520 
1055 
1240 
1505 

Ave 

3 
.3 

.3 

3 
•3 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 

24696 
24723 

24825 
24870 
24900 

6 
6 

6 
6 
6 

B 

630. 
46B. 
600. 
260. 
2200. 

2200. 
632.' 
260. 

174. 

72. 
588. 

20. 

140. 

588. 

116.' 

20. 

7B. 
66. 

6600. 

40. 

270. 

6600. 

206." 
40. 

10.0 

10.  B 

13.0 

1  .0 

2.0 

13.0 
7.4 

1.0 

10.4 
10-5 
9.0 
13.4 
11  .6 

13.4 

1  1  .0 

9.0 

1.0 
0.8 
0.8 

0.6 

1  .0 
0.8 

0.6 

NO  Of  SAMPLES 


278 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUS  DEPTH 
FEET       MTRS 


31    03 

77 

1545 

.3 

27   04 

77 

1520 

.3 

SI    09 

77 

1055 

.3 

29    11 

77 

1240 

.3 

15    12 

77 

1505 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM   *    I'l 
MINIMUM 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.031 
0.011 
0.071 

0.033 


0.001 
0.001 
0.039 

0.013 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.004 
0.004 
0.008 

0.018 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.590 
0.450 

0.77 

0.46 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 
0.001 
0.004 

O.OOB 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.020 
0.014 
0.051 

0.927 


5 
■  TOTAL 
SO  L I DS 
MG/L 

383  0 
392.0 
43B. 

310. 


0.071 

0.039 

O.OtB 

0.77 

O.OOB 

0.937 

43B. 

0.037 

0.014 

0.009 

0.568 

0.004 

0.253 

3B0  .8 

0.011 

0.001 

0.004 

0.450 

0.001 

0.014 

3)0. 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 

7.0 
1  .7 
1  .8 


7.0 
3.6 
1  .7 


7  .107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  03  77  1545 

27  04  77  1520 

21  09  77  1055 

15  12  77  1505 


3 
3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I ■ I 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

18 
TUPB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

HG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT    LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

580 
630 
630 
475 

3.20 
1.20 
2.4 
2.5 

20.5 
21.5 
20.5 
11.5 

630 
579 

475 

3.20 
2. 33 
1  .20 

21.5 
18.5 
11  .5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


31  03  77  1600 

27  04  77  1535 

21  09  77  1115 

29  11  77  1310 

15  12  77  1440 


BROUGHAN  CREEK 
ON  HIGHWAY  7  Fl 
RIVER    FLOW  GA 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAK I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■  ) 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  03  77  1600 
27  04  77  1535 
21  09  77  11 15 
29  11  77  1310 
15  12  77  1440 


.3 
.3 

.3 


STATION 

ID:       06-0 

104-048-02 

REAM    WEST    OF 
D    02HC048 

BROCK 

ROAD 
MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:      LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:    DUFFINS   CREEK 

STOfiET    CODE: 

02 

004 

3770 

LONG 

U.T.M. 

17   0651900.0   4B64350.0    4 

REGION   03 

MILEAGE 

1  1  .00 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLO*   CFS 

BO 

TOTAL 
COLIFOSM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

84 
M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

B05 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

3 
OISS. 
02 
MG/L 

1 
5-OAY 
BOD 
MG/L 

24695 
24724 
24826 
2487! 
24899 

6 

6 
6 

6 
6 

590. 

560. 
5700. 

170. 
31  00 . 

62. 

36. 
400. 

20. 
240. 

B8. 

4. 

556. 

20. 

110. 

10.0 

10.8 

13.0 

1.0 

2.0 

9.8 
10.0 

5. 8 
11  .8 
10.0 

1  .0 
O.B 
0.4 

0.6 

5700. 
998.  ' 
170. 

400. 
84- 
20. 

556. 
53.* 
4. 

ts.o 

7.4 
1.0 

11    8 
9.5 

5. a 

1  .0 
0.7 
0.4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

33 

TOTAL 

P 

MC/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJElDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.024 
0.021 
0.057 

0 
0 

0 

005 
001 
033 

0.010 
0.004 
0.004 

0.590 
0.5B0 
0.71 

0.003 
0.002 
0.005 

O.050 
0.038 
0.76 

384.0 
397.0 
446. 

3.0 
1  .9 

1  .6 

MAXIMUM 

0.057 

0.033 

0.016 

0.71 

0.007 

1  .25 

446. 

8    9 

AVG   OR   GEOM   MN    1 • 1 

0.036 

0.014 

0.009 

0.5BO 

0.004 

0.525 

382.5 

3.9 

MINIMUM 

0.021 

0.001 

0.004 

0.44 

0.002 

0.038 

303. 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


3!  03  77  1600 

27  04  77  1535 

21  09  77  1115 

15  12  77  1440 


.3 
.3 

.3 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I') 

MINIMUM 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MC/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

phenols 

UG/L 

590 
640 
650 
458 

1  .20 
1  .40 
2.5 
2.5 

30.0 
35.0 
19.5 
12.0 

- 

650 
565 
45B 

2.5 
1  .90 
120 

35.0 
24.1 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 


279 


a. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GANATESKIAGON  CREEK 

ON  HIGHWAY  7  WEST  OF  SIDELINE  24 

RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02HC042 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
OUFFJHS  CREEK 


U.T.M.  17  0649400.0  4863500  0  4 


STATION  10:   06-0104-049-02 

STORET  CODE:  02 

004 
3770 


REGION  03 


MILEAGE    10.50 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


31  03  77  1530 
27  04  77  1510 
29  11  77  1220 
15  12  77  1530 


STN 

OIST 

FEET 


STN  SAMP 

BRG  OEPTH 
MTRS 

.3 
3 
3 

.3 


fj 


934 
SAMPLE 

NO 


24697 
24722 
24869 

24901 


901 
SCD 


6 

6 

•:       3 
6 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

570. 

1700. 

60. 

4200. 


Bl 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

24 

4. 
40. 
176. 


84  B8        805  3  1 

M.F.  PSEUO.      HATER  DISS.  5-DAY 

ENTER.  MPA      TEMP.  02  BOO 

MF/100ML  MF/100ML      OEG  C  MG/L  MG/L 

182.  10.0  10.0  1  .0 

86.  10.8  9.4  0.8 

90 .  2.0  120 

148.  2.0  10.6  1.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Kit  CI 

MINIMUM 


4200  . 
703.' 
60. 


176. 
29. 


1B2. 

120. 

86. 


10.8 
6.2 
2.0 


12.0 

10. S 

9.4 


1  .6 
t  .1 
0  8 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  03  77  1530 
27  04  77  1510 
29  11  77  1220 
15  12  77  1530 


3 
-' 
3 

3 


33 

TOTAL 


34 

FILTERED 
P   REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


0.032 
0.021 


0.005 
0.004 


19 
FILTERED 

AMMON I  A 
MG/L 

0.020 
0.014 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.560 
0,430 


21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

0.004 
0.005 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.540 

0.155 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

353  0 
399.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1  .3 
1  .7 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


0.043 

0.021 

0.  124 

0.68 

D.OlO 

2.09 

399.0 

0.032 

0.010 

0.053 

0.557 

0.006 

0.928 

350.0 

0.021 

0.004 

0.014 

0.430 

0.004 

0.155 

298. 

3.0 
2.0 
1.3 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE 

DY  HO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

PJ 

Id 
COND. 
2SC 

UMHOS 

16 

TURS. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 

95 

ACIDITY 

MG/L 

53 

TOT  ALU 

AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 

AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

31  03  77 
27  04  77 
IS  IS  77 

1530 
1510 
1530 

3 

3 

3 

590 
640 
45B 

1  .40 
1  20 

1  .7 

12.0 
10.5 
8.9 

AVG 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  1 ■ } 

MINIMUM 

640 
563 
458 

1  .7 
1  .43 
1.20 

12.0 
10.5 
8.9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CARRUTHERS  CREEK 
FIRST  ROAD  EAST  fl 
RIVER    FLOW  GAUC 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DI ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

;■; 

1400 

.3 

07  02 

77 

1  140 

.3 

28  03 

77 

1325 

3 

26  04 

:■■ 

1030 

.3 

16  05 

n 

1  100 

3 

13  06 

7  7 

1215 

3 

12  07 

77 

1  115 

.3 

15  08 

77 

1500 

3 

12  09 

77 

1130 

3 

17  10 

77 

1100 

3 

21  11 

tl 

0930 

3 

07  12 

77 

1100 

3 

VAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  •) 
MINIMUM 

STATION 

ID;   06-0107-001-02 

AX  TOWN 

LINE 

E  02HC100 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE 

03 

MINOR 

BASIN:   LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  CARnUTHERS  CREEK 

3730 

LONG 

U.T. 

M.  17  0661450.0  4854900 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

50 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD- 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

\0 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25304 

4 

3600. 

?  a 

144. 

0.0 

14  2 

0.4 

25347 

4 

9400 

72. 

68 

0.3 

9.0 

1  .8 

25903 

6 

6200. 

12. 

168. 

3  2 

12.4 

0.6 

25450 

6 

3900. 

108. 

28. 

11.0 

11.2 

1  .4 

255U 

= 

B 

100. 

8. 

16 

13.8 

9.4 

1  .0 

25550 

G 

B 

90. 

116. 

8. 

23.0 

9.  1 

1  .4 

25615 

e 

a 

5500- 

560. 

160. 

22.0 

7.2 

1.6 

25687 

5 

■ 

9 

500. 

40. 

60. 

34.0 

12.4 

■  a 

25736 

S 

6 

9 

1400. 

52 

70. 

18.0 

12.7 

0.6 

25801 

s 

6 

3 

900. 

20. 

100. 

4.0 

13.1 

0.3 

25851 

■ 

1  150. 

73. 

332. 

5.3 

123 

0.3 

25969 

6 

1780. 

9400. 
1390.* 
90. 

92. 

560. 
52.' 
8. 

64. 

232. 
65  • 
8. 

0.0 

34.0 

10.4 
0.0 

11.3 

14.3 

11  .3 

7.3 

0.6 

1  .8 
0.9 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


12 


'2 


12 


280 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  «0  Yd  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1100 

.3 

07  01 

77 

1140 

3 

28  03 

77 

1325 

.3 

26  04 

77 

1030 

.3 

16  05 

77 

1100 

.3 

13  06 

77 

1215 

.3 

12  07 

77 

11  15 

.3 

IS  08 

77 

1500 

.3 

12  09 

77 

1130 

.3 

17  10 

77 

1100 

.3 

21  11 

7T 

0930 

.3 

07  12 

77 

1100 

3 

WAX! MUM 

AVG 

OR  GEOM  MM 

t*l 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

■SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.03B 

0.011 

0.370 

0.7SO 

0.011 

0.719 

472.0 

26.0 

0.034 

O.OlO 

0.350 

0.770 

0.009 

0.767 

439. D 

13.0 

0.048 

O.OOS 

0.056 

0.570 

0.007 

0.B73 

442  0 

25.0 

0.026 

0.004 

0.010 

0.S7O 

0.006 

0.905 

462  .0 

9.4 

0.020 

0.001 

0 .  050 

0.480 

0,008 

0.132 

408.0 

4.2 

0.052 

0.003 

0  016 

0.740 

0.002 

0.008 

397.0 

9.4 

0.022 

0.003 

0 . 002  L 

0.610 

0.003 

0.005 

344.0 

5.  1 

0.029 

0.002 

0.002 

0.610 

0.002 

0.005L 

347.0 

7.5 

0.020 

0.006 

0.014 

0.59 

0.002 

0.005L 

332. 

5.2 

0,037 

0.005 

0.016 

O.S40 

0.007 

1  .450 

498.0 

6.8 

0.O30 

0.008 

0.020 

0.46 

0.005 

2.04 

464. 

10. 

0.035 

0.005 

0.036 

0.53 

0.006 

1  .93 

491  . 

14. 

0.052 

0.01) 

0.370 

0.790 

0.011 

2.04 

498  . 0 

26.0 

0.033 

0.006 

0.0790 

0.605 

0.006 

0.7370 

424.7 

11  .3 

0.02D 

0.001 

0.002 

0.46 

0.002 

0.005 

332. 

4.2 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST*  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/l 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17  01 

77 

1400 

.3 

730 

15,00 

35.0 

07  02 

77 

1140 

.3 

700 

7.50 

31  .0 

28  03 

77 

132S 

.3 

690 

t4.00 

44.5 

26  04 

77 

1030 

,3 

730 

5.40 

45.0 

16  05 

77 

1  100 

.3 

650 

2.40 

46.5 

t3  06 

77 

1215 

3 

570 

1 2  .  00 

68.0 

12  07 

77 

1115 

.3 

510 

4.40 

41  .0 

15  08 

77 

1500 

.3 

5.10 

3.20 

65.0 

12  09 

77 

1130 

3 

495 

3.8 

45.0 

17  10 

77 

1100 

3 

740 

7.00 

40.0 

21  11 

77 

0930 

3 

740 

7.6 

36.5 

07  12 

77 

1100 

.3 
MAXIMUM 

745 
745 

7.9 

15.00 

34.5 

68.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( * ) 

653 

7.53 

44.3 

M I N I  MUM 

495 

2.40 

31  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LYNOE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  BASELINE  ROAD  WHITBY  TOWNSHIP 


STATION  ID:   06-01 OB-001 -02 


STATION 

TYPE: 

RIVER    FLOW  GAUGE 

FED  02HC018 

MAJOR  8A51N:  GREAT 
MINOR  BASIN:   LAKE 
TERM  STREAM:  LYNOE 

LAKES 

ONTA«IO 

CREEK 

STORET  CODE: 

02 

004 

3710 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  066385C 

.0  4857775.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.90 

SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COL  1  FORM 
NF/tOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

88 
PSEUD . 
MPA 
MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 

OISS. 

02 

MG/L 

1 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

12  10  77 
30  11  77 
07  12  77 

1000 
1030 
1120 

3 
.3 
,3 

25791 
2S965 
25970 

e  s 

6 
6 

31  .60 
37.10 
32.00 

3900. 

1300. 

490. 

160. 
40. 

98. 

150. 
20. 

52 

7.0 
0.0 
0.0 

12.0 
11.2 
11.4 

D.2 
0.2 
2.2 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

37.  10 
33.63 
31. 80 

3900. 
1354. ■ 
490. 

160. 
86.  • 
40. 

15Q. 
54.* 
20. 

7.0 
2.3 
0.0 

12.0 
11  .5 

11  ,2 

2.2 
0.9 
0.2 

NO  OF  SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

12  10  77 
30  11  77 
07  12  77 

1000 
1030 
1120 

3 
3 
.3 

0.042 
0.027 
0.043 

0.014 
0.002 
0.005 

0  014 
0.01B 
0.074 

0.280 

0.33 

0.71 

0.012 
O.OOB 
0.009 

2.040 
1  .24 
2.40 

490.0 

459. 

500. 

9.8 

11  . 

14. 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

0.043 
0.037 
0.027 

0.014 
0.007 
0.002 

0.074 
0.035 
0.014 

0.71 

0.44O 

0.2BO 

0.012 
0.010 
0.008 

2.40 
1  .893 
1  .24 

500. 

483.0 

459. 

14. 
11  .6 
9.8 

NO  OF  SAMPLES 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

w 

chloride 

MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MC/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

203 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

12  10  77 
30  11  77 
07  12  77 

1000 
1030 

11  2D 

AVG 

.3 
3 
3 

MAXIMUM 

OH  GEOM  MN  (• I 

MINIMUM 

720 

685 
785 

7B5 

730 
6B5 

6.  80 
5.4 

16. 

16. 

9.40 
5.4 

42.0 
38.0 
47.0 

47.0 
42.3 
38.0 

NO  OF  SAMPLES 


281 


e.o.w./  site 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNDE  CREEK 

AT  HIGHKAY  NO  12 

RIVER 


MILES  NORTH  OF  COUNTY  ROAD  NO  4 
MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
LYNOE  CREEK 


STATION  10    06-01 OB-OQ2-02 

STORET  CODE:  03 
004 
3710 


STN  NO 

2 

LAT 

LONG 

SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 

NO 

12  10  77 
30  It  77 

1030 

1105 

AVG 

.3 
.3 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  1  •  ) 

Mini  MUM 

25792 
25966 

6 

6 

U.T.M.  17  0663600.0  4866300.0  4 


90 1         444 
SCO   FLOW  CFS 


80         81         84         88 
TOTAL      FECAL       M.F.     PSEUD. 

CO  LI  FORM  COL  1  FORM     ENTER.        MP A 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML 


4800. 
31  DO. 


4800. 
3856." 

3100. 


170. 

100. 


170. 

130.' 

100. 


210. 
100. 


210. 
145.*  0 
100. 


80S 
HATER 
TEMP. 
DEC  C 

7.0 
0.0 


7.0 
3.5 

0.0 


3 
OISS. 
02 

MG/L 

123 

10-4 


123 

11  .4 

10.4 


1 
5-OAY 
BOD 
MG/L 

0.2 
0.3 


0.2 
0.2 
0.3 


no  or   SAMPLES 


SAMP   0TE   HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


12    10   77    1030 
30    II    77    1105 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P   MG/L 


0.048 
0.037 


0.009 
0 .  00 1 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0-032 
0.028 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

0.530 
0.41 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

O.OOB 
0.005 


22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

1  .440 
1  .07 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

478.0 

419. 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

BO 

17. 


7 
OISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
0- SOLIDS 

MG/L 


MAXIMUM  0.048  0.009  0.032  0.S30  O.OOB 

AVG   OR   GEOM   MN    CI  0.043  0.005  0-030  0.470  0.007 

MINIMUM  0.037  0.001  D.03B  0.41  0 .  005 


1  .440 
1  .255 

t  .07 


478.0 
448.5 

419. 


17. 
12.5 
8.0 


NO   OF    SAMPLES 

5AMP   CTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   HO   YH    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


14  16 

COND.  TUR9. 

25C  FORMAZIN 

UMBOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


SS 

ACIDITY 
MG/L 


S2 
TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 


AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


12  10  77  1030 
30  11  77  1105 


.3 

.3 


690 

630 


5.20 
8.6 


41  .5 
32.5 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


690 
660 
630 


8.6 

6.90 
S.20 


41.5 

37.0 
32.5 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

LYNOE  CREEK 

AT  COUNTY  ROAD 

RIVER 

NO  3 

EAST  OF 

HIGHLY  NO 

12  BROOKLIN 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  LYNDE  CREEK 

STATION 

ID:   06-0108-003-02 
STORET  CODE: 

02 
004 

3710 

STN  NO 

3 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0663800.0  4B68600.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

9.50 

SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

Pd 

934 

SAMPLE 

NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/lOOML 

81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

8D5 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOO 
MG/L 

12  10  77 
30  11  77 

1108 
1130 

.3 
3 

25794 
25968 

6 
6 

13000. 
9400. 

670. 
200, 

50. 
100.   L 

7.0 
0.0 

13.1 
11.7 

0.4 
0.2 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  | - | 

MINI  MUM 

13000. 

11053.' 

9400. 

670. 

366.- 

200. 

100. 

71  ,»  D 
5D. 

7.0 
3.5 
0.0 

13.1 
12-4 
11.7 

0.4 
0.3 
0.2 

NO  OF  SAMPLES 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

MC/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

TOT 
CALCUL 

D- SOLIDS 
M6/L 

12  10  77 
30  11  77 

1108 
1130 

3 

3 

0.034 
0.035 

0.014 
0.001 

0.016 
0.010 

0.4B0 
0.33 

0.009 
0.007 

1  .720 
1  .22 

446.0 
411 

5.7 

19. 

AVG 

VAX  I  MUM 
OR  GEOM  MN  ( • J 

MINIMUM 

0.035 
0.035 
0.034 

0.014 
0.006 
0.001 

0.016 
0.013 
0.010 

0.480 
0.405 
0.33 

0.009 

0.008 
0.007 

1  .720 
1  .470 
1  .32 

446-0 
428.5 

411  . 

19. 
12.4 
5.7 

NO  OF  SAMPLES 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   SI  1    SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

»J 

14 

COND. 

25C 

UMHOS 

'6 
TURB 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

12  10  77 
30  11  77 

1108 
1130 

AVG 

.3 

.3 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

MINI  MUM 

670 
605 

670 
638 
605 

2.60 
7.1 

7.1 
4.85 

2.60 

32.5 
2B.0 

32.  5 
30.3 
2B.0 

• 

NO  OF  SAMPLES 


282 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OV  MO  YR  LMT 


12  10  77  1050 
30  11  77  1120 


LYNDE  CREEK 

AT  FIRST  C0NC.WE5T  OF  HIGHWAY  NO.7i.12  NORTH  OF  BROOKLIN 


STATION  ID:   06-010S-004-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

■3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


12  10  77  1050 
30  11  77  1120 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  10  77  1050 
30  11  77  1120 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < • ) 

M 1 N I  MUM 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  LYNOE  CREEK 

STORET  CODE: 

02 

004 

3710 

LONG 

U.T.M. 

17  0663300.0  4B69500.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

10.00 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/tOOML 

81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

25793 
25967 

6 
6 

3000. 
300. 

40. 

10. 

30. 
10. 

6.5 

0.0 

12.4 
11.4 

0.4 
0.2 

3000. 
949.  ■ 
300. 

40. 

20.' 

10. 

30. 
17.  • 
10. 

6.5 
3.3 

O.O 

12.4 
11.9 
1  1  .4 

0.4 

0.3 
0.2 

2 

2 

2 

a 

2 

2 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

0.035 
0.027 

0.007 
0.001L 

0.004 
0.012 

0.480 
0.33 

0.004 
0.003 

1  .600 
1.07 

436.0 
380. 

9.8 

12. 

0.035 
0.031 
0.027 

0.007 

0.0O40 

0.001 

0.012 
0.008 
0.004 

0.480 
0.40S 
0.33 

0.004 
0.00' 
0.003 

1  .600 
1  .335 
1  .07 

436.0 
408.0 
380. 

12. 
10.9 
9.8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

14 
COND. 
25C 
UMH05 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACI01TV 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LA8 
MG/l 

55 

PH 
AT  LAB 

206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

E40 
570 

3.60 
5.6 

26.0 
20.0 

640 
605 
570 

5.6 

4.60 

3.60 

26.0 
23.0 
20.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PRINGLE  CREEK 

WATSON  STREET.  WHITBY 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HD1Q6 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
PRINGLE  CREEK 


STATION  ID:   06 -Ol 09- 0O3 -02 

STORET  CODE:  02 
004 
3700 


U.T.M.  17  0666375.0  4358225.0  4 


REGION  03 


MILEAGE 


1  .10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1425 

.3 

07  02 

77 

1200 

.3 

28  03 

77 

1340 

3 

26  04 

77 

11  15 

■  3 

16  05 

77 

1  135 

.3 

13  06 

77 

1240 

.3 

12  07 

77 

1142 

3 

15  OB 

77 

1520 

.3 

12  09 

77 

1200 

.3 

17  10 

77 

1135 

3 

21  11 

77 

1000 

.3 

07  12 

77 

1205 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  ) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25305 
25348 
25904 
25451 
25512 
25551 
25616 
2S68B 
25737 
25902 
25B52 
25972 


901 
SCD 


E 

6 
6 
6 

6  9 
8  9  6 
5  7  9 
5  7  9 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


4. 

4. 

a 

40. 

16. 

364. 

1010. 

7000. 

800. 

100. 

1  120. 


7000. 

81  . 

4. 


81 
FECAL 
C0L1 FORM 
MF/100ML 


2 

2. 

2. 

2 

2. 

260. 

44. 

34. 

10. 

6. 
34. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/1O0ML 

10.  L 

2.  L 

2.  L 

2.  L 

2.  L 

2.  L 


2. 

2. 

10. 


41 

4 

2  . 


8D5 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

3.2 

2.4 

5.0 
10.0 
12.9 
19.2 
20.5 
22.2 
IB. 8 

8.0 

8.1* 

0.0 


22.2 

10.9 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.2 

9.0 
1  1  .5 
10.4 
10.3 

8.0 
12.5 

8.1 
10.1 
10.5 
12.8 
12.7 


12.8 

10.6 

8.0 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 

1  .B 
1.2 

1.0 
1  .  1 
2.0 
0.8 


3.2 
1  .2 
1  .8 
0.2 
1  .2 
1  .B 


3.2 

1  .4 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   I 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1425 

.3 

07  02 

77 

1200 

.3 

2B  03 

77 

1340 

.3 

26  04 

77 

1115 

-3 

16  05 

77 

1135 

.3 

13  06 

77 

1240 

3 

12  07 

77 

1142 

.3 

IS  08 

77 

1520 

.3 

12  09 

77 

1200 

.3 

17  10 

77 

1135 

.3 

21  11 

77 

1000 

.3 

07  12 

77 

1205 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

.040 

.515 

.  190 

.  177 

.455 

.332 

.435 

.357 

.330 

285 

0.335 

0.280 


1  .  040 
0.394 
0.  177 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.640 
0.  175 
0.078 
0.051 
0.  180 
0.055 
0.210 
0  210 
0.190 
0.  170 
0.105 
0.069 


0.640 
0.178 

0-051 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


11 


3.360 
900 
2.740 
0.176 
500 
40D 
5B0 
050 
960 
040 
124 


0.084 


1 1 . 900 
2.243 

0.040 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 


4.600 

1 1 .900 

3.500 


820 

150 

720 

750 

030 

92 

620 

70 

78 


1 1 . 900 
2.958 

0.620 


51 
FILTERED 
N02-N 


MG/L   MG/L 


0.230 
0.O91 

o  oeu 

0.017 
0.065 
0.075 
0.090 
0.015 
0.  130 
O.Ol  1 
0.013 
0  008 


0.230 
0.069 
0.008 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

I  2 . OOO 

7    500 

3.  120 

3.650 

10.730 

1 5 . 200 

1 2 . 900 

7.800 

2.42 

5.  190 

5.42 

5.1  1 


1 5 . 200 
7.587 
2.42 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


550 

531 

616 

624 

689 

657 

946 

626.0 

533. 

657  .0 

560. 

648. 


946.0 
636.4 
531  .0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


28  0 
21  .0 
13.0 

9.8 

9.4 

6 
25 
17 

3 


9 
0 
0 

6 
B.O 
19. 

29 


29. 
15.8 
3.6 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLSDS 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


283 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1425 

.3 

07  02 

77 

1200 

3 

2B  03 

77 

1340 

.3 

36  04 

77 

1115 

.3 

16  OS 

77 

1135 

.3 

13  06 

77 

1240 

.3 

13  07 

77 

1142 

3 

IS  oa 

77 

1520 

3 

12  OB 

77 

1200 

3 

17  10 

77 

1135 

.3 

21  11 

77 

10O0 

.3 

D7  12 

77 

1205 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[*) 

MINIMUM 

14 

IE 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CQND. 

tubb. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

900 

45.  00 

125.0 

880 

12.  00 

990 

7.  BO 

135.0 

970 

5.  BO 

120.0 

1030 

4.80 

148.0 

940 

3.40 

130.0 

1420 

12.00 

280.0 

920 

9.00 

140.0 

630 

2.5 

110. 

985 

5.30 

130.0 

935 

16. 

105. 

975 

20. 

120. 

1470 

45.00 

280.0 

9B1 

11  .97 

t40.  3 

830 

2.5 

105. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 


OSHAKA  CREEK 

5IMC0E  STREET  SOUTH  OSHAWA 


STATION  10:   06-01 11 -001 -02 


STATI 

ON 

TYPE: 

RIVER    FLO*  GAUGE 

FED  02HD008 

MAJOR 

3ASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  OSHAWA  CREEK 

3660 

5TN  Nt 

» 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0674275. D  4859125.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.40 

934 

90! 

444 

BO 

SI 

84 

88 

SOS 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

01    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

UPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/lOOMt 

MF/100ML 

MF/1Q0ML 

MF/100ML 

DEC  C 

WG/L 

MG/L 

07  02 

77 

1220 

.3 

25349 

a 

14,10 

1200. 

88. 

32. 

0.6 

12.0 

1  .8 

28  03 

77 

1400 

3 

25905 

6 

46.00 

60000E+2 

13000E*1 

600.   G 

4.8 

11  .2 

60 

26  04 

77 

1200 

3 

25152 

e 

50.30 

7700. 

530. 

108. 

11.5 

10.0 

1  .2 

11  OS 

77 

1200 

.3 

25506 

2100. 

150. 

20. 

l  ,4 

16  OS 

77 

1305 

.3 

25513 

6 

21  .  10 

8BO0. 

700. 

32. 

15.0 

11.2 

1  .4 

13  06 

77 

1300 

3 

25552 

5  9 

15.90 

60000 . 

810. 

180. 

21  .0 

8.6 

1  .6 

2S  06 

77 

0925 

.3 

25603 

6 

17.70 

20.0 

7.2 

1  .0 

12  07 

77 

1202 

.3 

25617 

8  5 

19.40 

2100. 

100. 

too. 

20.5 

6  6 

2.8 

19  07 

77 

1203 

.3 

2S669 

6  B 

IB .  70 

16000. 

400. 

670. 

27.0 

8.2 

1  ,5 

08  08 

77 

1400 

.3 

2467B 

6  6  9 

24.  4D 

23.0 

7.9 

.3 

2567B 

6  B  9 

24.40 

21000. 

aoo 

200. 

23.0 

7.9 

0.2 

15  08 

77 

1545 

3 

256B9 

6  B 

20.  10 

9900. 

650. 

100. 

22.5 

8.2 

0.8 

12  09 

77 

1230 

.3 

25738 

5  8 

18.80 

17000. 

151C. 

240. 

17.5 

12.3 

0.6 

12  10 

75 

134S 

.3 

25798 

6 

39.40 

10200. 

2800. 

300. 

9.5 

12.1 

0.4 

17  10 

77 

1200 

.3 

25B03 

6 

31  .40 

5000. 

330. 

340. 

4  8 

1  1  .8 

0.2 

21  11 

77 

1020 

■  3 

25853 

6 

47.50 

15000. 

1150. 

610. 

6.2 

11  .3 

1  .2 

30  11 

77 

1200 

.3 

25962 

6 

44.90 

9400. 

1070. 

910. 

1  .0 

11  .5 

0.2 

07  12 

77 

1205 

.3 

2597 1 

S 

37.00 

B300. 

830. 

1  100. 

0.0 

14.0 

0.2 

MAXIMUM 

50.30 

60000 E*2 

13000E+1 

1100. 

37.0 

14-0 

6.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  | * ) 

28.89 

12660. • 

769  * 

196.'  U 

13.4 

10.1 

1  .3 

MINIMUM 

14,10 

1200. 

B8. 

30- 

0.0 

6.6 

0.2 

NO 

3F  SAMPLES 

17 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRS  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

07  02 

77 

1330 

.3 

0.  137 

0.01C 

0.131 

0.350 

0.006 

0.695 

383.0 

22.0 

361 

28  03 

77 

14C0 

3 

0.410 

0.  170 

0.660 

2  200 

0.014 

0.751 

438  0 

32.0 

406 

26  04 

77 

1200 

3 

0.056 

O.OlB 

0.080 

0  520 

0  007 

0.703 

445  0 

15.0 

1  1  05 

77 

1200 

3 

0.039 

0.005 

0.044 

0.420 

0.008 

0,  172 

3E8.0 

4.3 

364 

16  05 

77 

1305 

3 

0.045 

0.013 

0  120 

0.510 

0.010 

0.210 

353.0 

6.2 

13  06 

77 

1300 

.3 

0.  102 

0.043 

0  122 

0,620 

0.016 

0.284 

327,0 

11  .0 

28  06 

77 

0925 

.3 

0.034 

0.004 

0.042 

0.520 

0.004 

0.  171 

252.0 

28.0 

224 

12  07 

77 

1202 

.3 

0.0B1 

0.023 

0.006 

0.720 

0.023 

0.460 

364.0 

15.0 

19  07 

77 

1208 

.3 

0.092 

0.074 

0.076 

0.440 

0.014 

0.101 

310.0 

19.0 

291 

08  08 

77 

1400 

.3 

3 

0.018 

0.010 

0.070 

0.33 

0.007 

0.  143 

318. 

6.0 

312 

15  08 

77 

1545 

.3 

0.057 

0.007 

0.030 

0.730 

0.005 

0.  175 

299.0 

15. 0 

12  09 

77 

1230 

.3 

0.068 

0.030 

0.050 

0.49 

0.005 

0  125 

317. 

13. 

12  10 

77 

1345 

3 

0.OS3 

0.030 

0.084 

0.420 

0.007 

0  963 

424  ,0 

11  .0 

413 

17  10 

77 

12O0 

3 

0  047 

0.029 

0.  124 

0.400 

0.005 

0.580 

392.0 

B.1 

21  11 

77 

1020 

.3 

0.060 

0.018 

0.  156 

0.55 

0.009 

1  .53 

430. 

32. 

30  11 

77 

1200 

.3 

0,072 

0.028 

0.126 

0.42 

0.005 

0.845 

435. 

17. 

418 

07  12 

77 

1205 
V 

.3 

0.041 

0.012 

0.176 

0.44 

0.005 

1  .04 

422. 

11. 

MAXIMUM 

0.410 

0.  170 

0.660 

2.200 

0.023 

1  .53 

405  0 

32.0 

418 

224 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

0.085 

0.031 

0.  123 

0.593 

0,009 

0,526 

369.2 

15.0 

366 

224 

M I N I  MUM 

0.018 

0.004 

0.006 

0.33 

0.004 

0.101 

253.0 

4.3 

291 

2  34 

NO  OF  SAMPLES 


284 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  WO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D7  02  77 
28  03  77 
S6  04  77 

11  05  77 

16  05  77 
13  06  77 
28  06  77 

12  07  77 
19  07  77 
08  08  77 
15  OB  77 
12  09  77 
12  10  77 

17  10  77 
21  11  77 
30  11  77 
07  12  77 


1220 
1400 
1200 
1200 
1305 
1300 
0925 
1202 
1208 
1100 
1545 
1230 
1345 
1200 
1020 
1200 
1205 


.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

■3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 

Chloride 
MG/L 


600 
700 
690 
640 
550 
485 
345 
530 
460 
470 
460 
475 
640 
615 
660 
675 
675 


14.00 
17.00 
6.60 
3.20 
2.50 
3  80 
12.00 

5  60 
6.00 
4.0 
6.50 

6  6 
7.80 
5  10 

16. 

9.6 
13. 


32. 
53. 
53. 
62. 
33. 
30. 
6. 
38. 
27 
27 
27 
25 
41 
38 
42 
44 
40 


59 
SULPHATE 


MG/L 


65.0 

52  0 


36.0 


31  .0 
31  .5 


42.5 
43.0 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

6.00 
4.60 


4.60 


95 
ACIDITY 
MG/L 


2.95 
3.60 


5   00 
4.60 


52 

TOT     ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


7.53 
8.01 


8.  56 
8.32 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .500 
0.540 
O.OIOL 
0.290 

0.57 
0.620 

0.510 
0.30 


0.710 
0.460 
1  .06 
0.71 


25 
PHENOLS 


UG/l 


1  .OL 
4.0 
2.0 
1  .OL 
1  OL 
2.0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
L 


OL 

L 
OL 
OL 

L 

L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  { • | 

MINIMUM 


700 
569 
345 


17.00 
B.19 
2.50 


62.0 
36.8 

e.i 


65.0 
39.9 
18. 0 


6.0O 
4.08 
1  .30 


8.56      1 .500 
8.24      0.6070 
7.58      0.010 


4.0 
1  .40 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


17 


17 


17 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


07  02 
28  03 
26  04 
I  1  05 
16  OS 
13  06 
28  06 
12  07 
19  07 

08  oa 
15  08 
12  09 
12  10 


17 
21 
30 
07 


77  1220 
77  1400 
77  1200 
77  1200 
77  1305 
77  1300 
77  0925 
77  1202 
77  1208 
77  1400 
77  1545 
77  1230 
77  1345 
77  1200 
77  1020 
77  1200 
77  1205 


76  75  74  68 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM  HA2EN 

MG/L  MG/L  MG/L  UNITS 


,3 
.3 
3 
3 
,3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

7 
10 


41 
COO 

MG/L 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/l 

20  L 
37 

1 

5 

0.001 
0.001 

14 

0 

0.001 

14 
26 


18 
15 


O.OOTL 
0.001 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 


0 

37 

5 

0.001 

6 

19D 

2 

0.001D 

1 

10 

0 

0.O01 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  03 
28  03 
26  04 
1  1  05 
13  06 
28  06 

08  08 
15  OB 
12  09 
12  10 
17  10 
21  11 
30  11 
OT  13 


77  1220 

77  1400 
77  1200 
77  1200 
77  1300 
77  0925 
77  1400 
77  1545 
77  1230 
77  1345 
77  1200 
77  1020 
77  1200 
77  1205 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEP1H 
FEET       MTRS 


07    02 

77 

1220 

.3 

28    03 

77 

1400 

.3 

26   04 

77 

1200 

3 

1  1    05 

77 

1200 

.3 

13   06 

77 

1300 

-3 

28   06 

77 

0925 

.3 

08    08 

77 

1400 

.3 

15    08 

77 

1545 

.3 

12    09 

77 

1230 

.3 

12    10 

77 

1345 

-3 

17    10 

77 

1200 

3 

21    11 

77 

1020 

.3 

30    11 

77 

1200 

3 

07    12 

77 

1205 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

l-l 

MINI  MUM 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

20 1 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

NIG/1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.020 

0.020 

O.OIOL 

0.0051 

0.  100 

0,100 

0.030L 

0.320 
0    020  L 

0.020 
O.OSO 

O.OIOL 

0.005L 

0.060 
0.040 

0.080 
0.020L 

0.030 

0.020 
0.07 

0.010 

o.oto 

O.OIOL 

0.005L 

O.OIOL 
0.020L 

0.040 
0  .050 

0.030L 

0.020L 

0.040 

0.020L 

O.OIOL 

0.060 

0.040 

0.03    L 

0.02    L 
0.0201 

0.01    L 
O.OIOL 

0.03    L 

0.005 

0.02    L 
0.020L 

0.02 
0.040 

0.02    i 

0.01 

0.03    L 

0.005L 

0.02    L 

0.07 

0.040 

0.020L 
0.020L 
0.02 

0.010 

O.OIOL 

0.06 

0.030L 

0.005L 

0.020 

O.OIOL 

0.20 

0.040 
0.410 
0.06 

0.05 

0.02 
0.01    L 

0.01    L 
0.08 

0.03    L 

0.005L 

0.01    L 
0.01    L 

0.06 

0.06 

0.05 

0.320 

O.OBO 

0.03 

0.010 

0.20 

0.410 

0.0330 

0.044D 

0.0270 

0.021D 

0.0060 

0.0430 

0.078D 

0.020 

0.01 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

0.020 

T 

14 

14 

8 

8 

14 

14 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A- 

GROSS-A- 

GROSS "B- 

GROSS-B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

CYANIDE 

C08AIT 

226   DISS 

D1SS 

UNDISS 

DISS 

UND  I SS 

238 

-137 

60 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PC1/U 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

O.02 

0.01L 

0.01L 
0.01L 


0.02 

0.01D 

0.01 


NO  OF  SAMPLES 
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B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MONTGOMERY  CREEK 

11  HARBOUR  ROAD  OSHAHA 

RIVER 


STATION  ID:   06-0111-002-03 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STn  SAMP   PJ 
01   MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1235 

•  3 

28  03 

77 

MIS 

.3 

26  04 

77 

1220 

3 

16  OS 

77 

1325 

3 

13  06 

77 

1320 

.3 

12  07 

77 

1212 

3 

15  08 

77 

1600 

.3 

12  09 

77 

1245 

.3 

12  10 

77 

1215 

3 

21  11 

77 

1035 

3 

07  12 

77 

1215 

3 
MAXIMUM 

1VC  Oft 

CEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH 
FEET      MTRS 


07  02  77 

1235 

.3 

28  03  77 

1413 

3 

26  04  77 

1220 

•3 

16  05  77 

1325 

.3 

13  06  77 

1320 

3 

12  07  77 

1212 

3 

15  OB  77 

1600 

.3 

12  09  77 

12*5 

3 

12  10  77 

1215 

■3 

21  11  77 

1035 

.3 

07  12  77 

1215 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


07  02  77 

1235 

.3 

IB  03  77 

1419 

.3 

26  04  77 

1220 

3 

16  05  77 

1325 

3 

13  06  77 

1320 

.  3 

12  07  77 

1212 

.3 

15  OB  77 

1603 

.3 

12  09  7  7 

1245 

.3 

12  10  77 

1215 

.3 

21  11  77 

1035 

.3 

07  12  77 

1215 

.3 
MAXIMUM 

iva  or 

GEOM  MN  I • I 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  OSHAWA  CREEK 

3660 

LONG 

U.T.M 

17  0674350.0  4859625.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.50 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25350 

a 

1500. 

20. 

3B. 

0.4 

8.0 

1  B 

25906 

6 

1B00O. 

1400. 

440. 

5.2 

10.6 

1  .2 

25453 

9  6 

1300. 

112. 

16 

13.0 

9.8 

1  .5 

25514 

6  9 

45000. 

300. 

24. 

15.0 

9.3 

3.2 

25553 

5  9 

30000 . 

400. 

48. 

19.4 

7.0 

7.0 

25618 

B  5 

500. 

228. 

56. 

20.5 

4.4 

3.1 

25690 

8  5  9 

8000- 

1000. 

80. 

21.3 

6.1 

0,8 

25739 

5  8  9 

27000. 

110. 

150. 

17.8 

8.8 

7.0 

25804 

SIS 

21000E+2 

22000E+1 

1500.   G 

6.0 

12.2 

80. 0 

25854 

6 

1000. 

300 

400. 

9.0 

10-4 

4.6 

25973 

■ 

2900. 

44. 

108. 

0.0 

14.6 

3.4 

2100OE»2 

22000E-H 

1500. 

21.3 

1,4.6 

eo.o 

B994 .  • 

371  ,  • 

100.*  u 

11  .5 

9.2 

10.3 

500. 

20. 

16. 

0.0 

4.4 

O.i 

11 

1  1 

11 

1 1 

1  1 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

C1LCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.093 

0.013 

0.369 

0.730 

0.011 

0.619 

446.0 

9.5 

0.070 

0.008 

0.392 

0.920 

0  037 

1  .070 

634.0 

6.0 

0.075 

0.010 

0.148 

0.59O 

0,030 

1  .770 

718.0 

23.0 

0.092 

0.007 

0.004 

0.680 

0.035 

0.625 

601  .0 

14.0 

0.  193 

0.006 

0.OO8 

0.800 

0.015 

0  4SD 

648.0 

204.0 

D.  146 

0.025 

0.038 

0.660 

0.065 

0.670 

479,0 

9.9 

0.125 

0.033 

0.07B 

0.730 

0.052 

0.838 

488.0 

11  .0 

0.112 

0.01  1 

0.002L 

0.49 

0.017 

0.39B 

45B. 

21. 

0.292 

0.038 

0.060 

1  .260 

0.084 

0.891 

816.0 

29.0 

0.103 

0.016 

0.256 

0.79 

0.065 

1  .37 

596. 

44. 

0.122 

0.0C6 

0.4B0 

1  .02 

0.035 

1  .  13 

703. 

34 

0.292 

0.038 

0.460 

1  .260 

0.084 

1  .770 

81B.0 

204.0 

0.159 

0.016 

0.169D 

0.779 

0.040 

0.B93 

598 . 7 

36.9 

0.D70 

0 .  006 

0.002 

0.49 

0.01  1 

0.39B 

446.0 

6.0 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

308 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

7B0 

8  40 

125.0 

1  .OL 

1060 

8.40 

170.0 

1  .OL 

1110 

15.00 

173.0 

1  .OL 

880 

6.50 

132.0 

1  .0 

700 

60.00 

9B.0 

730 

7.00 

tao.o 

3.0 

7  70 

6.60 

115.0 

1  .OL 

670 

7.0 

92. 

2. 

1000 

16.00 

160.0 

2.0 

BB5 

32. 

120. 

3. 

1100 

25. 

1B3. 

1  . 

1  110 

60.00 

183. 

3,0 

eso 

17.45 

133.5 

1  .6D 

670 

6.50 

92. 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


harmony  creek 

at  bldor  street  east  oshaha 

river   flow  gauc 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  OEPTH 
MTRS 

07  03 

77 

1300 

.3 

38  03 

77 

1445 

.3 

26  04 

77 

1245 

3 

16  05 

77 

1320 

3 

13  06 

77 

1338 

.3 

12  07 

77 

1225 

.3 

19  08 

77 

1320 

3 

12  09 

77 

1305 

3 

12  10 

77 

1230 

.3 

21  11 

7? 

1050 

3 

07  12 

77 

1335 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ■ 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   06-0112-001-02 

OSHAHA 

E  02H0107 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE.  CO!;' 

03 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  FAREWELL  CREEK 

3650 

LONG 

U.T. 

M.  17  0674300.0  4B61075.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

1 

.20 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS       TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EU0. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/10OML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/l 

MG/L 

25351 

4 

570. 

300 

64 

1  .  1 

16.0 

1  .3 

2S907 

6 

900. 

30. 

32. 

4.0 

12.6 

0.6 

25454 

6 

2900. 

220. 

36 

13.2 

9.6 

1  .2 

25515 

6 

740. 

50. 

8 

17.0 

10.7 

1  .2 

25554 

6 

1600. 

280. 

88. 

24.0 

8.2 

1  .2 

25619 

s 

1600. 

540. 

212. 

24.0 

8.3 

2.6 

25735 

6 

3400. 

240. 

440. 

12.0 

10.0 

25740 

6 

5300. 

72. 

100- 

30.0 

11.6 

0  6 

25605 

6 

9000. 

1  100. 

200. 

S.I 

11  .4 

1  .4 

25855 

B 

9800. 

1730. 

1300. 

7.0 

11.6 

2.S 

25974 

4 

2300. 

132. 

600 .   G 

0.0 

13.2 

1  .B 

9800. 

1730. 

1300. 

24.0 

16.0 

2.8 

2317.* 

214.  • 

120. *  U 

11  .6 

11.2 

1  .5 

570. 

30. 

B. 

0.0 

8.2 

0.6 

10 


286 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


3 

.3 


0? 

02 

77 

1300 

2B 

03 

77 

1445 

26 

04 

77 

1345 

16 

05 

77 

1320 

13 

06 

77 

133B 

12 

07 

77 

t225 

19 

08 

77 

1320 

12 

09 

77 

1305 

12 

10 

77 

1230 

2t 

11 

77 

1050 

07 

12 

77 

122S 

•3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  Mn  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

.  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/i. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.017 

0.005 

0.  137 

0.550 

0.006 

1  .080 

966  0 

4.9 

0.029 

0.008 

o.oea 

0.520 

0.007 

0.843 

573  .0 

1  1  .0 

0.062 

0,004 

0.016 

0.560 

0.007 

0.768 

600.0 

68. 0 

0.013 

0.001 L 

0.016 

0.600 

0.012 

0.3SB 

700.0 

4.9 

0.033 

0.001 

0.004 

0,700 

0.008 

0.232 

670.0 

7.2 

0.019 

0.002 

0.006 

0.550 

0.021 

0.350 

645.0 

3.8 

0.025 

0.015 

0.012 

0.470 

0.007 

0.428 

602.0 

4.4 

0.009 

0.001 

0.002 

0.72 

0,004 

0.151 

584. 

5.4 

0.058 

0.005 

0.004 

0.660 

0.005 

0.645 

505.0 

2B.0 

0.212 

0.095 

0.2B6 

0.99 

0.032 

3.30 

403. 

14. 

0.079 

0.004 

0.084 

0.S4 

0.006 

1  .87 

665. 

39. 

0.212 

0.095 

0.286 

0.99 

0.032 

3.30 

966.0 

63.0 

0.050 

0.01 3D 

0.060 

0.624 

0.010 

0.914 

628.4 

17.3 

0.009 

0.001 

0.002 

0.470 

0.004 

0.151 

403. 

3.8 

14 

16 

56 

59 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG 

DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

07  02 

77 

1300 

.3 

1650 

3.40 

305.0 

2B  03 

77 

1445 

.3 

910 

6.80 

10S.D 

26  04 

77 

1245 

.3 

860 

1B-00 

83.0 

16  05 

77 

1320 

.3 

1070 

2.80 

162.0 

13  06 

77 

133B 

.3 

670 

2.50 

145.0 

12  07 

77 

1225 

.3 

930 

2.50 

138-0 

19  08 

77 

1320 

.3 

910 

2.90 

1  20  . 0 

12  09 

77 

1305 

.3 

940 

2.4 

145. 

12  10 

77 

1230 

.3 

760 

17.00 

78.0 

21  11 

77 

1050 

.3 

640 

11. 

30.5 

07  12 

77 

1325 

.3 

1000 

18. 

110. 

MAXIMUM 

1650 

18.00 

305.0 

AYG 

OR  GEOM 

MN  (•) 

958 

7.94 

129.2 

MINIMUM 

640 

2.4 

30.5 

11 


11 


230        95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
SI  MG/L 


52 
T  ALK 

55 

PH 

20B 
TOTAL 

35 

PHENOLS 

AT  LAS 
MG/L 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

(40  OF  SAMPLES 


8  O.W  /  SITE-  BOWMANVILLE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  WEST  BEACH  ROAD.  BOWMANVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HDO06 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
60WMANVILLE  CREEK 


U.T.M.  17  0686650-0  4862500.0  4 


STATION  ID:   06-01  16-001  02 

STORET  CODE:  02 
004 
3540 

GION  03  MILEAGE     0.8 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01  77  1230 
OB  02  77  1110 
28  03  77  1615 

16  05  77  1245 
13  06  7  7  1440 
28  06  77  0830 

12  07  77  1300 
19  07  7  7  1310 
OB  08  77  1335 

19  08  7  7  1300 

12  09  77  1340 

12  10  77  1140 

17  10  77  1300 
21  11  77  1120 
30  11  77  t230 
07  12  77  1300 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 
'  .3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 

NO 


25507 
25353 
25909 
25517 
2SS56 
25602 
25621 
25670 
24677 
25677 
2S734 
25742 
25796 
25807 
25B57 
25963 
25976 


901 
SCO 


6 
4 

6 
6 

6  9 
6  9 
6  9 
6  9 


444 
FLOW  CFS 


14  .40 
13.10 
70.40 
27.  10 
22.20 
17.90 
IB.  50 

21  .00 
2350 
23.50 
19.40 

22  .  40 
49.50 
35.  10 
55.00 
43.00 
37.00 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


250. 

1100. 

650- 

130. 


400. 

2500- 
1100. 
3000. 

540. 

800. 
3000. 

300. 

310. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


34. 
60. 
50. 
60. 


(30. 

610. 
132. 

50. 

50. 

68. 
228. 

50. 

6B. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


6. 

90. 
12. 
20. 


300. 

BO. 

B4. 

30. 

30. 
144. 
156. 
240. 

40. 


8B 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


B05 
WATER 
TEMP  . 
DEG    C 

10.9 
2.0 
3.0 

15.0 

20.0 

19.0 

21.5 

28.0 

22.0 

22.0 

12.0 

15.2 

15.2 
3.9 
5.0 
0.0 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.5 
14.8 
12.9 
12.0 

8.9 

6.9 

7.5 

7.6 

8.2 

8  2 
10.9 
12.8 
12.8 
12-1 
115 
12.1 
15.0 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

1  .0 
2.0 
1.0 
0.8 
1  .0 
1.0 
1  .6 
1  .2 

0.4 


0.4 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


70.40 
30.24 
13.10 


3000. 
482." 
4. 


610. 
66.  • 

4. 


300. 
46. 

4. 


28.0 

12.6 

0.0 


16.0 

10.9 

6.9 

17 


2.0 
0.8 
0.2 

IS 


287 


CONT'D 


5AMP  OTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  IMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01  77  1230 
08  02  77  1110 
28  03  77  1615 

16  05  77  1245 
13  06  7  7  1110 
28  06  77  0930 

12  07  77  1300 
19  07  7  7  1310 
OB  08  77  1335 

19  08  77  1300 

12  09  77  1310 

12  10  77  1140 

17  10  77  1300 
21  II  77  1 120 
30  1 i  77  1230 
07  12  77  1300 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.a 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <•( 

MINIMUM 


33 

31 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  LI  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.004 

0.002 

0.23O 

0.004 

0    271 

251  .0 

5.3 

246 

0.  166 

0.009 

0.067 

0.52O 

0.005 

0.S95 

503.0 

252.0 

251 

0.037 

0.009 

0.036 

0.340 

0.004 

0.891 

300.0 

20.0 

280 

0.019 

0.003 

0.024 

0.270 

0.003 

0.  177 

257.0 

9.9 

0.022 

0.002 

0.020 

0.280 

0.003 

0.142 

228.0 

10.0 

0.090 

0.03I 

0.116 

0.7BO 

0.016 

0.299 

335.0 

27.0 

308 

0.021 

0.002 

0.008 

0.240 

0.004 

0.155 

246.0 

14.0 

0.032 

0.006 

0.014 

0.260 

0.003 

0.067 

221.0 

9.1 

215 

0.022 

0.017 

0.026 

0.30 

0.004 

0.096 

216. 

22. 

224 

0.024 

0.007 

0.012 

0.450 

0.005 

0.095 

262.0 

8.0 

0.012 

O.002 

0.040 

0.26 

0.004 

0.136 

216. 

5.1 

0.017 

0.001 

0.004 

0.290 

0.004 

0.6S6 

329.0 

5.1 

324 

0.010 

0.001 

0.008 

0.270 

0.003 

0.592 

301    0 

1  .3 

0.017 

0.005 

0,008 

0.30 

0.001 

1  .30 

338. 

5.2 

0.021 

0.003 

0.002L 

0.29 

0.003 

0.947 

324. 

3.0 

321 

0.034 

0.005 

0.022 

0.28 

0.003 

0.947 

319. 

6.4 

0.  IBS 

0.031 

0.116 

0.7B0 

0.016 

1  .30 

503.0 

252.0 

324 

224 

0.035 

0.0Q7 

0.0260 

0.336 

0.O05 

0.462 

294.4 

25.  2 

288 

220 

0.010 

0.001 

0.002 

0.230 

0.003 

0.067 

224.0 

1  .3 

246 

215 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01 
08  02 
2B  03 

16  05 
13  06 
28  06 

12  07 
19  07 
D8  OB 
19  DB 
12  09 
12  10 

17  10 
21  11 
30  11 
07  12 


77  1230 
77  1110 
77  1615 
77  1245 
77  1440 
77  0830 
77  1300 
77  1310 
77  1335 
77  1300 
77  1340 
77  1140 
77  1300 
77  1120 
77  1230 
77  1300 


.3 
.3 

3 

.3 
.3 
.3 
■3 

3 
-3 

3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  iM 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

N1G/L 

UMHOS 

UNITS 

410 

3.60 

10.0 

415 

48.00 

6.4 

465 

12.00 

14.0 

380 

3.6C 

3.  1 

335 

6.50 

5.3 

495 

9.50 

30.0 

360 

7.80 

B.1 

330 

4.80 

5.6 

345 

13, 

5.4 

390 

5.60 

9.5 

370 

3.6 

7.6 

510 

4.50 

14.5 

475 

3.70 

13.0 

535 

5.2 

16.0 

510 

3.2 

14.5 

510 

5.B 

13.5 

535 

4B.00 

30.0 

427 

B.  78 

11  .3 

330 

3.2 

5.3 

59 
SULPHATE 


MG/L 


16 


16 


16 


22.0 
22.0 
26.5 


32.5 


1B.0 
19.0 


31  .5 
31.0 


32.5 
25.3 
18.0 

6 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

3.65 
5.90 
4.45 


3.50 


4.50 
4.65 


4.15 
4.55 


5.90 
4.42 
3.50 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


8.41 
8.07 
a. 32 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.200 
3.400 
0.530 


0.750 


25 

PHENOLS 


UG/l 


1  .OL 
6.0 
1  .OL 


8.52 
8.30 

0.290 
0.64 

1  .OL 

1  .    L 

e.  12 

0.260 

1  .0 

8.56 

0.19 

1  . 

92 

3.400 

6.0 

4U 

0.763 

1    60 

07 

0.19 

1  .0 

SAMP    OTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


1  1  01 
OB  02 
28    03 

16  05 
13  06 
28  06 
12  07 
19  07 
OB  08 
19  08 
12  09 
12    10 

17  10 
21  11 
30  11 
07  12 


77  1230 
77  1110 
77  1615 
77  1245 
77  1440 
77  0830 
7  7  1300 
77  1310 
77  1335 
77  13O0 
77  1340 
77  1140 
77  1300 
77  1120 
77  1230 
77  1300 


3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 


76  72  74  68  67 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR  PTSSIUM 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM  HAZEN  K 

MG/L  MG/L  MG/L  UNITS  MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 

0 
5 

6 


41 
COO 

MG/L 

361 
SOLVEMT 
EXTRBLE5 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

10L 
20  L 
20  L 

0 

2 
1 

0.001 
O.DOI 
0.001 

20 

0 

0.001 

21 
25 

O.OOU 

20 

0.001 

10L 

0.007 

MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I* ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01  77  1230 
08  02  77  II  10 
28  03  77  1615 
28  06  77  0630 
08  08  77  1335 

12  10  77  1140 
30  11  77  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( » ) 

MINIMUM 


6 

25 

2 

0.007 

4 

18D 

1 

0.0020 

0 

10 

0 

0.001 

8 

8 

4 

7 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

2D1 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.010L 

0.010L 

0.010L 

0.005L 

0.010L 

0.0101. 

0.070 

0.010L 

0.050 

0.010L 

0.005L 

0.060 

0.010L 

0.060 

D.010L 

0.010L 

0.010L 

0.010 

0.070 

0.010L 

0.030 

D.020L 

0.010L 

0.020L 

0.010L 

0.010L 

0.020 

0.03 

0.02    L 

0.01    L 

0.03    L 

0.005 

0.02    L 

0.02    L 

0.030 

0.020L 

0.010 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.020L 

0.15 

0.D2    L 

0.01    L 

0.03    L 

0.005L 

0.01    L 

0.02    L 

0.15 

0.020 

0.050 

0.03 

0.010 

0.070 

0.020 

0.057 

0.01 60 

0.016D 

0.020D 

0.0060 

0.027D 

0.016D 

0.030 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


288 


B.O.W 

/ 

SITE: 

SOPES 

BROOK 

STATION 

ID:   06-0116-002-02 

SAMPLE  POINT: 

WEST 

BEACH  ROAD  BOWMA NV I  L L E 

= 

STATION 

TYPE: 

RIVEf 

FLOW  GAUGE 

fED  02HD007 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM;  BOWMANVILLE  CREEK 

3540 

STN  NC 

2 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0686950.0  4862650.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.60 

934 

901 

444 

eo 

81 

84 

68 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-06Y 

DY  MO 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/1Q0ML 

MF/tQOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

08  02 

77 

1030 

.3 

25352 

4 

9.  10 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

2,9 

15-4 

2.0 

28  03 

77 

1600 

.3 

25908 

6 

40.  BO 

390. 

4.    L 

94. 

3.0 

12,4 

1  .5 

26  04 

77 

1310 

.3 

25455 

6 

43.90 

170. 

8. 

2.   L 

12.0 

10.2 

1  .0 

16  05 

77 

1345 

.3 

2S516 

6  9 

14.90 

4.   L 

2.    L 

2.   L 

13.2 

12.6 

1  .0 

13  06 

77 

1430 

.3 

25555 

6  9 

11  .50 

1000. 

30. 

12. 

19.5 

8.3 

4.4 

12  07 

77 

124B 

.3 

25620 

6  9 

1  t  .90 

608. 

300. 

80. 

20.5 

6.4 

1  .6 

19  08 

77 

1245 

3 

25733 

6 

12.40 

14O00C+2 

5800. 

640. 

10.5 

10.3 

12  09 

77 

1330 

•3 

25741 

6 

11.50 

30. 

4.   L 

4.   L 

16.5 

12.2 

1.0 

12  JO 

77 

1240 

.3 

25806 

6 

27.60 

2400. 

30. 

60. 

5.0 

12.0 

1.4 

21  11 

77 

1110 

.3 

25856 

6 

36-50 

90000  E-H 

1 5000 .   G 

300.   G 

6.3 

11.7 

1  .6 

07  12 

77 

1245 

.3 

25975 

6 

26.00 

630. 

166. 

300.   L 

0.0 

13.6 

3.4 

MAXIMUM 

43.90 

14000E*2 

1 5000 . 

640. 

20.5 

15.4 

4.4 

AVG 

OR  GEOM  MN  [  •  ) 

22.36 

741 . *  D 

46.  «  E 

28."  E 

9.9 

11.4 

1.9 

MINIMUM 

9.10 

4. 

2. 

2. 

0.0 

6.4 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-50L10S 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

08  02 

77 

1030 

.3 

0.328 

0.120 

3.100 

3.520 

0.031 

1  .400 

345.0 

33.0 

28  03 

77 

1600 

.3 

0.  161 

O.OBO 

1  .oto 

1  .900 

0.016 

1  .360 

359.0 

18.0 

26  04 

77 

1310 

.3 

0.091 

0.049 

0.620 

1  .  160 

0.035 

2.200 

40S.0 

16.0 

16  05 

77 

1345 

.3 

0.  136 

0.091 

2.060 

2.650 

0.051 

1  .380 

345.0 

4.4 

!3  06 

77 

1430 

.3 

0.202 

0.025 

1  .240 

2.500 

0.090 

3.810 

376.0 

15.0 

12  07 

77 

1248 

.3 

0.  126 

0.072 

0-362 

0.830 

0.08* 

2.570 

352.0 

11  .0 

19  08 

7? 

1245 

.3 

0.275 

0.140 

0.B4D 

2.0S0 

0.890 

0.710 

367.0 

35.0 

12  09 

77 

1330 

.3 

0.  180 

0.  100 

0.340 

0.85 

0.080 

3.15 

330. 

16. 

12  10 

77 

1240 

.3 

0.  167 

0.060 

0.330 

0.930 

0.064 

1  .  140 

408.0 

3.7 

21  11 

77 

11  10 

.3 

0.072 

0.004 

0.044 

0.60 

0.017 

1  .74 

492. 

34. 

07  12 

77 

1245 

.3 

2.30 

0.084 

0.300 

i.  ia 

0.022 

2.51 

409, 

19. 

MAXIMUM 

2.30 

0.140 

3.  100 

3.520 

0.890 

3.810 

492. 

35.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( * ) 

0.367 

0.075 

0.931 

1  .652 

0.  124 

1  .997 

381  .0 

18.6 

M 1 N I  MUM 

0.072 

0.004 

0.044 

0.60 

0.016 

0.710 

330. 

3.7 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

11 

11 

1  1 

1  1 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20S 

25 

5AMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND . 

TUHB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

D8  02  7  7 
28  03  77 
26  04  77 
t6  05  77 
13  06  77 
12  07  77 
19  08  77 
12  09  7  7 
12  10  77 
21  11  77 
07  12  77 


1030 
1600 
1310 
1345 
1430 
1248 
1345 
1330 
1240 
11  10 
1245 


.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


530 
570 
640 
550 
540 
520 
540 
a95 

615 
775 
615 


16.00 

12.00 
7.00 
1  .80 
5.60 
6.60 

31.00 
6.5 
5.50 

26. 

13. 


21 
32 
39 
7 
37 
29 
30 
28 
32 
6B 
29 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


775 
581 
495 


26. 

11  .00 
1  .80 


68. 
32.4 
7.9 


NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE:  SOPER  BROOK 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2.  BOWMANVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
BOWMANVILLE  CREEK 


STATION  ID:   06-0116-003-02 

STORET  CODE:  02 
004 
3540 


LONG 


U.T.M.  17  0687250.0  4865650.0  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


OB  02  77  U2S 
29  03  77  1245 
26  04  77  132B 
16  05  77  1405 
13  06  77  1500 
12  07  77  1330 
19  08  77  1100 
16  09  77  1310 
21  10  77  1 100 
25  11  77  t045 


STN   STN  SAMP   I 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 


934 

901 

444 

80 

81 

B< 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLI FORM 
MF/100ML 

enti 

MF/101 

25354 

4 

190. 

24. 

4. 

25910 

6 

500. 

52 

72. 

25456 

6 

1200. 

70 

170. 

2551B 

6 

1260. 

40. 

4. 

25557 

6 

1010. 

472. 

60. 

25622 

6 

700. 

130. 

100 

25732 

6 

3500. 

1500. 

6B0. 

25785 

E 

110. 

12. 

100. 

25850 

6 

4.   L 

4.   L 

40. 

2589B 

6 

31  DO. 

3500. 
466.'  0 
4. 

652. 

1500. 
79.*  0 
4. 

304. 

680. 

63- 

4. 

86 
F.     PSEUD. 
R.        MPA 
IML   MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

1  .5 

3.0 
12.0 
15.0 
20.6 
20.2 
11.0 
10.8 

8.5 

1.5 


20.6 

10.9 

1  .5 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

13.6 

I  1  .4 
10.6 
126 

8    9 

7.B 

10.2 

II  .3 
12.0 
12.6 


13.8 

11.1 

7.8 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

2.6 
1  .4 


1  .0 
0.2 
0.8 


2.6 
1  .2 
0.2 


NO    OF    SAMPLES 


289 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


08 

02 

77 

1125 

29 

03 

77 

1245 

26 

01 

77 

1323 

16 

05 

77 

1405 

13 

06 

77 

150O 

12 

07 

77 

1330 

19 

08 

77 

1100 

16 

09 

77 

1310 

:i 

10 

77 

1100 

25 

11 

77 

1045 

MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  (  •  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

3 
.3 

.3 
3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AV6  OR  GEOM  MN  f) 

MINIMUM 


08 

02 

77 

1125 

29 

03 

77 

1245 

26 

04 

77 

1328 

<6 

05 

77 

1405 

13 

06 

77 

1500 

12 

07 

77 

1330 

19 

08 

77 

1100 

16 

09 

77 

1310 

21 

10 

77 

1100 

2S 

11 

77 

1045 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

T 

107 

TOTAL 

FILTERED 

filtered 

TOTAL 

FTLTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON [ A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0LID5 

SOLIDS 

0' SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0.012 

0.067 

0.340 

0.006 

1  .420 

297.0 

17.0 

0.  1  14 

0.026 

0.  132 

0.  700 

0.001 

1  .900 

379.0 

77.0 

0.490 

0.019 

0.026 

1  .340 

0.007 

1  .850 

9B6.0 

416.0 

0.013 

0.001 

0.008 

0.300 

0.009 

0.800 

363.0 

4.5 

0.036 

0.005 

0.030 

0.400 

O.Ol  1 

0.834 

2  76.0 

13.0 

0.034 

0.004 

0.004 

0.350 

0.008 

0.765 

283.0 

12.0 

0.051 

0.018 

0.024 

0.660 

0.005 

0.540 

305.0 

21  .0 

0.033 

0.002 

0.016 

0.39 

0.003 

0.877 

282. 

12. 

0.022 

0.01  1 

0.016 

0.320 

0.007 

1  .300 

0.033 

0.009 

o.ots 

0.43 

0.011 

0.445 

729. 

9.9 

0.490 

0.025 

0.133 

1  .340 

0.011 

1  .900 

986.0 

416.0 

0.087 

0.01  I 

0.034 

0.533 

0.007 

1  .073 

422.2 

64.7 

0.013 

o.oot 

0.004 

0.300 

0.001 

0.445 

263.0 

4.5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

280 

99 

52 

95 

208 

29 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IROM 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

460 

8.  SO 

6  3 

490 

29.00 

14  5 

910 

240.00 

85.0 

430 

1  .80 

8.1 

405 

4.20 

6.4 

420 

6.00 

6.7 

430 

9,  1<> 

7.T 

415 

3.4 

7.2 

510 

4.  10 

11.5 

1075 

7.3 

123. 

1075 

240.00 

123. 

555 

31-35 

27.6 

405 

1.80 

6.3 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B.O.M./  SITE:  ORONO  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  C0NCESS10 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STV  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  6H3  DEPTH 
FEET       MTPJS 


08 

02 

77 

1300 

29 

03 

77 

1330 

26 

04 

77 

1420 

16 

05 

77 

1435 

12 

07 

77 

1405 

19 

08 

77 

1DO0 

16 

09 

77 

1130 

21 

10 

77 

1030 

25 

11 

77 

1015 

08 

12 

77 

1500 

OB  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1330 

.3 

26  04 

77 

1430 

.3 

16  05 

77 

1435 

3 

12  07 

77 

1405 

.3 

19  OB 

77 

1000 

.3 

16  09 

77 

1130 

.3 

21  10 

77 

1030 

.3 

25  11 

77 

1015 

.3 

08  13 

77 

1500 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  |  •  | 
MINIMUM 

STATION 

10:   06-01 17-002-02 

UTHWEST 

OF  OROI' 

MAJOR  8ASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  C( 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  MILMOT  CREEK 

3490 

LONG 

U.T.M 

17  0691000.0  4869675.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

5.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

DEG  C 

MG/L 

MS/L 

35355 

4 

500. 

56. 

B. 

1  .0 

11  .8 

2.2 

35913 

6 

200. 

36. 

26 

8.0 

11  .2 

0.6 

2545B 

6 

90. 

13. 

B 

10.5 

9.9 

0.6 

25520 

6 

192. 

6. 

4 

15.0 

10.6 

0.6 

25624 

6 

55000 . 

1900. 

90 

18.  B 

7.2 

1  .B 

25730 

6 

2900. 

300. 

218 

11.5 

9.5 

25783 

6 

4.   L 

4.   L 

4 

11.0 

9.B 

0.4 

25849 

6 

12. 

4.   L 

10 

L 

6.5 

12.4 

0.2 

25897 

6 

12300E+1 

10100. 

1 900 .   G 

0.5 

12.9 

2.0 

25999 

6 

500. 

2B. 

20. 

0.0 

1  .4 

123O0E+1 

1  0 1 00 . 

1500. 

18.  B 

12.9 

2.2 

491 .«  D 

55.  •  D 

26.'  E 

8.3 

10.6 

1  .1 

4. 

4. 

4. 

0.0 

7.2 

0.2 

10 

10 

10 

to 

9 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  094 

0 

003 

0.013 

0.440 

0.005 

3.330 

497.0 

96.0 

0.024 

0 

004 

0.004 

0.170 

0.004 

2.350 

390.0 

13.0 

0.021 

0 

0O6 

0  010 

0.330 

0.004 

1  .750 

336.0 

8.7 

0.010 

0 

001  L 

0.010 

0,370 

0.009 

2.590 

3SO.0 

3.4 

0.017 

0 

001 

0.010 

0.300 

0.009 

2.240 

375.0 

4.2 

0.031 

0 

006 

0.010 

0.650 

0.008 

1  .630 

373.0 

7.7 

0.009 

0 

001 

0074 

0.35 

0.009 

0.041 

297. 

13. 

0.012 

0 

C01 

0.012 

0.270 

0.003 

1  .  080 

0.  105 

0 

035 

0.320 

1  .43 

0.055 

2.34 

70S. 

13. 

0.016 

0 

005 

0.010 

0.250 

0.002 

1  .2tO 

375.0 

64.0 

0.  105 

0 

035 

0.320 

1  .43 

0.055 

3.330 

705. 

96.0 

0.034 

0 

0060 

0.047 

0.446 

0.01  1 

1  .855 

414.2 

24.8 

0.009 

0 

001 

0.OO4 

0.  170 

0.002 

0. 

341 

297. 

3.4 

NO  OF  SAMPLES 


290 


14 

16 

56 

59 

290 

9S 

52 

55 

208 

25 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

ST.X    SAMP      PJ 

CONO. 

TtffiB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

08  02 

77 

1200 

.  3 

660 

22.00 

44.0 

29    03 

77 

1330 

.3 

580 

4.50 

33.5 

26   04 

77 

1420 

.3 

530 

3.20 

17.0 

16   05 

77 

1435 

.3 

620 

o.gs 

43.0 

12    07 

77 

1405 

.3 

580 

1  .40 

35.5 

19   OB 

77 

1000 

.3 

560 

3.  BO 

37.0 

16   09 

77 

1130 

.3 

440 

1    2 

14.0 

21    10 

77 

1030 

.3 

453 

1  .90 

15.0 

25    11 

7T 

1015 

.3 

1055 

16. 

128. 

OB    12 

77 

15O0 

.3 

MAXIMUM 

540 
1055 

6.90 
22.00 

17.5 
128. 

AVG 

OR    GEOM    '<-• 

602 

e.  is 

as.  s 

MINIMUM 

440 

0.95 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 

sample  point 
station  Type 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


29  03  77  1306 
26  04  77  1400 
16  05  77  1420 
13  06  77  1520 
12  07  77  1545 
19  08  77  1030 

16  09  77  1145 

17  10  77  1200 
21  11  77  1215 
08  12  77  1520 


WILMOT  CREEK 

AT  HIGHWAY  2.  2  MILES  WEST  OF  NEWCASTLE 

RIVER    FLOW  GAUi 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIS1  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 

.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
■3 


STATION  ID:   06-0117-003-02 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR  STN   STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

39  03  77  1306  .3 

26  04  77  1400  .3 

16  05  7  7  1420  .3 

13  06  7  7  1520  .3 

12  07  77  1545  .3 

19  08  77  1030  .3 

16  09  77  1145  .3 

17  10  7  7  1200  .3 
21  11  77  1215  .3 
OS  12  77  1520  .3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


D    02KD009 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MIMOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

* 

004 

TERM    STREAM:    wILMQf    CREEK 

3490 

LONG 

U.T.M 

17    0691999.0  4864750.0   4 

REGION   03 

MILEAGE 

0.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

25911 

6 

79.  BO 

230. 

12. 

60. 

8.0 

1  1  .4 

1  .4 

25457 

6 

45.30 

2100. 

600. 

212. 

12.2 

9.  1 

OB 

25519 

6 

15.00 

40. 

10. 

a. 

15.0 

11  .B 

1  .0 

25558 

6 

11  .90 

20. 

10. 

20. 

20.0 

8.4 

0.4 

25623 

B 

14.10 

1300. 

10. 

10.       L 

21  .0 

7.8 

1  .6 

25731 

6 

16.20 

1400. 

140. 

144. 

11  .0 

10. S 

25784 

27.10 

300. 

36. 

T2. 

0.6 

25809 

25  60 

70 

4.       L 

12. 

0.2 

25659 

6 

41  .20 

920. 

40. 

110. 

6.0 

12.8 

0.4 

25998 

4 

26.00 

2600. 

76. 

BO. 

0.0 

1  .0 

79.80 

2600. 

600. 

212. 

21  .0 

12.8 

1  .6 

30.22 

359.' 

29.*    D 

36.'    D 

11.7 

10.3 

0.8 

11  .90 

20. 

4. 

B. 

0.0 

7,8 

0.2 

10 

10 

10 

10 

B 

T 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.066 

0 

005 

0.020 

0,230 

0.005 

1  .530 

335.0 

4B.0 

0.073 

0 

026 

0.018 

0.520 

0.  009 

3.  800 

418.0 

20.0 

0.006 

0 

001  L 

0.006 

0.270 

0.005 

1  .140 

281  .0 

1  ,9 

0.009 

0 

001 

0.014 

0.230 

O.OOS 

1  .  130 

286.0 

5.4 

0.015 

0 

001 

0.014 

0.290 

0.005 

1  .  170 

2B8.0 

170 

0.OO9 

0 

005 

0.006 

0.60 

D.003 

0.882 

303. 

6.5 

0.042 

0 

002 

0.020 

0.45 

0.003 

0.837 

307. 

27. 

0.004 

0 

001  L 

0.006 

0.250 

0.003 

1  .230 

309.0 

5.2 

0.  139 

0 

007 

0.024 

1.45 

0.004 

0.996 

342. 

8  .5 

0.010 

0 

ooe 

0.012 

0.190 

0.002 

1  .740 

141  .0 

2.9 

0.  139 

0 

026 

0.024 

1  .45 

0.0C9 

3.800 

418.0 

48.0 

0.037 

0 

0060 

0.014 

0.448 

0.004 

1  .446 

301  .0 

14.2 

0.004 

0 

001 

0.006 

0.190 

0 .  002 

0.837 

141.0 

1  .9 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29   03 

77 

1306 

.3 

26   04 

77 

1400 

3 

16   05 

77 

1420 

3 

13    06 

77 

1520 

3 

12    07 

77 

1545 

.3 

19   08 

77 

1030 

.3 

16   09 

77 

1  145 

3 

17    10 

77 

1200 

.3 

21     11 

77 

1215 

.3 

oe  12 

77 

1520 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     C| 
M I H I  MUM 

14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

465 

16.00 

13.0 

570 

12.00 

17.0 

460 

0.85 

15.5 

430 

1  .40 

>5.0 

430 

6.60 

13.0 

450 

3.  1 

15.0 

435 

B.4 

14.5 

474 

2.90 

16   0 

540 

5.2 

18.0 

211 

2.30 

43.0 

570 

16.00 

43.0 

447 

5.88 

18.0 

211 

0.85 

13.0 

59 

SULPHATE 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


10 


10 


291 


B.O.M 

./ 

SITE: 

GRAHAM 

CREEK 

STATION 

ID:   06-01 

IS-OOl  -02 

SAMPLE  POINT: 

FIRST 

BRIDGE  UPSTREAM  FROM  LAKE 

ONTARIO 

.NEMCASTLI 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW  GAUGE 

MOE  02MDI0S 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE    '  ■ 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  GRAHAM  CREEK 

3480 

STH  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T, 

M.  17  0694075.0  4B64050 

0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

70 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

DT  MO 

YR 

LMT 

D15T  BRC  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

HF/100ML 

QEG  C 

MG/L 

MG/L 

OB  03 

7  7 

4230 

.3 

25356 

4 

430. 

356. 

4. 

L 

0.5 

13.0 

2.6 

29  03 

77 

1350 

.3 

25913 

6 

600. 

4. 

58. 

7.0 

12-0 

1  .4 

26  04 

77 

1440 

.3 

25459 

6 

370. 

20. 

IB. 

11.0 

9.9 

0-7 

16  05 

77 

1500 

.3 

25521 

6 

140. 

14. 

3B. 

17.5 

1  1  .0 

1  .0 

13  06 

77 

1540 

3 

25559 

E 

1600. 

106. 

48. 

20.0 

a. 4 

O.B 

12  07 

77 

1430 

.3 

25635 

6 

64000. 

1600. 

300. 

G 

23.0 

7.7 

t  .a 

12  09 

77 

1430 

3 

25743 

6 

200. 

4.   L 

100. 

L 

17.5 

1  1  .6 

0.4 

17    10 

77 

1340 

.3 

25808 

6 

200. 

3.   L 

B. 

4.0 

13.7 

0.2 

21  11 

77 

1150 

.3 

25656 

6 

1030. 

108. 

100. 

0.2 

07  12 

77 

1315 

.3 

MAXIMUM 

25977 

4 

170. 
64000. 

16, 
1600. 

48. 

300. 

0.0 
23.0 

14. B 
14.8 

0.8 
2.6 

AVG 

OR  GEOM  HN  ( • I 

607." 

30."  D 

38.* 

E 

11.2 

11  .3 

1  .0 

1 1 N I  MUM 

140. 

2. 

4. 

0.0 

7.7 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


10 


•0 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  02  77 
29  03  77 
26  04  77 

16  05  77 
13  06  77 
12  07  77 
12  09  77 

17  10  77 
21  11  77 
07  12  77 


1230 
1350 
1440 
1500 
1540 
1430 
1430 
1340 
1150 
1315 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0.004 

0.149 

0.400 

0.006 

0.972 

298.0 

11  .0 

0.076 

0.005 

0.042 

0.520 

0.005 

0.595 

329.0 

63.0 

0.027 

0.003 

0.004 

0.460 

0.003 

0.322 

288.0 

12.0 

0.032 

0.001L 

0.030 

0.390 

0.004 

0.171 

273.0 

2.6 

0.024 

0.003 

0.030 

0.440 

0.003 

0.257 

265.0 

B.2 

0.014 

0.002 

0.016 

0.380 

0.003 

0.125 

266.0 

5.9 

0.007 

0.001 

0.004 

0.34 

0.002 

0.023 

262. 

3.0 

0.010 

0.001 

0.006 

0.400 

0.003 

0.  162 

307.0 

2.3 

0.012 

0.002 

0.002L 

0.43 

0.003 

0.052 

303. 

3.7 

0.019 

0.004 

0.018 

0.40 

0.004 

0.634 

309. 

7.8 

0.076 

0.005 

0.149 

0.530 

0.006 

0.972 

329.0 

62.0 

0.024 

0.003D 

0.0290 

0.415 

0.004 

0.331 

390.0 

11  .9 

0.007 

C001 

0.002 

0.34 

0.002 

0.023 

262. 

2.3 

NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


oe  02 

77 

1230 

3 

29  03 

77 

1350 

3 

26  04 

77 

1440 

-3 

16  05 

77 

15O0 

.3 

13  06 

77 

1540 

3 

12  07 

77 

1430 

3 

12  09 

77 

1430 

17  10 

77 

1340 

.3 

21  11 

77 

1150 

3 

07  12 

77 

1315 

-3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  1 

YIKIMUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

475 

5.00 

7.5 

410 

20.00 

13.5 

435 

4.  BO 

12.0 

415 

1  .50 

B.8 

395 

2.00 

9  9 

400 

3.50 

9.1 

39B 

1.S 

9.2 

472 

2.40 

11.5 

470 

3.4 

12.0 

474 

4.4 

10.0 

- 

475 

20.00 

13.5 

■ 

434 

4.B5 

10.4 

395 

1  .50 

7.5 

NO  OF  SAMPLES 


292 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  CO  INT 
STATION  TYPE 


GANARASKA  RIVER 

PETER  STREET  PORT  HOPE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2HD0O3 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  GANARASKA  RIVER 

U.T.M.  17  0717300.0  1869525.0  4 


'STATION  ID:   06-01  29-001 -02 

STORET  CODE:  02 
004 
3240 


REGION  03 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


29  03  77  1530 

11  05  77  1055 
16  05  77  1610 

14  06  77  0900 
28  06  7  7  0700 

12  07  77  1455 
19  07  77  1400 
08  08  77  1240 

15  09  77  0830 
12  09  77  1610 
12  10  77  1240 
18  10  77  0930 
21  11  77  1335 

30  11  7  7  1410 
07  12  77  1335 


STN   ST*  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 
-3 


934 
SAMPLE 
NO 


25914 
25505 
25522 
25561 
25601 
25626 
25671 
24676 
25676 
35691 
25744 
25797 
25810 
25860 
25964 
25978 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


bo 

TOTAL 
CO LI  FORM 
MF/100ML 

BOO. 

120. 
2300. 

14O00. 
3400. 

1900. 
2200. 

700. 
1000. 

130. 

750. 

350. 

520. 


Bl 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

T8. 

22 
BO. 

1500. 
SOB. 

220. 
100. 
120. 
110. 

28. 

70 

70 

44. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

56. 

2.   L 
30. 

156. 
720. 

130. 
148. 
140. 
100. 

90. 

60 

20. 

72. 


88 
P5EUD. 
MPA 
MF/100ML 


B05 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

9.0 

17.0 
19.0 
19.9 
33.0 
2B.0 
25.0 
25.0 
17.5 
17.5 

9.2 

5.9 

5.0 

0  0 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10,8 

10.6 

8.0 

9.2 

7.3 

7.6 

B  B 

8.B 

8.6 
10.9 
13.2 
11  .9 
11.1 
11.8 
13.2 


5- DA* 

BOO 

MG/L 

1  .2 
0.8 
I  .0 
1.0 
f  .0 
t  .8 
1  .2 

0.2 
1.0 
1  .0 

0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


14000. 
951  . 
120. 


29  03  77  1530 

11  05  77  1055 
16  05  77  1610 

14  06  7  7  0900 
28  06  77  0700 

12  07  77  1455 
19  07  77  1400 
08  08  77  1240 

15  08  77  0830 
12  09  77  1610 
12  10  77  1240 
18  ID  77  0930 
21  11  77  1335 

30  1T  77  1410 
D7  12  77  1335 


3 
3 
3 
3 

.3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

076 
016 
022 
033 
026 
019 
014 

007 
034 
Oil 
02! 
021 
137 
010 
030 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 


009 
003 
001 
002 
002 
001 
008 


0.003 
0.002 
0.001 
0.003 
0.003 
0.004 
0.005 
0.004 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


038 
014 
010 
026 
038 
030 
02  B 

014 

094 

004 

0021. 

006 

008 

014 


13 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


480 
250 
260 
230 
640 
320 
260 

30 

350 
34 
390 
330 

43 

20 


0.30 


1500. 

94 


13 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0 .  OOG 
0.005 
0.004 
0.005 
0.006 
0.004 
0.003 

C.C03 
0.003 
0.003 
0.005 
0.003 
0.004 
0.004 
0.004 


720. 
69.-  D 
2. 

13 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


799 
295 
241 
335 
254 
220 
107 

087 
087 
077 
665 
442 
971 
B71 
B75 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


339 
248 
253 
255 
247 
240 
223 

233 
239 
240 
303 
301 
305 
303 
2BB 


28.0 
14.7 
0.0 

15 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


63 

6 

6 

21 

t3 

12 
12 

12 

7. 
12 

6 

a. 

5. 

6 

11  . 


13.2 

10.1 

7.3 

15 


297 
296 


1.8 
0.8 
0.2 

15 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MC/l 

276 


234 
211 

221 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STV  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  03 

77 

1530 

3 

11  05 

77 

1055 

.3 

16  05 

77 

1610 

3 

14  06 

77 

0900 

.3 

2B  06 

77 

0700 

3 
3 

12  07 

77 

1455 

19  07 

77 

1400 

.3 

08  08 

77 

1240 

.3 

15  08 

77 

0830 

.3 

12  09 

77 

1610 

.3 

12  10 

77 

1240 

.3 

18  10 

77 

0930 

3 

21  11 

77 

1335 

3 

30  11 

77 

1410 

.3 

07  12 

77 

1335 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  ) 

MINIMUM 

0.137 
0.031 
0.OO7 

T5 


425 
405 
3B0 
360 
360 
350 
325 
340 
355 
350 
465 
449 
482 
466 
464 


482 
398 
325 


0.O09 
0.003 
0.001 

15 


14  ie 

COND.  TUR8. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


23.00 
3.60 
2.50 
6.40 
5.20 
5.20 
6.20 
3.6 
3.00 
4.6 
4.50 
4.30 
S3 
4.1 
7.4 


23.00 
5.94 
2.50 


0.094 

0.022D 

0.002 

14 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


11.0 
7.0 
6.4 
4.3 
4.6 
4.1 
4.2 
4.3 
5.3 
5.7 

12.0 
9.B 

12.0 
9.7 
9.1 


12.0 
7.3 
4.1 


<  .43 

0.405 

0.20 


59 
SULPHATE 


MG/L 


24.5 
21  .0 


190 


17.0 
IB. 5 


28.5 


28.5 
22.5 
17.0 


0.006 
0.004 
O.003 

15 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

4.05 
3.15 


4.25 

4.35 
3.80 


4.25 
4.65 


4.65 

4.07 
3.15 


0.971 
0.422 
0.077 

15 

95 

ACIDITY 
MG/L 


339.0 
267.  B 
223.0 

15 

52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


63.0 

13.6 

5.4 


55 
PH 
AT    LAB 


8.26 
8.31 


B.54 
B.34 
B.05 


297 
278 
241 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

2.  150 
0.290 


2.150 
0.567 
0.26 


276 
236 
211 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  .0 
1  .OL 


a,  49 

8.47 

0.27D 
0.26 

1  .OL 
2. 

B.25 

0.350 

1  .□ 

B.54 

0.32 

1  .  L 

2. 
I  .10 

1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


15 
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CONT'D 


76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT  .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

or  mo 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CAtCIUM 

MES1UM 

NA2EN 

K 

NA 

c  as  e 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29  03 

17 

1530 

.3 

14 

11  OS 

77 

1055 

3 

0 

16  OS 

77 

1610 

3 

14  06 

77 

0900 

3 

2B  06 

77 

0700 

3 

i 

12  07 

77 

1455 

J 

19  07 

77 

1400 

3 

5 

08  OB 

77 

1240 

.3 

a 

15  08 

77 

0830 

3 

12  09 

77 

1610 

3 

12  10 

77 

1240 

.3 

8 

18  10 

77 

0930 

.3 

21  11 

77 

1335 

.3 

30  11 

77 

1410 

3 

5 

07  12 

77 

1335 

.3 

MAXIMUM 

1« 

AVG 

OR  GEO! 

MN  (  •  1 

5 

MINIMUM 

c 

41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRSLES  ARSENIC 

MG/L                M6/L  MG/L 


20  L 
10 


10L 


101 
10 


20 
13 


20 

13C 

10 


0.001 
0.001 


0.002 

0.001 
0.002 
0.001 


0.002 
0.001 
0.001 


SAMP  OTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


NO    OF    SAMPLES 


STN       STN    SAMP       PJ 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


29  03  77 

1530 

.3 

11  05  77 

IOSS 

.3 

28  06  77 

0700 

.3 

08  08  77 

1240 

3 

12  10  77 

1240 

3 

30  11  77 

1410 

3 

MAXIMUM 

Ave  OR 

GEOM  MN  ( • | 

WIN!  MUM 

235 

203 

221 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.010 

0.020 

O.OlOL 

0 . 030L 

0.020L 

0.22 

0.02  L 

0.030L 

0.020L 

0.14 

0.02  L 

0.22 

0.020 

0 . 083D 

0.0170 

O.020 

0.010 

225 

229 

21S 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

O.OlOL 

0.005L 

0.020 

0.010L 

O.OlOL 

0.005L 

0.010 

0.010L 

0.020L 

O.OlOL 

0.0101 

0.01  I 

0.03  L 

0.005 

0.02  L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.030 

0.01  L 

0.03  L 

O.OOSL 

0.01  L 

0.010 

0.03 

0.010 

0.030 

0.0100 

0.0220 

0 . 0060 

0.0170 

0.010 

O.OlO 

0.005 

0.010 

201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MM  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 

O.OlOL 

O.OlOL 

0.020L 

0.02 

0,0301 

0.02    L 


0.020 
0.01 70 
0.010 


HO    OF    SAMPLES 


B.O.M   /    SITE:    GAGE    CREEK 

SAMPLE    POINT:    HIGHWAY    2.     1M1LE    EAST    OF    PORT    HOPE 

STATION    TYPE:     RIVER  FLOW    GAUGE    MOE    02HD104 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


08  02  77 

1320 

.3 

29  03  77 

1548 

.3 

26  04  77 

1525 

3 

16  05  77 

1630 

.3 

14  06  77 

0930 

.3 

12  07  7  7 

1540 

.3 

16  08  77 

08S2 

.3 

12  09  77 

1625 

3 

18  10  77 

0950 

.3 

21  11  77 

1400 

3 

07  12  77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  W  |M 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

a 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
-3 


It 

02 

77 

1320 

J9 

C  1 

77 

1548 

26 

04 

77 

1525 

16 

M 

TT 

1630 

14 

06 

T7 

0930 

'2 

07 

77 

1S40 

It 

C8 

77 

0852 

12 

M 

77 

1625 

It 

10 

rt 

0950 

2! 

11 

77 

1400 

07 

12 

77 

(400 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.042 
0.  US 
0.043 
0.015 
0  118 
0.029 
0.023 
0.015 
0.035 
0,038 
0.039 


MAJOR    8ASIN;    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:    GAGE    CREEK 


LONG 

u 

T. 

M. 

17  0719350.0  4B70460 

.0  4 

934 

901 

444 

80 

31 

R< 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COLIFQSM 
MF/100ML 

COL! FORM 
MF/100ML 

ENTi 
MF  / 1 0i 

25357 

■l 

110. 

10. 

10. 

25915 

i 

4000. 

82 

140. 

25460 

6 

2100. 

312. 

104. 

25523 

6 

210. 

4  . 

8. 

25562 

6  9 

500. 

164. 

24. 

25627 

6 

10.   L 

10.   L 

4. 

25692 

6  8 

1500. 

320. 

132. 

25745 

6  B 

300. 

60. 

32. 

2S8I1 

c:  b 

30. 

6 

22. 

25861 

1 

48000. 

224 

600. 

25979 

1 

670. 

56. 

128. 

STATION    ID:       06-0130-00!  -02 


REGION    03 


I  88 

F.  PSEUD. 

!R.  MPA 

MIL  MF/100ML 


34  19 

FILTERED  FILTEREO 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


010 

016 

0  -  J 

C01 

004 

002 

004 

003 

O.OOi 

O.Oll 

0.005 


071 
024 
0t6 
010 
088 
016 
012 
004 
006 
0.016 
0.026 


48000 . 
493.*  0 
10. 

II 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/l 


A  60 

rto 

5  10 

-20 

900 

400 

660 

34 

4  80 

48 


11 

21 
FILTEREO 
N02-N 

MG/t 


(K»7 

010 
008 
005 
012 
002 
002 
002 
004 


600. 
42*  E 

4. 
11 

22 

FILTERED 

N03-N 

MC/L 


0  966 

1  250 
1  000 
0.055 

0  168 
0.020 
0.005L 
0.0O5L 
0.906 
2.32 

1  .09 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

340.0 
373  0 

367.0 
256  0 
268  .0 
248  0 
262.0 
251  . 
386.0 
437. 
450. 


805 
WATER 
TEMP 
DEG  C 

1  . 


10. 

0 

13. 

2 

20 

a 

It 

0 

24 

B 

16 

b 

20 

5 

5 

5 

5 

I 

0 

.0 

2-1 

.5 

13 

.4 

0 

.0 

STORET  CODE: 

02 
004 

3230 

MILEAGE 

0 

30 

3 

i 

R      DISS. 

j 

5- DAY 

'.         02 

BOO 

C       MG/L 

MG/L 

12.2 

2.8 

10.9 

1.4 

7.9 

1  .0 

10.9 

1  .0 

7.8 

2  4 

7.2 

1  .6 

8.8 

0.6 

10.3 

0.6 

12.4 

0.2 

1  1  .4 

0.6 

12.2 

2.8 

12.4 

2.8 

10.2 

1  .4 

7.2 

0.2 

1 1 

6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

25.0 

63  0 

1S.0 

3  5 

7.6 

11  .0 

2.7 

3.7 

8  6 

16. 

14 


1  1 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


II 

107 
CA  LCU  L 
O-SOLIOS 

MG/L 


MAXIMUM  0  118  0.018  0  088  1.660  0.0(2  2.32  450.  63.0 

AVG  OR  GEOM  MN  <•)  0.047  0.006  0  026  0.641  0.006  0.708D  330.7  15. S 

MINIMUM  0.015  O.OOI  0.004  0.34  0.002  O.OOS  248.0  2.7 

NO  OF  SAMPLES           11         tl  11         10  10         11         «1  11 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Cr  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  02  7  7 

1320 

.3 

29  03  77 

1548 

.3 

26  04  77 

1525 

.3 

16  05  77 

1630 

.3 

14  06  77 

0930 

.3 

12  07  77 

1540 

.3 

16  08  77 

0B52 

.3 

12  09  77 

1625 

3 

18  10  77 

09SQ 

.3 

21  11  77 

1400 

.3 

07  12  77 

1400 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  -  1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

230 

95 

.  52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UHHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MC/L 

MG/L 

UG/L 

520 

15-00 

5.2 

490 

27.00 

t3,5 

560 

6.40 

18.0 

430 

2.20 

9.7 

400 

3.20 

5.4 

365 

3.  50 

4.4 

415 

2.00 

6.0 

380 

2.0 

B.1 

610 

4  40 

18.0 

640 

15. 

20.5 

690 

•  1  . 

34.5 

690 

27.00 

502 

8.34 

365 

2.00 

34.5 

13.0 

4.4 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  COBOURG  BROOK 
SAMPLE  POINT:  KING  STREET  CQUBOURG 
STATION  TYPE:  RIVER    FLO"  GAUGE  MC 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


08 

02 

77 

1500 

29 

03 

77 

1620 

26 

04 

77 

1600 

17 

05 

77 

0930 

14 

06 

77 

1005 

13 

07 

77 

0610 

16 

08 

77 

0920 

13 

09 

77 

1348 

18 

10 

77 

1030 

22 

11 

77 

1430 

07 

12 

77 

1500 

STN   STN  SAMP   [ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


06  02 

77 

1500 

.3 

29  03 

77 

1620 

.3 

26  04 

T7 

1600 

.3 

17  05 

77 

0930 

.3 

14  06 

77 

1005 

.3 

13  07 

77 

0810 

■3 

16  08 

77 

0920 

.3 

13  09 

77 

1348 

.3 

IB  10 

77 

1030 

.3 

22  11 

77 

1430 

3 

07  12 

77 

1500 

•  3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (*) 
MINIMUM 

STATION 

ID:   06-0133-001 -02 

E  O2H01O3 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN;  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  COBOURG  BROOK 

3180 

LONG 

U.T.M. 

17  0726150.0  487C975.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FEC.1L 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

no 

COLIfORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25358 

6 

8. 

4.   L 

4.   L 

O.B 

12.6 

2.6 

25916 

6 

1500. 

14, 

100. 

9.0 

10.8 

1  .0 

25461 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

11.5 

9.8 

0.3 

25524 

6  9 

200. 

72. 

4. 

14.0 

10.2 

1.6 

25563 

6 

6600. 

74. 

82. 

19.0 

B.2 

2.4 

25628 

6 

680. 

220. 

146. 

19.5 

6  B 

1.5 

25693 

6  7 

300- 

4,   L 

4.   L 

18.0 

8.7 

2.6 

25752 

B 

60. 

14. 

10.   L 

17.5 

10.0 

2.4 

25812 

6 

10.   L 

4.   L 

2.   L 

6.0 

13.4 

0.6 

25862 

6 

20. 

4.    L 

4.   L 

6.2 

12.0 

0.6 

25980 

6 

210. 

B. 

84. 

0.0 

13.3 

1  .6 

6600. 

220. 

146. 

19.5 

13.4 

2.6 

Ill,-  0 

12.  •  D 

12.'  0 

11  .0 

10.5 

1  .6 

4. 

2. 

2. 

0.0 

G.8 

0.3 

11 

1  1 

11 

1  1 

1  t 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N  02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

0.415 

0. 

150 

1  .760 

2.  BOO 

0.006 

0.664 

350.0 

15.0 

0.  124 

0. 

028 

0.  192 

0,700 

o.ooa 

1  .100 

346.0 

71  .0 

0.540 

0. 

540 

1  .BOO 

3,200 

0.010 

0.595 

472.0 

12.0 

0.550 

0. 

360 

0.028 

0.560 

0.004 

0.  191 

325.0 

12.0 

0.242 

0. 

130 

0.158 

1  .220 

0.005 

0.160 

425.0 

31  .0 

0.064 

0. 

013 

0.026 

0.520 

O.OOB 

0.237 

281  0 

14.0 

0.370 

0 

140 

2  .  400 

6.000 

o.ooe 

0.072 

413.0 

12.0 

0.850 

0. 

475 

0.022 

0.63 

0.005 

0.095 

374. 

7.2 

0.  150 

0. 

085 

0.054 

0.670 

0,003 

0.362 

360.0 

2.8 

0.075 

0. 

014 

3.10 

4.30 

0.089 

0.BS2 

416, 

B.9 

0.041 

0 

010 

0.042 

0.37 

0.003 

0.954 

34S. 

14. 

O.B50 

0 

.540 

3.10 

6.000 

o.oee 

1  .100 

472.0 

71  .0 

0.311 

0 

,177 

0.671 

1  .906 

0.014 

0.462 

373.6 

IB. 2 

0.041 

0 

.010 

0.022 

0.37 

0.0C3 

0.072 

281  .0 

2.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  02 

77 

1500 

.3 

29  03 

77 

1620 

.3 

26  04 

77 

1600 

.3 

17  05 

77 

0930 

.3 

14  06 

77 

1005 

3 

13  07 

77 

0610 

.3 

16  OB 

77 

0920 

.3 

13  09 

77 

1348 

3 

IB  10 

77 

1030 

.3 

22  1  I 

77 

1430 

.3 

07  12 

77 

1S00 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

S!  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

BOO 

33B.0 

450 

25.00 

19. D 

770 

7.60 

70.0 

540 

2.50 

42.0 

650 

8.20 

75.0 

_ 

410 

5.50 

13.0 

690 

5.60 

73.0 

610 

5.2 

70. 

590 

3.70 

37.0 

690 

4.9 

47.0 

550 

6.1 

22.0 

770 

25.00 

338.0 

• 

595 

7.48 

73.3 

410 

2.50 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BROOKSIOE  CREEK 

HIGHWAY  2  1.5  MILES  EAST  OF  SROOKSIDE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
BROOKS  IDE    CREEK 


U.T.M.     17    0734750.0   4B7377S.0   4 


STATION    10:       06-0139-002- 02 


REGION   03 


STORET    CODE:    02 
004 

3090 


MILEAGE 


1  .70 


SAMP    DTE    HOUR 
OY   HO    YR    LMT 


29  03  77 
27  04  77 

17  05  77 
14  06  77 
13  07  77 
16  OB  77 
13  09  77 

18  10  77 
22  11  77 
07  12  77 


1640 
OS  1 5 
1120 
1030 
0648 
1000 
1330 
10SO 
0900 
1520 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
,3 
3 
3 
.3 
3 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

35917 

6 

25462 

6 

25525 

6 

25564 

6 

25629 

6 

25694 

6 

25751 

6 

253t3 

6 

25863 

6 

25981 

6 

444         BO         Bl         B4  88 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL       M.F.  PSEUO. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOOML 


1000. 
276. 

4000. 
16000. 

1500. 

7800. 
31000. 

1400. 

2500. 
390. 


200. 

70. 

4600. 

9000. 

300. 

3700. 

1 5000 . 

308. 

4B0. 

190. 


300. 

8. 

40. 

480. 

300. 

600. 

B. 

376. 

410. 

128. 


80S 

HATER 
TEMP. 
OEG  C 


9.2 
6.0 

15.0 
17 

IB 
15 
IS 


3 
DISS. 

02 
MG/L 

10.6 
106 
11.4 

B.3 

6.9 

8  6 
10.2 
12.9 
12.6 
13-2 


5-DAY 

BOO 
MG/L 

1  .4 
0.4 
1  .4 


MAXIMUM 
AVG  OR    GEOM  MN    < ■ I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


3 1 000 .  1 5000 .  600 . 

247B.*    U         878*    U         129.'    U 
276.  70.  8. 


SAMP   DTE   HOUR      STN 
PY   MO   YR    LMT         BIST 

FEET 


29  03 
27  04 
17  05 
14  06 
13  07 
16  08 
13  09 
IB  10 
22  11 
07  12 


77  1640 
77  0815 
77  1120 
77  1030 
77  0848 
77  1000 
77  1330 
77  1050 
77  0900 
77  1520 


STN  SAMP   PJ 
BRJ  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

I  14 
016 
037 

oaj 

031 
067 
063 
010 
020 
027 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.031 
0.004 
0.005 
0  022 
0.014 
0.026 
0.025 
C.002 
0.011 
0.004 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.090 
0.030 
0.017 
0.030 
0.018 
0.044 
0.046 
0.006 
0.016 
0.026 


10 

20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 


750 

250 
340 
400 
490 
790 
53 
210 
0.30 
0.31 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  007 
0.005 
0.003 
0.006 
0.006 
0.004 
0.019 
0.001 
0.002 
0.002 


10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


848 

555 
122 
144 
124 
096 
161 
329 
0.738 
0 .  680 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

325  0 

282.0 

370.0 

365.0 

3B6.0 

415.0 

389. 

397.0 

358. 

371  . 


IB. 2 
10.2 

0.0 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/l 

32.0 
5.6 

43.0 

33.0 
4.6 
4.4 
7.3 
1.9 
3.9 

19. 


132 

10.  S 

6.9 

10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1.4 
0.9 
0.2 

10 

107 

CALCUL 
D- SOLIDS 
HS/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  03  77  1640 
27  04  77  0815 

17  05  7  7  1120 
14  06  77  1030 
13  07  77  0B48 
16  08  77  1000 
13  09  77  1330 

18  10  77  1050 
32  11  77  0900 
07  12  77  1530 


Pj 


3 
.3 
.3 

.3 
.3 


.3 
.3 


0.  114 
0.047 
0.010 


CONO. 

25C 

UMHOS 

490 
425 
560 
550 
620 
670 
630 
640 
590 
585 


0.031 

0.014 
0.002 

to 

16 
TURB. 
F0RM..ZIN 
UNITS 

10.00 
2.00 
1.20 
5.20 
2.  BO 
2.00 
2.4 
1.70 
2.6 
4.3 


0.090 
0.032 
0.006 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


30.0 
6.5 
35.5 
32.5 
43.5 
60.  0 
51. 
42.0 

III 
3B.5 


0.790 
D.437 
0.310 


59 

SULPHATE 


MG/L 


0  019 
0 .  006 
0.001 

10 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


0.848 
Q.3B0 
0.096 

10 

95 

ACIDITY 
MG/L 


415.0 
36S.8 

282.0 

10 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


43.0 

14.5 

1  .9 

10 

55 

PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
Phenols 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR   GEOM   MN    I  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


670 
576 
425 


10.00 
3.41 
1  .30 


60.0 

36.0 

6.5 


B.O.W./ 

SITE: 

SHELTER 

VALLEY 

BROOK 

STATION 

ID:   06-0143-001-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  CONCESSION  ROAD 

SOUTH  OF 

GRAFTON 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW  GAUGE 

FED  02H0OI0 

MAJOR 

BASIN: 

GREA1 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR 

BASIN: 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM: 

SHELTER  VALLEY 

BROOK 

3060 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

.  17  0740100.0  487335C 

0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

1 

.00 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOP 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/l 

09  02 

77 

0630 

,$ 

25359 

c 

9.4Q 

30. 

20 

16 

0  5 

14.2 

0  8 

29  03 

?7 

1700 

3 

259IB 

6 

69.  30 

900 

56. 

64. 

9.0 

1  1  .0 

0.8 

27  04 

77 

0835 

.3 

25J63 

6 

27.  10 

320 

78. 

2. 

6.2 

10.9 

0.  4 

17  OS 

77 

1235 

.3 

25S26 

6 

15.90 

220 

36 

4 

14  5 

11.5 

1  .0 

14  06 

77 

1045 

.3 

25565 

6 

13  90 

300 

213. 

56 

17.0 

8.4 

0.8 

13  07 

77 

09  IB 

3 

25630 

6 

13.70 

720 

196. 

88. 

18.2 

7.4 

1  0 

16  OB 

77 

1020 

.3 

25695 

6 

69.00 

670 

130. 

24. 

15.5 

B.8 

0.6 

13  09 

77 

1215 

3 

25750 

6 

20.90 

2000 

960. 

244. 

15.0 

10.6 

0.8 

18  10 

77 

1110 

.3 

25814 

6 

17.00 

50 

4. 

a. 

4.8 

132 

0.2 

22  1  t 

77 

0920 

.3 

25864 

6 

25.50 

10 

4 

12. 

3.0 

IS. 3 

0  2 

07  12 

77 

1530 

3 
MAXIMUM 

25982 

6 

30.00 
89  30 

330 

2000 

20. 
960. 

24. 

244. 

0.0 
18.2 

14.2 
15.3 

0.2 
1  .0 

AVG 

OR  GEOM 

MN  (  •  ) 
MINIMUM 

29.25 
9.40 

229 
!0 

50.- 
4. 

22.' 
2 

9.3 
0.0 

11.4 
7.4 

0.6 
0.2 

NO    OF     SAMPLES 
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ii 


ii 


ii 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  02  77 

0830 

.3 

29  03  77 

1700 

.3 

27  04  77 

0835 

.3 

17  OS  77 

1235 

.3 

14  06  77 

1045 

.3 

13  07  77 

09  IS 

.3 

16  OB  7  7 

1020 

.3 

13  09  77 

1215 

.3 

18  10  77 

1110 

.3 

22  11  77 

0920 

.3 

07  12  77 

1530 

-3 

maximum 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 
FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

7 

DISS. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
0-SOLIOS 
MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.004 

0.020 

0.240 

0.004 

0.736 

269.0 

a.  1 

0  .  1  I  B 

0.013 

0.032 

0  .  600 

0.005 

0.645 

326.0 

79.0 

0.017 

0.004 

0.024 

0.270 

0.005 

0.500 

281  .0 

5.1 

0.014 

0.001 

0.018 

0.310 

0.004 

0.251 

272.0 

8.7 

0.014 

0.002 

0.012 

0.230 

0.003 

0.272 

270.0 

7.3 

0.009 

o.oot 

0.012 

0.240 

0.003 

0.312 

273.0 

5.9 

0.  107 

0.065 

0.058 

0.640 

0.013 

0.457 

296.0 

9.7 

0.014 

0.001 

0.006 

0.24 

0.002 

0.242 

2B6. 

23. 

0.007 

0.002 

0.006 

0.220 

0.001 

0.329 

292.0 

1  a 

0.013 

0.002 

0.0O2 

0.24 

0.002 

0.473 

27B. 

1  .9 

0.022 

0.004 

0.010 

0.23 

0.002 

0  680 

297. 

7.9 

0.116 

0.065 

0.05B 

0.640 

0.013 

0.736 

326.0 

79.0 

0.032 

0.009 

0.018 

0.31S 

0.004 

0.445 

285.5 

14.4 

0.007 

0.001 

0.002 

0.220 

0.001 

0.242 

269.0 

1  .8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02 

77 

0830 

.3 

29  03 

77 

1700 

3 

27  04 

77 

0835 

.3 

17  05 

77 

1235 

.3 

14  06 

77 

1045 

.3 

13  07 

77 

091  B 

.3 

16  08 

77 

1020 

.3 

13  09 

77 

1215 

.3 

18  10 

77 

1110 

.3 

22  11 

77 

0920 

.3 

07  12 

77 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  1 

MINIMUM 

14 
COND. 

16 
TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 

PH 

208 
TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

435 

2.40 

4.2 

380 

22.00 

6.9 

425 

1.80 

6.5 

405 

1  .40 

5.8 

405 

1  .60 

9.0 

410 

3.00 

5.0 

465 

4.20 

18.0 

405 

1  .6 

5,B 

446 

1.40 

42.0 

4S3 

18 

7.3 

461 

4.1 

7.3 

465 

22.00 

42.0 

436 

4.12 

10.7 

380 

1  .40 

4.2 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


COLBORNE  CREEK 

AT  BRIDGE  IN  LAKEPORT 

RIVER    FLOW  GAUC 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

09  02 

77 

0900 

.3 

29  03 

77 

171B 

.3 

2  7  04 

77 

0900 

.3 

17  05 

77 

1200 

.3 

14  06 

77 

1105 

.3 

13  07 

T7 

0935 

.3 

16  08 

77 

1035 

.3 

13  09 

77 

1200 

.3 

1B  10 

77 

1140 

3 

22  11 

77 

1000 

.3 

07  12 

77 

1545 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  C| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02  77 

0900 

.3 

29  03  77 

1718 

.3 

27  04  77 

0900 

.3 

17  05  77 

1200 

.3 

14  06  77 

1105 

.3 

13  07  77 

0935 

.3 

16  OB  77 

1035 

.3 

13  09  77 

1200 

.3 

IB  10  77 

1140 

3 

22  11  77 

1000 

.3 

07  12  77 

1545 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  1 

MINIMUM 

STATION 

ID:   06-0146-001 -02 

E  02HD102 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  COLBORNE  CREEK 

2990 

LONG 

U.T.M 

1B  0267350.0  4874350.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.40 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25360 

4 

1 0800 . 

1700. 

102. 

0.3 

11  .9 

1  .4 

25919 

6 

21000. 

224. 

160. 

9.3 

11.2 

1  .4 

25464 

6 

210. 

10. 

44. 

6.5 

1D.8 

0.2 

25527 

a  o 

100. 

20. 

20. 

15.8 

14.6 

1.2 

25566 

6 

1200. 

260. 

52. 

18.0 

8-7 

1  .2 

25631 

6 

1710- 

600. 

236. 

18.5 

7.4 

1  .0 

25696 

6 

2500. 

176. 

76. 

15.2 

8.9 

0.6 

25749 

6 

58000. 

610. 

260. 

15.0 

10.4 

2.0 

25815 

6 

1900. 

196. 

28. 

4.5 

13.1 

0.5 

25865 

6 

2000. 

260. 

10. 

2.0 

12.1 

0.2 

25993 

4 

9400. 

570. 

80- 

0.0 

13.1 

1  .2 

58000. 

1700. 

260. 

18.5 

14.6 

2.0 

2677.* 

211  .* 

64.- 

9.6 

11.1 

1  .0 

100. 

10. 

10. 

0.0 

7.4 

0.2 

11 

11 

11 

11 

11 

1  1 

33 

34 

'  19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

o.oea 

0.048 

0.1  B8 

0.510 

0.005 

0  900 

296.0 

17.0 

0.  162 

0.029 

0  086 

0.900 

0.007 

0.752- 

3S7  .0 

91  .0 

0.021 

0.003 

0.008 

0.250 

0.004 

0.514 

279.0 

6.9 

0.029 

0.004 

0.040 

0.3E0 

0.008 

0,317 

269.0 

7.4 

0.060 

0.023 

0.044 

0.420 

0.010 

O.S10 

287.0 

14.0 

0.03a 

0.003 

0.006 

0.400 

0.002 

0.323 

275.0 

12.0 

0.  100 

0.002 

0.022 

0.560 

0.002 

0.  158 

259.0 

5.8 

0.063 

0.020 

0.012 

0.42 

0.007 

0.483 

286. 

14. 

0.052 

0.035 

0.060 

0.400 

0.008 

0.572 

345.0 

3.9 

0.051 

0.025 

0.024 

0.38 

0.003 

0.572 

342. 

7.6 

0.070 

0.035 

0.068 

0.41 

0.003 

0.790 

328. 

8.2 

0.  162 

0.048 

0.188 

0 .  900 

O.OlO 

0.900 

357.0 

91  .0 

0.067 

0.021 

0.051 

0.457 

0.005 

0.536 

302.1 

17.1 

0.021 

0.002 

O.O06 

0.2S0 

0.002 

0.158 

259.0 

3.9 

NO  OF  SAMPLES 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yd  LMT    OtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 
3 
.3 
.3 


09 

02 

77 

0900 

29 

03 

77 

1718 

27 

m 

77 

0900 

IT 

05 

77 

1200 

1* 

06 

77 

1105 

13 

07 

77 

0935 

16 

OB 

77 

1035 

13 

09 

77 

1200 

te 

10 

77 

1140 

22 

11 

77 

1000 

0? 

12 

77 

1545 

MAXIMUM 

AVG  OR  QEOM  Ms  ( •> 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMA? IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

4is 

5  60 

16.0 

445 

20.00 

24.5 

4BS 

2.40 

23. 0 

450 

1.2S 

2.2 

420 

5.20 

5.4 

407 

6.20 

8.1 

465 

4.20 

18.0 

440 

4.5 

15.0 

5*5 

3.30 

26.5 

555 

3.3 

28.  0 

530 

6.1 

24.0 

555 

20.00 

23.0 

4?5 

5.64 

17.3 

407 

1  .20 

2.2 

NO  OF  SAMPLES 


BOM./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SALEM  CREEK 
FIRST  ROAD  U 
RIVER    FLOW 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1210 

3 

27  04 

77 

0940 

.3 

17  05 

77 

1245 

.3 

14  06 

77 

1130 

.3 

13  07 

77 

0955 

.3 

16  08 

77 

1100 

3 

13  09 

77 

1130 

,3 

IS  10 

77 

1158 

3 

22  11 

77 

1020 

.3 

08  12 

77 

osoo 

3 
MAX  ]  MUM 

AVG  OR 

G£OM  MN  ( "J 
MINIMUM 

NO  OF  SAYPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  SR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  03 

77 

1210 

.3 

27  04 

77 

0940 

.3 

17  05 

77 

1245 

.3 

14  06 

77 

1130 

.3 

13  07 

77 

0955 

.3 

16  08 

77 

1100 

.3 

13  09 

77 

1130 

.3 

18  10 

77 

1158 

.3 

22  11 

77 

1020 

.3 

08  12 

77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG  on 

GEOM  MN  (  •  1 
MINIMUM 

PJ 


STATION 

ID:   06-0148-001-02 

ROM  LAKE 

ONTAR:. 

E  02H0101 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  SALE* 

CREEK 

2950 

LONG 

U.T.M. 

IB  0272S0C 

,0  4876060.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CF5 

TOTAL 

FECAL 

MF. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

oa 

BOD 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

■F/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25920 

6 

350. 

16 

84. 

9.0 

12.2 

1  .0 

25465 

6 

710. 

2. 

4. 

6.0 

10.2 

0.4 

25528 

6 

410. 

272. 

16. 

18.5 

11  .3 

1  .0 

25567 

E 

310. 

24. 

52. 

1S.0 

9.3 

1  .0 

25632 

6 

330. 

56. 

62. 

15.  1 

7.9 

0.4 

25697 

6  8 

408. 

184. 

76. 

16.9 

7.9 

1  .0 

25748 

6 

3000. 

92. 

64. 

13.5 

11.4 

1  .0 

25816 

B 

300. 

100. 

110. 

5.5 

13.1 

0.2 

25866 

6 

156. 

4. 

8. 

3.0 

13.2 

0.2 

25984 

S 

100.   L 

12. 

44. 

0.0 

15.4 

0.6 

3000. 

272. 

110. 

18.5 

15.4 

1 .0 

37B.>  D 

31  .• 

36.' 

10.3 

1  1.2 

0.7 

TOO. 

2. 

4. 

0.0 

7.9 

0.2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 4 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.026 

0 

004 

o.ooa 

0.330 

0.004 

0.676 

250.0 

5.9 

0.033 

0 

003 

0.020 

0.310 

0.004 

1  .190 

284  0 

24.0 

0.029 

0 

002 

0.010 

0.330 

0.005 

0.385 

256.0 

8.8 

0.053 

0 

002 

0.006 

0.400 

0.006 

1  .090 

317.0 

19.0 

0.015 

0 

003 

0.0O2L 

0.320 

0.007 

1  .240 

299.0 

6.4 

0.036 

0 

005 

0.036 

0.530 

0.013 

0.637 

283.0 

9.4 

□  .029 

0 

002 

0.018 

0.39 

0.005 

1  .15 

302. 

19. 

0.092 

0 

004 

0.008 

0  .  800 

0.003 

1  .050 

326.0 

35.0 

0.0:2 

0 

002 

0.016 

0.23 

0.003 

0.922 

286. 

4.  1 

0.023 

0 

006 

0.052 

0.260 

0.005 

0.988 

260.0 

5.8 

0.092 

0 

006 

0.052 

0.800 

0.013 

1  .240 

326.0 

35.0 

0.035 

0 

003 

0.01BO 

0,390 

0.006 

0.933 

286.3 

t3.7 

0.012 

0 

002 

0.002 

0.23 

0,003 

0.385 

250.0 

4.  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


30  03 

77 

1210 

.3 

27  04 

7  7 

0940 

-3 

17  05 

77 

1245 

.3 

14  06 

77 

1130 

.3 

13  07 

77 

0955 

3 

16  08 

77 

1  too 

3 

13  09 

77 

1130 

3 

IB  10 

77 

1158 

.3 

22  11 

77 

1020 

.3 

08  12 

77 

0900 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  (  1. 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

375 

2.  50 

10.5 

46C 

3  20 

14.0 

380 

1.20 

16.0 

450 

3.00 

12.5 

465 

2.50 

34.5 

44C 

3  00 

19.0 

450 

4.0 

18.0 

467 

6.40 

19.0 

468 

1.9 

16.0 

471 

2.40 

17.5 

471 

6.40 

34.5 

443 

3.01 

17.7 

375 

1  .20 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


298 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SUMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YB  LMT 


PROCTCB5  creek 

ROAD  TO  HIGHWAY  33.  BRIGHTON 
RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02MD1QO 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02 

77 

1000 

.3 

30  03 

77 

1235 

.3 

27  04 

77 

1005 

3 

17  05 

7  7 

1350 

.3 

14  06 

77 

1300 

.3 

13  07 

77 

1020 

.3 

16  OB 

77 

1130 

.3 

13  03 

77 

1Q4B 

.3 

IB  10 

77 

1230 

.3 

22  11 

77 

1045 

.3 

OB  12 

77 

0930 

3 
VAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  ( • ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25361 
35921 
25466 
25529 
25568 
2S633 
25696 
25747 
25B17 
25867 
25985 


901 
SCD 


6 

6 

6 

E  9 

6 

6 

6 

6 

6 

4 


MAJOR  BASIN 
MIMOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
PROCTORS  CREEK 


U.T.M.  18  02BI675.0  4878350 


444 

FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

3500. 
14000. 

560. 

600- 

670. 
2000. 
7000 . 
46000 . 
1  100. 
I  100- 

700. 


46000. 
3213. • 
580. 


61 

CECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

520. 
640. 

10. 

10. 

96. 
520 
216. 
322. 

16. 

IE. 
184. 


640. 
95. 
10. 


STATION 

10:   06-0151 -001 -02 
STORET  CODE: 

02 

004 

2620 

■  0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

0 

.20 

84 

BB 

S05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTEO. 

MPA 

TEMP. 

02 

aoo 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

720. 

0.5 

12.4 

1  .4 

36. 

7.0 

10.6 

0.4 

10. 

7.0 

1  1  .6 

0.2 

10. 

19.0 

12.4 

1  .0 

14. 

20.0 

9.2 

1  .2 

144 

20.  1 

a. 5 

2.0 

116. 

16.0 

9.5 

0.6 

204. 

15.5 

10.4 

1  .2 

B. 

5.0 

12.4 

0.2 

B. 

2.5 

15.1 

0-2 

196. 

0.0 

12.9 

0.2 

720. 

20.1 

15.1 

2-0 

45.' 

10.2 

11.4 

0.8 

e. 

0.0 

8  5 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


II 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FIL1ERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

5U5P. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

0-SOLIOS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

09  03 

77 

1000 

.3 

0.056 

0.017 

0.094 

0.400 

0.006 

1  .350 

382.0 

35.0 

30  03 

77 

1235 

3 

0.072 

0.016 

0.022 

0.280 

0.005 

1  .600 

303.0 

28.0 

27  04 

77 

1005 

3 

0.017 

0.006 

0.010 

0.  320 

0.005 

O.8B0 

351  0 

4.4 

17  05 

77 

•  350 

3 

O.02O 

0.001 

0.006 

0.290 

O.OOB 

0.652 

327  .0 

170 

14  06 

77 

1300 

•  3 

0.026 

0.006 

0.046 

0.400 

0.021 

0.749 

354  ,0 

7.6 

13  07 

77 

1020 

3 

0.028 

0.001 

0.004 

0.400 

0  007 

0.803 

329  0 

10.0 

16  08 

77 

1  130 

.3 

0.058 

O.OlO 

0.016 

0.340 

0.007 

0.723 

371  .0 

4.6 

13  09 

77 

1048 

.3 

0.019 

0.001 

0.002L 

0.36 

0.007 

0.903 

341  . 

8.9 

16  10 

77 

1230 

.3 

0.014 

0.002 

0.006 

0.310 

0.003 

0.947 

417.0 

1  .5 

22  1  t 

77 

1045 

3 

0.015 

0.006 

0.004 

0.29 

0.012 

1.11 

368. 

2.7 

OS  12 

77 

0930 

.3 

0.025 

0.008 

0  022 

0.260 

0.002 

1  .  140 

346.0 

11  .0 

MAXIMUM 

0.072 

0.017 

0  094 

0.400 

0.021 

1  .600 

417.0 

35.0 

AVG 

OR  GEO*   :-: 

0.032 

0.007 

0  0210 

0,332 

0.007 

0.987 

353.5 

11  .9 

MINIMUM 

0.014 

0.001 

0.002 

0.260 

0.002 

0.652 

303.0 

1  .5 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

1  1 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

09  02 

77 

1000 

.3 

600 

9.60 

42.0 

30  03 

77 

1235 

.3 

465 

6.80 

31  5 

27  04 

77 

1005 

.3 

610 

1  .80 

46.5 

17  05 

77 

1350 

.3 

540 

3.60 

43.5 

14  06 

77 

1300 

.3 

540 

3.40 

16.5 

13  07 

77 

1020 

.3 

520 

3.00 

34.0 

16  OS 

77 

1  130 

.3 

560 

8.40 

46.0 

13  09 

77 

1048 

.3 

540 

3.5 

21  .5 

IB  10 

77 

1230 

.3 

665 

2.20 

52.0 

22  11 

77 

1045 

.3 

605 

1  .2 

3B  5 

08  12 

77 

0930 

.3 

MAXIMUM 

600 
665 

4.10 
9.  60 

35.5 
52.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1   > 

570 

4.33 

37.0 

MINIMUM 

465 

1  .2 

16.5 

NO  OF  SAMPLES 


6.0  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SMITHFIELD  CREEK 

COUNTY  ROAD  64  NEAR  LOVETT 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HO109 


LONG 


STATION  ID:   06 -01 52- 001  02 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77 

1255 

.3 

2  7  04  7  7 

102S 

3 

17  05  77 

1430 

-3 

14  06  77 

1320 

3 

13  07  77 

1040 

.3 

16  06  77 

1200 

.3 

13  09  77 

1015 

3 

18  10  77 

1245 

.3 

22  11  77 

1110 

.3 

08  12  77 

1000 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
SMITHFIELD    CREEK 


U.T.M.    18   0285960-0   4879640.0    4 


934 

901 

444        ao 

81 

8< 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENT 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/101 

25922 

6 

900- 

16. 

44. 

25467 

6 

500. 

102. 

52. 

25530 

6 

500. 

110. 

10. 

25569 

6 

360. 

168. 

16. 

25634 

6 

370. 

212. 

106. 

25699 

6 

760. 

204. 

68. 

25746 

6 

5400. 

210. 

284. 

25818 

6 

230. 

20. 

20. 

25368 

6 

68. 

4. 

20. 

25986 

4 

100. 

10. 

10. 

S400. 

312. 

2B4. 

436.* 

54." 

35. 

88. 

4. 

10 

299 


STORET  CODE: 

02 

004 

2760 

REGION  03 

MILEAGE 

0.20 

66 

SD5 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

8.0 

1  1  .7 

0.4 

8.0 

to. a 

0.2 

20.5 

11.6 

1.2 

21.0 

8.0 

1  .6 

20.5 

7.  1 

1  .4 

17  0 

87 

1.0 

16.0 

9.9 

1  .6 

4.5 

12.3 

0.2 

2.5 

14.5 

0.2 

0.0 

13.6 

0.2 

21.0 

14.5 

1  .6 

11.8 

10.8 

O.B 

0.0 

7.1 

0.2 

10 

10 

10 
CONT'D 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OUT  BBC  OEPTH' 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


30 

03 

77 

1255 

27 

oa 

77 

1028 

n 

05 

77 

1430 

14 

06 

77 

1320 

13 

07 

77 

1040 

16 

08 

77 

1200 

13 

09 

77 

1015 

IB 

10 

77 

1345 

22 

11 

77 

1  110 

08 

12 

77 

1000 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

10T 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  4 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/u 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.048 

0.012 

0.012 

0.380 

0.004 

0.906 

279.0 

19.0 

0.01B 

0.002 

0  006 

0.  340 

0.004 

0.601 

291  .0 

6.8 

0,022 

0.001 

0.010 

0.380 

0.005 

•   0.270 

288.0 

B.4 

0,039 

0.007 

0.052 

0.420 

0.010 

0.240 

2B9.0 

10.0 

0.038 

0.004 

O.OSO 

0.520 

0.005 

0.245 

301  .0 

14.0 

0.028 

0.002 

0.038 

0.490 

0.005 

0.09S 

293.0 

5.2 

0.036 

0.005 

0.012 

0.56 

0.003 

0.112 

289. 

13. 

0.011 

0.002 

0.012 

0.350 

0.003 

0.717 

342.0 

2.9 

0.0t4 

0.003 

0.014 

0.33 

0.003 

1  .00 

320. 

2.9 

0.040 

0.005 

0 .  024 

0.350 

0.003 

0.988 

308.0 

15.0 

0.048 

0.012 

0.052 

0.56 

0.010 

I  .00 

342.0 

19.0 

0.029 

0.004 

0.023 

0.412 

0.005 

0.517 

300.0 

9.7 

0.011 

0.001 

0.006 

0.33 

0 .  003 

0.095 

279.0 

2.9 

SAMP  PTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 


.3 
■3 

.3 
.3 

■3 
3 
3 

-3 


30 

03 

77 

12S5 

27 

04 

77 

1028 

17 

05 

77 

1430 

14 

06 

77 

1320 

13 

07 

77 

1040 

16 

08 

77 

1200 

13 

09 

77 

1015 

18 

10 

77 

1245 

22 

11 

77 

11  10 

08 

12 

77 

1000 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

400 

6.00 

19.5 

510 

1  .50 

26.5 

470 

2.00 

25.0 

450 

3.40 

415.0 

460 

4.00 

27.0 

445 

2.60 

28.0 

4.15 

7.0 

28.0 

550 

2.00 

29.5 

530 

2.2 

25.0 

530 

3.  10 

23.5 

550 

7.0 

415.0 

479 

3.38 

64.7 

400 

1.50 

19.5 

390         95  52         55        208 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  AtK          PH      TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                 MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  CONSECON  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  MILL  DAM  CONSECON 
STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  8AS1N 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CONSECON  CREEK 


STATION  ID:   06-0157-001-02 


U.T.M.  1B  0297750.0  4874150.0  4 


REGION  04 


STORE!  CODE:  02 
004 
2640 

MILEAGE     0.2 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  01  77  1045 

29  03  77  1045 

26  04  77  1010 

28  06  77  1120 
26  07  77  1050 

30  OB  77  1010 
25  10  77  1010 

29  11  77  1200 


STN   STN  S4MP   Pj 
CIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3, 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


25  01  77  1045 

29  03  77  1045 

26  04  77  1010 
28  06  77  1120 
26  07  77  1050 

30  OB  7  7  1010 
25  10  77  1010 
SB  II  77  1200 


STN   STN  SAMP 
DIST  BBS  OEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  MN  t* I 

M I N I  MUM 


934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO* 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

PSEUO. 

HATER 

DISS. 

5-OAY 

^0 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21805 

4 

12. 

2.   L 

2.   L 

3.0 

2.0 

21621 

6 

36. 

2.   L 

2.   L 

B.O 

2.0 

0  .6 

21829 

9  6 

30. 

4.   L 

4.   L 

tl.O 

10.0 

1  .6 

2)845 

B 

26.0 

6.0 

1  .4 

21853 

6  6 

50. 

22. 

4. 

22.0 

B.O 

1  .0 

2)861 

E 

20. 

4.   L 

A.   L 

20.0 

4.0 

o.a 

2IB77 

6 

80. 

2.   L 

10. 

7.0 

1  1.0 

1  .6 

31885 

50. 

10. 

IB. 

0.2 

80. 

22. 

1B 

26.0 

11.0 

1  .6 

34.  ■ 

4.  •  D 

5.'  0 

13-9 

6.  1 

1  .0 

12. 

2. 

2. 

3.0 

2.0 

0.2 

7 

7 

7 

* 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAKL 

N02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

DSOL10S 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0 

002 

0 

008 

0.480 

0.006 

0.359 

200  0 

1  9 

0.016 

0 

001 

0 

012 

0.610 

0.002 

0.005L 

221  .0 

2.5 

0.037 

0 

003 

0 

058 

0.990 

0.001 

0.005L 

159.0 

2.7 

0.034 

0 

002 

0 

016 

1  .260 

0.002 

O.OOSL 

163  0 

3.8 

0.028 

0 

010 

0 

094 

1  .060 

0.002 

0 . 005  L 

174.0 

2.2 

0.0)2 

0 

001 

0 

036 

0.720 

0.004 

0.02) 

2)6.0 

1  .5 

0.013 

0 

001  L 

0 

018 

0.540 

0.002 

0.016 

220.0 

1  .2 

0.037 

0 

010 

0 

094 

1  .260 

0.006 

0.359 

221  .0 

3.8 

0.023 

0 

003D 

0 

035 

0.809 

0.003 

0.0590 

193.3 

2.3 

0.012 

0 

001 

0 

008 

0.480 

0.001 

0.005 

159.0 

1  .2 

NO  OF  SAMPLES 


300 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP 
OV  MO  YR  LMT    OlSr  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UWHOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


2BO 

REACTIVE 

SILICATE 

St  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


29  03  77 

1045 

3 

26  04  77 

1010 

•3 

28  06  77 

1120 

.3 

26  07  77 

10S0 

3 

30  08  77 

1010 

3 

25  10  77 

1010 

3 

29  11  77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  W  I'l 
MINIMUM 

305 
335 
240 
245 
265 
329 
337 


337 
294 
240 


1  .00 
1.20 
1  .00 
2.20 
1.40 
1  .60 
0.90 


2.20 
1.33 
0.90 


4.4 
5.2 
6.7 
8.1 
14.0 
5.7 
5.8 


14.0 
7.  1 
4.4 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CONSECON  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  2  ALL1S0NVULE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2HEO02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 

1015 

3 

29  03  77 

1015 

-3 

26  04  77 

1030 

.3 

28  06  77 

1105 

3 

26  07  77 

1030 

.3 

30  oa  77 

0940 

.3 

25  10  77 

0940 

.3 

29  11  77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  < 

M 1 N I  MUM 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  5AMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1015 

.3 

29  03 

77 

1015 

.3 

26  04 

77 

1030 

-3 

28  06 

77 

1105 

3 

26  07 

77 

1030 

.3 

30  OS 

77 

0940 

.3 

26  10 

77 

0940 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ! 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
CONSECON  CREEK 


STATION  10:   06-0157-002-02 

STORET  CODE:  02 
004 
2640 


LONG 

U.T.M. 

IB  0310300.0  4877450.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

8.70 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FEC*L 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21804 

6 

7.30 

170. 

24 

4.   L 

2.0 

2.0 

0.6 

1  .6 
0.8 

2  1820 

6 

263.00 

80. 

4  . 

10. 

7.0 

2.0 

21B28 
21844 

6 
6 

120.00 
0.73 

110. 

32. 

84. 

9.0 
23.0 

9  .0 
9.0 

21852 

6 

0.01 

1800. 

12 

68. 

18.5 

6.0 

1  .0 

1  0 

21660 

6 

0.04 

800. 

4. 

28. 

21  .0 

5.0 

21876 

6 

10.70 

140. 

24. 

20. 

7.0 

6-0 

2.6 
0.2 

21884 

98.  BO 

90. 

4. 

16. 

263.00 

1800. 

32. 

EM. 

23.0 

9.0 

2.6 

62.57 

223.  • 

11  .  ■ 

21  ■•  a 

12.5 

5.6 

1  . 1 

0.01 

80. 

4. 

4. 

2.0 

2.0 

0.2 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0 

004 

0.004 

0.420 

0.003 

0.157 

219.0 

3.8 

0.026 

0 

007 

0.800 

0.004 

O.Otl 

239.0 

1  .9 

0.036 

0 

003 

0.026 

I  .380 

O.0O3 

0.005L 

236.0 

3,  1 

0.094 

0 

009 

0.016 

2.000 

0.002 

0.005L 

215.0 

1  .3 

0.037 

0 

006 

0.042 

1  .120 

0.002 

0.005L 

221  .0 

6.0 

0.037 

0 

014 

0.002 

1  .060 

0.005 

0 . 005  L 

344.0 

0.9 

0.012 

0 

002 

0.002L 

0  .  690 

0.003 

0.114 

263.0 

0.6 

0.094 

0 

.014 

0.042 

2.000 

0.005 

0.157 

344.0 

6.0 

0.037 

0 

006 

0.015D 

1.067 

0.003 

0.043D 

248.1 

2.4 

0.012 

0 

.002 

0.002 

0.420 

0.002 

0.O05 

215.0 

D.6 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

Dr  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

UG/L 

29  03 

77 

1015 

.3 

330 

1  .00 

4.5 

26  04 

77 

1030 

.3 

365 

0.65 

4.7 

28  06 

77 

1105 

.3 

360 

0.85 

11  .5 

26  07 

77 

1030 

.3 

330 

2.  20 

19.5 

3D  08 

77 

0940 

-3 

330 

3.  00 

19.5 

25  10 

77 

0940 

.3 

460 

1  .80 

7.5 

29  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

403 
4  60 

0.80 
3.00 

5.7 

19.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  | • ) 

368 

1  .47 

10.4 

MINIMUM 

330 

0.65 

4.5 

NO  OF  SAMPLES 


301 


■.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CONSECON  CREEK 

AT  HIGHWAY  14 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77  0950 

29  03  77  0945 

26  04  77  1050 

28  06  77  1050 
26  07  77  1010 

30  08  77  0915 
25  10  77  0920 

29  IT  77  1200 


.  3 
3 
3 

.3 

3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MM  I ■ I 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

0950 

.3 

29  03 

77 

0945 

.3 

26  04 

77 

1050 

.3 

28  06 

77 

1050 

.3 

26  07 

77 

1010 

.3 

30  08 

77 

0915 

.3 

25  10 

77 

0920 

.3 

29  11 

^7 

1200 

3 
MAXIMUM 

Ave  on 

GEOM  MN  1  •  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


25  01 

77 

0950 

3 

29  03 

77 

0945 

3 

26  04 

77 

1050 

3 

28  06 

7  7 

1050 

.3 

26  07 

77 

1010 

.3 

30  08 

.'7 

0915 

.3 

25  10 

n 

0920 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  1 »  J 
MINI  MUM 

STATION 

ID:   06-0157-003-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  CONSECON  CREEK 

2640 

LONG 

U.T.M 

18  0316850.0  4877650.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

14.20 

934 

901 

444 

80 

81 

■4 

ee 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/1Q0ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

21803 

5  4 

1300. 

4. 

2.   L 

2.0 

1  .0 

8  0 

21819 

5 

20. 

4. 

4. 

7.0 

8.0 

0.8 

21827 

6 

130. 

32 

4. 

9.0 

6.0 

1  .4 

21843 

6 

23.0 

8.0 

8.0 

21851 

6 

30. 

30 

4. 

19.0 

5-0 

0.2 

21859 

6 

100. 

A.   L 

4.   L 

20.0 

5.0 

2.0 

21B7S 

I 

600. 

S 

28. 

6.0 

4.0 

2.2 

21883 

280. 

A.   L 

13 

o.« 

1300. 

32. 

28 

23  0 

BO 

8.0 

150.- 

a.*  o 

6.*  0 

123 

5.3 

2.9 

20. 

4. 

2. 

2.0 

1.0 

0.2 

7 

7 

7 

7 

7 

e 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  525 

0.310 

0-560 

2.500 

0.009 

0.0O5L 

423.0 

11  .0 

0.022 

0.008 

0.020 

0.670 

0.004 

0  151 

227  0 

5.9 

0.041 

0.020 

0.940 

0.004 

0.006 

235.0 

1  .4 

0.328 

0.034 

0.272 

2.980 

0.004 

0  .005L 

268.0 

18.0 

0.  174 

0.085 

0.210 

2.  160 

0.006 

0.004 

196.0 

6.5 

0.  152 

0.  04  9 

0.  144 

1  .640 

0.006 

0.005L 

256.0 

5.8 

0.  158 

0-100 

0.006 

1  190 

0 .  004 

0.005L 

354.0 

2.0 

0 .  020 

0.008 

0.010 

0.830 

0.005 

0.065 

259  0 

0.4 

0.525 

0.310 

0.560 

2  .  980 

0.009 

0.  151 

423  0 

18.0 

0.178 

0.077 

0.175 

1  .614 

0.005 

0 . 03 1 0 

277.3 

6.4 

0.020 

0.008 

0.006 

0.670 

0.004 

0.004 

196.0 

0.4 

8 

8 

7 

1 

I 

8 

e 

3 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

610 

8.60 

8.5 

340 

0.80 

4.9 

360 

0.70 

10.0 

3B5 

2.40 

9.3 

290 

1.80 

8.7 

385 

•  .60 

36.0 

473 

0.9B 

6.5 

399 

0.70 

5.2 

610 

8.60 

36.0 

405 

2.20 

11.1 

290 

0.70 

4.9 

NO  OF  SAMPLES 


BOW/  SITE:  BL0OMF1EL0  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CHURCH  STREET  BLOOMFIELD 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGt  FED  02MC001 


STATION  ID:   06-0163-001-02 


SAMP  0T£  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

0930 

3 

29  03 

77 

0925 

3 

26  04 

77 

1145 

3 

28  06 

77 

1000 

3 

26  07 

77 

0940 

.3 

30  OB 

77 

0905 

.a 

25  10 

77 

0905 

3 

29  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MN  1 • | 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


21B02 
21818 
21B2G 
21842 
21850 
21858 
21B74 
21882 


901 

SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
BLOOMFIELD  CREEK 


U.T.M.  18  03 t 9750.0  487 1200.0  4 


444 

flow  cf$ 


1  .90 

42.80 

13.00 

0.90 

0.37 

0.43 

2.30 

10.  10 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

2900. 
190. 
450. 

300. 

10.   L 
3200. 
460. 


81         B4 
FECAL       M.F. 

COLIFORM      ENTER. 


42.80    3200. 
8.9B     378.' 
0.37      10. 


560. 

40. 

212. 

9C 
4. 

10. 

4  . 


560. 

35. 

4. 


24 

140 
56 

100. 
4. 

3D 

3b 


140. 
36. 

■i 


STORET  CODE: 

02 

004 

2460 

REGION  04 

MILEAGE 

3.70 

88 

605 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100WK. 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

2.0 

1  .3 

8  0 

3.0 

OS 

10.0 

10.0 

1  .0 

22.0 

8.0 

1  .5 

19. 0 

4.0 

20.0 

20.0 

2.0 

21  .0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.2 

22  0 

10.0 

21  .0 

12.3 

4.7 

6.0 

1.0 

2.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


302 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  rfi  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 

0930 

.3 

29  03  77 

0925 

.3 

26  04  77 

1145 

.3 

26  06  77 

1000 

.3 

26  07  77 

0940 

3 

30  08  77 

0905 

3 

25  10  77 

0905 

3 

29  11  77 

1200 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  %•■:■:■ 

MINIMUM 

33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
.  TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  1 D5 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  084 

0.024 

0.400 

0.850 

0.02(> 

4.  350 

426.0 

8.0 

0  .  056 

0.026 

0.030 

0.4B0 

0.01  1 

3.530 

255  0 

13.0 

0.046 

0.025 

0.010 

0.470 

O.OOB 

2.690 

309.0 

2.5 

0.310 

0.220 

0.044 

0.850 

0.003 

0.007 

354.0 

8.8 

3.900 

0.700 

0.215 

0.  1  15 

0.003 

0  005L 

3.980 

0.410 

0 .  560 

0.570 

0.006 

0.0051 

932.0 

552.0 

o.iee 

0.070 

0.046 

0.680 

0.004 

O.OH 

4 1 0  . 0 

7.4 

0.031 

0.024 

0.010 

0.400 

0.009 

3.990 

389  . 0 

1  .9 

3.980 

0.700 

0.560 

0.850 

0.026 

4.350 

932.0 

552. 0 

1  .075 

0.187 

0.  164 

0.552 

0.009 

1 .824D 

439.3 

84.8 

0.031 

0.024 

0.010 

0.115 

0.003 

0,005 

255.0 

1  .9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 
CQND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZlN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATF 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

25  01  77 

29  03  77 

26  04  77 
28  06  77 
26  07  77 

30  08  77 
25  10  77 
20  11  77 

0930 
0925 
1  145 
1000 
0940 
0905 
0905 
1200 

.3 
3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

690 
430 
510 
560 
780 
710 
660 
580 

S.00 
3.00 
1  .20 
3.00 
22.00 
48.00 
2.60 
085 

1S.5 
10.5 
10.0 
21  .5 
85.0 
58.0 
20.0 
14.0 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  ■  ( 

MINIMUM 

780 
615 
430 

48.00 

10.71 

0.85 

85.0 
29.7 
10.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLACK  RIVER 

AT  COUNTY  ROAD  17 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

0900 

.3 

29  03 

77 

0850 

.3 

26  04 

77 

1230 

.3 

2B  06 

77 

0925 

3 

26  07 

77 

0900 

.3 

30  08 

77 

0845 

3 

25  10 

77 

0840 

3 

29  11 

77 

1200 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEO! 

MINIMUM 

LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
BLACK  RIVER 


U.T.M.  18  0332300.0  4866500.0  4 


934 

901 

444 

BO 

SI 

a 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

C0L1F0RM 
MF/100ML 

ENT 
MF/lOi 

21801 

4 

6 

110. 

4. 

2. 

21817 

3 

6 

330. 

1B. 

68. 

21825 

6 

430. 

172. 

68. 

21641 

6 

21B49 

6 

1400. 

268. 

380. 

21857 

6 

10.   L 

4. 

L 

4. 

21873 

6 

40. 

4. 

L 

4. 

21881 

280. 

1400. 
158.*  D 

10. 

2. 

268 
14. • 

2. 

D 

12. 
380. 

ia. 

2. 

STATION 

ID:   06-01 

72-001 -02 

STORET  CODE: 

02 

004 

2010 

REGION  04 

MILEAGE 

4 

80 

88 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/10QML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

2.0 

4.0 

1  .2 

7.0 

1  .0 

0.4 

10.0 

10. D 

1  .0 

24.0 

11.0 

2.2 

20.0 

6.0 

1  .6 

2(  .0 

4.0 

0.6 

8.0 

100 

1  .0 
0  2 

24.0 

11.0 

2.2 

13.  1 
2.0 

6.6 
1.0 

1  .1 
0.2 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN       STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01 

77 

0900 

.3 

29  03 

77 

0850 

.3 

26  04 

77 

1230 

■  3 

2B  06 

77 

0925 

.3 

26  07 

77 

0900 

.3 

30  08 

77 

0845 

.3 

25  10 

77 

0B40 

3 

29  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MC/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  165 

0.058 

0.176 

0.620 

0 .  003 

0.  115 

372.0 

9.7 

0.041 

0.007 

0.014 

0.300 

0.003 

0.297 

253.0 

16.0 

0.032 

D.006 

0.460 

0.003 

0.057 

260.0 

3  2 

0.064 

0.OO2 

0.040 

0.B3O 

0.002 

0.005L 

240.0 

12.0 

0.106 

0.002 

0.006 

1  .260 

0.001 

0.005L 

245.0 

34.0 

0.092 

0.003 

0.142 

1  .300 

0.002 

0.008 

195.0 

6.1 

0.020 

0.003 

0.012 

0.760 

0.003 

0.017 

311  .0 

2.6 

0.009 

0.002 

0.004 

0.280 

0.002 

0.220 

279.0 

1  .4 

0.165 

0.05B 

0.176 

1  .300 

0.003 

0.297 

372.0 

34.0 

0.066 

0.010 

0.056 

0.726 

0.002 

0.0910 

269.4 

10.6 

0.009 

0.002 

0.004 

0,280 

0.001 

0.005 

195.0 

1  ,4 

NO    OF    SAMPLES 


303 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  WO  YR  LMT    OIST  BK  DEPTH 
FEET       MTR5 


35  01  77  0900 
39  03  77  0850 

36  04  77  1330 
3B  OE  77  0925 
38  07  77  0900 
30  OB  77  OS45 
35  10  77  0840 
29  11  77  1200 


maximum 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

35 

COND. 

TUP.B. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

630 

8.60 

6.7 

365 

1  BO 

3  3 

395 

1  .80 

6.0 

350 

4.00 

3.0 

325 

13.00 

3.1 

390 

4.50 

3.3 

495 

3.70 

3.4 

441 

0.95 

2.7 

620 

13.00 

6.7 

410 

4.67 

3.9 

290 

0.95 

2.7 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H,/  SITE:  MILLHAVEN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  COUNTY  ROAD  5.  SYDENHAM 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

77 

1130 

.3 

08  02 

77 

1145 

.3 

14  03 

77 

0830 

3 

05  04 

77 

1210 

.3 

18  05 

77 

11  15 

3 

28  06 

77 

1105 

.3 

35  07 

77 

1330 

-3 

24  08 

77 

1200 

.3 

26  09 

77 

1310 

.3 

19  10 

77 

1105 

.3 

09  11 

77 

1115 

3 

06  13 

77 

1230 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • | 
MINIMUM 

STATION 

10:   06-0180-002-03 

AM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE  : 

03 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  MILLHAVEN  CREEK 

0080 

LONG 

U.T. 

M.  18  03T2SOC 

.0  4918100 

.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

21 

10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.f 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

HO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTEF 

. 

MP  A 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf /100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MC/L 

22516 

6 

8 

20. 

4.   L 

4. 

L 

1  .0 

30.0 

0.« 

22533 

4 

6  8 

4. 

4.   L 

4. 

L 

0. 

0.0 

3.0 

1  -OL 

22550 

3 

E  8 

440. 

16. 

12. 

4. 

L 

3.0 

13.0 

2.0L 

23567 

8 

6 

34. 

4.   L 

4 

L 

4. 

I 

5.0 

9.0 

3.01 

22584 

172. 

SB 

36. 

4. 

L 

17.0 

14.0 

3.0L 

22601 

600. 

256. 

536. 

2. 

L 

2.0L 

2261  B 

300. 

110. 

30. 

35.0 

14.0 

2.0L 

22635 

700. 

293. 

332. 

18.0 

13  0 

22652 

5900. 

280. 

1400. 

16.0 

9,0 

2.0L 

22669 

40. 

9.0 

13.0 

2.0L 

22686 

100. 

20. 

10. 

4. 

L 

10.0 

12.0 

3  .OL 

22703 

80. 

a. 

0.0 

9.0 

1  .0 

5900. 

292. 

1400. 

4 

25.0 

20.0 

3.0 

134.' 

36.*  D 

28.- 

D 

3 

•  D 

9.5 

11.5 

1  ,7D 

4. 

4. 

4. 

0 

0.0 

3.0 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


12 


11 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

77 

1130 

.3 

OB  02 

77 

1145 

.3 

14  03 

77 

0830 

.3 

05  04 

77 

121D 

.3 

18  05 

77 

1115 

3 

28  06 

77 

1105 

,3 

25  07 

77 

1330 

3 

24  08 

77 

1300 

.3 

26  09 

77 

1310 

.3 

19  10 

77 

1105 

,3 

09  11 

77 

11  15 

.3 

06  12 

77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ I 
MINIMUM 

33 

34 

19 

30 

31 

33 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I  DS 

D-S0LID5 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.017 

0.001 

0  020 

0.430 

0.002 

0  053 

184.0 

1  .6 

0.032 

0.C10 

D.010L 

0.530 

0.003 

0.080 

170.0 

15. OL 

0.040 

0.014 

0.010L 

0.470 

0.002 

0.160 

0.012 

0.006 

0.070 

0.390 

0.006 

0.150 

0.010 

0.006 

0.010 

0.370 

0.038 

0  120 

180.0 

15. OL 

0.026 

0.01C 

0.010 

0.330 

0.024 

0.  100 

166.0 

15. OL 

0.033 

0.006 

0.010L 

0  440 

0.056 

0  . 1  80 

160.0 

15. OL 

0.056 

0.026 

0.020 

0.430 

0.002 

0.07B 

I7B.0 

2.1 

0.064 

0.016 

0.050 

0.410 

0.080 

130.0 

JO  0 

D.0I2 

0.002 

0.050 

0.350 

0.040 

85.0 

15. OL 

0.016 

0.006 

D.050 

0.270 

0.006 

0.050 

140,0 

15. OL 

0.056 

0.004 

0.030 

0 .  570 

0.004 

0.100 

190.0 

25.0 

0.064 

0.026 

0.070 

0.570 

0.056 

0.1  BO 

190.0 

25.0 

0.030 

0.009 

0.02BD 

0.416 

0.014 

0.099 

158.3 

13.90 

0.010 

0 .  00 1 

0.010 

0.270 

0 .  003 

0.040 

85.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTHS 


05  01 

77 

1  130 

3 

08  02 

77 

1145 

.3 

14  03 

77 

0830 

3 

05  04 

77 

1310 

3 

IB  05 

77 

11  15 

3 

28  06 

77 

1  105 

3 

25  07 

77 

1330 

.3 

24  08 

77 

1200 

3 

26  09 

77 

1310 

.3 

19  10 

77 

1105 

.3 

09  11 

77 

1115 

.3 

06  13 

77 

1330 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  | 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

280 

1  50 

9.5 

2  70 

1  .50 

13.0 

285 

1  .40 

14.0 

255 

7.00 

12.0 

2B0 

0.95 

12.0 

256 

1  .30 

12.0 

250 

1  .20 

9.5 

270 

1  .  20 

12.0 

25S 

1.5 

12.0 

275 

2.60 

13.0 

280 

1.80 

15.0 

290 

7.30 

13.0 

290 

7.3U 

15.0 

271 

2.43 

13.3 

350 

0.95 

9.5 

380         95  52  55  208 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK  PH  TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L  MG/L 


35 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


304 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MILLHAVEN  CREEK 

FIRST  CONCESSION  ROAO  NORTH  OF  MILLHAVEN 

RIVER    FLOM  GAUC 


STATION  ID:   O6-O18O-0O3-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

04  01 

77 

1240 

.3 

07  03 

77 

0955 

.3 

07  03 

77 

0920 

.3 

D4  04 

77 

0940 

.3 

17  OS 

77 

0930 

.3 

26  OE 

77 

0925 

.3 

26  07 

77 

1000 

.3 

23  08 

77 

1000 

.3 

IB  10 

77 

0930 

.3 

OB  11 

77 

0945 

.3 

05  12 

77 

0955 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  [ ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 
07  02 
07  03 

04  04 
17  05 
28  06 
26  07 
23  oa 
IB  10 
OB  11 

05  12 


77  1240 
77  0955 
77  0920 
77  0940 
77  0930 
7  7  0925 
77  1000 
77  1000 
77  0930 
77  0945 
77  0955 


3 

-3 

.i 

.3 

3 
.3 

3 
,3 

3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   ST>i  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01  77 

1340 

.3 

07  02  77 

0955 

.3 

07  03  77 

0920 

.3 

04  04  7  7 

0940 

.3 

17  05  77 

0930 

.3 

2B  06  77 

0925 

.3 

26  07  77 

1000 

.3 

23  08  77 

1000 

.3 

IB  10  77 

0930 

3 

08  11  77 

0945 

.3 

05  12  77 

0955 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ I 
MINIMUM 

D  02HM00E 

MAJOR  8ASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  MILLHAVEN  CREEK 

ooao 

LONG 

U.T.M. 

18  035775C 

.0  4896950 

.0  4      REGION  04 

MILEAGE 

2.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22503 

4  6  8 

13.80 

1140. 

4B. 

2. 

0.0 

10.0 

0.6 

22520 

4  6  B 

10,30 

0.0 

2  0 

1  .OL 

22537 

3  6  8 

290  00 

1100. 

64 

52. 

4.   L 

0.0 

16.0 

2  .OL 

22554 

3  6  B 

229.00 

260. 

60. 

B. 

4.   L 

4.0 

7.0 

2.0L 

2257! 

13.00 

16.0 

100 

2.0L 

2258S 

10.60 

700. 

248. 

960. 

2.   L 

2  .OL 

22605 

4.60 

184. 

60. 

2B0. 

20.0 

1  1  0 

2  -OL 

22622 

15.30 

1300. 

220. 

330. 

19.0 

100 

22656 

84.20 

310. 

5.0 

13.0 

2.0L 

22673 

87.30 

B700. 

3200. 

3900. 

2B. 

B.O 

11.0 

2  .OL 

22690 

160.00 

540. 

24. 

42. 

1  .0 

13.0 

0.5L 

290.00 

8700. 

3200. 

3900. 

28. 

20.0 

16. 0 

2.0 

83.46 

755.* 

121  .• 

102.* 

5.'  0 

7.3 

10.3 

1  .60 

4.60 

184. 

24. 

2. 

2. 

0.0 

2.0 

O.S 

11 

9 

3 

a 

4 

10 

10 

10 

33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 

FILTERED 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

32 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.026 

0.006 

0.310 

0.990 

0  DOS 

0.135 

362.0 

5.  1 

0.046 

0.012 

0.630 

1  .300 

0 .  004 

0  120 

330.0 

15. OL 

0.064 

0.022 

0.  180 

0  440 

0.024 

0.540 

0.012 

0.008 

0.030 

0.350 

0.030 

0.006 

0.028 

0.002 

0.030 

0.660 

0.004 

0.0201 

230.0 

15.  OL 

0.034 

0.002 

0.030 

0.750 

0.072 

0.120 

201  .0 

15. OL 

0.026 

0.010 

0.040 

0.690 

0.030 

0 .  030 

130.0 

15. OL 

0.018 

0.003 

0.016 

0.790 

0.008 

0.317 

240.0 

5.5 

0.014 

0.004 

0.020 

0.490 

0.020 

330.0 

15. OL 

0.10B 

0.048 

0.070 

1.100 

0.016 

0.340 

320.0 

40.  0 

0.024 

0.012 

0.030 

0.3S0 

0.004 

0.100 

250.0 

IS.  OL 

0.  108 

0.04S 

0.630 

1  .300 

0.072 

0.540 

362  0 

40.0 

0.037 

0.012 

0.116 

0.719 

0.020 

0 . 1 500 

254.8 

15. 60 

0.012 

0.0O2 

0.016 

0.350 

0.004 

0.006 

130.0 

5.1 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

9 

9 

14 
COND  . 

16 
TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 
PH 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

"G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

, 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

UG/  L 

5B0 

2-20 

24.0 

485 

4.00 

25.0 

350 

4.00 

19.0 

290 

1  .60 

14.0 

360 

1.70 

18.0 

310 

1  .50 

16.0 

29B 

1  .90 

1S.0 

360 

1  .50 

19.5 

3  BO 

1  .60 

16.0 

360 

3.5 

14.0 

385 

2.00 

12.0 

580 

4.00 

25.0 

378 

2.32 

17. B 

290 

1  .50 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


MILLHAVEN  CREEK 

FIRST  CONCESSION  ROAD  SOUTH  OF  ODESSA 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MILLHAVEN  CREEK 

U.T.M.  18  0362110.0  4902175.0  4 


STATION  ID:   06 -01  BO- 004  -  02 

STORET  CODE:  02 
004 

ooao 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 

77 

1220 

.3 

D7  02 

77 

0330 

.3 

07  03 

77 

0850 

.3 

04  04 

77 

0915 

3 

17  OS 

77 

0915 

.3 

28  06 

77 

0900 

.3 

26  07 

77 

0945 

.3 

23  08 

77 

0930 

.3 

18  10 

77 

0905 

3 

08  11 

77 

0915 

■  3 

05  12 

77 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C» 

MINI  MUM 

934 

901 

444 

80 

B1 

8 

SAMPLE 

SCD 

FLOM 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

* 

NO 

COL  I  FORM 
WF/lOOML 

COL  1  FORM 
MF/IOOML 

ENT 
MF/1C 

22502 

4 

6 

B 

1600. 

36B. 

2 

22519 

4 

6 

8 

22536 

a 

6 

1700. 

108. 

40 

22553 

3 

6 

8 

700. 

232. 

16 

22570 

22587 

200. 

64. 

368 

22604 

560. 

88. 

360 

22621 

500. 

96. 

520 

236S5 

360. 

22672 

580. 

30. 

240 

32689 

600. 

1700. 
619.* 
200. 

52. 

368. 
97.  • 

30. 

56 

520 
77 

2 

84         B8 
F,     PSEUD. 
R.         MPA 

ML  MF/IOOML 


805 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 


3    ' 
2. 


20.0 

17.0 

5.0 

B.O 

1  .0 


20.0 
6.9 
D.O 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

4.0 
10.0 

7.0 
11  .0 
12.5 

12.0 
12-0 
12.0 
10.0 
14.0 


14.0 

10.5 

4.0 


-DAY 

BOD 

MG/L 

1 

2 

3 

0 

2 

OL 

2 

OL 

2 

OL 

2 

OL 

2 

OL 

2 

OL 

2 

OL 

0 

5L 

3 

.0 

1 

.90 

0 

.5 

NO    OF    SAMPLES 


305 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    OISI  BRG  OEPTM 

FEFT        MTRS 


04  01 

77 

1220 

.3 

07  02 

77 

0930 

.a 

07  03 

77 

0350 

3 

04  04 

7  7 

0915 

.3 

17  05 

77 

0915 

.3 

28  06 

77 

0900 

3 

26  07 

77 

0945 

3 

23  OB 

77 

0930 

.3 

IS  10 

77 

0905 

3 

08  11 

77 

0915 

.3 

OS  12 

77 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  ( ■ 1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-H 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.039 

0.030 

0.230 

0.980 

0 .  005 

0.040 

365  0 

4.1 

0.  136 

0  002 

0.740 

0.740 

0  006 

0.020 

380.0 

25.0 

0.034 

0.016 

0  390 

0.500 

0  030 

0.290 

0  020 

0.010 

0.050 

0.500 

0.020L 

0.004 

0,033 

0  003 

0  040 

0.660 

0.006 

o.oaoL 

230.0 

15  OL 

0.036 

0.002 

0  020 

0.650 

0.002 

0.100 

21  1  .0 

15. OL 

0.084 

0.074 

0.010L 

0.230 

0.024 

0 .  080 

210.0 

15. OL 

0.046 

0  .  02-' 

0.032 

0.810 

0.004 

0.266 

260.0 

3.2 

0.020 

0.006 

0.020 

0.460 

0.020 

190.0 

15. OL 

0.032 

0.026 

0.030 

0.330 

0.012 

0.130 

260.0 

15. OL 

0.028 

0.014 

0.040 

0.370 

0 .  004 

0.040 

250.0 

15. OL 

0.  136 

0-074 

0.740 

0.980 

0.030 

0.290 

380.0 

2S.0 

0.046 

0.019 

0. 146D 

0.566 

0.01 10 

0 . 0920 

261  8 

13.60 

0.020 

0.002 

0.010 

0.230 

0.002 

0.004 

190.0 

3.2 

NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pu 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 

77 

1220 

3 

07  02 

77 

0930 

.3 

07  03 

77 

0850 

.a 

04  04 

77 

0915 

3 

17  05 

77 

0915 

3 

28  06 

77 

0900 

3 

26  07 

77 

0943 

3 

23  06 

77 

0930 

3 

18  10 

7  7 

090$ 

3 

08  11 

77 

0915 

3 

05  12 

77 

0925 

3 

MAXIMUM 

AUG  OR 

GIOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

CONO. 

TURS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMA21N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

580 

1.40 

23.5 

470 

10.00 

24.0 

415 

1.60 

30.0 

275 

1.60 

14.0 

355 

1-50 

16.0 

3;c 

1  SO 

16.0 

32$ 

1.10 

16.0 

395 

130 

27.0 

370 

1.40 

17.0 

400 

1.50 

20.0 

385 

1.50 

13.0 

SBO 

10.00 

37.0 

390 

2.23 

18.8 

275 

1.10 

13.0 

380         95  52         55        206 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK          PH      TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                 MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


MILLHAVEN  CREEK 
AT  COUNTY  ROAD  6 
RIVER 


I  A" 


STATION  ID:   06-0180-005-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 

77 

1205 

3 

07  02 

77 

0910 

3 

07  03 

7  7 

0830 

.3 

04  04 

77 

0900 

3 

17  05 

0845 

3 

28  06 

77 

0840 

3 

26  07 

7  7 

0850 

.3 

33  08 

77 

0915 

3 

18  10 

77 

0850 

3 

08  11 

77 

0855 

3 

05  12 

77 

0900 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MILLHAVEN  CREEK 


U.T.M.  18  0363020.0  49Q4B00.0  4 


934 

901 

444         80 

81 

g 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

H 

NO 

C0L1F0RM 
MF/lOOML 

COL  1  FORM 
MF/lOOML 

ENT 

MF/101 

32501 

■■1 

a 

8 

50. 

a 

L 

2 

22518 

0 

t 

B 

22535 

8 

6 

272. 

4. 

32 

22553 

3 

6 

a 

44. 

20. 

8. 

32569 

22586 

»i 

4. 

12 

22603 

32. 

4. 

I 

4. 

22620 

80. 

1 

I« 

22654 

390. 

22671 

210. 

EC 

100. 

22688 

200. 
390. 

12. 
80 

32. 

100. 

90.* 

8.' 

D 

14. 

18. 

2. 

3  . 

STORET  CODE: 

02 

004 

0080 

REGION 

Od 

MILEAGE 

6. 

88 

105 

3 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 

/PH 

TEMP. 

03 

MF/lOOML 

QEG  C 

MG/L 

0.0 

8.0 

o.o 

2.0 

a 

l 

0.0 

2.0 

4. 

L 

4.0 
14.0 

9.0 
11.0 

2. 

L 

20.0 

18.0 

5.0 

100 
1  1  0 
10.0 

4. 

L 

9.0 
1.0 

10-0 
14.0 

4. 

20. 0 

14.0 

3 

•  D 

7.  1 

8.7 

2 

0.0 

2.0 

1 
DAY 

BOO 
MG/L 

1  .0 
6.0 

2.0L 

2  01 
2.0L 
3.0L 
2.0L 


OL 
OL 
5L 


6.0 

2.20 

o.s 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


04  01  77 

1305 

3 

07  02  77 

0910 

J 

07  03  77 

0830 

3 

04  04  77 

0900 

3 

17  05  77 

0845 

3 

28  06  77 

0840 

3 

26  07  77 

0850 

3 

23  08  77 

0915 

.3 

18  10  77 

0850 

3 

08  11  77 

0855 

3 

05  12  77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  IM  (•) 
V1NIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FIL7ERE0 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA' 

KklELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.026 

0.001 

0 .  260 

1  .020 

0.005 

0.015 

352.0 

2.6 

0  333 

0.003 

0.630 

1  .600 

0.008 

0.010 

620.0 

220.0 

0.050 

0.014 

0.410 

0.580 

0.030 

0  230 

0.018 

0.016 

0.060 

0.360 

0.020L 

0 .  002 

0.036 

0.008 

0.030 

0.850 

0.0O2 

0.020L 

210.0 

15. OL 

0.034 

0.003 

0.060 

0.750 

0.  024 

0.020L 

195.0 

15. OL 

0 .  070 

0.048 

0.040 

0.810 

0.012 

0.020L 

195.0 

15. OL 

0.014 

0.014 

0.014 

o.eoo 

0.002 

0-005L 

184.0 

1  .6 

0.033 

0  010 

O.OSO 

0.520 

0.020L 

230.0 

15. OL 

0  014 

0 .  008 

0.050 

0.380 

0.006 

0.0201 

260.0 

15. OL 

0  013 

0.012 

0.040 

0.350 

0.006 

0.030 

250.0 

15. OL 

0.333 

0.048 

0.630 

1  .600 

0.030 

0.230 

620.0 

220.0 

0.056 

0.012 

0.  149 

0.711 

0.012D 

0.0360 

277.3 

34.90 

0.012 

0.031 

0.014 

0.350 

0.002 

0.002 

184.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


306 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
0*  MO  YR  LMT    BIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTfiS 


.3 

.3 
3 

-3 
.3 

.3 

.3 

3 

,3 


04 

01 

77 

120S 

07 

02 

77 

0910 

07 

03 

77 

0630 

04 

04 

77 

0900 

17 

05 

77 

0845 

28 

06 

77 

0840 

26 

07 

77 

0B50 

23 

08 

77 

0915 

18 

10 

77 

0850 

08 

It 

77 

0855 

OS 

•.2 

77 

0900 

14  16 

COND.  TURB. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


560 
465 
385 
265 
330 
300 
300 
280 
365 
365 
385 


1  .00 

B.O 

2.00 

1  .90 

1  .  10 

0.50 

0.68 

1  .00 

1  .70 

1.10 

0.95 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


20.5 
27.0 
1S.0 

I  1  .0 
13.0 
16.0 
15.0 
1S.0 
16.0 
17.0 

II  .0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  MM  ( • ) 

MINIMUM 


560 
364 
265 


8.0 
1  .81 
0.50 


27.0 
16.0 

11  .0 


NO  OF  SAMPLES 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


COLLINS  CREEK 


STATION  10:   06-0183002-02 


04  01  77 
07  02  77 

07  03  77 

04  04  77 
17  OS  77 
28  06  7  7 
26  07  77 
23  08  77 
IB  10  77 

08  11  77 

05  12  77 


1  150 
0845 
0800 
0840 
0820 
0S20 
0825 
0875 
0825 
OB  30 
0830 


STN   STN  SAMP   PO 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (• ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01  77 

1  150 

3 

07  02  77 

084S 

.3 

07  03  77 

OBOO 

.3 

04  04  77 

0840 

.3 

17  05  77 

0B20 

.3 

2B  06  77 

0820 

.3 

26  07  77 

0825 

.3 

2  3  08  7  7 

0875 

.3 

IB  10  77 

0825 

.3 

08  11  77 

0630 

3 

OS  13  77 

OB30 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

OAU  1 . S  MILta  "UN 
D  02HMO05 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STOSET  CODE: 

02 

004 

0040 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM  STREAM:  COLLINS  CREEK 

LONG 

U.T.M. 

18  0371250.0  490I40C 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

1  .60 

934 

SAMPLE 

901 
SCO 

444 

FLO*  CFS 

BO 
TOTAL 

Bl 
FECAL 

84 
M.F. 

6a 
PSEUO. 

eo« 

HATER 

3 
DISS. 

t 
5- DAY 
BOO 

NO 

C0L1F0RM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22500 
22517 
22534 

4  6  8 
6  4  B 

3  6  8 

25.70 

20.00 
520.00 

60. 

400. 

2. 
16. 

2. 
38. 

4.   L 

0.0 
0.0 

1  .0 

4.0 
9.0 
6.0 
9.0 
5.0 

6.0 
6.0 
8-0 
9.0 

0.8 

1  .01 

3.0L 

2.0L 

2.0L 

2.0L 

2.0 

22551 
2256B 
225B5 

3  8  8 

227.00 

43.70 

0.95 

28. 
200. 

4. 
340. 

4.   L 
196. 

4 .   L 
2.   L 

5.  0 

13.5 

23602 

7  9 

0.02 

1720. 

92. 

252. 

24,0 

22619 
22653 
22670 

19.40 
76.20 
95.80 

3600- 
250. 
900. 

346. 
300. 

14B0. 
330. 

4.   L 

17.0 
5.0 
8.0 

2.0L 
2  OL 
0.5 

22687 

250.00 

50. 

12. 

24. 

1  .0 

13-0 

520.00 

2600. 

346. 

1480. 

4. 

24.0 

13,0 

2.0 
1  .6D 
0.5 

116.25 

366.' 

39.- 

S8.»  D 

i.*  o 

7.5 

7  .5 

0.03 

28. 

2. 

2. 

2. 

0.0 

4.  0 

11 

9 

8 

a 

a 

10 

10 

10 

33 
TOTAL 
p 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUl 
0-SOLIDS 
MG/L 

0.  086 

0012 

0.06B 

0.780 

0.008 

0.052 

401  .0 

23.0 

0.  146 

0.034 

0.250 

D760 

0.006 

O.O20L 

4G5.0 

1  5  .  0  L 

0.102 

0.050 

0.110 

D.500 

0.014 

0.390 

0.  016 

0.02  2 

0.030 

0.320 

0.02UL 

0.002 

0  .042 

0.020 

0.010L 

0.600 

0.004 

0.020L 

280.0 

1  5  .OL 

0.110 

0.016 

0.120 

1  .500 

0.006 

0.020L 

I8B.0 

15  .  OL 

0.  100 

0.048 

0.010L 

1  .150 

0.250 

0.630 

695.0 

15.0 

0.049 

0.025 

0044 

0.650 

0.004 

0.101 

496.0 

3.  2 

0.032 

0.022 

0.030 

0.360 

0.020L 

250.0 

15. OL 

0  .  038 

0.036 

0.020 

0.350 

0.004 

0.020 

340.0 

15. OL 

0.024 

0.016 

0.030 

0.280 

0.004 

0.180 

230.0 

1 5  . 0  L 

0.  146 

0.050 

0.250 

1  ,500 

0.250 

0.630 

695,0 

23.0 

0 .  068 

0.027 

0.0650 

0.659 

0.032D 

0.132D 

371  .7 

14.  60 

0.016 

0.012 

0.010 

0.280 

0.004 

0.002 

1B8.0 

3.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01  77 

1150 

.3 

07  03  77 

0B45 

3 

07  03  77 

0800 

3 

04  04  77 

0840 

3 

17  05  77 

0B30 

.3 

28  06  77 

0B20 

.3 

26  07  77 

0B25 

..1 

23  08  77 

0675 

.3 

18  10  77 

0825 

3 

OB  11  77 

0830 

.3 

OS  12  77 

0830 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<•> 

HIM 

MUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

»G/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

620 

23.00 

44  5 

640 

6.50 

67.0 

325 

3.20 

16.0 

360 

1  .30 

21  .0 

431 

1  .50 

21  .0 

920 

15.00 

163.0 

1040 

2.90 

IB6.0 

700 

1.20 

73.0 

465 

1  .20 

21  .0 

ABO 

3.20 

35.0 

355 

2. 00 

13.0 

1040 

22. 00 

186.0 

576 

5.46 

60.0 

325 

1  ,20 

12.0 

AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


307 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GOUL11S  RIVER 

AT  BRIDGE  GOULAIS  RIVER 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  GOULAIS  RIVER 

U.T.d.  t6  Q700025.0  5177600. 0  4 


STATION  10:   07-0009-003-02 

STORET  CODE:  02 
001 
0090 

REGION  05  MILEAGE     7.G 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24 

01 

77 

0845 

19 

03 

77 

0930 

03 

04 

77 

1035 

23 

04 

77 

1035 

23 

05 

77 

1000 

26 

06 

77 

0930 

24 

0? 

77 

11  15 

to 

09 

77 

1418 

22 

10 

77 

□840 

1  1 

13 

77 

1022 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  ERG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i  • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24    01    77 

0645 

3 

19    03    77 

0930 

.3 

03    04    77 

1035 

.3 

23   04    77 

1035 

.3 

23    05    77 

1000 

.3 

26    06    77 

0930 

.3 

24    07    77 

1  1  15 

.3 

10   09    77 

1418 

.3 

22    10    77 

0640 

.3 

11     13    77 

1032 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     [») 
MINIMUM 

934 

901 

444 

ao 

81 

B4 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COll FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

Mf/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

19013 

0.0 

13.0 

0.8 

19034 

24. 

B. 

12. 

0.0 

10.0 

1  .0 

19056 

B. 

2. 

0. 

1  .0 

19078 

6. 

6. 

6. 

5.0 

13.0 

1  .0 

19100 

0. 

0. 

10. 

30.0 

10.0 

0.4 

19122 

48. 

40. 

52. 

17.0 

9.0 

OB 

19144 

300. 

60 

50. 

30    0 

10   0 

0.4 

19166 

15.0 

1  1  .0 

0.2 

I9IB8 

70. 

6. 

2. 

7.0 

12.0 

0.6 

19210 

0. 

0. 

2.0 

12.0 

1  .6 

300. 

60. 

52. 

20.0 

13.0 

1  .8 

14.' 

t,« 

9.' 

9.6 

11.1 

0.8 

0. 

0. 

0. 

0.0 

9.0 

0.2 

a 

s 

7 

9 

9 

TO 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.058 

0.002 

0.010 

0.260 

0.001 

0.2S9 

145.0 

93.0 

52 

0.  139 

0   C-90 

0   036 

0.420 

0.003 

0.800 

51  .0 

9.0 

42 

0.034 

0.005 

0   036 

0.360 

0003 

0.757 

BOO 

44.0 

36 

0.063 

0.005 

0   018 

0.310 

C  .  004 

0   436 

138.0 

109   0 

29 

0    004 

0.002 

0.020 

0.200 

0.002 

0.163 

52.0 

10.0 

43 

0.002 

0.001 

0.026 

0.300 

0.002 

0.083 

56.0 

4.4 

53 

0.021 

O.OOG 

0.016 

0.290 

0.002 

0.088 

52.0 

9.7 

42 

0.012 

o.oo: 

0.014 

0.240 

0.002 

0.048 

41  .0 

5.0 

36 

0.011 

0.002 

O.OOS 

0.280 

0.002 

0.077 

37.0 

5.3 

32 

0.035 

0.C20 

0.  104 

0.300 

0.005 

0.080 

81    0 

9.0 

72 

0.  139 

0.090 

0.104 

0.420 

0.005 

o.aoo 

145.0 

109.0 

72 

0.038 

O.Ol*. 

0.039 

0.236 

0.003 

0.27B 

73.3 

29.8 

44 

0.002 

0.001 

0.008 

0.300 

0.001 

0.048 

37.0 

4.4 

29 

NO  OF  SAMPLES 


IS 


10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


24 

01 

77 

0845 

19 

03 

77 

0930 

03 

04 

77 

1035 

23 

04 

77 

1035 

23 

05 

77 

1000 

26 

06 

77 

0930 

24 

07 

77 

11  15 

10 

09 

77 

141B 

3.7 

09 

77 

1343 

22 

10 

77 

0840 

11 

12 

77 

1022 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZH 

UMHOS 

UNITS 

S3 

32.00 

6a 

5.00 

54 

17.00 

45 

27.  00 

63 

2    60 

80 

1  .20 

66 

4.00 

55 

3.00 

4? 

3.10 

111 

5,10 

1  1  1 

32.00 

67 

10.00 

45 

1  .20 

16         56 

C  H  LOO  1  01 

MG/L 


1  .9 
2.2 
1  .3 
1  .0 
I  .6 
2.0 
1  .4 
1.2 

0.9 
5.0 


5.0 
1  .9 
0.9 


59 

SULPHATE 

MG/L 

8.5 
10.0 
10.5 
8.0 
8.0 
8.0 
7.5 
8.5 

9.0 
14. S 


14. S 
9.3 
7.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

3.  BO 
3.65 
2  40 
2.05 
2.  55 
3.10 
2.50 
3.30 

3.60 
7.60 


7.60 
3.16 
2.05 


95 

ACIDITY 
MG/L 


53 

TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


7.10 
6.97 
6.97 


7.26 
6.37 


7.47 
7.12 
6.37 


308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1 .050L 

0.420 

1  .260 

2.050 

0.110 

0.330 

0.500 

0.310 


310 
500 


4.500 
1 .0840 
0.110 

10 


35 
phenols 

UG/L 

1  .01 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
2.0 
2.0 


OL 
.0 


.0 

OL 


2.0 
1  .40 
1  .□ 


76 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN     SAMP       PJ 

CALCUL 

DY    MO 

<« 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

HARDNESS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

24    01 

77 

0B45 

.3 

19   03 

77 

0930 

■3 

03    04 

77 

1035 

3 

2  3    04 

77 

1035 

.3 

23    05 

77 

1000 

.3 

26    06 

77 

0930 

.3 

24    07 

7  7 

1115 

3 

10    09 

77 

1416 

.3 

27    09 

77 

1345 

3 

32    10 

77 

0840 

.3 

1  1    13 

77 

1022 

.3 

MAX 1MUM 

AVG 

OR    GEOM   MN    1-| 

UIMMUM 

72  74 

TCTAL  TOT.    MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSS1UM 

SOOIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS   c 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

4 
3 
9 

11 
7 
7 
8 

15 

11 
6 


15 

8 
3 


41 
COD 


20  L 


30 


16 
10L 


25 


19D 
ID 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.001 

0.001D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


10 


308 


SAMP  OTE 
OT  MO  VR 

HOUR   STN 
LMT    DIST 
FEET 

ST,M  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 
■  TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

rLUODIDE 
MG/L 

03  04  77 
37  OS  77 

(OSS 
134S 

.3 

3 

0.020L 

0.030L 

0.010L 
0.020 

0.0101 
0.010 

0.010L 
0.020L 

0.005L 
0.O05L 

0.020 
0.250 

0.010L 

0.010L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M*i  (  •  ) 

MINIMUM 

0.030 

0.02S0 

0.020 

0.020 
0.01 50 
0.010 

0.010 

0.0100 

0.010 

0.020 

O.0I5D 

0.010 

0.005 
0.005D 

0.005 

0.250 
0.1 35 
0.020 

0.010 
0.01  00 
0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


HARMONY  RIVER 

HIGHWAY  17  CHIPPEWA  FALLS 

RIVER 


LONG 


STATION  ID:   07-0028-001-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

0940 

.3 

19  03  77 

1030 

.3 

03  04  77 

1100 

.3 

23  04  77 

1100 

3 

23  05  77 

1  100 

•  3 

26  06  77 

1000 

.3 

24  07  77 

1200 

.3 

10  09  77 

1450 

3 

22  10  77 

0930 

3 

11  12  77 

1100 

•3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ 1 

WlNIV.Uk" 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

0940 

■3 

19  03  77 

1030 

-3 

03  04  77 

1100 

.3 

23  04  77 

1100 

3 

23  05  77 

1  100 

.3 

26  06  77 

1000 

.3 

24  07  77 

1200 

.3 

10  09  77 

1450 

.3 

22  10  77 

0930 

.3 

11  12  77 

1  100 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


19013 
19035 
19057 
19079 
19101 
19123 
19145 
19167 
19189 
19211 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  SUPERIOR 
TERM  STREAM:  HARMONY  RIVER 

U.T.M.  16  0695950.0  S20037S.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


4. 
14. 

6. 

800. 

60. 

32. 


B1 

FECAL 
C0L1F0RM 
MF/lOOML 


2. 
14. 

0 

0. 
40. 

a. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


12 

16. 

2. 

64. 


110. 
0. 


22. 
0. 


78. 
13." 

2. 


STOflET  CODE: 

02 

001 

0260 

REGION  05 

MI LEAGE 

0 

50 

B6 

805 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEKP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

13.0 

0.6 

Q.O 

11  .0 

0  8 
0.4 

4.0 

15.0 

0.8 

18  0 

11.0 

0.6 

tB.O 

10.0 

0.2 

20.0 

to.o 

0  4 

16.0 

12.0 

0.6 

6.0 

12.0 

0.8 

1  .0 

12.0 

0.2 

20.0 

15.0 

0.8 

9.2 

11.8 

o.s 

0.0 

10.0 

0.2 

33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 

SUSP 

SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.01* 

0.011 

0.004 

0.200 

0.001 

0  ,  244 

57.0 

4.6 

0.018 

0,001 

0.036 

0.410 

0.002 

0.830 

44  .0 

5  .  4 
23  0 

0  ,  020 

0.003 

0.  044 

0.380 

0.003 

0.7B2 

59.0 

0.076 

0.003 

0.020 

0.330 

0.003 

0.442 

106.0 

77  ,  0 

0.004 

0.001 

0.018 

0.220 

0.002 

0.  168 

42  .0 

2  .6 

0  .003 

0.001 

0.012 

0.  160 

0.002 

0.  183 

47  .0 

0  .9 

0 .  009 

0.002 

0.010 

0.290 

0.003 

0.  128 

42.0 

3  .  1 

0.010 

0.001L 

0.014 

0.260 

0.002 

0.063 

36.0 

3  .2 

0 .  008, 

0.002 

O.OOB 

0.230 

0.002 

0.093 

34  .0 

1  .  6 

o.oei 

0.002 

0.004 

0.310 

0.003 

0.262 

86  0 

47  .0 

0.076 

O.Oll 

0.044 

0.410 

0.003 

0.830 

106  .0 

77.0 

0.023 

0.003D 

0.017 

0.379 

0.002 

0.320 

55.3 

16,8 
0.9 

0.003 

0.0O1 

0.004 

0.  160 

0.001 

0.063 

34  .0 

9         10 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 

52 
39 


39 
33 
32 
39 


52 
33 
29 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56         59  280         95 

COND.  TUBB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE       MG/L 

UMHOS  UNITS                   MC/L  SI  MG/L 


24  01  77 

0940 

.3 

BO 

1  .20 

1  .4 

8.0 

2.95 

19  03  77 

1030 

-3 

62 

1  .80 

0.7 

<0.5 

2  .  50 
2.  20 

03  04  7  7 

1100 

.3 

5S 

4.40 

0.8 

8  .5 

23  04  77 

1100 

.3 

43 

18.00 

0.7 

7  5 

1  .80 

23  05  77 

1100 

.3 

58 

1  .20 

0.7 

7.5 

2  .  05 

26  06  77 

1000 

.3 

71 

1  .00 

1  .0 

8.0 

2  .  65 

24  07  77 

1200 

3 

62 

1.30 

0.6 

7.5 

2.  40 

10  09  77 

1450 

.3 

51 

1  .60 

0.6 

8.5 

2.  30 

27  09  77 

1300 

.3 

22  10  77 

0930 

.3 

49 

1  .80 

O.S 

8.5 

2 .  30 

11  12  77 

1100 

3 

60 

5.  90 

1  .6 

12.5 

2 .  B5 

MAXIMUM 

80 

18.00 

1.6 

12.5 

2.95 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1"  1 

59 

3.82 

0.9 

8.7 

2.40 

MINIMUM 

43 

1  .00 

0.5 

7.5 

1  .  80 

52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

7.  18 

0.  180 

1  .OL 

7.04 

0.250 

1  .OL 

6.89 

0.640 

1  .OL 

6.94 

1  .020 

1.01 

7.09 

0.780 

1  .0 

7.48 

0.160 

1  .OL 

7.49 

0  .  200 

3.0 

7.49 

0.200 

1  .0 

7.25 

0.170 

3.0 

6.92 

1  .000 

1.0 

7.49 

1  .020 

3.0 

7.  18 

0.460 

1  .40 

6.89 

0.  160 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


309 


CONT'D 


U.T.M.    16   0695950.0   5200375.0    4 


REGION   05 


MILEAGE 


0.50 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOD  I UM 

ORGANIC 

DY 

M 

iS 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

c 

AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2.5 

B1 

7? 

0940 

.3 

5 

II 

03 

77 

1030 

.3 

4 

03 

M 

77 

1100 

.3 

9 

33 

04 

77 

1100 

3 

10 

23 

Ob 

77 

1  100 

.3 

6 

IS 

ot 

n 

1000 

.3 

6 

34 

0  7 

7  7 

1200 

3 

6 

10 

09 

?7 

1450 

3 

10 

27 

OS 

77 

1300 

3 

22 

10 

77 

0930 

-3 

9 

11 

IS 

77 

1100 

.3 

MAXIMUM 

6 

■0 

«ve 

OR  GEOM  MN  I  •  > 

7 

MINI  MUM 

4 

41 
COO 

MG/L 

10L 

20 

1B 

10L 

26 

21 


26 

180 

ID 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.001 

0.D010 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


10 


SAMP    OTE    HOUR 
DT    MO    TR    LMT 


03   04    77    1100 
27   09   77    1300 


STN      STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR    GEOM  MN    I • ) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/l 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 
TOTAL 

ZINC 
MG/L 

0.020L 
0.030L 

O.OIOL 
0.020L 

0.010 
0.010L 

0.010L 
0.020L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.020L 

0.030 

0.0250 

0.020 

0  020 

0.0150 

0.010 

0.010 

0.0100 

0.010 

0.020 

0.0150 
0.010 

0.005 
0 . 0050 
0.005 

0.040 

0.0300 

0.020 

301  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 

MG/L  MG/L 

O.OIOL 

0.020L 


0.020 

0.0150 

0.010 


BO 


FLUORIDE 
MG/L 


B.O.*./  SITE:  BATCHAWANA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  17 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02BF001 


LONG 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


24  01  77 

1005 

3 

19  03  77 

1  100 

3 

03  04  77 

1120 

.3 

23  04  77 

1120 

3 

23  05  77 

11  15 

.3 

26  06  77 

1030 

.3 

24  07  77 

1215 

3 

10  09  77 

1515 

.3 

27  09  77 

1230 

.3 

22  10  77 

0950 

3 

11  12  77 

1125 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  '  1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

1005 

3 

19  03  77 

1100 

3 

03  04  77 

1120 

.3 

23  04  77 

1120 

.3 

23  05  77 

1115 

.3 

26  06  77 

1030 

.3 

24  07  77 

1215 

3 

10  09  7  7 

1515 

.3 

27  09  77 

1230 

.3 

22  10  77 

0950 

3 

11  12  77 

1125 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  *) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


19014 
19036 
1  9058 
1  9080 
19102 
19124 
19146 
19168 
16659 
19190 
19212 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  SUPERIOR 
BATCHAWANA  RIVER 


U.T.M   16  06BB 150.0  5200500.0  4 


444 
FLOW  CFS 


66-00 

1700.00 

3760  00 

7820.00 

550.00 

166.00 

203.00 

340.00 

1300.00 

694,00 

5 1 0 . 00 


7820.00 

1555.36 

66.00 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


E 

24 
8 
0 

84 

1800 


81 

FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


6. 

14. 

4, 

0. 

12. 

560. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 


6. 

42. 
32. 
36. 


38. 
0. 


leoo. 

17." 

o. 


560. 
6.- 
0. 


42 

12. 

o. 


STATION 

JD:   07-OC 

31 -001  -02 

STORET  CODE: 

02 

001 
0290 

REGION  05 

MILEAGE 

0. 

B8 

PSEUO. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

5 

0.0 
0.0 

13.0 
12.0 

4.0 
20  0 
18.0 
20.0 
16.0 

14.0 
12.0 

12-0 
1  1  .0 
12.0 

7.0 
1  .0 

13.0 
13.0 

20.0 
9.6 
0.0 

14.0 
12.4 
11.0 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

P 

REACTIVE 

4MM0NIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.006 

0.006 

0.006 

0.190 

0.002 

0.368 

54.0 

1  .6 

0.014 

0.001 

0.07B 

0.300 

0.003 

0  837 

47  .0 

5.3 

0.032 

0.001 

0.030 

0.470 

0.003 

0-777 

38.0 

5.  1 

0.D17 

0.002 

0.028 

0.280 

0.003 

0.347 

43.0 

20.0 

0.030 

0 .  002 

0.036 

0  .  400 

0.003 

0.187 

69.0 

33  0 

0.004 

0 .  00 1 

0  024 

0.240 

0.002 

0.3O3 

47  .0 

1  .  1 

0 .  005 

0.001 

0.022 

0.300 

0.002 

0.168 

44.0 

1  .8 

O.OIB 

0.002 

0.022 

0.370 

0.002 

0.062 

32.0 

4.6 

0.002 

0.002 

0.008 

0.280 

0.003 

0.143 

32.0 

1  .3 

0.013 

0.001 

0.020 

0.290 

0.003 

0.312 

40.0 

3  7 

0.032 

0.006 

0.07B 

0.470 

0.003 

0  837 

69.0 

33.0 

0.014 

0.002 

0.027 

0.320 

0.003 

0.340 

44.6 

7.8 

0.002 

0.001 

0.006 

0 . 1  90 

0.002 

0.062 

32.0 

1  . 1 

■  DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 

1  .0 

o.a 

0.4 
0.6 
0.4 
0.4 
0.6 

1  .0 

a  2 


t  o 

0.6 
0.2 

■0 


NO    OF    5AWPLES 


'0 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 

52 

33 

23 
36 

46 
~2 
27 

31 

36 


52 
37 
23 

10 


310 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

•   52 

55 

20B 

25 

SAMP  PTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DV  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0HMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTBS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

100S 

.3 

80 

I.  00 

1  .5 

8.0 

3.55 

7.31 

0.  150 

1  .91 

19  03 

77 

1100 

.3 

■  64 

2.  20 

1  .4 

8.5 

2.50 

7.04 

0  280 

1  ,0L 

03  04 

77 

1120 

.3 

43 

2.00 

0.7 

8.0 

2.30 

6.69 

Z    290 

1  .OL 

23  04 

77 

1120 

.3 

34 

2.50 

0.5 

7.5 

1  .BO 

6.71 

0.460 

1  OL 

23  05 

77 

1115 

.3 

57 

5.40 

0.6 

7.5 

2.05 

7.00 

0.140 

3.0 

26  OE 

77 

1030 

.3 

72 

0.65 

0.7 

7.5 

2.70 

7.43 

0.120 

1  .0 

24  07 

77 

1215 

.3 

65 

1  .10 

1  ,D 

7.5 

2.25 

7.26 

0.  170 

2.0 

10  09 

77 

1515 

.3 

41 

0.65 

1  .0 

9.0 

2.  DO 

7.  15 

0.290 

1  .0 

57  09 

7? 

1230 

.3 

22  10 

77 

0950 

.3 

48 

1  .40 

0.6 

9.0 

2.55 

7.20 

0.240 

2.0 

It  12 

77 

1125 

.3 

56 

2.20 

0.8 

10.0 

3.30 

6.87 

0.310 

MAXIMUM 

80 

5.40 

1.5 

10. 0 

3.55 

7,43 

0.460 

3.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  - ) 

57 

1  .91 

0.9 

8.3 

2.50 

7.07 

0.245 

1  .4D 

MINIMUM 

34 

0.65 

0.5 

7.S 

1  .BO 

6.69 

0.120 

1  .0 

NO 

OF  SA?/IPLE5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSJUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DI5T 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLE5 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

1005 

.3 

6 

10L 

19  03 

77 

1100 

.3 

5 

03  04 

77 

1120 

3 

9 

0.001 L 

23  04 

77 

1120 

.3 

12 

20 

23  05 

77 

1115 

.3 

8 

26  06 

77 

1030 

.3 

10 

IB 

24  07 

77 

1215 

.3 

6 

10L 

5  0  09 

77 

1515 

.3 

14 

32 

2  7  09 

77 

1230 

.3 

0.001 

22  10 

77 

0950 

.3 

9 

40 

1  1  12 

77 

1125 

3 
MAXIMUM 

6 
14 

40 

0.001 

AVG 

OR  GEOM  MN  I 

g 

22D 

0.0010 

MINIMUM 

• 

5 

10 

0.001 

NO 

OF  SAMPLES 

10 

6 

2 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

20) 

23B 

60 

SIMP  1 

3TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

Copper 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

D3  04 

77 

1120 

.3 

0.020 1. 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.005L 

0.070 

0.010L 

27  09 

77 

1230 

■  3 

0.030L 

0.020L 

O.OIOL 

0.020L 

0.005L 

0.020L 

0.020L 

MAXIMUM 

0.030 

0.020 

0.020 

0.020 

0.005 

0.070 

0.020 

AVG 

OR  GEO!  :■:»;   " 

0.025D 

0.015D 

0.015D 

0.0150 

0.005D 

0.0450 

0.015D 

MINIMUM 

0.020 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.020 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


.O.K./  SITE;  HICKORY  CREEK 


SAMPLE  POINT:  AT  PLYMPTON  TUP  ROAD  NO  14  DOWNSTREAM  FROM  FOREST 


STATION    ID:       08-0010-001-02 


stat; 

:on 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MIKOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  HICKORY  CREEK 

0100 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

.  17  04160U 

1.0  4772325.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

s 

.30 

934 

901 

444 

80 

SI 

84 

SB 

B05 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

1 

WPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28  03 

77 

1310 

.3 

29329 

6 

78000. 

220. 

1  160. 

4. 

L 

7.0 

12.6 

1  .4 

21  04 

77 

1200 

.3 

29334 

17000. 

100. 

100. 

4. 

L 

20.0 

1  1  .4 

2.3 

24  05 

77 

1200 

-3 

29413 

6 

22D0. 

1B4. 

2B. 

4. 

L 

24.2 

10.0 

2.6 

2B  06 

77 

1210 

-3 

29441 

B 

12000. 

56. 

280. 

4. 

L 

22  0 

5.0 

5.0 

26  07 

77 

1015 

,3 

29472 

6 

1300. 

604. 

204. 

4. 

L 

17.5 

8.9 

3.0 

08  08 

77 

1145 

3 

29503 

6 

3300. 

696. 

400. 

4. 

23,4 

7.1 

3.8 

21  09 

77 

1  105 

3 

2952B 

3 

5500. 

340. 

280. 

4. 

16.0 

8.9 

2.6 

12  10 

77 

1130 

.3 

295S8 

3 

16000. 

160. 

172. 

4. 

7.7 

12.2 

0.8 

02  11 

77 

1130 

3 

29536 

6 

4100. 

270. 

30. 

4. 

L 

12.0 

12.4 

1  .8 

05  12 

77 

1100 

.3 

MAXIMUM 

29596 

3 

78000. 

696. 

840.   G 
1160. 

12. 
12. 

1.0 
24.2 

13.8 
13. a 

2.0 

5.0 

AVG 

OR  GEOM 

7233." 

227.* 

197.*  U 

4. 

*  D 

15.1 

10.2 

2.6 

MINIMUM 

1300. 

56. 

88. 

4. 

l  .0 

5.0 

0.8 

NO    OF    SAMPLES 


311 


CONT'D 


samp  ore  hour  stn  stn  samp  pj 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


26 

03 

77 

1310 

21 

01 

77 

1300 

24 

05 

77 

1200 

28 

06 

77 

1210 

28 

07 

77 

1015 

08 

oe 

77 

1145 

21 

09 

77 

1105 

12 

10 

77 

1130 

02 

11 

77 

1  130 

05 

12 

77 

ttoo 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  •  ) 

MINIMUM 


33 

31 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

■FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FtLTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KUELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.355 

0.083 

0.  T60 

1  .220 

0.031 

5  700 

0.090 

0  011 

0  015 

0.7  20 

0  043 

1  .550 

0.  138 

0.01  1 

0.  110 

1  .000 

0043 

0.230 

0  248 

0.030 

0.005L 

1  .610 

0.006 

0.030 

0.  116 

0.146 

0.030 

1  .  190 

0.009 

0.020 

0.180 

0.027 

0.  100 

1  .  180 

0.015 

0.020 

0.390 

0.  198 

0.675 

1  .  950 

0.269 

8.000 

0  084 

O.055 

0.015 

0.720 

0.062 

8.500 

0.D66 

0.017 

0.025 

0.760 

0.034 

3.360 

0.232 

0.  176 

0.560 

1  .250 

0.031 

7.320 

0.390 

0.198 

0.675 

1  .950 

0  269 

8.500 

0 .  1  93 

0.076 

0. 173D 

1  .  163 

0.054 

3.473 

0.066 

0.011 

0.005 

0.720 

0.006 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  OTS  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  Vft  U»T    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 

.a 

3 
.3 
3 


26 

03 

77 

1310 

21 

01 

77 

1200 

24 

05 

77 

1200 

28 

06 

77 

1210 

26 

07 

77 

1015 

08 

08 

77 

1145 

21 

09 

77 

It  05 

12 

10 

77 

1  130 

02 

1  1 

77 

t130 

05 

12 

77 

1100 

3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

540 

150.00 

31  .0 

650 

25.00 

34.0 

615 

38.00 

52.0 

660 

74.00 

70.0 

555 

38.00 

11.0 

690 

57.00 

81.0 

540 

1  36 .  00 

29.0 

722 

12.00 

26.0 

721 

22.00 

33.0 

638 

17,00 

26.0 

722 

150.00 

84.0 

635 

56.90 

41  .9 

540 

12.00 

21  .0 

S9 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 

MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 


55 

PH 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE:  THE  CUT 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  21 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  SAS1N 
MINOR  8AS1N 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVER 


STATION  ID:   08-0O21-DO1-O2 

STORET  CODE:  02 
002 
0180 


U.T.M.  17  0429800.0  47B5600.0  4 


REGION  01 


MILEAGE 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1230 

.3 

08  02 

77 

1415 

.3 

22  03 

77 

1315 

.3 

19  04 

77 

(200 

.3 

18  05 

77 

1130 

.3 

OB  06 

77 

1220 

.3 

13  07 

77 

1220 

.3 

10  08 

77 

1315 

.3 

14  09 

77 

1210 

.3 

12  10 

77 

0950 

.3 

16  11 

77 

1210 

3 

14  12 

77 

1230 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  } 

MINIMUM 

934        901 
SAMPLE        SCO 
NO 


444 
FLOW  CFS 


30009 
3O021 
30032 
30013 
30056 
30068 
30080 
30092 
30104 
301  16 
3012B 
30139 


6 
6 
6  4 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

100. 

170. 

3600. 

70, 

48. 

I  BO. 

900. 

50. 

200. 

1700. 

57000. 

1000. 


57000. 

422. 

4B. 


Bl  84  B8 

FECAL  M.f.  PSEUD. 

COL  1  FORM  ENTER.  MP, 

MF/IOOML  MF/100ML  MF/100M 


4. 

64. 
88 
12. 

4. 

4. 
84. 
20. 
20. 
92. 
1000. 
44. 


300. 

496 

4. 

12. 

40. 
12B. 

12. 

36. 

208. 

16000. 

160. 


1 000 .     1 6000 . 
30. •  D     75.' 
4.         4. 


2. 
4. 

4. 
4  . 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
8. 
56. 


56. 
5."  D 
2. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
1  .0 

2.0 

20.0 
17.0 
24.0 
26.0 
17.0 

9,0 

8.0 

2.0 


26.0 

11-5 

0.0 


3 
DISS, 
02 
MG/L 

14.0 
13.0 
130 


10 

19 

7 

6 

8 

10 

11 

11 


190 

11.2 
6.5 


5- DAY 
BOD 

MG/L  ■ 

0.  IL 
0.6 
4.2 
2.4 
1  .9 
1  .8 
2.8 
I  .0 
2.6 
1  .2 
2.6 
0.2 


4.3 
1  .BD 

0.1 


NO    OF    SAVPLES 


13 


ia 


12 


12 


1  I 


1  1 


12 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN     SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    8RG    DEPTH 

FEET  MTRS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 


19 

FILTERED 

AMWON  1  A 

MG/L 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5 
TOTAL 
SO  L I  OS 
MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


17  01 

77 

1230 

3 

08  02 

77 

1415 

.3 

22  03 

77 

1315 

.3 

19  04 

77 

1200 

,3 

18  05 

77 

1130 

.3 

OB  06 

77 

1220 

.3 

13  07 

77 

12  20 

.3 

10  08 

77 

1315 

.3 

14  09 

77 

1210 

.3 

13  10 

77 

0950 

3 

16  11 

77 

1210 

.3 

14  12 

77 

1230 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 " } 
MINI  MUM 

038 
035 
12! 
039 
029 
056 
067 
046 
036 
086 
196 
032 


0.  196 
0.  065 
0.029 


019 

018 

063 

003 

005 

014 

013 

007 

003 

0.045 

0.0C3 

0.024 


0.083 
0.025 
0.003 


2BQ 
235 
185 
025 
055 
035 
025 
020 
015 
035 
175 
055 


585 
535 
635 
695 
505 
645 
030 
600 
535 
855 
310 
445 


0.280 
0.095 
0.015 


1  .310 
0.715 
0.445 


0.018 
0  019 
0.027 
0.015 
0.017 
0.01  1 
0.085 
0.017 
0.007 
0.024 
0.035 
0.013 


0.085 
0.024 
0.007 


160 
980 
800 
100 
880 
720 
200 
170 
490 
220 
400 
.300 


434.0 

364.0 

370 

308 

340 

320 

126 

310 

262 

182 

160 

354 


3 
5 
46 
19 
8 
32 
3S 
21 
11 
22 
62 


7.400 
3.7B5 
0.490 


482.0 
369.2 

262.0 


62.5 

23   0 

3.0 


431 
359 
32  2 
289 
332 
368 


251 
460 
398 
346 


460 
34  7 
351 


NO    OF     SAMPLES 


312 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   SIN  SAMP   PJ 
OY  MO  ,'R  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1230 

.3 

08  02 

rt 

1415 

3 

22  03 

77 

1315 

3 

19  04 

77 

1200 

-3 

18  OS 

77 

1130 

.3 

os  oe 

77 

1220 

.3 

13  07 

77 

1220 

3 

10  08 

77 

1315 

3 

14  09 

77 

1210 

3 

12  10 

77 

0950 

3 

16  11 

77 

1210 

3 

14  12 

77 

1330 

■  3 

YAK [MUM 

AVG  OR 

CEOM  MN 

(*> 

MINIMUM 

14 
COND. 

16 
1URB. 

2SC 

FORMAZH 

UMHOS 

UNITS 

2.70 

680 

4  20 

540 

39  00 

540 

16. 00 

535 

2.40 

500 

0.22 

560 

50.00 

467 

17.00 

465 

5.  BO 

630 

26.00 

615 

43.00 

642 

2.80 

680 

50.00 

561 

17.43 

465 

0.22 

58  59 

CHLORIDE      SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


16.5 
17.5 
16.5 
ISO 
15.0 
14.0 
20.0 
13.5 
13.0 
20.0 
24.5 
17.0 


24.5 
16.9 
13.0 


42.0 
45.5 
34  0 
40.0 
39  5 
50   0 

46.0 
41.0 
54.0 
50.0 
44.0 


54  0 
44.2 
34.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

3.75 

3.85 
3.30 
0.S5 
0.30 
0.60 

1  .70 
1.85 
2.70 
2.25 
2.35 


3.85 
2.  OB 
0.25 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 


55 

PH 
AT     LAB 


B.  11 
7.5! 
8.20 
8  27 
8.1B 
7.82 

8.06 
8.05 
8.  12 
7.99 

e  08 


8.27 
8.04 
7.52 


208 

TOTAL 
IRON 
KG/L 

0  .  250 

0  280 

1  .600 
0.740 
0-430 
l  .020 

0.790 
0.20O 
1  .360 
2.760 
0.270 


2.760 
0.8B6 
0.2D0 


25 
PHENOLS 


UG/L 


1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .5 


1  .0 

1  .OL 
1  .OL 
2.0 
1  .OL 


2.0 
1  .20 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


11 


76 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

17  01 

77 

1230 

.3 

08  02 

77 

1415 

•3 

22  03 

77 

1315 

.3 

19  04 

77 

1200 

.3 

1B  05 

77 

1130 

3 

OB  06 

77 

1220 

.3 

13  07 

77 

1220 

.3 

10  08 

77 

1315 

3 

14  09 

77 

1210 

.3 

12  10 

77 

09S0 

.3 

16  11 

77 

1210 

-3 

14  12 

77 

1230 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  OEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

72  74         68 

TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

CALCIUM  NESIUM      HAZEN 

MG/L  MG/L      UNITS 


1  1 

67 
PTSSIUM 
K 
MG'L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

26S 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27 

0.001 

11 

1 

2 

!4 

1 

0.003 

'2 

10 

2 
0 

26 
28 
13 


0  .  002 


a 

2B 

2 

0.003 

5 

«6 

1 

0.002 

2 

2 

0 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

32  03  77 
08  06  77 
14  09  77 
14  13  77 

1315 
1220 
1210 
1230 

3 
.3 

3 
.3 

0.040L 

0.010L 
0.010L 
0.020L 
0.020L 

0.010L 
0.010 
0.010L 
0.010 

O.OlOL 
O.OlOL 
0.030L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 

0.040 
O.OlOL 
0.020 
0.010 

0.020 

O.OlOL 
O.OlOL 
0.020L 
0.020L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

0.040 
0 . 0400 
0.040 

0.020 
0.0150 

o.oio 

0.010 
0.0100 

o.oio 

0.030 

0.0200 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.040 
0.0200 

0.010 

0.020 
0.020 
0.020 

0.020 
0.01 50 
0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.0.1 

<■/ 

SITE: 

DECKED  CREEK 

STATION 

ID:   08-0022-002-02 

SAMPLE  POINT: 

NEAR 

BRICK  YARD 

.  THEDFORO 

STATION 

TYPE: 

RIVEF 

i 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKE! 

STORE 

0! 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  AUSABLE  RIVEP 

0180 

STN  NC 

1 

2 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  0430475.0  47B0600.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

6 

.40 

934 

901 

444 

BO 

£51 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

PJ      SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

! 

S-DAY 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/10QML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

1300 

.3 

30010 

4 

6 

17000. 

3300. 

376. 

8. 

0.0 

12.0 

1  .5 

08  02 

77 

1430 

.3 

3002! 

4 

6 

1 9000 . 

3100. 

760. 

4. 

l  .0 

12.0 

2.B 

22  03 

77 

1400 

.3 

30033 

6 

3 

67000. 

1760. 

1044. 

4. 

2  0 

14.0 

2.4 

19  04 

77 

1200 

.3 

30044 

2B0O0 . 

90. 

4.   L 

4.    L 

2.5 

18  05 

77 

1200 

.3 

30057 

6 

290OOE*1 

9000. 

376. 

28. 

20.0 

10.5 

4.2 

08  08 

77 

1300 

.3 

30069 

6 

8 

42000. 

1240. 

476. 

1!. 

17.0 

11  .0 

3.8 

13  07 

77 

1240 

3 

30081 

6 

49000 . 

510. 

348. 

24. 

24.0 

100 

3.4 

10  08 

77 

1335 

.3 

30093 

6 

2I50OE+1 

5300. 

1900. 

324. 

24,0 

7.5 

6.8 

14  09 

77 

1245 

.3 

30105 

« 

9 

38000. 

2500. 

2000. 

20. 

18.0 

B.O 

7.2 

12  10 

77 

1010 

.3 

30117 

3 

6 

24000 . 

1800. 

270. 

4.   L 

10. 0 

10.5 

1  .4 

16  11 

77 

1220 

.3 

30129 

3 

6 

11S00E+1 

560. 

328. 

8.0 

10.0 

3.6 

14  12 

77 

1315 

3 

MAXIMUM 

30140 

3 

6 

4 

60000 . 
29000E+1 

7000. 
9000. 

7700. 
7700. 

48. 
328. 

2.0 
24.0 

11.0 
14.0 

1  .6 

7.2 

AVG 

OR  GEOM  .: 

53090. • 

1757.* 

508.*  0 

19.'  D 

11  .5 

10.6 

3.4 

MINIMUM 

17000. 

90. 

4. 

4. 

0.0 

7.B 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


313 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUS   STN   SIN  SAMP   PJ 
DY  HO  VH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


IT 

01 

17 

1300 

OB 

02 

77 

1430 

22 

03 

77 

1400 

19 

04 

77 

1200 

IB 

OS 

77 

1200 

OB 

06 

77 

1300 

13 

07 

77 

1240 

10 

08 

77 

1335 

14 

09 

77 

1245 

12 

10 

77 

1010 

16 

11 

77 

1220 

14 

11 

77 

1315 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I  •  ) 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

K02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOUOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,410 

0    283 

2.750 

3.750 

0   016 

1  .470 

548.0 

15.0L 

0.550 

0.284 

2.600 

3.620 

0.013 

1    540 

664.0 

73.0 

0.117 

0.065 

0.215 

0.750 

0.02S 

3.300 

396.0 

21  .5 

0.  177 

0.117 

0.195 

0.975 

0.095 

1  .390 

426.0 

9.0 

0.250 

0.235 

0.010 

0.795 

0.375 

2    070 

386    0 

5.0 

0.650 

0.400 

0.700 

2.700 

0.256 

1  .010 

376.0 

9.5 

0.290 

0.217 

0.380 

1  .800 

0.310 

7    000 

554.0 

17   0 

1  .420 

1  .000 

3.400 

3.500 

O.390 

1    400 

504.0 

49   0 

0.760 

0.525 

1  .000 

1  .500 

0.237 

1  .950 

486.0 

19.0 

0.  146 

0.  120 

0.  130 

0,865 

0.097 

3.740 

542.0 

15.  OL 

0.315 

0.123 

0.  140 

1  .500 

0.055 

7.000 

51D.0 

90.0 

0.  176 

0.079 

0.185 

0,760 

0.021 

3.500 

394.0 

70.0 

1  .420 

1  .000 

3.400 

3.750 

0.390 

7.000 

664.0 

90.0 

0.438 

0.287 

0.975 

1  .876 

0.1  SS 

2.948 

482.2 

32. 8D 

0.117 

0.065 

0.010 

0.750 

0.013 

1  .010 

376.0 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST  4  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77 
08  02  77 
22  03  77 
19  04  77 

18  05  77 
08  06  77 

13  07  77 
10  08  7  7 

14  09  77 
12  10  77 
16  11  77 
14  12  77 


1300 
1430 
1400 
1200 
1200 
1300 
1240 
1335 
1245 
1010 
1220 
1315 


.3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 

3 


MAXIMUM 

Ave  OR  GEO*  MM  I  •  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

870 

5.00 

43.5 

850 

42.00 

41  .5 

580 

22.  00 

32.0 

590 

4.90 

37.0 

64S 

2.40 

42.5 

705 

4.  BO 

83. 0 

735 

5.00 

37.0 

783 

40.00 

66.  D 

870 

17.00 

18.5 

7B0 

4.70 

37.0 

578 

115.00 

33.5 

510 

53.00 

25.0 

870 

H5.00 

83.0 

712 

26.32 

41  .4 

510 

2.40 

IB. 5 

2  BO         95  52  55  208 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALU  PH  TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L  MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  HENSALL  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  ROAD  2.  WEST  OF  HENSALL 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  WOE  02FF105 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVER 


STATION    10:      0B-O022-O07-02 

STORET    CODE:    02 
002 

0180 


U.T.M.     17    0457675.0   4808250.0   4 


REGION   01 


MILEAGE         66.50 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR     LMT 


STN       STN    GAMP      Pd 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTHS 


17    D1 

77 

1045 

.3 

OB    02 

77 

1050 

.3 

22    03 

77 

1110 

.3 

19   04 

77 

1500 

.3 

18    05 

77 

0B35 

3 

13    07 

77 

1030 

.3 

10    OB 

77 

1105 

.3 

14    09 

77 

1  100 

.3 

12    10 

77 

0715 

.3 

16    11 

77 

1030 

.3 

14    12 

77 

1030 

.3 

VAX 1MUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

1  •  1 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  IMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17    01 

77 

1045 

.3 

08   02 

77 

1050 

.3 

22    03 

77 

11  10 

.3 

19    04 

77 

1200 

.3 

IB    05 

77 

0B35 

.3 

13    07 

77 

1030 

3 

10    OB 

77 

1  105 

3 

14    09 

77 

1100 

3 

12    10 

77 

0715 

3 

16    11 

77 

1030 

.3 

14    12 

77 

1030 

3 

MAX  I  MUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

<•> 

MINIMUM 

934 

9C 

SAMPLE 

NO 

30005 

4    6 

30017 

4    6 

30028 

6    3 

30039 

30052 

7    6 

30076 

8    6 

3Q0B8 

5    B 

30100 

8    6 

30  112 

3   6 

30124 

3   6 

30 135 

3    6 

SCO 


444 
FLOW  CFS 


MG/L 

0.043 
0.053 
0.063 
0.067 
0.015 
0.034 
0.  148 
0.036 
0.0B5 
0.080 
0.D50 


0.  14B 
0.061 
0.015 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.025 
0.035 
0.044 
0.053 
0.C04 
0,015 
0.003 
0.001 
0.073 
0.046 
0.033 


0.073 
0.030 
0.001 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

2400. 

6000. 

3800. 

110. 

238. 

370. 

640. 

650. 

15000. 

12000. 

5600. 


15000. 
1663. 

110. 


II 

19  20 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L        MG/L 


O.OBO 

0.  195 

0.  1  10 

0  045 

0.015 

0.015 

0.005 

0.005L 

0.015 

0.025 

0.105 


0.195 

0.056D 

0.005 


3B5 
475 
485 
470 
460 
515 
380 
515 
480 
.460 
,395 


1  .380 
0.547 
0.385 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 

192. 
372. 
104. 

30. 
134. 

70. 

56. 

44. 
388. 
710. 
770. 


770. 

152. < 

30. 


21 
FILTERED 
N02-N 


0.034 

0.03S 
0.019 
0.054 
0.  110 
0.032 
0.015 
0,007 
0.040 
0.029 
0.025 


0.  110 
0.037 
0.007 


84 

M.F 
ENTER 
MF/IOOML   MF/100M 


88 

PSEUD. 


100. 

108. 

500. 
12. 
76. 

224. 

260. 

176. 

760. 
5800. 
3400. 


5800 
278.' 
12. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

4  910 

5  .  050 

6.  100 
5.000 
3.230 
2.100 
1  .120 
1  .590 

7.  BOO 
10.000 

6.000 


10.000 
4.B09 
1  .120 


28. 

5.  ' 
4. 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


422 
340 

312 
310 
346 
320 
314 
266 
466 
436 
338 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEQ   C 

0.0 
0.0 
1.0 


19, 
23 
21 
17 
9 


466.0 
351  B 
266.0 


8.0 
2.0 


23.0 

10.0 

0.0 


6 
SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

4.5 

15.  OL 

15   OL 

15. OL 

2.5 

0.5 

9.0 

15. OL 

15. OL 

15. OL 

15. OL 


15.0 

11  .00 

0.5 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

12.0 

14.5 
14.5 

10.5 
1  1  .5 
10.0 
12.0 
7.0 
12.0 
12-0 


14.5 

11  .6 
7.0 

10 

7 

DISS. 

SOLIDS 


S-DAY 

BOO 

MG/L 

0.1L 
0.4 


2.7 

1  .2D 
0.1 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 


MG/L      MG/L 


NO    OF     SAMPLES 


314 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  \'R  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTBS 


17  01  77 

1045 

.3 

08  03  77 

1050 

.3 

22  03  77 

11  10 

•  3 

19  04  77 

1200 

,3 

IB  05  77 

0835 

3 

13  07  77 

1030 

-3 

10  08  77 

1105 

.3 

14  09  77 

1100 

.3 

13  10  77 

0715 

.3 

16  11  77 

1030 

.3 

14  12  77 

1030 

.3 
MAXIMUM 

AVG  on 

GEOM  h  I'l 
MINIMUM 

14 

IE 

56 

59 

280 

95 

.   52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

G40 

2.00 

13.0 

630 

2.80 

14.5 

520 

2.20 

11.0 

540 

1.20 

12.0 

540 

0.95 

12.5 

515 

1  .00 

13.0 

538 

1.50 

16.5 

520 

0.95 

11.5 

681 

4.30 

16.5 

663 

5.30 

21  .0 

563 

3.  60 

13.5 

eei 

S.30 

21  .0 

577 

2.35 

14.1 

515 

0.95 

11  .D 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 

SAMPLE  POINT: 


LITTLE  AUSABLE  RIVER 

AT  BRIDGE.  TWP  LINE  WEST  OF  LUCAN 


STATION  10:   08-OO2J-010-02 


STATION 

TYPE: 

RIVEF 

MAJOR  BASIN:  GREA 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  AUSABLE  RIVER 

0180 

STN  NO 

10 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0463600.0  4760750.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

68.30 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

8B 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5TN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAT 

DY  MO  YP. 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

17  01  77 

1330 

■  3 

3001  1 

4  6 

660. 

60. 

216. 

4.    L 

0  0 

12.5 

0.  1L 

22  03  77 

1500 

.3 

30034 

6  3 

6000. 

108. 

232 

4. 

2.0 

14.5 

1  9 

19  04  77 

1200 

.3 

30045 

310. 

4.   L 

a. 

4.   L 

3.2 

IB  05  77 

1325 

.3 

30058 

6 

156. 

28. 

24. 

4    L 

20.0 

14.0 

0.2 

08  06  77 

1335 

3 

30070 

E  B 

540- 

324. 

124. 

4.    L 

16.0 

10- 5 

2.8 

10  08  7  7 

1515 

.3 

30094 

6 

1700. 

180. 

64. 

4 

25.0 

10.5 

4.4 

14  09  77 

1335 

.3 

30106 

6 

1700. 

2B. 

28. 

4    L 

16.0 

1  1  .0 

1  .5 

12  10  77 

1035 

.3 

30118 

6  3 

3300. 

196. 

256. 

4. 

9.0 

10.5 

0.6 

16  11  77 

1315 

.3 

30130 

3  6 

37000. 

320. 

92. 

9.0 

9.0 

1  .7 

14  12  77 

1345 

3 

30141 

3  6  4 

7100. 

620. 

36000. 

8. 

2.0 

1  1.0 

1  .0 

MAXIMUM 

37O00. 

620. 

36000. 

92. 

25.0 

14.5 

4.4 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  ■  5 

1743.- 

93.'  0 

144.* 

6.'  D 

11  .2 

1  1  .5 

1  .70 

MINIMUM 

156. 

4. 

8. 

4. 

0.0 

9.0 

0.  1 

NO 

Sf  SAMPLES 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

OY  MO  Yfi 

LMT 

0I5T 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0LID5 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01  77 

1330 

.3 

0.  130 

0.  121 

0.475 

0.B05 

0.036 

3.710 

406  0 

15  OL 

22  03  77 

1S0D 

.3 

0.079 

0.063 

0.  135 

0.545 

0.019 

5  300 

318.0 

15  OL 

19  D4  77 

1200 

.3 

0.040 

0-003 

0.005 

0.595 

0.038 

3.  BOO 

274.0 

6  5 

IB  05  77 

1325 

3 

0.026 

0.01  1 

0.075 

0.610 

0.044 

1  .800 

266  0 

1  .0 

08  06  77 

1335 

3 

0.062 

0.042 

0.095 

0.705 

0.010 

0.300 

214  0 

a.o 

10  06  77 

1515 

-3 

0.075 

0.007 

0.005 

0.955 

0.019 

0.860 

298  0 

11.0 

14  09  77 

1335 

.3 

0.033 

0.005 

0.015 

0.400 

0.006 

0.080 

234  0 

15.  OL 

12  10  77 

1035 

.3 

0.050 

0.039 

0.005 

0.475 

0.023 

7  .  000 

452.0 

15. OL 

16  11  77 

1315 

.3 

0.  123 

0.077 

0.060 

0.620 

0.025 

10.200 

406.0 

IB. 5 

14  12  77 

1345 

.3 

0.  140 

0.083 

0.165 

0.515 

0.019 

6.  100 

332.0 

2B.0 

MAXIMUM 

0.  140 

0.  121 

0.475 

0.955 

0.044 

10.200 

452.0 

2B.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  I ■ 1 

0.076 

0.045 

0.104 

0.623 

0.024 

3.915 

320  0 

13. 3D 

MINIMUM 

0.026 

0.003 

0.005 

0.400 

0.006 

0  080 

214  0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  16         56         59        280         95 

CDND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE       MG/L 

UMHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

17  01  77 

1330 

.3 

660 

1  -60 

16.0 

22  03  77 

1500 

.3 

540 

4.70 

14.0 

19  04  77 

1200 

3 

490 

3.10 

18.0 

18  05  77 

1325 

.3 

455 

0.95 

13  5 

OB  06  77 

1335 

.3 

420 

2.30 

17.0 

10  08  77 

1515 

.3 

475 

2.90 

22.0 

14  09  77 

1335 

.3 

456 

1  .30 

12.0 

12  10  77 

1035 

.3 

680 

3.  10 

18.0 

16  11  77 

1315 

.3 

630 

17.00 

19.5 

14  12  77 

1345 

.3 

547 

22.00 

17. D 

MAXIMUM 

680 

22.00 

22.0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

535 

5.90 

16.7 

MINIMUM 

420 

0.95 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


315 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AUSABLE  RIVED 

AT  TOWNLINE  DOWSTREAM  FROM  CENTRALIA  BASE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVER 


STATION  ID:   08-0023-011 -OS 

STORET  CODE:  03 
002 
01  BO 


U.T.M.  17  0457160.0  1790060.0  4 


REGION    01 


MILEAGE         75.00 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

17 

01 

77 

1  1  20 

08 

02 

77 

1300 

22 

03 

77 

1200 

•9 

04 

77 

1200 

IB 

05 

77 

0940 

03 

06 

77 

1  1  10 

13 

07 

77 

11  10 

to 

08 

77 

1140 

14 

09 

?7 

1130 

12 

to 

77 

1115 

16 

1  1 

77 

1115 

14 

12 

77 

1115 

STN       ST^i    SAMP        I 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTBS 

.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


30007 
30019 
30030 
30041 
30054 
30066 
30078 
30090 
30102 
301  14 
30125 
30137 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


E 

6 

8  B 

8  6 

5  6 
E  3 

6  3 
3  6 


60 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

6B00. 
350. 
9000. 
1420. 
190D. 
3100. 
2000, 
3400. 
17100. 
2400. 

B500. 


Bl 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 

64. 

60. 
124. 
150. 
364. 
750. 
690. 
1500. 
2000. 

90. 

380. 


84  BB 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/IOOML 


16. 

76. 
412. 
910. 
156. 
292. 
196. 
480. 
2000. 
230. 

3600. 


4. 

8. 

24. 

4. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEC.  C 


O. 
2. 
2. 

21 

15 

24. 

26 

17 
8 
8 
2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.0 

B.O 

13.5 

10.0 
10.0 

8.0 

6.5 

6-5 

9.5 
10-5 
10.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.1L 
1  .8 
1  .7 
2.3 
1  .5 
2.6 
4.6 
3.0 
2.B 
1  .1 
1  .9 
2.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (* J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


17100. 

3249. 

350. 


000. 

3600. 

24 

293.  • 

3t7.*    U 

5 

60. 

16. 

4 

26.0 

11  .5 

0.0 


13.5 
9.5 
6.5 


4.6 
2.1D 

0.1 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


1  7 

01 

77 

1120 

OB 

02 

77 

1300 

22 

03 

77 

1200 

19 

04 

77 

1200 

1B 

OS 

77 

0940 

08 

06 

77 

1  HO 

13 

07 

77 

(110 

10 

08 

77 

1140 

14 

09 

77 

1130 

12 

10 

77 

11  15 

16 

11 

77 

11  15 

14 

12 

77 

1115 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAV-PIES 


33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AMMO* I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.071 

0.053 

0.2B5 

0.735 

O.OlB 

2.930 

428.0 

15.  OL 

0  .  1  37 

0.059 

0.550 

1  .250 

0.015 

2.830 

434.0 

60.0 

0.  109 

O.OB* 

0.245 

0.765 

0.029 

4.900 

358.0 

15. OL 

0.087 

0.031 

0.050 

0,770 

0.035 

3.000 

30B  .  0 

23.5 

0.123 

0.061 

0.015 

0.795 

0.OB5 

1  .430 

334.0 

36.0 

0.  133 

0.033 

O.050 

I  .050 

0.065 

3.300 

368. 0 

40,  q 

0.235 

0.073 

0.010 

1  ,000 

0.017 

0.770 

394.0 

4B.0 

0    288 

0.123 

0.055 

0.940 

0.051 

0.B50 

342.0 

65.0 

0.  1B4 

0.085 

0.045 

0.735 

0.011 

0.390 

362    0 

37.0 

0.077 

O.043 

0.025 

0.740 

D.035 

6.400 

444.0 

15. OL 

O.OBB 

0.04b 

0.065 

D.700 

D.031 

8.000 

422.0 

22.0 

0.  126 

0.06' 

0.245 

0.720 

0.001 

6.600 

396.0 

43.0 

0.2B8 

0.  123 

0.550 

1  .250 

0.085 

8.000 

444.0 

65.0 

0.  133 

0.063 

0.  137 

0.850 

0.033 

3.450 

382.5 

35.00 

0.071 

0.031 

0.010 

0.700 

0.001 

0.390 

3oa.o 

15.0 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    BIST' ERG  DEPTH 
FEET        IKTRS 


14  16          56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN        MG/L 

UMH05  UNITS 


59 
SULPHATE 


MG/L 


2B0        95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT     LAB 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17 

01 

77 

1120 

03 

02 

77 

1300 

22 

03 

77 

1200 

19 

04 

77 

1200 

18 

05 

77 

0940 

08 

06 

77 

1110 

13 

07 

77 

11  to 

10 

08 

77 

1  140 

14 

09 

77 

1  130 

12 

10 

77 

111S 

16 

11 

77 

1115 

14 

12 

77 

1115 

.3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


MAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


680 

3. 30 

680 

30.00 

540 

5.40 

540 

17.00 

530 

18,00 

5B0 

1B.O0 

SOO 

38.00 

490 

34.00 

610 

24.00 

636 

9    00 

644 

12.00 

591 

43.00 

680 

43.00 

565 

20.98 

490 

3.30 

16.5 
20.0 
19.0 
16.0 
16.5 
34.0 
15.5 
14.5 
3S.0 
19.0 
23.5 
17.5 


38.0 
20.8 
14.5 


NO  OF  SAMPLES 


316 


B.O.W./  SITE:  AUSABLE  RIVER 

SIMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  21  GUANO  BEND 

STATION  TYPE;  RIVER 


STN  NO 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


LONG 


934 
STN   5TN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 


17 

01 

77 

1  130 

08 

02 

77 

1320 

22 

03 

77 

1225 

19 

04 

77 

1200 

18 

05 

77 

1  100 

oe 

06 

77 

1200 

13 

07 

77 

1200 

10 

OB 

77 

1230 

14 

09 

77 

1155 

IS 

10 

77 

0915 

16 

11 

77 

1  140 

14 

12 

77 

1215 

.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17 

01 

77 

1130 

OS 

02 

77 

1320 

22 

03 

77 

1225 

19 

04 

77 

1200 

18 

05 

77 

1  100 

08 

06 

77 

1200 

13 

07 

77 

1200 

10 

08 

77 

1230 

14 

09 

77 

11 65 

12 

10 

77 

0915 

16 

11 

77 

1140 

14 

12 

77 

1215 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


3000B 
30020 
30031 
3C042 
3G055 
30057 
30079 
30091 
30103 
30115 
30127 
301  3B 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVER 


U.T.M.  17  0438600.0  4795450.0  4 


901 
SCD 


4  6 
4  6 
6  3 

E  9 
5 
6 
6 
6 

3  B 
3  6 
3  6 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

18100. 

220. 

BOOOO. 

9000. 
19600. 

1070. 
10200. 

2500. 
390, 

3400. 
40O00. 

3500. 


80000 . 
5065.' 
220. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

456. 

20. 

220. 

50. 

720. 

1012. 

440. 

190. 

13. 

336. 

1B0. 

290. 


1012. 

1B2. 

12. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

84. 

16, 

2130. 

SO. 

412. 

22B. 

232. 

250. 

144. 

3B4. 

53000. 

9900. 


53000. 

426. 

16. 


STATION 

ID:   08-OC 

22-013-02 

• 

STORET  CODE: 

02 

002 

0180 

REGION  01 

MILEAGE 

0. 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

Temp  . 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

10. 

0.0 

12.0 

4.   L 

1  -0 

13.0 

2.0 

12.0 

4.   L 

4.   L 

20.0 

10.5 

a.      L 

16.0 

8.0 

40. 

24.0 

7.0 

240. 

26.0 

7.6 

4.   L 

17.0 

e.o 

4. 

9.0 

10.0 

136. 

8.0 

10.5 

24. 

2.0 

11.0 

240. 

26.0 

13.0 

13."  D 

11.4 

10.0 

4. 

0.0 

7.0 

12 


12 


12 


33 

TOTAL 
P 

34 

FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 

FILTERED 
NO  3  -  N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  065 

0.044 

0.335 

0.985 

0.022 

2.260 

495.0 

15.  OL 

0  04! 

0.017 

0.380 

1  .550 

0.03B 

5.300 

676  .0 

1  5  .OL 

0 .  1  80 

0.  054 

0.  125 

1  .470 

0.056 

6  700 

494  0 

87  .  0 

0 .  075 

0.004 

0.065 

0.950 

0.031 

1  .900 

342  .0 

30 . 0 

0  .  1 84 

0.046 

0.095 

1  .  190 

0.058 

1  .690 

396.0 

69.  0 
57.0 

0  184 

0  .040 

0.065 

1  .420 

0.039 

0.650 

358.  0 

0  .  1  07 
0 .  1  2Q 

0  .021 

0.  125 

1  .720 

0.  143 

12  BOO 

600  0 

36  .0 

0.035 

0.085 

1  .300 

0.013 

0  270 

496.0 

39  .  0 

0  061 

0.01  5 

0.050 

0.540 

0.009 

0.240 

232.0 

24  0 

0  1 09 

0.  041 

0.O25 

1  .220 

0.037 

5.2O0 

52B.0 

20.  0 

0 .  1  20 

0.059 

0.050 

1  .OBO 

0.027 

11 .20D 

540.0 

42  .0 

0.094 

0.061 

0.075 

0.690 

0.025 

7.700 

420.0 

8.0 

0.  184 

0.061 

0.380 

1  .720 

0.  143 

12 .600 

676.0 

B7.0 

0.112 

0.036 

0,  123 

1  .176 

0  04  1 

4.659 

464.  B 

36  .8D 

0.041 

0.D04 

0.025 

0.540 

0.008 

0.240 

232.0 

B  .  0 

-DAY 

BOD 

MG/L 


2.2 
1  .0 


3.6 
2.4 
1  .0 


11  12 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


17  01  77 

1130 

.3 

DB  02  77 

1320 

.3 

22  03  77 

1225 

.3 

19  04  77 

1200 

.3 

16  OS  77 

1  100 

,3 

D8  06  77 

1200 

.3 

13  07  77 

1200 

.3 

10  08  77 

1230 

.3 

14  09  7  7 

1155 

.3 

12  10  77 

0915 

•3 

16  11  77 

1140 

,3 

14  12  77 

1215 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  I 

MINIMUM 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2  BO 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

750 

9.00 

20.0 

1  .0 

1040 

7.00 

35.5 

1  0 

600 

72.00 

15-5 

1  .0 

600 

22.00 

1B.0 

2.0 

500 

84.00 

17.5 

1  .0 

530 

46.00 

17.0 

760 

42.00 

23.0 

1  .0 

639 

36.00 

21  ,0 

1  .OL 

393 

29.00 

12.5 

1  .0 

690 

23.00 

27.0 

1  0 

73B 

46.00 

33.0 

1  .OL 

618 

24,00 

19.5 

2.0 

1040 

84.00 

35. 5 

1  .  It 

655 

36.67 

21  .6 

1  .0 

393 

7.00 

12.5 

NO    OF    SAMPLES 


10 
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B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


AUSABLE  HIVEB 

AT  FIRST  CONCESSION  WEST  OF  HIGHWAY  4  EXETER 
RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FF103  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION  10;   08-0022-016-03 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVER 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Of    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77  1(00 
08  02  77  1125 
22  03  77  1130 
19  04  77  1200 

18  05  77  0900 
08  06  77  1050 

13  07  77  1045 
10  08  77  1120 

14  09  7  7  1115 
12  10  77  0730 
16  11  77  10«5 
14  12  77  1050 


.  3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
-3 
3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


30006 
30013 
30029 
30040 
30053 
30064 
30065 
30077 
30089 
30101 
30113 
30125 
30136 


901 
SCO 


U.T.M.  '7  04SB700.0  4600950.0  4 


444         80         81  84 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOOML   MF/100M 


3600. 

4800. 

59000 . 

160. 

2200. 

3300. 

3600. 

2400. 

4300. 
21000E-H 

1500. 
27000. 
1 7000 . 


!1000E»1 

5677." 

160. 


306 

312. 

296. 
4. 

248. 

72B. 

476. 

740. 

B40. 

540. 

90. 

1000. 

2070. 


2070. 
333.' 

4. 


60 

76 

404 

4 

184 

132 

124 

356 

200 

1230 

220 

6000 

3300 


8000. 
245. 


STORET  CODE: 

02 

002 

0180 

REGION  01 

MILEAGE 

83 

50 

SB 

BOS 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-0A- 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

4.   L 

0.0 

14.0 

O.IL 

4.   L 

0.0 

8.5 

1  0 

8. 

1  .0 

14.0 

2.2 

4.   L 

1  .5 

4.   L 

20  0 

8.5 

0.8 

4. 

15.0 

125 

OB 

4. 

15.0 

12.5 

1  .5 

4.   L 

24.5 

100 

2.0 

4.   L 

26.0 

6.0 

5.1 

4.   L 

17.0 

B.S 

2.3 

4.   L 

9.0 

10.5 

1  .  1 

32. 

8.0 

11.5 

1  .4 

32. 

2.0 

11.0 

1  .1 

32. 

26.0 

14.0 

5.1 

6.*  0 

11  .5 

10.6 

1  .60 

4. 

0.0 

6.0 

0.1 

13 


13 


13 


12 


13 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77  1100 
08  02  77  1125 
22  03  77  1130 
19  04  77  1200 

18  OS  77  0900 
08  06  77  1050 

13  07  77  1045 
10  08  77  1120 

14  09  77  1115 
12  10  77  0730 
16  11  77  1045 
14  12  77  1050 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

If  1 N  I  MUM 


33 

TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

20 
TOTAL 

KJELOAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 

FILTERED 

N03-N 

5 

TOTAL 
SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

7 
DISS. 

SOLIDS 

107 
CA  LCU  L 
D-  SOLIDS 
MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.023 

0.145 

0.385 

0.029 

4.1*0 

396.0 

15. OL 

0.0^3 

0.027 

0.  165 

0.525 

0.033 

2.760 

364.0 

15. OL 

0  .  1  64 

0  130 

0.450 

0.750 

0.025 

5.200 

342.0 

15. OL 

0.013 

0.003 

0.015 

0.450 

0.029 

4  300 

270  0 

15. OL 

0.037 

0.027 

0.035 

0.515 

0.095 

2.100 

286.0 

6.0 

0.066 

0.041 

0.030 

0.495 

0.069 

1 0 . 000 

350.0 

3.0 

0.041 

0.006 

0.020 

0.625 

0.015 

0.034 

222.0 

8.0 

0.041 

0.015 

0.045 

0.775 

0.053 

1  .  180 

334.0 

4.5 

0.910 

0.750 

1  .100 

1  .750 

0.400 

0.500 

654  0 

13.0 

0.  183 

0.08! 

0,035 

0.585 

0.013 

0.100 

258.0 

5.0 

0.354 

0.300 

0.265 

1  .330 

0.O55 

5.600 

5B8.0 

15. OL 

0.  158 

0.020 

0.035 

0.940 

0.027 

7  .000 

504.0 

S3. 5 

0.  101 

0.076 

0.350 

0.650 

0.023 

6.900 

388.0 

15. OL 

0.910 

0.750 

1  .100 

1  .750 

0.400 

1 0 . 000 

654.0 

83.5 

0.  165 

0.115 

0.206 

0.752 

0.067 

3.833 

381  .2 

16. 4D 

0.013 

0.003 

0.015 

0.385 

0.013 

0.034 

222.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77  1100 
08  02  77  1125 
22  03  77  1130 
19  04  77  1200 
IB  OS  77  0900 
08  06  77  1050 

13  07  77  1045 
10  08  77  1120 

14  09  77  1115 
12  10  77  0730 
16  11  77  1045 
14  12  77  1050 


.3 

.3 
■  3 

3 

.3 
.3 
■3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 


MAX | MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 
M 1 N I  MUM 


14 
CONO. 

16 
TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

S2 
TOT  AL* 

55 

PH 

20B 
TOTAL 

25 
PHENOLS 

25C 

UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

660 

2  50 

16.5 

660 

3.00 

21  .0 

580 

3.  BO 

23.0 

500 

1.90 

18.0 

490 

1  .80 

19.5 

615 

1.10 

16.0 

455 

I  40 

25.0 

520 

2.60 

44.5 

1  195 

3  20 

230.0 

535 

3.40 

65.0 

910 

12.00 

112.0 

642 

43. 00 

23.5 

630 

8.40 

22.0 

1195 

43.00 

230.0 

646 

6.78 

4B.9 

455 

1  .10 

16.0 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN   NO 


AUSABLE    RIVER 

AT    MORRISON    DAM    EAST     OF     EXETER 

RIVER         FLOW   GAUGE   MOE    02FF104 


LONG 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    D1ST  ERG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
3 
.3 


17 

01 

77 

0820 

03 

02 

77 

0830 

22 

03 

77 

0B45 

19 

04 

77 

1200 

IS 

05 

77 

0910 

08 

06 

77 

0810 

13 

07 

77 

0830 

10 

OB 

77 

0830 

14 

on 

77 

0830 

12 

10 

77 

0800 

S6 

11 

77 

0850 

14 

12 

77 

0830 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


30000 
30012 
30023 
30035 
30047 
30059 
30071 
30083 
3009S 
30107 
301  19 
30131 


901 
SCD 


8  9 

6 

6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
AUSABLE  RIVES 


STATION    ID:       OB-0022-017-02 

STORET    CODE:    02 
002 
0180 


U.T.M.     17   0463050.0   4B00550.0    4 


444 
FLOW  CFS 


REGION    01 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

490. 

440- 

2700. 

4.        L 

3. 

404. 

90. 

44. 

BO. 

1900. 

1500. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

156. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


80. 

88. 

4. 

4. 

296. 

4. 

4. 

12. 

44. 

500. 

140. 


600. 

364. 

1024. 


4. 

12. 

8. 

48. 

160. 

124. 

1580. 

1700. 


B05 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 


0. 
0. 
5. 

21  . 
19 
24 
24 
18 
10 
6 


MILEAGE    84.90 


3 
01SS. 
02 
MG/L 

12.0 
14.5 
14.0 

12.5 

8.0 

9.5 

B.O 

7.0 

85 
12.5 
11  .0 


5- DAY 

BOO 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  *  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR     LMT  D1ST     BR3    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01 
08  02 
22  03 
19    04 

18  05 
08   06 

13  07 
10   OB 

14  09 
12  10 
16  11 
14    12 


77  0820 
77  0830 
77  0B45 
77  1200 
7  7  0910 
77  0810 
77  0830 
77  OB30 
77  0830 
77  0800 
77  0B50 
77   0830 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    (  ■ ) 

M I N I  MUM 


2700- 
181  .' 
4. 


11 


500. 
35,  • 

4. 


ia 


1700. 
99.* 
4. 


12 


4. 
4.  • 

4. 


24.0 

11  .4 

0.0 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

SIMMON  I  4 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

0.  029 

0.021 

0.125 

0.455 

0.029 

5.310 

3B6.0 

15. OL 

0.028 

0.017 

0.155 

0.420 

0.030 

4.  210 

366.0 

15. OL 

0.  039 

0.025 

0.065 

0.410 

0.021 

6.000 

312.0 

15. OL 

0.015 

0.003 

0.050 

0.475 

0.028 

4.500 

270.0 

15.  OL 

0.028 

0.003 

0.120 

0,645 

0.041 

2.350 

268.0 

9.0 

0.030 

0.005 

0.060 

0.680 

0.037 

0.850 

214.0 

11.0 

0.029 

0.005 

0.045 

0.735 

0.  102 

4.000 

264.0 

3.  5 

0.018 

0.001 

0.035 

0.660 

0.036 

1  .290 

182.0 

2.0 

0.065 

0.001 

0.  140 

1  .000 

0.009 

0.050 

182.0 

13.0 

0.034 

0.020 

0.030 

0.470 

0.041 

7.  100 

465.0 

15. OL 

0.034 

0.001 

0.105 

0.590 

O.OIB 

7.300 

412.0 

15.  OL 

0.019 

0.017 

0.055 

0.295 

0.017 

7.000 

364.0 

15  .OL 

0.065 

0.025 

0  . 1 55 

1  .000 

0.  102 

7.300 

466.0 

15.0 

0.031 

0.010 

0.082 

0.570 

0.034 

4.163 

307  .2 

12.0D 

0.015 

0.001 

0.030 

0,295 

0.000 

0.050 

182.0 

2  .0 

14.5 

10.7 

7.0 


2.5 
1  ,3 
0.1 

12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


t7 

01 

77 

0B2D 

08 

02 

77 

0830 

22 

03 

77 

0845 

19 

04 

77 

1200 

IB 

05 

77 

0910 

08 

06 

77 

OB  ID 

13 

07 

77 

0830 

10 

08 

77 

0830 

14 

09 

77 

0630 

12 

10 

77 

0800 

16 

11 

7  7 

0B5D 

14 

12 

77 

0830 

.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  - ) 

MINIMUM 


1.4 
COND. 

16 
TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 

PH 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAB 

UG/L 

640 

2.50 

10.5 

640 

2.00 

12.5 

540 

3.30 

11  .5 

510 

2.70 

11  .5 

430 

3.  BO 

12.0 

380 

5.30 

11  .5 

414 

1.10 

13.5 

327 

1  .30 

12.5 

317 

6.30 

13.0 

650 

4.30 

15.5 

645 

2.40 

17.5 

561 

1.90 

13.0 

650 

8.30 

17.5 

505 

3.24 

12.9 

317 

1.10 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


319 


B.O.W./  SITE:  BAYFIELD  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  CONCESSION  DOWNSTREAM  FROM  CLINTON 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   08-0040-006-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

17 

01 

77 

1000 

OS 

02 

77 

1010 

22 

03 

77 

1000 

19 

04 

77 

1200 

18 

05 

77 

0740 

oa 

06 

77 

0930 

13 

07 

77 

0930 

10 

OB 

77 

1000 

14 

OS 

77 

1000 

12 

10 

77 

0E40 

16 

1 1 

77 

0945 

14 

12 

77 

095S 

934 
STN   STN  SAMP   Pd      5AMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET      MTRS 

. 3  30002 

.3  30O14 

.3  30025 

.3  30037 

.3  30049 

.3  30061 

.3  30073 

.3  30085 

.3  30097 

.3  30109 

.3  30121 

.3  30133 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


901 
SCO 


MAJOR  SAS1N 
MINOR  BASIN 
TEBM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BAYFIELD  RIVER 


U.T.M.  17  0454950.0  4826100 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL] FORM 
MF/100ML 

720. 
1  1  10. 
2600. 
8000. 

700. 
1000. 

900. 
1500. 

900. 
6600. 
4600. 
6500. 


BOOO. 

1937.' 

700. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

170. 
150. 
184. 
700. 
40. 
320. 
740. 
172. 
176. 
352. 
740. 
360. 


740. 

258.' 

40. 


STORET  CODE: 

02 

002 

03  70 

.  0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

13 

,20 

84 

88 

B05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

80. 

4.   L 

0.0 

13.0 

1  .5 

80. 

4.   L 

0.0 

12.0 

2.0 

664. 

4.   L 

1  .0 

13.5 

1  .6 

100. 

8. 

2.9 

4B. 

4.   L 

20.0 

8.0 

0.9 

172. 

4.   L 

14.0 

10.0 

1  1 

456. 

4.   L 

23.0 

1  1  .5 

2.4 

500. 

4. 

24.0 

8.0 

1  .1 

680. 

4.   L 

16.0 

9.0 

2.0 

552. 

4.   L 

9.0 

9.5 

1  .3 

1700. 

4  .    L 

7.0 

11  .0 

1  .1 

5900. 

eo. 

1  .0 

10.0 

0.6 

5900. 

80. 

34.0 

13-5 

2.9 

347- 

5.*  0 

10.5 

10.5 

1  .5 

48. 

4. 

0.0 

8.0 

0.6 

1 1 


12 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

1000 

.3 

0.228 

0.  186 

0.670 

1  .290 

0.033 

4.210 

454.0 

15. OL 

OB  02 

77 

1010 

3 

0.262 

0.228 

0.445 

1  .050 

0.025 

4.420 

444  .0 

15. OL 

22  03 

77 

1000 

.3 

0.079 

0.063 

0.  120 

0.470 

0.02S 

6.700 

346.0 

15. OL 

19  04 

77 

1200 

.3 

0.057 

0.005 

D.005 

0.590 

0.031 

4.500 

266.0 

15. OL 

18  05 

77 

0740 

.3 

0.137 

0.  1  13 

0.085 

0.7OO 

0.091 

t  .330 

310.0 

3.5 

08  06 

77 

0930 

.3 

0.  124 

0.U97 

0.020 

0.65O 

0.066 

4.500 

326.0 

4.5 

13  07 

77 

0930 

.3 

0.255 

0.226 

0.015 

0.B45 

0.009 

0.  130 

338.0 

1  .5 

10  08 

77 

1000 

.3 

0.258 

0.219 

0.005 

0 .  590 

0.027 

0.400 

290.0 

1  .5 

14  09 

77 

1000 

.3 

0.360 

0.245 

0.055 

0.675 

0.016 

0.570 

346.0 

15. OL 

12  10 

77 

0640 

.3 

0.08S 

0.06'J 

0.475 

1  .040 

D.071 

9.900 

494  .0 

15. OL 

16  11 

77 

0945 

-a 

0.050 

0.023 

0.025 

0.415 

0.031 

10.200 

450.0 

15. OL 

14  12 

77 

0955 

.3 

0.102 

0.084 

0.290 

0.540 

0.039 

7.300 

396.0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.380 

0.24S 

0.670 

1  .290 

0.091 

10.200 

494.0 

15.0 

Ave 

OR  GEOM  IN  1') 

0.  163 

0.  130 

0.184 

0.738 

0.040 

4.513 

371  .7 

10.90 

MINIMUM 

0.050 

0.001 

0.005 

0.415 

0.009 

0.130 

266.0 

1  .5 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIOS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

1000 

.3 

oa  02 

77 

1010 

.3 

22  03 

77 

1000 

.3 

19  04 

77 

1200 

,3 

18  05 

77 

0740 

.3 

03  06 

77 

0930 

.3 

13  07 

77 

0930 

.3 

10  OB 

77 

1000 

.3 

14  09 

77 

1000 

.3 

12  10 

77 

0640 

.3 

16  11 

77 

0945 

.3 

14  12 

77 

0955 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I'l 

MINIMUM 

14 

16 

56 

COND. 

TUPB. 

CHLORIDE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

730 

5.50 

30.0 

740 

7.20 

32.5 

550 

2.50 

19.0 

540 

1  .60 

22.5 

515 

0.60 

35.5 

590 

1  .10 

2a.  0 

540 

1  .90 

35.5 

499 

0  90 

29.5 

620 

0.60 

52  0 

705 

3.20 

21  .0 

721 

2.60 

25.0 

682 

1  .70 

27.5 

740 

7.20 

52.0 

619 

2.45 

29.9 

499 

0.60 

19.0 

59       280        95 

SULPHATE   REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
MG/L    SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


320 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


BAYFIELD    RIVER 

AT    HURON    COUNTY    ROAD    31     NORTH    OF    VARNA 

RIVER  FLOW    GAUGE    FED    02FF007 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
BAYFIELD    RIVER 


STATION    ID:       08-0040-008 -02 

STORET    CODE:    03 
002 
03  70 


LONG 


U.T.M.    17   0152400.0   4B21925.0   4 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


(7  01  77 
08  02  77 
22  03  77 
19  04  77 
1B  05  77 
OB    06    7  7 

13  07  77 
10   OB   77 

14  09  77 
12  10  77 
16  11  77 
14  12  77 


STN 

DIST 

FEET 


1020 
1030 
1045 
1200 
DS  15 
1010 
1005 
1040 
1030 
0340 
1015 
1000 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
3 


934 
SAMPLE 
NO 


30004 
30016 
30027 
30038 
300SI 
30063 
30075 
30087 
30099 
301  11 
30123 
30134 


901 
SCO 


9  6 

a 

e 

B 

6  8 

3  6 

3  6 

3  6 


444 

flow  cfs 


28.00 

25.00 

260.00 

88.00 

2E.S0 

53.10 

3.60 

10.40 

4.80 

244.00 

425.00 

400.00 


30 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

510. 

100. 
4300. 

500. 

14S. 

B70. 

260. 

530. 

280. 

3B00- 

170O0- 

1300. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

40. 
24. 

184. 

60. 

28 
504. 

70. 
176. 

40. 

196. 

1750. 

150. 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/tOOML 

44. 

IE. 

676. 

4.   L 

12. 

140. 

80. 

232. 

60. 

548. 

4600.   G 

2100. 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/lOOML 

4.   L 
4.   L 


12. 

60. 

B. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 

I  .5 


19.0 
14.0 
24 

24 
IS 

9 

7 

2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 
15.5 
64.0 

110 

10.5 
10.0 

B.5 
10.5 

90 
1  1  .5 
12.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0.  I  L 
0.6 
1  .5 
2.4 
0.7 
<  .0 
2.0 
1  .2 
1  .2 
0.8 
1  .2 
0    B 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( - ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


17  01  77 

1020 

.3 

08  02  77 

1030 

.3 

22  03  77 

1045 

.3 

19  04  77 

1200 

.3 

18  05  77 

0815 

.3 

08  06  77 

1010 

.3 

13  07  77 

1005 

.3 

10  08  77 

1040 

.3 

14  09  77 

1030 

.3 

12  10  77 

0840 

.3 

16  11  77 

1015 

.3 

14  12  77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(♦> 

M I N I  MUM 

425.00 

130.70 

3.60 

12 


17000. 
773.  " 
100. 


1750. 

112. 

24. 


4800. 
12B.«    E 
4. 


60. 
6. 

4. 


24.0 
10.6 
0.0 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SO  LI  OS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"  MG/L 

0.  107 

0.095 

0.285 

0,665 

0.033 

3-910 

408.0 

15. OL 

0.110 

0.  101 

0.1  10 

0.350 

0.023 

3.800 

364  .0 

15. OL 

0.  068 

0.050 

0-115 

0.475 

0.073 

6.500 

320.0 

15  .OL 

0.027 

0.003 

0.005 

0.485 

0.029 

4.500 

266.0 

t  5  .  0  L 

0.015 

0.004 

0.035 

0.470 

0.035 

1  .760 

278.0 

3.5 

0.  029 

0.003 

0.005 

0.575 

0.035 

5.300 

302.0 

6  .  0 

0.  024 

0.003 

0.005 

0.460 

0.003 

0.24D 

286. 0 

3.0 

0.020 

0 .  003 

0.005 

0.535 

0.011 

0.730 

258  .0 

7.0 

0.  036 

O.0O2 

0.005 

0.365 

0.006 

0.690 

200.0 

15  .OL 

0.054 

0.038 

0.200 

0.785 

0 .  04  1 

9.000 

480.0 

15.  OL 

0  .046 

0.016 

0025 

0.400 

0.029 

9.500 

458.0 

15. OL 

0.051 

0.039 

0.  135 

0.440 

0.029 

7.100 

37B.O 

15  .OL 

0.110 

0.101 

0-285 

0.785 

0.073 

9.500 

480.0 

15.0 

0.049 

0.030 

0.07B 

0.500 

0.029 

4.419 

334.8 

1 1  .  6D 

0.015 

0.002 

0.005 

0.350 

0.006 

0.240 

200.0 

3.0 

64.0 

16.0 

8.5 

11 


2.4 
1  .ID 
0.1 

12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUS   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

1020 

•  3 

08  02 

77 

1030 

3 

22  03 

77 

1045 

.3 

19  04 

77 

1200 

.3 

18  05 

77 

0815 

.3 

08  06 

77 

1010 

.3 

13  07 

77 

1005 

.3 

10  D8 

77 

1040 

3 

14  09 

77 

1030 

.3 

12  10 

77 

OB40 

.3 

16  11 

77 

1015 

.3 

14  12 

77 

tooo 

.3 

■ilAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C> 

M 1 14 1  MUM 

1  4 

1  6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOHMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

660 

1  .00 

22.0 

640 

2.  10 

23.0 

54D 

4.30 

17.0 

520 

2.00 

18.5 

460 

1  .30 

17. D 

560 

2.10 

22.5 

426 

4.00 

14.0 

426 

5.70 

11.0 

444 

4.00 

12.0 

680 

3.10 

20.5 

702 

5.50 

25.0 

640 

3.60 

22.5 

702 

5.70 

25.0 

558 

3.23 

18. B 

426 

1  .00 

11  .0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


321 


B.O.W 

/ 

SITE: 

BAYFIELD  RIVER 

STATION 

ID:   OB -0040 -009 -02 

SAMPLE  POINT: 

AT  FIRST  CONCESSION 

WEST  OF 

SEAFORTH 

STATION 

TYPE: 

RIVER    FLOW  GAUGE 

FED  02FFO07 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  BAYFIELD  RIVER 

0370 

STN  NC 

9 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0465200.0  4B21300.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

2B.20 

934 

roi 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  D"E 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

CY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL] FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEE  T 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

17  Ot 

77 

0050 

.3 

30001 

e  4 

2B.00 

7000. 

444. 

B40. 

4. 

0.0 

12.0 

3.0 

22  03 

77 

0930 

3 

30024 

6  3 

260.00 

17000. 

300. 

7S2- 

4.    L 

3.0 

14.5 

2.2 

19  04 

77 

1200 

.3 

30036 

8B.00 

14000. 

170. 

70. 

4.    L 

2.4 

18  OS 

77 

0705 

.3 

30048 

5 

26  50 

2200. 

400. 

136. 

4.    L 

20.0 

70 

4.8 

13  07 

77 

0910 

.3 

30072 

7  S 

3  60 

1000. 

96. 

120. 

4.   L 

23.0 

8.0 

2.7 

oa  OS 

77 

0905 

.3 

30060 

5  B 

17.70 

2900. 

260. 

12B. 

B. 

15.0 

9.5 

1  .4 

io  oa 

77 

0910 

3 

30084 

B  5 

1  0  .  40 

1700. 

272. 

288. 

4.   L 

24.0 

7.0 

1  .1 

14  09 

77 

0920 

.3 

30096 

7  5 

4.60 

600. 

96. 

152. 

4.   L 

15.0 

7.0 

1  .6 

12  10 

77 

0620 

.3 

30108 

3  6 

244.00 

3300. 

128. 

B80. 

a. 

9,0 

6.0 

0.8 

16  11 

77 

0920 

.3 

30120 

3  6 

425.00 

5400. 

350. 

2700.   G 

8. 

7.0 

7.0 

1  .0 

14  12 

77 

0900 

3 

30132 

6  4 

400.00 

4200. 

270. 

15000. 

4.   L 

1  .0 

9,5 

0.4 

MAXIMUM 

42S.00 

17000. 

444. 

1  5000 

8. 

24.0 

14.5 

4.8 

AVG 

OS  GEDM  MN  l • ) 

137.09 

3445.' 

224.  ■ 

447.'  U 

5.  •  0 

11.7 

B.B 

1  .9 

MINIMUM 

3.60 

600. 

96. 

70. 

4. 

0.0 

6.0 

0.4 

NO 

Of  SAMPLES 

11 

1  1 

11 

11 

tl 

10 

10 

tt 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

■  07 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CAlCUL 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

NC2N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

50LIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTBS 

MG/L 

P  MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77 

0850 

.1 

0,320 

0.209 

1.190 

1  .950 

0  033 

4  760 

494  .0 

34  0 

22  03 

77 

0930 

.3 

0.085 

0.061 

0.185 

0.625 

0.024 

7.100 

346.0 

15. OL 

19  01 

77 

1200 

.3 

0  059 

0.029 

0.095 

0  685 

0.055 

4  BOO 

332,0 

5.5 

IS  05 

77 

0705 

.3 

0  161 

0.013 

2.080 

3.950 

0.255 

I  .540 

366.0 

23.0 

13  07 

77 

0910 

3 

0  .081 

0.030 

0  005 

0.93S 

0.013 

0 .  1 00 

370.0 

5.0 

OB  OS 

77 

090S 

.3 

0  056 

0.019 

0  015 

0.760 

0.  107 

5.400 

324.0 

7.5 

10  08 

77 

0910 

3 

0.  104 

0.057 

0.025 

0.750 

0.075 

1  .070 

418.0 

5.0 

14  09 

77 

0920 

.3 

0.053 

0.004 

0 . 005  L 

0.575 

0.003 

0  050 

446.0 

15. OL 

12  10 

77 

0620 

.3 

0.059 

0.041 

0.105 

0.510 

0.064 

1 0 . 500 

500.0 

15. OL 

16  11 

77 

0920 

.3 

0.060 

0.024 

0.025 

0.455 

0.023 

10. 100 

436.0 

15. OL 

14  12 

77 

0900 

.3 

0.090 

0.073 

0.250 

0,510 

0.033 

7.30O 

346.0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.320 

0.2D9 

2.080 

3.950 

0.355 

1 0 . 500 

500. 0 

34.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ 1 

0.  102 

0.051 

0.362D 

1  .064 

0.071 

4.793 

399.8 

14.10 

MINI  MUM 

0.052 

0.004 

0.005 

0.455 

0.003 

0.050 

324.0 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.J  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

0850 

.3 

22  03 

77 

0930 

.3 

19  04 

77 

1200 

.3 

18  05 

77 

0705 

.3 

13  07 

77 

0910 

.3 

08  OB 

77 

0905 

■  3 

10  08 

77 

0910 

.3 

14  09 

77 

0920 

.3 

12  10 

77 

0620 

.3 

16  11 

77 

0920 

3 

14  12 

77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( » ) 
MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TUB  a. 

CHLORIOE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

750 

22.00 

32.5 

560 

3.30 

20. 0 

560 

3.00 

23.0 

605 

6.60 

58.0 

560 

2.5C 

31  5 

585 

2.  30 

21  .5 

645 

3.00 

34.0 

720 

1  .  10 

52.0 

722 

4.  10 

22.0 

715 

5.30 

23.0 

679 

2.70 

29.5 

750 

22.00 

58.0 

6  46 

5.08 

31  .5 

560 

1.10 

20.0 

280        95  52        55  308 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  A L«           PH  TOTAL 

SILICATE      MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                MG/L 


25 

phenols 


ug/l 


NO  OF  SAMPLES 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


22  03  7  7  1030 
19  04  77  1200 
18  05  77  0755 
08  06  77  0955 

13  07  77  0945 
10  08  77  1015 

14  09  77  1015 
12  10  77  0825 
16  11  77  tOOO 


BAYFIELD  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  THE  CONFLUENCE  WITH  GRANT  CREEK 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
BAVFIELfJ  RIVER 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


30026 
30046 
30050 
30062 
30074 
3C0S6 
3009S 
301  10 
30122 


U.T.M.  17  0453125.0  4823550 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


Mil  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  U-i    I  ■  I 

U I M  MUM 


80 

TOTAL 
COLIFORK 
MF/IOOML 

4  100. 

420. 

304. 

670. 
1200. 

780. 
5300  . 
4100. 


5300. 

1278.' 

304. 


81 
FECAL 

COL! FORM 
MF/IOOML 

144. 

40. 

88. 
304. 
120. 
264. 
244. 
328. 
390. 


390. 
175.' 
40. 


STATION 

ID:   qa-0040-010-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

0370 

.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

10 

50 

84 

B8 

BOS 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

120. 

4. 

L 

1  .0 

14.0 

1  .4 

4.   L 

4 

L 

2.8 

44. 

4 

L 

19.0 

1  l  0 

o.e 

72. 

12. 

14.0 

10-0 

1  .2 

92. 

4. 

L 

23.0 

6.5 

1  .9 

308. 

4. 

L 

23.0 

8.5 

0.9 

368. 

4, 

L 

15.0 

8.5 

1  2 

512. 

4. 

L 

9.0 

8.5 

1  .0 

4500 .   G 

28. 

7.0 

1  1  -0 

0.8 

4500 

28. 

23.0 

14.0 

2.8 

149.'  E 

6. 

0 

139 

9.B 

1  .3 

4. 

4. 

t  .0 

6.5 

O.B 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YD  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


22  03  77  1030 
18  04  77  1200 
1B  OS  77  0755 
OB  06  77  0955 

13  07  7  7  0945 
10  08  77  1015 

14  09  77  1015 
12  10  7  7  0825 
16  II  77  1000 


.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03  77 

1030 

.3 

19  04  77 

1200 

.3 

IB  OS  77 

07S5 

.3 

08  06  77 

0955 

.3 

13  07  77 

0945 

.3 

10  08  77 

1015 

.3 

14  09  77 

1015 

3 

12  10  77 

0825 

.3 

16  11  77 

1000 

3 

MAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ' 1 
MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

■  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
"  TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
O-SOLIOS 
MG/L 

0.074 

0.055 

0.110 

0.480 

0.023 

6.300 

3260 

'5.0L 

0.042 

0.003 

0.005 

0.635 

0.029 

4.  100 

318. 0 

4  .  0 

0.  091 

0.078 

0.055 

D.450 

0.049 

1  .740 

272  .0 

2  . 0 

0.050 

0.021 

0.010 

0.635 

0.025 

1  .  130 

262  . 0 

5  0 

0.033 

O.DIO 

0.050 

0.600 

0.025 

0.770 

294  .0 

5  .5 

0.022 

0.005 

0.015 

0.530 

0.018 

1  .070 

266.0 

7  .  5 

0.016 

0.003 

O.OIO 

0.365 

O.OlO 

1  .400 

232.0 

15  .  OL 

0.0B5 

0.059 

0.460 

0.990 

0.056 

8.  BOO 

474.0 

1 5 .  0  L 

0.048 

0.022 

O.030 

0,395 

0.027 

8.700 

440.0 

15.  OL 

0 .  091 

0.078 

0.46D 

0.990 

0.056 

B.BOO 

474.0 

15.0 

0.051 

0.02B 

0.OB3 

0.564 

0.029 

3.779 

320.7 

9.  3D 

0.016 

0.003 

0.005 

0.365 

0.010 

0.770 

232.0 

2  .0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

• 

9 

14 
CONO. 

16 

TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

2S0 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 
PH 

208 
TOTAL 

25 
PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

540 

2.60 

18,  D 

530 

2.  10 

21  .0 

460 

0.70 

20.5 

520 

1.30 

26.5 

474 

3.  SO 

15.5 

iei 

3.30 

14.0 

484 

3.10 

16.5 

665 

3.10 

21  .0 

699 

3.00 

23.0 

699 

3.50 

26.5 

539 

2.52 

19.6 

460 

0.70 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE:  MAITLAND  BJVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  21.  GODERICH 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  10:   08 -0056- 001 -02 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BP.G  DEPTH 
FEET       MTRS 

IS  0«  77 
OS  02  77 

1635 
0915 

.3 
-3 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( ■ I 

M 1 N I  MUM 

SAMP  DTE  HOUR 
0*  MO  YR  LMT 


19  Dl  77  1635 
OB  02  77  0915 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
OIST  SPG  DEPTH 
FEET        MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MA1TLAND  RIVED 

STORET  CODE: 

02 

002 

0530 

LONG 

U.T.M. 

17  044365C 

1.0  4844240.0  4 

REGION  01 

Ml LEAGE 

1  .70 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

84 

M.F. 
ENTER. 

MF/iOOMl 

8S 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

3201S 
32036 

4 
i 

1070. 
90. 

12. 
12. 

20. 
32. 

4.   L 
4.   L 

0.0 
0.0 

11  .0 
B. 5 

3.3 

0.3 

1070. 
310-* 
90. 

12. 
12.  • 
12. 

32. 

25.' 
20, 

4. 

4.  •  D 

4. 

0.00 

0.0 

0.0 

11  .0 
9.B 
8-5 

3.3 

1  .8 
0.3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTEHED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
O-SOLlOS 
MG/L 

0.005 
0.008 

0.002 
0.003 

0.125 

0.120 

0,615 
0.465 

0.014 
0.017 

2.400 
2.000 

444  0 
426.0 

15. OL 
15. OL 

0.008 
0.007 
0 .  005 

0.003 
0.003 
0.002 

0.125 
0.123 
0.120 

D.615 
0.540 
0.465 

0.017 
0.016 
0.014 

2.400 
3.200 
2.000 

444  .0 
435.0 
426.0 

15.0 

15.00 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


19  01  77  1635 
OS  02  77  0915 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  J 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAS 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

770 
7B0 

0.50 
0.T5 

4B.0 

780 
775 
770 

0.7S 
0.63 
0.50 

48.0 
4B.0 
4B.0 

NO  OF  SAMPLES 
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B.C.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

VR 

LMT 

19 

Dl 

77 

1440 

07 

02 

77 

1745 

08 

03 

77 

1535 

'9 

01 

77 

1355 

16 

05 

77 

1335 

20 

06 

77 

1350 

19 

07 

77 

1400 

is 

08 

77 

1310 

06 

09 

77 

1205 

11 

10 

7  7 

1325 

ta 

1  1 

77 

1320 

13 

i: 

77 

1200 

BLY1H  S10DH 

AT  SIDE  ROAO.  WEST  OF  BLYTH 

RIVER    FLOW  6AU( 


STN   STM  S4MP 
OIST  BRC  DEPTH 
FEET       MIPS 

.3 
3 
3 
3 

3 
.3 
.3 

3 

3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  8R5  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  {  •  ) 

MINIMUM 


STATION  ID:   08-0056-002-03 


19 

01 

77 

1440 

07 

02 

7  7 

1745 

08 

03 

77 

1525 

19 

04 

77 

1355 

16 

05 

77 

1335 

20 

06 

77 

1350 

19 

07 

77 

1400 

IS 

08 

77 

1310 

06 

09 

77 

1205 

•  1 

10 

77 

1325 

15 

1  1 

77 

1320 

13 

12 

77 

1200 

E  02FEI 

C5 

MAJOR 

3ASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MAITLAND  RIVER 

0530 

LONG 

U.T.M 

17  0464100.0  4843675-0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

3 1  .  70 

934 

301 

444 

BO 

81 

84 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

32014 

4 

3100. 

500. 

1  10. 

148. 

0.0 

8.0 

5.0 

32032 

4 

1 1000. 

620. 

20. 

4.   L 

0  0 

10.0 

0  6 

32050 

4 

3100. 

130. 

112. 

4.   L 

0.0 

10.0 

2  4 

32068 

S 

1300. 

4. 

A.   L 

4.    L 

20.0 

13.0 

1  .8 

32086 

8 

176. 

12. 

A.   L 

4. 

19.0 

12.0 

1  .4 

32104 

B 

36. 

4. 

4.   L 

4.    L 

22.0 

13.0 

1  .2 

32122 

8 

27.0 

10.5 

1  .0 

32140 

2200. 

248. 

56. 

8. 

20.0 

12.0 

1  .0 

321  SB 

B 

2300. 

100. 

16. 

24. 

18.0 

9.5 

D.4 

32176 

B 

12.0 

8.5 

0.4 

32194 

8 

6.0 

12.0 

0.6 

33209 

e 

1220. 

132. 

64. 

4.   L 

0.0 

11  .5 

0.4 

11000. 

620. 

112. 

14S. 

27.0 

13.0 

5.0 

1206. * 

66.  • 

21.'  D 

8.  *  0 

12.0 

10.8 

1  .3 

36. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

8.0 

0.4 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.250 

0 

039 

0.155 

1  .350 

0.02S 

3.600 

0.039 

0 

023 

0.110 

0.590 

0  018 

2.480 

0.074 

0 

031 

0.1  15 

0.735 

0.029 

5.400 

0.019 

0 

008 

0.025 

0.535 

0.018 

1  900 

0.021 

0 

003 

0.035 

0.625 

0031 

1  .300 

0.040 

0 

006 

o.oeo 

0.715 

0.031 

0.360 

0.021 

0 

004 

0.035 

0.430 

0.001 

0.0101 

0.032 

0 

01  1 

0.035 

0.785 

0.025 

3.200 

0.023 

0 

007 

0.025 

0.675 

0.017 

3.380 

0.035 

0 

024 

0.015 

0.75S 

0.016 

3.130 

0.026 

0 

016 

0.025 

0.590 

0.018 

3.900 

0.022 

0 

013 

0.045 

0.470 

0.01S 

3.230 

0.250 

0 

039 

0.155 

1  .350 

0.031 

5.400 

0.050 

0 

015 

0.058 

0.688 

0.020 

2 . 566D 

0.019 

0 

003 

0.015 

0.430 

0.001 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    prST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
3 


19 

01 

77 

•  440 

07 

02 

77 

174S 

08 

03 

77 

1525 

19 

04 

77 

13S5 

18 

05 

77 

1335 

20 

06 

77 

1350 

19 

07 

77 

1400 

15 

08 

77 

1310 

06 

09 

77 

1205 

1  1 

10 

77 

1325 

15 

1  1 

77 

1320 

13 

12 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINI  MUM 


14  16 

CONO.  1URB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


640 

42.00 

620 

2.00 

550 

6,  10 

510 

1.10 

515 

0.95 

495 

1  .20 

465 

1  .40 

579 

2.  10 

639 

1  .00 

603 

1  .ao 

619 

2.  10 

580 

1  .60 

640 

42.00 

568 

5  28 

465 

0.95 

12. 

11  . 
11  . 

9. 

B. 

9. 
9. 

1  1  . 
14  . 

10. 
12. 
10. 


14.0 

to. 8 

S.O 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  MAITLAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  86  2  WILES  NORTH  WEST  OF 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FEOO5 


■STATION  ID:   OB-0056-003 -02 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  01  77 

07  02  77 

08  03  77 

19  04  7  7 
16  05  77 

20  06  77 
19  07  77 
IS  OB  77 
06  09  77 
11  10  77 
IB  11  77 
13  12  77 


STN 

D1ST 

FEET 


0820 
1000 
1015 
0B45 
0900 
0905 
0900 
0855 

oads 

0905 
0905 
1505 


STN  SAMP   I 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


930 
SAMPLE 
NO 


32003 
32021 
32039 
32057 
32075 
32093 
321  11 
32129 
32147 
32165 
32183 
32215 


901 
SCO 


1 
B 

a 
e 

B 
8 

a 

6 
8 


INGHAM 
MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MAITLAND  RJVER 


U.T.M.  17  0471550.0  4860150,0  4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 


444 
FLOW  CFS 


76.00 

74.00 

2 1 0 . 00 

240.00 

78.20 

33.50 

29.20 

84.70 

148.00 

637.00 

364.00 

240.00 


637.00 

184. S5 

29.20 


80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

10000. 

I  3400 . 

5000. 

70. 

56. 


360. 


13400. 
1030.* 
56. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

536. 
920. 

50- 
4.   L 

12. 

24. 

32. 

36, 


920. 
51  .' 
4. 


64 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOOML 

48. 

28. 

148. 

4.   L 

8. 

8. 

a. 
a. 


14B. 
19." 

4. 


STORET  CODE: 

02 

002 

0530 

REGION  01 

MI LEAGE 

48 

00 

8B 

B05 

3 

1 

PSEUD 

, 

WATER 

DISS. 

S-OAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

12. 

0.0 

8.5 

2.6 

4. 

0.0 

7.5 

0.5 

4. 

I 

0.0 

10.0 

1  .4 

4. 

L 

13.0 

9.0 

1  .9 

4. 

I 

12.0 

8.5 

0.7 

4. 

L 

20.0 

6.0 

1  .1 

26.0 

6.0 

0.8 

4. 

L 

20.0 

7.0 

0.5 

4. 

L 

18.0 

7.5 

10.0 

8.5 

0.5 

4.0 

12.5 

0.5 

0.0 

13.0 

0.9 

12. 

26.0 

13.0 

2.6 

5.* 

0 

10.3 

e.7 

1  .0 

A. 

0.0 

6.0 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

0820 

.3 

07  02 

77 

1000 

.3 

08  03 

77 

1015 

.3 

19  04 

77 

0645 

.3 

16  05 

77 

0900 

.3 

20  06 

77 

0905 

.3 

19  07 

77 

0900 

.3 

15  OB 

77 

0855 

.3 

06  09 

77 

0845 

.3 

11  10 

77 

0905 

.3 

15  11 

77 

0905 

.3 

13  12 

77 

1505 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  ■  ) 

MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 

34 

FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMON 1 A 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTERED 
M02-N 

22 
FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 
SOLIDS 

6 

SUSP  . 

SOLIDS 

7 

DISS. 
SOLIDS 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

MG/L 

p  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.033 

0.023 

0.230 

0.830 

0.019 

2.500 

376.0 

15. OL 

0  .  039 

0.022 

0.305 

0.790 

0.01? 

2  ISO 

368.0 

1  5  .  0  L 

0.058 

0.031 

0.235 

0.865 

0.021 

3.100 

394  0 

15. OL 

0.025 

0.005 

0.005  ' 

0.585 

0.013 

1  .970 

280.0 

3.0 

0.026 

0.003 

0.025 

0.570 

0.012 

1  .030 

264.0 

15. OL 

0.047 

O.009 

0.O60 

0.690 

0.009 

0.220 

284  .0 

6  .0 

0.037 

0.005 

0.085 

0.810 

0.023 

0.420 

266.0 

15. OL 

0.009 

0.005 

0.035 

0.4O5 

0.007 

0.600 

220.0 

15. OL 

0 .  054 

0.035 

0.020 

0.840 

0.017 

2.810 

400.0 

15. OL 

0.011 

0.005 

0.045 

0.725 

0.009 

2.900 

402.0 

15. OL 

0.013 

0.005 

0.055 

0.555 

0.014 

3.  180 

396.0 

15. OL 

0.053 

0.035 

0.305 

0.865 

0.023 

3.  180 

402.0 

15.0 

0.032 

0.013 

0.099 

0.697 

0.015 

1  .898 

333.8 

13.10 

0.009 

0.003 

0.OO5 

0.405 

0.007 

0.220 

220.0 

3.  0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77 

0820 

.3 

07  02  77 

1000 

.3 

08  03  77 

1015 

.3 

19  04  77 

0845 

•  3 

16  OS  77 

0900 

■  3 

20  06  77 

0905 

.3 

19  07  77 

0900 

3 

15  08  77 

0855 

.3 

11  10  77 

0905 

.3 

15  11  77 

0905 

.3 

13  12  77 

1S05 

.3 

MAX 1MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  • ) 
MINIMUM 

1  4 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

5ULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

fORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA9 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

670 

0.95 

13.0 

660 

1  .70 

18.0 

600 

1.50 

14.0 

550 

1.90 

13.0 

495 

1.60 

13.5 

460 

2.60 

16.5 

465 

4.50 

19.0 

462 

1.80 

4.0 

615 

S.20 

12.0 

650 

1.50 

14.0 

639 

1.10 

13.0 

670 

5.20 

19.0 

570 

2.21 

t3.6 

460 

0.95 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

19 

01 

77 

0935 

07 

02 

77 

0900 

08 

03 

77 

0930 

19 

01 

77 

0815 

16 

05 

77 

OG20 

SO 

06 

77 

0830 

19 

07 

77 

0925 

IS 

08 

77 

0B20 

06 

09 

77 

0B15 

11 

ID 

77 

0635 

15 

11 

77 

0820 

13 

ta 

77 

0835 

B.O.H./  SITE;  MA1TLAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  ONE  MILE  NORTH  EAST  OF  WROXETER 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN   STN  SAMP   pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  * | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


19 

01 

77 

0935 

07 

02 

77 

0900 

OB 

03 

77 

0930 

19 

04 

77 

0815 

16 

05 

77 

0820 

20 

06 

77 

0830 

I9 

07 

77 

0B25 

IS 

08 

77 

0830 

06 

09 

77 

OB  15 

11 

to 

77 

083S 

15 

11 

77 

0B20 

13 

12 

77 

0B35 

)F  WROXETER 

STATION 

ID:   08-0056-004-02 

MAJOR 

JAS1N:  GREAT  LAKES 

STORE T  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

HURON 

002 
0530 

TERM  STREAM:  MAITLAND  RIVER 

LONG 

U.T.M 

17  04B7150.0  48S7075.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

62.40 

934 

301 

444 

BO 

81 

B4 

SB 

805 

3 

t 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

32001 

4 

32019 
32037 
32055 
32073 
32091 
32109 

4 

4 

a 
a 
a 

8 

72. 

2500. 

776. 

132. 

312. 

20. 
36. 

4.   L 
12. 
36. 

20. 
136. 
4.   L 
4. 
4.   L 

4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 

0.  0 

0.0 

0.2 

12.0 

15.0 

20.0 

10.0 

10.0 

1  1  .D 

9.5 

7.0 

6.5 

2.7 
1  .0 
l.S 
1  .4 
t  .3 
1  .5 

32127 

192. 

28. 

4.   L 

4.   L 

25. 0 
19.0 

6.0 
6.5 

0.8 

0  .9 

32145 
32163 

8 
6 

820. 

128. 

16. 

4.   L 

19.0 

7.9 

0.5 

32181 

8 

10.0 

9.0 

0.9 

32199 

4 

1  100. 

188. 

40. 

4.   L 

3.0 
0.0 

11  .5 
T2.0 

0.1 
1  .0 

2500. 

IBB. 

136. 

4. 

25.0 

12.0 

2.7 

421  ,» 

31  .•  D 

12.'  D 

4.»  D 

10.3 

8.9 

1  .  1 

72. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

6.0 

0.1 

B 

B 

8 

B 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0 

005 

0.125 

0.675 

0.017 

2.400 

0.024 

0 

005 

0.085 

0.550 

0.019 

2.380 

0  .  590 

0 

033 

0.  140 

0.B55 

0.019 

2.500 

0.O15 

0 

005 

0.010 

0.465 

0.014 

1  .630 

0.046 

0 

001 

0.035 

0.720 

0.01B 

1  .430 

0.023 

0 

DOS 

0.055 

0.805 

0.018 

0  .  690 

0.020 

0 

001 

0.115 

0.795 

0.019 

0.570 

0.022 

0 

00' 

0.020 

0.555 

0.007 

0.300 

0.023 

0.003 

0.000 

0.760 

0.012 

T  .220 

0.043 

0.021 

0.005 

0.810 

0.010 

1  .720 

0.012 

0 

003 

0.005 

0.640 

0.007 

2.720 

0.016 

0 

DOS 

0.040 

0.510 

0.011 

2.780 

0.590 

0 

osr 

0.140 

0.B55 

0.019 

2.780 

0.071 

0 

008 

0.053 

0.663 

0.014 

1  .695 

0.012 

0 

001 

0.000 

0 .  485 

0.007 

0.300 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   Pg 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


19 

01 

77 

0935 

07 

02 

77 

0900 

00 

03 

77 

0930 

19 

04 

77 

0815 

16 

05 

77 

0820 

20 

06 

77 

0830 

19 

07 

77 

0825 

15 

08 

77 

0820 

06 

09 

77 

0815 

11 

10 

77 

0835 

15 

11 

77 

0820 

13 

12 

77 

0835 

.3 
.3 


'MAXIMUM 
AVG    OR     GEOM    MN     ( • ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOHMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

BIO 

8.90 

40.0 

790 

6.60 

49.5 

600 

2.00 

16.5 

520 

0.90 

12.5 

510 

1.10 

13.5 

480 

1  .70 

13.5 

480 

0.50 

15.0 

543 

2.60 

1B.0 

575 

0.90 

15.0 

579 

3.20 

11.0 

604 

1.60 

12.0 

621 

1.60 

13.0 

810 

B.90 

49. S 

593 

2.63 

19.1 

480 

0.5O 

11.0 

NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


LITTLE  MAITLANO  RIVER 
HIGHWAY  33.  3  »II 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1055 

,3 

07  02 

77 

1155 

.3 

OS  03 

77 

1145 

.3 

19  04 

77 

1035 

.3 

16  05 

77 

1030 

.3 

30  06 

It 

1030 

.3 

19  07 

77 

1030 

3 

IS  OB 

77 

1015 

.3 

06  09 

77 

1000 

.3 

11  10 

77 

1035 

.3 

15  11 

77 

1035 

.3 

13  13 

77 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

(*t 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1055 

.3 

07  02 

77 

1155 

.3 

OS  03 

77 

1145 

.3 

19  04 

77 

1035 

3 

16  05 

77 

1030 

,3 

20  06 

77 

1030 

.3 

19  07 

77 

1030 

.3 

15  OB 

77 

1015 

-3 

06  09 

77 

1000 

.3 

11  to 

77 

1035 

.3 

15  11 

77 

1025 

.a 

13  13 

77 

0920 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<"> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1055 

3 

07  02 

77 

1155 

.3 

08  03 

77 

1145 

■  3 

19  04 

77 

1035 

.3 

16  05 

77 

1030 

.3 

30  06 

77 

1030 

3 

19  07 

77 

1030 

.3 

15  OS 

77 

1015 

.3 

06  09 

77 

1000 

.3 

11  10 

77 

103S 

.3 

15  11 

77 

1035 

.3 

13  12 

77 

0920 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[*) 

MINIMUM 

.STATION 

ID:   08-0056-006-03 

OUTH  WEST.  OF  PALMER5T0N 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  :  : 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MA1TLAND  RIVER 

0S30 

LONG 

U.T.M 

17  0509060.0  4851090.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

82.00 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

88 

BOS 

3 

1 

Sample 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

HO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

32006 

4 

0.0 

4.0 

5.3 

32024 

4 

9000. 

2000. 

B50. 

4.   L 

0.0 

7.0 

4.5 

32042 

4 

90000. 

95O0. 

3100. 

60. 

0.0 

7.0 

1  B 

32060 

B 

11000. 

400. 

40. 

4.   L 

14.0 

13.0 

3.1 

32079 

B  9 

7200. 

204. 

56. 

4.   L 

15. 0 

12.5 

9.0 

32096 

e 

7200. 

448. 

28. 

4.   L 

17,0 

7.0 

10.0 

32M4 

a 

22.0 

4.0 

16.0G 

32132 

1000. 

236. 

156. 

4.   L 

16.0 

5.0 

7.3 

32150 

s 

15500. 

644. 

132. 

4.   L 

16.0 

6.0 

6.9 

3216B 

8 

10.0 

7.0 

1.5 

321B6 

8 

5.0 

io.o 

1  .5 

32201 

4 

14800. 

580. 

420. 

4. 

0.0 

9.0 

2.8 

90000 . 

9500. 

2100. 

80. 

22.0 

13.0 

16.0 

10074. ♦ 

705.  • 

177.* 

6.  *  0 

9.6 

7.6 

s.eu 

1000. 

304. 

as. 

4. 

0.0 

4.0 

1  .5 

e 

9 

B 

8 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .170 

1  .120 

5.250 

6.800 

0.037 

1  .100 

1  .680 

1  .450 

6  900 

B.300 

0.039 

1.270 

0.250 

0.233 

1  .300 

2.000 

0.03B 

1  .670 

0.425 

0.340 

1  .180 

1  .350 

0.109 

1  .750 

1  .300 

1  .000 

3.900 

5.100 

0.359 

1  .300 

2.530 

2.370 

5.850 

6.200 

0.750 

1  .300 

2.750 

2.  150 

3.600 

6.650 

4.700 

8.400 

0.590 

0.450 

1  .BOO 

2.350 

0.253 

1  .060 

0.620 

0.550 

1  .730 

0.283 

1.210 

0.134 

0.104 

0.245 

0.910 

0.0B6 

1  .510 

0.300 

0.261 

0.955 

1  .  300 

0.055 

1  .  B60 

0.460 

0.37S 

1.200 

1  .900 

0.036 

1  .700 

2.750 

2.270 

6.900 

8.300 

4.700 

8.400 

1  .017 

0.B59 

2.743 

3.896 

0.553 

2.011 

0.134 

0.104 

0.245 

0.910 

0.026 

1  .060 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

3ao 

95 

52 

55 

308 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MC/L 

UG/L 

840 

1  .60 

40.0 

1050 

4.50 

65.0 

790 

2.00 

54.0 

760 

1.70 

36.0 

BOO 

t  -90 

39.0 

825 

2.50 

54.0 

880 

5.10 

55.0 

798 

1  .60 

40.0 

B3B 

1  .40 

52.0 

700 

2.70 

23.0 

760 

2.70 

27.0 

870 

5.60 

73.0 

1050 

5.60 

73.0 

826 

2.7B 

46.4 

700 

1.40 

22.0 

NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE : 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YS 

IMT 

19 

01 

77 

1040 

07 

02 

77 

1130 

oe 

03 

77 

1  125 

18 

03 

77 

1015 

16 

as 

77 

1010 

20 

06 

77 

1015 

19 

07 

77 

1010 

15 

08 

77 

1000 

06 

09 

77 

0945 

07 

09 

77 

1330 

» » 

10 

77 

1015 

15 

11 

77 

1005 

13 

12 

77 

0900 

AVC 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  IMT 


19  01  77  1040 
07  02  77  1130 
OB  03  77  1  I  25 
19  04  77  1015 
16  05  77  1010 
30  06  77  10t5 
19  07  77  1010 
15  08  77  1000 

06  09  77  0945 

07  09  77  1330 
11  10  77  1015 
15  11  7  7  1005 
13  12  77  0900 


IWA  J  1  LANU 

HI  VtH 

STATION 

ID:   08 -0056- 007  -05 

HIGHWAY 

B7.  DOWNSTREAM  FROM 

HARRIS" .",..: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STOSET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MAITLANO  RIVER 

0530 

LAT 

LONG 

U.T.M 

.  17  0506600.0  4H60960.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

83.30 

933 

901 

444 

80 

SI 

84 

98 

805 

3 

1 

STN   STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

temp. 

02 

800 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

.3 

32005 

4 

700. 

48. 

216. 

12. 

0.0 

21  .0 

4.0 

■3 

32023 

4 

900. 

76. 

16. 

4.   L 

O.O 

17.0 

0.4 

■3 

32041 

4 

11000. 

300. 

456. 

4.    L 

0.0 

9.0 

1  .7 

.3 

32059 

S 

100. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

15.0 

10.0 

1  .3 

.3 

32077 

B 

452. 

20. 

4.   L 

4.   L 

12.0 

10.0 

1  .2 

.3 

32095 

3 

1400. 

44. 

4.   L 

4.   L 

19.0 

90 

1  9 

.3 

32(13 

8 

25.0 

6.5 

1  .4 

■  3 

32131 

2500. 

372. 

B. 

16. 

20.0 

7.0 

1  .3 

3 

32149 

8 

7S0. 

80. 

a. 

12. 

1B.0 

8.5 

.3 

23044 

6 

17.2 

8.8 

.3 

32167 

8 

10.0 

9.0 

0.6 

.3 

32185 

8 

4.0 

12.0 

0.3 

.3 

32200 

4 

7800. 

2C. 

212. 

8. 

0.0 

1  1  .0 

1  .2 

MAXIMUM 

11000. 

372. 

456. 

16. 

25,0 

21  .0 

4.0 

OR  GEOM 

MN  [  •  ) 

1235. * 

51  .  •  D 

22.'  D 

6.  •  D 

10.8 

10.7 

1  .4 

MINIMUM 

■  00. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

6.5 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 

9 

9 

B 

9 

13 

13 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

STN   STry 

SAMP 

PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

DI5T  BRG 

DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0L1DS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 


P  MG/L 


MG/L 


MG/L   MG/L 


MG/L 


MG/L 


MG/L   MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.011 
0.017 
0.013 


0.032 
0.530 
0.  194 
0.  120 

O.OOB 
0.47C 
0.  145 
0.055 

0.050 
0.  100 
0.125 
0.055 

0.660 
0.B3O 
0.770 
0.920 

0.014 
0.067 
0.067 
0.019 

0.180 
0.090 
0.160 
0.210 

316.0 
351  .0 
314.0 
348.0 

0.075 
O.OSB 
0.069 

0.055 
0.045 
0.045 

0.095 
0.075 
0.275 

0.920 
0.670 
0.755 

0.019 
0.013 
0.019 

1  .240 
1  .640 
1  .950 

384.0 
37B.0 
394.0 

0.530 
0.  126 
0.026 

0.470 
0.093 
0.008 

0.505 
0.150 
0.010 

1  .150 
0.605 

0.490 

0.067 
0.026 
0.011 

2.400 
1  .094 
0.090 

6B6.0 
384.6 
314.0 

15. OL 
1  .0 

15.  OL 
3.0 

15. OL 

15. OL 


16. OL 
15. OL 
15. OL 


30.0 

I4.0D 

1  .0 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1040 

.3 

07  02 

77 

1130 

-3 

OB  03 

77 

1  125 

.3 

19  04 

77 

1015 

.3 

16  05 

77 

1010 

.3 

20  06 

77 

1015 

.3 

19  07 

77 

1010 

.3 

15  OB 

77 

10D0 

.3 

1  1  10 

77 

1015 

.3 

15  11 

77 

1005 

.3 

13  12 

77 

0900 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  •  | 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1080 

21  .00 

70.0 

640 

1  .BO 

12.0 

620 

1.70 

19.0 

560 

1  .BO 

13.0 

S35 

1.40 

10.0 

550 

1  .30 

10.0 

570 

1  .80 

12.5 

E21 

1.B0 

13.0 

618 

3.20 

12.0 

655 

1  .70 

15.0 

642 

2.00 

14.5 

1080 

21  .00 

70.0 

645 

3.59 

18.3 

535 

1  .30 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 
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8-0  w,/  SITE:  MIDDLE  MAlTlflND  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HAMLET  OF  TROWBRIDGE 
STATION  TYPE:  RIVER 


5TN  NO 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MA1HAND  RIVER 

U.T.M.  17  0497720-0  4341750.0  4 


STATION  ID:   08-0056-009-03 

STORET  CODE:  03 
002 
0530 


REGION  01 


MILEAGE    87.60 


SAMP  DTE  HOUR 
01    MO  VR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1240 

.3 

07  02 

77 

1350 

•3 

08  03 

77 

1350 

.3 

19  04 

77 

1135 

.3 

16  05 

77 

1130 

.3 

20  oe 

77 

1  145 

.3 

19  07 

77 

1130 

.3 

IS  08 

77 

1100 

3 

06  09 

77 

1050 

.3 

1  1  10 

77 

1130 

3 

15  11 

77 

1120 

-3 

13  12 

77 

1020 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


32010 
32028 
32046 
32064 
32082 
33100 
321  IB 
32136 
33154 
32172 
32190 
32205 


901 
SCO 


4 
4 

4 

e 

B  S  9 

8  5 

9  8  5 


444         80  B1  B4  88 

FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD 

COUFQRM  COLIFORM  ENTER.  MP. 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/100ML  MF/100M 


e  s 


50. 
70. 
2300. 
12. 
30. 
44. 

44. 

120. 


12. 

48. 
292. 
4.       L 
4.       L 

28. 

4.        L 
36. 


300. 


19600. 

300. 

127.* 

25. 

12. 

4. 

4. 
4. 
360. 
4. 
4 
4. 

a. 

8. 


4. 
4.  ' 
4. 


805  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  03 

DEG   C  MG/L 


0. 
0. 

0. 

16 
19. 
22 
25 
20 
19 
10 


5.0 
0.0 


25.0 

11.3 

0.0 


9.0 
7.0 
7.5 

14.5 

14   5 

10.5 
8 

10 

11 

10 

13 
9 


NO   OF    SAMPLES 


12 


14.5 

104 

7.0 

12 


5-OAV 

BOD 

MG/L 


5.2 

2.0 
0.1 

.2 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


19  01 

77 

1240 

3 

07  02 

77 

1350 

-3 

OB  03 

77 

1350 

.3 

19  04 

77 

1135 

.3 

16  05 

77 

1130 

.3 

20  05 

77 

1  145 

.3 

19  07 

77 

1130 

.3 

15  08 

77 

1100 

-3 

06  09 

77 

1050 

3 

11  10 

77 

1  130 

3 

15  11 

77 

1120 

.3 

13  13 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  WN 

1  •  1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

31 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.245 

0.154 

4.600 

5.900 

O.OSO 

4.000 

0.385 

0.234 

4  .  200 

5.400 

0.021 

1  .690 

0.  161 

0.096 

1  .500 

2.200 

0.038 

3-200 

0.043 

0.009 

0.045 

0.6S5 

0.041 

1  .470 

0.033 

0.009 

0.045 

0.725 

0.003 

0.010L 

0 .  1  48 

0.064 

0.015 

1  .030 

O.OOC 

O.OlOL 

0.176 

0.1  SB 

0.030 

0.960 

0.003 

0.01DL 

0.142 

0.083 

0.035 

0.895 

0.00' 

0.01QL 

0.047 

0.029 

0.025 

0.675 

0.016 

0.320 

0.093 

0.070 

0.035 

0.720 

0.035 

2.260 

0.034 

0.021 

0.035 

0 .  530 

0.01  1 

1  .950 

0.136 

0.082 

0.675 

1  .350 

0.027 

3.120 

0.365 

0.234 

4.600 

5.900 

0.050 

4.000 

0.137 

0.082 

0.935 

1  .755 

0.021 

1 .42(0 

0.033 

0,009 

0.015 

0.530 

0.001 

0.010 

NO    OF    SAMPLES 


12 


12 


SAMP    DTE    HOUR       STN,       STN    SAMP 
OY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 


19 

01 

77 

1240 

07 

02 

77 

1350 

08 

03 

77 

1350 

19 

04 

77 

1135 

16 

05 

77 

1130 

20 

06 

77 

1145 

19 

07 

77 

1130 

15 

08 

77 

1100 

06 

09 

77 

1050 

1  1 

10 

7T 

1130 

15 

11 

77 

1120 

13 

12 

?7 

1020 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • > 

MINI  MUM 


14 

16 

CONO. 

TURB. 

25C 

FORMAZIk 

UMHOS 

UNITS 

1550 

5.10 

1120 

13.00 

760 

2.00 

610 

1  .40 

455 

0.90 

580 

3. 30 

710 

1  .60 

645 

1.10 

650 

0.80 

690 

1.30 

719 

1.30 

743 

3.50 

1550 

13.00 

769 

2.78 

455 

0.80 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


90.0 
70.0 
43.0 
31.0 
34.0 
75.0 
82.0 
60.0 
38.0 
22.0 
28.0 
31.0 


90.0 
50.3 
22.0 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

5IL1CATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO   OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MIDDLE  MA1TLAND  RIVER 

HIGHWAY  23.  DOWNSTREAM  FROM  LISTOWEL 

RIVER    FLOW  GAUl 


STATION  ID:   OB -0056- 01 3 -02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  1*0 

TB 

LMT 

OIST 
FEET 

8RG  DEPTH 
MTRS 

19  01 

77 

1205 

.3 

07  02 

77 

1335 

.3 

OS  03 

77 

1330 

.3 

19  04 

77 

11  15 

.a 

16  05 

77 

1120 

.3 

20  06 

77 

11  15 

.3 

19  07 

77 

1110 

.3 

15  OB 

77 

1050 

.3 

06  09 

77 

1040 

.3 

11  10 

77 

11  15 

.3 

15  11 

77 

1105 

.3 

13  12 

77 

1005 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  f  •  ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  BEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

77 

1205 

.3 

07  02 

77 

1335 

.3 

OB  03 

77 

1330 

3 

19  04 

77 

1115 

.3 

16  05 

77 

1120 

■  3 

20  06 

77 

1115 

.3 

19  07 

77 

11  10 

.3 

15  OB 

77 

1050 

.3 

06  09 

77 

1040 

.3 

11  10 

77 

11  15 

.3 

15  11 

77 

1105 

.3 

13  12 

77 

1005 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

CI 

MINIMUM 

0  02FEOO3 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MAITLAND  RIVER 

0530 

LONG 

U.T.M 

17  0S02 160.0  4841350.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

91  .40 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

88 

805 

3 

I 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/iOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

32009 

4 

4.70 

6000. 

770. 

220. 

36. 

0.0 

10.5 

2.6 

32027 

4 

4.00 

16000. 

1110. 

410. 

4.   L 

0.0 

10.0 

0.7 

32045 

9 

B 

9.80 

28500. 

372. 

1300. 

4.   L 

1  .5 

8.5 

2.6 

32063 

9 

a 

13.20 

540. 

50. 

4.   L 

4.   L 

17.0 

14.0 

1  .7 

32081 

8 

9 

3.10 

144. 

4.   L 

4.   L 

4.   1 

17.0 

12.0 

1  .3 

32099 

S 

8 

1  .60 

34000. 

40. 

4. 

4.    L 

19.0 

12.0 

1  .  1 

32  1  17 

9 

8 

2.50 

22.0 

4.0 

1.6 

32135 

2.60 

700. 

4.   L 

4. 

4.    L 

20.0 

11.5 

2.0 

32153 

a 

3.70 

67000- 

64. 

4.   L 

4.   L 

19.0 

11-0 

1  .9 

32171 

a 

58.10 

to.o 

9.0 

0.6 

32169 

8 

36.50 

5.0 

12.5 

0.7 

32204 

4 

21  .30 

5000, 

272. 

0.0 

11.5 

0.5 

58.10 

67000 . 

1110. 

1300. 

36. 

22.0 

14.0 

3.6 

13.43 

4922.- 

82  *  0 

24.*  D 

5.'  D 

10.9 

10.5 

1.4 

1  .60 

144. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

40 

0.5 

12 

9 

9 

3 

8 

12 

12 

12 

33 

?4 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.068 

0 

051 

0.320 

0.775 

0.023 

1  .300 

0.310 

0 

044 

0.51D 

0.900 

0.015 

1  .610 

0.125 

0 

054 

0.500 

1  .050 

0.033 

2  .  030 

0.059 

0 

036 

0.055 

0.555 

0.019 

1  .030 

0.067 

0.029 

0.1  10 

0.675 

O.016 

0.040 

0.202 

0 

157 

0.195 

0.635 

0.031 

0.060 

0.080 

0 

047 

0.985 

1  .330 

0.026 

0.060 

0.  100 

0 

039 

O.OBO 

0.B30 

0.015 

0.050 

0.076 

0 

D4U 

0.005L 

0.620 

0.025 

0.530 

0.063 

0 

045 

0.015 

0.665 

0.019 

2.030 

0.092 

0 

083 

0.420 

1  .070 

0.043 

2.240 

0.046 

0 

036 

0.095 

0,380 

0.019 

2.430 

0.310 

0 

.167 

0.985 

1  .330 

0.043 

2.430 

0.  109 

0 

.056 

0.274D 

0.790 

0.024 

1  .1  ia 

0.046 

0 

.029 

0.005 

0.380 

0.015 

0.040 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIOE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

8RG 

DEPTH 
MTRS 

25C 
UMHOS 

F0RMA2IN 
UNITS 

MG/L 

19  01 

77 

1205 

.3' 

760 

2.30 

39.5 

07  02 

77 

1335 

.3 

720 

2.80 

31  .0 

DS  03 

77 

1330 

.3 

690 

4.50 

38  5 

19  04 

77 

1115 

.3 

5B0 

1  .60 

23.0 

16  05 

77 

1120 

.3 

6B0 

1  .60 

70.0 

20  06 

77 

11  15 

.3 

52S 

4.60 

31  .0 

19  07 

77 

11  10 

.3 

530 

1  .  70 

31  .5 

15  oa 

77 

1050 

.3 

610 

1  .5D 

37.0 

06  09 

77 

1040 

.3 

ago 

3.20 

105.0 

11  10 

77 

1115 

.a 

631 

1  .6J 

21  .5 

15  11 

77 

1105 

.3 

676 

1  .60 

19.0 

13  12 

77 

1005 

.3 

704 

1  .70 

32.0 

MAXIMUM 

690 

4.60 

105.0 

AVG 

OR  GEO* 

MN  (  ■  I 

671 

2,39 

39.9 

MINIMUM 

525 

1  .50 

19.0 

59        280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UO/L 

NO  OF  SAMPLES 
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8. O.K./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MIDDLE  MAITLAND  RIVER 
HALF  MILE  NORTH  EAST  OF 
RIVER    FLOW  GAUC 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  3SG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19   01 

77 

1200 

.3 

07   02 

77 

1315 

3 

OS    03 

77 

13  t5 

3 

19    04 

77 

1  105 

.3 

16   05 

77 

1100 

.3 

20   06 

77 

1055 

.3 

19    07 

77 

1055 

.3 

15   OS 

77 

1035 

3 

05   09 

77 

1D25 

3 

11    10 

77 

1100 

.3 

15    11 

77 

1050 

.3 

13    13 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    ( ■ ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19   01 

77 

1200 

.3 

07   02 

77 

1315 

.3 

OB   03 

77 

1215 

.3 

19   04 

77 

1105 

.3 

16    OS 

77 

1100 

.3 

20   06 

77 

10S5 

.3 

19   07 

77 

1055 

•3 

15   08 

77 

1035 

■3 

06   09 

77 

1025 

.3 

11    10 

77 

1100 

.3 

15    11 

77 

1050 

.3 

13    12 

77 

09S0 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN 

(') 

MINIMUM 

STATION 

ID:       08-0056-014-02 

OF    LISTOWEL 

0   02FE0O3 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STORE 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM   STREAM:    MAITLAND    RIVER 

0530 

LONG 

U.T.M. 

17   05051 10. 0   4842425-0   4 

REGION   01 

MILEAGE 

99.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOU    CFS 

TOTAL 

FECAL 

P.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

HG/L 

32008 

4 

4.70 

1450. 

268. 

28. 

6. 

0.0 

11  .0 

3.B 

32026 

4 

4.00 

90. 

12. 

4.       L 

4.       L 

0.0 

11  .0 

1  .8 

32D44 

4 

9.80 

3200. 

324. 

640. 

4. 

0.0 

6.0 

1  .6 

32062 

8 

13.20 

240. 

4.       L 

4. 

4.       L 

15.0 

13.5 

1  .3 

32080 

8 

3.10 

168. 

2B. 

4.       L 

4.       L 

18.0 

7.5 

1  .6 

33096 

8 

1  .60 

352. 

92. 

4. 

4.       L 

20.0 

5.0 

2.7 

32116 

B 

2.50 

25.0 

7.0 

2.0 

32134 

2.60 

328. 

60. 

4.       L 

4.       L 

19.0 

6.5 

1  .2 

32152 

3 

3.70 

540. 

192. 

4. 

4.       L 

17.0 

8.5 

0.4 

32170 

8 

58.10 

10.0 

9.0 

0.5 

32188 

a 

36.50 

5.0 

12.5 

0.4 

32203 

4 

21  .30 

360. 

56. 

0.0 

10.0 

1  .0 

5B.10 

3200. 

324. 

640. 

S. 

25.0 

13.5 

3.8 

13.43 

417.* 

58.-0 

10.*    D 

4.  •    D 

10.8 

9.0 

1  .5 

1  .60 

90. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

5.0 

0.4 

12 

9 

9 

8 

8 

12 

12 

■  2 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.033 

0 

006 

0.570 

1  .450 

0.069 

4.400 

0.045 

0 

027 

0 .  355 

0.850 

0.020 

2.010 

0.  105 

0 

059 

0 .  495 

1.050 

0.037 

2.200 

0.020 

0 

006 

0.015 

0.515 

0.017 

1  .280 

0.083 

0 

009 

0.110 

0.945 

0.011 

0.210 

0.142 

0 

on 

0.145 

1  .180 

0.014 

0.010L 

0.085 

0 

020 

0.165 

0.850 

0.007 

0.010L 

0.043 

0 

009 

0.035 

0.800 

0.002 

0.010L 

0.034 

0 

013 

0.020 

0.695 

0.025 

0.S5D 

0.040 

0 

035 

0.015 

0.550 

0.019 

1  .960 

0.028 

0 

015 

0.005 

0.535 

0.007 

2.080 

0.029 

0 

018 

0.075 

0.470 

0.018 

2.500 

0.142 

0 

.059 

0.570 

1  .450 

0.069 

4.400 

0.057 

0 

.019 

0.167 

0.824 

0.021 

1 . 435D 

0.020 

0 

.006 

0.005 

0.470 

0.002 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.1  SAMP   Pj 
01   MO  Yft  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19 

01 

77 

1200 

07 

02 

77 

1315 

08 

03 

77 

1215 

19 

04 

77 

1105 

16 

05 

77 

1100 

20 

06 

77 

1055 

19 

07 

77 

1055 

15 

08 

77 

1035 

06 

09 

77 

1025 

11 

10 

77 

1100 

15 

11 

77 

1050 

13 

12 

77 

0950 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


14 

■  6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1040 

5.30 

49.0 

790 

6.40 

29.5 

660 

2.20 

23.0 

580 

1  .50 

17.0 

530 

2.90 

24.5 

580 

B.10 

58.0 

650 

4.20 

79.0 

602 

1  .30 

2B.5 

675 

1  .10 

23.5 

660 

2.00 

14.0 

679 

1  .90 

17.0 

670 

2.30 

17.0 

1040 

8.10 

79.0 

676 

3.27 

31.7 

530 

1  .10 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


13 


331 


B. £>.»./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SOUTH  MA  IT  LAND  RIVES 
HIGHWAY  4.  LONDES80ROUGH 
RIMER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MA1TLAND  RIVER 


U.T.M.  17  0461000.0  4837710.0  4 


STATION  10:   08-0056-015-02 

STORET  CODE:  02 
002 

0530 

3 ION  01  MILEAGE    27.00 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

M 

YH 

LMT 

19 

CI 

77 

1415 

0  7 

sa 

77 

15S5 

13 

03 

77 

1505 

ie 

04 

77 

1335 

16 

05 

77 

1320 

90 

06 

77 

133:0 

19 

07 

77 

1340 

15 

00 

77 

1255 

at 

09 

77 

1  150 

11 

10 

77 

1310 

15 

11 

77 

1305 

13 

ra 

77 

1140 

STN   STN  SAMP   Pd 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
9 

3 


934 
SAMPLE 
NO 


32013 
32031 
32049 
32067 
32085 
32103 
32121 
32139 
32157 
32175 
32193 
32208 


901        444        80        81         B4        8B 
SOD   FLOW  CfS      TOTAL      FECAl      M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM     ENTER.        MPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


70. 
BO. 
500. 
16. 
36 
28. 

156. 
560. 


t90. 

110. 

•as 

4. 
4. 
4. 

12 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


0 
0 
1 

ae 

17 

2' 

2? 

20 

19 

1  1 

9 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


7 

a 

■ 

13 

10 

9 

IB 
■ 

12 

9 

11 

10 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


MAX IVUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


560. 
103. 

16. 


116.       400 . 
20. »  D    88." 
4.         4. 


4  .  ■ 
4  , 


27.0 
11.7 
0.0 

'2 


15.0 

10.3 

7.5 

12 


3.0 
1  .0 
0.2 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMiT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

TOTAL 


19  01 

77 

1415 

9 

07  02 

77 

1525 

.3 

08  03 

77 

1505 

.3 

19  04 

77 

1335 

.3 

16  05 

77 

1320 

3 

20  06 

77 

1330 

.3 

19  07 

77 

1340 

3 

15  08 

77 

1255 

3 

06  09 

77 

1  ISO 

3 

11  10 

77 

1310 

3 

15  11 

77 

1305 

.3 

13  12 

77 

H40 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOW  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.  3 

3 
.3 
.3 
.3 
,3 

3 
.3 
.3 

3 

3 


■o 

01 

77 

14  15 

07 

02 

7  7 

1525 

06 

03 

77 

1505 

It 

04 

77 

1335 

16 

05 

77 

1320 

20 

06 

77 

1330 

19 

07 

7  7 

1340 

IS 

06 

77 

1255 

0  6 

09 

77 

1150 

i  l 

10 

77 

1310 

1  5 

11 

77 

1305 

13 

"2 

77 

1  140 

34 
FILTERED 
P   REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


061 
033 

D74 

013 
027 
0S7 
0S4 

022 

0  1  0 
032 

014 

019 


0,074 
0.030 
0.013 

Tg 


660 
640 
600 
500 
455 
415 
365 
470 
5*8 
679 
690 
639 


.013 

.020 

.039 

.004 

.002 

.007 

0.0O3 

0.006 

0.003 

0.017 

0.003 

0.013 


0.039 
0.01  1 
0.002 


12 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMA z IN 

UMHOS  UNITS 


6.60 

1  .70 

6.20 

2  20 
1.10 
2  10 
3.90 
2.60 
2.20 
4.00 
SOU 
2.40 


19 

FILTERED 

AMIUON 1  a 

MG/L 

0.220 
0.265 
0.195 
0.015 
0-015 
0.055 
0.075 
0.015 
0.015 
0.025 
0.035 
0.095 


0.265 
0.085 
0.015 

12 

56 

chloride 

MG/L 


13.0 
18.0 
14.5 
13.5 
11.0 
13.0 
10.5 
15.5 
18.5 
15.0 
17.0 
15.5 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


7  65 

54! 
600 

395 
555 
715 
630 
590 

•as 

665 
550 
385 


0.765 
0.577 
0.385 


59 

SULPHATE 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


.033 

023 

.037 

020 

.019 

.009 

.007 

0.022 

0.015 

0.025 

0.013 

0.016 


0.037 
0.020 
0.007 

12 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

4.200 
4.200 
7.600 
4.410 
1  .800 
0.470 
0.140 
2.300 
3.530 
8  .  000 
9.000 
6.230 


9.000 
4.323 
0.1  40 

•a 

95 

ACIDITY 
MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


52 
TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


55 
PH 

AT    ;..'■: 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOI IDS 

MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

phenols 


ug/l 


MAXIMUM 

AVG  OR  GE0M  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


690 
558 
365 


6.60 
3.17 
1  .10 

12 


IB. 5 
14.6 
10.5 


332 


B.O.I./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YS  IMT 


MIDDLE  MAITLAND  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  THE  VLLAGE  OF  BRUSSELS 

RIVER    FLOW  CAUC 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  10:   08-OOS6-016-02 


19  01 

77 

1330 

.3 

07  03 

77 

1455 

.3 

oe  03 

77 

1440 

.3 

19  04 

77 

1310 

.3 

16  OS 

77 

1245 

.3 

20  06 

77 

1300 

3 

19  07 

77 

1300 

.3 

15  08 

77 

1135 

.3 

06  09 

77 

1125 

.3 

1  1  10 

77 

1225 

.3 

15  11 

77 

1155 

3 

13  12 

77 

1115 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DI5T  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01 

77 

1330 

.3 

07  02 

77 

1455 

.3 

OB  03 

77 

1440 

.3 

19  04 

77 

1310 

.3 

16  05 

7T 

1245 

.3 

20  06 

77 

1300 

.3 

19  07 

77 

1300 

.3 

15  08 

77 

1135 

.3 

06  09 

77 

1  125 

.3 

11  10 

77 

1225 

.3 

15  11 

77 

1155 

.3 

13  12 

77 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(-> 

MINIMUM 

LLAGE  OF  BRU 
E  02FI103 

iStii 

MAJOR  BASIN:  GfiEAl 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

002 
0530 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

TERM  STREAM:  MAITLANO  RIVER 

LONG 

U.T.M 

17  0479350.0  4B445OO.0  4 

REGION  Ot 

MILEAGE 

69.00 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

BO 

TOTAL 
COL  I  FORM 

B1 
FECAL 
COL  I  FORM 

B4 
H.F. 

ENTER. 

88 

PSEUD . 
MPA 

605 

WATER 

TEMP. 

3 
DISS. 
02 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

0.  0 

7.5 

2.5 

320(2 
32030 

4 
4 

72000. 

3800. 

1120. 

a. 

0.0 

B.5 

9.0 

12.0 

12.0 

10.0 

8.5 

1  .4 

1  .4 
3.2 
1.5 
1  .6 

o.a 

3204B 
32066 
32081 
32102 

6 
8 

e 

a 

3000. 
1190. 
4200. 
2600. 

480. 

140. 

40. 

18B. 

340. 

to. 

4. 

12. 

4.    L 

4.   L 
4.   L 

4. 

0.5 
15.0 
19.0 
22.0 
27  ,  o 

32120 
32138 

8 

8600. 

220. 

32- 

33. 

22.0 

9.5 

1.2 

32156 
32174 

B 

a 

1B0O. 

160. 

84. 

216. 

20.0 

11  .0 

5.0 

9-0 

8.5 

12-0 

o.e 

O.U 

32192 
32207 

a 

4 

12B0. 

220. 

152. 

16. 

0.0 

10.5 

1  .0 

72000 . 

3800. 

1120. 

218. 

27.0 

12.0 

3.2 

3919. * 

249.* 

54.* 

11  .  •  0 

11.8 

9-8 

1  .4D 

1190. 

40. 

4. 

4. 

0.0 

7.5 

0.1 

a 

8 

B 

8 

12 

12 

11 

33 

TOTAL 

P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 
FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

7 

OISS. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.079 

0 

055 

0.585 

1  .150 

0.025 

2 .  400 

458.0 

15.  OL 

0.  150 

0 

090 

1.110 

1  .950 

0 .  057 

2.330 

446.0 

15. OL 

0.0B6 

0 

059 

0.515 

1  .030 

0.034 

4.300 

440.0 

1S.0L 

0.060 

0 

007 

0,050 

0.895 

0.024 

1  .980 

360.0 

7.5 

0.080 

0 

022 

0.1  15 

0.9B0 

0.015 

0.530 

338.0 

33.0 

0.067 

0 

010 

0.115 

1  .020 

0.013 

0.  190 

318.0 

6.0 

0.046 

0 

014 

0.105 

0.870 

0.009 

0.070 

283.0 

15. OL 

0.051 

0 

013 

0.09S 

0.990 

0.027 

0.380 

380.0 

15. OL 

0.076 

0 

055 

0.020 

0.830 

0.029 

4.360 

476  0 

15. OL 

0.042 

0 

032 

0.045 

0.700 

0.018 

4.700 

494  .0 

15. OL 

0.050 

0 

029 

0.210 

0.830 

0.031 

4.220 

508.0 

15. OL 

0.150 

0 

.090 

1  .110 

1  .950 

0.057 

4.700 

508.0 

33.0 

0.072 

0 

.035 

0.270 

1  .023 

0.036 

2.305 

400.0 

15.  ID 

0.042 

0 

.  OOT 

0.020 

0.700 

0.009 

0.07D 

2B0.O 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  7  7 
D7  02  77 
08  03  77 
IB  04  7  7 
16  05  77 

20  08  77 
19  07  77 
15  08  77 
II  10  77 
15  11  77 
13  13  77 


1330 
1455 
1440 
1310 
1245 
1300 
1300 
1135 
1225 
1155 
1115 


3 

I 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • J 

MINIMUM 


14 

IS 

COND. 

TURB. 

25C 

F0RMAZ1K 

UMHOS 

UNITS 

740 

1.50 

760 

2.60 

680 

3.40 

600 

2.80 

525 

4.70 

530 

2.10 

530 

1.80 

558 

3.20 

719 

4.40 

745 

2.40 

724 

6.90 

760 

6.90 

646 

3.16 

525 

1.50 

56 

CHLORIDE 

MG/L 


15.5 
24.5 

19.0 
17.0 
16.5 
24.5 
33.5 
33.0 
16.0 
17.0 
19.0 


33.5 
21.4 
15.5 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 
TOTAL 
IRON 

MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


333 


■  .O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STH  NO 


22 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

19 

01 

7T 

1115 

07 

02 

77 

1220 

08 

03 

77 

1200 

19 

04 

77 

1045 

16 

05 

77 

1045 

20 

06 

77 

1035 

19 

07 

77 

1040 

15 

08 

77 

1025 

06 

09 

77 

1010 

1  1 

10 

77 

1045 

15 

1  t 

7T 

1035 

13 

12 

77 

0930 

LITTLE  MA1TLAND  RIVER 
AT  HiGHfcAi  23  SOI 
RIVER 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTP.S 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  »R  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTBS 


19  01 

77 

11  15 

.3 

07  02 

77 

1220 

3 

OB  03 

77 

1200 

3 

19  04 

77 

1045 

.3 

16  OS 

77 

1045 

3 

20  06 

77 

1035 

.3 

19  07 

77 

1040 

.3 

IS  08 

77 

1025 

.3 

06  09 

77 

1010 

.3 

11  10 

77 

1045 

.3 

IS  11 

77 

1035 

.3 

13  12 

77 

0930 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

MINI  MOM 

STATION 

ID:   08-0056-022-03 

EST  OF 

PALMERS 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

ST0R1  : 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  MAI  HAND  RIVER 

0530 

LONG 

U.T.M 

17  0508600.0  4850400  0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

82.00 

934 

901 

444 

SO 

B1 

84 

86 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

NATEH 

DISS. 

S-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

32007 

4 

0.0 

9.0 

2.4 

32025 

4 

320. 

80. 

36. 

4.   L 

0.0 

10.5 

0.4 

32043 

4 

2700. 

12. 

212. 

4.   L 

0.0 

9.5 

1  .9 

32061 

e 

450. 

44. 

20. 

4.   L 

13.0 

12.5 

1  .3 

32079 

B 

56. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

15.0 

7.5 

1  .4 

32097 

B 

284. 

112. 

4. 

4.   L 

18.0 

5.5 

1  .2 

32115 

a 

23.0 

4.5 

1  6 

32133 

372. 

72. 

4. 

4.   L 

18.0 

7.5 

1  .1 

32151 

B 

3800. 

196. 

8. 

4.    L 

16.0 

e.o 

0.6 

32169 

B 

10.0 

B.5 

0.5 

32187 

8 

5.0 

11.5 

0.1L 

32202 

4 

1100. 

180. 

160. 

4.   L 

0.0 

12.0 

o.a 

3600. 

196. 

212. 

4. 

23.0 

12.5 

2.4 

560.* 

51  .  •  D 

18. •  D 

4.  •  0 

9.8 

8.9 

1  .10 

56. 

4, 

4. 

4. 

0.0 

4.5 

0.! 

8 

a 

B 

6 

12 

12 

■  2 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

10T 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"G/L 

0.037 

0 

025 

0.165 

0.69S 

0.020 

2  .  200 

0.051 

0 

035 

0.295 

0.765 

0.019 

1  .910 

0.063 

0 

02B 

0.380 

1  .000 

0.033 

2.300 

0.028 

0 

006 

0.005 

0.69S 

0.023 

1  .840 

0.111 

0 

009 

0.060 

1  .950 

0.026 

0.900 

0.039 

0 

005 

0.085 

0.650 

0.023 

0.190 

0.028 

0 

002 

0.065 

0 .  585 

0.015 

0.090 

0.033 

0 

039 

0.025 

0.720 

0.020 

0.970 

0.036 

0 

009 

0.015 

0.625 

0.019 

1  .110 

0 .  050 

0 

036 

0.010 

0.775 

0.021 

2.920 

0.01S 

0 

011 

0.005 

0.580 

0.008 

2.590 

0.026 

0 

009 

0.070 

0.660 

0.014 

2.740 

0  .  1  1  T 

0 

036 

0.380 

1  .950 

0.033 

2.920 

0,043 

0 

.015 

0.09B 

0.800 

0.020 

1  .638 

O.O'B 

0 

.002 

0 ,  005 

0.580 

0.008 

0.090 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STV  SAMP   PJ 

COND. 

TUP.8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  Ot 

77 

11  15 

■3 

660 

1  .  10 

9.5 

07  02 

77 

1220 

.3 

640 

1  .60 

10,0 

OB  03 

77 

1200 

.,3 

620 

2.20 

13.5 

19  04 

77 

1045 

3 

590 

2.60 

10.5 

16  05 

77 

1045 

.3 

535 

3.60 

9.5 

20  06 

77 

1035 

.3 

510 

2.90 

10.0 

19  07 

77 

1040 

3 

520 

2.00 

12.0 

is  oe 

77 

1025 

.3 

601 

1  .70 

16.0 

06  09 

77 

1010 

3 

670 

1  .30 

14.0 

1  1  10 

77 

1045 

.3 

662 

2.30 

12.0 

IS  11 

77 

1035 

.3 

680 

1.30 

12.0 

13  12 

77 

0930 

3 

MAXIMUM 

638 

680 

1  60 

3 .  60 

10.5 
16.0 

AVG 

OR  GEO»'  ':'.■ 

611 

2.02 

11  .6 

MINIMUM 

510 

1.10 

9.5 

NO  OF  SAMPLES 


334 


B. O.ll,/  SITE:  M4IUAN0  RIVER 

SAMPLE  POINT;  IT  HIGHWAY  31  GODERICH 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25   01 

77 

1320 

.3 

32   02 

77 

1300 

-3 

OB    03 

77 

1700 

3 

14    03 

77 

1345 

.3 

19    04 

77 

1600 

-3 

18    05 

77 

1530 

3 

30    06 

77 

1520 

.3 

19    07 

77 

1540 

.3 

15    OS 

77 

1450 

.3 

06    09 

77 

1415 

3 

11    10 

77 

1455 

.3 

IS    11 

77 

1500 

.3 

13    12 

7T 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

C  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25    01 

77 

1220 

3 

22   02 

77 

1300 

-3 

08   03 

77 

1700 

.3 

14    03 

77 

1245 

.3 

19   04 

77 

1600 

.3 

16   05 

77 

1530 

.3 

20   06 

77 

1520 

.3 

19   07 

77 

1540 

3 

IS   OS 

77 

1450 

■3 

06   09 

77 

1415 

.3 

11    10 

77 

1455 

.3 

15    11 

77 

1S0O 

3 

13    12 

77 

1320 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(•> 

MINIMUM 

STATION 

ID:       OB -0056- 023 -83 

H 

MAJOR    BASIN:    GREA1 

1     LAKES 

STOHET   CODE: 

02 

MINOR    BASIN:    LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    MA1TLAND    RIVER 

0530 

LONG 

U.T.M. 

17   0442600.0   4644450.0    4 

REGION   01 

MILEAGE 

1  .70 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

scd 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100BL 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

12014 

6 

6900. 

52. 

4.       L 

4.       L 

0,0 

10.6 

0.1L 

12029 

6 

500. 

76. 

12. 

6. 

0,5 

10.8 

1  .0 

32054 

4 

1700. 

60. 

B4. 

4. 

3.0 

12.0 

1  .4 

12502 

3 

25000. 

160. 

332. 

1  .0 

2.4 

32072 

B 

20. 

4.        L 

4.        1 

4.       L 

19.0 

to.o 

1  .5 

33090 

B 

72. 

4.        L 

4.       1 

4.       L 

18.0 

9.5 

0.7 

33108 

8 

4. 

4.        L 

4.       1 

4.       L 

34.0 

8.5 

1.5 

32126 

6 

30.0 

9.5 

0.3 

32144 

4. 

4. 

4. 

4.       L 

23.0 

8.5 

1  .1 

32162 

8 

soo. 

4.        L 

4.        L 

4.        L 

30.0 

10.0 

0.5 

331B0 

B 

10.0 

9.0 

0.6 

32198 

a 

6.0 

13.0 

0.1 

32211 

4 

80, 

4.        L 

13. 

4.       L 

0.0 

14. S 

0.6 

25000 . 

180. 

332. 

8. 

30.0 

14. S 

2.4 

306.  * 

13. •    0 

11.*    D 

4.*    0 

11,9 

10- s 

0.90 

4. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

B.S 

0.1 

10 

10 

10 

9 

13 

12 

13 

33 

34 

19 

30 

31 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP, 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0. 

002 

0.125 

0.525 

0.015 

2.490 

406.0 

1  .0 

405 

0.045 

0 

007 

0.  150 

0 .  500 

0.017 

2.400 

440.0 

2.0 

438 

0.036 

0 

01  1 

0.  115 

0.605 

0.024 

3.900 

398.0 

11  .0 

38  7 

0.1  58 

0 

077 

0.  160 

0.775 

0.027 

3.  BOO 

360.0 

175.0 

185 

0.015 

0 

007 

0.015 

0.515 

0.009 

2.060 

316.0 

0.5 

316 

0.014 

0 

003 

0.015 

0.555 

0.007 

1  .080 

268.0 

4.0 

264 

0.015 

0 

002 

0.030 

0.515 

0.004 

0.  130 

240.0 

5.0 

235 

0.011 

0 

002 

0.035 

0.585 

0.005 

0.  100 

192.0 

3.5 

189 

0.014 

0 

.003 

0.015 

0.560 

0.004 

0.380 

216.0 

O.S 

216 

0.024 

0 

.003 

0.015 

0.740 

0 .  005 

0.760 

330.0 

14.5 

316 

0.038 

0 

.020 

0.005 

0.760 

0.01  1 

3.330 

436.0 

6.5 

430 

0  .  008 

0 

.003 

0.005 

0.585 

0.007 

3.500 

404  .0 

9.0 

395 

0.008 

0.005 

0.015 

0.385 

0.008 

3.940 

392.0 

3.0 

369 

0.158 

0 

.077 

0.160 

0.775 

0.027 

3.940 

440.0 

175.0 

436 

0.030 

0 

.01  1 

0.054 

0.585 

0.011 

2. 138 

338    3 

18.  l 

320 

0.004 

0 

.002 

0.005 

0.3B5 

0.004 

0.100 

193  .0 

O.S 

18S 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


35  01  77 
23  03  77 
08  03  77 

14  03  77 

19  04  77 
16  05  77 

20  06  77 
19  07  77 

15  08  77 
06  09  77 
II  10  77 
18  11  77 
13  12  77 


1220 
1300 
1700 
1245 
1600 
1530 
1520 
1540 
1450 
1415 
1455 
1500 
1320 


3 
.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  - ) 

MINIMUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 

CONO. 
25C 

UMHOS 

740 
690 
590 
267 
510 
440 
375 
375 
434 
502 
601 
620 
618 


740 
522 
2B7 

13 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


25  01  77 
22  02  77 
08  03  77 

14  03  7  7 

19  04  77 
16  05  77 

20  06  77 
19  07  77 

15  08  77 
06  09  77 
11  10  77 
IS  11  77 
13  12  77 


1220 

1300 
1700 
1245 
1 600 
1530 
1520 
1540 
1450 
1415 
1455 
1500 
1330 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UH     i • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


IB 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

0.60 
1  .80 
6.  10 
74.00 
0.90 
1  .10 
1  .10 
2.00 
2.20 
S.00 
5.50 
I  .70 
1  .30 


74.00 
7.9S 
0.60 

13 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


47.0 
31  .0 
23.0 
8.0 
13.0 
12.5 
16.5 
16.0 
16.0 
14.5 
13.0 
14.5 
13.0 


47.0 
18.5 
8.0 

13 

74 
TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MC/L 


44.5 
36.5 
30.5 

9 
32 
29 
17 
28 
37 
33 
30 
28 


28.0 


44.5 
29.6 

9.0 

13 

68 

COLOUR 

HA  ZEN 

UNITS 


280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 

3.35 
3.25 
3.00 
1.55 
0.70 
0.70 

3.20 
1  .70 
1  .  15 
2.80 
2.70 
1.70 


3.35 
2.15 

0.70 

12 


66 

SODIUM 
K         NA 
MG/L       MG/L 


67 
PTSSIUM 


52 

55 

208 

25 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

7.72 

0.080 

7.B2 

0.600 

1  .OL 

7.98 

0.20D 

7.71 

3.120 

1  .0 

8.50 

0.080 

8.59 

0    030 

8.74 

0.060 

8.57 

0.060 

8.24 

0,060 

8.  14 

0.  190 

8.08 

0.280 

8.42 

2  .  000 

8.  31 

0.050 

B.74 

3.  120 

1  .0 

B.  22 

0.524 

1  .00 

7.71 

0.030 

1  .0 

13 

13 

2 

47 

41 

361 

265 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

C    AS   C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

73 


19 

61 

0 

0.002 

9 

19 

0 . 00 1 L 

6 

25 

1 

0.001 

4 

20 

0 

0.001 

6 

IS 

5 

10 

14 
24 
19 
19 

72 

61 

1 

0.002 

17 

23 

0 

0.0010 

4 

10 

0 

0.001 

10 


33« 


CONT'D 


SAMP    DTE    HOUR 

PY   HO    VR    LMT 


14  03  77  1245 
IB  04  77  1600 
20   06   77    1520 


STN      STN    SAMP      PJ 
OIST    SRC   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  ■  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

231 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 
TOTAL 

ZINC 

MG/L 

0.210 
0 . 040L 

0.010L 
0.010L 
0.020L 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.010 

O.OIOL 
0.010L 
0.020L 

0.005L 
0.005L 

O.OIOL 

0.070 

0.020L 

O.OIOL 

0.210 
0 . 1 250 
0.040 

0.020 

0.0130 

0.010 

0.010 

O.OIOD 

0.010 

0.020 
0.01  3D 
0.O10 

0.010 

0.0070 

0.005 

0.070 

0.0330 

O.OlO 

60 


201  236 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                 MG/L 

O.OIOL 
0.010L 
0.020L 


0.020 

0.0130 
0.010 


8. O.K./    SITE:    MIOOLE    MA1TLAND    RIVER 
SAMPLE    POINT:    0.7    WILES    OF    ETHEL 
STATION    TYPE:     RIVER 


STATION  ID:   08-0056-026-02 


SAMP  1 

>TI 

HOUR 

Dy 

MO 

YR 

LMT 

19 

01 

77 

1305 

07 

02 

7T 

1415 

06 

03 

77 

1415 

19 

04 

77 

1205 

16 

05 

77 

1  ISO 

20 

06 

77 

1200 

19 

07 

77 

1150 

15 

ca 

77 

1120 

06 

09 

77 

11  10 

1  1 

10 

77 

1150 

15 

11 

77 

H25 

13 

12 

77 

1040 

STN   STM  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 

3 
•3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

3 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 


19 

01 

77 

1305 

07 

03 

77 

1415 

08 

03 

77 

1415 

19 

04 

77 

120S 

16 

05 

77 

1  ISO 

20 

06 

77 

1200 

1B 

07 

77 

1150 

IS 

08 

77 

1  I  2a 

06 

09 

77 

tl  10 

11 

10 

77 

1  150 

15 

11 

77 

1  125 

13 

12 

77 

1040 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

1305 

07 

02 

77 

1415 

oe 

03 

77 

1415 

19 

04 

77 

1205 

16 

05 

77 

1150 

20 

06 

77 

1300 

19 

07 

77 

1150 

IS 

08 

77 

1120 

1  1 

10 

77 

1  150 

15 

1 1 

77 

1  125 

13 

12 

77 

1Q40 

LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MAITLAND  RIVER 

U.T.M.  17  0489775.0  4840350.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/lOOML 

COLIFORM 
MF/IOQML 

ENTER. 
MF/lOOML 

32011 

4 

32029 

4 

220. 

38. 

SO. 

32047 

4 

8000. 

76. 

364. 

32065 

e 

110. 

4. 

4.   L 

32083 

8 

12. 

4. 

4.   L 

32101 

8 

4. 

12. 

4.   L 

32119 

6 

32137 

168. 

92. 

13. 

32155 

8 

180. 

38. 

4.   L 

32173 

8 

32191 

8 

32206 

e 

3000 . 

96 

310. 

7B0 
800 
740 
630 
575 
500 
520 
538 
742 
765 
74> 


000. 

96. 

364 

174.  • 

34.. 

20 

4. 

4. 

4 

STORET  CODE: 

03 

002 

0530 

REGION 

01 

MILEAGE 

79 

.00 

BB 

80S 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

S.O 

3.4 

4 

L 

0.0 

6.0 

1  .2 

4. 

1  .0 

5.5 

1  .7 

4. 

L 

15.0 

12.5 

3.3 

4. 

L 

17.0 

6.5 

1  .5 

4. 

L 

21.0 

65 

(  .4 

25.0 

6.0 

1  .2 

4. 

L 

20.0 

6.0 

1  .3 

4. 

L 

19.0 

6.0 

10.0 

B.O 

0.6 

5.0 

11.5 

0.2 

0.0 

6  0 

1.3 

4 

25.0 

13. S 

3.4 

4.  - 

0 

11.1 

7.5 

1  .5 

4, 

0.0 

5.0 

0.2 

12 


•  2 


H 


33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 

TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP  . 

7 
DISS. 

107 

calcul 

P 
MG/L 

REACT IVE 

AMMONH 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

P  MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  150 

0.0B1 

0.895 

3.000 

0.051 

1  BOO 

452.0 

4  .0 

0.190 

0.  1C7 

1  .700 

2.550 

0.  138 

1  .060 

446.0 

15.  OL 

0  .  140 

0.0B7 

0.945 

1  .500 

0.069 

3.200 

46S.0 

3  .0 

0.086 

0.013 

0.025 

0.855 

0.04S 

1  B30 

310.0 

2.  5 

0.066 

0.027 

0.1  T5 

0.945 

0.034 

0.470 

346  0 

1  S  .  OL 

0.  075 

D.U44 

0.055 

0.765 

0.007 

O.OIOL 

296.0 

4.0 

0.  186 

0.  151 

0.  120 

0.770 

0.015 

0.040 

278  .0 

15. OL 

0.  087 

0.051 

0.055 

0.960 

0.039 

0.610 

314.0 

15. OL 

0.080 

0.06^ 

0.025 

0.830 

0.033 

4.310 

428.0 

15. OL 

0.063 

0.045 

0.0B5 

0.760 

0.025 

4.100 

500.0 

15. OL 

0.D76 

0.053 

0.355 

1  .  150 

0.035 

3.300 

466.0 

15. OL 

0.190 

0.  15) 

1  .700 

2.550 

0.  138 

4.310 

500.0 

15.0 

0.  109 

0.066 

0.398 

1  .  190 

0.044 

1  .8650 

391  .3 

10. 8D 

0.062 

0.01.- 

0.025 

0.760 

0.007 

0.010 

278.0 

2.5 

11 

11 

11 

1  1 

11 

11 

1  1 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MC/L 

UG/L 

1  70 
2.20 
2.  10 
2.40 
1  .60 
1  .60 
2.10 
1  .70 
3.30 
2.40 
2.  10 


21  .0 
31.0 
25.5 
21  .0 
19.0 
26.0 
31.5 
37.0 
17.0 
19.0 
20.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINI  MUM 


BOO 
666 
500 


31  .5 
23.5 
17.0 


NO  OF  SAMPLES 


336 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


SHARPES  CREEK 

AT  CONCESSION  ROAOS  2  AND  3  WEST  OF  NAWANOSH  TOWNSHIP 
DIVER  MAJOR  BASIN: 

MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
MAITLANO  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0454000.0  4951350.0  4 


STATION  10:   08-0056-027-02 

STORET  CODE:  02 
002 


REGION  01 


MILEAGE    IB. 00 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN 

DIST 

FEET 


19  01 

07  02 

08  03 

19  04 

16  OS 

20  oe 

19  0? 
15  08 
06  09 
11  1D 
15  11 
■  3  12 


77  «515 
77  1600 
77  1545 
77  1430 
77  1400 
77  1410 
77  1430 
77  1350 
77  1305 
77  1350 
77  1345 
77  1415 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.a 

.3 


934 
SAMPLE 
NO 


32015 
32033 
32051 
32069 
32087 
32  I  OS 
32123 
32141 
32159 
32177 
32195 
32213 


901 

SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 


4. 

88. 

56. 

BO. 

1300. 


1100. 

1000. 


B1 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


4. 

4. 
48. 

8. 
56. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/lOOML 


72. 
20. 


4. 

32. 

e. 

12. 
24. 

48. 

60- 


20. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 

0.0 

2.5 
20.0 
15.0 
17.0 
26.0 
17.0 
15.0 
11.0 

5.0 
1.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.5 
6.5 
7.0 
8.0 
9.5 
6.S 
6.0 
5.5 
6.0 
6.5 
8.S 
9.0 


5-  DAY 

BOD 

MG/L 

2.6 
0.6 
1  .2 
1  .4 
0.7 
0.7 
0.7 
1.0 

0.6 
0.4 
0.9 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ♦ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

33  34 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ  TOTAL  FILTERED 

OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH  P  REACTIVE 

FEET       MTRS  MG/L  P  MG/L 

.3  0.007  0.003 

.3  0.012  O.DOS 

.3  0.023  0.007 

.3  0.019  0.005 

.3  0.018  0.004 

.3  0.028  0.010 

.3  0.025  0.0(6 

.3  0.023  0.011 
.3 

.3  0.024  0.007 

,3  0.007  0.003 

.3  0.006  0.002 


19 

01 

77 

1515 

07 

02 

77 

1600 

08 

03 

77 

1545 

19 

04 

77 

1430 

16 

05 

77 

1400 

20 

06 

77 

1410 

19 

07 

77 

1430 

15 

08 

77 

1350 

06 

09 

77 

1305 

11 

10 

77 

1350 

15 

11 

77 

1345 

13 

12 

77 

1415 

1300. 
150." 

4. 


19         20 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELOAHL 

MG/L        MG/L 


065 
120 
105 
015 
020 
045 
0.065 
0.055 


435 
565 
570 
585 
565 
615 
475 


0.005 
0.035 
0.075 


0.870 

0.590 
0.710 
0.530 


72. 

15.' 

4. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.005 
0.005 
0.025 
0.004 
0.005 
0.012 
0.016 
0.005 

D.007 
0.005 
0.036 


60. 
19.  • 

4. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.360 
0.2BO 
0.710 
0.120 
0.380 
0.S60 
0.570 
0.120 

0.210 
0.340 
0.550 


4.' 
4. 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

326.0 
322.0 
292.0 
258.0 
310.0 
322.0 
284.0 
268.0 

248.0 
286.0 
296.0 


26.0 
10.8 
0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15. OL 
15.  OL 
15. OL 

4.0 
15. OL 

4.0 
15. OL 
15. OL 

15. OL 
15.  OL 
15. OL 


9.5 
7.1 
5.5 

12 

7 
0I5S. 
SOLIDS 
MG/L 


2.6 

1  .0 
0.4 

II 

107 
CALCUL 

0- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0    028  0.016  0.120  0.870  0.036  0.710  326.0  15.0 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • )  0.017  0.007  0.05S  0.592  0.011  0.3B2  292.0  13. OD 

MINIMUM  0.006  0.002  0.005  0.435  0.004  0.120  24H . 0  4.0 

NO    OF    SAMPLES  11  11  11  K  «  11                      "  U 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STM   SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


19  01  77 
D7  02  77 
DB   03    77 

19  04  77 
16   05    77 

20  06  77 
19  07  77 
15  08  77 
11  10  77 
15  11  It 
13  12  77 


1513 

1600 
1545 
1430 
1400 
1410 
1430 
1350 
1350 
1345 
1415 


.3 
-3 

.3 
.3 
.3 
.3 

,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m  I'l 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

II 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

560 

0.95 

4.0 

560 

1  .20 

5.0 

495 

0.90 

3.0 

480 

1.20 

3.0 

520 

1  .80 

3.0 

520 

0.90 

3.5 

520 

0.60 

3.5 

525 

1  .10 

3.0 

430 

3.30 

4.0 

S19 

0.95 

S.5 

510 

1  .00 

4.5 

560 

3.30 

5.5 

513 

1.26 

3.8 

430 

0.60 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


337 


I. O.K./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SHARPES  CREEK 

AT  FIRST  CONCESSION  ROAD  NORTH  Of  BENMILLER 

RIVER    FLO*  GAUGE  WOE  OSFDI04  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  MAI  HAND  RIVER 


STATION  ID:   08-0056-038-02 


LAT 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  HO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

19  01 

77 

1615 

.3 

OB  02 

77 

0820 

.3 

08  03 

77 

1645 

.3 

19  04 

77 

1530 

3 

16  05 

77 

1445 

3 

20  06 

77 

1455 

■3 

19  07 

77 

1535 

.3 

15  08 

77 

1435 

3 

06  09 

77 

1355 

3 

1  1  10 

77 

1440 

3 

IS  11 

77 

1430 

.3 

13  12 

77 

1300 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  »  I'l 

MINIMUM 

LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


32017 
32035 
32053 
32071 
32089 
32107 
32125 
32143 
32161 
32179 
32197 
32210 


901 
SCO 


U.T.M.  17  0450350.0  4843000.0  4 


444 

FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

12. 

20. 
108. 

56. 

72. 
230. 

440. 
740. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 

MF/100ML 


12. 

12 

32. 

8 
28. 


48. 

132. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

4.   L 

4. 
24 
12. 

4. 
30. 

44 
72 


740- 

132. 

72. 

102.  ■ 

20.  • 

14.  •  0 

12. 

8. 

4. 

STORET  CODE: 

02 

002 

0530 

REGION 

01 

MILEAGE 

11  . 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

4. 

0.0 

9.0 

4. 

L 

0.0 

23.0 

4. 

L 

3.6 

a. 5 

4 

L 

15.0 

10- 5 

4. 

L 

15.0 

10  5 

4. 

L 

1B.0 
22.0 

1  1.0 
8.0 

4. 

L 

18.0 

10.0 

4. 

L 

17.0 

10.0 

5.0 

10.5 

7.5 

11.5 

4 

L 

3.0 

11  .5 

4 

22.0 

22. 0 

4 

■  0 

10.5 

10.9 

4 

0.0 

7.5 

DAY 

BOO 

MG/L 

2.6 
0.9 
0.8 
l  .1 
0.4 
0.2 
0.1 
0.7 

0.8 

0.1 
1.3 


2.6 

0.8 
0.  I 


NO  OF  SAVPLES 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  01 

77 

1615 

3 

08  02 

77 

0820 

3 

08  03 

77 

1645 

.3 

19  04 

77 

1530 

3 

16  05 

77 

1445 

3 

20  06 

77 

1455 

.3 

19  07 

77 

1525 

.3 

15  08 

77 

1435 

■3 

06  D9 

77 

1355 

3 

11  10 

77 

1440 

.3 

15  11 

77 

1430 

.3 

13  12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOW  MN 

1  '  ) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0.002 

0.015 

0.435 

0.007 

3.100 

378.0 

15. OL 

0.015 

0.004 

0.030 

0.435 

0.007 

3.300 

330.0 

15.  OL 

0.019 

0.003 

0.015 

0.555 

0.01  1 

1  .950 

326.0 

15.  OL 

0.009 

0.004 

0.015 

0.415 

0.005 

2.060 

318.0 

1  .0 

0.007 

0.001 

0.015 

0.4OO 

0.007 

3.400 

0.010 

0003 

0.01S 

0  285 

0.012 

3.700 

323.0 

3.0 

0.0O9 

0.006 

0.025 

0.260 

0.016 

4.300 

292.0 

15. OL 

0.012 

0.005 

0.015 

0.480 

0.005 

1  .570 

300.0 

15. OL 

0.013 

0.003 

0.005L 

0.670 

0.005 

0  540 

298.  0 

15. OL 

0.010 

0.003 

0.005 

0.670 

0.005 

1  .540 

338.0 

15.0L 

0.005 

0.002 

0.025 

0.515 

0.011 

2.430 

336.0 

15. OL 

0.019 

0.006 

0.025 

0.670 

0.016 

4 .  300 

378.0 

15.0 

0.010 

0.003 

0.015D 

0.465 

0.008 

2.535 

323.9 

12. 4D 

0.003 

0.001 

0.005 

0.260 

0.005 

0.540 

292.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 


19 

01 

77 

1615 

08 

02 

77 

0820 

oa 

03 

77 

1645 

19 

04 

77 

1530 

16 

05 

77 

1445 

20 

06 

77 

1455 

19 

07 

77 

1525 

15 

OB 

77 

1435 

1  1 

10 

77 

1440 

15 

1  1 

77 

1430 

13 

12 

77 

13O0 

MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M I N I  MUM 


V4 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

Ptf 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

0.95 

6.5 

580 

3.30 

7.5 

510 

1.30 

5.0 

530 

0.93 

7.0 

550 

0  95 

7.5 

540 

1  .00 

7.5 

540 

1  .70 

8.0 

545 

0.95 

6.0 

400 

1  .40 

5.5 

535 

1  .00 

7.5 

540 

1  .00 

7.0 

640 

3.30 

8.0 

545 

1  .31 

6.8 

480 

0.85 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


338 


B.O.W./  SITE:  TRIBUTARY  OF  MAITLANO  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  CONG  RO  13-13  SOUTH  OF  WINGHAM 

STATION  TYPE-  RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STATION  TYPE.  RIVER  ^^  ^^  ^^    HUR0N 

TERM  STREAM;  MAITLANO  RIVER 
STN  NO     29        LAT 


STATION  ID;   08 -0056 -029 -OS 

STORET  CODE:  02 
002 
0530 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  VR  LMT 


19 

01 

77 

0800 

07 

03 

77 

0940 

08 

03 

77 

09S5 

19 

04 

77 

0930 

16 

os 

77 

0845 

20 

06 

77 

0855 

19 

07 

77 

0840 

IS 

08 

77 

0835 

06 

09 

77 

0835 

1  1 

10 

77 

0855 

15 

11 

77 

0845 

13 

12 

77 

1515 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


LONG 

U 

T 

M. 

17  047190C 

1.0  4857300.0 

934 

901 

444 

BO 

81 

SAMPLE 

SOD 

FLO*) 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COLIFORM     I 
MF/100ML   MF 

32002 

4 

32020 

4 

32. 

4. 

32038 

6 

84. 

4.   L 

320S6 

a 

92. 

12. 

32074 

8 

656. 

32. 

32092 

8 

2400. 

BOO.       1 

32110 

8 

321  2B 

4100. 

632. 

32146 

8 

560. 

36. 

32154 

B 

32132 

8 

32216 

4 

350. 

4. 

REGION  01 


84         38 

M.F.      PSEUD. 
ENTER.         MPA 


4.   L 
4.   L 
4.   L 
4, 
48. 

4.   L 
8. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

0.5 
13.0 
10.0 
15.0 
16.0 
13.0 
14.0 
10.0 
5.0 
0,0 


MILEAGE    51.50 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

4.0 
11.0 

11.5 

8.5 

8.0 

7.0 

6.5 

7.5 

7.5 

7.0 
105 
11.5 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

4.8 
1  .0 
1.0 
1  .0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


19 

01 

77 

OBOO 

07 

02 

77 

0940 

OB 

03 

77 

0955 

19 

04 

77 

0830 

16 

05 

77 

0B45 

20 

06 

77 

0855 

19 

07 

77 

0840 

15 

08 

77 

0835 

06 

09 

77 

0B35 

11 

10 

77 

0655 

15 

11 

77 

0845 

13 

12 

17 

1515 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.350 
0.049 
0.006 
0.009 
0.O09 
0.026 
0.062 
0.031 
0.  165 
0.008 
0.007 
0.005 


0.011 

0.001 

0.003 

0.003 

.003 

.002 

.003 

.005 

.005 

.001 

0.001 

0.001 


(9 

FILTERED 

AMMON I A 

MG/L 

0.060 
0.025 
0.025 
0.005 
0.020 
0.045 
0.065 
0.020 
0.015 
O.OOS 
0.005 
0.005 


4100. 
350.' 
32. 

B 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

3.  100 
0.625 
0.335 
0.355 
0.3S5 
0.555 
0.755 
0.640 
0.480 
0.480 
0.410 
0.320 


800. 
39. 


21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

0.011 
0.004 
.003 
.003 
.003 
.01  t 
.026 
.009 
.005 
.003 
0.001 
0.004 


148. 
9.*  D 
4. 

e 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1  .200 
1  .  200 
I  .060 
1  .000 
1  .450 
0.760 
0.620 
0.480 
0.620 
0.490 
1  .120 
1  .170 


B 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


18.0 
8.2 

0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 


11  .5 
8.4 
4.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


4.8 
1  .00 
0.1 

12 

107 
CALCUL 
D-50UDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.350  0.011  0.065  2.100  0.026  1.450 

AVG   OR    GEOM   MN    {•)  0.061  0.003  0.025  0.620  0.007  0.931 

MINIMUM  0.005  0.001  0.005  0.330  0.001  0 . 480 

NO    OF    SAMPLES                          12                     12                     13  12                     12  12 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 


19 

01 

77 

0800 

07 

02 

77 

0940 

08 

03 

77 

0955 

19 

04 

77 

0830 

16 

05 

77 

0845 

20 

06 

77 

0B55 

19 

07 

77 

0840 

15 

08 

77 

0835 

06 

09 

77 

0635 

11 

10 

77 

0B55 

15 

11 

77 

0845 

13 

12 

77 

1515 

-3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 


WAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM  MN    (  • ) 

M 1 N I  MUM 


14 
COND. 

16 
TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 

PH 

208 
TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

640 

62.00 

10.0 

500 

13.00 

5.0 

500 

1  .60 

4.0 

500 

0.75 

6.0 

490 

0.90 

4.5 

480 

4.00 

4,5 

450 

5.50 

3.0 

503 

3.30 

19.5 

481 

3.20 

5.0 

518 

1  .20 

5.5 

518 

1  .20 

6.0 

500 

O.BS 

5.5 

640 

62.00 

19.5 

507 

8.  12 

6.5 

450 

0.75 

3.0 

NO    OF    SAMPLES 


12 


12 


B.O.W./  SITE. 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


LUCKNOW  RIVER 

HIGHWAY  21 .  PORT  ALBERT 

RIVER    FLOW  GAUC 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BftG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

1540 

0? 

02 

77 

1530 

08 

03 

77 

1615 

18 

04 

77 

1455 

16 

05 

77 

1415 

20 

06 

77 

1430 

19 

0? 

77 

1450 

15 

08 

77 

1405 

06 

09 

77 

1320 

1  1 

10 

77 

1410 

15 

11 

77 

1400 

13 

S2 

77 

1350 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
-3 


19 

01 

77 

1540 

07 

02 

77 

1630 

oe 

03 

77 

1615 

19 

04 

77 

1455 

16 

05 

77 

1415 

20 

06 

77 

1430 

19 

07 

77 

1450 

15 

OB 

77 

1405 

06 

09 

77 

1320 

1  1 

10 

77 

1410 

15 

11 

77 

1400 

13 

12 

77 

1350 

3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


RT 

STATION 

10:   09-0076-001 -02 

E  02FDIO3 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  LUCKNOW  RIVER 

0730 

LONG 

U.T.M. 

(7  0442590.0  4858390.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

o.eo 

934 

901 

444 

BO 

B1 

84 

as 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTEH. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf / 1 OOM  L 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

32016 

4 

550. 

80. 

10. 

4. 

0.0 

9.0 

2.7 

32034 

4 

270. 

4B. 

28. 

4.   L 

0.0 

1  1  .0 

0.4 

32052 

4 

1060. 

64 

2430. 

4.   L 

0.0 

1  1  .5 

4.0 

32070 

a 

372. 

4. 

4.   L 

4.   L 

17,0 

10.0 

1  .3 

32088 

8 

12. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

17.0 

9.0 

0.5 

32106 

1 

12. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

22.0 

8.5 

0.7 

32124 

e 

28.0 

8.0 

0.3 

32142 

36. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

22.0 

8.0 

0.8 

32160 

a 

190. 

20. 

4. 

4.   L 

20.0 

9.5 

0.3 

321  78 

8 

10.0 

9.5 

0.3 

32196 

a 

5.0 

13.0 

0.5 

32212 

8 

1340. 

4B. 

48. 

4.   L 

0.0 

14.5 

1  .4 

1340. 

BO. 

2430. 

4. 

28.0 

14.5 

4.0 

162.' 

16. •  D 

15.*  D 

4.-  D 

11. B 

10,1 

1  .1 

12. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

8.0 

0.3 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

50LIDS 

a-  SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0 

003 

0.045 

0.465 

0.010 

t  .500 

0.015 

0.003 

0.055 

0.405 

0.007 

1.110 

0.126 

0 

022 

0.195 

0.935 

0.023 

2.700 

0.013 

C 

005 

0.015 

0.440 

0.006 

0.B4D 

0.015 

0 

002 

0.015 

0.430 

0.006 

0.920 

292.0 

15.  OL 

0.O36 

0 

002 

0.030 

0.495 

0.007 

0.620 

0.013 

0 

002 

0.030 

0.320 

0.007 

0.460 

0.006 

0 

003 

0.020 

0.535 

0 .  003 

0.400 

0.016 

0 

003 

0.015 

0.565 

0.003 

0.610 

0.032 

0 

014 

0.005 

0.720 

0.005 

0.960 

0.064 

0 

021 

0.035 

0.650 

0.011 

1  .780 

0.016 

0 

002 

0.015 

D.475 

O.005 

1  .640 

0.  126 

0 

022 

0.195 

0.935 

0.023 

2.700 

292.0 

15.0 

0.031 

0 

007 

0.040 

0.536 

0.008 

1  .128 

292.0 

15.00 

0.008 

0 

002 

0.005 

0.320 

O.O03 

0.400 

292.0 

1S.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

3 

.3 

.3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

1S40 

D7 

02 

77 

1630 

08 

03 

77 

1615 

19 

04 

77 

1455 

16 

05 

77 

1415 

20 

06 

77 

1430 

19 

07 

77 

1450 

15 

08 

77 

1405 

06 

09 

77 

1320 

1  1 

10 

77 

1410 

15 

11 

77 

1400 

13 

12 

77 

1350 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

3.40 

11.5 

600 

4.30 

16.5 

510 

65.00 

13.5 

510 

4.70 

12.0 

510 

8.10 

14.0 

495 

15.00 

18.5 

450 

10.00 

16.5 

499 

8.80 

13.5 

540 

6.30 

14.0 

500 

10.00 

8.5 

560 

49.00 

12.0 

541 

16.00 

1 1  .  D 

600 

65.00 

18.5 

525 

16.72 

13.5 

450 

3.40 

B.5 

NO  QF  SAMPLES 


340 


B.O.N./  SITE:  LUCKNOW  RIVER 

SAMPLE  POINT:  CANNING  STREET.  VILLAGE  OF  LUCKNOW 

STATION  TTPE:  RIVER    FLOW  GAU< 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
or  MO  *R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   09-0076-002-02 


19  01 

77 

oaso 

3 

07  02 

77 

1030 

.3 

OB  03 

77 

1035 

3 

19  04 

77 

0910 

3 

18  OS 

77 

0920 

.3 

20  06 

77 

0925 

.3 

19  07 

77 

0925 

.3 

15  08 

77 

0915 

.3 

06  09 

77 

0905 

.3 

11  10 

77 

0925 

3 

15  It 

77 

0920 

.3 

13  12 

77 

1440 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(*> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01 

07  02 

08  03 

19  04 
16  OS 

20  06 
19  07 
15  08 
06  09 
11  10 
15  11 
13  12 


77  0850 
77  1030 
77  1035 
77  0910 
77  0920 
77  092S 
77  0925 
77  0915 
77  0905 
77  0925 
77  0920 
77  1440 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


E  02FD102 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

5TC 

RET  LUUt: 

tat 

002 
0730 

MINOR  8ASIN:  LAKE 

HURON 

TERM  STREAM:  LUCKNOW  RIVER 

LONG 

U.T.M. 

17  0458490.0  4B66900.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

16.00 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 

91 
FECAL 
COLIFORM 

B4 
M.F. 
ENTER. 

88 

PSEUD. 
MPA 

805 

MATER 

TEMP. 

3 

DISS. 
02 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

0.0 

7.0 

3  2 

32004 
32022 
32040 
32053 
32076 
32094 

4 
4 
1 

a 

8 
8 

15200. 

6000. 

490. 

8600. 

B900. 

624. 

120. 

16. 

124. 

284. 

6B. 
350. 

4.   L 
8. 

60. 

4.   L 

4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 

0.0 
0.0 
14.0 
15.0 
19.0 
24.0 

9.5 
10.5 
10.0 
9.5 
7.0 
7.0 

0.4 
1  .8 
1  .2 

0.8 

0.8 
0.7 

32112 
32130 
3214B 

8 
• 

1600. 
1300. 

172. 
116. 

36. 
16. 

4.   L 
4.   L 

1B.0 
17.0 
10.0 

8.0 
8.5 
9.0 

0.9 
0.4 
0.5 

32166 

B 

3.0 

12.0 

0.1 

32184 
32214 

e 

8 

1700. 

108. 

120. 

6. 

1  .0 

13.0 

1  .2 

15200. 

624. 

350. 

8. 

24.0 

13.0 

3.2 

1.0 

3239.* 

132.* 

37.'  D 

4.*  0 

10.1 

9.3 

490. 

16. 

4. 

4. 

0.0 

7.0 

0.1 

B 

B 

I 

8 

12 

12 

12 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/l 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.033 

0 

006 

0.095 

0.625 

0.017 

1  .300 

0.019 

0 

005 

0.050 

0.450 

0.007 

0.730 

0.083 

0 

023 

0.165 

0.900 

0.020 

1  .680 

0.019 

0 

005 

0.010 

0.515 

0.007 

0 .  640 

0.017 

0 

003 

0.030 

0.470 

0.009 

0.700 

0.027 

0 

005 

0.055 

0.515 

0,020 

0.510 

0.018 

0 

004 

0.035 

0.370 

0.013 

0.430 

0.016 

0 

003 

0.015 

0.665 

0.009 

0.650 

0.017 

0 

005 

0.015 

0.525 

0.006 

0.400 

0.019 

0 

.007 

0.005 

0.680 

0.006 

0.480 

0.016 

0 

.007 

0.005 

0.610 

0.007 

1  .100 

0.011 

s 

.004 

0.025 

0.430 

0 .  00V 

1  .240 

0.083 

0 

.023 

0.165 

0.900 

0.020 

1  .680 

0.025 

0 

.006 

0.042 

0.563 

0.01  1 

0.822 

0.011 

0 

.003 

0.005 

0.370 

0.006 

0.400 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
Of    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77 

0850 

.3 

07  02  77 

1030 

.3 

08  03  77 

1035 

■  3 

19  04  77 

0910 

.3 

16  05  77 

0920 

.3 

20  06  77 

0925 

.3 

19  07  77 

0925 

3 

15  08  77 

0915 

.3 

06  09  77 

0905 

.3 

11  10  77 

0925 

.3 

15  11  77 

092D 

.3 

13  12  77 

1440 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

14 
COND. 

16 
TUR8. 

56 

CHLORIOE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 

PH 

20B 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IIG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

UW  i. 

EBO 

8.  10 

27.0 

560 

3.20 

13.0 

560 

35.00 

18.0 

530 

1.50 

14.0 

560 

1  .40 

20.0 

540 

3.10 

20.5 

560 

2.40 

23.5 

518 

1.30 

16.5 

565 

1  .40 

17.5 

492 

4.20 

9.5 

550 

2.00 

13.0 

560 

3.00 

16.5 

680 

35.00 

27.0 

556 

5.47 

17.4 

492 

1  .30 

9.5 

NO  OF  SAMPLES 


Ml 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  01  77 

22  02  77 

22  03  77 

18  04  77 

17  05  77 

29  06  77 

13  07  77 

01  08  77 

13  09  77 
28  10  77 
22  11  77 

14  12  77 


1130 
1221 
1205 
1200 
1200 
0945 
1130 
1230 
1520 
1300 
t230 
1330 


PINE  RIVER 

AT  CONCESSION  A. 

RIVER    FLOW  GAU 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
•  3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   08-0103-001 -02 

N  TWP  . 

NEAR 

LL1RGAN 

0  02F0001 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM;  PINE 

RIVER 

1010 

LONG 

U.T.M 

.  17  0441900.0  4882425.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

1 

.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

Flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

COUFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lODML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

12013 

4 

6.80 

3400. 

IBS 

176. 

4 

I 

0.2 

16.0 

0.2 

12028 

4 

32.00 

256. 

96. 

BOB. 

4. 

0.0 

8.0 

0.5 

12046 

G 

1  1  4 . 00 

9100. 

84. 

148. 

4. 

I 

1  .3 

14.0 

1  9 

12063 

32.90 

1400. 

32. 

432. 

4. 

L 

13.5 

6.7 

2.4 

12081 

6 

0.59 

108. 

16. 

12. 

4. 

L 

17.6 

10  4 

1  .8 

12099 

6 

0.00 

2200. 

712. 

784. 

4. 

L 

18.0 

4.2 

2.8 

121  17 

e 

0.00 

112. 

52. 

56. 

4. 

L 

20.8 

12.3 

2.8 

12135 

1 

0.00 

12152 

6 

0.00 

250. 

20 

24. 

4. 

L 

18.9 

10  6 

1  .2 

12170 

B 

21  BO 

320. 

6B. 

56. 

4. 

L 

11.0 

12-4 

1  2 

12190 

3 

147.00 

6300. 

448. 

1300. 

I 

4.0 

12.8 

0.7 

12209 

3 

76.60 

2900 . 

204. 

1760.   6 

t. 

0.3 

18.2 

0.4 

147.00 

9100. 

712. 

1760. 

B 

20.8 

18.2 

2.8 

35.97 

926.' 

90.  < 

194.-  U 

s.* 

D 

9.6 

11.4 

1  .4 

0.00 

108. 

16. 

12. 

4. 

0,0 

4.2 

0.2 

SAMP 

DY  MO 

»TI 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 

TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CA  LCU  L 

r  n 

LMT 

DIST 
FEET 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

25  01 

77 

1130 

3 

0.034 

0.027 

0.145 

0.515 

0.113 

2.030 

22  02 

77 

1221 

3 

0.011 

0.006 

0  145 

0.405 

0.005 

0. 160 

22  03 

77 

1205 

3 

0.073 

0.037 

0.090 

0.485 

0.024 

3  .  500 

18  04 

77 

1200 

3 

0.156 

0.072 

0  595 

1  .  150 

0.003 

1  .690 

17  05 

77 

1200 

3 

0.092 

0.004 

0.035 

0.795 

0.015 

0.  130 

29  06 

77 

0945 

3 

0.059 

0.013 

0  015 

0.820 

0.008 

0.070 

13  07 

77 

1130 

3 

0.063 

0.007 

0.035 

0.975 

0.  185 

5.600 

04  OB 

77 

1230 

.3 

13  09 

77 

1520 

3 

0.020 

0.004 

0.025 

0.560 

0.007 

0.640 

26  10 

7  7 

1300 

3 

0.027 

0.007 

0.020 

0.470 

0.011 

2.700 

22  111 

77 

1230 

3 

0.066 

0.035 

0.025 

0.570 

0.013 

3.730 

14  12 

77 

1330 

.3 

0.045 

0.028 

0.095 

0.450 

0.013 

3.100 

380.0 

11.0 

369 

MAXIMUM 

0.  156 

0.072 

0.595 

1  .150 

0.1  B5 

5 .  600 

380.0 

11.0 

369 

AVG 

OR  GEOM 

0.059 

0.022 

0.111 

0.654 

0.036 

2.123 

380.0 

11.0 

369 

MINIMUM 

0.011 

0.004 

0.015 

0.405 

0.003 

0.070 

380.0 

11  .0 

369 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25 

01 

77 

1130 

22 

02 

77 

1221 

2  2 

03 

77 

1205 

18 

04 

77 

1200 

!  7 

05 

7  7 

1200 

23 

OS 

77 

0945 

1  3 

07 

77 

1130 

13 

OS 

77 

1520 

:c 

77 

1300 

22 

1  1 

77 

1230 

14 

12 

77 

1330 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

630 

4.60 

13.5 

7.66 

435 

1  .00 

3.0 

7.73 

500 

22.00 

12.5 

a.  1 1 

497 

30.00 

10.5 

7.89 

430 

16.00 

11.5 

8.33 

520 

2.40 

26.5 

7.93 

530 

21  .00 

17.0 

6.28 

535 

9.10 

17.5 

8.1  1 

610 

13.00 

13.5 

8.19 

579 

21.00 

11  .5 

630 

16.00 

12.0 

8.05 

630 

30.00 

26.5 

8.33 

536 

14.  19 

13.5 

8.03 

430 

1  .00 

3.0 

7.66 

■c 


342 


B.O.H./  SITE: 
SIMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


LITTLE  SAUBLE  RIVER 

NORTH  BRANCH  INVERHURON  PROVINCIAL  PARK  MOE  Sw  A1 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 

LITTLE  SAUBLE  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.     17    0453825.0   4904950.0   4 


STATION    ID:       08-01 13-001 -OS 

STORET    CODE:    02 
002 
11  10 

REGION   01  MILEAGE  1 .5 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN   STN 

SAMP 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST  BRG 
FEET 

DEPTH 
MTRS 

25  01 

77 

1045 

.3 

22  02 

77 

1135 

.3 

22  03 

77 

1115 

.3 

18  04 

77 

1200 

.3 

17  05 

77 

1100 

.3 

29  06 

77 

1040 

.3 

13  07 

77 

1050 

.3 

04  08 

77 

1045 

.3 

13  09 

77 

1430 

.3 

26  10 

77 

1200 

.3 

22  11 

77 

11  15 

.3 

14  12 

77 

1210 

.3 

934 
SAMPLE 
NO 


12012 
12027 
12045 
12062 
12OB0 
12098 
121  16 
12134 
12151 
12169 
1  2133 
1220S 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


eo 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

10300E+1 

6000. 

11500. 

406. 

2300. 

2600. 

2200. 

1510. 
B30. 

2300. 

2500. 

3200. 


81 
FECAL 
COLI FORM 
MF/100M'. 

140. 
112. 

120. 

4. 

44. 

156B. 

830. 

244. 

60. 

160. 

312. 

208. 


B4 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

44. 

136. 

744. 

76. 

16. 

1136. 

400. 

472. 

116. 

64. 
530. 
1160.      G 


B3 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


a. 
20. 
4  . 
4. 
4. 
4. 

4. 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0 
0 
0 

o 

8 
3 

0 

17.0 

10.2 

10.0 

4.8 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10 
13. 
14, 
11  . 
12 
9 
17 

a 
u 

13 
12 
17 


1 

5 -OAT 

BOD 

MG/L 

0.6 

1  .1 


0.2 
1  .4 
1  .  1 
0.9 
0.9 
0.8 
0.4 
1  .5 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  *  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1045 

.3 

22  02 

77 

1135 

.3 

22  03 

77 

T115 

.3 

18  04 

77 

1200 

.3 

17  05 

77 

1100 

.3 

29  06 

77 

1040 

3 

13  07 

77 

1050 

.3 

04  OB 

77 

1045 

.3 

13  09 

77 

1430 

.3 

26  10 

77 

1200 

.3 

22  11 

77 

1115 

.3 

14  12 

77 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 
22  02  77 
22  03  77 
18  04  77 
17  05  77 
29  06  77 
13  07  77 
04  D8  77 

13  09  77 

26  10  77 
22  11  77 

14  12  77 


1045 
1135 
11  15 
1200 
1100 
1040 
1050 
1045 
1430 
1200 
1115 
1210 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.053 

0.102 

0.131 

0.032 

0.011 

.023 

.031 

.036 

.008 

.026 

.116 

,07B 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.021 
0.035 
0.074 
0.007 
0.003 
O.OOB 
0.010 
0.005 
0.003 
0.006 
0.076 
0.022 


0.  131 
0.054 
0.008 

12 

14 
COND. 
2SC 
UMHOS 

620 
680 
463 
500 
505 
500 
525 
510 
575 
621 
540 
602 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.120 
0.175 

0.105 
0.015 
0.015 
0.025 
0.025 
0.010 
0.015 
0.005 
0.030 
0.545 


0.076 
0.023 
0.003 

12 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

7.00 
7.30 
7.20 
2.80 
2.  10 
15.00 
5. BO 
7.90 
2.30 
4.10 
15.00 
17.00 


I0300E*! 

3129.* 

408. 

12 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0 .  575 

O.B70 
0.535 
0.485 
0.240 
0.295 
0,245 
.415 
180 
.440 
.745 


0.545 
0.090 
0.005 

12 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


19.0 
22.0 
14. D 
13.0 
13.0 
15.0 
16.0 
16. S 
22.0 
19.0 
12.5 
16.0 


0. 
0. 
0. 

0. 
1.070 


1S6B. 
142.* 
4. 

12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.111 

0.013 
0.011 
0.009 
0.003 
0.008 
O.OOB 
0.012 
0.005 
0.005 
0.013 
0.010 


1  .070 
0.508 
0.180 


59 
SULPHATE 


MG/L 


1160. 
204.-  U 
16. 

12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2.410 
1  .990 
1  .680 
1  .240 
1  .600 
0.120 
1  .330 
0.800 
2.040 
2.160 
2.120 
'  1 .510 


0.111 
0.017 
0.003 

12 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


25.0 


2.40 


2.410 
1  .583 
0.120 

12 

95 
ACIDITY 

MG/L 


6.0 

14.0 

1.0 

1.0 

e.o 

4.0 
2.0 
4.0 
16.0 
0.0 
6.0 
6.0 


20. 
5.*  D 
4. 

12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/l 


416. 

450. 

268 

274. 

278. 

334. 

272. 

340. 

312. 

392. 

356.0 

396.0 


450.0 
340.7 
268.0 

12 

52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

264 
285 
117 
225 
213 
230 
232 
232 
248 
264 
247 
275 


17.0 
8.3 
1.B 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

14.0 
423.0 
15. OL 

B.O 
15. OL 
18.5 
15. OL 
14.0 
15. OL 
15.01 
14.0 
36.0 


423.0 
50.20 
8.0 


55 
PH 
AT    LAB 


8.04 
7.90 
8.19 
8.21 
8.  17 
B.22 
B.  16 
8.17 
7.86 
a,  02 
8.26 
B.09 


17.8 
12. 5 

B.O 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .B 
1  .0 
0.2 

12 

107 
CALCUL 
O-SOLIDS 
MG/L 


360 


360 
360 
360 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


400 
360 
410 
270 
100 
470 
260 
450 
.140 
.260 
.560 
.850 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 
22  02  77 
22  03  77 
IB  04  77 
17  05  7  7 
29  06  77 
13  07  77 
04  08  77 

13  09  7  7 

26  10  77 
22  11  77 

14  12  77 


1045 
1135 
1115 
1200 
1100 
1D40 
1050 
1045 
1430 
1200 
11  15 
1210 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 


680 
553 
463 

12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

320.0 
340.0 
230.0 
256.0 
254.0 
256.0 
266.0 
258.0 
286.0 
360.0 
312.0 
312.0 


17.00 
7.79 
2.10 

12 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


22.0 
16.5 
12.5 

12 

74 
TOT.  MAG 
NES1UM 
MG/L 


83.00 


24.40 


25.0 
25.0 
25.0 


sa 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

10 
10 
.0 

5 

5 
15 

5 
20 

S 
10 
40 

s 


2.40 
2.40 
2.40 

1 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


16. D 
5.7 
0.0 

12 

EG 

SOD  I UM 

NA 

MG/L 


285 
236 
1  17 

12 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


8.26 
8.11 
7.86 


41 
COO 


MG/L 


0.850 
0.379 
0.100 

12 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


1  .0 
1  .0 
1  .0 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


3.00 


7.50 


MAXIMUM  360.0  83.00  24.40  40  3.00  7.50 

AVG   OR    GEOM  MN    (•)  287.5  83.00  24.40  12  3.00  7.50 

MINIMUM  230.0  B3.00  24.40  5  3.00  7.50 


25 
25 

25 


NO   OF    SAMPLES 


343 


CONT'D 


SAMP   DTE   HOUR 
OT   MO    YR    LMT 


22  03  77  11 15 

17  05  77  1100 
29  06  77  1040 
13  07  77  1050 

13  09  77  1430 
26  10  77  1200 
22  11  77  1115 

14  12  77  1210 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

3 

3 
■3 
3 
3 


MAXIMUM 
AVS  OR    GEOM  ttN    I • | 

MINIMUM 


372 

217 

451 

452 

453 

454 

45S 

456 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS ■ 

1" 

GROSS- A- 

GROSS" B- 

GROSS- 

3" 

URANIUM 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UND1SS 

DISS 

UNDISS 

238 

MC/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

US/ 1 

1  . 

1  .  L 

5. 

1  . 

L 

1  . 

1  .  L 

4. 

1  . 

L 

1  . 

1.  L 

4. 

1. 

L 

1  . 

1.  L 

3 

1. 

L 

2. 

1.  L 

5. 

1. 

L 

1. 

t 

1. 

4. 

I. 

1  . 

L 

1.  L 

1 

1. 

L 

1. 

L 

1.  L 

2. 

1. 

L 

2. 

1  . 

5. 

1  . 

1. 

D 

1.  D 

3. 

1  . 

0 

1. 

1  . 

1  . 

1. 

460  461 

CESIUM  COBALT 

-137  60 

PCI/L  PCI/I 


40. 


40. 

40.000 

40. 


40. 


40. 

40.000 

40. 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    SAUGEEN    RIVER 

SAMPLE     POINT;     YONGE     STREET.     TOWN    OF    WALKERTON 


STATION    ID:       08-01 23-002-02 


STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW  GAUGE 

FED  02FC002 

MAJOR 

1A5IN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

1260 

STN  NO 

2 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  04B7675.0  4886625.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

47.60 

934 

301 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP 

31E 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

or  mo 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

MO 

COLIFORM 

COtl FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

IB  01 

77 

1510 

.3 

33008 

6 

470.00 

3500. 

733. 

40. 

8. 

1  .0 

12.5 

1  .4 

08  02 

77 

1400 

.3 

33025 

e 

445.00 

3100. 

384. 

64. 

4.   L 

1  .0 

1  1.5 

0.6 

22  03 

77 

1330 

3 

33042 

6 

2300.00 

900. 

52. 

72. 

4.    L 

0.0 

14.5 

2  6 

12  04 

77 

1350 

.3 

33059 

6 

1850.00 

2400. 

44. 

224. 

4.    1 

12.0 

1  1  .0 

0.5 

16  05 

77 

1215 

3 

33077 

6 

527.00 

2100. 

12. 

4.   L 

4.    1 

14.0 

105 

1  .0 

13  06 

77 

1400 

.3 

33095 

9 

337.00 

1760. 

204. 

36. 

20. 

17.0 

1  1  .0 

0.6 

18  07 

77 

1350 

.3 

331  12 

6 

31200 

21000. 

2400. 

116. 

188. 

23.0 

105 

1  .1 

15  OS 

77 

1410 

.3 

33129 

6 

390.00 

3800. 

130. 

28 

24. 

20.0 

12.0 

1  4 

10  09 

77 

1330 

.3 

33148 

6 

633.00 

7S00. 

310. 

104. 

28. 

16.0 

1  1  .5 

0.4 

17  10 

77 

1440 

.3 

33167 

6 

1780.00 

1000. 

64. 

748. 

6.0 

14.0 

06 

14  11 

77 

1325 

3 

33186 

6 

1460.00 

3000. 

84. 

348. 

8. 

3.0 

t7.0 

0.2 

12  12 

77 

1S40 

3 

33205 

6 

840 . 00 

2100. 

84, 

36. 

4.   L 

0.0 

15.5 

0.4 

WAX [MUM 

2300.00 

21000. 

2400 

748. 

168. 

23.0 

170 

2.5 

AVG 

OR  GEOI  ." 

945.33 

3881 . • 

142.  • 

73.*  D 

10*  D 

9.4 

12.6 

0.9 

MINIMUM 

3 1 2 . 00 

900. 

12. 

4. 

4. 

0.0 

10.5 

0.2 

HO 

OF 

SAMPLES 

12 

12 

12 

■  2 

II 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

Dv  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BR 

3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

■C/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IB  01 

77 

1510 

.3 

0.014 

0 

013 

0.090 

0.415 

0.011 

1  .200 

08  02 

77 

1400 

.3 

0.024 

0 

012 

0.135 

0.445 

0.015 

1  .290 

22  03 

77 

1330 

.3 

0.025 

0 

007 

0.045 

0.4  35 

0.007 

1  .030 

12  04 

77 

1350 

.3 

0.013 

0 

005 

0.015 

0.410 

0.003 

0.660 

16  05 

77 

1215 

.3 

0.048 

0 

035 

0.080 

0.410 

0.011 

0.720 

13  06 

77 

1400 

.3 

0.021 

0 

007 

0.020 

0.365 

0.009 

0.730 

16  07 

77 

t350 

.3 

0.029 

0 

01  1 

0.015 

0.440 

0.  140 

0.940 

15  03 

77 

1410 

.3 

0  .  0 1  B 

0 

005 

0.035 

0.385 

0  005 

0.330 

19  09 

77 

1330 

.3 

0.018 

0 

007 

0.015 

0.350 

0.004 

0.480 

17  10 

77 

1440 

.3 

0.012 

0 

005 

0.005 

0.495 

0.004 

0.660 

14  11 

77 

1325 

.3 

0.018 

0 

003 

0.005 

0.480 

0.004 

0.540 

12  12 

77 

1540 

.3 

MAXIMUM 

0.004 
0.04B 

0 
0 

003 
.035 

0.010 
0.135 

0,375 
0.495 

0.001 
0.  140 

1  .170 
1  .290 

AVG 

OR  GEO* 

MN  1  •  ) 

0.020 

0 

.009 

0.039 

0.417 

0.018 

0.812 

MINIMUM 

0.004 

0 

.002 

0.005 

0.350 

0.001 

0.330 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

53 

55 

20S 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

7URB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

IB  01 

77 

1510 

.3 

660 

1  .UO 

7.0 

OB  02 

77 

1400 

.3 

670 

150 

B.5 

22  03 

77 

1330 

.3 

450 

5.30 

6.5 

12  04 

77 

1350 

.3 

500 

4,30 

7.0 

16  05 

77 

1215 

.3 

595 

1  .80 

7.0 

13  06 

77 

1400 

.3 

615 

2.  SO 

8.0 

18  07 

77 

1350 

.3 

625 

2.90 

6.0 

15  OB 

77 

1410 

.3 

599 

2.90 

8.5 

19  09 

77 

1330 

.3 

598 

1  .60 

8.5 

17  10 

77 

1440 

.3 

537 

2.90 

7.S 

14  11 

77 

1335 

3 

538 

3.60 

7.0 

12  12 

77 

1540 

3 

VAX] MUM 

610 
670 

3.40 
5.30 

7.0 
8.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

583 

2.81 

7.5 

MINI  MUM 

450 

1  .00 

6.5 

NO   OF    SAMPLES 


12 


12 


344 


e.O.W  ./  SITE:  S60GEEN  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  4.  HANOVER 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


MA* [MUM 

AVO  OR  CEOM  MN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  10:   08-0123-003-02 


16 

01 

TT 

1535 

08 

02 

77 

1420 

22 

03 

77 

1  400 

12 

04 

77 

1415 

16 

OS 

7? 

1630 

13 

oe 

77 

1420 

18 

OT 

77 

1415 

15 

OB 

77 

1440 

19 

09 

77 

143S 

IT 

10 

77 

1500 

14 

1 1 

77 

13«5 

12 

12 

77 

1600 

18    01 

77 

1535 

3 

08    02 

77 

1420 

3 

32    03 

77 

1400 

.3 

12   04 

77 

1415 

■  3 

16    OS 

77 

1630 

3 

13    06 

77 

1420 

3 

18   07 

77 

1415 

3 

15   08 

77 

1440 

.3 

13    09 

77 

1435 

3 

17    10 

77 

1500 

3 

14    11 

77 

1345 

.3 

12    12 

77 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR    <  l 

(■) 

M 1 N I  MUM 

MAJOR 

3AS1N:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

JAS1N:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:    SAUGEEN    RIVER 

I2E0 

LONG 

J.T.M 

17   0496850-0  48B8475.0    4 

REGION 

01 

MILEAGE 

58.80 

934 

501 

944 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*   C 

TOTAL 

FECAL 

M.f . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

33009 

6 

184. 

20. 

4. 

4. 

1  .0 

12.0 

1    8 

33026 

6 

312 

72. 

4.       L 

4. 

1  .0 

1  1.5 

1    3 

33043 

a 

700- 

108. 

44. 

4, 

0.0 

10-0 

2.5 

33060 

6 

2800. 

60. 

32. 

4. 

12.2 

11  .6 

0.3 

33078 

6 

1500. 

4.       L 

4.       L 

4 

15.0 

1  1.0 

0.8 

33096 

6 

610. 

8. 

4.       1 

4  . 

17.0 

10.5 

2.3 

331  13 

6 

444. 

12. 

8. 

4. 

23.0 

10.0 

0.9 

33130 

6 

400. 

36. 

12. 

4. 

L 

18.0 

11  .0 

1     2 

33149 

6 

7800. 

168. 

156. 

12. 

16.0 

1  1  .0 

0-1 

33168 

6 

83000. 

144  . 

224. 

4. 

6.0 

14.0 

0.7 

331S7 

6 

1560. 

230. 

230. 

16. 

2.0 

17.0 

33206 

6 

2400. 

192. 

78. 

4. 

L 

0.0 

15.5 

0.4 

B3000. 

230. 

230. 

16. 

230 

17.0 

2.5 

1371 .• 

48.  •    D 

23.'    0 

5. 

•    0 

9.3 

121 

1  .1 

184. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

10.0 

0.1 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

I 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

p 

MG/L 

M6/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0 

003 

0 

045 

0.275 

0.005 

1  .  000 

304 

0 

15.  OL 

0.015 

0 

001 

0 

060 

0.385 

0.01  1 

1  .330 

306 

0 

15. OL 

0.023 

a 

005 

0 

015 

0.405 

0.005 

0.660 

230 

0 

15. OL 

0.011 

0 

009 

0 

025 

0.375 

0.004 

0.430 

250 

0 

15. OL 

0.047 

0 

032 

0 

030 

0.440 

0.011 

0.710 

276 

0 

15. OL 

0.067 

0 

043 

0 

060 

0.415 

0.019 

0.710 

256 

0 

15. OL 

0.092 

0 

065 

0 

050 

0.410 

0.023 

0.550 

276 

0 

6.0 

0.059 

0 

049 

0 

030 

0.415 

0.017 

0.470 

220 

0 

15. OL 

0.039 

0 

035 

a 

035 

0.375 

0.003 

0.360 

300 

0 

15. OL 

0.015 

0 

OOS 

0 

015 

0.400 

0.007 

0.360 

250 

0 

15. OL 

0.36S 


0.092 

0.065 

0.060 

0.440 

0.023 

1  .330 

306.0 

0.035 

0.023 

0   037 

0.387 

0.010 

0  .  668 

266.7 

0.003 

0.D01 

0.01S 

0.275 

0.003 

0.360 

220.0 

15.0 

14. 2D 

6.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMH05  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


11 

55 
PH 
AT    LAB 


308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


19   01    77 

1535 

.3 

OB    02    77 

1420 

.3 

2  2    03    7  7 

1400 

.3 

12    04    7  7 

1415 

.3 

16    05    77 

1630 

.3 

13    06    77 

1420 

.3 

IB    07    77 

1415 

3 

15   08    77 

1440 

.3 

19   09   77 

1435 

.3 

17    10   77 

1500 

.3 

12    1S    77 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(  •  1 

MINIMUM 

510 
520 
403 
432 
475 
465 
465 
454 
477 
449 
505 


520 
469 
403 


0.70 
1  .20 
2.60 
1  .30 
1  .60 
1.60 
2.20 
1  .40 
1  .50 
1  .30 
1  .40 


2. 60 
1  .53 

0.70 


9.0 
7.1 
6  0 


NO  OF  SAMPLES 


345 


S.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

WO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1345 

08 

0? 

77 

1330 

22 

03 

77 

1300 

12 

04 

77 

1315 

16 

OS 

77 

1145 

13 

06 

77 

1320 

16 

07 

77 

1325 

•  I 

OB 

77 

1310 

ig 

09 

77 

1300 

17 

10 

77 

1405 

14 

(1 

77 

1250 

ia 

12 

77 

1500 

TEESWATEB  RIVER 
DOWNSTREAM  FROM  DAM. 
RIVER    FLOH  GAUGE  M 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 

,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


IB 

01 

77 

1345 

06 

02 

77 

1330 

22 

03 

77 

1300 

12 

04 

77 

1315 

16 

05 

77 

1  145 

13 

05 

77 

1320 

18 

07 

77 

1325 

15 

OS 

77 

1340 

19 

09 

77 

1300 

17 

10 

77 

1405 

14 

1 1 

77 

1250 

12 

12 

77 

1500 

STATION  ID:   08 • 01 23- 004 ■ 02 

WEST  OF 

TEESWATEfl 

)E  02FC104 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STOP 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  J1IVER 

1260 

LONG 

U.T.M 

17  0475450.0  4871625.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

62.10 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

B05 

3 

1 

sample 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

33007 

4 

4400. 

324. 

128. 

4.   L 

1  .0 

11  .5 

4  2 

33024 

4 

296. 

8 

64. 

4.   L 

1  .0 

1  1  .0 

0.9 

33041 

6 

ao. 

24. 

48. 

4.   L 

1  .0 

14.0 

2  8 

33058 

6 

1000. 

4. 

104. 

4.   L 

14.0 

13.1 

0.9 

33076 

ft 

580. 

4.    L 

4.    L 

4.   L 

14  0 

13.0 

1  .2 

33094 

6 

9»0. 

52. 

64. 

a. 

18.0 

12.0 

1  .3 

331  1  1 

E 

316. 

20. 

a. 

4.   L 

24.0 

13.5 

1  .4 

33128 

6 

280. 

4. 

4.   L 

4.   L 

20.0 

13.5 

1  e 

33147 

6 

6200. 

564. 

244. 

4.   L 

16.0 

12.0 

1  .0 

33166 

G 

2000. 

52. 

600. 

4.   L 

7.0 

14.0 

0.4 

33185 

8 

7700. 

68 

3700. 

4.   L 

4.0 

17.0 

0.3 

33204 

6 

3000. 

32. 

1100. 

4.    L 

0.0 

15.5 

0.6 

7700. 

564. 

3700. 

B. 

24.0 

17.0 

4.2 

1028.* 

28.  •  D 

87. •  0 

4."  C 

10.0 

13.3 

1  .4 

80. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

11.0 

0.3 

12 

12 

'2 

12 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTtVE 

AMMCN I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.131 

0 

083 

0.010 

0.415 

0.019 

2  .  800 

0.274 

D 

252 

0.  100 

0.500 

0.021 

3.7B0 

0.045 

0 

035 

0.055 

0.465 

0.012 

3.900 

0,  043 

0 

023 

0.010 

0  405 

0.013 

1  ,980 

0.073 

0 

041 

0.070 

0.525 

0.033 

2.300 

0.113 

0 

075 

0.055 

0.565 

0.035 

1  .9(0 

0.  176 

0 

003 

0.035 

0.540 

0.009 

1  .220 

0.  122 

0 

120 

0.035 

0.450 

0.040 

1  .240 

0.  192 

0 

155 

0.045 

0.560 

0.022 

1  .360 

0,034 

0 

029 

0.025 

0.440 

0.01  t 

2.500 

0.068 

0 

057 

0.025 

0.550 

O.OOB 

2.040 

0.023 

0 

011 

0.005L 

0.360 

0.007 

3.000 

0.274 

0 

252 

0.1  OD 

0.565 

0.040 

3.900 

0.110 

0 

074 

0.039D 

0.461 

0.019 

2.253 

0.023 

0 

003 

0.005 

0.360 

0.007 

1  .220 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UN  I  T  S 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

IB  01 

77 

1345 

.3 

580 

13  00 

7.0 

08  02 

77 

1330 

.3 

570 

2. BO 

7.5 

22  03 

77 

1300 

.3 

500 

2.10 

8.0 

12  04 

77 

1315 

.3 

510 

1  .60 

8.0 

16  05 

77 

1  145 

3 

505 

2  CO 

7.5 

13  06 

77 

1320 

.3 

475 

1.80 

B.5 

18  07 

77 

1325 

.3 

4S5 

O.BO 

9.5 

15  08 

77 

1340 

.3 

494 

0.85 

B.O 

19  09 

77 

1300 

.3 

541 

1.60 

8.0 

17  10 

77 

1405 

.3 

564 

1.60 

8.5 

14  11 

77 

1250 

.3 

559 

2.60 

8.0 

12  12 

77 

1500 

.3 

WAX  I  MUM 

570 
580 

2.50 
13.00 

7.5 
9.5 

AVG 

OR  GEOM  Ms  ( -  ) 

529 

2.77 

B.O 

M 1 N I  MUM 

475 

0.80 

7.0 

20B 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


346 


B.O.I 

1    / 

SITE: 

SAUG 

.EN  RIVER 

STATION 

ID:   08-0123-005-02 

SAMPLE  POINT: 

HIGHWAY  4.  TOWN  OF 

DURHAM 

STATION 

TYPE: 

RIVER    FLOW  GAUGE 

FED  02FC014 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE.  ' 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

1260 

STN  NO 

S 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0513950.0  4B91650.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

78.20 

934 

901 

444 

80 

B1 

B4 

86 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

Oy  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18  01 

77 

0915 

.3 

33000 

6 

69.60 

6300. 

348. 

1D0. 

4. 

!  .0 

13.0 

1  .4 

OB  02 

77 

0910 

,3 

33017 

6 

64.30 

11100. 

704, 

364. 

6. 

1  .0 

125 

0.6 

22  03 

77 

0850 

.3 

33034 

6 

380.00 

320. 

60. 

6. 

4.   L 

0.0 

1  1.5 

2.3 

12  04 

77 

0B50 

3 

33051 

6 

361 .00 

1400. 

96. 

16. 

4.   L 

10.8 

10.4 

0.3 

16  05 

77 

0830 

3 

33069 

6 

1300. 

20. 

4.   L 

4.   L 

13.0 

10.5 

0.6 

13  06 

77 

0935 

.3 

330B7 

6 

100. 

4. 

4. 

4,   L 

17.0 

10.5 

0.7 

18  07 

77 

0900 

3 

33  IDS 

6 

900. 

20. 

4.   L 

4.   L 

21  .0 

10.0 

0.9 

IS  08 

77 

0910 

.3 

33122 

6 

410. 

28. 

20. 

4.   L 

18.0 

1  1.0 

1  .3 

19  09 

77 

0915 

.3 

33141 

6 

11300. 

96. 

20. 

4.   L 

16.0 

1  1.0 

0.2 

17  10 

T7 

0915 

3 

33160 

6 

1  100. 

48. 

48. 

4.   L 

5.0 

13.0 

0.4 

14  11 

77 

0845 

.3 

33179 

6 

7500. 

120. 

136. 

4. 

0,0 

15.0 

0.3 

12  12 

77 

11  15 

3 

33196 

6 

5600. 

506. 

208. 

4.   L 

0.0 

15.0 

0,5 

MAXIMUM 

380.00 

11300. 

704. 

364. 

8. 

21  .0 

15.0 

2.3 

AVG 

OR  GEOM  ! 

216.75 

1783.* 

71  .• 

27.*  D 

4.  •  0 

8.6 

12.0 

0.8 

MINIMUM 

64.20 

1D0. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

10.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 

4 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

18  01 

77 

0915 

.3 

0.035 

0 

029 

0.145 

D.630 

0.005 

0.680 

308  0 

15. OL 

08  02 

77 

0910 

.3 

0.031 

0 

025 

0.135 

0.4B5 

0.008 

0.780 

304.0 

15. OL 

22  03 

77 

0B50 

■  3 

0.044 

0 

031 

0.010 

0.380 

0.005 

0.330 

204.0 

15. OL 

12  04 

77 

0650 

.3 

0.016 

0 

006 

0.010 

0.365 

0.003 

0.310 

224.0 

15. OL 

16  OS 

77 

OB30 

.3 

0.024 

0 

012 

0.045 

0.410 

0.016 

0.37 

240. 

15.  L 

13  06 

TT 

0935 

.3 

0.045 

0 

021 

0.065 

0.495 

0.01E 

0.550 

246.0 

15. OL 

18  07 

77 

090G 

.3 

0.040 

0 

020 

0.040 

0.470 

0.031 

0.340 

244.0 

9.5 

15  OB 

77 

0910 

.3 

0.038 

0 

022 

0.035 

0.425 

0.015 

0.300 

256.0 

15. OL 

19  09 

77 

0915 

-3 

0.027 

0 

017 

0.035 

0.510 

0.007 

0.220 

296.0 

15. OL 

17  10 

7  7 

0915 

.3 

0.010 

0 

005 

0.015 

0.475 

0.002 

O.OBO 

226.0 

15. OL 

14  11 

77 

0645 

3 

0.028 

0 

009 

0.015 

0,555 

0,003 

0.  130 

280.0 

15. OL 

12  12 

77 

111S 

.3 

0.125 

0 

071 

0.055 

1  .BOO 

0.001 

0.400 

278.  0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.125 

0 

071 

0.145 

1  .800 

0.021 

0.780 

303.0 

1S.0 

AVG 

OR  GEOM 

0.039 

0 

022 

0.050 

0.585 

O.009 

0.366 

258.8 

14.5D 

MINIMUM 

0.010 

0 

005 

0.010 

0.380 

O.O01 

O.OBO 

204.0 

9.6 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


12 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


-3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

0915 

3B 

02 

77 

0910 

22 

03 

77 

0850 

12 

04 

77 

0B50 

16 

05 

77 

0830 

13 

06 

77 

0935 

IB 

07 

77 

0900 

IS 

oe 

77 

0910 

19 

09 

77 

0915 

17 

10 

77 

0915 

14 

11 

77 

0845 

12 

12 

77 

1115 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


530 
510 
350 
367 
450 
440 
440 
430 
448 
422 
437 
4B5 


00 
40 
90 
BO 

7 
BO 

70 
10 
70 
1  .70 
1  .60 
2.40 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


13. 
9. 

6. 
6. 

a 

10. 
10 
10. 

B 

6. 

6 

7, 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT   ALK 
AT     LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


VAX] MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ! • ) 

MINIMUM 


520 
443 
350 


3.  BO 
2.01 
1.00 


13.0 
8.3 
6.0 


NO  OF  SAMPLES 


347 


B.O.tl./  SITE: 
SIMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


SIMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

0945 

08 

02 

77 

0945 

22 

03 

77 

0930 

12 

01 

77 

0930 

16 

05 

77 

0900 

13 

06 

77 

101D 

18 

07 

77 

0950 

15 

OB 

77 

1045 

19 

09 

77 

0950 

17 

10 

77 

0945 

14 

1  l 

77 

0930 

12 

12 

77 

1150 

ROCKY  SAUGEEN  HIVER 
»T  CONCESSION  ROAD  S 
RIVER    fiom  GAUGE  M 


STN  stn  Samp  pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AV6  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   08-0123-006-02 

UTHWEST 

OF 

MARKDALE 

E  02FC100 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

1360 

LONG 

- 

U.T. 

M.  17  0536700.0  490547! 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

89 

.10 

934 

901 

444 

eo 

81 

84 

88 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL IFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

33001 

6 

15000. 

780. 

60. 

a 

1  .0 

10.5 

1  .2 

33018 

6 

4500. 

64. 

28. 

4 

L 

1  .0 

12.0 

0.6 

33035 

6 

2900. 

344. 

56. 

L 

1  .0 

13.0 

2.4 

33052 

6 

900. 

32. 

4. 

L 

9.8 

10. S 

0.5 

33070 

6 

50. 

4.   L 

4.   L 

L 

10.0 

10.5 

0.9 

3308a 

6 

210. 

20. 

76. 

L 

16.0 

10.5 

0.6 

33106 

6 

1800. 

88. 

4.   L 

L 

18.0 

10-0 

0.8 

33123 

6 

16. 

4.   L 

4.   L 

L 

ISO 

1  1  .0 

1  .0 

33142 

6 

400. 

84. 

36. 

L 

13. S 

11.  S 

0.3 

33161 

6 

900. 

16. 

40- 

L 

4.0 

14.0 

0.4 

331B0 

6 

1400, 

B. 

24. 

L 

0.0 

15-0 

0.1 

33199 

e 

6900. 

434. 

73. 

L 

1.0 

15.0 

0.2 

15000. 

780. 

76. 

4 

18.0 

1S.0 

3.4 

869.* 

45.*  D 

30.'  D 

4 

•  D 

7.5 

12.0 

0.8 

16. 

4. 

4. 

4 

0.0 

10-0 

0.1 

12 


12 


•  2 


12 


12 


12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   f>J 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77 
08  02  77 
22  03  77 

12  04  77 

16  05  77 

13  06  77 

18  07  77 
15  08  77 

19  09  77 

17  10  77 

14  11  77 
12  12  77 


0945 
0945 

0930 
0930 
0900 
1010 
0950 
1045 
0950 
0945 
0930 
USO 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.  3 
.3 
.3 


33  34         19         20         21         33  5 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL  FILTERED  FILTERED  TOTAL 

P  REACTIVE  AMMONIA  KJELOAHL  N02-N  N03-N  SOLIDS 

MG/L  P  MG/L       MG/L       MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


.026 
.033 
.019 
.024 
.018 
.019 
.012 
.012 
.018 
.007 
0.006 
0.031 


0.026 
0.029 
0.016 
0.009 
0.004 
0.002 
0.002 
0.002 
0.001 
0.004 
0.002 
0.020 


0.095 
0.1  15 

0.O6S 
0.025 

0.020 
0.010 
0.035 
0.030 
0.01S 
0.015 
0.035 
0.070 


0.295 
0.305 
0.355 

0.37S 
0.400 
0.375 


365 
300 
270 
335 
350 
380 


004 

.007 

.004 

.004 

.007 

.006 

0 .  009 

0.007 

0.004 

0 .  003 

0 .  003 

0.001 


1  .900 
1  .940 
1  .430 
1  .060 
1  .500 
1  .730 
1  .  220 
1  .  020 
0.740 
1  .180 
1  .  030 
1  .710 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MS/L  MG/L 


MAXIMUM  0.033  0.029  0.115  0.400  0.009  1.940 

AVG   OR    GEOM  MN    {■)  0.019  0.010  0.O43  0.342  0.005  1.373 

MINIMUM  0.006  0.001  0.010  0.370  0.001  0.740 

NO    OF    SAMPLES  12                     13  12  12                     12  12 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


18  01 

77 

0945 

.3 

08  02 

77 

0945 

.3 

22  03 

77 

0930 

3 

12  04 

77 

0930 

.3 

16  05 

77 

0900 

.3 

13  06 

77 

1010 

3 

18  07 

77 

0950 

3 

15  OB 

77 

1045 

.3 

19  09 

77 

0950 

.3 

17  10 

77 

0945 

3 

14  11 

77 

0930 

.3 

12  13 

77 

1150 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

UG/L 

520 

0.70 

5.0 

520 

0.90 

6.0 

472 

1.10 

6.5 

497 

1  .30 

6.0 

50S 

1.10 

5.5 

485 

LOG 

6.0 

505 

1  .80 

7.0 

475 

0.95 

6.0 

477 

1.20 

6.0 

478 

0.90 

6.0 

477 

1.00 

5.5 

520 

1.70 

5.5 

520 

1  .80 

7.0 

494 

1.14 

5.9 

472 

0.70 

5.0 

NO    OF    SAMPLES 


12 


■  2 


348 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


13 

04 

77 

0930 

16 

05 

77 

1350 

14 

06 

77 

0945 

19 

07 

77 

1035 

16 

08 

77 

1015 

20 

09 

77 

1040 

18 

10 

77 

1020 

15 

1  1 

77 

1035 

13 

12 

77 

1050 

SAUGEEN  RIVER 

AT  TOWNSHIP  ROAD.  DOWNSTREAM  OF  PAISLEY 

RIVER 


STATION  ID:   08-0123-007-02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  ) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


33065 
33083 
33101 
331  18 
33137 
33156 
33175 
33194 
33213 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


U.T.M.  17  0477650.0  4907075.0  4 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

8300. 
80. 

330. 

10S. 

420. 
5500. 
3100. 
9000. 
1500. 


9000. 
1050.' 
BO. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

52B. 

4.   L 

92. 

20. 

28. 

1000. 

72. 

150. 

132. 


1000. 
81  . 

4. 


STORET  CODE: 

02 

002 

1260 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

31 

.80 

B4 

SB 

60S 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

400- 

4. 

L 

12.2 

10.2 

0.3 

4.   L 

a. 

L 

15.0 

100 

1  .1 

60. 

a. 

i. 

18.0 

10.0 

0.6 

4. 

4  . 

L 

24.0 

10-0 

0.9 

52. 

4  . 

L 

18.0 

to.o 

1  .8 

784. 

40. 

16.5 

10.0 

0.7 

192. 

4. 

L 

6.0 

12-0 

O.S 

600. 

4. 

2.0 

14.0 

0.6 

48. 

4, 

L 

0.5 

15.0 

0.2 

764. 

40. 

24.0 

15.0 

1  .8 

7B.«  D 

5.  » 

0 

15.5 

1  1.2 

O.B 

4. 

4. 

O.S 

10.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


9 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  04 

77 

0930 

.3 

16  05 

77 

1350 

.3 

14  06 

77 

0945 

.3 

19  07 

77 

1035 

.3 

16  OB 

77 

1015 

.3 

20  09 

TT 

1040 

.3 

18  10 

77 

1020 

.3 

15  It 

77 

1035 

3 

13  12 

77 

1050 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33  34         19         20         21         32 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL  FILTEREO  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA  KJELDAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  P  MG/L       MG/L       MG/L  MG/L  MG/L 


0.025 
0.021 
0.029 
0.025 
0.025 
0.096 
0  016 
0.030 
0.014 


0.096 
0.031 
0.014 


007 
006 
002 
004 
004 
029 
003 
005 
007 


0.029 
0.007 
0.003 


0.015 
0.035 
0.020 
0.025 
0.015 
0.035 
0.005 
0.005 
0.035 


0.035 
0.021 
0.005 


0.475 
0.420 
0.440 
0.440 
0.420 
0.690 
0.520 
0.575 
0.390 


0.690 
0.4B6 
0.390 


0.005 
0.O07 
0.009 
0.006 
0.005 
0.009 
0.005 
0.005 
0.001 


0.009 
0.006 
0.001 


660 
6S0 
510 
280 
220 
370 
650 
0.590 
1  .310 


1  .310 
0.586 
0.220 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORIWAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

13  04 

77 

093D 

.3 

490 

8.40 

7.5 

16  05 

77 

1350 

.3 

555 

5.70 

8.0 

14  06 

77 

0945 

.3 

5B5 

9.00 

9.0 

19  07 

77 

1035 

.3 

590 

7.50 

9.0 

16  08 

77 

1015 

.3 

561 

9.30 

10.0 

20  09 

77 

1040 

■3 

525 

24.00 

9.5 

18  10 

77 

1020 

.3 

529 

4.90 

a. 5 

15  11 

77 

1035 

.3 

530 

4.20 

8.0 

13  12 

77 

1050 

.3 

MAXIMUM 

580 
590 

7.30 

24.00 

8.5 

10.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  { • | 

549 

8.92 

8.7 

MINIMUM 

490 

4.20 

7.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


NORTH  SAUGEEN  RIVER 

AT  ELOERSLIE  TOWNSHIP  ROAD  25  AND  26 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FCO13 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

U.T.M.  17  0490350.0  4904500. 0  4 


STATION    ID:       08-0123-009.02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 

3I0N    01  MILEAGE         34.40 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


19  01 

77 

1125 

3 

09  02 

77 

1125 

.3 

22  03 

77 

1430 

.3 

23  03 

77 

1215 

.3 

13  04 

77 

1050 

.3 

16  05 

77 

1540 

.3 

14  06 

77 

1130 

.3 

19  07 

77 

1155 

.3 

16  08 

77 

1215 

3 

20  09 

77 

1155 

.3 

IB  10 

77 

1345 

3 

15  II 

77 

12S0 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

IM 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


33016 
33033 
33044 
33050 
3306B 
33086 
33104 
33121 
33140 
33159 
33178 
33197 


901 
SCD 


444 

FLOW    CFS 


64.  10 

64.00 

330.00 

3 1 0 . 00 

256.00 

126.00 

67.90 

52.80 

81  .30 

174.00 

t93.00 

21 1 .00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

96. 

28. 

32. 

72. 

160. 

90. 

530. 

472. 

2100. 

3100. 

1000. 

300. 


330.00        3100. 

160.84  244." 

52.80  28. 


B1 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

12. 

12. 

4. 

20. 

8. 

4.       L 

t4B. 

36. 

E40. 

180. 

4. 

SO. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


640. 

24. 

4. 


4 

44. 

BB. 

4. 

B 

4. 

1  12. 

36. 

512. 

384. 

B4. 

20. 


512. 
D  34.*   o 


4. 
32. 
8. 
4. 
124. 
4. 


124. 

7. 
4  . 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

I  .0 

1  .0 

0.0 

1.0 
13.0 
17.0 
19.0 
24.0 
1B.0 
16.0 

7.0 

3.0 


24.0 

10,0 

0.0 


DISS. 
02 

MG/L 


12.0 
12.5 
12.5 
12.0 
1  1  .4 
1  1.0 
10.5 
10.5 
10.0 
10.0 
12.5 
13.0 


13.0 
11.5 
100 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


3.2 
I  .2 
0.3 


349 


12  12 

CONT'D 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

or  mo 

YR 

LMT 

OIST 

BH3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMNION  I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19  01 

77 

1125 

.3 

0.006 

0.004 

0.030 

0.220 

0.003 

0.710 

274.0 

15.  OL 

09  02 

77 

1  125 

.3 

0.007 

0.005 

0.030 

0.255 

0.006 

0.780 

230.0 

15.  OL 

22  03 

77 

1430 

.3 

0.029 

0.007 

0.065 

0.505 

0.007 

1  .100 

344.0 

15. OL 

23  03 

77 

1215 

.3 

0.023 

0.015 

0.200 

0.255 

0.005 

0.550 

214.0 

15. OL 

13  04 

77 

1050 

.3 

0.017 

0  005 

0.005 

0.295 

0.004 

0.390 

226.0 

15. OL 

16  OS 

77 

1540 

.3 

0.018 

0.003 

0.035 

0.340 

0.005 

0.400 

266.0 

15. OL 

14  06 

77 

1130 

.3 

0.049 

0 .  004 

0.020 

0.545 

0.004 

O.320 

260.0 

28.0 

19  07 

77 

1155 

3 

0.030 

0.015 

0.020 

0.395 

0.007 

0.180 

242.0 

21  .0 

16  08 

77 

1215 

.3 

0.081 

0.023 

0.025 

0.410 

0.005 

0.140 

258.0 

30.0 

20  09 

77 

1155 

.3 

0.062 

0.032 

0.025 

0.400 

0.005 

0 . 1  60 

274.0 

12.5 

18  10 

77 

1345 

.3 

0.013 

0.008 

0.005 

0.350 

0.005 

0.260 

238.0 

15. OL 

15  11 

77 

1250 

.3 

0.016 

0.007 

0,015 

0.310 

0.005 

0.340 

294.0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.061 

0.032 

0.200 

0.54S 

0.007 

1  .100 

344.0 

30.0 

AVG 

OR  GEOM  :■:',< 

0.029 

0.011 

D.040 

0.357 

0.005 

0.444 

259.2 

17.6D 

MINIMUM 

0.006 

0.003 

0.005 

0.220 

0.003 

0.  140 

214.0 

12.5 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 


19 

01 

77 

1125 

09 

02 

77 

1  125 

22 

03 

77 

1430 

23 

03 

77 

1215 

13 

Oa 

77 

1050 

16 

05 

77 

1540 

14 

06 

77 

1130 

19 

07 

77 

1155 

16 

08 

77 

1215 

20 

09 

77 

1155 

18 

10 

77 

1345 

15 

1  t 

77 

1250 

3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  J  •  ) 

M 1 N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

COND, 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

479 

0.70 

3.0 

479 

1  .20 

4.5 

490 

63.00 

7.5 

3B0 

5.60 

5.0 

415 

6.10 

4.D 

420 

5.5C 

3.5 

410 

14.00 

3.5 

400 

13.00 

3.5 

369 

29.00 

4.0 

422 

7.U0 

4.5 

422 

2.00 

4.0 

441 

2.60 

4.D 

490 

68.00 

7,5 

427 

12.89 

4.3 

369 

0.70 

3.0 

280        S5  52  55  208 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK  PH  TOTAL 

SILICATE      MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAV1PLES 


8.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DT£  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


OTTER    CREEK 

AT     BRUCE    COUNTY     ROAD     16    NORTH    OF    MI LDMAY 

RIVER         FLOW    GAU' 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRO  DEPTH 
FEET        MTRS 


STATION  ID:   08-0123-010-02 


18  01 

77 

13O0 

.3 

OS  02 

77 

1300 

.3 

22  03 

77 

1200 

.3 

12  04 

77 

1250 

.3 

16  05 

77 

1120 

3 

13  06 

77 

1250 

.3 

18  07 

77 

1150 

.3 

IB  08 

77 

1310 

.3 

19  09 

77 

1  150 

.3 

17  10 

77 

1340 

.3 

14  11 

77 

1  140 

3 

12  12 

77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


18 

01 

77 

1300 

OB 

02 

77 

1300 

22 

03 

77 

1200 

12 

04 

77 

1250 

16 

05 

77 

1120 

13 

06 

77 

1250 

IS 

07 

77 

1150 

15 

08 

77 

1310 

19 

09 

77 

1150 

17 

10 

77 

1340 

14 

1  1 

77 

1  140 

12 

12 

77 

1430 

>E  02FC1O8 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

LONG 

J.T.M 

.  17  0489800.0  4873375.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

934 

901 

444 

80 

81 

14 

88 

SOS 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  (  :  : 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

WO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

33006 

4 

17500. 

1360. 

176. 

4.   L 

1  .0 

10.5 

33023 

6 

1700. 

160. 

224. 

4.   L 

1.0 

12.5 

33040 

E 

16600. 

716. 

400. 

4.   L 

1  .0 

12.5 

33057 

6 

21400. 

212. 

960. 

4.   L 

12.7 

1  1  .8 

33075 

6 

1900, 

50. 

4.   L 

4.   L 

«3.0 

10.5 

33093 

6 

2900. 

336. 

24. 

4.   L 

15.0 

1  1  .0 

331  10 

6 

790. 

4. 

16. 

4.   L 

19.0 

10.0 

33127 

6 

7100. 

12. 

20. 

B. 

16.0 

tl  .5 

33146 

6 

15200. 

396, 

104. 

68. 

14.0 

11  .0 

33165 

6 

16100. 

192. 

128. 

4. 

7.0 

130 

33184 

6 

13400. 

440. 

692. 

4. 

1  .0 

17.0 

33203 

6 

5800. 

240. 

524. 

4.   1 

0.0 

15.0 

21400. 

1360. 

960. 

68. 

19.0 

17.0 

6548. " 

156.  • 

107.'  D 

5.'  t 

>             8.4 

12.2 

790. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

10.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.028 

0 

013 

0 

115 

0.405 

D.012 

2.300 

400.0 

27.0 

0.047 

0 

001 

0 

175 

0.525 

0.015 

1  .020 

376.0 

15.0L 

0.027 

0 

Gl4 

0 

065 

0.435 

0.01  1 

3.  100 

338.0 

15.01 

0.024 

0 

015 

0 

015 

0.395 

0.004 

1  680 

324.0 

15. OL 

0.020 

0 

008 

0 

030 

0.350 

0.017 

0.720 

348.0 

15. OL 

0.032 

0 

D13 

0 

055 

0.345 

0.022 

1  .680 

330.0 

15. OL 

0.023 

0 

D1S 

0 

015 

0.275 

0.020 

t  .500 

356.0 

3.0 

0.027 

0 

015 

0 

025 

0.365 

0.017 

1  .100 

294.0 

15. OL 

0.032 

0 

014 

0 

035 

0.460 

0.026 

1  .  120 

404.0 

15. OL 

0.038 

0 

015 

0 

035 

0.5B5 

0.013 

2.300 

346.0 

15. OL 

0.035 

0 

017 

0 

065 

0.470 

0.013 

1  .500 

348.0 

15. OL 

0.022 

0 

01  1 

0 

035 

D.335 

0.007 

2.300 

326.0 

15. OL 

0.047 

0 

018 

0 

.175 

0.585 

0.026 

3.100 

404.0 

27.0 

0,030 

0 

013 

0 

.055 

0.412 

0.015 

1  .693 

349.2 

15.0D 

0.020 

0 

nol 

0 

.015 

0.275 

0.004 

0.72Q 

294.0 

3.0 

002 
1260 


5- DAY 

BOO 

MG/L 


1  .5 

0.4 
1  .0 
0.2 
0.2 


2.2 
0.9 
0.2 

12 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


ia 


350 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.<!  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

-3 
3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

1300 

08 

02 

77 

1300 

22 

03 

77 

1200 

12 

04 

77 

1250 

16 

05 

77 

1  120 

13 

06 

77 

1250 

16 

07 

77 

1  150 

15 

08 

77 

1310 

19 

09 

77 

1150 

17 

ID 

77 

1340 

14 

11 

77 

1140 

12 

12 

77 

1430 

maximum 

AVO  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TJR6. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZJN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UMTS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

630 

22.00 

14.0 

600 

6.20 

9.0 

540 

2.60 

15.0 

530 

2.00 

6.5 

560 

1  .50 

8.5 

550 

2.70 

9.0 

575 

1  .80 

9.0 

559 

1  .40 

10.0 

579 

1  .30 

10.5 

S96 

2.90 

11  .5 

570 

2.70 

9.5 

580 

2.90 

8.5 

630 

22.00 

15.0 

572 

4.17 

10.3 

530 

1  .30 

8.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K 

-/ 

SITE: 

SOUTH  SAUGEEN  RIVER 

PLUARG 

STATION 

ID:   08-0123-012-02 

SAMPLE  POINT: 

NORMANBY  TWP  ROAD  17 

■18.  SOUTH  OF 

HANOVER 

STATION 

TYPE: 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02FCOt3 

major 

3AS1N:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

1260 

STN  NC 

12 

I  AT 

LONG 

U.T.M 

17  0499160.0  4884395 

0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

63 

20 

934 

901 

444 

80 

61 

84 

BE 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   Pd 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET       MTRS 

MF/100ML 

MF/tOQML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEO  C 

MG/L 

MG/L 

19  01 

77 

0B40 

.3 

33010 

6 

90.30 

56. 

B. 

4. 

L 

4.   L 

1.0 

12.0 

0.2 

08  02 

77 

1440 

.3 

33027 

6 

91  .10 

32. 

32. 

4. 

L 

4.   L 

1  .0 

1  2.0 

0  .6 

12  04 

77 

1435 

.3 

33061 

6 

690.00 

52. 

4.   L 

4. 

L 

4.   L 

13.5 

10.4 

0.3 

16  05 

77 

1650 

.3 

33079 

6 

83.40 

50. 

4.   L 

4. 

L 

4,   L 

14.0 

10.5 

0.6 

13  06 

77 

1435 

.3 

33097 

6 

30.90 

16. 

4. 

B. 

4.    L 

18.0 

10.5 

0.3 

18  07 

77 

1430 

.3 

331  14 

6 

52.30 

20. 

12. 

12. 

4.    L 

23.0 

10.5 

0.4 

15  06 

77 

1500 

.3 

33131 

6 

93-50 

32. 

8. 

12. 

4.   L 

20.0 

10.5 

1  .1 

19  09 

77 

1455 

.3 

33160 

6 

222.00 

390. 

64. 

BO. 

4.   L 

16.0 

11  .0 

0.2 

17  10 

77 

1520 

.3 

33169 

& 

650.00 

72. 

16. 

52. 

4.   L 

6.0 

14.0 

0.6 

14  11 

77 

1410 

.3 

331BB 

6 

453.00 

280. 

60. 

20. 

4.   L 

3.0 

17.0 

12  12 

77 

1620 

.3 

MAXIMUM 

33207 

6 

172.00 
690 . 00 

100. 
390. 

12. 
64. 

20, 
80. 

4.   L 
4. 

0.0 
23.0 

15.0 
17.0 

0.2 
1  .1 

AVG 

OR  GEOM  MN  (*) 

238.96 

60.* 

12.'  D 

12.' 

D 

4.'  D 

10.5 

13.1 

0.5 

M 1 N I  MUM 

30.90 

16. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

10.4 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19  01 

77 

DB40 

.3 

0.004 

0.003 

0.060 

0.405 

0.009 

1.100 

608.0 

15. OL 

08  02 

77 

1440 

.3 

0.013 

0.001 

0.050 

0.420 

0.013 

0.400 

626.0 

1S.0L 

12  04 

77 

1435 

.3 

0.014 

0.009 

0.005 

0.465 

0.003 

0.630 

358.0 

15. OL 

16  05 

77 

1650 

.3 

0.014 

0.003 

0.070 

0.44O 

0.007 

0.660 

614.0 

15. OL 

13  06 

77 

1435 

.3 

0.011 

0.002 

0.020 

0.335 

0.003 

0.400 

798.0 

15. OL 

18  07 

77 

1430 

.3 

0.011 

0.003 

0.035 

0.3B5 

0.003 

0.110 

788.0 

6.0 

15  08 

77 

1500 

.3 

0.010 

0.005 

0.025 

0.405 

0.003 

0.090 

626.0 

15. OL 

19  09 

77 

1455 

.3 

0.016 

0.004 

0.015 

0.490 

0.005 

0.300 

466.0 

15. OL 

17  10 

77 

1520 

.3 

0.015 

0.003 

0.005 

0.550 

0.003 

0,470 

342.0 

15. OL 

14  11 

77 

1410 

.3 

12  12 

77 

1620 

.3 

0.006 

0.003 

0.010 

0.380 

0.001 

1  .040 

462.0 

1S.0L 

MAXIMUM 

0.016 

0.009 

0.070 

0.550 

0.013 

t  .100 

798.0 

15.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  •  ) 

0.011 

0.004 

D.030 

0.428 

0.005 

0 .  522 

568.8 

14.  1D 

MINIMUM 

0.004 

0.001 

0.005 

0.335 

0.001 

0 .  090 

342.0 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


10 


14 

16 

56 

59 

2ao 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

LiG/L 

19  01 

77 

0840 

.3 

SBO 

1  .00 

18.5 

OB  02 

77 

1440 

.3 

890 

1  .40 

9.5 

12  04 

77 

1435 

.3 

540 

7.60 

8.0 

16  05 

77 

1650 

.3 

B45 

2.90 

9.0 

13  06 

77 

1435 

.3 

1030 

3.  10 

20.0 

1B  07 

77 

1430 

.3 

1000 

4.00 

9.0 

15  08 

77 

1500 

.3 

785 

6.80 

12.5 

19  09 

77 

1455 

-3 

680 

4.90 

9.0 

17  10 

77 

1520 

.3 

570 

3.50 

6.5 

12  12 

77 

1630 

.3 

MAXIMUM 

610 
1030 

3.90 
7.60 

B.5 
20.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  (■ ) 

7S3 

3.91 

11  .3 

MINIMUM 

540 

•  .00 

8.0 

NO  OF  SAMPLES 


351 


B.O.M./  SITE:  SAUGEEN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DURHAM  CONSERVATION  AREA 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SAUGEEN    RIVER 


U.T.M.     17    0516050.0    4B91650.0    4 


STATION    ID'      OB-01 23-01 5-02 

STORET    CODE:    02 
002 
12B0 


REGION   01 


MILEAGE         B1.50 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTR5 


IS  01 

77 

1050 

3 

oe  02 

77 

1045 

3 

22  03 

77 

1010 

.3 

12  04 

7T 

1015 

3 

IB  05 

77 

1000 

3 

13  06 

7T 

1055 

•  3 

17  07 

77 

1130 

.3 

18  07 

77 

1025 

.3 

15  OB 

77 

1  115 

.3 

19  09 

77 

1030 

.3 

14  11 

77 

1005 

.3 

12  12 

77 

1245 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

f*J 

M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


3  3003 
33020 
33037 
33054 
33072 
33O90 
33162 
33107 
33124 
33143 
33181 
33200 


901         444         80  81  B4  88 

SCO   FLOM  CFS       TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD 

COLIFORM  COL1F0RM  ENTER.  MP. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100M 


28. 
24. 

2B. 

132. 

4. 

20. 

56. 
108. 

40. 

1300. 

156. 

200. 


1300. 
59,' 
4. 


4. 
36. 
20. 


NO  OF  SAMPLES 


12 


36. 
6.  •  0 
4. 

12 


4. 

4. 


4. 
20. 
12. 

8. 
12. 
36. 

4. 


36- 

7. 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


■  4.0 
0.0 
0.0 


30.0 
7.9 
0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

12.5 
12.0 
13.0 
1  1  -0 
10.5 
10-5 
14.0 
10.0 

I  1  .0 

II  .0 
17.0 
15.0 


17.0 
12.3 
10.0 


5-OAV 

BOD 
MG/L 

1  .1 
0* 

2.2 


2.2 

0.70 
0.1 


12 


13 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SU5P. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18  01 

77  1050 

3 

0.006 

0.003 

0.035 

0.35S 

0.003 

0.650 

294.0 

15  OL 

OB  02 

77  1045 

.3 

0.007 

0.001 

0.025 

0.330 

0.005 

0.720 

302.0 

15. OL 

22  03 

77  1010 

.3 

0.015 

0.003 

0.015 

0.370 

0.003 

0.320 

233.0 

15. OL 

12  04 

77  1015 

.3 

0.015 

0.003 

0.005 

0.290 

0.003 

0.160 

216.0 

15. OL 

16  05 

77  1000 

.3 

0.009 

O.0O3 

0.015 

0.380 

0.003 

0.370 

332.0 

15. OL 

13  06 

77  1055 

.3 

0.008 

0.002 

0.OO5 

0.315 

0.003 

0.480 

236.0 

15. OL 

17  07 

77  1 130 

.3 

0.009 

0.005 

0.010 

0.550 

0.002 

0  060 

324  0 

15. OL 

18  07 

77  1025 

.3 

0.006 

0.003 

0.025 

0.325 

0.003 

0.330 

22B.0 

8.0 

15  OS 

77  1115 

3 

0.014 

0.003 

0.015 

0.470 

0.002 

0.250 

244.0 

15. OL 

19  09 

77  1030 

.3 

0.006 

0.001 

0.015 

0.390 

0.003 

0.130 

304  . 0 

15.  OL 

14  It 

77  1005 

.3 

0.010 

0.002 

0.005 

0.495 

0.003 

0.120 

272.0 

15. OL 

12  12 

77  1245 

.3 

0.OO4 

0.002 

0 .  005 

0.355 

O.OOtL 

0.340 

254.0 

15  OL 

MAXIMUM 

0.015 

0.005 

0.035 

0.550 

0.005 

0.720 

332.0 

15.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1*1 

0.009 

0.003 

0.015 

0.385 

0.003D 

0.32B 

261  .5 

14. 4D 

MINIMUM 

0.004 

0.001 

0.005 

0.290 

0.001 

0.060 

216.0 

a.o 

MO 

OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR  LMT 

DIS1 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

18  01 

77  1050 

.3 

492 

0.75 

5.5 

OB  02 

77  1045 

3 

493 

1  .60 

6.0 

22  03 

77  1010 

.3 

347 

1  .60 

4.5 

12  04 

77  1015 

.3 

375 

1.50 

5.0 

16  05 

7  7  1000 

3 

430 

1.30 

6.0 

13  06 

77  1055 

3 

420 

1  .lC 

6.5 

17  07 

77  1130 

.3 

418 

2.20 

5.0 

18  07 

77  1025 

3 

430 

1.60 

6.0 

15  08 

77  1115 

.3 

430 

1.80 

6.5 

19  09 

77  1030 

3 

436 

1.50 

6.0 

14  11 

77  1005 

3 

433 

1.20 

5.5 

12  12 

77  1245 

.3 

VAX [MUM 

459 
493 

1.30 
2.20 

5.0 
6.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

430 

1  .45 

5.6 

MINIMUM 

347 

0.75 

4.5 

NO    OF     SAMPLES 


352 


B.O.W./    SITE;    SOUTH    SAUGEEN   RIVER 

SAMPLE    POINT:    AT    WELLINGTON   COUNTY    ROAD  9 

STATION    TYPE:    RIVER 


STN  NO 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


U.T.M.  1?  0518675.0  4866600.0  4 


STATION    ID:       08-0123-016-02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 

G10N   01  MILEAGE        82.20 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STM    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
fEET  MTRS 


18  01 

77 

1135 

.3 

08  02 

77 

1120 

.3 

22  03 

77 

1050 

.3 

12  04 

77 

1  100 

.3 

16  OS 

77 

1030 

.3 

13  06 

77 

1130 

.3 

18  07 

77 

1050 

.3 

15  08 

77 

1  145 

.3 

IB  09 

77 

tooo 

.3 

17  10 

77 

1245 

.3 

14  11 

77 

1040 

.3 

12  13 

77 

1330 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  '  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN 

DIST 

FEET 


18  01  77 
OB  02  77 
22  03  77 

12  04  77 

16  OS  77 

13  06  77 
IB  07  77 
15  08  77 

19  09  77 

17  10  77 

14  11  77 
12  12  77 


1135 
1120 
1050 
1100 
1030 
1130 
1050 
1145 
1000 
1245 
1040 
1330 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
-3 


934 

SAMPLE 
NO 


33004 
33021 
3303S 
33055 
33073 
33091 
33108 
33125 
33144 
33163 
33162 
33201 


901 

SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

010 
013 
019 
G17 
014 
011 
039 
035 
Oil 
009 
D14 
016 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.007 
0.005 
0.009 
0.005 
0.003 
0.002 
0.023 
0.016 
0.002 
0.005 
0.D04 
0.015 


19 

FILTEREO 

AMMONIA 

MC/L 

0.065 
0.075 
0.030 
0.005 

.025 
1.025 

.025 

.010 
1.015 

.005 
0.005 
0.015 


BO         B1 
TOTAL      FECAL 

C0L1FORM  C0L1F0RM 

MF/100ML  MF/100M. 


132. 

20. 

40. 
304. 

20. 

44. 

B8. 
370. 
540. 

72. 
216. 
600. 


600. 

114.* 

20. 

12 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MC/L 


485 

470 

455 

455 

570 

435 

580 

0 .  560 

0.610 

0.555 

0.580 

0.475 


12. 

4. 

4. 
16. 

4. 
1  J. 
12. 
12. 
56. 
24. 
24. 
28. 


56. 

13. •  D 


84  88 

M.F.  PSEUO 

ENTER.  MP. 

MF/IOOML  MF/100M 

4.  4. 

4.   L  4. 


16. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

36. 

140. 

68. 


140. 
9.' 
4. 


12 


12 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02 - N  N03 - N 

MG/L  MC/L 


OOB 

009 

006 

005 

017 

023 

017 

007 

0.003 

0.003 

0.003 

0.001 


1  .100 
I  .190 
0.500 
0.2BO 
0.730 
1  .370 
0  ■  590 
0.240 
0.2O0 
0.21D 
0.210 
0.630 


4. 

4.  ' 
4. 


12 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


324. 

316. 

240. 

258. 

260. 

254. 

272.0 

224.0 

346.0 

2B2.0 

294.0 

282.0 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


21  .0 
8.6 
0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15. OL 
15. OL 
15.0L 
15.  OL 
15. OL 
t5.0L 
8.0 
15. OL 
15. OL 
15. OL 
15. OL 
15. OL 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

II  .5 
10.0 
12.5 
104 
1  1.5 

I  1  .0 
12.0 
12.0 

II  .0 
13.5 
17.0 
15.5 


17.0 
12.3 
10.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5-0AY 

BOD 

MG/L 

0.8 

1  .2 

2  .4 
0.7 
1  .1 

0.6 

1  .1 


2.4 

o.e 

0.3 

12 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.039  0.023  0.075  0,610  0.023  1.370  346.0  15.0 

AVG   OR    GEOM  MN    (•)  0.017  0.008  0.025  0.518  0.009  0.604  279.3  14.40 

MINIMUM  0.009  0.003  0.005  0.425  0.001  0.200  224.0  8.0 


NO    OF    SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 
14 

COND. 

25C 

UMHOS 


12 
16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


12 
56 

CHLORIDE 
MG/L 


12 
59 
SULPHATE 

MG/L 


12 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


12 
95 
ACIDITY 
MG/L 


12 

52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


12 

55 
PH 
AT    LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

18  01 

77 

1135 

.3 

08  02 

77 

1120 

.3 

22  03 

77 

1050 

.3 

12  04 

77 

1100 

.3 

16  05 

77 

1030 

.3 

13  06 

77 

1  130 

.3 

IB  07 

77 

1050 

.3 

15  08 

77 

1145 

.3 

19  09 

77 

1000 

.3 

17  10 

77 

1245 

,3 

14  11 

77 

1040 

.3 

12  12 

77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MM  (  •  ) 
MINIMUM 

540 
520 
379 
419 
485 
475 
480 
440 
497 
499 
491 
510 


540 
478 
379 


0.80 
1  .50 
2.30 
2.50 
1  .40 
1  .60 
1  .40 
1  .70 
1  .20 
1.10 
t  .40 
2.10 


2.50 
158 
0.80 


7.5 

6.0 

6.5 

7.5 

10.5 

13.0 

13.5 

8.5 

8.5 

8.5 

7.5 

7.5 


13.5 
8.9 
6.5 


NO    OF    SAMPLES 


12 


12 


B.O.a 

/ 

SITE: 

SAUGEEN  RIVER 

STATION 

ID:   08-0123-017-83 

SAMPLE  POINT: 

AT  HIGHWAY  21  SOUTHAMPTON 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

COMPOSITE 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

1260 

STN  NO 

17 

LAT 

LONG 

U.T.M 

.  17  0470750.0  4927250 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

0 

40 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

j-DAY 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22  03 

77 

0950 

.3 

12044 

6 

6540 . 00 

4000. 

200. 

ISO. 

4.   L 

1  .0 

14.8 

1  .4 

18  04 

77 

1200 

.3 

12061 

2200.00 

4300. 

204. 

92. 

4.   L 

12.0 

8.4 

1  .  1 

17  05 

77 

0935 

.3 

12079 

6 

916.00 

332. 

16. 

4. 

4.   L 

17.0 

9.7 

1  .2 

29  06 

77 

1200 

.3 

12097 

6 

636.00 

BOO. 

108. 

104. 

4.   L 

22.5 

7.6 

1  .4 

13  07 

77 

0910 

.3 

12115 

6 

663.00 

280. 

96. 

168. 

4.    L 

22.0 

13.2 

t  .8 

04  08 

77 

0950 

.3 

13133 

6 

458.00 

120. 

76, 

716. 

4.    L 

22.5 

8-7 

0.9 

13  09 

77 

1310 

.3 

12150 

6 

750.00 

240. 

20. 

4.   L 

4.    L 

19.0 

9.6 

1  .1 

26  10 

77 

1030 

.3 

12168 

6 

1580.00 

340. 

44. 

4. 

4.   L 

9.3 

12.8 

0.8 

22  11 

77 

0910 

.3 

12188 

3 

5200.00 

6000. 

16. 

870. 

4. 

3.8 

13.3 

0,2 

14  12 

77 

1030 

.3 

12207 

3 

2000 . 00 

1400. 

100. 

32. 

4.   L 

0.0 

0.11 

MAXIMUM 

6540.00 

6000. 

204. 

870. 

4. 

22.5 

14.8 

1  .8 

AVG 

OR  GEOM  MN  <  "  ) 

2094.30 

798.* 

61  .- 

57.-  D 

4.  ■  D 

12.9 

10.9 

1  .00 

MINIMUM 

45B.0O 

120. 

16. 

4. 

4. 

0.0 

7.6 

0.1 

NO    OF    SAMPLES 


353 


CONT'D 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

SIN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

f  UTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

v  a 

LMT 

D1ST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23  03 

77 

0950 

.3 

0.035 

0.013 

0.015 

0,515 

0.010 

1  060 

252.0 

25.0 

227 

18  04 

77 

1200 

.3 

0.031 

0.019 

0.035 

0.500 

0.005 

0.600 

270  0 

10.0 

260 

17  05 

77 

0935 

.3 

0.023 

O.OCS 

0.025 

0.430 

0.007 

0,600 

344.0 

6.0 

338 

29  06 

7  7 

1200 

3 

0.024 

0.003 

0.035 

0 .  460 

0.007 

0.320 

434.0 

13.0 

421 

13  07 

77 

0910 

.3 

0.031 

0.005 

0.015 

0.500 

0.011 

0 .  590 

392.0 

12.5 

260 

04  08 

77 

0950 

.3 

0.023 

0.001 

0.010 

0.400 

0.004 

0.190 

442.0 

11.0 

431 

13  09 

77 

1310 

.3 

366.0 

3.0 

36  3 

36  10 

77 

1030 

3 

0.031 

0.006 

0.010 

0.430 

0.004 

0.690 

350.0 

11  .0 

33  9 

33  11 

77 

0910 

.3 

0.060 

0.016 

0.015 

o.seo 

0.005 

0.740 

342.0 

39.5 

313 

14  12 

7  7 

1030 

.3 

0.007 

0.006 

0.020 

0.345 

0.004 

1  .030 

378.0 

1  1  .0 

367 

MAXIMUM 

0.060 

0.016 

0.035 

0.580 

0.01  1 

1  .060 

442.0 

29.5 

431 

AVC 

OR  GEOM  MM  ( ■ I 

0.02B 

0.00? 

0.020 

0.463 

0 .  006 

0.647 

347.0 

13.3 

334 

MINIMUM 

0 .  007 

0.001 

0.010 

0.345 

0.004 

0.190 

352.0 

3.0 

227 

NO 

OF  SAMPLES 

9 

3 

9 

9 

9 

I 

i  a 

10 

■G 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

SAMP 

9TI 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

32  03 

77 

0950 

.3 

387 

16.00 

6.5 

22.5 

3.30 

B.OB 

0.560 

1  .OL 

IB  04 

77 

1200 

.3 

495 

6.80 

7.5 

41  .5 

0.  15 

8.32 

D.260 

1  .OL 

17  05 

77 

0935 

3 

540 

3.80 

8.0 

76.0 

0,40 

8.38 

0.140 

1  OL 

29  oe 

77 

1200 

.3 

530 

3.20 

B.5 

110.0 

1  .80 

8.25 

0.240 

1  .5 

13  07 

77 

0910 

.3 

520 

10.00 

9.D 

65.5 

2.05 

8.39 

0.320 

1  .OL 

04  06 

77 

0950 

.3 

585 

5.30 

10.0 

130.0 

1.05 

B.36 

0.  180 

1  .0 

13  09 

77 

1310 

3 

550 

11  .00 

8.27 

1  .0 

36  10 

77 

1030 

.3 

560 

3.20 

8.5 

40.5 

1  .10 

8.36 

o.tao 

1  .0 

32  11 

77 

0910 

3 

490 

17.00 

B.O 

29.5 

1.95 

B.37 

0.800 

1  .OL 

14  12 

77 

1030 

3 

5B1 

2.30 

B.5 

48.0 

2.10 

B.23 

0.110 

1  .OL 

MAXIMUM 

585 

1 7 .  00 

10.0 

130.0 

2  30 

8.39 

O.BOO 

1.5 

jWO 

OR  GEOM  MN  1 »  1 

524 

7.86 

8.3 

62.6 

1  .43 

8.30 

0.310 

1  .10 

MINIMUM 

387 

2.30 

6.5 

22.5 

0.15 

B.OS 

DUO 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

10 

10 

a 

9 

9 

Mj 

9 

10 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

01ST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/V 

MG/L 

MG/L 

22  03 

77 

09S0 

.  3 

IB  04 

77 

1300 

3 

S 

0 

17  05 

77 

0935 

.3 

5 

29  06 

1300 

•  3 

3 

a 

0 

0.001 

13  07 

7  7 

0910 

.3 

7 

2 

04  OB 

77 

0950 

3 

3 

15 

13  09 

77 

1310 

.3 

10 

26  10 

77 

1030 

.3 

T 

28 

1 

0.001L 

22  11 

77 

0910 

.3 

9 

28 

14  12 

77 

1030 

.3 
MAXIMUM 

6 
9 

6 

38 

1 

0.001 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ' 1 

6 

14 

0 

0.001D 

MI N I  MUM 

3 

2 

0 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03 

7  7 

0950 

.3 

17  05 

77 

0935 

3 

29  06 

7  7 

1300 

.3 

13  07 

77 

0910 

.3 

13  09 

77 

1310 

.3 

26  10 

77 

1030 

.3 

22  11 

77 

0910 

.3 

14  12 

77 

1030 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  • ) 
MINIMUM 

235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM   CHROMIUM 
UG/L       MG/L 


0.090L 
0.030L 


0.090 

0.053D 

0.030 


321 

TOTAL 

ROM  1 UM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 
TOTAL 

ZINC 
MG/L 

0.020L 

0.010 

0.020L 

0.010L 

0.020 

0.O10L 
0.030L 

0 . 005  L 
0.010 

0.020L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.010 

0.020 

0.017D 

0.010 


0.010 

0.0080 

0.005 


0.030 

0.0230 

0.020 


0.010 

0.0070 

0.005 


0.040 
0.023 
0.010 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 

MG/L  MG/1 


0.010L 

0.020L 


FLUORIDE 
MG/L 


0.020 
0.01 7D 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  03 

77 

0950 

3 

17  05 

77 

0935 

.3 

29  06 

77 

1200 

.3 

13  07 

77 

0910 

.3 

13  09 

77 

1310 

3 

26  10 

77 

1030 

.3 

32  11 

77 

0910 

-3 

14  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • > 
MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


3 

452 

GROSS" A- 

DISS 

PCI/L 


2. 
1  . 
1  .  L 


453 
GROSS-A- 
UNDISS 
PCI/L 

1  .     L 
1  .     L 


1. 

1  .    L 
1.     L 


454 
GROSS- B" 
DISS 
PCI/L 

10. 
2. 

3. 

5 
2. 

1  . 


10. 

3. 


455 
GROSS'B" 
UNDISS 
PCI/L 

1  .    L 

1  .     L 


1  . 

I  .    L 
1  .    L 


456 
URANIUM 
338 
UG/L 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

40.       L 


461 

COBALT 
60 

PCI/1 

40.       L 


40. 

40 

40. 

D 

00 

40. 

40 

NO    OF    SAMPLES 


354 


B.O.M./  SITE:  SOUTH  SAUGEEN  RIVER 

SIMPLE  POINT:  AT  COUNT*  ROAD  16  EAST  OF  NEUSTADT 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02FC107 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOS  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SAUGEEH  RIVER 

U.T.M.  IT  OS00900.0  4880500.0  « 


STATION    10:       08-0123-036-02 

STORET    CODE:    02 
002 
1260 

G10N   01  MILEAGE        67.40 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DV   MO    YR    LUT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


OS  02 

77 

1200 

.3 

22  03 

77 

1  135 

3 

12  04 

77 

1135 

3 

16  OS 

77 

1100 

3 

13  06 

77 

1230 

.3 

18  07 

77 

1135 

.3 

15  08 

77 

1250 

.3 

19  09 

77 

1130 

.3 

17  10 

77 

1310 

.3 

14  11 

7T 

1115 

.3 

12  12 

77 

1400 

.3 
MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  ( • ( 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


33022 
33039 
33056 
33074 
33092 
33109 
33126 
33145 
33164 
331B3 
33202 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


BO  81  84  BB 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MP. 

MF/IOOML  HF/1D0ML  MF/lOOML  MF/100M 


24. 

60. 
22B. 
140. 

80. 

76. 
670. 
420. 
100. 
336. 
140. 


670. 

139- • 

24. 

11 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


4 
8 
4 
B. 

4. 
12. 

8. 
32. 

8. 
60. 


60. 
9.«  0 
4. 


11 


4. 
56. 

16. 

8. 

4. 

4. 

8. 

12. 

56. 

144. 

36. 


144. 
16.' 

4. 


11 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


4. 
4.  ' 
4. 


11 

S 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

0.0 
11  .0 
14.0 
18.0 
22.0 
19.0 
16.0 

6.0 

1  .0 

0.0 


22.0 
9.8 

o.a 
11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

11.5 
13. 0 
12.5 
11  .0 
10.0 
105 
10.5 
1  1  .0 
13.5 
13.5 
14.5 


14.5 
12.0 
10.0 


1  1 


5-DAY 

800 

MG/L 

0.6 
2.3 

0.5 
0.7 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
0.6 


2.3 
0.6 
0.2 

11 


7  107 

DISS.  CALCUl 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 


08  02  77 

1200 

.3 

22  03  77 

1135 

3 

12  04  77 

1135 

.3 

16  05  77 

1100 

.3 

13  06  77 

1230 

3 

18  07  77 

1135 

3 

IS  08  77 

1250 

.3 

19  09  77 

1130 

3 

17  10  77 

1310 

.3 

14  11  77 

1115 

3 

12  12  77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  HN  (  •  ) 
MINIMUM 

0.006 
0.019 
0.009 
0.009 
0.009 
0.012 
0.009 
0.010 
0.008 
0.015 
0.012 


0.019 
0.011 
0.006 


O.DOI 
0.007 
0.005 
0.003 
0.001 
0.003 
0.003 
0.001 
0.003 
D.D03 
0.001 


0.007 
0.003 
0.001 


0.055 
0.025 
0.005 
0.025 
0.010 
0.015 
0.015 
0.015 
0.010 
0.005 
0.005L 


0.055 

0.0170 

0.005 


0.3B5 
0.435 
0.480 
0.390 
0.355 
0.445 
0.395 
0.460 
0.535 
0.S65 
0.405 


0.565 
0.441 
0.3S9 


0.013 
0.007 
.010 
.007 
,004 
.004 
.003 
.008 
.003 
003 


0.001 


0.013 
0.006 
0.001 


1  .380 
1  040 

0  590 
0.720 
0.470 
0.130 
0.060 
0.310 
0.430 
0.370 

1  .040 


1  ,380 
0.596 
0.080 


498 
246 

298 

396. 

440. 

36B. 

312. 

364. 

296.0 

336.0 

346.0 


498.0 
354.5 
246.0 


'S.OL 
IS  .01 
15. OL 
15. OL 
15. OL 
10.0 
15. OL 
t5.0L 
15. OL 
15. OL 
15. OL 


15.0 

I4.5D 

10.0 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


OB  02 

77 

1200 

.3 

22  03 

77 

1135 

.3 

12  04 

77 

1135 

.3 

16  05 

77 

1100 

3 

13  06 

77 

t230 

-3 

IB  07 

77 

1135 

.3 

15  08 

77 

1250 

.3 

19  OB 

77 

1130 

.3 

17  10 

77 

1310 

-3 

14  1  1 

77 

1115 

.3 

12  12 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ | 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CON0. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

760 

1  ,50 

9.5 

426 

2.30 

7.0 

460 

4.00 

8.0 

615 

1  .90 

9.0 

- 

660 

1.40 

10.5 

575 

4,30 

9.5 

533 

3.70 

9.0 

525 

3.50 

9.0 

518 

2.10 

B.5 

524 

1  .BO 

B.O 

SB5 

3.40 

B.O 

760 

4.30 

10.5 

562 

2.72 

8.7 

426 

1.40 

7.0 

NO    OF    SAMPLES 


8.0  W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE; 

BLACKS  CREEK 
AT  COUNTY  ROAD 
RIVER 

12 

MAJOR 
MINOR 
TERM 

BASIN:  GREAT  LAKES 
BASIN:  LAKE  HURON 
STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

STATION 

ID:   06-0123-037-02 
STORET  CODE: 

02 

O02 

1260 

STN  NO 

37 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  052O3SO.O  4903150 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

84 

40 

SAMP  DTE 
OY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN   STN  SAMP 
DIS1  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

Pj 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444         80 
FLOW  CFS      TOTAL 
COLIFORM 

MF/100ML 

01 
FECAI. 
COLIFORM 
MF/IOOML 

84 

M.F 

ENTER 
MF/ 100*1 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 

DISS. 

02 
MG/L 

1 
S-DAY 

BOD 
MG/L 

18  01 
OS  02 
22  03 

12  04 
16  05 

13  06 

77 
77 
77 
77 
77 
77 

1010 
1000 
0940 
0945 
0920 
1030 

3 

■3 

.3 

•  3 
.3 

33002 
33019 
33036 
33053 
33071 
33089 

4 
a 
6 
6 
6 
6 

8. 
12. 

4- 
44. 

8. 
84 

4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   '. 
4. 

4.   1 

4.   1 
4.   1 
4.  '  I 
4.   1 
4.   1 

4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 
4.   L 

1  .5 
1.0 
0.0 
6.8 
12.0 
17.0 

10.0 
12.0 
10  0 
10.0 
10.0 
10.5 

1  .2 

t  .1 
2.1 
0.5 
0.7 
1  .2 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ('I 

MINIMUM 

84. 
15.' 

4. 

4. 

4.  •  0 

4. 

4. 
4,*  1 

4. 

4. 
>      4.  •  D 
4. 

17.0 

6.4 
0.0 

12.0 
10.4 
10. 0 

2.1 

1  .1 
0.5 

NO    OF    SAMPLES 


355 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1010 

.3 

08  03 

77 

1000 

.3 

22  03 

77 

0340 

.3 

12  04 

77 

0945 

.3 

16  05 

77 

0930 

.3 

13  06 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OB 

GEOM  MN  t  ♦  | 

MINIMUM 

no  or  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.i  SAMP   PJ 
OY  HO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01  77 

1010 

.3 

08  02  77 

1000 

.3 

22  03  77 

0940 

.3 

12  04  77 

0945 

.3 

16  OS  77 

0920 

.3 

13  06  77 

1030 

.3 

Mil  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■ » 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAML 

NO 2  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

MG/L 

P  «G/<. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/ 1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0  003 

0.  130 

0.4tS 

0.003 

0  360 

0.017 

0.002 

0.130 

0.495 

0.005 

0.400 

0.013 

0.001 

0.055 

0.295 

0.007 

0.220 

0.003 

0.003 

0.085 

0.305 

O.OOS 

0.180 

0.010 

0.003 

0.025 

0.365 

0.003 

0.080 

0.007 

0.002 

0.O20 

0.43S 

0.001 

0.030 

0.017 

0.003 

0.130 

0.495 

0.007 

0.400 

0.009 

0.002 

0.074 

0.385 

0.004 

0.212 

0 .  003 

0.001 

0.02D 

0.295 

0.001 

0.030 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

2S 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZlN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UM'MOS 

un:ts 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

450 

0.55 

6.0 

459 

3.  10 

6.5 

347 

0.7F 

6.0 

370 

0.45 

5.0 

385 

0.B5 

5.0 

375 

0.90 

6.0 

459 

3.10 

6.5 

39B 

1  .  10 

S.8 

347 

0.4b 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


BO.*/  SITE:  SAUGEEN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  ROAD  2.5  MILES  EAST  OF  CAHGILL 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  8ASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


STATION  10:   OB -01  23-038 -02 

STORE T  CODE:  02 
00} 
1260 


STN  NO 


38 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0484400.0  4894500.0  4 


REGION   Ot 


MILEAGE        39.70 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


33  03  77  0910 

13  04  77  0835 
16  05  77  1240 

14  06  77  0835 

19  07  77  0915 
16  08  77  0900 

20  09  77  0925 
18  10  77  0905 

15  11  77  0915 
13  12  77  0930 


STN 

DIST 
FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

3 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
-3 


934 
SAMPLE 
NO 


33045 
33062 
33OB0 
33096 
331  15 
33133 
33152 
33171 
33190 
33209 


901 

SCO 


444 
FLOW  CF5 


SO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

1000. 
8000. 

3B0. 
12000. 

800. 
10S0. 
2400. 
13D0. 
6200 . 
2300. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


684. 


164. 

33. 

44. 

48. 
124. 
250. 
180. 


B4 
M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML   MF/100M 


88 
PSEUD. 


60. 

800. 

4. 

28. 

4. 

52. 

4. 

144. 

890. 

160. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


O. 

12 
14 

IB. 

23 

18 

16 

6 

2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.5 
9  8 
100 
10.0 
10.0 
10.0 
11  .0 
12.0 
13.5 
13.5 


5 -DAY 
BOD 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33  03  77 

091  0 

3 

13  04  77 

0835 

.3 

16  05  7  7 

1240 

3 

14  06  77 

0835 

.3 

19  07  77 

0915 

.3 

16  08  77 

0900 

.3 

20  09  77 

0935 

.3 

18  10  77 

0905 

.3 

15  11  77 

0915 

.3 

!3  12  77 

0930 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [-1 
M I N I  MUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

.034 

.023 

.027 

.039 

.027 

.031 

.017 

0.021 

0.026 

0.028 


0.039 
0.027 
0.017 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.005 
0.008 
0.005 
0.010 
0.007 
0.0)1 
0.007 
0.006 
0.003 
0.009 


0.011 
0.007 
0.003 


19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

0.045 
0.025 
0.025 
0.  1 10 
0.035 
0.045 
0.020 
0.025 
0.005 
0.050 


0.110 
0.039 
0.005 


12000. 
2058.* 
3B0. 

10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


455 

435 
490 
525 
043 
425 
390 
490 
545 
405 


NO  OF  SAMPLES 


0.S45 
0.430 
0.043 

10 


684. 
83.* 


10 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


006 
003 
010 
025 
016 
013 
007 
006 
007 
003 


0.025 
0.010 
0.003 


890. 
50. 


to 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


060 

430 

700 

700 

370 

330 

420 

0.600 

0.570 

1.110 


1  .110 
0.629 
0.330 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


322 

318. 

372. 

454. 

426. 

418. 

406. 

316. 

366.0 

386.0 


454.0 
378.4 
316.0 


23.0 

10.7 

0.0 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/l 

25.5 

15. OL 
15. OL 
15. OL 
12.5 
15. OL 
15. OL 
1S.0L 
15. OL 
15.  OL 


25.5 
15.  8D 
12.5 


13.5 

11.2 

9.8 

10 


3.0 

1  .1 
0.2 

10 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


356 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND- 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BAG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MOV  I 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTR5 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

23  03 

77 

0910 

.3 

470 

15.00 

7.5 

13  01 

77 

0835 

.3 

500 

5.90 

7.0 

16  05 

77 

1240 

.3 

'600 

3.70 

7.5 

14  06 

77 

0835 

.3 

650 

4.80 

8.5 

19  07 

77 

0915 

.3 

645 

4.30 

9.0 

16  08 

77 

0900 

.3 

610 

6.30 

9.0 

20  09 

77 

0925 

.3 

602 

2.50 

9.0 

18  10 

77 

0905 

3 

539 

3.90 

7.S 

15  11 

77 

0915 

3 

558 

2.  60 

7.5 

13  12 

77 

0930 

.3 
VAX  1  MUM 

610 
650 

s.so 

15.00 

7.5 

9.0 

AVG 

OR  GEO* 

579 

9.42 

8.0 

MINIMUM 

470 

2.50 

7,0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE:  TEESWATCR  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  1 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   08-0123-039-02 


23  03 

77 

1000 

3 

13  04 

77 

0910 

3 

IB  05 

77 

1325 

.3 

14  06 

77 

0920 

.3 

19  07 

77 

1015 

.3 

16  08 

77 

1000 

.3 

20  09 

77 

1025 

.3 

18  10 

77 

1000 

.3 

15  11 

77 

1030 

.3 

13  12 

77 

1035 

.3 

VAX  I  MUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  (  ■  ) 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


23  03  77 

1000 

.3 

13  04  77 

0910 

,3 

16  05  77 

1325 

.3 

14  06  77 

0920 

.3 

19  07  77 

1015 

.3 

16  08  77 

1000 

.3 

20  09  77 

1025 

.3 

18  10  77 

1OO0 

.3 

15  11  77 

1020 

.3 

13  12  77 

1035 

.3 

MAXIMUM 

AVC 

OR  GEOM  MN  [ ' 1 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 
1260 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

LONG 

U .  T  .  H . 

17  04  77600. 0  4905100.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

24.60 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

8B 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/1Q0ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

33047 

6 

100. 

16. 

24. 

4.   L 

0.0 

12.0 

2.5 

33064 

6 

BOO. 

4. 

160. 

4.   L 

13.0 

9.6 

0.5 

33062 

6 

34. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

17.0 

10.0 

1  .2 

33100 

6 

340. 

128. 

36. 

4.   L 

17.0 

10.0 

0.7 

33117 

6 

136. 

56 

4.   L 

4.   L 

23.0 

10-0 

1  .1 

33136 

s 

250. 

6B. 

124. 

4.   L 

19.0 

100 

1  .4 

33155 

3 

8500. 

2600. 

870. 

4.   L 

16.0 

10.0 

O.B 

33174 

6 

652. 

36. 

152. 

4.    L 

B.O 

125 

1  .0 

33193 

6 

790. 

200. 

380. 

4.   L 

2.0 

14.0 

0.3 

33213 

6 

340. 

48. 

44. 

4.   L 

0.0 

13.5 

0.4 

8500. 

2600. 

B70. 

4. 

23.0 

14.0 

2.5 

356.' 

51  •  D 

60."  D 

4.  •  D 

1  1  .5 

1  1.2 

1  .0 

24. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

9.8 

0.3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.025 

0. 

009 

0.025 

0.555 

0.013 

1  .340 

238.0 

15. OL 

0.020 

0. 

005 

0.005 

0.550 

0.005 

O.BOO 

250.  0 

15. OL 

0.020 

0. 

006 

0.025 

0.560 

0.010 

0.980 

298.0 

15. OL 

0.021 

0. 

002 

0.030 

0.540 

0.006 

0.570 

284.0 

15. OL 

0.023 

0 

.006 

0.040 

0.560 

0.005 

0.110 

274.0 

10.0 

0.013 

0 

003 

0.020 

0.490 

0.003 

0.150 

324.0 

15. OL 

0.051 

0 

.019 

0.025 

D.700 

0.008 

0.470 

368.0 

15. OL 

0.017 

0 

.007 

0.015 

0.685 

0.005 

0.930 

316.0 

15. OL 

0.022 

0 

.005 

0.005 

0.640 

0.005 

0.760 

352.0 

15. OL 

0.005 

0 

.005 

0.010 

0.450 

0.003 

1  .360 

302.0 

15. OL 

0.051 

0 

.019 

0.040 

0.700 

0.013 

1  .360 

368.0 

15.0 

0.022 

0 

.007 

0.020 

0.575 

0.006 

0.747 

300.6 

14.  5D 

0 .  005 

0 

.002 

0.005 

0.450 

0.003 

0.110 

238.0 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56         59        280 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


23  03 

77 

1000 

3 

357 

5.60 

8.5 

13  04 

77 

0910 

3 

447 

4.90 

10.0 

16  05 

77 

1325 

3 

5!0 

2.90 

14.5 

14  06 

77 

0920 

-3 

485 

4.90 

16.0 

19  07 

77 

1015 

3 

470 

7.00 

15.5 

16  08 

77 

1000 

3 

501 

5.90 

16  0 

20  09 

77 

1025 

3 

522 

9.40 

15.5 

IB  10 

77 

1000 

.3 

530 

2.60 

12.0 

15  11 

77 

1020 

.3 

515 

3.60 

11  .0 

13  12 

77 

1035 

.3 

520 

2.10 

12.0 

MAXIMUM 

530 

9.40 

18.0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

486 

4.89 

13.3 

WINIMUM 

357 

2.10 

8.5 

95 

52 

55 

208 

25 

IDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

I  0 

151 

8  02 

0.290 

2  0 

188 

B  22 

0.280 

0  0 

209 

8.47 

0.  140 

4.0 

199 

8.06 

0  .  240 

4.0 

192 

8.26 

0.260 

4.0 

193 

8.  12 

0.260 

14.0 

22B 

7.B8 

0.260 

22.0 

255 

7.57 

0.210 

8.0 

240 

8.02 

0.200 

4.0 

245 

8.1,6 

0.120 

22.0 

255 

8.47 

0.290 

6.3 

210 

B.OB 

0.226 

0.0 

151 

7.57 

0.120 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


357 


CONT'D 


76 

72 

74 

63 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT 

.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DV  MO 

YH 

LMT 

D1ST 

BRi  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

LIMITS 

MG/L 

23  03 

77 

1000 

■  3 

176.0 

40 

13  01 

77 

0910 

3 

220.0 

40 

16  OS 

77 

1325 

.3 

256.0 

30 

14  06 

77 

0920 

.3 

242  0 

30 

19  07 

7  7 

1015 

.3 

220.0 

25 

16  OS 

77 

1000 

.3 

244.0 

35 

20  09 

77 

1025 

3 

288.0 

40 

18  10 

77 

1OO0 

.3 

296.0 

40 

15  11 

77 

1020 

.3 

344.0 

20 

13  12 

77 

1035 

.3 

MAXIMUM 

296.0 
344.0 

20 

40 

AVG 

OR  GEO! 

258.2 

32 

MINIMUM 

176.0 

20 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


S6UGEEN  RIVER 

ONE  MILE  NORTH  OF  BURGOYNE 

RIVER 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  03 

77 

(050 

.3 

13  04 

77 

1015 

3 

16  05 

77 

1505 

3 

14  06 

77 

1045 

3 

19  07 

77 

1120 

3 

16  OS 

77 

11  15 

.3 

20  09 

77 

1120 

.3 

18  10 

77 

1100 

.3 

15  11 

77 

1115 

.3 

13  12 

77 

1130 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • J 
MINI  MUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCD 

NO 

33049 

6 

33067 

6 

330B5 

6 

33103 

6 

33120 

6 

33139 

6 

33158 

3 

33177 

6 

33196 

6 

33215 

6 

STATION 

ID:   08-0123-041-02 

MAJOR 

BASIN.-  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  5AUGEEN  RIVER 

1260 

U.T. 

M.  17  0474051 

.0  4922350 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

7 

.40 

444 

80 

81 

B4 

SB 

805 

3 

1 

.OW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2200. 

356. 

252. 

4.   L 

1  .0 

11  .5 

2.8 

B900. 

440. 

124. 

4.   L 

12.3 

100 

0.6 

420. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

16.0 

12.0 

1  .  1 

590. 

40. 

B. 

4.   L 

lfl.O 

10.0 

0.9 

ae. 

4. 

4.   1 

4.   L 

24.0 

10.0 

0.9 

330. 

24. 

80. 

4.    L 

19.0 

10.0 

2.0 

4900. 

12B. 

368. 

4.   L 

16.5 

10-0 

0.7 

3100, 

SE. 

324. 

4.   L 

7.0 

12-0 

0.6 

940. 

190. 

140. 

4.   L 

2.0 

14.0 

0.4 

1400. 

56. 

64. 

4.   L 

0.5 

14.0 

0.1L 

8900. 

440. 

368- 

4. 

24.0 

14.0 

2.8 

1109.* 

53. •  0 

57.*  0 

4.*  D 

11  .6 

11  .4 

1  ,00 

88. 

4. 

4. 

4. 

0.5 

10.0 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  03 

77 

1050 

.3 

13  04 

77 

1015 

.3 

16  05 

77 

1505 

.3 

14  06 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

1120 

.3 

16  08 

77 

1115 

.3 

20  09 

77 

1120 

.3 

1B  10 

77 

1100 

3 

15  11 

77 

11  15 

.3 

13  12 

77 

1130 

,3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( -  1 
M I N I  MUM 

33  34  19         20         21 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA  KJELDAHL  N02-N 

MG/L  P  MG/L  MG/L       MG/L  MG/L 


0.035 
0.057 
0.021 
D.028 
0.025 
0.024 
0.  100 
0.027 
0.026 
0.014 


0.  100 
0.035 
0.014 


010 

009 

006 

002 

003 

004 

041 

0.015 

0 .  OOB 

0.011 


0.041 
0.01  1 

0  002 


0.030 
0.015 
0.030 
0.020 
0.020 
0.025 
0.050 
0.015 
0.005 
0.020 


0.050 
0.023 
0.005 


495 
465 
460 
435 
445 
410 
690 
475 
535 
355 


0.690 
0.477 
0.355 


O.009 
0.005 
0.008 
0.007 
0.004 
0.003 
0.013 
0.005 
0.005 
0.003 


0.013 
0.0Q6 
0.003 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

1.110 
0.640 
0.660 
.390 
.230 
.17 
.480 
.650 
.550 
.240 


1  .240 
0.812 
0.17 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


E 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


10 


10 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STM    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


23  03 

77 

1050 

.3 

13  04 

77 

1015 

,3 

16  05 

77 

1505 

-3 

14  06 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

1120 

3 

16  08 

77 

11  15 

3 

20  09 

77 

1120 

.3 

18  10 

77 

1100 

.3 

15  11 

77 

11  15 

.3 

13  12 

77 

1130 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( * ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/l 

SILICATE 

MG/l 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

413 

14.00 

7.5 

4BB 

13.00 

7.5 

530 

3.80 

8.5 

560 

6  10 

9.0 

570 

6.70 

9.0 

543 

9.3 

9.5 

505 

31.00 

9.5 

532 

6.20 

6.0 

522 

5.00 

B.5 

590 

6.  10 

8.5 

590 

31  .  00 

9.5 

525 

10.12 

B.4 

413 

3.80 

6.0 

NO    OF    SAMPLES 


358 


B.OK  /  SITE:  PEARL  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSIO 
5TATI0N  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE 

HOUR 

OY  MO 

YR 

LMT 

19  01 

77 

0930 

09  02 

7? 

0910 

23  03 

77 

0930 

13  04 

77 

0900 

16  05 

77 

1300 

14  06 

77 

0900 

19  07 

77 

0955 

16  08 

77 

0935 

20  09 

77 

1005 

18  10 

77 

0945 

15  11 

77 

1000 

13  12 

77 

1015 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 

-3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  CEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTBS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

0930 

09 

02 

77 

0910 

23 

03 

77 

0930 

13 

04 

77 

0900 

16 

05 

77 

1300 

14 

06 

77 

0900 

19 

07 

77 

0955 

16 

08 

77 

0935 

20 

09 

77 

1005 

18 

10 

77 

094S 

15 

11 

77 

1000 

13 

12 

77 

1015 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77 

0930 

.3 

09  02  77 

0910 

.3 

23  03  77 

0930 

.3 

13  04  77 

0900 

-3 

16  05  77 

1300 

.3 

14  06  7  7 

0900 

■3 

19  07  77 

0955 

.3 

16  08  77 

0935 

•3 

20  09  7  7 

1005 

.3 

18  10  77 

0945 

.3 

IS  11  77 

1000 

3 

13  12  77 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MN 

[•) 

MINIMUM 

STATION 

ID:   08-01 

23-042-02 

AND  13 

BRANT  TOWNSH 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  tODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUGEEN  RIVER 

1260 

LONG 

U 

.T.M, 

17  04863  SC 

.0  489B90C 

0  4 

tEGION  01 

MILEAGE 

34.90 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MP  A 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

33012 

4 

800. 

100. 

124. 

4.   L 

1  .0 

12.5 

1  .9 

33029 

0   4 

292. 

8. 

44. 

a.      L 

1  .0 

11.5 

1  .6 

33046 

6 

1000. 

104. 

84. 

4.   L 

0.0 

12.0 

2  .5 

33063 

6 

1200. 

8. 

116. 

4.   L 

14.1 

9.7 

0.9 

33061 

6 

240. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

17.0 

10.0 

0.9 

33099 

6 

500. 

40. 

20. 

4.   L 

15.0 

10.0 

1  .2 

33116 

6 

900. 

68. 

26. 

4.   L 

22.0 

10.0 

1  .3 

33135 

6 

850. 

164. 

284. 

4.   L 

18.0 

10.0 

1  .8 

3  3  I  54 

6 

5900. 

560. 

304. 

4.    1 

16.0 

9.5 

0.5 

33173 

6 

4200. 

156. 

100O. 

4.   L 

6.0 

11.5 

0.7 

33192 

6 

BOOO. 

680. 

760. 

4.   L 

2.0 

12-5 

0.2 

33211 

4 

190. 

2B. 

24. 

4.   L 

0.0 

13.5 

0.1 

BOOO. 

680. 

1000. 

4. 

22.0 

13.5 

2.S 

997.' 

60.  •  D 

87.'  D 

4.*  D 

9.3 

11.1 

1  .1 

190. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

9.5 

0.1 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0  .045 

0.017 

0 

115 

0.71S 

0.016 

1  .700 

496.0 

34.0 

0 .  052 

0.017 

0 

105 

0 .  630 

0.012 

1  .490 

446,0 

47  .0 

0.  033 

0.015 

0 

055 

0.455 

0  .  0 1  c 

1  .200 

312.0 

13.5 

0 .  054 

0.013 

0 

015 

0.570 

0.01  1 

0 .  640 

308.0 

21.0 

0.033 

0.005 

0 

035 

0.440 

0.019 

0.780 

348.0 

21.5 

0  .047 

0  .004 

0 

040 

0.505 

0.016 

0.560 

334.0 

33 .  5 

0  .  041 

0.006 

0 

025 

0.051 

0.025 

0.350 

340.0 

26.0 
20.0 

0.  046 

0.007 

0 

025 

0.430 

0.011 

0-370 

340.0 

0.  064 

0.031 

0 

035 

0.610 

0.015 

0.430 

432.0 

22 . 0 

0.045 

0.025 

0 

015 

0,545 

0.005 

0.900 

350.0 

15.  OL 

0.060 
0.022 

0.033 

0 

020 

0.530 

O.OOP 

0.990 

378.0 

15. OL 

0.015 

0 

035 

0.375 

0.005 

1  .320 

334.0 

1  5  .OL 

0 .  064 
0  .  045 

0.033 
0.015 

0 
0 

,115 

.043 

0.715 

0.488 

0.025 
0.013 

1  .700 
0.894 

496.0 
366.2 

47.0 
24.  OD 

0.022 

0.004 

0 

.015 

0.051 

0.005 

0.350 

308.0 

13.5 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

14 
COND  . 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 

MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 

AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

720 

52.00 

19.5 

660 

3B.00 

8.5 

487 

10.00 

7.0 

500 

28.00 

6.5 

515 

17.00 

5.0 

520 

22.00 

4.5 

545 

19.00 

5.0 

523 

18,00 

5.5 

608 

27.00 

B.5 

595 

10. 00 

8.0 

569 

16.00 

8.0 

590 

8  10 

6.5 

720 

52.00 

19.5 

569 

22.09 

7.7 

487 

8. 10 

4.5 

NO  OF  SAMPLES 


359 


B. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAUGEEN  DIVER 

AT  CONCESSION  ROAD  4  AND  5  SAUSEEN  TOWNSHIP 
DIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


LAT 


LONG 


Lt.T.M.  17  0474950  C  A913400.0  A 


STATION    ID:      OB -01 23-0*3 - 02 

STORET    CODE:    02 
002 
•  260 

310N   01  MILEAGE         17.00 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


23  03  77  1025 

13  04  77  0950 
16  05  77  1445 

14  08  77  1015 

19  07  77  105O 
16  08  77  1100 

20  09  77  1100 

15  10  77  1040 
15  11  77  1050 
13  12  77  1115 


STN   STM  SAMP   Pd 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 
3 


934 

SAMPLE 
NO 


33048 
33066 
33084 
33102 
331  19 
33  138 
33157 
33176 
33195 
33214 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/tOOML 

800. 

6600. 

30. 

80. 

80. 

220. 

2800. 

544. 

1040. 

1600. 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

92. 

584. 


24. 
164. 
48 

190. 
108. 


ENTER. 
MF/100ML 

96. 
280 

4.   L 

4. 

8. 
124. 
288. 
152. 
600. 
58. 


PSEUD 

MP 

MF/10OM 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 
13.8 
16.0 
18. 
J4. 
19. 
16. 

6. 

2. 

0 


3 
DISS. 
02 

MO/L 

12.0 

10.2 
10.5 

10.0 
10.0 

to.o 

10.5 
125 
13.5 
14.0 


1 
5- DAY 
BOO 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


21 

03 

•'7 

1025 

13 

04 

77 

0950 

16 

05 

77 

1445 

14 

M 

77 

1015 

It 

07 

77 

1050 

16 

08 

77 

1100 

H 

09 

77 

1  too 

IH 

10 

7  7 

1040 

15 

1  1 

77 

1050 

11 

12 

77 

11  15 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.031 
0.029 
.020 
.027 
.019 
02B 
.072 
.019 
.016 
.012 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 


008 
007 
004 
303 

004 
004 
015 
009 
005 
007 


19 
FILTERED 
AMMON I  i 
MG/L 


250 
01 S 

035 

0 1  D 
01 5 
015 
025 
010 
001 
015 


6600. 

473.  * 
30. 

10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


465 
455 

420 
450 
041 
365 
500 
BOS 

420 

MO 


5B4 

48." 
4. 


10 


600. 

60. 

4. 


'0 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MC/L  MG/L 


0.1  10 
0.005 
0.007 
0 .  009 
0  004 
0.003 
0.006 
0.005 
0.GQ5 
0.003 


1  .100 
0 .  660 
0.660 
0.420 
0.220 
0   20 

0  280 
0.620 
0.560 

1  .130 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


266 
296 
352 

366 
370 
386 
392 
310 
370 
356 


24.0 

11.5 

0.0 

is 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

34.0 
IS. 01 

1S.0L 
12.5 

6   5 

19. 
15   0 
15. OL 

15.01 
15. OL 


14.0 
11.3 
10.0 

10 


2.4 

0.9 
0.2 

10 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  10* 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVO  OR   GEOM  MN    I  •  J 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      Pj 
OY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


23  03  77  1025 

13  04  77  0950 
16  05  77  1445 

14  06  77  1015 

19  07  77  1050 
16  08  77  1100 

20  09  77  1100 
18  10  77  1040 

15  11  77  1050 
13  12  77  1115 


3 
3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 

.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  | 

MINIMUM 


0.072 
0.028 

0.012 


0.015 
0.007 
0.003 


350 

040 
005 


0.500 
0.396 
0.041 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

415 

9.80 

7.5 

490 

9.40 

7.5 

560 

4.90 

8.0 

560 

7.80 

8.5 

560 

12.00 

8.5 

53B 

17. 

9.5 

555 

14.00 

».Q 

538 

4.90 

8.0 

530 

3.90 

8.0 

590 

6.80 

8.0 

590 

17. 

9.5 

534 

s.os 

8.3 

415 

3  90 

T.5 

0.  1  10 
0.016 
0.003 

10 


1  .  130 
0.585 

0.20 

10 


392.0 

346.6 
266.0 

10 


280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALU 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


24.0 

15. 2D 

6.5 

10 

55 
PH 
A1  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TEESWATER  RIVER 
AT  CHEPSTOW 
RIVER 


LONG 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVED 


U.T.M.  17  0477100.0  4888600.0  4 


STATION    ID:       08-0123-044-02 

STORET   CODE:    02 
002 
1260 


REGION  01 


MILEAGE    42.00 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


19  07 

7  7 

0B5S 

.3 

16  08 

77 

0840 

3 

20  09 

'.'7 

0905 

.3 

IB  10 

7  7 

0850 

3 

15  11 

77 

0835 

.3 

13  12 

77 

0900 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (• | 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


33122 
33132 

33151 
33170 
331B9 
33206 


901        444         80  81  84  88 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F,  PSEUD 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.  MP 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/10OM 


1800. 

610. 

38000 . 

104. 

440. 
100. 


38000. 
759.  • 

100. 


840. 

138. 

6400. 

20. 

220. 

8. 


6400. 

170. 


268. 
68. 

1000. 

168. 

250. 

12. 


1000. 

145. 

12. 


32. 

6. 
4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


20.0 

10.0 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9  5 
10.0 
10.0 
11  .5 
13.5 
12.0 


13.5 

11.1 

9.S 


S-  DAY 

BOO 

MG/L 

1  .0 

1  .9 

0.9 

0.7 

O.IL 

0.8 


1  .9 

0.90 

0.1 


NO   OF    SAMPLES 


360 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  M  VR  LMT    DI$T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  07 

77  0BS5 

.3 

16  08 

77  0840 

,3 

20  09 

77  0905 

3 

ie  10 

77  0850 

3 

15  11 

77  0835 

.3 

13  12 

77  0900 

.3 
MAXIMUM 

Ave 

OR 

GEOM  MN  ( • J 
MINI  MUM 

33 

34 

(9 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SLSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

S0LI05 

50LID5 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.052 

0.007 

0.045 

0.545 

0.023 

1  .050 

388.0 

3B.0 

0.d53 

0.033 

0.025 

0.505 

0.014 

0.780 

358.0 

15. OL 

0.  102 

0.033 

0.010 

0.995 

0.0(5 

0.690 

394  .0 

2B.0 

0.017 

0.008 

0.005 

0.690 

0.005 

1  .060 

314.0 

15. OL 

0.023 

o.ooa 

0.005 

0.63S 

0.006 

0.930 

£42.0 

15. OL 

o.oos 

0.007 

0.015 

0.465 

0.005 

1  .650 

314.0 

15. OL 

0.102 

0.033 

0.045 

0.995 

0.023 

1  .650 

394.0 

3B.0 

0.043 

0.016 

0.018 

0.639 

0.01  1 

1  .030 

351  7 

21  .00 

0.008 

O.OOT 

0.005 

0.465 

0.005 

0.690 

314.0 

15.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   Pu 
DV  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB- 

35C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

T  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  07  77  0B55 
16  08  77  0840 

20  09  77  0905 
18  10  77  oaso 
15  11  77  0835 
13  12  77  0900 


.3 

.3 
.3 
3 
.3 


580 

579 
547 
511 
521 
520 


22.00 
5.20 

17  00 
2.10 
2.  60 
2.30 


5.0 
20.0 
16.5 
14.0 
12.0 
12.5 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { • I 

MINIMUM 


580 
54B 
520 


22.00 
8.53 
2.  10 


20.0 
13.3 

S.O 


NO  OF  SAMPLES 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  VR  LMT 


PEARL  CREEK 

AT  IOTH  CONC  BRANT  TOWNSHIP 

RIVER 


LONG 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  07 

77 

0935 

.3 

16  OS 

77 

0915 

.3 

20  09 

77 

0940 

.3 

18  10 

77 

0930 

.3 

15  11 

77 

0940 

.3 

13  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


33123 
33134 
33153 
33172 
33191 
33310 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SAUGEEN  RIVER 


U.T.M.  17  048B200.0  4897300 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

290. 
4100. 
8100. 
3400. 
1290. 

600. 


8100. 
1714. 
290. 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

70. 
930. 
4400. 
312. 
360. 
200. 


4400. 
431  .* 
70. 


STATION 

ID:   08-C 

123-045-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

1260 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

37 

70 

84 

SI 

B05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

3 -DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

600 

HiF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

12. 

4.   L 

23.0 

9.5 

1  .0 

744. 

12. 

19.0 

10.0 

2.2 

288. 

4.   L 

16.0 

1  1.5 

0,4 

3100. 

4.   L 

6.0 

12.0 

0.7 

940. 

4.    L 

2.0 

13.0 

0.4 

120. 

4.    L 

0.0 

14.0 

0.3 

3100. 

12. 

23.0 

14.0 

2.2 

311  .* 

5.'  D 

11  .0 

11  .7 

O.B 

12. 

4. 

0.0 

9.5 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  07 

77 

0935 

.3 

16  OS 

77 

0915 

.3 

20  09 

77 

0940 

.3 

IB  10 

77 

0930 

.3 

15  11 

77 

0940 

3 

13  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  • ) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.057 

0.028 

0.040 

0.470 

0.025 

0.680 

324.0 

12.0 

0.065 

o.oto 

0.035 

0.605 

0.015 

0.790 

392.0 

28.5 

0.035 

0.013 

0  015 

0.475 

0.007 

0.660 

440.0 

15. OL 

0.048 

0.020 

0.010 

0.515 

0.009 

1  .350 

400.0 

15. OL 

0.034 

0.019 

0.015 

0.415 

0.007 

1  .300 

432.0 

15. OL 

0.040 

0.009 

0.035 

0.400 

0.003 

1  .450 

3B6.0 

34.0 

0.065 

0.02B 

0 .  040 

0.605 

0.025 

1  .450 

440.0 

28.5 

0.047 

0.017 

0.025 

0.4B0 

0.011 

1  .072 

395.7 

IB.  3D 

0.034 

0.009 

0.010 

0.400 

0.0O3 

0.660 

324.0 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56 

CONO.  TURB.  CHLORIOE 

35C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 
SULPHATE 


MG/L 


2B0         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

206 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  07 

77  0935 

3 

16  08 

77  0915 

.3 

20  09 

77  0940 

3 

IB  10 

77  0930 

.3 

15  U 

77  0940 

3 

13  12 

77  0950 

.3 
MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( - > 
MINIMUM 

570 

4.00 

595 

23. 00 

644 

7.70 

660 

8.30 

665 

4.00 

620 

13.00 

665 

23.00 

626 

10.00 

570 

4.00 

17.5 
7.0 

10.0 
8.5 
9.0 
7.5 


17.5 
9.9 
7.0 


NO  OF  SAMPLES 


361 


B.O.W./  SITE:  SAUBLE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  FIRST  CONCESSION  NORTH  OF  TARA 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUI 


STN  NO 


STATION  ID:   08 -01  35- 002 -OS 


SAMP    DIE 

HOUR 

STN 

STN 

5AMP 

OY   MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

24    01 

77 

1650 

.3 

11    OS 

77 

1707 

3 

22    03 

77 

0910 

3 

IS    04 

77 

1200 

.3 

17    05 

77 

0905 

.3 

29   DE 

77 

1240 

3 

13   07 

77 

0FJI5 

.3 

04   08 

77 

0925 

-3 

13   09 

77 

1320 

3 

26    10 

77 

0935 

.3 

21    11 

77 

1G00 

.3 

13    12 

77 

1655 

.3 

MAXIMUM 

AVC 

OR    GEO* 

MN     1  •  1 

H 

INI MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01    77 

1E50 

.3 

21    02    77 

1707 

3 

22    03   77 

0910 

.3 

IB   04    77 

1200 

.3 

17    05    77 

0905 

3 

29   06    77 

1240 

.3 

13    D7    77 

OB  15 

3 

04    08    77 

0925 

.3 

13   09   77 

1220 

.3 

26    10    77 

D935 

3 

21    11    77 

1600 

-3 

13    12    77 

1655 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

<•) 

MINIMUM 

E    02FA101 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

002 

TERM    STREAM:     SAUBLE    RIVER 

1410 

LONG 

U.T.M 

17    04B6795.0   493492S.0    4 

REGION    01 

MILEAGE 

27.90 

934 

SOI 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO»   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FOAM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/ 100ml 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

12007 

a 

30300. 

100. 

32. 

4.       L 

0.5 

10   2 

0.2 

12024 

4 

3000. 

56. 

444. 

4. 

0.5 

9.B 

0.9 

12043 

e 

1300. 

40 

508. 

4.        L 

0.  1 

13.8 

1  .5 

12056 

800. 

28. 

116. 

4.        L 

14.0 

1  1  .0 

1  .2 

12074 

6 

552. 

48. 

40. 

4.        L 

17.3 

8.  1 

1  .2 

12096 

6 

412. 

140. 

144. 

4.        L 

31  .7 

6.9 

1  .S 

12114 

6 

900. 

172. 

56. 

4.        L 

22.2 

9.6 

1  .5 

12132 

6 

150. 

38. 

16. 

4.        L 

22.0 

106 

0.9 

12149 

6 

360. 

64. 

30. 

4.        1. 

18.2 

8.4 

7.9 

12167 

6  e 

680. 

2B. 

20. 

4.         L 

9.4 

11.8 

1  .1 

12185 

3 

2800. 

680. 

256 

12. 

5.1 

122 

0.8 

12201 

4 

304. 

4. 

28. 

4.        L 

0.0 

17.2 

O.U 

3O300 . 

680. 

50S. 

12. 

22.2 

17.3 

T.9 

933.* 

56.* 

69.* 

41. •    D 

10.9 

10.8 

1  .60 

150. 

4. 

16- 

4. 

0.0 

6.9 

O.t 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107- 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL, 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.027 

0.015 

0.065 

0.5B5 

0.009 

1  .270 

382   0 

15. OL 

0.051 

0.032 

0.065 

0.495 

0.013 

1  .080 

308. 0 

9.0 

0.024 

0.020 

0.030 

0.395 

0.010 

1  .480 

364.0 

15. OL 

0.031 

0.014 

O.02D 

D.565 

0.009 

0.680 

262.0 

15. OL 

0.025 

0.009 

0.055 

0.500 

0.015 

0.720 

270.0 

15    OL 

0.047 

0.033 

0.075 

0.570 

0.013 

0.  180 

268.0 

5.0 

0.039 

0.014 

0.030 

0.B75 

0.039 

3.080 

394.0 

15. OL 

0.040 

0.020 

0.005 

0.495 

0.005 

0  ■  050 

280.0 

0.5 

0.029 

0.011 

0.025 

0.550 

0.005 

0.200 

316.0 

15. OL 

0.018 

0.007 

0.005 

0.435 

0.003 

0.730 

358.0 

15. OL 

0.059 

0.023 

0.015 

0.610 

0.007 

0.830 

308.0 

9.0 

0.011 

0.011 

0.025 

0.330 

0.005 

1  .020 

324.0 

0.5 

324 

0.059 

0.033 

0.075 

0.B7S 

0.039 

2.080 

382.0 

15.0 

324 

0.034 

0.017 

0.035 

0.534 

0.011 

0.850 

302.8 

10.80 

324 

0.011 

0.007 

0.005 

0.330 

0.003 

0  .050 

262.0 

D.5 

324 

NO  OF  SAMPLES 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24    01 

77 

1650 

.3 

21    02 

77 

t707 

.3 

22    03 

77 

0910 

.3 

IB    04 

77 

1200 

.3 

17    05 

77 

0905 

3 

29   06 

77 

1240 

.3 

13    07 

77 

0815 

.3 

04    08 

77 

0925 

3 

13    09 

77 

1220 

.3 

26    10 

77 

0935 

.3 

21     11 

77 

1600 

.3 

13    12 

77 

1655 

3 

VAX  I  MUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(') 

MINIMUM 

14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

F0RMAZ1I. 

UMHOS 

UNITS 

600 

1.20 

580 

4.;o 

470 

2.20 

495 

2.20 

490 

1  .90 

435 

1  .  10 

540 

1  .40 

441 

0.85 

555 

0.85 

695 

1  .83 

484 

7.40 

604 

1  .70 

695 

7.40 

533 

2.24 

425 

0.85 

56 

59 

230 

95 

52 

55 

208 

25 

0R1DE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

A  IK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

9.0 

7.66 

7,5 

7.55 

6.0 

8.19 

6.5 

B.27 

6.0 

8.11 

b.d 

8.10 

12.0 

8.05 

11    0 

8.29 

9.5 

8.0 

8.07 

7.0 

8.19 

8.5 

7.90 

12.0 

8.29 

S.I 

8.04 

6.0 

7.55 

NO  OF  SAMPLES 


362 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YB 

LMT 

25 

01 

77 

0818 

22 

02 

77 

0315 

14 

03 

77 

1000 

31 

03 

77 

1827 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1630 

29 

06 

77 

1550 

12 

07 

77 

1620 

03 

oe 

77 

1600 

12 

09 

77 

1945 

25 

10 

77 

1615 

22 

11 

77 

0825 

14 

12 

77 

1000 

SAUBLE  river 
AT  SAUBLE  FALLS 
RIVER    FLOW  GAU 


5TN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   08-0135-003-02 

D  OIF 4001 

MAJOR 

8AS1N:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SAUBLE  RIVER 

1410 

LONG 

U.T.M 

.  17  0479745.0  494685C 

-0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

2 

.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

as 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

f. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/1O0ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

12011 

4 

274.00 

9G. 

4.   L 

4. 

L 

4. 

L 

0.0 

10.6 

0.4 

12026 

4 

3 1 1 . 00 

76. 

4.   L 

a. 

4. 

0.5 

11.8 

o.e 

12500 

3 

5060.00 

4300. 

136. 

288. 

20- 

0.0 

1  .5 

1  2040 

6 

2400.00 

144. 

4. 

8. 

4. 

L 

1.2 

12.2 

1  .4 

12057 

671 .00 

40. 

4.   L 

4. 

L 

4. 

L 

12.0 

9.4 

0.7 

12078 

6 

193. 00 

48. 

4. 

4. 

L 

4. 

L 

tS.1 

11.5 

0.6 

12092 

6 

64.  10 

16. 

12. 

24. 

4. 

L 

18.8 

6.6 

1  .4 

121  10 

6 

89.  SO 

16. 

8. 

6. 

4. 

L 

21.1 

13.6 

1  .8 

12128 

6 

44.  10 

30. 

4. 

244. 

4. 

L 

20.3 

8.9 

0.7 

1214S 

6 

53.00 

70. 

4. 

4. 

L 

4. 

L 

17.0 

9.8 

1  .0 

12163 

5 

264  .00 

40. 

4.   L 

16. 

4  , 

L 

8.3 

12.4 

1  .1 

12161 

3 

129000 

1900. 

156. 

300. 

12. 

4.2 

12.0 

0.2 

12306 

3 

716.00 

64. 

a. 

16. 

4. 

L 

0.7 

IB  1 

0.1 

5060 . 00 

4300. 

156. 

300. 

20. 

2t.i 

IB.  1 

1  .6 

894.75 

68.* 

a."  d 

17.* 

0 

5.' 

0 

9.2 

11.6 

0.9 

44.10 

16. 

4. 

4. 

4. 

0.0 

8  6 

0.1 

13 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTPS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


25 

01 

77 

0818 

22 

02 

77 

0915 

14 

03 

77 

1000 

21 

03 

7? 

1627 

(8 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1630 

29 

06 

77 

1550 

12 

07 

77 

1620 

03 

08 

77 

1600 

12 

09 

77 

1945 

25 

10 

77 

1615 

22 

11 

77 

0825 

14 

12 

77 

1000 

MAXIMUM 

»VG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

kjelOahl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.005 

0.075 

0.535 

0.007 

0.420 

296.0 

6.0 

290 

0.027 

0.009 

0.  160 

0.485 

0.010 

0.?90 

320.0 

0.5 

320 

0.094 

0.028 

0.090 

0.710 

0.01  J 

0.940 

254.0 

48.0 

206 

0.033 

0.018 

0.075 

0.520 

0.021 

O.SBO 

192.0 

9.5 

183 

0.013 

0.004 

0.015 

0.415 

0.005 

0.120 

148.0 

3.0 

145 

0.016 

0.003 

0.015 

0.420 

0.002 

0.100 

162.0 

0.5 

182 

0.016 

0.003 

0.025 

0.500 

0.004 

0.1  DO 

254.0 

2.0 

252 

0.023 

0.001 

0.010 

0.475 

0.007 

0 . 1  90 

196.0 

1.0 

195 

0.012 

0.001L 

0.015 

0.440 

0.005 

0.240 

274.0 

4.5 

270 

0.C17 

0.004 

0.020 

0.S05 

0.006 

0.220 

264.0 

1  .0 

263 

0,014 

0.003 

0.O10 

0.490 

0.003 

0.210 

266.0 

5.0 

261 

0.02B 

0.005 

0.005 

0.550 

0.004 

0.450 

276.0 

13.0 

263 

0.003 

0.003 

0 .  025 

0.370 

0.003 

0.350 

240.0 

2.0 

238 

0.094 

0.028 

0.160 

0.710 

0.021 

0.940 

320.0 

4B.0 

320 

0.024 

O.0O70 

0.042 

0.493 

0.007 

0.332 

243.2 

T.4 

236 

0.003 

0.001 

0.005 

0.370 

0.002 

0.100 

148.0 

0.5 

145 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST.*  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATC 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  AlK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

"G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25  01 

77 

OB  IB 

.3 

510 

1.10 

7.5 

15.0 

3.00 

7.71 

0.250 

1.01 

22  02 

77 

0915 

3 

520 

1.30 

7.0 

15.0 

3.20 

7.71 

0.300 

1  OL 

14  03 

77 

1000 

3 

280 

26.  00 

5.0 

5.5 

1  65 

7.42 

1  .320 

1  .0 

21  03 

77 

IB27 

3 

343 

2.60 

5.5 

12.0 

7.92 

0.250 

18  04 

77 

1200 

3 

333 

1  .30 

4.5 

10.0 

0.25 

8.  18 

0.130 

1  .0 

16  05 

77 

1630 

3 

370 

1  .10 

4.0 

8.5 

0.45 

a. 17 

0.090 

1  .0 

39  06 

77 

1550 

.3 

400 

0.45 

6.5 

10.0 

1  .00 

8.20 

0.140 

1  .0 

12  07 

77 

1620 

3 

395 

1  .00 

7.5 

16.0 

1  .25 

8.22 

O.HO 

1  0 

03  08 

77 

1600 

.3 

421 

1  .00 

8.5 

16.0 

1.55 

8.  19 

0.080 

1  .0 

12  09 

77 

1945 

.3 

457 

0.65 

8.5 

20.0 

2.00 

8.01 

0.050 

1  .OL 

25  10 

77 

1615 

.3 

455 

10.00 

6.0 

11  .0 

1.20 

8.  11 

0.140 

1  .OL 

22  11 

77 

0825 

.3 

437 

4.70 

6.0 

12.0 

1.85 

8.  18 

0.290 

1  .OL 

14  12 

77 

1000 

3 

460 

1.20 

5.0 

11  .0 

1  .60 

8.02 

0.130 

1  .OL 

MAXIMUM 

520 

26.  00 

8.5 

20.0 

3.20 

S.22 

1  .320 

1  .0 

*VG 

OR  GEO* 

414 

4.03 

6.3 

12.5 

1  .58 

8.00 

0.252 

1  .00 

MINIMUM 

280 

0.4S 

4.D 

5.5 

0.25 

7.42 

0.050 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

13 

12 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTR6LES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

08 1B 

3 

11 

22  02 

77 

0915 

.3 

69 

14  03 

77 

1000 

.3 

9 

33 

0 

0.001 

21  03 

77 

1827 

■3 

46 

18  04 

77 

1200 

3 

6 

0 

16  05 

77 

1630 

.3 

9 

29  06 

77 

1550 

3 

7 

9 

1 

0.0011 

12  07 

77 

1620 

-3 

6 

4 

03  OS 

77 

1600 

.3 

4 

15 

12  09 

77 

1945 

.3 

16 

25  10 

77 

1615 

3 

20 

38 

2 

0.001L 

22  11 

77 

0825 

.3 

9 

24 

14  12 

77 

1000 

MAXIMUM 

3 

69 

15 
38 

2 

0.001 

AVG 

OR  GEOI   : 

17 

19 

1 

0.001D 

MINIMUM 

3 

4 

0 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


363 


CONT'D 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 
OIST 

FEET 

STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

14  03  77 
29  06  77 
12  09  77 
25  10  77 

1000 

1550 
1945 
1615 

3 

3 
3 
.3 

0.050 
0 .  030 
0.090L 
0.030L 

0.010L 
0.020L 
0.020L 
0.O20L 

0.010L 

0.010L 
D.005L 
0.010 

0.010L 
0.O20L 
0.O2OL 
0.030L 

0.005L 
0.010L 
0.005L 
0.005L 

0.040 
0.010L 
0.010 
0.010 

O.OIOL 

0.020L 
0.010L 
0.020L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( ■ | 

MINIMUM 

0.090 
0 .  OSOD 
0.030 

0.020 

0.0180 

0.010 

0.010 
0 . 0090 
0.005 

0.030 

O.02OD 

0.010 

0.010 
0.0060 

0.005 

0.040 

0.01BO 

0.010 

0.020 

0.0150 
0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O  »,/  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YS  LMT 


25 

01 

77 

0730 

21 

02 

TT 

1810 

21 

03 

77 

1602 

18 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1410 

29 

OS 

77 

1330 

13 

07 

77 

1405 

03 

08 

77 

1320 

12 

09 

77 

1730 

25 

10 

77 

1415 

21 

11 

77 

1645 

13 

12 

77 

1810 

ALBEMARBLE  BROOK 

AT  HIGHWAY  NOS  h 
RIVER    FLOW  GAUC 


STN   STN  SAMP   Pg 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

3 

3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 


STATION 

ID:   OB -0135-004 -02 

MAR  MOE 

SW 

A3 

E  O2FA102 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE  : 

02 

MINOR 

BASIN:   LAKE 

HURON 

002 

TERM 

STREAM:  SAUBLE  RIVER 

1410 

LONG 

U.T. 

M.  17  048270C 

.0  4964350 

.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

15 

60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

8B 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTEn 

. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOWL 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

12010 

a 

720. 

4.   L 

4. 

L 

4. 

L 

0.2 

1  1  .2 

0.1 

12025 

4 

48. 

4, 

4. 

t 

4. 

L 

0.5 

13.  B 

0.4 

12037 

6 

144. 

4.    L 

4. 

L 

4. 

L 

2.0 

13.2 

1  .2 

12055 

64. 

8. 

4. 

4  , 

L 

13.0 

e.B 

0.6 

12075 

6 

72. 

20. 

4. 

L 

4. 

L 

16.7 

12.6 

0.7 

12089 

6 

9 

2500. 

1  160. 

212. 

4. 

L 

18.5 

6.1 

1  .8 

12107 

6 

1  500 . 

240. 

84. 

4. 

L 

23.8 

1  3-6 

1  .7 

12125 

6 

1460. 

529. 

76. 

4. 

L 

21.1 

6.8 

O.B 

12143 

6 

700. 

48. 

B8. 

4. 

L 

17.2 

9.8 

1  .4 

12160 

6 

60. 

4. 

4. 

4. 

L 

9.4 

11  .B 

0.6 

12178 

3 

60. 

4.   L 

12. 

4. 

L 

4.3 

12.0 

0.1L 

12202 

3 

12. 

4.   L 

4. 

L 

4. 

L 

0.0 

192 

0.1 

2500. 

1  160. 

312- 

4. 

23.  a 

19.2 

1  .8 

199.  ' 

20.-  D 

13.' 

D 

4 

•  0 

10.6 

1  1  .5 

0.80 

12. 

4. 

4. 

4 

0.0 

6.1 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

0730 

.3 

21  02 

77 

1B10 

3 

21  03 

77 

1602 

.3 

18  04 

77 

1100 

.3 

16  05 

77 

1410 

•  3 

29  06 

77 

1330 

3 

12  07 

77 

140S 

.3 

03  08 

77 

1320 

.3 

12  09 

77 

1730 

.3 

25  10 

77 

1415 

.3 

21  11 

77 

1645 

.3 

13  12 

77 

1810 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  011 

0.009 

0.125 

0.475 

0.005 

0.  160 

256.0 

15. OL 

0.01  1 

0.007 

0.040 

0.245 

0.013 

1  .030 

294  0 

2.0 

0.023 

0.014 

0.005L 

0.245 

0.004 

0.300 

142.0 

15. OL 

0.01  1 

0.004 

0.005 

0.335 

0.005 

0.01DL 

174.0 

2.5 

0.019 

0.006 

0.015 

0,420 

0.002 

0.010L 

216.0 

15. OL 

0.047 

0.007 

0.025 

0.935 

0.006 

0.070 

254.0 

9.0 

0.031 

0.004 

0.O05L 

0.705 

0.001 

O.OIOL 

202  .0 

15. OL 

0.033 

0.005 

0.010 

0.225 

0.004 

0.030 

234.0 

6.5 

0.020 

0.003 

0.020 

0.530 

0.001 

O.OIOL 

230.0 

15.  OL 

0.010 

0.002 

0.005 

0.400 

0.001 

O.OIOL 

274.0 

15. OL 

0.008 

0.003 

0.005L 

0.275 

0.003 

0.350 

218.0 

15. OL 

0.004 

0.003 

0.020 

0.225 

0.004 

0.320 

224.0 

5.5 

219 

0.047 

0.014 

0.125 

0.935 

0.013 

l  .030 

394.0 

15.0 

219 

0.019 

0.006 

0.023D 

0.41B 

0.004 

0.1 93D 

226.5 

10.90 

219 

0.004 

0.002 

0.005 

D.225 

0.001 

0.010 

142.0 

2.0 

219 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 
■  3 
.3 
.3 
3 
■3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

0730 

21 

02 

77 

1810 

21 

03 

77 

1602 

IS 

04 

77 

1200 

16 

OS 

77 

1410 

29 

06 

77 

1330 

12 

07 

77 

1405 

03 

08 

77 

1320 

12 

09 

77 

1730 

25 

10 

77 

1415 

21 

11 

77 

1645 

13 

12 

77 

1810 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ 1 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UN'TS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/t 

MG/L 

UG/L 

457 

065 

4.0 

16.0 

222 

7.80 

0.  120 

ASd 

2.00 

5  5 

12.0 

245 

8.  15 

0.  140 

265 

0.60 

1  .5 

1  .0 

136 

a.  16 

0.090 

305 

0.80 

2.0 

2.0 

152 

8.  12 

0.100 

370 

0.95 

2.0 

0.0 

187 

8.38 

0  130 

380 

2.20 

2.0 

4.0 

210 

8.  13 

0.520 

360 

1  -50 

2.0 

0.0 

197 

8.33 

0 .  230 

375 

2.  SO 

2.0 

4.0 

208 

8.27 

0.500 

402 

1  .40 

1  .0 

16.0 

226 

7.99 

0.250 

453 

0.85 

4,0 

18.0 

228 

8.04 

0.090 

375 

1  .00 

3.0 

4.0 

187 

8.  16 

0.100 

413 

1  .10 

3.5 

11 

5 

1  .15 

B.O 

206 

7.92 

0.200 

484 

2.80 

S.5 

1  1 

5 

1.15 

18.0 

245 

8.3B 

0.520 

388 

1  .32 

2.7 

11 

5 

1.15 

7.1 

200 

8.  12 

0.206 

285 

0.60 

1  .0 

11 

5 

1.15 

0.0 

136 

7.80 

0.090 

MO  OF  SAMPLES 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Til  LMT    DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


-3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 

.3 


25 

01 

77 

0730 

21 

02 

7T 

1810 

21 

03 

77 

1602 

IB 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1410 

29 

06 

77 

1330 

12 

07 

77 

1405 

03 

08 

77 

■  320 

12 

09 

77 

1730 

25 

10 

77 

1415 

21 

11 

77 

1645 

13 

12 

77 

1810 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


240 
264 
144 
160 
204 
214 
200 
208 
220 
268 
224 
226 


73  74 

TOTAL  TOT.  HAS 

CALCIUM  NESIUM 

"G/L  MG/L 


53.00 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 
5L 

10 
15 
20 

35 
40 
30 
10 

20 

5 


67 

PTS51UM 

K 

MCA 


66  47 

sodium  Organic 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

COD 


MG/L 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


2.40 


13 


MAXIMUM  268.0 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • l  214.3 

MINIMUM  144.0 

NO  OF  SAMPLES  12 

272 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ  SIMPLE 

DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  CYANIDE 

FEET       MTRS  HG/L 


21  03 

7T 

1602 

3 

16  05 

77 

1410 

29  06 

77 

1330 

.3 

12  07 

77 

1405 

.3 

25  10 

77 

1415 

.3 

21  11 

77 

1645 

.3 

13  12 

77 

1810 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  I 

MINIMUM 

20.60 
20.60 
20.60 


63.00 
53.00 
53.00 

1 

217 
TOTAL 
COBALT      226   DISS 
MG/L  PCI/L 


40 
I9D 
5 

1         12 

451        452 
RADIUM  GROSS'A' 
DISS 
PCI/L 

1. 

1.  L 

I- 

1.  L 
1. 

1.  L 
1.  L 


1. 
1. 
I. 


o.eo 

0.80 
0.60 


453 
GROSS'A- 

UNDISS 
PCI/L 

1  .    L 
1.    L 


1, 
1  . 
1. 


a.  40 

2.40 
2.40 


4. 

?: 


13 
13 
13 


454  456  456 

GROSS'S-  GROSS'S"  URANIUM 

DISS  UNDISS  238 

PCI/L  PCI/L  UG/L 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

40.   L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 

40.   L 


40. 

40. 

40. 

0 

40, 

40. 

40. 

NO  OF  SAMPLES 


9.0.x,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STOKES  RIVER 

SECOND  BRIDGE  UPSTREAM  FROM  MOUTH  STOKESBAY 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
STOKES  RIVER 


STATION    10:       08-0143-001-03 

STORE r    CODE:    02 
002 
1530 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0471175.0  4983100.0  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03 

77 

1728 

.3 

18  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1400 

.3 

29  06 

77 

1400 

.3 

12  07 

77 

1430 

.3 

03  08 

77 

1355 

.3 

12  09 

77 

1900 

.3 

25  10 

77 

1535 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  •  ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


12039 
12056 
13077 
12090 
12108 
12136 
12143 
12161 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

140. 

8. 

56. 

1300. 

168. 

130. 

50. 

80. 


1300. 
96.' 
8. 


SI 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84  88 

M.F.  PSEUD 

ENTER.  MP 

MF/IOOML  MF/100M 


4. 

16. 

340. 

80. 

32. 


340. 
17."  D 

4. 


4. 
4. 
20. 
416. 
88. 
60. 
28. 
20. 


416. 
28.* 

4. 


805 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
13.0 
14.9 
18.2 
19.9 
21  .8 
16.0 

8.1 


21.8 
14.0 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.8 
5.6 

10.2 

3.5 

6.4 
12.2 

4.8 

8.4 


12.2 
7.2 
3.5 


S-DAY 

BOO 

MG/L 

l  3 
0.7 
I  .1 
2.4 
2.5 
1.7 
2.3 
1  .0 


2.5 
1  .6 

0.7 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  HO  YR  LMT    DIST 
FEET 

21  03  77  1728 
18  04  77  1200 
16  05  77  1400 
29  06  77  140O 
12  07  77  1430 
03  08  77  1355 
12  09  77  1900 
25  10  77  1535 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.023 
0.039 
0.033 
0.  105 
O.  100 
0.092 
0.042 
0 .  040 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


.010 
.007 
.009 
040 
.034 
,020 
0.010 
0.011 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/l 

0.045 

0.0051 

0.005L 

0.005L 

0.010 

0.010 

0.005L 

0.005 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.450 
0.625 
0.710 
1  .  100 
1  .300 
1  .230 
0.435 
0.860 


0.0O6 
0.003 
0.003 
0.006 
0.003 
0.006 
0.001 
0.003 


080 
.OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 


0.010L 


5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

146.0 
142  .0 
188.0 
328.0 
246.0 
328.0 
240.0 
278.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15. OL 
7.5 

15. OL 

16.0 
5.5 
3.0 
1  .0 

15. OL 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.105  0.040  0.045  1.300  0.006  O.OBO  328.0  16.0 

AVG   OR    GEOM  MN    (•)  0.058  0.018  0.0110  0.839  0.004  0.019D  237.0  9.8D 

MINIMUM  0.023  0.007  0.005  0.435  0.001  0.010  143.0  1.0 

NO   OF    SAMPLES  86888868 


365 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SUMP 
Or  HO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTHS 


21    03 

77 

1728 

.3 

IB   04 

77 

1200 

.3 

16   05 

77 

1400 

3 

29   06 

77 

1400 

.3 

11    07 

77 

1430 

3 

03    08 

77 

1395 

3 

12    09 

77 

1900 

3 

25    10 

77 

1535 

.3 
MAXIMUM 

AVC  on 

GEON  MM  (  •  ) 
MINI  MUM 

HO  OF  S4YIPI.ES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03  77  172B 
18  04  77  1200 
16  05  77  1400 
29  06  77  1400 
12  07  77  1430 
33  OB  77  1355 
12  09  77  1900 
25  10  77  1535 


3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FOP-MAZIN 

UMHOS  UNITS 


258 

275 
320 
410 
3B0 
467 
417 
438 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ] 

MINIMUM 


132 

0 

144 

0 

180 

0 

230.0 

208.0 

272.0 

224.0 

248 

0 

272 

0 

204 

a 

132 

0 

1 

OC 

2 

60 

1 

BO 

4 

90 

4 

70 

3.70 

2 

10 

2.60 

4 

90 

2 

93 

1 

00 

467 
371 
258 

8 


76  72 

CALGUl  TOTAL   TOT. 

HARDNESS  CALCIUM     NE 

MG/L  MG/L 


56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

RIOE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.0 

2.0 

151 

6    14 

0.220 

2.0 

1.0 

133 

7.73 

0 .  350 

2.0 

14.0 

158 

7.B3 

0.340 

2.0 

12.0 

223 

7.68 

1  .620 

6.5 

8.0 

191 

7.72 

1  .060 

3.5 

12.0 

256 

8.01 

1  .460 

5.0 

36.0 

220 

7.34 

0.620 

6.5 

24.0 

206 

7.54 

□  .390 

6.5 

38.0 

256 

8.14 

1  .620 

3.7 

13.6 

192 

7.75 

0.75B 

2.0 

1.0 

133 

7.34 

0.220 

a 

3 

8 

8 

B 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

SlUM 

HAZEN 

K 

MX 

C 

AS   C 

EXTR8LES 

ARSENIC 

MG/L 

UNITS 

30 
50 
70 

120 
90 

100 
40 
40 

120 
68 
30 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

NO  OF  SAMPLES 


6.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SPRING   CREEK 
NEAP    MOUTH 
RIVER 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


21    03 

77 

1651 

.3 

16    05 

77 

1500 

.3 

29   06 

77 

1430 

.3 

12   07 

77 

1500 

.3 

03   08 

77 

1430 

.3 

12   09 

77 

1825 

.3 

25    10 

77 

1515 

.3 

14    11 

77 

1630 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR    ( .' ■■: 

MINIMUM 

LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


12038 
12076 
12091 
12109 
12127 
12144 
12162 
12180 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SPRING   CREEK 


U.T.M.     17   0464250.0   49B6O50.O    4 


901 
SCO 


444 
FLO*   CFS 


SO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

132- 
176. 
240. 
4  30. 
230. 

BO. 

70. 

72. 


430. 

147. 

70. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


12. 
28. 
28. 


28. 

7. 
4. 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


12. 

112. 

36. 

36. 

20. 
4. 
4. 


112. 

15." 
4. 


STATION    ID:       08-0144-001-02 

STORET    CODE; 

02 

002 
1570 

REGION    01 

MILEAGE 

0 

20 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02- 
MG/L 

1 
5  -DAY 
BOO 

MG/L 

4.       L 
4.       L 
4.       L 
4.       L 
4.        L 
4.       L 
4.        L 
4  .        L 

1    8 
16.0 
IB. 3 
20.8 
22.3 
18.0 
8.9 
2.9 

12.6 

10-6 

6.5 

11  .8 

04 

9.B 

1  1  .8 

12.2 

l  .0 
0.6 
1.2 
2.1 
1.3 
0.7 
0.8 
0.5 

4. 

4.'    C 
4. 

22.3 

13,6 

1  .8 

12.6 

9.5 
0.4 

2    1 

1  .0 
0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1651 

1500 


21  03  77 
16  05  77 
29  06  77  1430 
12  07  77  1500 
03  OB  77  1430 
12  09  77  1825 
25  10  77  1515 
14  11  77  1630 


.3 

3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOI  IDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.003 

0.015 

0.338 

0.005 

0.140 

142.0 

15    OL 

0.015 

0.006 

0.020 

0.420 

0.OO2 

0.010L 

196.0 

15. OL 

0.018 

0.005 

0.005L 

0.625 

0.002 

0.010L 

240.0 

3.5 

0.021 

0.004 

D.005L 

0.525 

0.001 

0.010L 

IBS  .0 

15. OL 

0.022 

0.0C2 

0 . 005  L 

0.540 

0.002 

0.010L 

120.  0 

3.0 

0.012 

O.003 

0.005 

0.475 

0.002 

0.010L 

194  ,0 

15. OL 

0.010 

0.003 

0.010 

0.420 

O.001 

O.OIOL 

244.0 

15. OL 

0.010 

0.003 

0.0D5 

0.400 

O.D01 

0.010L 

234.0 

15. OL 

0.022 

0.OC6 

0.020 

0.625 

0.005 

0.140 

244.0 

15.0 

0.015 

0.004 

0.009D 

0.468 

0.002 

0.0260 

207.3 

12.  1D 

O.010 

0.002 

0.0O5 

0.338 

0.001 

0.010 

142.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


366 


SAMP  DTE  HOUR   StN   ST-i  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


SI  03  77  1651 
16  05  77  1500 
29  06  77  1430 
12  07  77  1500 
03  08  77  1430 
12  09  77  1S25 
25  10  77  1515 
14  11  77  1630 


.3 
3 

3 
■  3 
.3 

3 

3 


MAI 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


285 
335 

350 
350 
350 
364 
417 


417 
356 

285 


0.45 

0 

75 

0.95 

1 

00 

o.es 

0 

65 

0 

50 

0 

75 

1 

00 

0 

74 

0 

45 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

RIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/l 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.5 

2.0 

132 

e.99 

0.020 

2.5 

8.0 

160 

0.080 

1.5 

4.0 

190 

7.96 

0.190 

1.5 

8.0 

184 

7.92 

0.130 

2.0 

8.0 

187 

8.07 

0.130 

2.0 

20.0 

196 

7.91 

0.080 

6.0 

12.0 

203 

7.77 

0.060 

5.0 

6.0 

191 

7.84 

0.070 

6.0 

20.0 

203 

8.99 

0.  190 

2.9 

e.5 

180 

8.07 

0.095 

1  .5 

2.0 

132 

7.77 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


a 


B 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03  77  1651 

16  05  7  7  1500 

29  06  77  1430 

12  07  77  1500 

03  08  77  1430 

12  09  77  1825 

25  10  77  1515 

14  11  77  1630 


3 
.3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAC 

HARDNESS  CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L  MG/L 

146.0 
180.0 
196.0 
200.0 
196.0 
212.0 
264.0 
368.0 


368  0 
220.3 
146.0 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSI'UM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20 

20 

<0 

35 

30 

20 

10 

20 

40 

24 

10 

41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TTPf: 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

12 

Ol 

77 

1300 

08 

02 

77 

1300 

09 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1335 

11 

05 

77 

1200 

14 

06 

77 

1445 

12 

07 

77 

1200 

18 

07 

77 

0745 
1500 

03 

oe 

77 

1345 

13 

09 

77 

1325 

12 

10 

77 

1605 

08 

11 

77 

1340 

20 

12 

77 

1305 

REDHIIL  CREEK 
AT  BEACH  ROAD. 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1300 

.3 

08  02 

77 

1300 

3 

09  03 

77 

1200 

3 

13  04 

77 

1335 

.3 

1  1  05 

77 

1200 

.3 

14  06 

77 

1445 

3 

12  07 

?7 

1200 

.3 

18  07 

77 

0745 

1500 

3 
3 

03  08 

77 

1345 

.3 

13  09 

77 

1325 

.3 

12  10 

77 

1605 

.3 

OB  11 

77 

1340 

.3 

20  12 

77 

1305 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

'ON 

STATION 

ID:   09-0001 -001  -02 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE  ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  REDHILL  CREEK 

4620 

LONG 

U.T.M 

.  17  0599600. 0  4790550.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

0.10 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

".F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29OO0 

9 

B8000E+1 

12000E-H 

1 000 ,   L 

1  1  .0 

8.0 

5.4 

29006 

9 

21000E+1 

50000. 

8000. 

8.0 

8.0 

5.0 

29012 

21000E+1 

27000. 

2800. 

4.5 

29018 

9 

18000E+1 

14100. 

600.   G 

17.0 

9.0 

5.0 

29024 

6 

9 

27OO0Et1 

9800, 

5000 . 

16.5 

7.0 

12.0 

29030 

9 

31000E+1 

1 500 .   G 

8000. 

20.0 

7.0 

32.0 

29036 

9 

15000E+1G 

1 5000 .   G 

15000.   G 

23.0 

5.0 

30.  OG 

28226 

21.5 

5-8 

28142 

24.0 

4.9 

29042 

9 

12000. 

10.   L 

1000.   L 

23.0 

6.0 

4.8 

29048 

S 

14000E1-3 

4  2000E+1 

30000. 

18.0 

5.0 

10.0 

39054 

9 

D 

4600. 

10. 

100.   L 

17.0 

6.0 

38.0 

29060 

9 

0 

10000E+2 

50000 . 

9000. 

14.5 

6.0 

5.0L 

29066 

9 

20000 Ett 

4500. 

10000.   L 

10.0 

6.0 

6.8 

14000E*3 

42000E+1 

30000 . 

24.0 

9.0 

32.0 

22099E-f"U 

6405 . •  E 

3374.*  E 

17.2 

6.4 

12.4E 

4600. 

10. 

100. 

8.0 

4.9 

4.5 

12 

12 

12 

13 

13 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElOAHL 

N03N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .960 

0 

340 

42.000 

48.000 

0.  110 

0.230 

566.0 

20.0 

0.840 

0 

240 

29.000 

32.000 

0,  120 

3  280 

483.0 

19.0 

0.509 

0 

140 

6.6S0 

8.800 

0.110 

0-825 

543.0 

58  0 

0.290 

a 

148 

19.200 

19.700 

0.053 

0.440 

651  .0 

9.9 

1  .400 

0 

270 

23.200 

36.200 

0.085 

0.265 

588.0 

36.0 

6.800 

0 

900 

29.400 

40.500 

0 .  1 30 

2.570 

3.450 

1 

500 

22.400 

29.000 

1  .000 

0.450 

683.0 

46.0 

0.320 

0 

170 

1 3 . 800 

12.500 

0.220 

10.300 

1  .220 

0 

580 

1 3 . 000 

1 3 . 400 

0.375 

1 6 . 600 

0.840 

0 

570 

14.500 

14.800 

0.140 

2.510 

521  0 

11  .0 

0.470 

0 

200 

3.220 

5.  100 

0.083 

0.807 

294.0 

25.0 

1  .730 

0 

550 

7.000 

12.000 

0.077 

9.930 

0,660 

0 

390 

3,600 

4.200 

0.220 

8.730 

529.0 

12.0 

0.4S0 

0 

125 

1 5 . 600 

1 6 . 750 

0.012 

2.730 

712.0 

30.0 

6.800 

1 

500 

42.000 

48.000 

1  .000 

1 6 . 600 

712.0 

58.0 

1  .496 

0 

437 

17.326 

20.925 

0.  196 

4.262 

557.0 

25.7 

0.290 

0 

125 

3.220 

4.200 

0.012 

0.230 

294.0 

9.9 

NO   OF   SAMPLES 


367 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  WO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MT.RS 


3 
-3 

.3 
3 

•3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 


12 

01 

77 

1300 

08 

02 

77 

1300 

09 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1335 

1  l 

05 

77 

1200 

14 

06 

77 

1445 

12 

07 

77 

1200 

03 

OB 

77 

1345 

13 

09 

77 

1325 

12 

10 

77 

1605 

08 

11 

77 

1340 

20 

T2 

77 

1305 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

IH 1 N  I  MUM 


14 

<6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

*G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1230 

6.  SO 

185.0 

940 

6.80 

125.0 

640 

47.00 

115.0 

1  160 

4.40 

150.0 

1  140 

14.00 

1150 

57.00 

150.0 

1080 

22.00 

140.0 

BtO 

6.60 

93.0 

450 

13.00 

45.0 

9S0 

19.00 

120.0 

770 

7.70 

90.0 

1175 

7.50 

155.0 

1230 

57.00 

185.0 

977 

1  V .  65 

124.4 

450 

4.40 

45.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAI 

"P  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

Vft 

LMT 

12 

01 

77 

1225 

08 

02 

77 

1230 

09 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1240 

11 

05 

77 

1135 

14 

06 

77 

1430 

12 

07 

77 

It  00 

IB 

07 

77 

0730 
1619 

03 

08 

77 

1315 

13 

09 

77 

1245 

12 

10 

77 

1545 

OB 

1  1 

77 

1315 

M 

12 

77 

1235 

REOHILL  CHEEK 

DOWNSTREAM  FROM  SANITARY  LANDFILL  SITE. 

RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02HB107 


LONG 


STN   5TN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 

.3 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i  •  J 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 
NO 


29Q01 
29007 
29013 
29019 
29025 
29031 
29037 
28225 
28141 
29043 
29019 
29055 
29061 
29067 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


901 
SCD 


S 

3  e 

6 
6 
3  6 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


HAMILTON 
MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
REOHILL  CREEK 


U.T.M.  17  0597290.0  4765525.0  4 


444 

flow  cfs 


bo 

TOTAL 
COL I  FORM 
MF/100ML 


20000. 

48. 

400. 

1400. 

1090. 


800. 
70000 . 

1700. 

71000, 

7000. 


81 
FECAL 
C0L1FQRM 
MF/100ML 


4. 
3G. 

600. 


220. 

700. 

10. 

12200. 

800. 


71000.     12200. 

2781.'      159. 

48.  4. 


10 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


64 
«.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


1000.  L 
4-  L 
8. 

48. 
500- 


160. 

1500. 

10. 

6100. 

4100. 


6100. 
165.'  D 
4. 

10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


STATION 

ID:   09-0001-002-02 

STORET  CODE: 

02 

004 

4620 

REGION  02 

MILEAGE 

4.20 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEC  C 

»G/L 

MG/L 
3.0 

18.0 

15.0 

2.2 

15.0 

12.0 

0.8 

23  0 

1  1.0 

1  .0 

21,0 

10.0 

3.6 

21,0 

6.4 

29,0 

7.4 

26.0 

1  1  .0 

0.6 

18.0 

10.0 

5.0 

11  ,0 

10.0 

0.4 

10,0 

11  .0 

2.4 

1  .5 

10.0 

2.6 

29.0 

15.0 

5.0 

17.6 

10.3 

2.2 

1  .5 

6.4 

0.4 

11 

1  1 

10 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12  01 

77 

1225 

.3 

08  02 

77 

1330 

.3 

09  03 

77 

1300 

.3 

13  04 

77 

1240 

3 

tl  05 

77 

1  135 

.3 

14  06 

77 

1430 

3 

12  07 

77 

1  TOO 

■  3 

18  07 

77 

0730 
1619 

3 

3 

03  08 

77 

1315 

.3 

13  09 

77 

1245 

.3 

12  10 

77 

1545 

.3 

08  11 

77 

1315 

.3 

20  12 

77 

1235 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(-1 

MINIMUM 

0.262 

0.024 

0.015 

0.027 

0.070 

.260 

.286 

.013 

.  i:4 

.025 
.072 


0.077 


0.296 
0 .  1  05 
0.013 


0.038 
0.002 
0.001 
0.001 

o.c-oe 

0.  130 
0.200 
C.002 
0.015 
0  004 
0.012 
0.D48 


0.200 
0.038 
0.001 


0.560 
0.050 
0.090 
0.035 
0.016 
1  .240 
0.980 
0.042 
I  .340 
0,020 
0.070 
0.11B 


1  .340 
0.380 
0.016 


440 
620 
680 
550 
620 
B50 
040 
670 
340 
570 
900 
890 


2.340 
1  .098 
0.550 


0.035 
0.030 
0.006 
0.006 
0.037 
0053 
0.090 
0.004 
0.08B 
0,022 
0.064 
0.027 


0.090 
0.038 
0.004 


0.865 

1  .540 

3.390 

2.400 

.310 

.462 

.565 

.240 

B60 

.660 

.390 

.300 


3.390 
1  .749 
0.462 


SAB 
793 

1049 


873.0 


1310 
876 


715 
495 


1310.0 
832.4 
495.0 


160.0 
7.9 
1  .6 


4.4 
70.0 


12.0 
17.0 


160.0 

39.0 

1  .6 


NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


12 


8 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


09  03 

77 

1200 

3 

13  04 

77 

1240 

3 

1  1  05 

77 

1  135 

.3 

14  06 

77 

1430 

.3 

12  07 

77 

HOD 

.3 

03  08 

77 

1315 

.3 

13  09 

77 

1245 

.3 

12  10 

77 

1545 

.3 

08  11 

77 

1315 

.3 

20  12 

77 

1235 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  units 


620 
1200 
1500 
1&00 
1  160 
1700 
1180 
10B0 
1010 

725 


1700 

1  178 

620 


130.0C 
2.40 
1  .40 
4.50 

27.00 
2,00 

38.00 
5.2C 

21.00 

24.00 


130.00 

25.55 

1  .40 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


78.0 
150.0 
160.0 
210. 0 
150.D 
113.0 
145.0 
110.0 
90.0 
61  .0 


210.0 

126.7 

61  .0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 


AT    LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO    OF    SAMPLES 


368 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPENCER  CREEK 

AT  COOTES  ROAD.  DUNOAS 

RIVER    FLOW  GAUC 


STATION  ID:   09-0008-001-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


13  01 

77 

11  10 

3 

25  01 

77 

1500 

.3 

08  02 

77 

1130 

.3 

09  03 

77 

1300 

.3 

13  04 

77 

1105 

.3 

28  04 

77 

1100 

.3 

1  1  05 

77 

0935 

.3 

14  06 

77 

1325 

.3 

12  07 

77 

1000 

.3 

20  07 

77 

0630 
1535 

.3 

.3 

02  08 

77 

1120 

.3 

03  08 

77 

1130 

.3 

13  09 

77 

1130 

.3 

12  10 

77 

1150 

.3 

31  to 

77 

1500 

.3 

08  11 

77 

0900 

.3 

20  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVC  Oil 

GEOM  MN 

1-1 

MINIMUM 

■40  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D  02HB010 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  SPENCER  CREEK 

4590 

LONG 

U.T.M. 

17  0585050.0  4790350.0  4 

BEG  I  ON  02 

MILEAGE 

2.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP, 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29003 

2 

11  80 

27336 

4 

23.10 

34000 . 

440. 

88. 

0.0 

13. 6 

1  .4 

2900B 

2 

20.80 

29014 

340.00 

14000. 

580. 

710. 

6.0 

29030 

6 

88.90 

1300. 

88. 

12. 

11  .0 

100 

2.5 

27449 

6 

115.00 

7200. 

500. 

284. 

U  .0 

11  .0 

1  .0 

29026 

6 

18.30 

1400. 

92. 

12. 

11  .5 

10.0 

1  .6 

29032 

E 

9.40 

2200. 

230. 

270. 

18.0 

11  .0 

1  .8 

29038 

6 

SO.  00 

1 500D .   G 

ECO.   G 

600.   Q 

21.0 

9.0 

5.0 

2a  166 

15.90 

23.0 

8.6 

28103 

15.90 

27.0 

7.7 

27559 

6 

5.10 

39000 . 

2690. 

1590. 

21.0 

7.8 

3.5 

29044 

6 

5.10 

30000 . 

700. 

200. 

22.5 

7-0 

1  .6 

29050 

6 

6.30 

12000E*! 

19000. 

6000 . 

17.0 

8.0 

6.0 

39056 

6 

142.00 

13000. 

1000. 

1200. 

10.0 

10.0 

2.0 

27680 

6 

85.10 

12000. 

220. 

2000. 

10.3 

10,1 

3.8 

29062 

6 

78.10 

44000E+1 

18000. 

11000. 

9.5 

11  .0 

1  .8 

29068 

6 

387.00 

5000- 

100O. 

■  000. 

1  .0 

10.0 

1  .6 

387.00 

44000E+1 

19000. 

11000. 

27.0 

136 

6.0 

78.76 

13490.'  U 

757.'  U 

463.*  U 

14.3 

9-5 

2.8 

5.10 

1300. 

88. 

13. 

0.0 

6-6 

1  .0 

IB 

14 

14 

■  4 

15 

15 

1* 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREC 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMM0N11 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/1 

MG/L 

MG.'L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

13  01 

77 

11  10 

.3 

25  01 

77 

1500 

.3 

08  02 

7T 

1130 

.3 

09  03 

77 

1200 

.3 

13  04 

77 

1105 

.3 

28  04 

77 

1100 

.3 

11  05 

77 

0935 

3 

14  06 

77 

1325 

.3 

12  07 

77 

1000 

.3 

20  07 

77 

0630 
1535 

.3 

.3 

02  08 

77 

1120 

.3 

03  08 

77 

1130 

.3 

13  09 

77 

1130 

.3 

12  10 

77 

1150 

.3 

31  10 

77 

1500 

.3 

08  11 

77 

0900 

.3 

30  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

(•> 

MINIMUM 

0.083 


0.313 

0.086 

0.540 

1  .720 

0.024 

0.616 

350.0 

103.0 

0.118 

0.066 

0.850 

0.006 

0.324 

330.0 

15.0 

0.042 

0.015 

0.070 

0  650 

0.029 

0  525 

334.0 

15.0 

0.079 

0.050 

0.004 

0.680 

0.006 

0  669 

398.0 

8.6 

0.076 

0.003 

0.020 

0.680 

O.OlO 

0.640 

461  -0 

26.0 

0.373 

0.016 

0.002 

1  .340 

0.022 

0.620 

812.0 

210.0 

0.066 

0.018 

0.064 

0.640 

0.007 

0.433 

0.057 

O.Ol  1 

0.02B 

0.760 

0.005 

0.315 

0.  186 

0.008 

0.032 

1  .  180 

0.0O3 

0.005L 

547.0 

53.0 

0.254 

0.042 

0.024 

0.860 

0.005 

0.135 

473.0 

15.0 

0.053 

0.013 

0.004 

0.440 

0.017 

0 .  508 

291  .0 

41  .0 

0.  162 

0.056 

0.004 

1  .  160 

0.010 

0.640 

0.364 

0.012 

0.068 

3.680 

0.009 

0.421 

968.0 

592. 0 

0.535 

0.410 

0.086 

1  .050 

0.011 

0.724 

412.0 

31  .0 

0.155 

0.080 

0.045 

0.850 

0.009 

1  .480 

314.0 

39.0 

0.535 

0.410 

0.540 

3.680 

0.029 

1  .780 

968.0 

592.0 

0.176 

0.059 

0.091 

1  .079 

0.012 

0.6150 

458.8 

88.6 

0.042 

0.003 

0.002 

0.440 

0.003 

0.005 

291  .0 

2.9 

315 
319 
3B9 
435 
402 


494 
458 


376 
381 
27  5 


494 
393 
275 


350 
250 
250 


NO    OF    SAMPLES 


16 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACI01TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

Y8 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

UG/l 

25  01 

77 

1500 

.3 

730 

2.60 

37.5 

70.0 

4.25 

8.33 

0.340 

1  .OL 

09  03 

7  7 

1200 

.3 

360 

43.00 

22.5 

13  04 

77 

1105 

3 

S20 

5.00 

21.0 

36.5 

1  .35 

8.53 

C.4D0 

1  .OL 

28  04 

77 

1100 

.3 

530 

6.  DO 

25  5 

35.5 

1  .35 

8.40 

0.540 

1  .OL 

11  05 

77 

0935 

3 

630 

3.40 

38  0 

98.0 

0.50 

8.31 

0.42  0 

1  .OL 

14  06 

77 

1335 

.3 

620 

16.00 

38.0 

52  0 

2.05 

8.21 

1  .400 

1  .OL 

12  07 

77 

1000 

3 

550 

130.00 

32.0 

56.  D 

2.65 

8.  10 

8.750 

1  .OL 

02  08 

77 

1120 

.3 

660 

32.00 

47.5 

140.0 

0.35 

8.14 

2.100 

1  .OL 

03  08 

77 

1130 

.3 

630 

14.00 

48.0 

61  .0 

1  .70 

8.05 

0.850 

1  .OL 

13  09 

77 

1130 

.3 

385 

26.00 

26.5 

38.0 

2.  10 

7.63 

2.900 

3.0 

12  10 

77 

1  150 

.3 

560 

28.00 

27.5 

31  10 

77 

1500 

.3 

540 

1 60 . 00 

19.0 

37.0 

2.60 

8.45 

21 .500 

1  .OL 

08  11 

77 

0900 

.3 

585 

23.00 

27.0 

45.5 

3.  30 

8.26 

1  .580 

1  ,0L 

20  12 

77 

0930 

3 

446 

18.00 

17.5 

37.0 

2.70 

8.26 

1  .560 

1  .OL 

MAXIMUM 

730 

160.00 

48.0 

140.0 

4.25 

8.53 

21 .500 

3.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • | 

555 

36.07 

29.8 

58.9 

3.08 

B.22 

3.520 

1  .2D 

MINIMUM 

380 

2.60 

17.5 

35.5 

0.35 

7.63 

0.240 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


12 


12 


12 


369 


CONT'D 


SAMP  Df|  HOUB   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 
09  03 

13  04 
28  04 

1  1  05 

14  06 

12  07 

02  06 

03  OS 

13  09 
12  10 
31  10 
06  11 
20  12 


77  1500 
77  1200 
77  1105 
77  1100 
77  0935 
77  1325 
77  1000 
77  1120 
77  1130 
7  7  1130 
77  1150 
77  1500 
7  7  0900 
7  7  0950 


76  72  74 

CALCUL  TQTAL  TOT.  MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

41 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

€ 

IS 
17 

9 
6 
16 
13 
11 
.2 

36 
1« 
10 

MG/L 

10L 

30 
an 
25 

•8 
3" 
43 
26 
28 

110 

38 
10 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 

0  O.OOt 


0.001 


WAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  •  I 

M I N 1  MUM 


14 

6 


110 
350 
10 


0 .  006 
0.002 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


12 


12 


SAMP    DTE    HOUR       STN      STN    SAMP      Pj 
07    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


25  01  77  1500 
28  04  77  1100 
02  OB  77  1120 
31    10    T7    1500 


3 
.3 
3 

3 


MAXIMUM 

AVG    OS    GEOM    MN     I • ) 

MINIMUM 


235  203 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UC/L  MG/L 


0 
0 
0 
0 

020L 
030L 
060 
130 

0 
0 
0 

130 

0600 
020 

221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.005L 

0.020 

O.OIOL 

0.020 

O.OIOL 

0.005L 

0  .  1  BO 

0.020L 

0.020 

0.030L 

O.O05L 

0.310 

0.020L 

0.040 

0.040 

0.005L 

0.480 

0.020 

0.O4O 

0.040 

0.005 

0.480 

0.01S0 

0  02  3D 

0.023D 

0.005D 

0.248 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.020 

201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 

MG/L  MG/L 

0.0101 
0.010L 
0.0201. 
0.020L 


0.020 

0.0150 

0.010 


60 


FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


8.0. W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OESJARDINS  CANAL 
UPSTREAM  FROM  CON 
RIVER 


STN   STS  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  «  C| 
M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRi  DEPTH 
FEET        MTRS 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YS 

LMT 

12 

01 

77 

1130 

i^8 

02 

77 

1  145 

09 

03 

77 

1200 

13 

04 

77 

1125 

1  1 

05 

77 

1020 

14 

06 

77 

1335 

12 

07 

77 

1015 

20 

07 

7T 

0625 
1530 

03 

08 

77 

1200 

13 

09 

77 

1  145 

12 

10 

77 

1205 

08 

11 

77 

0920 

20 

12 

77 

1015 

12  01 

77 

1  130 

.3 

08  02 

77 

1  145 

.3 

09  03 

77 

1200 

.3 

13  04 

17 

1  125 

.3 

1  t  05 

77 

1020 

.3 

14  06 

77 

1335 

.3 

12  07 

77 

1015 

3 

20  07 

77 

0625 
1530 

.3 
.3 

03  OB 

77 

1200 

.3 

13  09 

77 

1  145 

3 

12  10 

77 

1205 

.3 

08  11 

77 

0920 

.3 

20  12 

77 

1015 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  ■  ) 

MINI  MUM 

STATION 

ID:   09 -0009 -002 -02 

SNCE  WITH  i. 

CREEK 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  SPENCER  CREEK 

4590 

LONG 

U.T.M 

.  17  05B7200.0  4791300.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

1  .60 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/lOOML 

MF/100ML 

KF/100ML 

WF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29003 

2 

29009 

2 

29015 

14000. 

400. 

500. 

5.1 

29021 

5 

9 

34000E+1 

13000. 

700. 

22.0 

17  0 

16.0 

29027 

S 

5000. 

100.   L 

too. 

12.0 

1  1  0 

1  B 

29033 

S 

9 

700. 

BO 

100.   1 

23.0 

13.0 

11  .0 

29039 

7 

9 

28000. 

900. 

400. 

24.0 

12.0 

24.0 

281B5 

21  .5 

6.0 

2B10I 

26  5 

6-0 

29045 

9 

7 

1 0000 . 

2800. 

300. 

26.0 

9.0 

4  2 

29051 

7 

12DO0E-H 

21100. 

11800. 

18.0 

10.0 

22  0 

29057 

5 

91000. 

100. 

100.   L 

10.5 

11  .0 

6.5 

29063 

6 

38000E*1 

28000 

8000 . 

9.5 

1  1  .0 

6  OL 

29069 

6 

3 

3000. 

10.   L 

2000. 

1  .0 

1  1  0 

1  .3 

38000E*! 

2S000. 

1 1800. 

26.5 

17  0 

24.0 

23790.- 

757.-  D 

616-*  0 

17.6 

10.6 

9.  SO 

700. 

10. 

100. 

1  .0 

6.0 

1  3 

10 

10 

10 

11 

11 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  J  A 

KJELDAHL 

N02-N 

NQ3-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI DS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.312 

0 

OBI 

0.420 

1  .660 

0.023 

0.717 

3B4.0 

127.0 

1  .  100 

0 

400 

16  000 

1 6 . 000 

0.012 

0.028 

667.0 

53.0 

0  043 

0 

002 

0  240 

0.920 

O.OOB 

0.632 

1035.0 

11  .0 

1  .800 

1 

4SC 

1 9 . 1 00 

1  9 . 500 

0.02t 

0.029 

1  .630 

0 

450 

6  .  400 

1  1  . 300 

0  065 

0.  155 

599.0 

65.0 

0  5B0 

0 

ISO 

1  4  400 

1  4 , 400 

0.035 

0.230 

0  910 

0 

190 

12.800 

14.700 

0.054 

0.256 

1  .450 

0 

170 

8.200 

1 1 . 000 

0.040 

0.095 

744  0 

150.0 

1  .940 

0 

091 

10.600 

13. BOO 

0.049 

0.  156 

542.0 

112.0 

0.B95 

0 

50G 

1 0 . 300 

1 7 . 200 

0.062 

o  2oa 

0.570 

0 

210 

1 1 . 700 

12.900 

0.061 

0 .  366 

491  .0 

25.0 

0.076 

0 

031 

0.0B6 

0.700 

0.009 

1  .560 

323.0 

33.0 

1  .940 

1 

480 

1  9 . 1 00 

1 9 . 500 

0.065 

1  .560 

1035.0 

150.0 

0.942 

0 

313 

9.188 

1  1  . 1 73 

0.037 

0.369 

59B.1 

72.0 

0.043 

0 

002 

0.086 

0.700 

0.008 

0.02B 

323.0 

1  I  .0 

NO  OF  SAMPLES 


370 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   P.J 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORM A2  IN 

UMHOS  UNITS 


56         59        280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 
MQ/L    SI  MG/L 


95 

52 

55 

aoB 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

09  03 

77 

1300 

3 

395 

46.00 

25.0 

13  04 

77 

1125 

3 

1120 

1 8 .  00 

125.0 

11  05 

77 

1020 

.3 

650 

5.50 

39.0 

14  oe 

77 

1335 

3 

1010 

13.00 

1  10.0 

12  07 

77 

1015 

.3 

850 

IS. 00 

100.0 

03  OS 

77 

1200 

.3 

910 

36 .  00 

■  oa.o 

13  09 

77 

1145 

■  3 

740 

32.00 

63.0 

12  10 

77 

1205 

3 

1020 

15.00 

95.0 

OB  11 

77 

0920 

.3 

820 

18.00 

73.0 

20  12 

77 

1015 

3 

465 

IB.  00 

21  .0 

MAXIMUM 

1120 

46.00 

125.0 

AVG  OR 

GEOM  UN 

1  •  1 

798 

21  .55 

75.9 

MINIMUM 

395 

S.50 

21.0 

NO  OF  SAMPLES 


BOM./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


SPENCER  CREEK  NEST 

AT  BRIDGE  IN  CROOKS  HOLLOW  WEST  FLAMBOROUGH 

RIVER 


STATIOH  ID:   09-0008-003-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

12  01 

77 

1045 

3 

OB  02 

77 

1100 

.3 

09  03 

77 

1200 

.3 

13  04 

77 

1030 

.3 

11  05 

77 

0920 

.3 

14  06 

77 

1300 

.3 

12  07 

77 

0930 

.3 

20  07 

77 

0615 
1515 

3 
3 

03  OB 

77 

1045 

.3 

13  09 

77 

095S 

3 

12  10 

77 

0915 

3 

OB  11 

77 

0825 

3 

20  12 

77 

1040 

3 
Mix  I  MUM 

AVG  OR  GEO* 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1045 

.3 

08  02 

77 

1100 

.3 

09  03 

77 

1200 

.3 

13  04 

77 

1030 

.3 

11  05 

77 

0920 

.3 

14  06 

77 

1300 

.3 

12  07 

77 

0930 

.3 

20  07 

77 

0615 

1515 

,3 

.3 

03  08 

77 

1045 

.3 

13  09 

77 

0955 

.3 

12  10 

77 

0915 

.3 

OB  11 

77 

0B2S 

.3 

20  12 

77 

1040 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(  ■  1 

MINIMUM 

HAUOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  SPENCER  CREEK 

4590 

LONG 

U.T.M 

17  05B0625.0  4791800.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

7.60 

934 

901 

444 

BO 

B1 

64 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/10OML 

MF/10CML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

29004 

4 

50000. 

4500. 

260. 

0.0 

10.0 

1  .8 

29010 

4 

14400. 

4000. 

400. 

0.0 

11.0 

2.2 

29016 

2000. 

440. 

1400. 

6.0 

39023 

e 

100. 

100. 

10. 

10.0 

1  1  .0 

2.0 

29028 

5 

90. 

4.   L 

10.   L 

11  .5 

11  .0 

1  .0 

29034 

6 

300. 

10.   L 

10.   L 

20.0 

12.0 

2.4 

29040 

6 

140. 

10.   L 

100. 

22.0 

8.0 

5.0 

3B1B4 

25.0 

6.6 

28100 

29.0 

6.2 

29046 

6 

4D0. 

28. 

20. 

24.5 

8.0 

4.4 

39052 

6 

900. 

80. 

70. 

19.0 

8.0 

3.0 

2905B 

6 

5000. 

300. 

600.   G 

10.0 

11.0 

2.8 

29064 

6 

5300 . 

520. 

660. 

10.0 

10.0 

1  .6 

29070 

6 

1300. 

210. 

1300. 

0.5 

9.0 

1  .2 

50000. 

4500. 

1400. 

29.0 

120 

6.0 

1172.* 

1 30 . •  D 

121 .•  E 

14.0 

9.4 

2.8 

SO. 

4. 

10. 

0.0 

6.2 

1  .0 

12 

12 

12 

13 

13 

12 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0LID5 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.240 

0.  120 

1  .160 

2.200 

0.010 

1  .750 

415.0 

7.2 

0.110 

0.061 

0.690 

1.070 

0.023 

1  .550 

415.0 

5.9 

0.221 

0.1  10 

0.580 

1  .700 

0.028 

0.602 

256.0 

25.0 

0.078 

0.004 

0.030 

1  .000 

0.006 

0.279 

333.0 

35.0 

0.047 

0.006 

0.036 

0.760 

O.OOB 

0.547 

424.0 

18.0 

0.071 

0.002 

0.122 

0.980 

0.028 

0,382 

0.066 

0.002 

0.118 

1  .420 

0.021 

0.  160 

364.0 

13.0 

0.046 

0.019 

0.114 

0.920 

0.009 

0.016 

0.053 

0.019 

0.094 

1  .050 

0.007 

0.023 

0.  104 

0.037 

0.076 

1  .640 

0.004 

0.026 

395.0 

14.0 

0.072 

0.002 

0.096 

1  .340 

0.005 

0.055 

352.0 

14.0 

0.  139 

0.070 

0.060 

1  .020 

0.010 

0.390 

0.091 

0.010 

0.092 

1  .290 

0.009 

0.637 

396.0 

31  .0 

0.047 

0.018 

0.043 

0.670 

0.006 

1  .140 

277.0 

10.0 

0.240 

0.120 

1  .160 

2.200 

0.02B 

1  .750 

424.0 

35.0 

0.099 

0.034 

0.237 

1  .219 

0.013 

0.540 

362.7 

17.3 

0.046 

0.002 

0.030 

0.670 

O.OO'I 

0.016 

256.0 

5.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 
OB  02 
09  03 

13  04 

11  05 

14  06 

12  07 
D3  OB 

13  09 
12  10 
08  11 
20  12 


77  1045 
77  1100 
77  1200 
77  1030 
77  0920 
77  1300 
77  0930 
77  1045 
77  0955 
77  0915 
77  0825 
77  1040 


.3 

.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 


MAS ] MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

6B0 

3.  BO 

34.5 

670 

4.50 

23.5 

355 

16. 00 

17.0 

490 

17  00 

16.5 

530 

14.00 

16.0 

530 

S.00 

30.5 

5O0 

5.50 

2*. 5 

520 

6.00 

25.5 

510 

6.00 

23. S 

485 

BOO 

21.5 

565 

14.00 

24.0 

411 

6.10 

13.  S 

660 

17.00 

34.5 

521 

B.99 

21  .7 

355 

3.60 

13.5 

55 

PH 

T  LAB 


20B         25 

TOTAL  PHENOLS 

IRON 

MG/L       UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


371 


B.O.W./  SITE. 
SAMPLE  POINT: 
STAT1DN  TYPE: 


SAMP  DTE 

houh 

DY 

VQ 

m 

LMT 

13 

01 

7  ■' 

1000 

0  6 

oa 

77 

1000 

01 

03 

77 

uoo 

13 

04 

77 

1015 

1  1 

OS 

77 

0815 

14 

Of 

77 

UOO 

12 

0  7 

77 

084S 

20 

01 

77 

0550 
1435 

03 

oa 

77 

1015 

13 

09 

77 

0915 

12 

10 

77 

0955 

OB 

11 

77 

075S 

20 

1$ 

77 

1105 

SPENCER  CREEK 

AT  VALENS  SIDE  ROAD  CULVER* 

RIVER 


STN   STN  SAMP 
0IS1  IfiG  DEPTH 
FEET       MTRS 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  ) 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  BO  YR  LMT    D1ST  BRC  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

3 
3 
3 

3 

.3 
.3 

3 

3 

:■ 

3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


12 

01 

77 

1000 

M 

oa 

77 

1000 

M 

09 

77 

1200 

13 

04 

77 

1015 

i  1 

BJ 

77 

0815 

i  .i 

06 

77 

1200 

12 

07 

77 

0845 

10 

07 

77 

0550 
1435 

93 

oa 

77 

1015 

13 

09 

77 

0915 

12 

10 

77 

0955 

08 

1 1 

77 

0755 

30 

12 

77 

1  105 

:ulvert 

STATION 

ID:   09-0008-004-02 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM;  SPENCER  CREEK 

4590 

LONG 

U.T.M 

17  0570340.0  4803450.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

27,60 

934 

901 

444 

80 

81 

04 

88 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FtCAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5  -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

29005 

6 

730. 

4. 

4. 

2.0 

6.0 

1  .0 

2901  l 

E 

4.   L 

2 

2. 

3.0 

8.0 

2.4 

29017 

500. 

10 

36. 

4  5 

29023 

3 

120. 

; 

L 

2    L 

11.0 

9-0 

4.0 

29029 

G 

69. 

2 

L 

6. 

1  1  .0 

10.0 

1  .0 

29035 

7 

5 

1400. 

50 

90. 

20.0 

120 

1  .5 

2904! 

7 

44Q. 

53 

2G4. 

21  .0 

5.0 

2.0 

2a  183 

23.8 

1  .5 

28099 

27.5 

2.6 

29047 

7 

3100. 

324 

188. 

22.0 

5.0 

2.0 

29053 

7 

5100. 

16. 

76. 

18.0 

7.0 

3.5 

29059 

3 

6 

400. 

4.   L 

4. 

9.5 

10.0 

1  .4 

29065 

3 

6 

230. 

4 

4. 

10.0 

10.0 

1  .0 

29071 

6 

3 

290. 

4.    L 

4.   L 

1.0 

8.0 

0.7 

5100. 

324. 

204. 

27.5 

12.0 

4.5 

347.'  D 

9.  •  0 

14.'  D 

13.8 

7.2 

2.1 

4. 

2. 

2. 

1.0 

1  .5 

0.7 

12 

12 

13 

13 

1  3 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

? 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N03-N 

H03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI DS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  054 

0 

018 

0.500 

1  .270 

0.005 

0  035 

352  0 

5  6 

o  of  a 

0 

015 

0.339 

1  .010 

0.004 

0  016 

349.0 

4.9 

0  090 

0 

010 

0.  180 

1  .  060 

0 .  004 

0.046 

345  0 

15.0 

0  048 

0 

001 

0  032 

0.950 

0 .  002 

0.0051. 

278  0 

8.4 

0.027 

0 

006 

0  030 

0.470 

0.007 

0.043 

330  0 

1  .2 

0  043 

0 

001 

0.010 

0.700 

0.002 

0.009 

0  .  1  52 

0 

041 

0.500 

1  .  400 

0.005 

0  020 

244  .0 

9  7 

0.220 

0 

090 

0.680 

!  .430 

0  006 

0  009 

0.222 

0 

077 

0.740 

t  .480 

0.004 

0,016 

0.184 

0 

031 

0  580 

1  .760 

0  007 

0  .  063 

221  .0 

9.5 

0  057 

0 

003 

0.  120 

1  .350 

0.005 

0.020 

191  .0 

0.0 

0.019 

0 

001 

0.020 

0.740 

0.004 

0.026 

0.  108 

0 

OBO 

0.064 

0.760 

0 .  004 

0.036 

233  0 

2  .3 

0.016 

c 

001  L 

0.100 

0  650 

0.013 

0.243 

297.0 

1  .8 

0,222 

0 

090 

0.740 

1  .760 

0.013 

0.242 

352.0 

15.0 

0.093 

0 

027D 

0.278 

1  .074 

0.005 

0.042D 

284  .0 

6.4 

0.016 

0 

001 

0.010 

0.470 

D.002 

0.005 

191  .0 

1  .2 

14. 


14 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*J  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


12  01 

77 

1000 

.3 

08  02 

77 

tooo 

.3 

09  03 

77 

1200 

.3 

13  04 

77 

10«5 

.3 

1  1  05 

7  7 

0815 

.3 

14  06 

77 

1200 

.3 

12  07 

77 

0B45 

.3 

03  08 

77 

1015 

3 

13  09 

n 

0915 

3 

12  10 

7? 

0955 

3 

08  11 

7  7 

0755 

3 

20  12 

7  7 

1  105 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  "  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNiTS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

3.00 

10.5 

570 

2  00 

9.4 

570 

3.20 

10.5 

415 

4.00 

7.6 

4  40 

1  .20 

7.4 

365 

1  .40 

7.3 

360 

5. CO 

10.5 

325 

3.  60 

8.5 

285 

4.00 

11.0 

343 

1.20 

7.6 

378 

1.70 

8.0 

495 

2.00 

9.3 

580 

5.00 

11  .0 

437 

2.69 

9.0 

285 

1  20 

7.3 

NO  OF  SAYtPLES 


372 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRINDSTONE  CREEK 

HIGHWAY  2.  BAYVIE*.  HAMILTON  HARBOUR 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2HB012 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  GRINDSTONE  CREEK 


STATION  ID:   O9-0O09-O01-O2 

STORET  CODE:  02 
004 
4580 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1015 

.3 

22  02 

77 

1515 

.3 

15  03 

77 

1000 

.3 

19  04 

77 

1430 

.3 

24  05 

77 

1000 

.3 

21  05 

77 

1015 

.3 

21  07 

7  7 

0525 

1525 

3 

.3 

27  07 

77 

1415 

3 

24  OB 

77 

1500 

.3 

28  09 

77 

1345 

.3 

18  10 

77 

0945 

.3 

21  !  1 

77 

1430 

.3 

14  12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  [.  v 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  3RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1015 

.3 

22  02 

77 

1515 

3 

15  03 

77 

1000 

.3 

19  04 

77 

1430 

.3 

24  05 

77 

1000 

3 

21  06 

77 

1015 

.3 

21  07 

77 

0525 
1525 

.3 

.3 

27  07 

77 

1415 

.3 

24  08 

77 

1500 

,3 

28  09 

77 

1345 

.3 

16  10 

77 

0945 

.3 

21  11 

77 

1430 

.3 

14  12 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1"  > 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0890500.0  479367! 

.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

0.30 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25215 

4 

3.30 

4000. 

390. 

100. 

0.0 

13.0 

9.4 

2E234 

4 

5.10 

2800. 

50. 

60. 

0.0 

13.0 

4.0 

26252 

6 

146.00 

3200. 

60. 

20. 

6.0 

12.0 

2  8 

26270 

9  5 

22.30 

1100. 

30. 

10. 

16  0 

11  .0 

2.4 

26288 

I 

10.50 

2 1 000 i 

60. 

88. 

24.0 

B.O 

6.4 

2630E 

e  9 

0 

4.60 

1200. 

100. 

170. 

22.0 

B.O 

7.0 

2B156 

3.70 

25.8 

3.8 

2B072 

3.70 

27.0 

B.3 

26324 

8 

2.30 

10.   L 

10. 

70. 

20.0 

13.0 

9.0 

26342 

7  9 

5 

4.60 

300. 

50. 

50. 

23.0 

130 

26360 

8 

51.70 

5900. 

250. 

490. 

16.0 

9.0 

2.4 

2637B 

B 

30.60 

2600. 

100. 

10.   L 

6.5 

1  1  .0 

0.6 

26396 

e 

47.60 

3900. 

100. 

80. 

7.0 

12.0 

0.6 

2E414 

4 

190.00 

60000. 

1030. 

1170. 

0.0 

120 

3.4 

1  90 . 00 

60000 . 

1030. 

1170. 

27.0 

13.0 

9.0 

37.57 

2167.'  0 

90.  • 

74.*  D 

13.8 

10.5 

4.0 

2.30 

10. 

10. 

10. 

0.0 

3.6 

0.6 

14 

12 

12 

•  2 

14 

14 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

kjelO&ml 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

50L1DS 

SOLI  05 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.460 

0 

440 

0.900 

1  .770 

0.045 

6.850 

0.362 

0 

130 

0.520 

2.040 

0.033 

3.570 

688.0 

30.0 

0.  125 

0 

038 

0.116 

0.950 

0.023 

0.B62 

307.0 

50.0 

0.  144 

0 

028 

0.044 

1  .  120 

0.039 

0.976 

525.0 

58.0 

0.264 

0 

055 

0.212 

1  .700 

O.OBS 

0.9B2 

593.0 

95.0 

0.350 

0 

031 

0.326 

2.  150 

0.115 

1  .060 

616.0 

1  38  . 0 

0.318 

0 

145 

0.156 

1  .360 

0.069 

1  .280 

0.270 

0 

170 

0.038 

1  .260 

0.034 

0.641 

0.310 

0 

010 

0.040 

2.520 

0.031 

0.1  B4 

546.0 

79.0 

0.230 

0 

018 

0.044 

1  .660 

0.054 

1  .040 

512.0 

43.0 

0.212 

0 

071 

0.024 

1  .080 

0.027 

0.B83 

471  .0 

72.0 

0.  1  13 

0 

076 

0.144 

1.170 

0.068 

1  .130 

492.0 

11  .0 

0.120 

0 

041 

0.018 

D.9B0 

0.019 

1  .130 

459.0 

27.0 

0.216 

0 

070 

0.156 

1  .650 

0.024 

0.926 

729.0 

34a.  0 

0.460 

0 

440 

0.900 

2.520 

0.115 

6.B50 

729.0 

34B.0 

0.2S0 

0 

095 

0.196 

1  .544 

0.046 

1  .537 

539.8 

86.5 

0.113 

0 

010 

O.OIS 

0.950 

0.019 

0.184 

307.0 

11  .0 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

as 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

25  01 

77 

1015 

.3 

1050 

6  50 

91  .0 

22  02 

77 

1515 

.3 

1030 

18.00 

115.0 

15  03 

77 

1000 

.3 

395 

27.00 

26.5 

19  04 

7T 

1430 

.3 

670 

2.20 

45.0 

24  05 

77 

1000 

3 

740 

42.00 

62.5 

21  06 

77 

1015 

.3 

700 

80.00 

75.0 

27  07 

77 

1415 

.3 

670 

37.00 

73.0 

24  08 

77 

1500 

.3 

650 

24.00 

68.0 

28  09 

77 

1345 

.3 

550 

3B.00 

35.5 

IB  10 

77 

0945 

3 

665 

8.40 

38.0 

21  11 

77 

1430 

.3 

645 

17.00 

39.0 

14  12 

77 

1200 

3 
MAXIMUM 

600 
1050 

180.00 
180.00 

71  .0 
1  15.0 

AVG 

OR  GEO! 

697 

40.01 

61  .6 

MINIMUM 

395 

2.  20 

26.5 

NO  OF  SAMPLES 


373 


B.O.W./  SITE. 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


GRINDSTONE  CREEK 
WATERDOWN  ROAD,  WATERDOWN 
RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
GRINDSTONE  CREEK 


STATION    ID:       09-0009-002-02 

STORET    CODE:    02 
004 
4580 


U.T.M.     17   0590150.0   4797950.0    4  REGION    03 


MILEAGE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

■  » 

LMT 

23 

01 

77 

0945 

I' J 

02 

77 

1530 

'5 

03 

77 

094S 

19 

04 

77 

1445 

24 

OS 

77 

0945 

21 

06 

77 

0945 

21 

07 

77 

0540 
1510 

27 

07 

77 

1545 

24 

in.) 

77 

1515 

28 

09 

77 

1415 

18 

10 

77 

0930 

21 

11 

77 

1445 

■4 

12 

77 

1130 

STN  ST\  Samp  pu 
DIST  SRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEO*!  MN  I  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

SAMPLE 

NO 

26217 

a 

26235 

B 

26253 

e 

2627T 

0 

262B9 

8 

26307 

H 

28155 

28071 

26325 

B 

26343 

8 

26361 

B 

26379 

8 

263S7 

B 

26415 

a 

901        444        BO  Bl  84        88 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.     PSEUO. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


2400. 

B60. 

10. 

2300. 

530. 

420- 

300. 

8. 

10. 

1500. 

20. 

40. 

14  700. 

516. 

16B. 

7500. 

390. 

330. 

24000. 

200. 

216. 

30000. 

210. 

200. 

5600. 

180. 

440. 

1900. 

46B. 

36. 

59000. 

630. 

1050. 

52000. 

5500. 

1500. 

59000 . 

S500. 

1500. 

6568-* 

274.. 

147. 

300. 

8. 

10. 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

C  o 

4.0 
16.5 
18.5 
11.5 
23. 

as. 

20. 
IS. 
IS. 

6. 

7. 

0. 


12 


12 


26.0 

12.0 
0.0 

14 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


14.0 
14.0 
13. 
10. 

6 

8. 
6. 
5. 

7.0 

8.0 

9.0 

12.0 

12.0 

13.0 


14.0 

10.0 

5.4 


5-DAY 
BOD 

MG/l 


1  .4 

1  .6 

0.2 
0.8 
3.4 


3.4 
1  .8 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PO 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01 

77 

0945 

.3 

22  02 

77 

1530 

.3 

15  03 

7  7 

0945 

.3 

19  04 

77 

1445 

.3 

24  05 

77 

0945 

.3 

21  06 

77 

0945 

.3 

21  07 

77 

0540 
1510 

.3 

3 

27  07 

77 

1545 

.3 

24  08 

77 

1515 

.3 

28  09 

77 

1415 

3 

1B  10 

77 

0930 

3 

21  11 

77 

1445 

.3 

14  12 

77 

1130 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l*l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01 

77 

0945 

.3 

22  02 

77 

1530 

.3 

15  03 

77 

0945 

3 

19  04 

'7 

1445 

3 

24  OS 

77 

0945 

.3 

21  06 

77 

0945 

3 

27  07 

77 

1545 

.3 

24  08 

77 

1515 

3 

29  09 

77 

1415 

3 

18  10 

77 

0930 

.3 

21  11 

7  7 

1445 

.3 

14  12 

77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

M  I  Ni  I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.046 

0.024 

0.230 

0.370 

0.021 

5.080 

498  .0 

11.0 

0.  132 

0.016 

0.232 

1  .340 

0.023 

3.580 

583.0 

51  .0 

0.095 

0.030 

0.064 

1  .750 

0.023 

0.B02 

250.0 

22.0 

0.027 

0.002 

0.940 

O.OOB 

0 .  967 

439.0 

20.0 

0.064 

0.025 

O.OBB 

1  .000 

0.052 

2.340 

491  .0 

17.0 

0.041 

0.014 

0.020 

0.660 

0.018 

2.780 

484.0 

9.5 

0.061 

0.011 

0.01B 

1  .380 

0.090 

1  .360 

0.090 

0.019 

0.016 

1  .460 

0.111 

0.404 

0.036 

0.013 

0.069 

0.710 

0.093 

2.850 

470.0 

2.5 

0.053 

0.026 

0.006 

0.540 

0 .  008 

2.140 

488  0 

11  .0 

0.093 

0.044 

0 .  002 

0.900 

0.010 

0.815 

375.0 

17.0 

0.034 

0.017 

0.002 

0  .  940 

0.007 

1  .  140 

454.0 

4.5 

0.190 

0.034 

0.026 

1  .  140 

0.01  1 

1  .190 

616.0 

204.0 

0  292 

0.090 

0.036 

0.740 

0.007 

0.428 

368.0 

116.0 

0.292 

0.090 

0.232 

1  .7S0 

0.111 

5  .  080 

616.0 

204.0 

0.090 

0.026 

0.062 

1  .026 

0.034 

1  .348 

459.7 

40.5 

0.027 

0.002 

0.002 

0.540 

0.007 

0.404 

250.0 

2.5 

14 

14 

13 

14 

11 

14 

12 

13 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/l 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

760 

4.60 

37.5 

B20 

39.00 

70.0 

350 

12.00 

16.0 

590 

1  .40 

29.0 

660 

3.  BO 

35.0 

660 

5.60 

36.5 

690 

1  .60 

42.0 

650 

7.00 

44.0 

S20 

10.00 

25.0 

615 

4.40 

27.0 

600 

96.00 

27.5 

3S8 

43.00 

36.5 

620 

96 .  00 

70.0 

609 

19.  A3 

35.5 

3S0 

1  .40 

16.0 

■ 

NO  OF  SAMPLES 


374 


B.OX./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


TURKEY  CHEEK 

AT  WINDSOR  SUBURBAN  ROAD  40 

RIVER 


934 

9 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

OY  HO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BUG  DEPTH 
MTRS 

NO 

17  01 

77 

1705 

.3 

29216 

4 

07  02 

77 

1358 

.3 

29234 

4  0 

07  03 

77 

1540 

.3 

29277 

6 

OS  04 

77 

1200 

.3 

29340 

10  05 

77 

1600 

.3 

29395 

6 

27  06 

77 

1545 

.3 

29426 

6 

19  07 

77 

1630 

.3 

29457 

C 

09  OB 

77 

1600 

.3 

29486 

6 

07  09 

77 

1445 

.3 

29516 

6 

1  1  10 

77 

1345 

.3 

29544 

3 

01  11 

77 

1215 

.3 

29572 

6 

19  12 

77 

1410 

.3 
VAX [MUM 

29609 

3 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
TURKEY  CREEK 


U.T.M.  17  0329400.0  4679200.0  4 


11        444         BO         61  84 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F 

C0L1F0RM  COL  I  FORM  ENTER 

MF/100ML  MF/1D0ML  MF/100ML   MF/100ML 


19000E+1 

90000 . 

29000. 

27000E+3 

17S00E+1 

5100 

1BOO0E+2 

1 3000 . 

256. 

10000E+2 

16000. 

1650. 

71000. 

90. 

20. 

13000E+2 

3560. 

50B. 

31000E+I 

13S00. 

1050. 

21000E*! 

15400. 

50. 

38000E+2G 

60000 .   G 

2600. 

34000E+1 

7000. 

8000. 

27000E*2 

30000E+1 

17100. 

60000E+1 

8000. 

1170. 

27000E<-3 

30000E+1 

29000 . 

83581E+-U 

15B31 . ■  U 

1245. 

71000. 

90. 

20. 

STATION 

ID:   10-0001-002-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

2740 

REGION  01 

MILEAGE 

2.40 

BB 

805 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-0AY 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

4.   L 

0.5 

5.4 

24.0 

100. 

0.2 

9.0 

17.6 

220. 

5.5 

8.4 

10.8 

484. 

7.0 

11  .3 

5.4 

4.   L 

1B.3 

8.B 

23.2 

492. 

25.9 

17.4 

10.0 

544. 

26.0 

3.  1 

6.9 

25.2 

6.9 

6.4 

24.0 

B.5 

9.6 

8. 

12.2 

5.2 

6.8 

14.8 

20.0  G 

57.0 

44. 

5.3 

9.7 

2.0 

544. 

28. 0 

20.0 

57.0 

63.'  D 

13.9 

9.6  U 

15.0 

4. 

0.2 

3.1 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

01 

77 

1705 

07 

02 

77 

1358 

07 

03 

77 

1540 

05 

04 

77 

12O0 

10 

05 

77 

1600 

27 

06 

77 

1545 

19 

07 

77 

1630 

09 

08 

77 

1600 

07 

09 

77 

1445 

11 

10 

77 

1345 

01 

11 

77 

1215 

19 

12 

77 

1410 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

f ILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3  .  300 

2.B40 

1  3 . 900 

17.700 

0.046 

0.220 

468.0 

21  .0 

2.750 

2.  150 

9.500 

12.500 

0.031 

0.240 

446.0 

25.0 

1  .250 

0.750 

5.500 

7.  BOO 

0.135 

1  ,340 

786.0 

35.5 

0.920 

0.655 

3.3B0 

5.  150 

0.  109 

1  .680 

674.0 

20.5 

1  .550 

1  .050 

4.500 

6 .  700 

0,073 

0.300 

7(4  .0 

B.5 

2.500 

2.130 

6.650 

9.  BOO 

0.052 

0.100 

382.0 

0.0 

0.840 

0 .  505 

1  .680 

3.200 

0.135 

0.620 

384.0 

45.0 

1  .  150 

1.100 

3.300 

4.650 

0.032 

0.060 

482  0 

10.0 

1  .690 

1  .380 

5.450 

7.  100 

O.OIB 

0.030 

406.0 

12,5 

1  .300 

0.700 

5.500 

7.800 

0.  140 

0.500 

564.0 

B.5 

5.100 

4.320 

3.000 

6.750 

0.003 

0.010L 

634.0 

2D.0 

0.430 

0.258 

1  .310 

2.200 

0.097 

3.640 

588.0 

31  .0 

5.  100 

4.320 

1 3 . 900 

17.700 

0.140 

3.640 

786.0 

45.0 

1  .898 

1  487 

5.323 

7.613 

0.073 

0.74SD 

544  0 

19.8 

0.430 

0.258 

1  .310 

2.200 

0.003 

0.010 

382.0 

0.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST i    SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


1? 

01 

77 

1705 

07 

02 

77 

1358 

07 

03 

77 

1540 

05 

04 

7T 

1200 

10 

05 

11 

1600 

27 

06 

77 

1545 

19 

07 

77 

1630 

09 

08 

7T 

1600 

07 

09 

77 

1445 

1  1 

10 

77 

1345 

01 

11 

77 

1215 

19 

13 

77 

1410 

.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 

•3 
3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


B40 

860 

1240 

10B0 

1  100 

700 

565 

775 

695 

900 

959 

930 


25.00 

20.00 

26.00 

17.00 

4.80 

10.00 

28.00 

5.50 

5.60 

5.50 

16.00 

33.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


75. 

135. 

180. 

125. 

136. 
63. 
60. 
61  0 
41  .0 
82.0 
50  0 

120.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


260 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


7.28 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

960 
100 
aoo 
840 
38 
550 
000 
280 
580 
.330 
.610 
.400 


25 

phenols 
ug/l 

22.0 

16.0 

7.0 

4.0 

7.0 

4.0 
8.5 
5.0 
4.5 
35.5 
2.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 ■ J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1240 
887 
565 


32.00 

16.28 

4.  BO 


180  0 
93.9 
41  .0 


7.3B 
7.28 
7.28 


2.000 
0.B71 
0.280 

12 


35.5 

10.5 

2.0 

11 


5AMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

17  01 

77 

1705 

.3 

07  02 

77 

1358 

.3 

07  03 

77 

1540 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1600 

■3 

27  06 

77 

1545 

3 

19  07 

77 

1630 

.3 

09  06 

77 

1600 

.3 

07  09 

77 

1445 

.3 

11  10 

77 

1345 

.3 

01  11 

77 

1215 

.3 

19  12 

77 

1410 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

500 1 UM 

ORGANIC 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

N« 

C  AS  c 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

101 

107 

103 
61 
57 
47 
66 
55 
61 
44 

131 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

2L 

0 

7 

1 

6 

1 

4 

2 

0 

1 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


131 

7 

0.001 

73 

2D 

0.001 

44 

0 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


12 


10 


375 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
01   MO  TR  LMT 


17  01  77 
07  03  77 
07  03  77 
OS  04  77 

10  05  77 
37  06  77 
1»  07  77 
OS  OS  77 
07  09  77 

11  10  77 
01  II  77 
19  IS  77 


1705 
1358 
1540 
1200 
1600 
1545 
1630 
1600 
1445 
1345 
1*15 
1410 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
■  3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


203 
TOTAL 

aluminum 
mg/l 


0.350 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


0.090 

0.03 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.030 
0.020 
0.010 
0.010 
01  L 
020 
050 
010L 
020 
010L 
020 
020L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.010L 


0.005L 


249 

TOTAL 
ZINC 

MG/L 

0.  160 
0.260 

0.150 

c.oao 

0.12 

0.020 

0.200 

0.180 

0.1  10 

0.060 

0.470 

0.040 


201 

TOTAL 

UN 

MG/L 


0.100 


238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 


.200 

'.340 
.  160 
.210 
.61 

.400 
.150 
0.440 
0.260 
0.060 
0.640 
0.060 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.350 
0.350 
0.350 


0.090 
0.060 
0.03 


0.050 

0.0180 

0.010 


0.010 
0.010D 

0.010 


0.005 

0.0050 

0.005 


0.470 
0.  154 
0.020 

12 


0.100 
0.100 
0.100 


I  .400 
0.453 
0.060 

12 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

WO 

YP. 

LMT 

17 

01 

77 

1629 

07 

02 

77 

1320 

07 

03 

T7 

1505 

15 

03 

7T 

1150 

05 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1537 

57 

06 

77 

1510 

'9 

07 

77 

1545 

09 

08 

77 

1530 

11 

10 

77 

1315 

19 

12 

77 

1340 

CANARD  RIVER 
HIGHWAY  18.  2 
RIVER 


LAT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

3 
.3 

.3 
3 
3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  »i  '  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


OUTH  OF 

RIVER  CANARO 

STAT 

ION 

ID:   10-0003-001-02 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODEr 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM;  CANARD  RIVER 

3700 

LONG 

U.T.M 

.  17  0326710.0  4670400.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

0. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

MATER 

DISS, 

5 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

S9215 

4 

380. 

4.   1 

236. 

4  . 

L 

0  0 

6.  7 

29233 

2927E 

4 

4 

60. 
21000. 

3. 

144. 

4.   1 
628. 

4. 
4. 

L 

0.3 

1  .0 

12.2 
9.6 

I 

12S03 

6 

19400. 

300. 

293. 

4. 

L 

8  3 

8.  7 

29339 

34000. 

300. 

370. 

8.0 

9.5 

2939') 
29425 

e 
e 

520. 

10. 

4.   L 

a. 

4.   L 

4  . 
4. 

L 
L 

13  5 

26.2 

1  1  .6 
105 

29456 

6 

80. 

44. 

4. 

34. 

30.5 

9.3 

I 

29487 

6 

68. 

16. 

13. 

4  . 

L 

34.  l 

11.8 

29543 

3 

18400. 

260. 

1040. 

10. 

10.2 

10-0 

29603 

3 

20000. 

610. 

840. 

24. 

1.0 

12.1 

34000 . 

610. 

1040. 

24. 

30.5 

12.2 

I 

1785.' 

39.'  0 

63.*  0 

6.« 

0 

11.2 

10.2 

60. 

2. 

4. 

4. 

0.0 

6.7 

1 

10 


10 


DA* 

BOD 
MG/L 

1  .5 
0.7 
4.0 

2  0 
2.0 
38 
6.4 
4.8 
3.6 
3.6 
0.8 


6.4 
2.9 
0.7 

IT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


1  7 

01 

77 

1629 

07 

02 

77 

1320 

07 

03 

77 

1505 

'5 

03 

77 

1  ISO 

OS 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1537 

27 

06 

77 

1510 

19 

07 

77 

1545 

09 

08 

77 

1530 

l  1 

10 

77 

1315 

19 

12 

77 

1340 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REAC1IVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.043 

0.013 

0.385 

0.900 

0.007 

0.270 

704  0 

15. OL 

0.027 

0.013 

0.275 

0.585 

0.087 

0.220 

306  0 

3.0 

0.345 

0.215 

0.590 

2.20 

0.  133 

3.9 

390. 

48. 

0.200 

0.065 

0.375 

1  680 

0.1  17 

6  .  600 

474  0 

37.0 

0.335 

0.051 

0.310 

2.  120 

0.091 

6,400 

670.0 

206.0 

0.  132 

0.016 

0.045 

0.930 

0.059 

2.800 

404.0 

48.0 

0.  120 

0.008 

0.030 

1  .  180 

0  041 

0.320 

296.0 

38  0 

0.  184 

O.OlO 

0.005 

1  .320 

0.005 

0.010L 

354.0 

68.0 

0.  104 

0.01  1 

0.015 

0.830 

0.005 

O.OIOL 

210.0 

632.0 

40.0 
198.0 

0.300 

0.  191 

0.215 

1  .450 

0.071 

5.070 

294.0 

53,0 

0.345 

0.215 

0.590 

2.20 

0.123 

5.  BOO 

704.0 

206.0 

0.  179 

0.059 

0.225 

1  .320 

0.061 

2 . 560D 

421  .3 

68.50 

0.027 

0.008 

0.005 

0.585 

0.005 

0.010 

206.0 

3.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MO/L 


203 
342 
437 
464 


258 
286 

170 
434 
242 


464 

315 
170 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |-| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


17 

01 

77 

1629 

07 

02 

77 

1320 

07 

03 

77 

1505 

15 

03 

77 

1  150 

05 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1527 

27 

OS 

77 

1510 

19 

07 

77 

1545 

09 

08 

77 

1530 

1  1 

10 

77 

1315 

19 

12 

77 

1340 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACI01TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MC/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

1060 

3.00 

75.0 

1250.0 

0.  15 

7.44 

0-260 

1  .0 

450 

K.50 

47.5 

34.0 

0.60 

7.41 

0.200 

1  .01 

347 

130. 

31  .0 

52. 

2.75 

7.49 

9.8 

1  .OL 

SEO 

85.00 

40.0 

88.0 

2.95 

7.64 

7  .900 

2.0 

600 

260.00 

37.0 

98.0 

3.05 

7.  88 

9.  100 

1  .OL 

505 

52.00 

29.5 

3.6 

2.0 

435 

32.00 

34.5 

48.5 

0.30 

7.96 

1  .740 

1  .5 

479 

52.00 

60.0 

34.0 

0.55 

7  89 

2  .880 

1  .0 

330 

28.00 

31  .0 

24.5 

0.  15 

8.  13 

1  .440 

1  .OL 

44J 

310.00 

7.76 

4.0 

323 

145.00 

18.0 

4B.S 

2.40 

7.50 

6 . 600 

2.0 

1060 

310.00 

75.0 

1250.0 

3.05 

8.13 

9.8 

4.0 

503 

101 . 77 

40.4 

186.4 

1  .43 

7.71 

4.352 

1  .60 

323 

2.50 

1B.0 

24.5 

0.15 

7.41 

0.200 

1  .0 

10 


10 


376 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17  01  77 
07  02  77 
07  03  77 
15  03  77 
05  01  77 

10  05  77 
27  06  77 
19  07  77 
09  08  77 

11  10  77 
19  12  77 


1629 
1320 
1505 
1  150 
1200 
1527 
1510 
■  545 
1530 
1315 
1310 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUS  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

HAZEN 

K 

NA 

C 

A5  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1 

MG/L 

17 
35 
5? 

MG/L 
1 

MG/L 
0.003 

12 

17 

1 

0.002 

21 

15 

10 

37 

7 

0.003 

8 

21 

1 

0.002 

14 

35 

5 

24 
12 

13 

12 

24 

B7 

7 

0.003 

11 

37 

3 

0.003 

4 

12 

1 

0.002 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

ST,M  SAMP   PJ 
BOG  DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

07  03  77 
IS  03  77 
10  05  77 
27  06  77 

1505 
1150 
1527 
1510 

.3 

.3 
.3 
3 

0.150 
0.160 
0.06 
0.050 

0.020 
0.020 
0.02  L 
0.020 

0.010 
0.010 
0.01  L 
0.010 

O.O10L 
0.010L 
0.02  L 
0.010L 

O.0O5L 
O.OOSL 

O.OOSL 

0.080 
0.060 
0.01 
0.020 

0.020 
0.010 
0.02  L 
0.0101 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

0.  160 

0.105 
0.050 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.010 

D.D100 

0.010 

0.02 

0.0130 

0.010 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.080 
0.043 
0.01 

0.020 
0.01 5D 
0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
D*  MO  YR  LMT 


CANARD  RIVER 

2  MILES  SOUTH  OF  LL 

RIVER    FLON  GAUGE 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1246 

.3 

07  03 

77 

1433 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1150 

.3 

27  06 

77 

1430 

.3 

19  07 

77 

1526 

3 

09  OS 

77 

1510 

.3 

11  10 

77 

1245 

.3 

01  11 

77 

1140 

.3 

19  12 

77 

1325 

.3 

MAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•( 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   1 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02  77  1246 
07  03  77  1433 
04  01  77  1200 

10  05  77  1450 
27  06  77  1130 
19  07  77  1526 
09  08  77  1510 

11  10  77  1245 
01  II  77  1140 
19  12  77  1325 


3 
.3 
.3 

.3 

3 
3 
3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  > 

MINIMUM 


STATION 

10:   10-0002-002-02 

^ 

RVILLE 

D  02GHOO2 

MAJOR 

BASIN   GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3AS1N:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM;  CANARD  RIVER 

2700 

LONG 

U.T.M 

17  0333250.0  4669200.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

7.50 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFOHM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

temp. 

02 

aoo 

MF/100ML 

MF/100iAL 

MF/tOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29232 

4  0 

0.2 

10.9 

8.8 

29275 

6 

5200. 

100. 

308. 

1  .5 

9-1 

7.6 

29338 

26000. 

530. 

410. 

8.5 

9.2 

1  .6 

29393 

6 

1360. 

30. 

24. 

4.   L 

14.2 

12.3 

4.0 

29424 

6  9 

1400. 

192. 

212. 

4.   L 

26.7 

12.4 

2.6 

29455 

6 

7000. 

230. 

1390. 

304. 

30.0 

7.2 

2.8 

29486 

6 

1400. 

450. 

310. 

8. 

23.7 

9.7 

2.0 

29542 

3 

1 2 1 00 . 

640. 

340. 

1.   L 

11.1 

7.9 

2.0 

29570 

6 

600. 

20. 

10. 

11.2 

8.7 

1  .6 

29607 

3 

1.  1 

12.2 

0.8 

26000. 

640. 

1390. 

304. 

30.0 

12.4 

e.E 

3411 .  • 

159. • 

177.' 

1  1  .  •  D 

12.8 

10.1 

3.4 

600. 

20. 

10. 

4. 

0.2 

7.2 

0.8 

8 

B 

8 

5 

to 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  182 

0.009 

0.635 

I  .030 

0.011 

0  070 

3714.0 

391  .0 

0.665 

0.  195 

0.465 

1  .800 

0.  155 

5.100 

386  0 

55.0 

0.39S 

0.219 

0.400 

2.070 

0.11S 

A  .800 

600.0 

81.0 

0.  109 

0.042 

0  035 

0.645 

0.030 

2.800 

458.0 

41.5 

0.080 

0.004 

0.020 

0.950 

0.005 

0.010L 

1610.0 

31.0 

0.068 

0.007 

0.  140 

0.450 

0.013 

0.300 

2306.0 

75.0 

0.031 

0.002 

0.300 

0.645 

0.047 

0.060 

2  768.0 

40.0 

0.360 

0.240 

0.235 

1  .880 

0.062 

5.000 

168  0 

13.0 

0.  1  16 

0.033 

0.135 

0.840 

0.017 

0.110 

1312.0 

57.0 

0.625 

0.  183 

0.175 

1  .150 

0.070 

4.320 

234.0 

21.0 

0.665 

0.240 

0.635 

2.070 

0.155 

5.100 

3714.0 

391  .0 

0.263 

0.093 

0.254 

1  .  146 

0.053 

2.257D 

1 388.6 

84.5 

0.031 

0.002 

0.020 

0.450 

0.005 

0.010 

234.0 

21  0 

NO  OF  SAMPLES 


377 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
OT  MO  YR  LMT    GIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 


07 

03 

77 

1346 

07 

03 

77 

M33 

04 

04 

77 

1300 

'0 

05 

77 

1450 

27 

06 

77 

1430 

19 

07 

77 

1536 

09 

08 

77 

1510 

11 

10 

77 

1345 

01 

11 

77 

1140 

19 

13 

77 

1335 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  | ■ | 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

COND 

TURB. 

CHL0R1D 

2SC 

FOBMAZIN 

MG/ 

UMHOS 

UNITS 

3700 

280.00 

415.0 

393 

115.00 

22.5 

460 

290  00 

26.5 

600 

47.00 

26  5 

3000 

33-00 

1B5.0 

2550 

78.00 

280.0 

3050 

1  1  .00 

285.0 

470 

160.00 

34.5 

1520 

100.00 

125  0 

244 

150.00 

14.0 

370O 

290.00 

415.0 

1499 

126.30 

140.6 

244 

11  .00 

14.0 

59       280 

Chloride  sulphate  reactive 

silicate 

mg/l   si  mg/l 


95 

52 

55 

208 

35 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


in 


10 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TTPE 


CHIPPAWA  CANAL 
WHIRLPOOL  ROAD. 
RIVER 


STN   STN  SAMP   Pj 
01 £1  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
.3 

.3 
3 
3 

.3 

3 

;i 

3 

3 
.3 
3 


MA  X | MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

13 

01 

77 

1330 

21 

02 

77 

ioig 

09 

03 

77 

1020 

26 

04 

77 

1130 

19 

05 

77 

1005 

20 

06 

77 

1315 

18 

07 

T7 

0355 

1140 

37 

07 

77 

1310 

15 

08 

77 

1435 

19 

09 

77 

1040 

24 

10 

77 

1310 

30 

11 

77 

0940 

15 

12 

77 

11  SO 

13  01 

77 

1330 

3 

21  02 

77 

1010 

3 

09  03 

77 

1020 

.3 

26  04 

77 

1130 

.3 

19  05 

77 

1005 

3 

20  06 

77 

1215 

.3 

18  07 

77 

0355 
1  140 

.3 
.3 

27  07 

77 

1310 

.3 

IS  08 

77 

1435 

3 

19  09 

77 

1040 

.3 

24  10 

77 

1310 

3 

30  1  t 

77 

0940 

3 

IS  12 

77 

1150 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*l 

MINIMUM 

IRA  FALLS 

STATION 

ID:   11-0001-001-03 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM;  WELLAND  RIVER 

5400 

LONG 

U.T.M 

.  17  0656075,0  4776300.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

2.40 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

8B 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

CO LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

OS 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

37326 
27370 

6 
6 

300. 

50. 

50. 

O.O 
0.0 

13.8 
13.7 

O.B 
1  .0 

27406 

S 

1 1000. 

1400. 

300. 

4.0 

13.1 

1  .2 

27442 

6 

6I0O. 

810. 

350. 

4.0 

13.0 

1  .4 

27481 

6 

14000. 

730. 

70. 

9.5 

1  1  .5 

2  .6 

37517 
2831  l 

6 

BOO. 

80. 

10.   L 

15.5 

22.0 

10.9 
8  5 

1  .B 

28127 
27553 

6 

300. 

40. 

10.   L 

23.0 
22.0 

71 

9-6 

O.B 

27S95 
27634 

6 
6 

40000. 

1200. 

192. 

23.0 
19.5 

7.5 
7.6 

1  .8 

1  .4 

37674 

6 

600. 

40. 

10.   L 

13.5 

7.0 

1  .4 

27  700 

6 

1  100. 

130. 

190. 

5.8 

10.0 

0.6 

27750 

6 

38000. 

12300. 

3900. 

3.1 

12.0 

1  .4 

40000 . 

12300. 

3900. 

23.0 

13. 8 

2.6 

3043 . • 

314.  • 

94.'  0 

tl.B 

10.4 

1  .4 

300. 

40. 

10. 

0.0 

7.0 

0.6 

10 

10 

10 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

0 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I  DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0 

009 

0.  156 

0.550 

0.003 

0.192 

313.0 

4.8 

0.021 

0 

009 

0.138 

0.430 

0.003 

0.137 

318.0 

3  4 

0.049 

o 

013 

0.400 

0.790 

0.004 

0.526 

220.0 

9.0 

0.064 

0 

008 

0.  124 

0.340 

0.008 

0.S27 

211  .0 

16  0 

0.030 

0 

002 

0.088 

0.720 

0.003 

0.202 

213.0 

4.7 

0.034 

0 

003 

0.330 

1  .160 

0.007 

0.2B0 

214.0 

B.7 

0.020 

0 

005 

0.096 

0.4BO 

0.003 

0.092 

0.032 

0 

003 

0.900 

1  .290 

0.005 

0.890 

0.047 

0 

026 

0.284 

0.670 

0.010 

0.335 

307.0 

8.5 

0.036 

0 

002 

0.294 

0.960 

0.007 

0.  163 

306.0 

10.0 

0.076 

0 

023 

0.130 

0.760 

0.010 

0.375 

217.0 

19.0 

0.034 

0 

008 

0 . 1 74 

0.610 

0.004 

0.  166 

207.0 

6.9 

0.040 

0 

014 

0.  160 

0.500 

0.004 

0.  161 

213  0 

13.0 

0.  140 

0 

032 

0.358 

0.960 

0.007 

0.588 

234  0 

46.0 

0  .  1  40 

0 

032 

0 .  900 

1  .290 

0.010 

0.890 

234.0 

46.0 

0.047 

0 

Oil 

0.352 

0.730 

0.006 

0.316 

214.6 

13.5 

0.020 

0 

002 

0.088 

0.340 

0.003 

0.093 

207.0 

3.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STl  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01 

77 

1330 

3 

31  02 

77 

1010 

3 

09  03 

77 

1020 

3 

26  04 

77 

1130 

.3 

19  05 

77 

1005 

3 

3D  06 

77 

1215 

.3 

37  07 

77 

1210 

.3 

15  08 

77 

1435 

3 

19  09 

77 

1040 

3 

24  10 

77 

1310 

.3 

30  1  1 

77 

0940 

.3 

15  12 

77 

1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

FOBMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMKOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

320 

2  60 

23.5 

2.0 

99 

9  08 

0.120 

330 

1  50 

23.0 

1.0 

103 

B.20 

0.140 

325 

B.60 

24.0 

2  6 

95 

7.88 

0.590 

300 

18.00 

19.5 

2.0 

88 

B.01 

1  .000 

320 

2.50 

23.0 

1.0 

96 

8  30 

0.140 

315 

4.50 

22.0 

0.5 

95 

8.25 

0.310 

305 

3.50 

21  .5 

0.0 

94 

8.46 

0.200 

305 

5.00 

33.0 

0.0 

94 

B.33 

0.370 

305 

16.00 

20.5 

3.5 

94 

7.95 

1  .  150 

308 

3.30 

22.0 

2.5 

97 

7.99 

0.250 

3D8 

8.50 

21  .5 

2.8 

100 

6.26 

0.720 

290 

37.00 

20.5 

30.0 

3.1 

86 

7.85 

2.900 

330 

37.00 

34.0 

30.0 

3.5 

103 

8.46 

2.900 

311 

9.25 

21  .9 

30.0 

1.B 

95 

8.  12 

0.65B 

290 

1  ,50 

19.5 

30.0 

0.0 

86 

7.86 

0.130 

NO  OF  SAMPLES 


12 


13 


12 


13 


378 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAC 

COLOUR 

PTSSIUM 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

8RG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NE5IUM 

HA2EN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

13  01 

77 

1330 

.3 

134.0 

39.00 

9.00 

S 

21  03 

77 

1010 

.3 

132.0 

39.00 

e  so 

5 

09  03 

77 

1020 

.3 

12B.0 

38.00 

e.oo 

30 

26  04 

77 

1130 

.3 

121.0 

37.00 

7.00 

40 

19  05 

77 

1005 

.3 

126\0 

38.00 

7.50 

5 

20  06 

77 

1215 

.3 

1180 

35.00 

7.50 

10 

27  07 

77 

1210 

.3 

115.0 

33.00 

8.00 

5 

15  08 

77 

1435 

3 

123.0 

37.00 

7.50 

10 

19  09 

77 

1040 

.3 

150.0 

42.00 

11  .00 

40 

24  10 

77 

1310 

3 

125.0 

3G.O0 

8.50 

5 

30  11 

77 

0940 

.3 

127.0 

37.00 

8.50 

20 

15  12 

77 

1150 

3 

122.0 

35.00 

a.  so 

wax: mum 

150.0 

42.00 

11  .00 

40 

AVG 

OR  GEO* 

126.  S 

37.17 

S.29 

16 

MINIMUM 

1  15.0 

33.00 

7.00 

5 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

"A  C  AS  C 

Mfi/L  '  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBIES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


12 


B.O.H./  SITE:  MELLANO  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  MONTROSE  BRIDGE 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  Ot 

77 

1400 

.3 

21  02 

77 

1100 

.3 

09  03 

77 

11  ID 

.3 

26  04 

77 

1200 

.3 

19  05 

77 

1040 

.3 

20  06 

77 

1115 

,3 

■  a  07 

77 

0325 
1115 

.3 
.3 

27  07 

77 

1130 

.3 

15  08 

77 

1415 

.3 

19  09 

77 

1130 

.3 

31  10 

77 

0950 

.3 

30  11 

77 

1015 

.3 

15  12 

77 

12S5 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(•! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSS  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1400 

.3 

21  02 

77 

1100 

.3 

09  03 

77 

1110 

.3 

26  04 

77 

1200 

.3 

19  05 

77 

1040 

.3 

20  06 

77 

11  15 

.3 

18  07 

77 

0325 
11  (5 

.3 

.3 

27  07 

77 

1130 

3 

15  08 

77 

1415 

.3 

19  09 

77 

1130 

.3 

31  10 

77 

0950 

.3 

30  11 

77 

1015 

.3 

15  12 

77 

12S5 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  Mn 

I  ■  1 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  01 

77 

1400 

.3 

21  02 

77 

1100 

3 

D9  03 

77 

1110 

•  3 

26  04 

77 

1200 

.3 

19  05 

77 

1040 

.3 

20  06 

77 

11  15 

3 

27  07 

77 

1130 

.3 

IS  08 

77 

1415 

.3 

19  09 

77 

1130 

.3 

31  10 

77 

0950 

•  3 

30  11 

77 

1015 

-3 

15  12 

77 

1255 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(-1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   11-0001-003-02 

MAJOR 

3ASIH:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3 AS 1N:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  BELLAND  RIVER 

5400 

LONG 

U.T.M 

17  0652850.0  4767450.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

8.80 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

as 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO LI  FORM 

C0L1FO3M 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27327 

a 

0.0 

■  1  .6 

1  .6 

27371 

6 

2300. 

430. 

100. 

0.0 

13.1 

1  .4 

27407 

3 

2800. 

390. 

90. 

4.0 

10.1 

2.8 

27443 

6 

6000. 

890. 

500. 

9.0 

8.0 

2.4 

274B2 

6  9 

99000 . 

690. 

70. 

19.0 

9.2 

8.0 

275  IB 

6 

5200. 

40. 

30. 

18.6 

9.2 

1  .8 

28210 

23.0 

6.5 

26126 

25.5 

6.0 

27554 

6 

3 1 00 . 

160. 

10.   L 

23.5 

9.0 

0.8 

27596 

6 

6000. 

7600. 

250. 

24.0 

6.7 

1  .6 

27635 

6  9 

14200. 

570. 

940. 

19.0 

4.9 

3.0 

27675 

6 

2000. 

10.   L 

10.   L 

10.0 

9.5 

1  .6 

27701 

6  9 

6700. 

2100. 

590. 

4.6 

9.6 

0.4 

27751 

3  9 

77000. 

1 1 000 . 

5100. 

2.8 

10.5 

3.0 

99000 . 

1 1 000 . 

5100. 

25.5 

13.1 

8.0 

7673.* 

514. •  D 

147.*  D 

13.1 

8.9 

2.4 

2000. 

10. 

10. 

0.0 

4.9 

0.4 

11 

11 

11 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.lOt 

0.056 

1  .280 

2.220 

O.OM 

0.483 

270.0 

6.5 

263 

0.056 

0.014 

2.400 

3.  100 

O.Otl 

0.689 

261  .0 

3.8 

257 

0.340 

0.115 

1  .600 

8.  100 

0.040 

1  .770 

248.0 

37.0 

211 

0.372 

0.190 

8.050 

1 1 . 800 

0.070 

2.480 

401  .0 

66  0 

335 

0.340 

0.225 

37.200 

49.800 

0.  184 

17.000 

380.0 

12.0 

368 

0.1  12 

0.065 

0. 186 

3.640 

0.015 

0.640 

251  .0 

17.0 

234 

0.123 

0.076 

2 .  900 

3 .  650 

0.079 

1  .720 

0.087 

0.040 

3.160 

4.050 

0.018 

1  .180 

0.715 

0.560 

2.900 

3.500 

0.095 

0.865 

239.0 

15.0 

224 

0.204 

0.138 

6.950 

1 3 . 000 

0.090 

3.460 

278.0 

15.0 

263 

0.490 

0.210 

2.560 

4.800 

0.072 

1  .480 

345  0 

85.0 

260 

0.  164 

0.065 

4.400 

6.800 

0.015 

0.795 

243.0 

14.0 

229 

0.  116 

0.046 

0.680 

1  .  400 

0.01S 

0.499 

2S7.0 

20.0 

237 

0.264 

0,088 

0.420 

1  .620 

0.020 

1  .  160 

292.0 

113.0 

179 

0.71S 

0.560 

37.200 

49.800 

0.  184 

17.000 

401  .0 

113.0 

368 

263 

0.249 

0.  135 

5.335 

8.391 

0.053 

2.444 

288.8 

33.7 

31  1 

236 

0.056 

0.014 

0.186 

1  .400 

0.011 

0.483 

239.0 

3.8 

229 

179 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

3 

9 

14 

16 

58 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1H 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

405 

4.80 

27.5 

48.0 

0.40 

7.93 

0.500 

24.0 

395 

3.00 

28.5 

37.0 

0.25 

8.31 

0.240 

1  .0 

325 

55.00 

22.0 

38.5 

1  .45 

7.61 

3.450 

1  ,0L 

445 

90.00 

18.0 

62.0 

2.50 

7.65 

6.  100 

1  .OL 

700 

7.50 

25.0 

100.0 

0.65 

8.36 

0.580 

1  .OL 

360 

14.00 

23.0 

36.5 

0.20 

8.  1  t 

0.860 

1  .OL 

345 

22.00 

22.5 

140  0 

0.30 

8.28 

0.760 

1  .OL 

405 

13.00 

24.0 

53.0 

0.40 

a.  50 

0.780 

1  .OL 

400 

60.00 

20.0 

93.0 

2.55 

7.50 

5.500 

1  .0 

352 

15.00 

20.5 

36.5 

0.50 

8.93 

0.730 

1  .OL 

364 

32.00 

22.0 

44.0 

1  .10 

8.  15 

3.100 

1  .OL 

275 

79.00 

14.0 

40.5 

1.75 

7.53 

8.200 

1  .0 

700 

90.00 

28.  6 

140.0 

2.  55 

8.93 

B.200 

24.0 

398 

32.94 

22.3 

60.8 

1  .00 

8.07 

2.567 

2.9D 

275 

3.00 

14.0 

36.5 

0.20 

7.50 

0.240 

1  .0 

12 

12 

12 

12 

379 

12 

12 

T2 

12 

CONT'D 

SAMP    DTE 

HOUR 

OT 

M'J 

YR 

LMT 

13 

01 

77 

1400 

a ! 

02 

77 

1100 

it 

03 

ft 

1110 

26 

04 

77 

1300 

19 

OS 

77 

1040 

20 

■  i. 

77 

11  15 

IT 

07 

77 

1130 

!r. 

M 

77 

1415 

IS 

,,,, 

7  7 

1130 

31 

10 

77 

0950 

10 

11 

7  7 

1015 

It 

1  2 

77 

1255 

STN   STN  SAMP   Pj 
D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
3 
.3 

3 

3 

.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

■0/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 

SOD  I UM 

NA 

MG/L 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


7 
l< 

18 

s 

8 

6 
l« 

7 
7 

14 


19 

10 

S 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26 

0 

0.001 

210 

31 

BO 

1 

0.002 

17 

12 

10 

1 

0.002 

17 

60 

JO 

0.001 

35 

35 

210 

I 

0.002 

52 

1 

0.002 

12 

0 

0.001 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


13  01  77  1400 

26  04  77  1200 

27  07  77  1130 
31  10  77  0950 


STN   STN  SAMP   PJ 
D1SI  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ,  •  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 
TOTAL 

MERCURY 
UG/L 

0 . 020L 
0.030L 
D.030L 
0.030L 


0.030 
0 . 028D 
0.020 


203 

TOTAL 

UMINUM 

MG/L 


321 

TOTAL 

ROW  I UM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 

NICKEL 
MG/L 

M 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020 
0.020 
0.020L 
0.020L 

0.040 
0.020 
0.020 
0.010 

0.010L 
0.010L 
0.030L 
0.030L 

0 . 005  L 
0.005L 
0.005L 
0.O05L 

0.0101 
0.040 
0.020L 
0.010L 

0.010 
0  .020 
0.020L 
0 .  020L 

0.020 
0 . 0200 
0.030 

0.040 
0.023 
0.010 

0 .  030 

0.020D 

O.OlO 

0.005 

0.0050 
0.005 

0.040 

0.020D 

0.010 

0.020 
0.01  BO 
0.010 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


WELLAND  RIVER 

NEW  SYPHON  AT  PORT  ROBINSON 

RIVER 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13    01 

77 

1435 

.3 

21    02 

77 

1  105 

3 

39   03 

77 

1  130 

3 

26    04 

77 

1230 

3 

19    05 

7  7 

1100 

.3 

20    06 

77 

l  100 

.3 

IB   07 

7  7 

0310 
1100 

3 
3 

37    07 

7  7 

1  !  15 

3 

15   08 

77 

1400 

3 

19    09 

77 

1  140 

.3 

34    10 

•r^ 

1210 

3 

30    11 

7  7 

1030 

3 

15    13 

77 

1310 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

C) 

M 1 N ] MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


2732B 
27372 

27408 
27444 
27483 
27519 
28209 
28125 
27555 
27597 
27636 
27676 
27702 
27752 


901 
SCO 


4 
6 

6  9 
6 

e  g 


a 

6 
6  9 

6 

6  9 
3  9 


STATION 

ID:       11-0001-005-02 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM    STREAM:    WELLAND   RIVER 

5400 

U.T.M.     17    0645650.0   4765450.0    4 

REGION   02 

MILEAGE 

14 

.80 

444                         BO 

B1 

B4 

88 

805 

3 

1 

OW    CFS                TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MP/100ML 

MF/lOOML 

BEG   C 
0.0 

MG/L 
12.9 

Mi,  L 
1  .8 

B700. 

1500. 

2. 

1.0 

13.9 

1  .0 

23000. 

2700. 

770. 

3.0 

9.B 

3.0 

37000. 

5000. 

1300. 

9.0 

8.7 

3.0 

42000. 

4  900. 

300 

14   5 

10.5 

1  .0 

14000. 

410. 

64. 

17   5 

22.2 
24   0 

9    B 
7.0 
5   7 

1      0 

17000. 

2300. 

100. 

22    5 

7.9 

1  .0 

15000. 

850. 

38. 

23.5 

6.9 

3.0 

9000. 

830. 

870. 

19.0 

5.0 

3.8 

13000. 

300. 

100.       L 

12.0 

6.7 

1  .3 

6300. 

1530. 

340 

4.4 

9-9 

0.2 

1490QE-M 

15000. 

1500.       G 

2.5 

10.5 

3.6 

14900E+1 

15000. 

1500. 

24.0 

12.9 

3.0 

19079- 

1 744  .  • 

180.'    E 

12    5 

8.9 

1  .7 

6300. 

300. 

2. 

0.0 

5.0 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


11 


12 


SAMP  DT£  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


13 

01 

n 

1435 

21 

<;? 

77 

1  105 

09 

03 

77 

1  130 

26 

04 

1330 

1  ■ 

05 

77 

1100 

90 

01 

77 

1  100 

i.. 

07 

77 

0310 
1100 

37 

07 

7  7 

11  15 

15 

M 

77 

1400 

II 

N 

77 

1140 

14 

10 

77 

1210 

30 

i  i 

77 

1030 

15 

12 

77 

1310 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 

3 
.3 
.3 
3 
-3 
3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

i4 

19 

20 

21 

33 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FI1TERE0 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.047 

0.021 

0.420 

0.  770 

0.011 

0.379 

240.0 

5    9 

0 .  050 

0 .  008 

0.282 

D.  760 

0.009 

0.  191 

259.0 

5.4 

0.214 

0.0B9 

0.350 

1    560 

0.035 

0.925 

209.0 

27   0 

0    282 

0.095 

0    282 

1  .700 

0.052 

3    820 

286.0 

55.0 

0    044 

0.014 

0.176 

0.560 

0.008 

0.267 

230.0 

12.0 

0.044 

0.004 

0.  148 

0   600 

0.003 

0.133 

230.0 

19.0 

0    04  2 

0    013 

0   216 

0.610 

0.008 

0.  127 

0.054 

0.010 

0.228 

0.670 

0.010 

0   200 

0    054 

0.020 

0.212 

0.610 

0   01  1 

0.079 

231  .0 

20.0 

0.070 

0.007 

0.038 

0.900 

0.013 

0.497 

237    0 

22.0 

0.280 

0.105 

0.  114 

1  .320 

0.054 

1  .030 

274.0 

40.0 

0.098 

0.045 

0.  192 

0.680 

0.014 

0.446 

233.0 

16.0 

0.102 

0.041 

0.  134 

0.720 

0.014 

0.456 

248.0 

13.0 

0.250 

0.086 

0.176 

1  .200 

0.020 

1.110 

257    0 

84.0 

0.282 

0.105 

0.420 

1  .700 

0.054 

3.820 

286    0 

84.0 

0.117 

0.040 

0.212 

0.904 

0.019 

0.618 

244.5 

26.6 

0,042 

0.004 

0.038 

0.S60 

0.003 

0.079 

209.0 

5.4 

380 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YH  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  01  77 
21  02  77 
09  03  77 

26  04  77 
19  05  77 
SO  06  77 

27  07  77 
15  08  77 
19  09  77 
24  10  77 
30  11  77 
15  12  ?7 


1425 

1105 
1130 
1230 
1100 
1100 
1115 
1400 
1  140 
1210 
1030 
1310 


3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

3 

3 

.3 


VAX  1 MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  6R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 

COND. 

25C 

UMHOS 

360 
390 
230 
355 
335 
325 
325 
330 
360 
334 
362 
265 


390 
335 
266 


12 
76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

1URB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

FOBMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

5.40 

26.0 

4.8 

105 

7,98 

0.690 

3.90 

28  0 

3.0 

1  10 

8  05 

0.500 

48.00 

18.5 

6.6 

67 

7.30 

3.250 

68.00 

17.0 

6.0 

77 

7.55 

5.600 

6.60 

22.0 

0.0 

101 

a.  ia 

0.440 

15.00 

22.0 

1.7 

99 

a.  19 

0.880 

16.00 

23.0 

1.3 

98 

a.  16 

0.920 

14.00 

23  5 

2.D 

95 

8.09 

1  .150 

46.00 

20.5 

6.8 

91 

7.40 

4.400 

19.00 

21  .5 

3.0 

104 

7,93 

1  .350 

30.00 

21  .5 

5.5 

107 

a.  12 

1  .BOO 

63.00 

14.0 

38.5 

6.6 

69 

7.49 

6.000 

B8  .  00 

28.0 

38.5 

6.8 

1  10 

B.19 

6  000 

29.58 

21  .5 

38. S 

3.9 

94 

7.87 

2.248 

3. 90 

14.0 

38.5 

0.0 

67 

7.30 

0.440 

12 

12 

t 

12 

12 

12 

12 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

CALCIUM 

NE51UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

13 

01 

77 

1425 

21 

02 

77 

1105 

09 

03 

77 

1130 

26 

04 

7T 

1230 

19 

05 

77 

1100 

20 

06 

77 

1100 

27 

07 

77 

1  1  15 

15 

08 

77 

1400 

19 

09 

77 

1  140 

24 

10 

77 

1210 

30 

11 

7? 

1030 

15 

12 

77 

1310 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


146. 

151  . 

103. 

148. 

140. 

125. 

122. 

135. 

127. 

139. 

155.0 

1  12.0 


42.  00 

44.00 
29.  00 
41.00 
42  00 
37.00 
35.00 
40.00 
37.00 
40.00 
44.00 
31  .00 


10.  oo 

10.00 

7.50 

11  .00 

8.00 
8.50 
B.50 
8.50 
9.50 
1  1.00 
8.50 


30 
15 
70G 
700 
5 
10 
10 
30 
70G 
40 
70G 


MAXIMUM  155.0  44.00  11.00  70 

AVG   OR    GEOM  MN    <•)  133.6  38.50  9. IB  38U 

MINIMUM  103.0  29.00  7.50                       5 

NO    OF    SAMPLES  12  12  11  11 


8.0. II 

•  / 

SITE: 

WELLAND 

RIVER 

STATION 

ID:   11 -OC 

0 1  -  006  -  02 

SAMPLE  POINT; 

AT  NEW 

SYPHON  CI T' 

OF  WELLANO 

STATION 

TYPE; 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE   ' 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  WELLAND  RIVER 

5400 

STN  NC 

6 

LAT 

LONG 

U. T. 

M.  17  0642450.0  4761325.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

18 

40 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS      TOTAL 

FECAl 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

DY  MO 

YR 

LKT 

DIST  BSG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/IOOHL 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/l 

MG/L 

09  03 

77 

1220 

.3 

2T410 

6 

5200. 

700. 

252. 

2.5 

8.2 

3.6 

26  04 

77 

1255 

.3 

27446 

6 

BOOO. 

600. 

700. 

9.0 

7.2 

2.6 

19  05 

77 

1130 

3 

274B4 

6 

100.   L 

100.   L 

100.   L 

12.5 

11.5 

4.0 

20  06 

77 

0945 

3 

27520 

6 

1000. 

10. 

a. 

16  0 

10.9 

0.3 

18  07 

77 

0250 
1040 

.3 
.3 

2B208 
2B124 

21  .5 
23.5 

6.9 
6.4 

27  07 

77 

1015 

.3 

2  7556 

6 

400. 

4. 

100.    L 

22.5 

8.6 

0.6 

15  08 

77 

1.335 

.3 

2759B 

6 

9 

1900. 

100. 

28. 

24  0 

7.  1 

0.6 

19  09 

77 

1230 

.3 

27637 

6 

8300. 

1000. 

t240. 

19.5 

4.0 

2.6 

24  10 

77 

1105 

.3 

27677 

6 

60. 

10.   L 

100.   L 

12.5 

7-0 

1  .0 

30  11 

77 

1120 

3 

27703 

6 

9 

5B0O. 

1  100. 

400. 

2.0 

98 

O.B 

15  12 

77 

1355 

.3 

MAXIMUM 

27754 

3 

9 

12800E+I 

13800E+1 

4000. 
4000. 

4300. 
4300. 

2.2 
24.0 

10.2 
11  .5 

2.4 

4.0 

AVG 

OR  GEOM  M 

2027.'  D 

154-  D 

196."  0 

14.0 

8.2 

1  .9 

MINIMUM 

60. 

4. 

a. 

2.0 

4.0 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


10 


12 


12 


10 


SAMP   OTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


09 

03 

77 

1220 

26 

04 

77 

1255 

19 

05 

77 

1130 

20 

06 

77 

0945 

IB 

07 

77 

0260 
1040 

27 

07 

77 

1015 

15 

08 

77 

1335 

19 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

U05 

30 

1  1 

77 

1120 

15 

1S 

77 

1355 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( • I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.256 

0.130 

0.520 

1  .720 

0.046 

1  .100 

186.0 

33.0 

0.284 

0.120 

0.234 

1  .800 

0.065 

3.560 

2B0.0 

59.  Q 

0.026 

D.OOI 

0,004 

0.360 

0.006 

0,214 

221  .0 

6.  1 

0.018 

0.017 

0.043 

0.270 

0.003 

0.312 

220.0 

9.0 

0.036 

0.013 

0.220 

0.440 

O.OOB 

0.  127 

0.026 

0.004 

0.048 

0.340 

0.003 

0.052 

0.033 

0.012 

0.056 

0.350 

0.004 

0.056 

213.0 

7.5 

0.034 

0.004 

O.OOB 

0.400 

0.004 

0.046 

215.0 

13.0 

0.360 

0.245 

0.092 

1  .680 

0.071 

1  .400 

273.0 

36.0 

0.026 

0.005 

0.012 

0.330 

0.003 

0.187 

213.0 

5.5 

0.190 

0.095 

0.092 

1  .300 

0.028 

0.787 

263. 0 

16.0 

0.22B 

o.oeo 

0.164 

1  .240 

0.020 

1  .160 

219.0 

62.0 

0.360 

0 .  345 

0.520 

1  .800 

0.071 

3.560 

283.0 

62.0 

0.  126 

0.060 

0.125 

0.B53 

0.022 

0 .  750 

232.3 

24.7 

0.018 

0.001 

0.004 

0.270 

0.003 

0.046 

186.0 

S.5 

NO    OF    SAMPLES 


381 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TM  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 


09 

03 

77 

1220 

26 

01 

77 

1255 

19 

OS 

77 

1  !30 

JO 

06 

77 

09*5 

27 

07 

77 

1015 

15 

08 

77 

1335 

19 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1105 

30 

11 

77 

1120 

15 

12 

77 

1355 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


COND. 

25C 

UMH05 

235 
340 
330 
325 
315 
310 
365 
318 
411 
242 


16         56 

turb.  chloride 
f0r11azin  mg/l 

units 


59 

SULPHATE 


65  00 
130.00 
5.20 
6.50 
7.50 
9.00 

52.00 
5.  BO 

62.00 

61  .00 


14 


14. 

22 

21  . 

22. 

22. 

28,5 

22.0 

18.5 

11.5 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


37.5 


95 

ACIDITY 
MG/L 


9.0 
6.0 

1  .0 

i. a 

1.9 
0.0 
8.5 

0.6 
4.6 

7.1 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 

SC 

101 
97 
96 
96 
84 
101 
112 


AT    LAB 


7.03 
7.46 
B  22 
8  12 
B. 07 
8.40 
7.30 
8.24 
7.90 
7.32 


208 

TOTAL 
[RON 
MG/L 

3.850 

6.600 
0.260 
0.290 
0.360 
0  640 
5.000 
0.280 
3.900 
5.000 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | - ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
3 
3 


09 

03 

77 

1220 

26 

04 

77 

1255 

19 

05 

77 

1  130 

20 

OS 

77 

0945 

27 

07 

77 

1D15 

15 

oa 

77 

1335 

19 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1105 

30 

11 

77 

1120 

15 

12 

77 

1355 

411 
319 
235 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

B6.0 
143.0 
133.0 
121.0 
121  .0 
12B.0 
152.0 
130.0 
187.0 

9S.  0 


130.00 

40.40 

5.20 

10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

23.00 
39.00 
40.00 
36.00 
36.00 
3B.0O 
42.00 
38.00 
51.00 
27.00 


28.5 
19.8 
11.5 


74 

TOT .  MAG 

NESIUM 

MG/L 

7.00 

II  .00 

8.00 

7.50 

7.50 

8.00 

11.50 

8.50 

14.50 

7.50 


37.5 
37.5 
37.5 

1 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

70S 
70G 

S 
10 

5 
15 
70G 
10 
70G 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


9.0 
4.1 
0.0 

10 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


112 

86 
50 

10 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


8.40 
7.81 
7.03 

10 


6.600 
2.618 
0.260 

10 


41                    361  265 

COD          SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


MAXIMUM  167.0  51    00 

AVG   OR    GEOM   MN    I ■ |  129.9  37    00 

MINIMUM  86.0  23.00 

HO    OF    SAMPLES  10  10 


14.50 
9.  10 
7.00 


70 
36U 

5 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN  NO 


HELLAND  RIVER 

AT  BRIDGE  SOUTH  OF  BELLAND  AIRPORT 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  WELLANO  RIVER 

U.T.M.  17  0637T50.0  4758B50.0  4 


STATION  10: 


1 1 -0001 -007-03 
STORET  CODE: 


02 

004 

5400 


MILEAGE    22.90 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


30  II  77  1135 


934 

901 

STN   STN  SaMp   pj 

SAMPLE 

SCD 

DIST  BRG  DEPTH 

\0 

FEET       MTRS 

444  BO         Bl 

FLO*  CFS      TOTAL      FECAL 
COLIFORM   COL! FORM 


84 
M.F. 
ENTER. 


88 
PSEUD. 
NIPA 


MF/100ML   MF/100ML   MF/100ML   MF/100ML 
2800.       500.       300. 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.8 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.2 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  ■  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

30  II  77  1135  1 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

o.i  ea 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  M3/L 

0.D87 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.06B 


2800. 
2799. • 
2800. 

1 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .220 


500. 
500.  • 
SOO. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.025 


200. 

200.* 

200. 

1 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.754 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

274  0 


1.8 
1.8 
1.8 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

15.0 


9.2 
9.2 
9.2 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


0  4 

0.4 
0.4 


107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.188 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  |  0.188 

MINIMUM  O.lBa 

NO  OF  SAMPLES  1 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP  Pj      COND 

DY  MO  YR  LMT    OIST  8HG  DEPTH  25C 

FEET        MTRS  UMHOS 

30  II  77  1135                3  399 


0.087 
0.087 
0.087 

1 

16 
TURB. 
FORMA?.  IN 
UNITS 

62 .  00 


0.06B 
0.06B 
0.068 

1 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


1  .220 
1  .220 
1  .220 


59 
SULPHATE 


MG/L 


0.025 
0.025 
0.02S 

1 


0.754 
0.754 
0.754 

1 


280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 

4.9 


274.0 
274.0 
274.0 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


106 


15.0 
15.0 
1S.0 


55 

PH 
AT  LAB 


7.94 


208 

TOTAL 
IRON 
MG./L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ] 

MINIMUM 

399 
399 
399 

62.00 
62.00 
62.00 

18.5 

18.5 
18.5 

4.9 
4.9 
4.9 

106 
106 
106 

7.94 

7.94 
7.94 

4.200 
4.200 
4.200 

NO  OF  SAMPLES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 
MA2EM 
UNITS 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

66 

SOO I UM 

NA 
MG/L 

47 

ORGANIC 

C  AS  e 

MG/L 

41 
COO 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 

TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 

30  11  77  1135 


49.00 


70G 


MAXIMUM 

1  BO .  0 

49.00 

14.00 

70 

OR  GEOM  MN  I • | 

180.0 

49.00 

t4.00 

70U 

MINIMUM 

180.0 

49.00 

14.00 

70 

NO  OF  SAMPLES 


382 


8.0.*,/  SITE:  LITTLE  CATARAQUI  CREEK 


SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE; 


STN  NO 


HIGHWAY  2. 
RIVER 


I  MILE  SOUTHEAST  OF  CATARAQUI 


LONG 


934 

901 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST<g  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BAG  DEPTH 
MTRS 

NO 

04  01 

77 

1350 

.3 

22505 

8  9  0 

07  02 

77 

1135 

.3 

22522 

4  6  8 

07  03 

77 

11  15 

-3 

22539 

8  6 

04  04 

77 

1105 

.3 

22556 

e  6 

17  05 

77 

1055 

.3 

22573 

28  06 

77 

1  140 

3 

22590 

26  07 

77 

1115 

.3 

22607 

23  08 

77 

1130 

.3 

22624 

18  to 

77 

1055 

.3 

22658 

08  11 

77 

1110 

3 

22675 

OS  12 

77 

1125 

3 

MAXIMUM 

22692 

AVG 

OR  GEOM  H-! 

MINI  MUM 

STATION 

ID:   12-0002-OO4-Q2 

MAJOR 

BASIN:  CREAT  LAKES 

• 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  LITTLE  CATARAOUI  CREEK 

O010 

U.T. 

M.  18  0377400.0  4900800.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

2 

.70 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

.0*  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-QAY 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100MI 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1 3000 . 

3300 

100. 

2.0 

0.0 

100 

7.0 

8.0 
2.0 

5400. 

720. 

236. 

3.0 

9.0 

a.  01 

11100. 

1960. 

2200. 

28. 

5.0 
16.5 

6.0 

1  1  .0 

2.0L 
2.0L 

100. 

200. 

64. 

2.   L 

2.0L 

84000 . 

2900. 

2040. 

17.0 

12.0 

2.0L 

30000 . 

800.   G 

680. 

18.0 

11  .0 

490. 

5.0 

1  1  .0 

5.0L 

8000. 

3200. 

2000. 

4. 

e.o 

10.0 

2.0 

800. 

56. 

96. 

0.0 

1  1  .0 

0.5 

84O00. 

3300. 

2200. 

28. 

16.0 

12.0 

8.0 

4398.' 

B57.  •  Li 

430.* 

6.«  D 

7.5 

98 

2.50 

100. 

56. 

84. 

2. 

0.0 

6.0 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 

.3 
3 
-3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
3 


04 

01 

77 

1350 

07 

02 

77 

1125 

07 

03 

77 

1115 

04 

04 

77 

1105 

17 

05 

77 

1055 

28 

06 

77 

1140 

26 

07 

77 

1115 

23 

08 

77 

1130 

18 

10 

77 

1055 

08 

11 

77 

1110 

05 

12 

77 

1125 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  208 

0.003 

0.420 

1  .320 

0.071 

2.  150 

1058 .0 

51  .0 

0.336 

0.100 

0.140 

0.340 

0.024 

0-480 

510.0 

65.0 

0.0B6 

0.056 

0.040 

0.380 

0.022 

0.520 

0.052 

0.044 

0.050 

0.540 

0.420 

0.004 

0.110 

0.010 

0.010L 

0.750 

0.006 

0.020L 

360.0 

15. OL 

0.270 

0.160 

0.030 

0.640 

0.050 

0.460 

468.0 

15. OL 

0.  350 

0.280 

0.010L 

0.330 

0.002L 

0  260 

370.0 

15.  OL 

0.250 

0.165 

0.064 

0.450 

O.OlO 

0  610 

506.0 

5.5 

0.040 

0.012 

0.040 

0.1  10 

0.080 

310  0 

15. OL 

0.138 

0.070 

0.080 

0.7S0 

0.014 

0.120 

350.0 

35.0 

0.040 

0.018 

0.040 

0.400 

0.012 

0.410 

280.0 

15. OL 

0.350 

0.280 

0.420 

1  .320 

0.420 

2.150 

1058.0 

65.0 

0.171 

0.083 

0 . 0840 

0.546 

0.0630 

0.4650 

468.0 

25.  7D 

0.040 

0.003 

0.010 

0.1  10 

0.002 

0.004 

280.0 

5.5 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


04 

01 

77 

1350 

07 

02 

77 

1135 

07 

03 

77 

11  15 

04 

04 

77 

1105 

17 

05 

77 

1055 

28 

06 

77 

1140 

26 

07 

77 

11  15 

23 

08 

77 

1  130 

18 

10 

77 

1055 

08 

11 

77 

11  10 

05 

12 

77 

1125 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

LtMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1850 

38.00 

520.0 

670 

35.00 

90.0 

870 

15.00 

142.0 

920 

4.  10 

140.0 

550 

26.00 

45.0 

720 

2.50 

92.0 

620 

4.30 

69.0 

750 

6.20 

75.0 

560 

6.90 

35.0 

420 

20.00 

28.0 

480 

8.50 

21  .0 

1850 

38.00 

520.0 

765 

15.  14 

114.3 

420 

a.  so 

21  .0 

383 


6. OK./  SITE:  LITTLE  CAlaRAOUI  CREEK 
SIMPLE  POINT:  DIVISION  STREET.  KINGSTON 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY 

MO 

»R 

LMT 

01 

01 

77 

1405 

07 

02 

77 

1  150 

07 

03 

77 

1220 

04 

01 

77 

1130 

17 

Ob 

77 

1120 

28 

06 

77 

1200 

26 

07 

77 

1  140 

23 

OB 

77 

1200 

18 

10 

7? 

1  120 

08 

11 

T7 

1135 

OS 

12 

77 

1155 

STN   STN  SUMP   pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

■3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


WAX  1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •) 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


22506 
22523 
22540 
22557 
22574 
22591 
22608 
22625 
22659 
22676 
22693 


4  6 

4  6 

3  6 

e  6 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 

TERM  STREAM:  LITTLE  CATARAOUt  CREEK 

U.T.M,  18  0380175.0  4905100.0  4 


901 
SCO 


444 

FLO*  CFS 


SO 
TOTAL 
COL) FORM 
MF/100ML 

SOO. 

2800. 
6500. 

2B0O0E+1 

1300. 

20000. 

110. 

1800. 

60. 


28000E+1 

2098.- 

60. 


81 

FECAL 
COL  I  FORK 
MF/'OOML 

80. 

220. 
2B. 

200. 
664. 
392. 

730. 
12. 


730. 

148.  ■ 

12. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

30. 

2400. 
20. 

100.   L 
864. 
1200. 

970. 
24. 


2400. 
30B .  • 
20. 


STAT 

ION 

ID:   12-0002-005-02 
STORET  CODE: 

02 

004 

0010 

REGION  ' 

34 

MILEAGE 

6 

.80 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAV 

MPA 

TEMP  , 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

7.0 

3.0 

0.0 

6.0 

1  .□ 

4. 

L 

0.0 

11.0 

2.0 

4 

L 

5.0 

4.0 

4.0L 

15.5 

9.0 

2.0L 

2. 

L 

5.0 

17.0 

7.0 

5.0 

17.0 

9.0 

6.0 

8.0 

2  OL 

4. 

L 

7.0 

10.0 

2.0L 

1  .0 

10.0 

2.0 

4. 

17.0 

11  .0 

5.0 

3.' 

0 

6.9 

8.1 

2.80 

2. 

0.0 

4.0 

1  .0 

10 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
3 
3 

.3 
3 
3 

-3 


04 

01 

77 

140S 

07 

02 

77 

1150 

07 

03 

77 

1320 

04 

04 

77 

1130 

17 

05 

77 

1120 

28 

06 

77 

1200 

26 

07 

77 

1140 

23 

08 

77 

1200 

TB 

10 

77 

1120 

OB 

11 

77 

1135 

05 

12 

77 

1155 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

VIM  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 

TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

S 

TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

MG/L 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.730 

0.010 

0.116 

3.440 

0.014 

1  .020 

567.0 

148.0 

0  .  204 

0.020 

oho 

0.620 

0.018 

0.820 

5200 

1 00  .  0 

0.OB6 

0.006 

0.020 

0.500 

0.034 

0-71Q 

0.032 

0.006 

0.050 

1  .200 

0.290 

0.006 

0.1  10 

0.012 

0.  150 

0.720 

0.026 

0 .  090 

370.0 

15. OL 

0.  158 

0.066 

0.020 

0.800 

0.004 

0  08  D 

357.0 

15. OL 

0.340 

0.  124 

0.010L 

1  .  ISO 

00021 

0.  140 

435.0 

45.  0 

0.068 

0.032 

0  032 

0.710 

O.Otl 

0  639 

382.0 

5  .  7 

0.036 

0.010 

0.030 

0.400 

0.200 

320.0 

15. OL 

0.  100 

0.042 

O.OSO 

0.540 

0.012 

0  150 

350 . 0 

30.0 

0.026 

0.002 

0.050 

0 .  640 

0.012 

0.750 

340.0 

15. OL 

0.730 

0.124 

0.150 

3.440 

0.290 

1  .020 

567.0 

148.0 

0.  172 

0.030 

0.05BD 

0.977 

0.0420 

0.419 

404  .6 

43. 2D 

0.026 

0.002 

0.010 

0.400 

0.002 

0.006 

320.0 

5.7 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 


04 

01 

77 

1405 

07 

02 

77 

tl50 

07 

03 

77 

1220 

04 

04 

77 

1  130 

17 

05 

77 

1120 

28 

06 

77 

1200 

26 

07 

77 

1  140 

23 

OB 

77 

1200 

18 

10 

77 

1120 

08 

11 

77 

1135 

05 

12 

77 

1155 

.3 
■3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


14 

COND- 

25C 

UMHOS 

G 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

640 

75.00 

27.0 

560 

44.00 

31  .0 

400 

4.00 

17.0 

465 

5.20 

21.0 

570 

8.00 

23.0 

550 

9.00 

24.0 

600 

17.00 

26.0 

560 

3.60 

22.5 

595 

5.00 

2B.0 

425 

14.00 

18.0 

520 

2.90 

20.0 

640 

75.00 

31  .0 

537 

16.97 

23.4 

400 

2.60 

17.0 

384 


B.O.M./  SITE:  LITTLE  CATARAQU1  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  SEWAGE  PUMPING  STATION,  LAPANS  LANE.  KINGSTON 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   12-O002-OOT-O2 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

or  HO  VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

FEET 

MTRS 

07  03  77 

1300 

.3 

04  04  77 

1230 

3 

17  05  77 

1140 

3 

28  06  77 

1225 

.3 

2E  07  77 

1320 

.3 

23  OB  77 

1250 

.3 

18  tO  77 

1225 

.3 

08  11  77 

1240 

.3 

05  12  77 

1255 

.3 

MAXIMUM 

AVQ 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  ¥R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


,3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


07 

03 

77 

1300 

04 

04 

77 

1230 

17 

OS 

77 

1  140 

28 

06 

77 

1225 

26 

07 

77 

1320 

23 

OS 

77 

1250 

16 

10 

77 

1225 

oe 

II 

77 

1240 

05 

12 

77 

1255 

MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  ( • > 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM  STREAM;  LITTLE  CATACAQUI  CREEK 

LONG 

U.T.M 

18  0379325.0  4902525.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

Sample 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECJ.L 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IDOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

22541 

8  6 

144. 

8. 

20. 

4.   L 

3.0 

15  0 

22558 

B  6 

28. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

5.0 

2.0 

22575 

18.5 

15.0 

22592 

800. 

88. 

BOO. 

2.   L 

22609 

1 

22626 

2600. 

30B. 

760. 

15.0 

11.0 

22660 

340. 

6.0 

10.0 

22677 

1500. 

210. 

770. 

4.   L 

9.0 

100 

22694 

1200. 

92. 

20. 

0.0 

4.0 

2600. 

308. 

800. 

4. 

18.5 

15.0 

471  .• 

51  .  •  D 

95.'  D 

3.'  0 

8.1 

9.6 

28. 

4. 

4. 

2. 

0.0 

2.0 

7 

6 

6 

4 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SUSP  ■ 

7 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

DISS. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

kjelOahl 

NQ2N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  Mg/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.034 

0.016 

0.030 

0.  190 

0.022 

0.700 

0.014 

0.004 

0.020 

0.300 

0.330 

0.006 

0.  148 

0.038 

0.020 

0.760 

0.004 

0 .  020 

490 . 0 

15  .OL 

0.06S 

0.010 

0.050 

0.510 

0.006 

0.020L 

442.0 

15, OL 

0.020 

0.010 

0.014 

0.410 

O.OlO 

0.485 

411  .0 

1  .  1 

0.008 

0.006 

O.OSO 

0.190 

0.260 

410.0 

I5.0L 

0.050 

0.018 

0.030 

0.360 

0.004 

0.300 

380.0 

15. OL 

0 .  024 

0.014 

0.030 

0.220 

0.010 

0.670 

420.0 

15.01 

0.  148 

0.038 

0.050 

0.760 

0.330 

0.700 

490.0 

15.0 

0.046 

0.015 

0.031 

0.368 

0.055 

0.3080 

425.5 

12.70 

0.008 

0.004 

0.014 

0.190 

0.004 

0.006 

380.0 

1  .  1 

004 
0010 


1 

5- DAY 

BOD 

MG/L 

2.0L 
2.0L 
3.0 
2.0L 


2.0L 
2.0L 
0.5L 


3.0 
1  .90 
0.5 
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D- SOLIDS 
MG/L 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  03  77  1300 

04  04  77  1230 

17  05  77  1140 
2B  06  77  1225 
23  08  77  1250 

18  10  77  1225 

08  11  77  1240 

05  12  77  125S 


3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TUP.B. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

900 

6.50 

138.0 

770 

5.40 

110.0 

760 

15.00 

B6.0 

680 

22.00 

113.0 

620 

2.00 

42.0 

720 

3.80 

51  .0 

510 

8.50 

30.0 

640 

4.00 

41.0 

900 

22.00 

13a.  o 

700 

8.40 

76.4 

510 

2.00 

30.0 

208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


CATARAOUl  RIVER 

HIGHWAY  2.  KINGSTON  (CENTREI 

RIVER 


LAT 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 

ST.  LAWRENCE  RIVER 

CATARAOUI  RIVER 


STATION    ID:       12-0004-001-02 

STORET    CODE:     02 


U.T.M.     IB    0382200.0    4890750.0    4 


REGION   04 


MILEAGE 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STV  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

04  01 

77 

1500 

.3 

07  02 

77 

1310 

.3 

07  03 

77 

1350 

.3 

04  04 

77 

1315 

.3 

17  05 

77 

1230 

.3 

28  06 

77 

1310 

.3 

26  07 

77 

1355 

3 

23  08 

77 

1340 

.3 

1B  10 

77 

1315 

.3 

OB  11 

77 

1335 

.3 

05  12 

77 

1400 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  .. 

MINIMUM 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

Mf/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

22509 

4 

6 

8 

20. 

2. 

L 

2.   L 

D.O 

12.0 

23526 

4 

6 

8 

0.0 

7.0 

22543 

4 

6 

8 

4600. 

396 

200. 

4. 

0.0 

17.0 

22560 

8 

6 

456. 

a. 

4.   L 

4.   L 

5.0 

14.0 

22577 

12.0 

13.0 

22594 

300. 

60. 

40. 

0. 

22611 

32. 

4. 

L 

20. 

20.0 

12.0 

22628 

1600. 

224. 

8. 

19.0 

12.0 

22662 

30. 

8.0 

11  .0 

22679 

5300. 

400. 

140. 

4.   1 

9.0 

12.0 

22696 

1200. 
5300. 

88. 

400. 

48. 

200. 

4. 

1  .0 
20.0 

6.0 

17.0 

368 .  • 

43.  • 

D 

23.*  D 

3.'  D 

7.4 

11  .6 

20. 

2. 

2. 

0. 

0.0 

6.0 

5 -DAY 

BOD 

MG/l 

0.4 

1  .OL 

2.0L 

2.    L 

2.0L 

2.0L 

3.0 

2.0L 
2.0L 
1.0 


3.0 
1  ,7D 
0.4 


NO    OF    SAMPLES 


385 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   pj 
DY  HO   YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


.3 

.3 

3 

.3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 


04 

01 

7T 

1500 

07 

02 

77 

(310 

07 

03 

77 

1350 

04 

04 

77 

t315 

17 

05 

77 

1230 

?8 

06 

77 

1310 

26 

07 

77 

13S5 

23 

06 

77 

134C 

IB 

10 

77 

t315 

08 

11 

77 

1335 

05 

12 

77 

1400 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  HI  r'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTEREO 
AMMON 1 A 
MG/L 

.■o 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

23 
FILTEREO 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.026 

0.036 

0.026 

0.600 

0.003 

0.067 

184  0 

1  .9 

0.038 

0.016 

0.100 

0.430 

0.010 

0.270 

200.0 
120.0 

15. OL 

15. OL 

0.032 
0.084 
0.082 
0.034 
0.036 
0.058 

0 .  006 
0.020 
0.030 
0.008 
0.010 
0.024 

0.050 

0.01  OL 

0.070 

0.040 

0.060 

0.060 

0.450 
0.470 
0.550 
0,470 
0.470 
0.580 

0.07B 
0.0B8 
0.0O2 

0.008 
0.040 

0.160 
0.330 
0  008 
0.060 
0.070 
0.260 

182.0 

110.0 
179.0 
130.0 
200.0 
162.0 

15. OL 

15. OL 

7.2 
15. OL 
15. OL 
15. OL 

0.084 
0.048 
0.026 

0.030 
0.018 
0.006 

0.100 

0.052D 

0.010 

0.600 
0.503 
0.430 

0.088 
0.033 
0.002 

0.330 
0.153 
O.OOB 

200.0 
163.0 
110.0 

15.0 

12. 7D 

1  .9 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


155 
170 
145 
188 


188 
165 
145 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   pj 
DY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
3 

.3 
3 
3 

.3 


04 

01 

77 

1500 

07 

02 

77 

1310 

07 

03 

77 

1350 

04 

04 

77 

1315 

17 

05 

77 

1330 

18 

06 

77 

1310 

26 

07 

77 

1355 

23 

08 

77 

1340 

18 

10 

77 

1315 

08 

11 

77 

1335 

05 

12 

77 

1400 

3 

■a 

3 


VAX  J  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

280 

1  .20 

11  .0 

338 

1  .20 

360 

3.00 

19.0 

335 

2.5 

290 

3.50 

280 

2,00 

24.0 

305 

6.00 

24.0 

265 

3.60 

21  .0 

260 

4.40 

18.0 

270 

2.60 

18.0 

250 

4.80 

10.0 

305 

6.00 

34.0 

266 

3.44 

18.1 

225 

1  .20 

10.0 

59 
SULPHATE 


MG/L 


16.0 


16  0 
16.0 
16.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95         52 

ACIDITY   TOT  ALU 
MG/L     AT  LAB 

MG/l 


55 
PH 
AT  LAB 


BOO 
8.20 
8.0 
8.20 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.350 


25 

PHENOLS 


UG/L 


I  .OL 
1  .OL 


8.20 

0.350 

1  .0 

8.  10 

D.350 

1  .00 

8.00 

0.350 

t  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CATARAOUI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  3  KINGSTON 
STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77  0930 

30  03  77  1030 

19  07  77  0915 

13  10  77  1020 


3 

.3 
.3 
3 


LONG 


934 

Sample 

NO 


20037 
301  10 
30300 
2037B 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 

ST    LAURENCE    RIVER 

CATARAOUI    RIVER 


STATION  ID:   12-0004-001-83 


U.T.M.  18  0382200.0  4890750.0  4 


444 
FLOW  CFS 


SO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


STORET  CODE; 

03 

005 

1770 

REGION  04 

MILEAGE 

0 

50 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 

B05 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 

DISS. 
02 

MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/l 

1.0 
7.0 

12.8 
13.0 

0.8 
1  .0 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  f • | 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10  02  7  7  O930 

30  03  77  1030 

19  07  77  0915 

13  10  77  1020 


3500. 

3S02-* 

3500. 

1 

332. 
232.  ■ 
233. 

1 

B6. 
BS. » 
B6. 

1 

11.3 
6.4 

1.0 

3 

13.0 

h  .a 

9.7 
3 

1  .0 
0.9 
0.8 

2 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTEREO 

REAC1 IVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

31 

FILTEREO 

N02-N 

MG/L 

33 

FILTEREO 

N03-N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MC/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MC/L 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

107 

CALCUL 
0- SOLIDS 
»G/L 

0.036 
0.03B 

0.01  1 
0.002 

0.030 
0.1  38 

D.500 
0.710 

0.004 

0.001 

0.316 
0.019 

163.0 
197.0 

6.0 
5.0 

156 
192 

MAXIMUM  0.038  0.011 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  |  0.037  0.007 

MINIMUM  0.036  0.002 

NO    OF    SAMPLES  2  2 


0.13a 
0.084 
0.030 


0.710 
0.605 
0.500 


0.004 
0.003 
0.001 


0.316 
0.168 
0.019 


197.0 
179.5 
163.0 


6.0 
5.5 

5.0 


192 
174 
156 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST,M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77  0930 
30  03  77  1030 
19  07  77  0915 
13  10  77  1020 


3 

3 
3 

-3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

380 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

S5 

PH 
AT  LAS 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

240 
295 

3.60 
2.60 

9.7 
22.5 

14.5 
25.0 

0.95 

0.55 

7.7S 
8.  28 

0.280 
0.160 

1  .OL 
1.0L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


295 
26B 
240 


3.60 
3.  10 
2.60 


23.5 

16.1 
9.7 


25.0 

19.8 
14.5 


0.95 
0.75 
0.55 


8.28 
8.03 

7.78 


0.280 
0.320 
0.160 


1  .0 
1  .OD 
1.0 


386 


SIMP  DTE  HOUR   SIM   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77  0930 
30  03  77  1030 
ft  07  77  091S 
12  10  77  1030 


.3 
3 
3 

.3 


76 

CALCUl 

HARDNESS 

MC/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
•C  AS  C 

MG/L 


41 
COD 


MG/L 


17 

10L 


361 

SOLVENT 
EXTRBLES 

MC/L 

1 
0 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001L 
0.001 

o.oou 

0.001 


MAi I  MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I  -  I 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


17 

140 
10 


0.001 

0.0010 

0.001 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN   SAMP      Pj 
DY  MO    Y»    LMT        OIST    BRG   DEPTH 
KIT  MTRS 


10  02  77   0930 

30   03  77    1030 

19   07  77  0B15 

12    10  77    1020 


.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   OR   QEOM   MN    (•) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

0.030L 

0,0301 

0 . 050L 


0.050 

0.0330 

0.020 


203 

TOTAL 

DM I  HUM 

MG/L 


221 

TOTAL 

tROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 
TOTAL 
LEAD 

MG/L 

215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

23B 

TOTAL 
NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.030 

O.OIOL 

0.030L 

0.010L 
0.080 
O.OIOL 
0.010 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.020L 
0.030L 

O.OOSL 
0.005L 
O.OOSL 
O.OOSL 

0.340 
0.070 
0.020L 
C.OIOL 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.020L 
0,0051 

0.020 

0.017D 

0.010 

0.080 

0.O2B0 

0.010 

0.030 

0.01BD 

0.010 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.340 
0. 1100 
0.010 

0.020 
O.OHD 

0.005 

B.O. 

<  ■/ 

SITE: 

CATARA0U1  RIVER 

STATION 

ID:   l  2  •  00Q4  ■  0O3  ■  02 

SAMPLE  POINT: 

AT  DAM 

KINGSTON  MILLS 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

9AS1N:  GREAT  LAKES 

STORf 

02 

MINOR 

JASIN:  ST. 

LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  CATARA0U1  RIVER 

1770 

STN  NO 

3 

LAT 

LONG 

U.T.M 

IB  0385025.0  4905300.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

5.10 

934 

901 

444 

SO 

81 

B4 

as 

805 

3 

1 

SAMP 

>TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FICJL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  1  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

04  01 

77 

1430 

.3 

22508 

4 

6  a 

13. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

6.0 

1  .0 

07  OS 

77 

1250 

.3 

32525 

4 

6  8 

0.0 

6.0 

1  .OL 

07  03 

77 

1320 

.3 

32542 

e 

6 

16. 

8. 

4.   L 

4.   L 

0.0 

7.0 

2.0L 

04  04 

77 

I25S 

.3 

22S59 

a 

6 

4.   L 

4.    L 

4.   L 

4.   L 

5.0 

13.0 

2.0L 

17  05 

77 

1200 

.3 

22576 

14.0 

12.0 

1  .OL 

38  06 

77 

1245 

.3 

22593 

600. 

132. 

448. 

2.   L 

2.0L 

26  07 

77 

1330 

.3 

22610 

440. 

4.   L 

4.   L 

23.0 

12.0 

4.0 

23  oa 

77 

1315 

.3 

22627 

20. 

4. 

4.   L 

19.0 

13.0 

IS  10 

77 

1250 

.3 

226GI 

10.   L 

8.0 

T2.0 

2.0L 

08  11 

77 

1310 

3 

22678 

10.   L 

10.   L 

10.   L 

4.   L 

9.0 

12.0 

3.0L 

05  12 

77 

1320 

.3 
MAXIMUM 

22695 

30. 
600. 

4.   L 
132. 

B. 
44S. 

4. 

1  .0 
23.0 

14.0 

14.0 

1  .0 
4.0 

AVG 

OR  GEO* 

26.*  0 

*.«  D 

8.'  0 

3.*  D 

7.9 

10.7 

1  .80 

MINIMUM 

4. 

2. 

2. 

2. 

0.0 

6.0 

1  .0 

NO 

OF 

SAMPLES 

9 

8 

8 

4 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BR 

G  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  I DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEIT 

MTRS 

MC/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04  01 

77 

1430 

.3 

0.024 

0 

004 

0.030 

0 .  560 

0.004 

0.041 

166.0 

2.9 

07  03 

77 

1250 

.3 

0.034 

0 

010 

0.110 

0.570 

0.002 

0.040 

175.0 

15. OL 

07  03 

77 

1320 

.3 

0.030 

0 

008 

0.080 

0.380 

0.006 

0.  100 

04  04 

77 

1255 

.3 

0.014 

0 

014 

0.090 

0.340 

0.090 

o.ooe 

17  05 

77 

1300 

.3 

0.044 

0 

004 

0.010 

0,490 

0.002L 

0.020L 

140.0 

1S.0L 

28  06 

77 

1245 

.3 

0.030 

0 

010 

0.070 

D.420 

0.010 

0.020L 

110.0 

15. OL 

26  07 

77 

1330 

.3 

0.078 

0 

070 

0.180 

0.920 

0.  182 

0.500 

85.0 

15. OL 

23  OB 

77 

1315 

.3 

0.103 

0 

017 

0.026 

0.840 

0.002 

O.OOSL 

108.0 

6.7 

18  10 

77 

1250 

.3 

0.016 

0 

004 

0.010 

0.570 

0.020L 

80.0 

15. OL 

08  11 

77 

1310 

.3 

0.016 

0 

006 

0.060 

0.330 

0.004 

0.020L 

180.0 

15. OL 

05  12 

77 

1320 

.3 

0.036 

0 

010 

0.070 

0.600 

0.008 

0.070 

150.0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.  103 

0 

070 

0.180 

0.920 

0.  182 

0.500 

180.0 

15.0 

AVG 

OR  GEO* 

MN  (•  | 

0.038 

0 

.014 

0,067 

0.547 

0.0310 

0.0770 

132.7 

12.70 

MINIMUM 

0.014 

0 

.004 

0.010 

0.330 

0.002 

0.005 

BO.O 

2.8 

NO    OF    SAMPLES 


387 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTH5 


3 
.3 
.3 

3 
.3 

-3 
3 


04 

01 

77 

1430 

07 

02 

77 

1250 

07 

03 

77 

1320 

00 

04 

77 

1255 

17 

OS 

77 

1200 

28 

06 

77 

1245 

26 

07 

77 

1330 

23 

08 

77 

1315 

18 

10 

77 

1250 

08 

1 1 

77 

1310 

OS 

12 

77 

1320 

-3 
3 
■  3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■ | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

23 

COND  - 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

fORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

250 

1  -20 

7.2 

240 

1  .50 

11.0 

240 

1  .40 

9.5 

205 

2.50 

10.0 

215 

3.20 

7.0 

170 

1  .00 

7.5 

155 

6.00 

7.0 

155 

3.60 

5.5 

190 

3.60 

7.0 

205 

1  .30 

10.0 

230 

3.00 

9.0 

250 

6.00 

11  .0 

205 

2.57 

8.2 

155 

1.00 

5.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CATARAQUI  RIVER 
JONES  FALLS 
RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

CATAftAQUI    RIVER 


STATION    10:       12-0004-004-02 

STORET    CODE:    02 
005 
1770 


U.T.M.     18    0401700.0   4932950.0    4 


REGION    04 


MILEAGE        35.80 


SAMP   OTE    HOUR      STN      ST\    SAMP      Pj 
DY    MO    YR    LMT         OIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


OS  01 

77 

0940 

3 

08  02 

77 

1000 

3 

14  03 

77 

1140 

3 

OS  04 

77 

1025 

.3 

18  OS 

77 

0930 

-3 

28  06 

77 

0935 

3 

25  07 

77 

1200 

3 

24  08 

77 

1015 

3 

26  09 

77 

1130 

3 

19  10 

77 

0930 

3 

09  11 

77 

0935 

.3 

06  12 

77 

1025 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

l-l 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


22514 
22531 
22548 
22565 
22582 
22599 
22616 
22633 
22650 
22667 
22684 
22701 


901 
SCO 


4  6  8 

4  6  8 

6  8 

8  6 


444 
FLOW  CFS 


60 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

4.   L 

0. 

4. 

4.   L 

4. 


10. 
10. 
44. 

10. 
10. 
10. 


44. 
T. 
0. 


B1 

FECAL 
COLlFORM 
MF/100ML 

4.   L 

0. 

4. 

4.   L 


4  . 
■0. 
4. 


10. 
A.' 

0. 


84  BB 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/iOOML 


10- 

4. 


3  ■ 
0. 


B05  3 

WATER  DI5S. 

TEMP.  02 

DEG  C  MG/L 


0.0 
0.0 
3,0 


5 
19 

24 
18 
15 

9 

9 
0 


NO  OF  SAMPLES 


10 


24.0 
9.3 
0.0 

U 


ISO 
BO 
16.0 
12.0 
13.0 

12.0 
12.0 
10.0 
12.0 
1  1  .0 
15.0 


18.0 

12.6 

B.O 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 

1  .OL 
2.0L 

2  OL 
2.0L 
2  OL 
2.0L 

2.0L 
2.0L 
2.0L 
1  .5 


2.0 
1  .70 
0.6 


1  1 


II 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET        MTRS 


05 

01 

77 

0940 

08 

02 

77 

I00O 

14 

03 

77 

1140 

05 

04 

77 

1025 

IB 

OS 

77 

0930 

28 

06 

77 

0935 

25 

07 

77 

1200 

24 

08 

77 

1015 

26 

09 

77 

1  130 

19 

10 

77 

0930 

09 

II 

77 

0935 

06 

12 

77 

1025 

MA  X  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SO  LI  OS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0,012 

0.040 

0.550 

0002 

0.005L 

131  .0 

3.5 

0.070 

0.C34 

0.030 

0.430 

0.002 

0.020 

150  0 

15.0L 

0.048 

0.032 

0.010 

0.390 

0,002 

0  020 

0.012 

0.006 

0.030 

0.370 

0.002 

0.060 

0.024 

0  014 

0.040 

0.440 

0.088 

0.210 

1  20 . 0 

15.0L 

0.018 

0.002L 

0.D40 

0.460 

0.002L 

0.020L 

1  14.0 

15. OL 

0.022 

0.006 

0.070 

0.430 

0.002L 

0.020L 

120.0 

1  5  ,  0  L 

0.022 

0.001 

0.040 

0.450 

0.001 

0.005L 

119.0 

1  ,  9 

0.028 

0.008 

0.080 

0.440 

0.020L 

26.0 

15.0L 

0.018 

0.002 

0.050 

0.420 

0.020L 

90.0 

1  5  .  0  L 

0.010 

0.006 

O.OSO 

0.230 

0,002 

0.020L 

ioo.o 

15. OL 

0.014 

0.004 

0.050 

0.090 

0.002 

0.020L 

127.0 

15, OL 

0.070 

0.034 

O.OBO 

0.S50 

0,088 

0.210 

150.0 

15.0 

0.026 

0.0110 

0.044 

0.392 

0.0110 

0.0370 

109.7 

12.50 

0.010 

0.001 

0.010 

0.090 

0.001 

0.005 

26.0 

1  .9 

10 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FOCMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

05  01 

77 

0940 

.3 

195 

0.70 

4.3 

08  02 

77 

1000 

.3 

195 

1  .00 

10.0 

14  03 

77 

1  140 

3 

200 

0-70 

B.5 

05  04 

77 

1025 

.3 

IBS 

0.80 

7.0 

10  05 

77 

0930 

■  3 

IBS 

1  .50 

5.6 

28  06 

77 

0935 

.3 

175 

1.20 

6.0 

25  07 

77 

1200 

3 

180 

1  .60 

5.0 

24  08 

77 

1015 

3 

180 

1.20 

3.9 

26  09 

77 

1130 

.3 

180 

0.98 

6.0 

19  10 

77 

0930 

3 

190 

1.60 

5.0 

09  11 

77 

0935 

.3 

190 

0.85 

9.0 

06  12 

77 

1025 

.3 

MAXIMUM 

195 
200 

0.95 
1  .60 

6.0 
10.0 

i 

AVG 

OR  GEOM 

188 

1  .09 

6.4 

MINIMUM 

175 

0.70 

3.9 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/l 


NO  OF  SAMPLES 


388 


B  .  O  W  .  / 

SITE: 

CAT  if 

40UI  RIVER 

.STATION 

ID:   13-0004-005-03 

SIMPLE 

»OINT: 

AT  BRIDGE  TO  BELL 

ISLAND.  KINGS 

STAf  ION  TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  ST. 

LAWRENCE  Rl 

VER 

005 

TERM  STREAM:  CATARAQU1  RIVER 

1770 

STN  NO 

5 

LAT 

LONG 

U.T.M 

.  18  0382400.0  490035C 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

1  .60 

834 

901 

444 

80 

81 

84 

68 

80S 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COll FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

04  04  77 

1335 

.3 

23561 

a 

6 

348. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

5.0 

17.0 

28  06  77 

1330 

3 

22595 

16. 

4. 

4.   L 

2.   L 

36  07  77 

141S 

.3 

22613 

2300. 

38. 

300. 

23.0 

12.0 

33  08  77 

1400 

.3 

22639 

1100. 

140. 

328. 

30.0 

15.0 

18  10  77 

1330 

.3 

22663 

300. 

6.0 
8.0 

11.0 

OB  11  77 

1400 

.3 

22680 

100. 

30. 

250. 

4.   L 

10.0 

OS  13  77 

1435 

.3 

MAXIMUM 

32687 

590. 
2200. 

80. 
140. 

33. 

300. 

4. 

1  .0 
23.0 

9.0 
17.0 

AVG 

OR  GEOM 

387.' 

33.'  D 

45.*  0 

3.'  D 

10. s 

123 

MINIMUM 

16. 

4. 

4. 

3. 

1.0 

9.0 

B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


NO  OF  SAMPLES 


CATARA0U1  RIVER 
FOOT  OF  ELLIOT  AVE. 
RIVER 


STATION  ID:   12-0004-006-03 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 

77 

1530 

.  3 

07  02 

77 

1340 

.3 

07  03 

77 

1415 

.3 

04  04 

77 

1400 

.3 

17  05 

77 

1315 

.3 

28  06 

77 

1345 

.3 

26  07 

77 

1430 

.3 

23  08 

77 

1415 

.3 

18  10 

77 

1350 

.3 

OB  11 

77 

1440 

.3 

05  12 

77 

1445 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ | 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


22511 
22538 
22545 
22562 
22579 
22596 
23613 
22630 
22664 
22681 
22698 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

ST.  LAWRENCE  RIVER 

CATARA0U1  RIVER 


U.T.M.  IB  0361950.0  4901340.0  4 


901 
SCO 


4  6  8 

4  6  8 

4  6  8 

8  6 


444 

FLOW  CFS 


80 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 

24. 

600. 
64. 

36. 
25. 
80. 

ioo. 

520. 
90. 


600. 
88.  ' 
24. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

2.   L 

44. 

IE. 


50 
B. 


50. 
10.  • 

3. 


84 

M.F. 
ENTER. 

MF/100ML 


160. 
16. 

24. 
12. 
40. 

320. 
16. 


320. 
27.  < 

2. 


STORET  CODE: 

02 

005 

1770 

REGION 

04 

MILEAGE 

3.40 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-0AY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/TOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

6.0 

0.0 

30 

4. 

L 

0.0 

1  1  .0 

4. 

L 

5.0 
19.0 

12.0 
11  .0 

2- 

L 

23.0 

19.0 
8.0 

13.0 
13.0 

12.0 

4. 

6.0 

0.0 

11  .0 
13.0 

4. 

33.0 

13.0 

3. 

•  0 

8.3 

10.5 

2. 

0.0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MILLBURN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  1.5  MILES  SOUTH  OF  BATTERSEA 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

CATARAOUI    RIVER 


STATION    ID:       12-0004-007-02 

STORET    CODE:    02 
005 
1770 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

OS 

01 

77 

1040 

OB 

02 

77 

1  100 

14 

03 

77 

1030 

05 

04 

77 

1135 

18 

05 

77 

1005 

28 

06 

77 

1020 

25 

07 

77 

1300 

24 

08 

77 

1120 

!6 

OS 

77 

1230 

19 

ID 

77 

1020 

09 

11 

77 

1030 

06 

13 

77 

1140 

STN        STN    SAMP       PJ 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


LONG 

U.T.M. 

18  039045 

0.0  4918535.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

21  .90 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OJY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/ 1:00ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22515 

4 

6 

0 

110. 

20. 

4. 

0  0 

7.0 

1  .0 

22532 

4 

6 

8 

173. 

28. 

32. 

0. 

0.0 

4.0 

3,0 

22549 

3 

6 

8 

900. 

76. 

164. 

4. 

L 

1  .0 

16.0 

3.0L 

22566 

3 

6 

6 

88. 

16. 

48. 

4. 

5.0 

10.0 

3.0L 

22583 

600. 

36. 

24. 

4. 

L 

21  .0 

1  t  .0 

1  .01 

22600 

1200. 

1240. 

1100. 

2. 

L 

2.0L 

22617 

500. 

190. 

120. 

25.0 

10.0 

3  OL 

22634 

2000. 

1400. 

3400. 

17.0 

8.0 

22651 

3600. 

950. 

1900. 

14.0 

10.0 

2.0L 

22668 

3600 . 

7.0 

10.0 

2.0L 

22685 

BOO. 

610. 

590. 

4 

L 

9.0 

8.0 

2  OL 

23703 

180. 

60. 

0.0 

13.0 

1.5 

3800. 

1400. 

2400. 

4. 

25.0 

16.0 

3.0 

599.  ' 

147* 

143.* 

3.* 

D 

9.0 

9.6 

1  .90 

as. 

16. 

4. 

0. 

0.0 

4.0 

1  .0 

389 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OlST  BBC  DEPTH 
FEET       MTRS 


D5  01 

77 

1040 

.3 

oe  02 

77 

1  100 

.3 

»«  03 

77 

1030 

.3 

05  01 

77 

1  135 

.3 

'8  OS 

77 

1005 

.3 

26  OE 

77 

1020 

.a 

25  07 

77 

1300 

.3 

24  08 

77 

1120 

.3 

26  09 

77 

1230 

\ 

19  10 

77 

1020 

09  11 

77 

1030 

.3 

06  12 

77 

1140 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  mn 

I'l 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

BMW  1  A 

KJELDAHL 

N02  N 

N.03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L. 

■G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  1  00 

0.021 

0.620 

1  .  ISO 

0.006 

0.084 

293.0 

20.0 

0.240 

0.022 

0.760 

0.220 

O.OOB 

0.090 

290  0 

60.0 

0.O96 

0.078 

0.  100 

0.4B0 

0.020 

0  860 

0  044 

0.016 

0  070 

0.430 

0  018 

0.  180 

0.056 

0.030 

O.O'O 

0.600 

0.0O2L 

0.040 

150  0 

15.  OL 

0.080 

0.056 

0.010 

0.450 

0.028 

0.070 

148  0 

15. OL 

0.078 

0.048 

0.010L 

0.620 

0.070 

0.230 

170.0 

1S.0L 

0.055 

0.02G 

0.044 

0.550 

0.006 

0  019 

200  0 

4.6 

0.115 

0.044 

0.010 

o.eeo 

0  220 

80.0 

20.0 

0.070 

0.024 

0.050 

0.620 

0 .  060 

190  0 

15. OL 

0.064 

0.030 

0.070 

0.500 

0.014 

0.050 

240.0 

20.0 

0.030 

0.012 

0.040 

0.470 

0.012 

0-310 

230.0 

15. OL 

0.240 

0.07B 

0 .  760 

1  .150 

0.070 

0.860 

293.0 

60.0 

0.0B6 

0.034 

0 .  1 50D 

0.564 

0.0180 

0.164 

199.1 

2D.0D 

0.030 

0.012 

0.010 

0.220 

0.D02 

0.019 

BO.O 

4.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STJ  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


■3 

.a 


05 

01 

77 

1040 

JS 

02 

77 

1  too 

14 

03 

77 

1030 

05 

04 

77 

1135 

IB 

OS 

77 

1005 

2B 

06 

77 

1020 

25 

07 

77 

1300 

24 

08 

77 

1120 

26 

09 

77 

1230 

19 

10 

77 

1020 

09 

11 

77 

1030 

06 

12 

77 

1140 

3 
.3 

3 

3 
.3 
•  3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < • I 

MINIMUM 


14 

IE 

56 

59 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

LNITS 

MG/L 

445 

22.00 

15.5 

455 

25.00 

17.0 

240 

15.00 

7.5 

180 

4.60 

8.0 

235 

2.10 

8,4 

227 

2.60 

B.5 

260 

1.70 

7.9 

300 

3.00 

9.2 

335 

8.50 

14.0 

395 

8.50 

15.0 

365 

6.80 

13.0 

355 

5.00 

12.0 

455 

2S.00 

17.0 

316 

8.73 

11.3 

180 

1  .70 

7.S 

280        95  53        55        208 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK         PH      TOTAL 

SILICATE      MG/L  AT  LAB  AT  LAS       IRON 

SI  MG/L  MG/L                MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SO.*./  SITE:  GANAMOOUE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HAHWAY  TRESTLE. 
STATION  TYPE:  RIVER 


CANADIAN  STEEL, 


GANANOQUE 

MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT    LAKES 

ST.     LAWRENCE    RIVER 

GANANOOUE     RIVER 


STATION    10:        12-0017-001-02 
STORET    CODE: 


02 

005 

12B0 


LONG 


U.T.M.    IB    0406850.0   4908BS0.0   4 


REGION  04 


SAMP  OfE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 


OS 

01 

77 

0820 

oa 

02 

77 

0335 

10 

02 

77 

1020 

14 

03 

77 

1230 

30 

03 

77 

1105 

05 

04 

77 

0935 

18 

OS 

77 

OB  10 

28 

06 

77 

OB20 

19 

07 

77 

1010 

25 

07 

77 

1055 

24 

08 

77 

0845 

26 

09 

77 

1010 

12 

10 

77 

1115 

19 

10 

77 

OB  15 

09 

11 

77 

0B30 

06 

12 

77 

0910 

934 
SAMPLE 

NO 


22512 
22529 
20038 
22546 
201  11 
22563 
22580 
22597 
20301 
22614 
22B31 
22548 
20379 
22665 
22682 
22699 


901 
SCO 


4  6  8 

4  6  S 
4 

3  6  B 

3  9 

a  6 


FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

1200. 
2500. 

1300. 

10700. 

516. 

72. 

2000. 

40. 
3400. 
4700. 

410. 

4900. 

760. 


FECAL 
C0L1 FORM 
MF/100ML 

216. 
544. 

248. 

140. 

10B. 

16. 

520. 

10. 
560. 
292. 


64  B8 

M.F.  PSEUD, 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MT/IOOML 

48. 

ISO.  0. 


392. 

320. 

24. 

12. 
136. 

10. 

276 

44. 


490. 
88. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 
1  .0 
1  .0 
B.O 
5.0 
17. Q 


25.0 

16.0 

15.0 

to. 6 

8.0 

9.0 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


B.O 
1  1  .0 
10-0 

B.O 
10.0 

9.0 
14.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


t  .OL 

■  a 

■  .6 

2.     L 

2.0L 

3.0 

0.8 

2.01 

2.0L 


OL 
OL 
.0 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  ■  I 

M 1 N  J  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


10700. 

1  089 . 

40. 


13 


670. 

172.' 

10. 


490. 
88.  • 
10. 


11 


25.0 
8.5 

0.0 


14.0 

10.0 

5.0 


3.0 
1  .70 
0.8 


390 


33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

•  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO  Yft 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KilELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  05 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MC/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

HG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

05  01  77 

OB20 

.3 

0.148 

0.071 

0.148 

0  680 

0.003 

0.047 

199.0 

4.2 

OS  02  77 
10  01  77 

OB  35 

1020 

.3 
.3 

175.0 

15.  OL 

15S 

14  03  77 

1230 

.3 

0.080 

0.046 

0.130 

0.530 

0.022 

0.240 

141  .0 

31  .0 

130 
146 
145 
166 

30  03  77 
OS  04  77 

1105 
0935 

.3 
.3 

0.052 

0.015 

0.036 

0.520 

0.004 

0.306 

157.0 

11  .0 

IB  05  77 

0810 

3 

3B  06  77 

0820 

.3 

0.170 

0.150 

0.010 

0.630 

0.012 

0.430 

178.0 

15.  OL 

19  07  77 

1010 

.3 

0.088 

0.051 

0.152 

0.750 

0.006 

0.014 

156.0 

1  .9 

15* 

25  07  77 

1055 

.3 

0.092 

0.064 

0.010L 

0.510 

0.002 

0.060 

180.0 

15. OL 

24  08  77 

084S 

.3 

0.076 

0.030 

0.068 

0.680 

0.008 

0.097 

158.0 

4.6 

26  09  77 
12  10  77 

1010 
1115 

.3 
.3 

0.070 

0.040 

0.040 

0.440 

0.120 

15.0L 

15. OL 

19  10  77 

0B15 

.3 

0.030 

0.020 

0.040 

0.380 

0.060 

85.0 

15.0L 

09  1 1  77 

0830 

.3 

0.062 

0.050 

0.100 

0.410 

0.020 

0.060 

200.0 

15.0 

06  12  77 

0910 

.3 

0.038 

0.004 

0.040 

0.510 

0.004 

0.060 

145.0 

15. OL 

MAXIMUM 

0.  170 

0.  150 

0.152 

0.750 

0.022 

0.430 

200.0 

21  .0 

166 
148 

avg 

OR  GEO* 

0.082 

0.049 

O.OTOD 

0.549 

0.009 

0.137 

149.30 

12. 3D 

MINIMUM 

0.030 

0.004 

0.010 

0.3B0 

0.002 

0.014 

15.0 

1  .9 

120 

NO  l 

3F  SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

1 

11 

12 

12 

6 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

05  D1  77 

0820 

.3 

300 

2.40 

8.1 

OB  02  77 

0835 

-3 

240 

2.00 

8.40 

1  OL 

10  02  77 

1020 

.3 

14  03  7  7 

1230 

-3 

1B5 

14.00 

9.0 

7  S3 

1  .OL 

30  03  77 

1105 

-3 

225 

6.80 

6.  1 

14.0 

1  .75 

7.41 

0.560 

1  .OL 

05  04  77 

0935 

.3 

225 

2.5 

7.9 

18  05  77 

0810 

3 

255 

2.50 

8.10 

1  .OL 

2B  06  77 

0020 

.3 

275 

2.30 

13.0 

19  07  7  7 

1010 

3 

240 

1.40 

5.9 

11.5 

1  .40 

7. 98 

0.100 

1  .OL 

25  07  77 

1055 

3 

240 

1.40 

6.5 

24  08  77 

0845 

3 

235 

3.20 

7.3 

26  09  77 

1010 

3 

245 

0.65 

10.0 

12  10  77 

1115 

.3 

19  10  77 

0815 

3 

240 

2.40 

7.0 

09  11  77 

C830 

3 

275 

3.40 

8.0 

06  13  77 

0910 

3 

325 

4.90 

7.0 

MAXIMUM 

300 

14.00 

13.0 

14.0 

1.75 

8.40 

0.560 

1  .0 

AVG 

OR  GEOM  MM  [•) 

243 

3.56 

8  0 

13.9 

1  .58 

7.89 

0.330 

1  .00 

MINIMUM 

185 

0.65 

5.9 

11  .5 

1.40 

7.41 

0.100 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 

14 

14 

11 

2 

2 

6 

2 

5 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

41 

361 

365 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5tn  samp  pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTS5IUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

OY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTR6LES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

05  01  77 

OB20 

.3 

08  02  77 

0835 

.3 

11 

20L 

10  02  77 

1020 

.3 

5 

0.001L 

14  03  77 

1230 

.3 

6 

26 

30  03  77 

1  105 

.3 

e 

22 

0 

0.001L 

05  04  77 

0935 

.3 

30 

16  OS  77 

0810 

-3 

30 

2B  06  77 

0820 

.3 

19  07  7  7 

1010 

3 

e 

10 

1 

0.001L 

25  07 
24    08 

26  09 
12  10 
19  10 
09  11 
08    12 


77  1055 
77  084S 
77  1010 
77  1115 
77  0815 
77  0830 
77   0910 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    {  •) 

MINIMUM 


11 

30 

5 

0.001 

e 

23D 

2 

0.001D 

6 

10 

0 

0.001 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP   OTE   HOUR      STN      ST.*    SAMP      PJ 
DY   MO   YR    LMT         DIST    BRG   OEPTH 
FEET  MTRS 


10   02    77  1030 

30   03    77  1105 

19   07    77  1010 

13    10   77  1115 


.3 
.3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR    GEOM  MN    < • ) 

MINIMUM 


235  203 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UG/L  MG/L 

0.020L 
0.030L 

0.050L 


0.050 

0.0330 

0.030 


331 
TOTAL 
IROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 
COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MC/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MC/L 

249 

TOTAL 
IINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 
NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 

MG/L 

0.010 

0.010L 

0.020L 

0.010L 
0.030 
D.010L 
0.020 

0.010L 
0.010L 
0.020L 
0.030L 

0.005L 
O.OOSL 
0.0O5L 
0.005L 

O.OBO 
0.060 
0.020L 

O.OIOL 

0.010 
0.010L 
0.020L 
O.OOSL 

0.020 

0.013D 

0.010 

0.030 

0.0150 

0.010 

0.030 

0.0180 

O.OlO 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.080 

0.0430 

0.010 

0.020 

0.011D 

0.005 

NO   OF    SAMPLES 


391 


BOW/  SITE:  GANANOQUE  RIVER 


SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

K'J 

IE 

LMT 

05 

01 

-'7 

0850 

oe 

02 

7? 

0905 

14 

03 

77 

1200 

0  5 

0' 

77 

0955 

1H 

OS 

77 

08  35 

28 

OF, 

77 

0815 

25 

07 

77 

1125 

24 

OH 

77 

0910 

26 

H 

77 

1040 

'9 

10 

77 

0840 

01 

11 

77 

0855 

06 

13 

77 

0940 

HIGHWAY  32. 
RIVER 


2  MILES  NORTH  OF  HIGHWAY  401 


STATION  ID:   12-0017-004-02 


STN   STN  SAMP   PJ 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 

,3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT    LAKES 

ST.     LAURENCE    RIVER 
GANANOOUE     RIVER 


U.T.M.    18   0*05150.0   49U400.0   4 


934 

M  ■ 

444 

80 

81 

■ 

SAMPLE 

SCO 

flow 

cfs 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COL (FORM 

MF/IOOML 

ENT 
■f/10 

22513 

4 

6 

B 

BO, 

4. 

L 

30 

22530 

4 

6 

8 

8. 

4  . 

4. 

22547 

3 

6 

I 

36. 

12. 

38 

22564 

1 

6 

1 

2C 

4. 

4. 

22S81 

60. 

4. 

L 

4. 

22598 

100. 

16. 

4. 

22615 

20. 

10. 

L 

10. 

22632 

200. 

24 

44 

22649 

72. 

52. 

2B 

22666 

30. 

22683 

190. 

40. 

50 

22700 

260. 

260. 
55.- 
B. 

52. 

11  .• 
4. 

0 

64. 

64. 

15. 

4 

STQRET    CODE: 

02 

005 

1280 

REGION 

04 

MILEAGE 

3 

80 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

T  =  ./  r 

02 

BOO 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

16   0 

1    6 

0. 

0   0 

10.0 

1    OL 

a  . 

L 

1.0 

1  1  .0 

2.0L 

4  . 

L 

5.0 

12.0 

2    OL 

4  . 

L 

16.5 

13-0 

2    01 

3. 

L 

2.0L 

24.0 

9.0 

2   OL 

17.0 

9.0 

15.0 

8.0 

2    OL 

7.0 

1  1  .0 

2    OL 

4. 

L 

9-0 

10.0 

2    OL 

1.0 

13.0 

1  .0 

4 

24.0 

16.0 

3.0 

3." 

C 

8.7 

11.1 

1  .80 

0. 

0.0 

8.0 

1  .0 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


J 
.3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


31 

01 

77 

0850 

=  0 

;2 

77 

0905 

M 

03 

77 

1200 

05 

04 

77 

0955 

ID 

05 

77 

0835 

2  0 

06 

77 

0845 

25 

07 

77 

1125 

2-i 

OH 

77 

0910 

2  0 

M 

77 

1040 

'9 

10 

77 

0840 

M 

i i 

77 

oass 

06 

12 

77 

0940 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 

FILTERED 

30 

TOTAL 

21 

FILTERED 

22 
FILTERED 

5 

TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLI 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.056 

0.006 

0.04B 

0.870 

0.003 

0.023 

204    0 

22.0 

0   088 

0.018 

0.020 

0.430 

0 .  00  4 

0.  too 

180    0 

1S.0L 

0.074 

0.030 

o.  too 

0.530 

0.010 

0.  100 

0.022 

0.010 

0.050 

0.430 

0.004 

0.060 

0.023 

0.012 

0.020 

0    480 

0.026 

0    770 

160.0 

15. OL 

0 .  034 

0.018 

0.050 

0.470 

0.036 

0   060 

146.0 

15.0L 

0 .  030 

0.014 

0.010 

0.500 

0.078 

0    220 

160.0 

15. OL 

0.265 

0.009 

0.044 

0.600 

0.002 

0.005L 

140.0 

2.6 

0.036 

0.0<6 

0.040 

0.430 

0 .  080 

100.0 

1  5.  OL 

0.016 

0.008 

0.030 

0.360 

0.020 

85.0 

15. OL 

0.026 

0.014 

0.060 

0.320 

0.006 

0.020L 

190.0 

15. OL 

o.oia 

0.004 

0 .  040 

0.150 

0.004 

0   020 

150.0 

15. OL 

0.265 

O.030 

0.  100 

0.870 

0.078 

0.77D 

204.0 

22.0 

0.057 

0.013 

0.043 

0 .  464 

0.017 

0.1330 

151  .5 

14  .50 

0.016 

0 .  004 

0.010 

0.  150 

0.002 

0.005 

85.0 

2.6 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
3 

3 
-3 
3 
3 
3 
3 
3 
-3 


VIAKIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


05 

0  I 

n 

0850 

08 

03 

77 

0905 

14 

03 

77 

1300 

08 

04 

77 

0955 

18 

05 

77 

0835 

28 

08 

77 

0845 

2S 

07 

77 

1  125 

24 

08 

77 

0910 

M 

M 

77 

1040 

10 

10 

77 

0840 

08 

11 

77 

0855 

;e 

13 

77 

0940 

14 

18 

56 

COND 

TURB. 

CMILOftlD 

25C 

FORMAZIN 

MG/ 

UMHOS 

UNITS 

280 

4.40 

6.8 

246 

2.50 

16.0 

190 

6.30 

7.0 

225 

2.50 

8.0 

248 

1  .90 

6.7 

225 

1  .00 

7.0 

230 

1.30 

5.0 

210 

160 

4.4 

235 

0.98 

8.0 

235 

1.80 

6.0 

245 

1.80 

8.0 

230 

3.30 

6.0 

280 

6.30 

16.0 

233 

2.45 

7.4 

190 

0.98 

~       H 

59       280 

CHLORIDE   SULPHATE   REACTIVE 

SILICATE 

MG/L    51  MG/L 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

"G/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

392 


B.O.N./  SITE:  LARUE  MILLS  CREEK 

SAMPLE  POINT:  THOUSAND  ISLAND  PARKWAY.  LARUE  MILLS 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAURENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  LARUE  MILLS  CREEK 

U.T.M.  IB  0429600. 0  4920225.0  4 


STATION  ID:   12-0027-001-02 

STORET  CODE:  02 
005 
0970 


REGION  04 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

0955 

3 

14  02 

77 

0955 

.3 

14  03 

77 

0935 

3 

25  04 

77 

0915 

.3 

09  05 

71 

0925 

.3 

14  06 

T? 

0925 

.3 

12  07 

77 

0930 

.3 

23  OB 

77 

0925 

3 

13  09 

77 

0B25 

.3 

24  10 

77 

0950 

.3 

22  11 

77 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

994       Ml 

SAMPLE        SCO 
NO 


FLOM  CFS 


20000 
20041 
20074 
20166 
20187 
20223 
20279 
20322 
20354 
20396 
20434 


4  6 
4 
3  9 


5  S 

5 
9 


BO 

TOTAL 
CO LI  FORM 
MF/100ML 


140. 
330. 
280. 

50. 

SO. 

90. 
600. 

20. 


60. 


600. 
1 1 1  -  • 

20. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


22. 
40. 
102. 
12. 
20. 


24. 


102. 
19. 

4. 


64 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOOML 


8 
64. 

220. 

4. 

2. 

4. 
124. 

4. 


88 

PSEUO. 

MPA 

F/IOOMl 


20. 


320. 
15. 

2. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 

1.0 

3.0 

8.3 

11  .7 

20.  e 

19.3 
17.4 
16.8 

7.0 

4.5 


20.8 

10.0 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


8-0 

12.2 

10.0 

9.0 

6.4 

5.1 

7.4 

5.2 

9.9 

12.5 


12.5 
8.6 
5.1 


5- DAY 

BOO 

MG/L 


1  .* 

O.BD 

0.4 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 
P  MG/L 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


9 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


9 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


9 
22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


11 
6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


11 
107 

CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


17 

01 

77 

0955 

14 

02 

77 

0955 

14 

03 

77 

0935 

25 

04 

77 

0915 

09 

05 

77 

0925 

14 

06 

77 

0925 

12 

07 

77 

0930 

23 

08 

77 

0925 

13 

09 

77 

0835 

24 

10 

77 

0950 

22 

11 

77 

0945 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0 .  1 52 
0.  144 
0.076 
0.063 
1  .070 
0.124 
0.158 
0.1  10 
0.  138 
0.042 
0.041 


0.110 
0.080 
0.027 
0.033 
0.054 
0.076 
0.105 
0.067 
0.087 
0.020 
0.017 


0.  120 
0.180 
0.030 


022 
050 
106 
044 
042 
010 
002 


0.  170 
0.780 
0.500 
0.590 
0.660 
0.910 
0.960 
0.700 
1  .040 
0.560 
0.450 


003 

016 

007 

004 

003 

006 

0.004 

0.008 

0.005 

0.004 

0.003 


0.030 

0.127 

0.243 

0.026 

0.017 

0.054 

O.OOSL 

0.005L 

0.010 

0.006 

0.017 


270.0 
284.0 
95.0 
215.0 
209 
236 
247 
115 
207 
173 


157.0 


16.0 
7.  1 

10.0 

13.0 

4.  1 

5.0 

3.3 

o.e 

2.3 

2.1 

2.1 


MAXIMUM        1.070      0.110      0.180      1.040      0.016      0.243      284.0       16.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (■>        0.193      0.061      0.061      0.665      0.006      0.0480     200.7        6.0 

MINIMUM        0.041      0.017      0.002      0.170      0.003      0.005       95.0        0.8 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

17  01 

77 

0955 

.3 

14  02 

77 

0955 

.3 

14  03 

77 

0935 

,3 

25  04 

77 

0915 

.3 

09  05 

77 

0925 

.3 

14  06 

77 

0925 

.3 

12  07 

T7 

0930 

.3 

23  08 

77 

0925 

3 

13  09 

77 

0825 

.3 

24  10 

77 

0950 

3 

22  11 

77 

0945 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO!  .  ' 

MINIMUM 

COND. 

25C 

UMHOS 

445 
465 
128 
310 
315 
355 
375 
175 
315 
263 
339 


465 

308 
128 


11 

16 

1UHB. 

F0RMA2IN 

UNITS 

6.00 
5.  60 
12.00 
5.00 
2.50 
4.00 
1.50 
1.20 
2.50 
2.10 
4.40 


12.00 
4.26 
1  .20 


56 
CHLORIDE 

MG/L 


20.0 

23.5 

7.9 

15.0 

13.0 

15.0 

18.5 

12.0 

13.5 

7.8 

7.3 


33.5 

13.9 

7.3 


59 
SULPHATE 


MG/L 


11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


II 

95 
ACIDITY 

MG/L 


11 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


11 
55 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


35 
phenols 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.W  /  SHE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUTLERS  CREEK 
HIGHWAY  2.  BROCKVILLE 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1040 

.3 

14  02 

77 

1020 

.3 

14  03 

77 

1005 

3 

25  04 

77 

1000 

3 

09  05 

77 

1005 

.3 

14  06 

77 

1000 

3 

12  07 

77 

0955 

3 

33  08 

77 

1000 

3 

13  09 

77 

0900 

3 

24  10 

77 

1015 

.3 

22  11 

77 

1010 

-3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 

901 

444 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

NO 

20001 

20042 

20075 

3  9 

20167 

20188 

20224 

9 

20280 

9 

20323 

20355 

20397 

6 

20435 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

TERM  STREAM:  BUTLERS  CREEK 

U.T.M.  1B  0445100.0  4936980.0  4 


80         81  84 

TOTAL      FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


33000E+2 

90000 . 

9O00. 

6000. 

2900. 

200. 

370. 

10. 

600. 

39000 . 

3600 . 

180. 

99000. 

1000. 

170. 

20000. 

5600. 

100. 

70000 . 

900. 

10. 

90000 . 

4600. 

770. 

2000. 


33000E43 

90000 . 

9100 

26799.' 

1591 . • 

395 

370. 

10. 

10 

393 


STATION 

ID:   12-0034-001-02 

STORET  CODE: 

02 

DOS 

0840 

REGION  04 

MILEAGE 

0.30 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/t 

0.0 

2.0 

1  .0 

11  .2 

7.0 

4.0 

13.0 

1  4 

7.8 

10.7 

1  .6 

9.5 

10.4 

1  ,B 

19.5 

5.4 

3.0 

22.0 

2.9 

2.4 

18.9 

7.3 

18.2 

6.3 

4.5 

8.0 

10.0 

1  .0 
1.4 

22.0 

12.0 

7.0 

10.9 

8.5 

2.6 

0.0 

2.9 

1  .0 

10 

9 

10 

CONT'D 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   Pj 
BY  MO  YB  LMT    D!ST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 

.3 


>7 

01 

77 

1040 

14 

02 

77 

1020 

14 

03 

77 

1005 

25 

04 

77 

1000 

09 

05 

77 

1005 

14 

06 

77 

1000 

12 

07 

77 

095S 

23 

08 

77 

1000 

13 

09 

77 

0900 

24 

10 

77 

1015 

52 

11 

77 

1010 

MAXIMUM 

*VG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

VIM  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 
SUSP  . 

TOTAL 

FILTEHID 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLI DS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/l 

"G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.25! 

0.1  14 

o.aoo 

1  .540 

0.020 

0.230 

500.0 

16.0 
39  0 
40.0 
13.0 

4.6 
23.0 

7.B 

4.B 
33.0 
14.0 

9.5 

0.315 

0.064 

0  830 

2.310 

0.018 

0.559 

722.0 

0  092 

0.024 

0.130 

0.640 

0.011 

0  799 

261.0 

0 .  080 

0.022 

0.070 

0.790 

0.006 

0 .  392 

378.0 

0.093 

0.050 

0  136 

0.760 

0.016 

0.404 

378  .0 

0.35! 

0  110 

0.720 

1  .960 

0  037 

0.228 

296  .0 

0.318 

0.305 

0.956 

1  .900 

0.058 

0.  167 

355  .0 

0.100 

0.060 

0.  10! 

0.740 

0  021 

0  409 

1955.0 
329  .0 

0.214 

0.065 

0.220 

1  .440 

0-053 

0.027 

0.096 

O.034 

0.170 

1  .020 

0.017 

0.308 

322  .0 

0  .094 

O.045 

0.124 

0,770 

D.D09 

0.601 

363.0 

0.35! 

0.210 

0.956 

2.310 

0.058 

0.799 

1955.0 

40  .0 

0  .  182 

0.081 

0.391 

1  .261 

0.024 

0.374 

534.5 

17.7 

0.080 

0.022 

0.070 

0.640 

0.008 

0.027 

2B1  .0 

4.6 

7        107 

DISS.  CALCUl 

50LIDS  0-50LIDS 

MG/L  MG/t 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

.3 

.3 
.3 

.3 
-3 


17 

01 

7T 

1040 

14 

02 

77 

1020 

14 

03 

77 

1005 

2S 

04 

7? 

tooo 

J9 

05 

77 

1005 

14 

06 

77 

1000 

13 

07 

77 

0955 

23 

09 

77 

1000 

13 

09 

77 

0900 

24 

10 

77 

1015 

22 

11 

77 

1010 

MAXIMUM 

*YG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAT,  IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

510 

6.00 

37.0 

1270 

1 6 .  00 

250.0 

370 

16.00 

43.0 

620 

6.50 

55.0 

630 

2.  BO 

75.0 

460 

17.00 

44.0 

525 

5.40 

58.0 

500 

4.50 

44.0 

465 

9.00 

55.0 

500 

5.90 

34.5 

605 

5.  BO 

46.0 

1270 

17.00 

250.0 

587 

8.63 

67.4 

370 

2.  BO 

34.5 

2B0         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


35 

PHENOLS 


UG/L 


BOW./  SITE:  NASH  CREEK 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  2.  EAST  0F  M0HR1SBURG 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


14  03  77  1045 
25  04  77  1045 
09  05  77  1055 
14  06  77  1100 

12  07  77  1045 

23  OB  77  1045 

13  09  77  0945 

24  10  77  1105 
22  11  77  1105 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
3 

.3 

3 

3 

.3 

3 
3 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRJ  OEPTM 
FEET        MTRS 


14  03  77 
25  04  77 
09  05  77 
14  06  77 

12  07  77 

23  OB  77 

13  09  77  0945 

24  10  77  1105 
22  11  77  1105 


1045 
1045 
1055 
1100 
1045 
1045 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0HR1SBURG 

STATION 

ID:   12- 

3053-001  -03 

MAJOR 
MINOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

BASIN:  ST.  LAWRENCE  RIVER 

STOHET  CODE: 

02 

005 
04  BO 

TERM  STREAM:  NASH 

CREEK 

LONG 

U.T.M 

.  18  0486600.0  4972400.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

0.60 

934 

Sample 
no 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

BO 
TOTAL 
COLIFORM 

B1 

FECAL 
COLIFORM 

B4 
M.F. 

ENTER. 

BB 
PSEUD. 
MPA 

805 
WATER 

TEMP. 

3 
DISS, 
03 

MG/L 

1 
5- DAY 

BOD 
MC/L 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEQ  C 

20076 
20168 
20189 
20225 
20381 
20324 
20356 
20398 

3 
5 

6 

9 

460. 
370. 
170. 
230. 
450. 
560. 
200. 

4.   L 

60. 

56. 

52. 
164. 

94. 
124. 

2B. 

100. 

4. 

4. 

100. 

1  10. 

28. 

2.3 

B.6 
10.0 
IB. 5 
30.9 
17.3 
15.3 

9.7 
9.2 
9-9 
8.9 

S.4 

6.9 
6.9 

1  .4 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
1  .5 

0.8 

20436 

100. 

a 

8. 

6.6 
4.9 

9.0 
11  .4 

0.4 
0.2 

560. 

164. 

110. 

20.9 

11,4 

1  . 5 

276.  • 
100. 

43.  «  D 
4. 

24.  • 
4. 

11.6 
3.3 

8.6 
5-4 

0.9 
0.2 

B 

■ 

8 

9 

9 

■ 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

31 

FIL1EAE0 

32 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP  . 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

REACTI VE 
P  MG/L 

AMMONIA 
MG/L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02-N 

MG/L 

N03-N 
MG/L 

SOLIDS 

MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

S  OLIOS 
MG/L 

D- SOLIDS 
MG/L 

0.  102 

0 

046 

0.090 

0.660 

0.013 

0  477 

200.0 

1B.0 

0  .  033 

0 

009 

0.820 

0.004 

0,006 

245  .0 

4  .  3 

0.  036 

0 

012 

0.018 

0  .  950 

0.004 

0 .  006 

IBB  .0 

2  .8 

0 .  054 

0 

014 

0.042 

1  .330 

0.005 

0.005 

215.0 

4  .  4 

0.  056 

0 

019 

0.07B 

1  .  180 

0.005 

0.005L 

243.0 

5.5 

0 .  066 

0 

034 

0.026 

1  .180 

o.ooa 

0.017 

223.0 

B  .  2 

0.  064 

0 

023 

0.020 

1  .  400 

0.007 

0.023 

209.0 

3.5 

0  .048 

D 

045 

0.028 

0.830 

0.004 

0.006 

212.0 

1  .3 

0.023 

0 

004 

0.006 

0.720 

0.003 

0.012 

222.0 

0.7 

0.102 

0 

046 

0.090 

1  .400 

O.013 

0.477 

245  0 

1B.0 

0.054 

0 

023 

0.039 

1  .008 

0.006 

0.062D 

217.4 

5.4 

0.033 

0 

004 

0.006 

0.660 

O.003 

0.005 

188.0 

0.7 

394 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

3 

I 
3 

.3 
3 

.3 


14 

03 

77 

1045 

25 

04 

77 

1045 

09 

05 

77 

1055 

14 

06 

77 

It  00 

1  J 

07 

77 

1045 

23 

08 

77 

1045 

13 

09 

77 

0945 

24 

10 

77 

1105 

22 

1  t 

77 

1105 

WAX  I  MOW 

AVC  OR  GEOM  MN  <-J 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2S0 

95 

■   52 

55 

208 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

280 

s.eo 

16.0 

■370 

7.00 

15.5 

285 

2.00 

5.7 

325 

4.00 

6.6 

365 

3.20 

20.5 

330 

3.20 

14.5 

315 

2.40 

4.7 

324 

1.30 

7.8 

330 

1.60 

1.5 

370 

6.60 

20.5 

32S 

2.  92 

11.1 

280 

1.30 

4.7 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HOOPLE  CREEK 
SECOND  CONCES 
RIVER 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

D1ST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

14  03 

77 

1220 

.3 

25  04 

77 

1215 

.3 

09  05 

77 

1225 

.3 

14  06 

77 

1225 

.3 

12  07 

77 

1230 

.3 

23  08 

77 

1205 

.3 

13  09 

77 

1110 

.3 

24  10 

77 

1250 

.3 

22  11 

77 

1250 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   f'J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  03  77 

1220 

.3 

25  04  77 

1215 

.3 

09  05  77 

1225 

.3 

14  06  77 

1225 

.3 

12  07  77 

1230 

3 

23  08  77 

1205 

.3 

13  09  77 

1110 

.3 

24  10  77 

1250 

3 

33  11  77 

1250 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
M 1 N 1  MUM 

STATION 

ID:   12-0060-001-02 

0  EAST 

OF  1NGLESI0E 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE 

03 

MINOR  BASIN:  ST. 

LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  HOOPLE  CREEK 

0410 

LONG 

U.T.M 

18  0503390.0  4984325.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

1  .80 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B6 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2007B 

3  a 

500. 

10, 

40. 

2.8 

1  1  .0 

1  .8 

20170 

250. 

73. 

93. 

7.3 

10.9 

3.4 

20191 

300. 

28. 

4. 

8.0 

10.2 

2.4 

20227 

9 

4000. 

10.   L 

100.   L 

22.0 

4.  1 

9.0 

20283 

100  00. 

80. 

10. 

23.2 

6.5 

5.4 

20326 

6000. 

360. 

160. 

18.2 

6-8 

2035S 

3000. 

1200. 

90. 

16.0 

8-3 

4.8 

20400 

6 

7.4 

10.6 

1  .2 

20438 

700. 

SO. 

40. 

4.B 

12.5 

O.B 

1 0000 . 

1200. 

160. 

23.2 

13.5 

9.0 

1372.' 

66.'  0 

41  .•  D 

13. t 

9.0 

3.5 

300. 

10. 

4. 

2.B 

4.1 

O.B 

B 

B 

a 

9 

9 

8 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDBHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOL10S 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.214 

0.041 

0.064 

0.930 

0.01  1 

0.759 

252.0 

89.0 

0.104 

0.042 

1  310 

0.007 

0.078 

338.0 

8.9 

0.  170 

0.093 

0.084 

1  .900 

0.011 

0.049 

359.0 

30.0 

0.825 

0.130 

0.470 

4.050 

0.055 

0.120 

610.0 

326.0 

0.320 

0.170 

0.316 

3.030 

0.048 

0.097 

332.0 

72.0 

0.  198 

0.075 

0.150 

1  .600 

0.025 

0.095 

347.0 

46.0 

0.450 

0.370 

0.36B 

3.720 

0.028 

0.192 

452.0 

38.0 

0.090 

0.045 

0.058 

1  .390 

0 .  003 

0.082 

368.0 

20.0 

0.087 

O.057 

0.034 

1  .080 

0.005 

0.110 

327.0 

4.4 

0.B35 

0.370 

0.470 

4.050 

0.055 

0.759 

610.0 

336.0 

0.273 

0.  1  14 

0.196 

1  .  968 

0.023 

0.176 

376.1 

70.5 

0.087 

0.041 

0.034 

0.930 

0.005 

0.049 

352.0 

4.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  D3 

77 

1220 

3 

25  04 

77 

1215 

3 

09  05 

77 

1225 

3 

14  06 

T7 

1225 

3 

12  07 

77 

1230 

3 

23  08 

77 

1305 

3 

13  09 

77 

11  10 

3 

24  10 

77 

1250 

3 

22  11 

77 

1250 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

308 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

250 

39.00 

9.4 

465 

4,00 

23.0 

445 

13.00 

10.5 

440 

1 40 . 00 

25.5 

400 

38.00 

30.0 

430 

18.00 

15.5 

600 

17.00 

23.5 

4S0 

5.90 

9.5 

4B0 

3.60 

11  .0 

600 

1  40 . 00 

30.0 

444 

29.72 

17.4 

350 

3.60 

9.4 

NO  OF  SAMPLES 


395 


B.O.W./  SITE:  RAISIN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  40 1  ,  LANCASTER 

STATION  TYRE:  RIVER 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DI5T 
FEET 

BRG  DEPTH 

MIPS 

17  01 

77 

1440 

.3 

11  03 

77 

1300 

3 

25  04 

77 

1300 

.3 

09  05 

77 

1335 

.3 

14  06 

77 

1300 

.3 

12  07 

T7 

1310 

.3 

23  08 

77 

1245 

3 

13  09 

77 

1150 

.3 

24  10 

77 

1335 

.3 

22  1  1 

77 

1335 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  " 

MINIMUM 

NO  Of  SAVPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 

3 
■3 


17 

01 

77 

1440 

14 

03 

77 

1300 

25 

04 

77 

1300 

09 

05 

77 

1335 

14 

06 

77 

1300 

12 

07 

77 

1310 

23 

09 

77 

1245 

13 

OS 

77 

1  150 

24 

to 

77 

1335 

22 

!1 

77 

1335 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  C| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

0) 

77 

1440 

14 

03 

77 

1300 

25 

04 

77 

1300 

09 

05 

77 

1335 

14 

OS 

77 

1300 

12 

07 

77 

1310 

23 

08 

77 

1245 

13 

09 

77 

1150 

24 

10 

77 

1335 

22 

11 

77 

1335 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


:r 

STATION 

ID:   12-0073-001-02 

MAJOR 

JASIN;  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

SASIN:  ST. 

LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  RAISIN  RIVER 

02S0 

LONG 

U.T.M 

18  0538860.0  4997550.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

1  .20 

934 

901 

444 

BO 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/ 100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

20003 

4 

0.0 

0.5L 

20079 

3  9 

500. 

90. 

230. 

2.0 

1  1  .0 

t  .8 

20171 

3600. 

280. 

20. 

10.3 

9.6 

1  .0 

20192 

100. 

4.   L 

4.   L 

8.3 

8.3 

1  .2 

2022B 

20. 

4.   L 

4.   L 

21  .5 

10.0 

1  .0 

202B4 

100.   L 

10.   L 

B. 

21  .3 

S.2 

0.2 

20327 

100. 

1.   1 

4. 

20.  B 

7  .3 

20359 

40. 

4.   L 

4. 

18.0 

6.7 

0.6 

20401 

g 

8.S 

9.2 

0.6 

20439 

740. 

58. 

42. 

4.3 

12.4 

0.8 

3600. 

280. 

230. 

21  .5 

12.4 

i  .8 

179.*  0 

16.*  D 

12.*  D 

11.5 

9.2 

0.80 

20. 

4. 

4. 

0.0 

6.7 

0.2 

8 

a 

8 

10 

9 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.014 

0.080 

0.360 

0.002 

0.220 

3D0.0 

15, OL 

0.255 

0.070 

0.110 

1  .000 

0.017 

0.78B 

274.0 

121.0 

0.044 

0.041 

0.024 

0.680 

0.005 

0.115 

300.0 

11.0 

0.045 

0.006 

0.006 

0.730 

0.007 

0.008 

304.0 

16.0 

0.065 

0.015 

0.110 

0.840 

0.002 

0.005L 

2  90.0 

10.0 

0.066 

0.013 

0.114 

0.780 

0.003 

0.005L 

290.0 

7.2 

0.043 

0.025 

0.046 

0.  590 

O.002 

0.005L 

2B3.0 

7.0 

0.056 

0.018 

0.048 

0.860 

0.003 

0.007 

31  I  .0 

5.  5 

0.050 

0.044 

0.036 

0.770 

0.006 

0.374 

320.0 

8.  7 

0.049 

0.028 

0.012 

0,670 

0.004 

0.366 

290.0 

4.2 

0.255 

0.070 

0.114 

1  .000 

0.017 

0.78B 

320.0 

121  .0 

0.070 

0.027 

0.059 

0.728 

0.005 

0.189D 

296.2 

20. 60 

0.030 

0.006 

0.006 

0  .  360 

0.002 

0.005 

274.0 

4.2 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

16 

56 

S3 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UO/l 

395 

1  .83 

34.0 

235 

34.00 

9.8 

450 

6.60 

19.0 

43S 

10.00 

12.0 

430 

7. 50 

14.5 

430 

5.00 

17.0 

435 

4.20 

31.5 

455 

4.80 

21.5 

45B 

5.40 

10. 0 

438 

4.40 

9.9 

45B 

34.00 

34.0 

416 

8.37 

17.9 

235 

1  .80 

9.8 

NO  OF  SAMPLES 


BO*/  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


RAISIN  RIVER 

AT  BRIDGE  BETWEEN  WILLIAMSTOWN  AND  LANCASTER 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

ST     LAWRENCE     RIVER 

RAISIN    RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.  1a  0535950.0  4997600.0  4 


STATION    ID:        12-0073-002-02 

STORET    CODE:    02 
005 
0250 

REGION   04  MILEAGE  2.9 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1355 

.3 

14  02 

77 

1300 

.3 

14  03 

77 

1  125 

.3 

18  04 

77 

1030 

.3 

09  05 

77 

1045 

3 

07  06 

77 

1  125 

.3 

05  07 

77 

1015 

.3 

08  OB 

77 

1  125 

.3 

19  09 

77 

1012 

.3 

17  10 

77 

1030 

.3 

14  11 

77 

1030 

.3 

12  12 

77 

1050 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


23303 
23315 
23330 
23345 
23360 
23375 
23390 
23405 
23420 
23435 
23450 
23465 


9D1 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


404. 
4300. 

336. 

100. 
60. 

110. 
96. 

700. 
7900. 

490. 
4000. 


7900. 

491  , 

60. 


SI 

FECAL 
COLIFORM 
KF/100ML 


84  88 

M.F.  PSEUO. 

ENTER,  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


4. 

60 

4. 

4. 

24. 

20. 

44. 

32. 

1560. 

110. 


1560. 
29.  < 

4. 


4. 

132. 
4. 
4, 

a. 

4. 

8. 

4. 

600. 

60. 

700. 


700. 
20. 


4. 

2.- 

0. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

1  .0 

1  .5 
12.0 
13.0 


26.0 

1B.0 

8.0 

4.0 

I  .5 


26.0 
8.6 
1.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10. D 
100 
12.0 
12.0 
9.0 


B.O 
8.0 
9.0 
1  1  .0 
6-0 


12.0 
9.6 
6.0 


1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

2.0 

2.0 

4.0 

2.0L 

2.0L 


.0 
01 

OL 
OL 
OL 
0 


4.0 
1  .90 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


396 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  TR  LMT    OUT  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
•3 

■  3 


26 

01 

77 

1355 

14 

02 

77 

1300 

14 

03 

77 

1125 

18 

04 

77 

1030 

09 

OS 

7? 

1045 

07 

06 

77 

1135 

05 

07 

77 

1015 

08 

08 

77 

1125 

19 

09 

77 

1012 

17 

10 

77 

1030 

14 

1  1 

77 

1030 

13 

12 

77 

1050 

MAXIMUM 

avg  or  geom  mn   ( • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERrD 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

'50 LIDS 

SOU  05 

SOLIDS 

0-SOL1DS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0    062 

0.026 

0.210 

0.640 

0.020 

0.380 

0.064 

D.034 

0.030 

0,750 

0.330 

0.700 

0.240 

0.092 

0.120 

1  .  100 

0.028 

0.580 

O.034 

0,012 

0.020 

0.490 

0.0(6 

0.060 

0.050 

0.012 

0.020 

0.710 

0.038 

0.060 

0.054 

0.024 

0.076 

0.780 

0.006 

0 .  005  L 

0.046 

0.016 

0.070 

0.270 

0.004 

0.020L 

0.058 

0.024 

0.050 

0.750 

0.064 

0.044 

0.030 

0.600 

0.240 

0.02B 

0.018 

0.020 

0.460 

0.006 

0.190 

0.036 

0.018 

0.020 

0.540 

0 .  300 

0.240 

0.092 

0.210 

1  .100 

0.330 

0 .  700 

0.067 

0.029 

0.061 

0.645 

0.056 

0.3540 

0.028 

0.012 

0.020 

0.270 

0.004 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN     SAMP       Pj. 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY    MO 

YR 

LMT 

OUT 

BfiG   DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SU1CA-E 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

26    01 

77 

1355 

.3 

550 

12.00 

18.0 

14    02 

77 

1300 

3 

660 

9.30 

52.0 

14    03 

77 

1125 

.3 

230 

40.00 

12.0 

IS    04 

77 

1030 

3 

370 

5.50 

15.0 

09   05 

77 

1045 

3 

425 

13.00 

15.0 

05   07 

77 

1015 

-3 

460 

4.20 

13.0 

08   08 

77 

1125 

3 

415 

0.53 

26.0 

19   09 

77 

1012 

.3 

470 

3. 80 

31  .0 

17    10 

77 

1030 

.3 

490 

5.10 

16.0 

14    11 

77 

1030 

3 

440 

4.70 

10.0 

12    12 

77 

1050 

3 

MAXIMUM 

455 
660 

3.70 

40.00 

12.0 

52.0 

AVG 

OR    GEOM  MN    ( ' ) 

451 

9.26 

20.0 

MINI  MUM 

230 

0.53 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


RAISIN  RIVED 


SAMP   OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

26 

01 

77 

1205 

14 

02 

77 

1035 

14 

03 

77 

1040 

18 

04 

77 

0945 

09 

05 

77 

1000 

07 

06 

77 

1040 

05 

07 

77 

0935 

08 

08 

77 

1025 

19 

09 

77 

0935 

17 

10 

77 

0930 

14 

11 

77 

0940 

13 

12 

77 

0950 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAM  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OV  MO  YD  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


26 

01 

77 

1205 

14 

02 

77 

1035 

14 

03 

77 

1040 

IS 

04 

77 

0945 

09 

05 

77 

1000 

07 

06 

77 

1040 

05 

07 

77 

0935 

OB 

OB 

77 

1025 

IB 

09 

77 

0935 

17 

10 

77 

0930 

14 

11 

77 

0940 

12 

12 

77 

0950 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  • ] 

MINIMUM 


STATION 

ID:       12 -0073-003 -02 

1EAM    FROM    WILLIAMSTOWN 

[D    02MC001 

MAJOR     1 

3ASIN:     GREAT     LAKES 

STORET    CODE 

02 

MINOR    1 

3AS1N:    ST    LAURENCE    RIVER 

005 

TERM    STREAM:    RAISIN    RIVER 

0250 

LONG 

U.T.M 

.    18   0533300.0   4998750.0    4 

REGION   04 

MILEAGE 

5.90 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

23301 

11  .20 

1  .0 

12.0 

2.0 

23313 

11  .00 

652. 

48. 

B. 

0. 

1  .0 

12.0 

1  .0 

23328 

3 

3260.00 

900. 

40. 

112. 

1  .5 

12.0 

2.0 

23343 

3 

183.00 

8300. 

4.       L 

4. 

4.       L 

12.0 

10.0 

2.0L 

23358 

64.70 

100. 

4.       L 

4.       L 

4.        L 

13.0 

9.0 

2.0L 

23373 

9.7D 

500. 

28. 

4. 

2.       L 

233BB 

9.70 

1 1000. 

68. 

4. 

0. 

0.8 

23403 

7 

6.60 

4300. 

56. 

72. 

0. 

35.5 

B.O 

2.0L 

23418 

8 

19.60 

1700. 

92. 

20. 

0. 

1B.0 

7.0 

2.0 

23433 

3 

425.00 

1000. 

140. 

264. 

8. 

8.0 

11.0 

2.0L 

23446 

412.00 

1000. 

370. 

180- 

48. 

4.0 

12.0 

1  .0 

23463 

4 

159.00 

2800. 

110. 

4.        L 

0.5 

6.0 

1  .0 

3260.00 

11000. 

370. 

364. 

48. 

25.5 

12-0 

2.0 

380.96 

1439.* 

42.  ■    0 

24.'    D 

3.  •    0 

8.5 

9.9 

1  .6D 

6.60 

100. 

4. 

4. 

0. 

0.5 

6.0 

0.8 

12 

11 

10 

11 

10 

10 

10 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.062 

0 

030 

0.190 

0.670 

0.022 

0.380 

0.07B 

0 

.056 

0.020 

0.530 

O.OIOL 

0.780 

0.  170 

0 

060 

0.080 

0.900 

0.026 

0.540 

0.042 

0 

016 

0.020 

0.540 

0.040 

0.060 

0.026 

0 

.008 

0.050 

0.650 

0.032 

0.030 

0.044 

0 

014 

0.050 

0.7B0 

0.012 

0   008 

0.068 

0 

030 

0.020 

0.610 

O.OO'l 

0.020L 

0.118 

0 

ooe 

0.050 

1  .550 

0.040 

0 

.014 

0.020 

0.780 

D.200 

0.024 

0 

012 

0.040 

0.500 

0.006 

0.150 

0.210 

0 

.020 

0.030 

0.800 

0.30D 

0.210 

0 

.060 

0.190 

1  .550 

0.040 

0.7BO 

0.080 

0 

.023 

0.052 

0.755 

0.019D 

0.247D 

0.024 

0 

.008 

0.020 

0.5O0 

0.004 

O.OOB 

NO  OF  SAMPLES 


397 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST«  5AMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT     BIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
.3 

.3 
.3 
3 
3 
•3 
■  i 
.3 
3 


26 

Ot 

77 

1205 

14 

01 

77 

1035 

14 

03 

77 

1040 

IB 

04 

77 

0945 

09 

05 

77 

1000 

05 

07 

77 

0935 

08 

08 

7? 

1025 

19 

09 

77 

0935 

17 

10 

77 

0930 

14 

1  1 

77 

0940 

12 

12 

77 

0950 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMH05  UNITS 


520 
490 
225 
355 
403 
460 
405 
485 
470 
425 
450 


14  00 
8.20 

42.00 
4.50 
6.00 
4.20 
0.65 

12.00 
7.50 
3.90 

29.00 


56 

Chloride 

MG/L 


14.0 
16.0 
10.0 
12.0 
12.0 
9.4 
It  .0 
15.0 
1t.O 
11  .0 
10.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


ISO 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
«G/l 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


520 
42E 
225 


42.00 

12.00 

0.65 

1  1 


16.0 

11.9 

9.4 


6.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAISIN  RIVES 
AT  C  P  R  RAIL 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  HM  CI 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

VR 

LMT 

26 

01 

77 

1130 

14 

02 

77 

1005 

14 

03 

77 

1015 

18 

04 

77 

0915 

39 

05 

77 

0940 

07 

06 

77 

1000 
1105 

OS 

07 

77 

0915 

08 

08 

77 

1000 

19 

09 

77 

0915 

17 

10 

77 

0915 

14 

l  1 

77 

0920 

12 

12 

77 

091S 

26  01 

77 

1130 

3 

14  02 

77 

1005 

3 

14  03 

77 

1015 

.3 

IB  04 

77 

0915 

3 

09  05 

77 

0940 

3 

07  06 

77 

1000 
1105 

3 

3 

OS  07 

77 

0915 

.3 

08  08 

77 

1000 

.3 

19  09 

77 

0915 

.3 

17  10 

77 

0915 

.3 

14  11 

77 

0920 

.3 

12  12 

77 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINI  MUM 

JGE  UPSTREAM 

OF  NILLIAMSTOWN 

STATION 

ID:   12-0073-004-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  ST 

AWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  RAISIN  RIVER 

0350 

LONG 

U.T.M. 

18  0532275.0  4999175.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

6.70 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SC3 

444 
FLOW  CFS 

80 

TOTAL 

81 
FECAL 

84 

M.F. 

88 

PSEUD. 

805 

WATER 

3 
DISS. 

1 
5- DAY 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23  300 

23312 
23327 

23342 
23357 
23372 

4 
3 
3 

760. 
3900. 
320. 
200. 
200. 

72. 
44. 

4.   L 

4. 

60 

24. 
88. 
4.   L 

4. 
8. 

0 

4.   L 
4.   L 
10 . 

1  .0 

1  .0 

1.5 

12.0 

12.0 

11.0 
11.0 
12.0 
1  1.0 
B.O 

2.0 
1  .0 
2.0 

2.0L 
2.0L 

23374 

200. 

48. 

36. 

2. 

23387 

■  00. 

24. 

4.   L 

1  .2 
2.0L 
2.0L 
2.0L 
1  .OL 
1  .0 

23402 
23417 
23432 
23447 
23462 

9 
B 

3 

4 

60. 
300. 
700. 
370. 
640. 

32 

104. 

88. 

40. 

8. 

60. 
440. 
130. 

20. 

0- 
0. 

20. 
52. 
4.   L 

25.0 
18.0 
8.0 
4.0 
0.5 

B.O 
9,0 
8.0 
13.0 
6.0 

3900. 

104. 

440. 

52. 

25.0 

130 

2.0 

338.* 

32.  •  0 

23.-  D 

4.  •  D 

8.3 

9.7 

1  .70 

60. 

4. 

4. 

0. 

0.5 

6.0 

1  .0 

12 

1  1 

12 

11 

10 

10 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

HJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  070 

0 

030 

0.220 

0.730 

0.022 

0.380 

0.05B 

0 

030 

0.020 

0.710 

0.390 

0.700 

0.  160 

a 

0 

056 
018 

0.080 
0.010 

0.B5O 

0.022 
0.004 

0.540 
0.080 

0.036 

0 

006 

0.020 

0.730 

0.026 

0.020L 

0  042 

0 

D18 

0.074 

0.860 

0.018 

0.082 

0.044 

0 

032 

0.  130 

0.  120 

0.006 

0.020L 

0.036 

0 

008 

0.040 

1  .200 

0  .  032 

0 

014 

0.020 

0.640 

0.180 

0.020 

0 

012 

0.040 

0.510 

0.006 

0.130 

0.064 

0 

oos 

0.040 

0.790 

0.280 

0.  160 

0 

ose 

0.220 

1  .200 

0.390 

0.700 

0.056 

0 

021 

0.063 

0.714 

0.062 

0.24io 

0.020 

0 

006 

0.010 

0.120 

0.004 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
3 


26 

01 

77 

1130 

14 

02 

77 

1005 

14 

03 

77 

1015 

ia 

04 

77 

0915 

09 

05 

77 

0940 

05 

07 

77 

091S 

OS 

08 

77 

tooo 

19 

09 

77 

0915 

17 

10 

77 

09 15 

14 

1  1 

77 

0920 

12 

12 

77 

0915 

MAXIMUM, 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

ss 

208 

25 

COND 

TURO. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOHMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/l 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

520 

15.00 

15.0 

495 

7.60 

16.0 

220 

33.00 

12.0 

350 

5.00 

13.0 

403 

6.  10 

12.0 

455 

5.00 

9.3 

405 

0.55 

13.0 

485 

2.  BO 

16.0 

470 

6.  10 

13.0 

420 

4.30 

10.0 

435 

15.00 

8.0 

520 

33.00 

16.0 

433 

9.13 

12.5 

220 

0.55 

B.O 

NO  OF  SAMPLES 


398 


B.OX./ 

SITE: 

RAISIN  RIVER 

STATION 

ID:   12-0073-006-02 

SIMPLE 

"OINT: 

AT  RIVER  BEND  1  .4 

MILES  DOWNSTREAM  FROM  MARTINTOHN 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

3ASIN:  GREAT  LAKES 

STORI  : 

02 

MINOR 

3A51N:  ST  LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  RAISIN  RIVER 

0250 

STN  NO 

e 

LAT 

LONG 

U.T.M 

18  0523875.0  4998800.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

12.60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5  -DAY 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLI FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

14  03 

77 

092S 

3 

23326 

3 

1000. 

36. 

56 

1  .5 

12.0 

2.0 

ie  04 

77 

0840 

3 

23341 

3 

208. 

12. 

4. 

4.   L 

10.0 

12.0 

2.0L 

09  OS 

77 

0845 

3 

23356 

92. 

8. 

4.   L 

4.   1 

11  .0 

10.0 

2  OL 

07  06 

77 

0915 

.3 

23371 

3900. 

236. 

40. 

2. 

05  07 

77 

0840 

.3 

23386 

900. 

92. 

4.   L 

0. 

1  .2 

08  08 

77 

0930 

3 

23401 

8 

32. 

136. 

200. 

0. 

24.5 

8.0 

2.0L 

19  09 

77 

0845 

.3 

33416 

8 

20000 . 

108. 

36. 

0. 

18.0 

9.0 

2.0L 

17  10 

77 

0845 

.3 

23431 

3 

1600. 

276. 

252. 

2.   L 

8.0 

10.0 

2.0L 

14  11 

77 

0840 

.3 

23446 

1000. 

60. 

150. 

4.   L 

4.0 

11  .0 

1  .OL 

12  12 

77 

0845 

.3 

23461 

4 

270- 

30. 

4.    L 

0.5 

10.0 

1  .0 

MAXIMUM 

20000. 

276. 

252. 

4. 

24,5 

12.0 

2.0 

*VG 

OR  GEO^  In- 

671.' 

64.* 

32.'  D 

2.'  D 

9.7 

10.3 

1  .70 

MINIMUM 

32. 

e. 

4. 

0. 

0.5 

8.0 

1.0 

HO 

OF  SAMPLES 

10 

9 

10 

9 

8 

8 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUB 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

8R3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14  03 

77 

0925 

.3 

0.  190 

0.080 

0.100 

0.900 

0.024 

0.700 

ta  04 

77 

0840 

.3 

0.046 

0.016 

0.010 

0 .  560 

0.  100 

0.050 

09  OS 

77 

0845 

3 

0.034 

0.006 

0.020 

0.760 

0.024 

0.020 

07  06 

77 

0915 

.3 

OS  07 

77 

0840 

.3 

0  068 

0.011 

0.030 

0.920 

0.028 

0.302 

09  08 

77 

0930 

.3 

0.116 

0.013 

0.030 

1  .250 

O.OiO 

0.030L 

19  09 

77 

0845 

.3 

0.040 

0.012 

0.040 

1  .040 

17  10 

77 

0845 

.3 

0.030 

0.012 

0.020 

0.670 

0.240 

14  11 

77 

0840 

.3 

0.030 

0.008 

0.030 

0.620 

0.006 

0.090 

12  12 

77 

0845 

3 

MAXIMUM 

0.022 
0.  190 

o.ooe 

0.080 

0.040 

0.100 

0.660 

1  .  250 

0.  100 

0.220 

0.700 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  •  ) 

0.064 

0.018 

0.036 

0.820 

0.032 

0 . 205D 

MINIMUM 

0.022 

0.006 

0.010 

0.560 

0.006 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTS  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  03 

77 

0925 

3 

18  04 

77 

0840 

.3 

09  OS 

77 

0845 

.3 

05  07 

77 

0840 

.3 

08  08 

77 

0930 

.3 

19  09 

77 

0845 

.3 

17  10 

77 

0845 

.3 

14  11 

77 

0840 

.3 

12  12 

77 

0845 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OS 

GEOM  MN  (' ] 
N 1 N I  MUM 

14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZII 

UMHOS 

UNITS 

230 

19.00 

340 

3.60 

385 

1.10 

435 

7.20 

385 

054 

485 

1  .10 

465 

5.00 

415 

3.50 

435 

3.20 

485 

19.00 

397 

4.92 

230 

0.54 

56         59        280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  SI  MG/L 

9  5 
12.0 
12.0 
10.5 
13.0 
14.0 
12.0 
11.0 

7.0 


14.0 

11.2 

7.0 


95 

52 

55 

20B 

25 

ACIDITY 

TOT  AlK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


RAISIN  RIVER 

AT  FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  OF  MARTINTOHN 

RIVER 


SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

stn  samp 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

02  02 

77 

094S 

.3 

28  02 

77 

1305 

3 

14  03 

77 

1445 

.3 

18  04 

77 

1430 

.3 

10  05 

77 

0900 

.3 

07  06 

77 

1435 

.3 

05  07 

77 

1  150 

.3 

08  08 

77 

1340 

.3 

19  09 

77 

1430 

.3 

17  10 

77 

1145 

.3 

14  1  1 

77 

1  140 

3 

12  12 

77 

1445 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


2  3304 
23317 
23333 
2334B 
23363 
23378 
23393 
23108 
23423 
23438 
23453 
23468 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 

ST    LAWRENCE    RIVER 

RAISIN    RIVER 


U.T.M.     18    0521250.0    4998625 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

2900. 
12. 

1D0. 

880. 

112. 

100. 

170. 
80. 

544. 
2700. 

400. 

430. 


2900. 
265.' 
12. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 

MF/IOOML 

44. 

4. 

20. 

4.         L 

4,        L 

12. 

64. 

32. 

360. 

408. 

100. 


408. 
30.  • 
4. 


STATION 

ID:   12-0073-007-02 

STORF.T  CODE: 

02 

ER 

005 
0250 

.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

16. 

84 

88 

805 

3 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

12. 

0.5 

9.0 

4. 

4. 

L 

1  .0 

12.0 

8. 

1  .S 

12.0 

4.   L 

4. 

L 

12.0 

11.0 

4. 

4. 

L 

10.5 

10.0 

12. 

4. 

6 

4. 

36. 

0. 

26.0 

5.0 

80. 

0. 

19.0 

7.0 

760. 

2. 

L 

9.0 

8.0 

90. 

4  . 

L 

4.0 

1  1.0 

90. 

4. 

L 

1.0 

9.0 

760. 

4. 

26.0 

12.0 

22.  •  D 

3. 

•  0 

8.5 

9.4 

4. 

0. 

0.5 

5.0 

1 

DAY 

BOO 

MG/L 


0 
8 
0 
OL 

OL 


1  .0 
2.0L 
2.0L 
2.0L 
1  .OL 
1  .0 


2.0 
1  .70 
1  .0 


NO    OF     SAMPLES 


399 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  UN  !  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


02 

02 

77 

0945 

28 

02 

77 

1305 

14 

03 

77 

1145 

18 

04 

77 

1430 

10 

05 

77 

0900 

07 

06 

77 

1435 

OS 

07 

77 

1  150 

08 

08 

77 

1340 

19 

09 

77 

1430 

17 

10 

77 

1145 

14 

11 

77 

1140 

12 

12 

77 

1445 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

t07 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  100 

O.026 

0.270 

0.740 

0.034 

0.350 

0.046 

0.02O 

0.130 

1  .400 

0.350 

0.950 

0.116 

0.034 

O.O60 

0.710 

0.016 

0  380 

0.02a 

0.004 

0.010 

D.650 

0.028 

0.030 

0.076 

0.008 

0.020 

0.850 

0.014 

O.O20L 

0.030 

O.0C4 

0.064 

0.900 

0.004 

0.005L 

0.034 

0.016 

0.050 

0.600 

0.004 

0.020L 

0.038 

0.006 

O.O30 

1  .150 

0.050 

0.020 

0.030 

D.660 

0.140 

0.024 

0.010 

0.030 

0.790 

0.006 

0.050 

0.032 

0.004 

0.030 

0.790 

0.160 

0.116 

0.034 

0.270 

1  .400 

0.3S0 

0.950 

0.052 

0.014 

0.066 

0.840 

0.057 

0.211D 

0.024 

0.004 

0.010 

0.600 

0.004 

0.005 

SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  M  SAMP   PJ 
DY  MO  rR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 

.3 

3 

-3 
.3 


02 

01 

77 

0945 

28 

02 

77 

1305 

14 

03 

77 

1445 

18 

04 

77 

1430 

10 

OS 

77 

0900 

05 

07 

77 

1150 

OS 

08 

77 

1340 

19 

09 

77 

1430 

17 

!0 

77 

1145 

14 

1  1 

77 

1140 

12 

12 

77 

1445 

MAXIMUM 

AWG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 


14  16          56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/ L 

UMHOS  UNITS 


15.0 
18.0 
8.5 
11  .0 
14.0 
13.5 
11  .0 
15.0 
13.0 
11  .0 
10.0 


550 

15.00 

740 

4.00 

220 

21  .00 

345 

4.50 

400 

16.00 

435 

2.40 

410 

0.31 

495 

4.00 

450 

9.0D 

410 

3.40 

420 

3-30 

740 

21  .00 

443 

7.54 

220 

0.31 

18.0 
12.7 
8.5 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280        95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE      MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


5 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


8.0.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAISIN  DIVER 

AT  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  ST  ANDREWS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

ST  LAWRENCE  RIVER 

RAISIN  RIVER 


STATION  ID:   T2-0073-0O8-02 

STORET  CODE:  02 
006 
0250 


LONG 


U.T.M.  18  0517850.0  4994950.0  4 


REGION    04 


MILEAGE         20.30 


SAMP    DTE    HOUR 
OY   MO    YR    LMT 


02  02  77 
28  02  77 

14  03  77 
IB  04  77 
10  05  77 
07  06  77 
05  07  77 
09  08  77 
21  09  77 
18  10  77 

15  11  77 


STN 

DIST 

FEET 


1200 
1410 
1530 
1515 
1320 
1515 
1040 
0910 
0850 
0900 
0840 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 

NO 


23306 
23319 
23335 
23350 
23365 
23380 
23395 
23410 
23425 
23440 
23455 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

24000. 

1700. 

68. 

188. 

476. 

200. 

160. 

60. 

1  100. 

1100. 

330. 


ai 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

60. 
12. 

4,   L 
16. 

B. 
72. 
76. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

KF/100ML  MF/100ML 


20. 
20. 

4. 

4. 

64. 

92. 

32. 

140. 

30. 


14. 

0. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 

1  .0 

1  .5 
14.0 
12.0 


21.0 

12.0 

8.0 

3.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

11  .0 
11  .0 

12.0 
13.0 
12.0 


8.0 

7.0 

8.0 

12.0 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 

2.0 
1  ,0L 

2.0 

2.0L 

2.0L 

0.6 

2.0L 

2.0L 
0.8 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


C2 

02 

77 

1200 

28 

02 

77 

1410 

14 

03 

77 

1530 

18 

04 

77 

1515 

10 

05 

77 

1320 

07 

06 

77 

1515 

05 

07 

77 

1040 

09 

08 

77 

0910 

21 

09 

77 

0850 

18 

10 

77 

0900 

15 

11 

77 

0B40 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


.3  0 

.3  0 

.3  0 

.3  0. 

.3  0 

.3 

.3  0 

.3 

.3  0 

.3  0 

.3  0 


072 
048 
098 
042 
030 


036 

052 
016 


0.032 
0.C20 
0.030 
0.014 
0.004 

0.005 

0.022 
0.016 
0,010 


24000. 
459.- 
60. 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


230 
020 
060 
020 
050 


030 
030 


11 

20 
TOTAL 

KJELOAHL 
MG/L 


120 
710 
760 
720 
860 


350 
770 
640 


276. 

33. 

4. 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.030 
0.270 
0.016 
0.02B 
O.OOB 

0.004 


0.006 


140. 
23.'  0 
4. 

10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


310 
550 
400 
030 
020L 


0.005L 


060 
120 
070 


14. 
4. 
0. 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


21.0 
8.2 
1.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


13.0 

10.4 

7.0 


2.0 
1  .60 
0.6 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.09B  0.032  0.230  1.350  0.270  0   550 

AVG   OR    GEOM   MN    I']  0.047  0.017  0.05B  0.877  0.052  0.1740 

MINIMUM  0.016  0.004  D.020  0.640  0.004  0.005     ' 

NO   OF    SAMPLES  9  9  9  9  7                        g 


400 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  IE         56         59        2B0 

cond.  turb.  chloride  sulphite  reactive 

25c  fohmazin     mg/l  silicate 

umhos  units             mg/l  si  mg/l 


95 

52 

55 

208 

25 

1D1TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MQ/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

02  02 

77 

1200 

.3 

450 

9.00 

14.0 

28  02 

77 

1410 

.3 

470 

4.00 

15.0 

14  03 

77 

1530 

.3 

815 

14.00 

e.o 

IS  04 

77 

1515 

.3 

325 

3.80 

12.0 

10  OS 

77 

1320 

.3 

3B4 

3.40 

14.0 

05  07 

77 

1040 

.3 

425 

1  .40 

11.0 

21  09 

77 

oeso 

.3 

475 

".50 

14.0 

1B  10 

77 

0900 

3 

410 

6.10 

11.0 

15  11 

77 

OS  40 

.3 

400 

3.00 

10.0 

MAXIMUM 

475 

14.00 

15.0 

AVG 

Oft  GEOM  MN 

1  ■  1 

395 

S.13 

12.1 

MINIMUM 

215 

1  40 

e.o 

WO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE:  RAISIN  RlVEft 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  Of  ST  ANDREWS 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT    LAKES 

ST    LAURENCE    RIVER 

RAISIN    RIVER 


STATION   ID:       12 -0073- 009 ■ 02 


STORET    CODE:    02 
005 


LONG 


U.T.M.  18  0512925.0  4992825.0  4 


REGION  04 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OV  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

02  02 

77 

1305 

.3 

28  02 

77 

1445 

.3 

T4  03 

77 

1550 

.3 

18  04 

77 

1600 

.3 

10  05 

77 

1345 

.3 

07  05 

77 

1535 

.3 

05  07 

77 

1050 

.3 

09  08 

77 

1000 

.3 

21  09 

77 

0910 

.3 

IB  10 

77 

0920 

.3 

15  11 

77 

0910 

-3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 

.3 


02 

02 

77 

1305 

IB 

02 

77 

1445 

14 

03 

77 

1550 

18 

04 

77 

1600 

10 

05 

77 

1345 

07 

06 

77 

1535 

OS 

07 

77 

1050 

09 

08 

77 

1000 

21 

09 

77 

0910 

18 

10 

77 

0920 

15 

11 

77 

0910 

934 

5AMPLE 

NO 


23307 
23320 
23336 
23351 
23  366 
23381 
23396 
23411 
23426 
23441 
23456 


901        444 

SCO   FLO*  CFS 


0.  100 
0.  106 
0.072 
0.042 
0.034 

0.052 
0.116 
0.062 
0.056 
0.01S 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P    MG/L 


0.048 
0.022 
0.032 
0.018 
0.008 

0.012 
0.038 
O.030 
0.016 
0.010 


80                     81  84                     B8 

TOTAL              FECAL  M.F.            PSEUD. 

COLIFORM  CONFORM  ENTER.                   MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/tOOML 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.270 

0.010L 

0,070 

0.020 

0.040 

0.054 
0.030 
0.030 
0.050 
0 .  040 


432. 

184. 

16. 
276. 
200. 
400. 
320. 

50. 

540. 

1900. 

200. 


1 900 . 
329.' 
16. 

II 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .360 
0.B70 
0.630 
0.560 
0.840 


140 
250 

550 
920 

720 


66 
48. 

4. 

4. 

6. 

176. 

164. 

204. 


204. 
32. •  0 
4. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.032 
0.052 
0.014 
0.014 
0.012 

0.022 
0.010 


0.008 


12. 
28. 

12. 

4, 

8. 

4 

88. 

4. 

164. 


IE4. 

14. 


10 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.250 
0.510 
0.400 
0.030 
0.020L 

0.048 
0.020 
0.040 
0.080 
0.050 


4. 

3.' 

0. 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


80S 
WATER 
TEMP. 
BEG  C 


21 

12 
8 
3 


21.0 
8.1 
0.5 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

9.0 

6.0 
100 
11.0 

10. 0 


6.0 
9.0 
8.0 
0 


1  t 


11.0 
9.1 
6.0 


5-DAY 

BOD 

MG.'L 


o.a 

2.0L 
2.0L 
2.0L 
0.8 


2.0 
1  .70 
0.8 

10 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.116  0.048  0.270  1.550  0.052  0.510 

AVG   OR    GEOM   MN    (-)  0.066  0.023  0.06ID  0.984  0.021  0.145D 

MINIMUM  0.018  0.008  0,010  0.560  0.008  0.020 

NO    OF    SAMPLES  10                     10                     10                      10                        8                     ,0 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pj 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
3 

3 
.3 
■3 
.3 

3 
■  3 
-3 
.3 


02 

02 

77 

1305 

28 

02 

77 

1445 

Id 

03 

77 

1550 

18 

04 

77 

1600 

10 

05 

77 

1345 

05 

07 

77 

1050 

09 

08 

77 

1000 

21 

09 

77 

0910 

te 

10 

77 

0930 

15 

1  1 

77 

0910 

MAX IMUM 

AVG  OR    GEOM   MN    I ' I 

DIN IMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMA*  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

420 

10.00 

11  .0 

455 

22.00 

11  .0 

200 

6.00 

7.0 

305 

4.20 

11.0 

362 

3.30 

11.0 

405 

4.00 

7.8 

395 

13.00 

11  .0 

455 

3.30 

9.0 

380 

6.50 

7.0 

385 

2.90 

8.0 

455 

22.  00 

11  .0 

376 

7.52 

9.4 

200 

2.90 

7.0 

NO    OF    SAMPLES 


401 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YH 

LMT 

03 

02 

77 

1330 

28 

02 

77 

1530 

IS 

03 

77 

1025 

19 

04 

77 

1430 

10 

OS 

77 

1540 

OB 

06 

77 

0910 

05 

07 

77 

1  120 

09 

08 

77 

1100 

21 

09 

77 

1020 

IS 

to 

77 

1015 

15 

1 1 

77 

1020 

RAISIN  RIVER 
AT  COUNTY  ROA 
RIVLH 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  8SG  DEPTH 
FEET        MTRS 

■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
-3 
.3 


MAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  5AWPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       r/TRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  »  I'l 

MINIMUM 


03 

02 

77 

1330 

28 

02 

77 

1530 

15 

03 

77 

1025 

19 

04 

77 

1430 

10 

05 

77 

1  540 

08 

OS 

77 

0910 

OS 

07 

77 

1  120 

08 

08 

77 

1100 

21 

09 

77 

1030 

18 

10 

77 

1015 

15 

11 

77 

1020 

STATION 

ID:   12-0073-0    ! 

EAST  OF 

LUNENBURG 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  ST  LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  RAISIN  RIVER 

0250 

LONG 

U.T.M. 

18  0504675.0  4989350.0  4 

REGION  04 

' 

MILEAGE 

34.80 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23310 

200. 

44. 

28. 

1  .0 

9.0 

1  .0 

23321 

4 

504. 

36. 

128. 

4.   L 

1  .0 

7.0 

1  .6 

23338 

3 

60. 

8. 

16. 

1  .5 

11.0 

2.0 

23353 

3 

1600. 

20. 

6. 

4.   L 

17.0 

13.0 

2.0L 

23368 

700. 

40. 

12. 

4.   L 

11.5 

11.0 

2.0L 

233B3 

300. 

520. 

96. 

4. 

23398 

210. 

152. 

36. 

0. 

1  2 

234  13 

8 

410. 

252. 

21  .0 

7.0 

2  OL 

23428 

B 

1700. 

840. 

396. 

2.   L 

11.0 

7  0 

2  OL 

23443 

3 

900. 

8.0 

10.0 

2.0L 

23458 

250. 

30. 

20. 

4.   L 

3.5 

12.0 

0.8 

1700. 

840. 

396. 

4. 

21.0 

13.0 

2.0 

417.' 

65,  « 

45.* 

3.'  D 

8.4 

9.7 

1  .70 

60. 

B. 

e. 

0. 

1  .0 

7.0 

0.8 

11 

9 

10 

7 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SO  LIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.0B2 

0 

040 

0.530 

I  .420 

0.020 

0.  120 

0  062 

0 

016 

0.040 

1  .100 

0.420 

0.840 

0,068 

0 

C22 

0.070 

0.760 

0.012 

0.400 

0.056 

0 

.010 

0.020 

1 . OOOG 

O.012 

0.110 

0.036 

0 

.012 

0.070 

1  .020 

0.014 

0  020L 

0.0B4 

0 

.033 

0030 

1  .660 

0.065 

0.090 

0.  1  12 

0 

086 

0.030 

1  .600 

0.052 

0.050 

0.062 

0 

.030 

0.030 

1  .500 

0.040 

0.052 

0 

.020 

0.040 

1  .  150 

O.OBO 

0.01B 

0 

.012 

0.060 

0.760 

0.010 

0.030 

0.112 

0 

.066 

0.530 

1  .660 

0.420 

0.S40 

0.063 

0 

.030 

0.092 

1 . 197U 

0.076 

0 . 1 7BD 

0.018 

0 

.010 

0.020 

0.760 

O.OlO 

0.020 

NO  OF  SAVIPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


03 

02 

77 

1330 

28 

03 

77 

1530 

15 

03 

77 

1025 

19 

04 

77 

1430 

10 

05 

77 

1540 

05 

07 

77 

1  120 

09 

08 

77 

1100 

21 

03 

77 

1020 

IB 

10 

77 

1015 

15 

11 

77 

1020 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG./L 

37B 

5.  80 

B.O 

395 

3.50 

10.0 

205 

8.00 

7.0 

260 

3.50 

8.0 

2  BO 

2.6C 

B.O 

325 

3.20 

3.7 

390 

2.90 

14.0 

450 

2.20 

11  .0 

365 

4.20 

B.O 

340 

2.00 

7.0 

450 

6.00 

14.0 

339 

3.79 

8.5 

205 

2.00 

3.7 

NO  OF  SAMPLES 


402 


BO.M./  SITE;  NORTH  RAISIN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  UPSTREAM  OF  MARTINTQWN 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

ST  LAURENCE  RIVER 

RAISIN  RIVER 


STATION    ID:       12-0073-011-OJ 

STORE!    CODE:    02 
DOS 
0250 


U.T.M.     18    0520800.0   4999125.0    4 


SAMP   DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


02 

02 

77 

1030 

28 

02 

77 

1335 

14 

03 

77 

1505 

18 

01 

77 

1500 

10 

05 

77 

0920 

07 

06 

77 

1445 

OS 

07 

77 

0945 

09 

08 

77 

0840 

21 

09 

77 

0630 

18 

10 

77 

0845 

15 

1  1 

7  7 

0830 

STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.  3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
3 


934 
SAMPLE 
NO 


23305 
23318 
23334 
23349 
23364 
23379 
23394 
23409 
23424 
23439 
23454 


901 

SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

200. 

300. 

266 

28. 

100. 

360. 

40. 

70. 

BOO. 

3100. 

1300. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

64. 
44. 

36. 

4.   L 

12. 

372. 

24. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


268. 
SO. 


8. 
16 
16. 
12. 
24. 
20. 

8, 
212. 


805 
KATES 
TEMP. 
OEG  C 


21 
13 

a 

3 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


5.0 

7.0 

10.0 

12.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1  .OL 
1  B 


0 

OL 
OL 

.0 

.01 
.OL 
.01 
.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  02  77 

1030 

.3 

2B  02  77 

1335 

3 

14  03  77 

1S05 

3 

18  04  77 

1500 

.3 

10  05  77 

0920 

.3 

07  06  77 

1445 

.3 

05  07  77 

0945 

.3 

09  08  77 

0B40 

.3 

21  09  77 

OB  30 

.3 

18  10  77 

0845 

.3 

15  11  77 

08  30 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  • J 
MINIMUM 

33 

TOTAL 


34 
FILTERED 
P   REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


042 
060 
126 
032 
024 

036 
064 
076 
060 
018 


0.  126 
0.054 
0.018 


0.018 
0.016 
0.040 
0.010 
0.004 

0.009 
0.024 
0.026 
0.024 
0.008 


0.040 
0.018 
0.004 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0  220 

0  OIQL 
O.O70 
0.010 
0  030 

0  044 
0.060 
0.020 
0.O40 
0.030 


3100. 
239.* 
28. 

II 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.960 

0  650 
0.710 
O.SOO 
0.670 

0.940 
0.670 
0.8B0 
0.700 
0.670 


0.220 

0.0S3D 

0.010 


0.960 
0.735 
O.SOO 


372. 

45. 

4. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


02B 
182 
OlB 
032 

006 


0.023 
0.016 


0.004 


0.182 
0.03!) 
0.004 


212. 
19.  •  D 
4. 

10 
22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


310 

580 
520 
070 
020L 

067 

.020 
.060 
.  1B0 
.200 


0  580 

0.203D 

0.020 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
KG/ 1 


21  .5 
7.9 

0.5 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


15.0 
10.7 

s.o 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


2.0 
1  .70 
I  .0 

10 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 

STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 
14 
COND. 
25C 
UMHOS 


10 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


10 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


10 

95 
ACIDITY 
«G/L 


52 
TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


AT  LAB 


20B 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

[RON 

MG/L 

UG/l 

02  02 

77 

1030 

,3 

28  02 

77 

1335 

.3 

14  03 

77 

1505 

.3 

IB  04 

77 

1500 

.3 

10  05 

77 

0920 

.3 

05  07 

77 

0945 

3 

09  08 

77 

0840 

3 

21  09 

77 

0830 

3 

18  10 

77 

0845 

3 

IS  11 

77 

0830 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I ' ) 
MINIMUM 

530 
490 
220 
350 
412 
470 
410 
560 
410 
445 


560 
430 
220 


10.00 
IS. 00 
23.00 


23.00 
7.95 
3.20 


13.0 
14.0 

7.5 
10.0 
10.0 
11  .0 
12.0 
18.0 
11  .0 

9.0 


18.0 
II  .6 
7.5 


NO  OF  SAWPLES 


8.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  RAISIN  RIVER 

AT  BRIDGE  EAST  OF  MCMILLAN  CORNERS 

RIVER 


LAT 


STATION  ID:    12-0073-012-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

02  02 

77 

1450 

.3 

01  03 

77 

1100 

.3 

15  03 

77 

1140 

.3 

19  04 

77 

1550 

.3 

10  OS 

77 

1645 

.3 

08  06 

77 

0955 

.3 

OS  07 

77 

1215 

.3 

09  08 

77 

1340 

.3 

21  09 

77 

1  140 

.3 

18  10 

77 

1100 

.3 

15  11 

77 

1120 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


23309 
23325 
23340 
23355 
23370 
23385 
23400 
234  15 
23430 
23445 
23460 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 

ST  LAWRENCE  RIVER 

RAISIN  RIVER 


U.T.M.  18  OS  I  3000.0  5002000.0  4 


444 
FLOH  CFS 


BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

700. 

436. 
20. 

100. 

100. 
4200. 
5100. 
1400. 
4700. 

700. 
80. 


5100. 

499. 

20. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOOML 


268. 
180. 


40. 

600. 

2000 


20. 
16. 

8. 

8. 
800. 
388. 
408. 
720. 

30 


2000        800. 
106."  E     S4-' 
4.         4. 


403 


STORET  CODE: 

02 

005 

0250 

REGION 

04 

MILEAGE 

23.20 

B8 

805 

3 

1 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

UPA 

TEMP. 

02 

000 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

120 

1  .0 

4  . 

L 

1  .0 

13.0 

1  .4 

1  .5 

13.0 

2.0 

4. 

L 

19.0 

t3.0 

2.0L 

4. 

L 

12.0 

120 

2  OL 

2. 

L 

0. 

1  .4 

29.0 

14.0 

2.0L 

2- 

L 

12.0 

9.0 

2.0L 

B.O 

1  1.0 

2  OL 

4. 

L 

30 

1  1  .0 

1  .2 

4. 

29.0 

14.0 

2.0 

3. 

•  D 

9.6 

12.0 

1  .70 

0. 

1  .0 

9.0 

1.0 

7 

9 

9 

10 
CONT'D 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

SIN 

STN 

SAMP   PO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DY  HO  YR 

LMT 

OIST 

M3 

DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON [ A 

KJELDAHl 

NQ2-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

HTRS 

MG/L 

P  »G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

02  02  77 

1450 

.3 

0.078 

0.036 

0.400 

0.720 

0.036 

0.  160 

01  03  77 

1  100 

.3 

0.056 

0.022 

O.OIOL 

0.700 

0.370 

0.630 

> 5  03  77 

1140 

.3 

0.06B 

0.02B 

0.050 

0.700 

0.010 

0.460 

19  04  77 

1550 

3 

0.046 

0.006 

0.030 

0.57O 

0.016 

0-160 

10  OS  77 

1645 

-3 

0.026 

0.004 

0.040 

0.650 

0.006 

0  020L 

08  06  77 

0955 

3 

05  07  77 

1215 

.3 

0.  116 

0014 

0.066 

1  .620 

0.015 

0.005 

09  08  77 

1340 

.3 

0.092 

0  036 

0.100 

0.750 

0.010 

0.0201 

21  OS  77 

1140 

3 

0.038 

0.016 

0.020 

t  .450 

0.060 

18  10  77 

1100 

.3 

0.042 

O.Oli 

0.O40 

0.960 

0.080 

IS  11  77 

1120 

a 

0.014 

0.010 

0.D4Q 

0.600 

0.006 

0.030 

MAX  imum 

0.116 

0.036 

0 .  400 

1  .620 

0.370 

0.130 

AVG 

OR  GEO! 

MN  C> 

0.056 

0.018 

o.oeoo 

O.B73 

0.059 

0.1830 

M  1 N  t  MUM 

0.014 

0.004 

0.010 

0.570 

0.006 

0.005 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

HG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOT^L 

PHENOLS 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTR5 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

02  02 

77 

1450 

3 

475 

5.50 

19.0 

01  03 

77 

1100 

3 

4B0 

3.00 

17.0 

15  03 

77 

1140 

3 

220 

9.00 

10.0 

19  04 

77 

1550 

3 

335 

1  .80 

7.0 

10  05 

77 

1645 

.3 

360 

2.10 

10.0 

05  07 

77 

■  215 

.3 

475 

4.00 

12.5 

09  OB 

77 

1340 

3 

400 

2.30 

20.0 

21  09 

77 

1  140 

3 

530 

3.  10 

25.0 

19  10 

77 

1100 

3 

395 

4.90 

14.0 

15  11 

77 

1120 

3 

MAXIMUM 

385 
530 

?.10 
9.00 

14.0 
25.0 

AVG 

OR  GEC* 

406 

3.78 

14.9 

-MINIMUM 

330 

1  .80 

7.D 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  NORTH  RAISIN  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  HIGHWAY  NO  43  MONCKLANO 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


02 

02 

77 

1410 

01 

03 

77 

1030 

15 

03 

77 

11  15 

19 

04 

77 

1515 

10 

05 

77 

1630 

08 

06 

77 

0945 

05 

07 

77 

1200 

09 

08 

77 

1315 

21 

09 

77 

1045 

18 

10 

77 

1045 

15 

11 

77 

1  105 

STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 

.3 
■3 
.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 


WAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ 1 

hi  I  N  1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATI 

ON 

ID:   12-0073-01302 

KLAND 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN;  ST  LAWRENCE  RIVER 

DOS 

TERM 

STREAM:  RAISIN  RIVER 

02S0 

LONG 

U.T. 

M.  1B  051040C 

. 0  5004900 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

28. 1 

934 

901 

444 

BO 

91 

B4 

BB 

B05 

3 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.  F 

PSEUD 

1. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COL I  FORM 

COLIFORM 

ENTER 

!. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

1 

2330B 

32. 

20. 

4. 

L 

1  .0 

B.O 

23324 

4 

72. 

16. 

12 

4  . 

1 

1.0 

7.0 

23339 

3 

e. 

4. 

4 

L 

1  .5 

10.0 

23354 

3 

6B. 

16. 

4. 

L 

4. 

L 

1B.0 

9.0 

23369 

60. 

28. 

13. 

4. 

L 

13.0 

t  1  .0 

23334 

600. 

1560. 

180. 

12. 

23399 

1tQ. 

46. 

16. 

0. 

23414 

a 

60. 

64. 

21  .0 

5.0 

23429 

8 

220. 

64. 

164. 

2. 

I 

12.0 

6.0 

23444 

3 

BOO. 

B.O 

6.0 

23459 

10. 

20. 

10 

L 

4. 

L 

4.0 

11.0 

800. 

1560. 

1B0. 

12. 

21  .0 

11  .0 

76.' 
8 

34.. 

4. 

18." 

4 

0 

3.' 
0. 

0 

6.8 

1  .0 

B.3 
5.0 

1 

,-OAY 

BOD 

MG/L 

1 

0 

1 

.0 

2 

.0 

2 

OL 

2 

OL 

1 

.4 

2 

OL 

2 

OL 

2 

.OL 

0 

8 

2 

.0 

1 

.60 

0 

.8 

10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTP.5 


02  02  77 

1410 

3 

01  03  77 

1030 

3 

15  03  77 

11  15 

3 

19  04  77 

1515 

.3 

10  05  77 

1630 

.3 

08  06  7  7 

0945 

3 

05  07  77 

1200 

3 

09  08  77 

1315 

.3 

21  09  77 

1045 

.3 

18  10  77 

1045 

3 

15  11  77 

1105 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

CEOM  KIN 

C) 

hi  I  N  I  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

F1LTERE0 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

0- SOL  I  OS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  102 

0.034 

0.810 

1  .240 

0.014 

0.010 

0.06B 

0.034 

0.350 

0.800 

0.240 

0.520 

0  .  044 

0.022 

0  050 

0.77O 

0.008 

O.SOO 

0.074 

0  .  03C 

0-020 

0.790 

0.004 

0.040 

0.026 

0.006 

0.040 

1  .040 

0.016 

0  020L 

0.046 

0.016 

0.1  16 

1  .800 

0.028 

0.005L 

0 .  080 

D.03E 

0.100 

1  .300 

0.  100 

0.160 

0.034 

0.014 

0.020 

1  .  140 

0.100 

0 .  030 

o.ooe 

0.030 

D.B30 

0.060 

0.012 

0.006 

O-05O 

0.590 

0 .  006 

0.030 

0.  102 

0.038 

0.810 

1  .800 

0.240 

0.520 

0.053 

0.020 

0.159 

1  .030 

0.052 

0. 145D 

0.012 

0.006 

0.020 

0.590 

0.004 

0.005  ' 

NO  OF  SAMPLES 


404 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  IK    IWT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  02  77 

1410 

.3 

01  03  77 

1030 

.3 

15  03  7  7 

1  1  15 

.3 

19  04  77 

1515 

.3 

10  05  77 

1630 

.3 

05  07  77 

1200 

3 

09  08  77 

1315 

•a 

21  09  77 

1045 

,3 

18  10  77 

1045 

3 

15  11  77 

1105 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

CEO*  MN  (  • J 

ff  I N  1  HUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20S 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TO-T  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

505 

4.00 

20.0 

520 

4.60 

31  .0 

225 

1  .90 

9.0 

300 

2.00 

17.0 

360 

2-10 

20.0 

560 

3.50 

17.5 

600 

3.20 

26.0 

660 

1  .70 

39.0 

38S 

S.20 

11  .0 

375 

3.00 

11  .0 

660 

5.  20 

39.0 

449 
225 

3.12 
1  .70 

20.2 
9.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  SOUTH  RAISIN  R1VE« 
SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  IN  GLENOALE 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DIE 

HOUR 

D* 

MO 

YR 

LMT 

26 

01 

77 

1305 

14 

02 

77 

1  105 

14 

03 

77 

MOO 

18 

04 

77 

1010 

09 

OS 

77 

1020 

05 

07 

77 

1000 

08 

oe 

77 

1100 

19 

09 

77 

0950 

17 

10 

77 

1015 

14 

ti 

77 

1015 

12 

12 

77 

1030 

934 

901 

STN   STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCD 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 
.3 

23302 

.3 

23314 

4 

.3 

23329 

3 

.3 

23344 

3 

.3 

23359 

.3 

233B9 

3 

23404 

8 

.3 

234  19 

e 

.  3 

23434 

3 

.3 

23449 

.3 

23464 

4 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   12-0 

373-014-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  ST  LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM;  RAISIN  RIVER 

0250 

U.T.M.  18  0533025 

.0  4997775 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

5 

00 

444         BO 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

.OW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

a.o 

2.0L 

1  12. 

76. 

a 

0. 

1  .0 

6.0 

1  .0 

1 6000 . 

160. 

252. 

1  .0 

1  1  .0 

4.0 

48. 

4.   L 

4. 

L 

4.   L 

12.0 

12.0 

2.0L 

4. 

4.   L 

4. 

L 

4.   L 

1  1  0 

9.0 

2.0L 

soo. 

88 

4. 

0. 

0  8 

164. 

24. 

24. 

0. 

25.0 

7.0 

2  .OL 

1 1 00 . 

32. 

40. 

0. 

18  0 

7.0 

2.0L 

800. 

128. 

496. 

6. 

8.0 

9.0 

2.0L 

300. 

60. 

20. 

4.   L 

4.0 

12,0 

1  .OL 

130. 

10. 

L 

4.   L 

0.5 

7.0 

0.5 

16000. 

160. 

496. 

6. 

25.0 

12.0 

4.0 

250." 

36.  •  0 

20.  • 

0 

2.'  D 

8.2 

8.8 

1  .80 

4. 

4. 

4. 

0. 

0.5 

6.0 

o.s 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

26 

01 

77 

1305 

14 

03 

77 

1105 

14 

03 

77 

1100 

18 

04 

77 

1010 

09 

05 

77 

1020 

05 

07 

77 

1000 

08 

03 

77 

1100 

19 

09 

77 

09S0 

17 

10 

77 

1015 

14 

It 

77 

1015 

12 

12 

77 

1030 

STN   STN  SAMP   I 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-* 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.016 

0.300 

0.270 

0.014 

0.3B0 

0.044 

0.030 

0.030 

0.420 

0.580 

0.500 

0.  I  88 

0.054 

0.120 

0.700 

0.024 

0,500 

0.014 

0.012 

0.020 

0.070 

0.016 

0.060 

0.040 

0.010 

0.020 

0.440 

0.046 

0.08D 

0.032 

OOlO 

0.044 

0.540 

0.002 

0 . 005  L 

0.050 

0.028 

0.030 

0.300 

0.001 

0.020L 

0.034 

0.016 

0.030 

0.590 

0.040 

0.016 

0.020 

0.550 

0.260 

0.026 

0.020 

0.040 

0.250 

0.006 

0.230 

0.030 

0,004 

0,040 

0,400 

0.320 

0.  188 

0.054 

0.300 

0.7OO 

0.58C 

0.500 

0.051 

0.020 

0.063 

0,412 

0.0B6 

0  236D 

0.014 

0.004 

0.020 

0.070 

0.002 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1305 

.3 

14  02 

77 

1105 

.3 

14  03 

77 

1100 

.3 

18  04 

77 

1010 

3 

09  05 

77 

1020 

3 

05  07 

77 

1000 

.3 

08  08 

77 

tlOO 

3 

19  09 

77 

0950 

3 

17  10 

77 

1015 

■3 

14  11 

77 

1015 

.3 

12  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

92 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

620 

S.00 

33.0 

620 

4.00 

38.0 

275 

48.00 

23.0 

485 

5.60 

34.0 

540 

6.40 

32.0 

530 

5.50 

38.0 

395 

0.46 

30.0 

620 

2.10 

53.0 

570 

7.  BO 

28.0 

520 

5.50 

25.0 

' 

560 

5.50 

23.0 

620 

48.00 

53.0 

521 

8.73 

32.5 

275 

0,46 

23.0 

NO  OF  SAMPLES 


405 


B.o.a 

'./ 

SITE: 

SOUTH  RAISIN  RIVER 

STATION 

ID:   12-0O73-01S-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  BRIDGE  ON  COUNTY 

ROAD  NO 

20  SOUTH  OF 

CASH10NGLEN 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  C( 

02 

MINOR  8ASIN:  ST  LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM:  RAISIN  RIVER 

0250 

STN  NO 

15 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

•8  0525400.0  4993900.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

11.10 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

SIN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

DV  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

SO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

14  03 

77 

1405 

3 

23316 

4 

64. 

60. 

4. 

0. 

1  .0 

8.0 

1  .0 

14  03 

77 

1345 

3 

23331 

3 

5300. 

108. 

1160. 

1  .5 

12.0 

4.0 

18  04 

77 

toss 

.3 

23346 

3 

36. 

8. 

4.   L 

4,   L 

13.0 

13.0 

2  OL 

09  05 

77 

11  15 

.3 

23361 

200. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

10.0 

12.0 

2.0L 

07  06 

T7 

1145 

.3 

23376 

600. 

1160. 

400. 

34. 

05  07 

77 

11  10 

■  3 

23391 

400. 

12B 

16. 

0. 

1  4 

08  08 

77 

121S 

.3 

23406 

7 

600. 

B. 

32. 

0. 

25.  5 

6.0 

2.0L 

VS  09 

77 

1035 

3 

23421 

8 

1200. 

188. 

40. 

o. 

18.0 

8.0 

2.0L 

17  10 

77 

1100 

.3 

23436 

3 

5400. 

600. 

600.   G 

12. 

9.0 

8.0 

2  OL 

14  11 

77 

1  too 

.3 

23451 

6B0. 

130. 

100. 

4.   L 

5  0 

12.0 

1  .OL 

12  12 

77 

1320 

.3 

23466 

4 

400. 

10. 

4.    L 

0.5 

4.0 

0.5 

VAX  I  MUM 

5400. 

1  160. 

1160. 

34. 

25.  S 

13.0 

4.0 

AVG 

OR  GEO» 

511.- 

72. <  0 

39*  E 

3.'  0 

9.3 

9.2 

1  .80 

M 1 N I  MUM 

36. 

4. 

4. 

0. 

0.5 

4.0 

0.5 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

10 

11 

10 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BUG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14  02 

77 

1405 

3 

0.048 

0.038 

0.040 

0.47O 

0.470 

O.SOO 

14  03 

77 

1345 

3 

0.174 

0.052 

0.  100 

0.730 

0.020 

0.420 

18  04 

7  7 

1055 

.3 

0.078 

0.030 

0.0101 

0.380 

0.004 

0.060 

D9  05 

77 

11  IS 

.3 

0.03B 

0.010 

0.030 

0.550 

0.044 

0.080 

07  06 

77 

1145 

-3 

05  07 

77 

11  10 

.3 

0,050 

0.012 

0.048 

0.560 

0.016 

0.  1  14 

oe  OS 

77 

1215 

.3 

0  .  094 

0.058 

0.030 

0.420 

0.068 

0.270 

19  09 

77 

1035 

3 

0.032 

0.012 

0.030 

0.420 

17  10 

77 

1100 

3 

0.064 

0.030 

0.030 

0.500 

0.420 

14  11 

77 

1100 

-3 

0.034 

0.012 

0.030 

0.430 

0.006 

0  210 

12  12 

77 

1320 

■1 
MAXIMUM 

0.052 

0.174 

0.008 
0.058 

0.C60 

o.  too 

0.510 
0.730 

0.470 

0,340 
0.800 

AVC 

OR  GEOM  MN  I • I 

0.066 

0.026 

0.0410 

0.497 

0.090 

0.302 

MINI  MUM 

0.032 

0.008 

0.010 

0.380 

0.004 

0.060 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   Pj 
DY  MO  YD  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  02 

77 

1405 

.3 

14  03 

77 

1345 

.3 

IB  04 

77 

1055 

.3 

09  05 

77 

11  15 

.3 

05  07 

77 

1  1  10 

3 

08  OB 

77 

1215 

.3 

19  09 

77 

1035 

.3 

17  10 

77 

1  too 

3 

14  11 

77 

1  100 

3 

12  12 

77 

1330 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
YINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

710 

14.00 

53.0 

300 

57.00 

28.0 

540 

9.50 

41  .0 

590 

6.40 

39.0 

630 

8.  BO 

6B.0 

520 

1  .60 

45.0 

560 

7.0C 

48.0 

600 

16.00 

38.0 

550 

6.40 

26.0 

600 

9.5G 

27.0 

710 

57.00 

68.0 

560 

13.62 

41  .3 

300 

1  .60 

26.0 

5 

208 

25 

RH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAVPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


01 

03 

77 

0925 

14 

03 

77 

1410 

18 

04 

77 

1345 

09 

05 

77 

1335 

07 

06 

77 

1355 

05 

07 

77 

1125 

08 

OB 

77 

1320 

19 

09 

77 

1050 

17 

10 

77 

1  120 

14 

11 

77 

1120 

12 

12 

77 

1345 

SOUTH  RAISIN  RIVER 

AT  BRIDGE  ON  MCCONNEL  AVE  ICORNWALLt 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02MC009 


LONG 


STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

M1N I  MUM 


934 
SAMPLE 
NO 


23323 
23332 
23347 
23362 
23377 
23392 
23407 
23422 
23437 
23452 
23467 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT     LAKES 

ST    LAWRENCE    RIVER 

RAISIN    RIVER 


U.T.M.     1B    0530300.0   49B8975 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

300. 

3200. 

16. 

32. 

200. 

800. 

400. 
1600. 
3100. 

210. 

150. 


13.40         3200- 
9.50  329.' 

5 . 60  16. 


13.40 
5.60 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

36. 
56. 
4.   L 

20. 
96. 

136. 

48. 
730. 
640. 

70. 


720. 
«. 

4, 


STATION 

10:   12-0073-016-02 

STORET  CODE: 

02 

ER 

005 

0250 

.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

•6 

50 

B4 

88 

B05 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

ENTER. 

MRA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

HM7100ML 

QEO.  C 

MQ/L 

MG/L 

32. 

4. 

L 

1  .0 

9-0 

5.0 

24. 

1.5 

1  1.0 

4  0 

4.   L 

4. 

L 

15.0 

13.0 

2.0L 

8. 

4. 

L 

10.0 

12-0 

2.0L 

36. 

2. 

L 

16. 

0. 

o.e 

a. 

0. 

34.5 

9.0 

2.0L 

108. 

0 

18,0 

a.o 

2.0L 

eoo.  g 

ft. 

8.0 

6.0 

2.0L 

ISO. 

4. 

L 

4.0 

13.0 

1  .0 

60. 

4. 

L 

0.5 

4.0 

1  .0 

600. 

4. 

24.5 

130 

5.0 

34.'  E 

2. 

D 

9.2 

9-3 

2  .20 

ft. 

0. 

0.5 

4.0 

o.a 

NO    OF     SAYIPLES 


406 


SAMP  DTE  HOUH   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


01 

03 

77 

0955 

14 

03 

77 

1410 

18 

04 

77 

1345 

09 

05 

77 

1335 

07 

06 

77 

1355 

05 

0? 

77 

1  125 

08 

06 

77 

1320 

19 

09 

77 

1050 

17 

10 

77 

1120 

14 

11 

77 

1120 

12 

12 

77 

134S 

VAX [MUM 

AVSJ  ON  GEOM  KIN  I  •  ) 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERCO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

HEACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

.SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.010 

1  .450 

0.012 

0.790 

0.  176 

0.024 

D.050 

o.eoo 

0.016 

0.3O0 

0.056 

0.006 

0010L 

0.500 

0.016 

0.O80 

O.032 

0.004 

0.060 

0.4  70 

O.OlO 

0.020L 

0.040 

0.008 

0.050 

0.580 

0.DO2 

0.005L 

0.054 

0.034 

0.040 

0.040 

0.006 

0.020L 

0  .  060 

0.014 

0.020 

0.440 

0.098 

0.026 

0.030 

0.350 

0  200 

0.052 

0.010 

0.040 

0.390 

0.006 

0.090 

0,072 

0.002 

0.103 

0.710 

0.180 

0.  176 

0.034 

0.10D 

1  .450 

0.016 

O.790 

0.071 

0.014 

0 . 04 1 0 

0.573 

0.010 

0. 1870 

0.032 

0.003 

O.O10 

0.040 

o.oo: 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  03  77  0925 

14  03  77  1410 

18  04  77  1345 
09  05  77  1335 
05  07  77  11 25 
OB  08  77  1320 

19  09  77  1050 
17  10  77  1120 
14  It  77  1120 
12  12  77  1345 


•3 
.3 

.a 

■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TORS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1450 

7B.00 

340.0 

325 

64.00 

31  .0 

560 

15.00 

4B.0 

620 

5.30 

45.0 

540 

6.00 

49.0 

415 

1  .30 

36.0 

520 

16.00 

45.0 

580 

24.00 

37.0 

560 

19.00 

29.0 

620 

20.00 

31.0 

1450 

7B.0O 

340.0 

619 

24.86 

69.  1 

325 

t.30 

29.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

03 

02 

77 

1425 

28 

02 

77 

1S00 

IS 

03 

77 

0945 

19 

04 

77 

1340 

10 

05 

77 

1415 

OB 

06 

77 

0900 

05 

07 

77 

1105 

09 

OS 

77 

1025 

21 

09 

77 

0935 

18 

10 

77 

0940 

IS 

1  1 

77 

0930 

SOUTH  RAISIN  RIVER 
AT  BRIDGE  ON  COUNTY 
RIVER    FLOW  GAUGE 


STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

M 1 N I  MUM 


03 

02 

77 

14  25 

28 

0? 

77 

1600 

15 

03 

77 

0945 

19 

04 

77 

1340 

10 

05 

77 

1415 

08 

06 

77 

0900 

OS 

07 

77 

1105 

09 

OB 

77 

1025 

21 

09 

77 

0935 

18 

10 

77 

0940 

15 

ir 

77 

0930 

STATION 

ID:   (2-0073-017-02 

OAD  NO 

15  (AVQNOALEORIVE) 

0  O2MC0O9 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  8AS1N:  ST  LAWRENCE  RIVER 

005 

TERM  STREAM.  RAISIN  RIVER 

0250 

LONG 

U.T.M.. 

18  0510900.0  4986675.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

23.90 

934 

901 

444 

BO 

ai 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

2331  1 

24. 

4.   L 

4,   L 

1  .0 

13.0 

1  .0 

23322 

9 

340. 

20 

28. 

4.   L 

1  .0 

12.0 

3.0 

23337 

3 

20. 

16. 

4.   L 

1  .0 

12.0 

2.0 

23352 

3 

700. 

12 

4. 

4.   L 

16.0 

1  1  .0 

2.0L 

23367 

100. 

36 

e. 

4.   L 

12.0 

11  .0 

2.0L 

233B2 

2300. 

600.   G 

640. 

52. 

23397 

BOO. 

88. 

76. 

4. 

1  .2 

23412 

a 

13.40 

310. 

2B. 

23.0 

9.0 

2.0L 

23427 

e 

3.30 

2100. 

600. 

444. 

28. 

12.0 

9.0 

2.0L 

23442 

3 

300. 

8.0 

9.0 

2.0L 

23457 

80. 

10,   L 

10 

4.   L 

3.6 

11  .0 

o.s 

13.40 

2300. 

600. 

640. 

52. 

23.0 

13.0 

3.0 

8.35 

257.- 

M  •  E 

25-  0 

8.  •  0 

8.6 

10.8 

1  .80 

3.30 

20. 

4 

4. 

4. 

1  .0 

9.0 

0.8 

2 

1  1 

9 

10 

7 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  1B6 

0 

078 

0.  150 

0.710 

0.014 

0.250 

0  .  1  64 

0 

048 

0.020 

1  .050 

0.  134 

0.770 

0.092 

0 

018 

0.040 

0.640 

0.008 

0.  160 

0.050 

0 

016 

0.010 

0.46O 

0.  130 

0  290 

0.050 

0 

008 

0  030 

0.560 

0.004 

0.020L 

0.  138 

0 

040 

0.060 

0.600 

0.006 

0  159 

0.052 

0 

026 

0.040 

0.300 

o.oia 

0.040 

0  038 

0 

020 

0.010 

0.440 

0.060 

0.052 

0 

020 

0.020 

0.490 

0.020 

0.040 

0 

022 

0 .  050 

0.290 

0.004 

0.040 

0.  186 

0 

078 

0.150 

1  .050 

0.  134 

0.770 

0.0B6 

0 

030 

0.043 

0.554 

0.040 

0. I81D 

0.038 

0 

008 

0.010 

0.290 

0.004 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


407 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8HG  DEPTH 
FEET        MTRS 


□3  02  77 

1425 

.3 

2B  02  77 

1SO0 

.3 

15  03  77 

0945 

.3 

19  04  77 

1340 

.3 

10  05  77 

1415 

.3 

05  07  77 

1105 

.3 

09  OB  77 

1025 

.3 

21  09  77 

0935 

.3 

18  10  77 

0940 

3 

IS  11  77 

0930 

3 

MAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ 1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

56C 

4.50 

37.0 

600 

2  2.00 

66  0 

3S5 

24.00 

39.0 

475 

4.  BO 

39.0 

5C0 

3.  1C 

40.0 

410 

6.80 

34.5 

360 

4.60 

31  .0 

510 

3  90 

36.0 

480 

6.93 

24.0 

530 

9.00 

27.0 

600 

24.00 

66.0 

481 

B.94 

37.4 

360 

3.10 

24.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ST .  MARYS  RIVER 

AT  HURON  STREET  DAM  (CENTREJ 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2C40O1 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN; 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 


STATION  10.'   13-0000-003-02 

STORET  CODE:  02 
002 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY  MO 

YR 

LMT 

23  01 

77 

1000 

13  03 

77 

1535 

03  04 

77 

1700 

24  04 

77 

1700 

22  05 

77 

1400 

25  06 

77 

1300 

23  07 

77 

1050 

05  09 

77 

1230 

29  10 

77 

1410 

04  12 

77 

1610 

STN   STN  SAMP   I 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINI  MUM 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


19006 
19028 
1  9050 
19072 
19094 
19116 
19138 
19160 
19182 
19204 


U.T.M.  16  0703360.0  5154450.0 


9D1 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


74. 
18. 
22. 

200. 
0. 
4. 


2. 
10. 


200. 
12." 

0. 


61 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


20. 

10. 

10 

0. 

o. 

2 


2. 

to. 


20. 
4.  < 
0. 


.0  4 

REGION  05 

84 

98 

805 

3 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

0.0 

13.0 

0.0 

11.0 

50. 

2. 

4.0 

12.0 

2.   L 

8.0 

12-0 

2. 

12.0 

12.0 

B. 

16.0 

12.0 

15  0 

12.0 

5.0 

12.0 

a. 

1.0 

11  .0 

50. 

16.0 

13.0 

4  *  D 

6.8 

11  .9 

2. 

0.0 

11.0 

5 -DAY 

BOO 

MG/L 

o.a 

0.4 
0.6 

0  6 
0.4 

1  .0 
0.4 
0.2 
0.6 
0.2 


I  .0 
O.S 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 
.3 
.3 
3 


23 

01 

77 

1000 

13 

03 

77 

1535 

03 

04 

77 

1700 

24 

04 

77 

1700 

22 

05 

77 

1400 

25 

06 

77 

1300 

23 

07 

77 

1050 

05 

09 

77 

1230 

29 

to 

77 

1410 

04 

12 

77 

1610 

-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  I ■  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDABL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

S0LID5 

D-50LI0S 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0.001 

0.014 

0.  120 

0.001 

0.299 

66.0 

0.7 

0.007 

0.001 

0.032 

0,  160 

0.003 

0.307 

74.0 

2.0 

0.0O9 

0.002 

0.022 

0.220 

0.001 

0.309 

67.0 

2.4 

0  008 

0.002 

0.034 

0.  170 

0.002 

0.288 

68  0 

3.3 

0.002 

o.noi 

0.012 

0.  170 

0.001 

0.279 

67  .0 

2.4 

0.002 

0.002 

0.030 

0.150 

0.002 

0.248 

660 

1  .3 

0.007 

0.0OTL 

0.002L 

0.  160 

0.002 

0.242 

64.0 

1  .6 

0.004 

0,001 

0.D18 

0.  1S0 

0.002 

0.218 

63.0 

1  .3 

0.006 

0.004 

0.006 

0.240 

0.002 

0.233 

63.0 

0.6 

0.017 

0.00. 

0.012 

0.  1B0 

0.OO2 

0.263 

64.0 

1  .3 

0.017 

0.004 

0.034 

0.240 

0.003 

0.309 

74.0 

3.3 

0.007 

0.002D 

0.019D 

0.  172 

0.002 

0.269 

66.2 

1  .7 

0.002 

0.001 

0.002 

0.  120 

0.001 

0.216 

63.0 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  77 

1000 

.3 

13  03  77 

1535 

.3 

03  04  77 

1700 

.3 

24  04  77 

1700 

.3 

22  OS  77 

1400 

.3 

25  06  77 

1300 

.3 

»3  07  77 

105D 

.3 

05  09  77 

1230 

.3 

29  10  77 

1410 

3 

04  12  77 

1610 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  BH  t •) 
MINIMUM 

14  16 

COND.  TURB- 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


102 

108 

102 

100 

99 

99 

97 

9S 

95 

97 


108 
99 
95 


0.50 
I  .00 
1.60 
1  .60 
1  .00 
1  .00 
1  .10 
1  .20 
1  .40 
0.90 


1  .60 
1.13 
0.50 


58 
CHLORIDE 
MG/L 


2.3 
1  .5 

1  .  1 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


2.0 
3.0 
2.0 
1  .9 
1  .3 
1  .3 
1  .3 
2.0 


3.0 
1  .7 
1.0 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

45 
45 
42 
42 
43 
44 
43 
43 
44 
43 


45 
43 

42 


AT    LAB 


7.79 
7.  BO 
7,54 
7.  76 
7.83 
B.01 
7.81 
7.86 
7.52 
7.92 


8.01 
7.78 
7.52 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  10 
120 
130 
170 
100 
080 
050 
070 
030 
200 


0.200 
0.106 
0.030 


25 

PHENOLS 


UG/L 


2.0 
1  .0 
1  .OL 
2.0 
1  .0 


4.0 
1  .9D 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


408 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUl 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/l 

23  01 

77 

1000 

.3 

47.0 

14.00 

2.B5 

5 

13  03 

77 

1535 

.3 

29  0 

1  1  .60 

0.  10 

10 

03  04 

77 

1700 

.3 

41  .0 

12.00 

2.70 

10 

24  04 

77 

1700 

.3 

43.0 

12.80 

2.70 

5 

22  05 

77 

1400 

.3 

46.0 

13.80 

2.80 

5 

25  06 

77 

1300 

.3 

44.0 

5 

23  07 

77 

1050 

.3 

45.0 

5 

05  09 

77 

1230 

.3 

42.0 

5 

29  10 

77 

1410 

.3 

46.0 

10 

04  12 

77 

1610 

.3 

44.0 

5 

MAX  I  MUM 

47.0 

14.00 

2.B5 

10 

avo 

OR  GEO*  ■:■:<-: 

42.7 

12.  B4 

2.23 

7 

MINIMUM 

29.0 

1 1  .  60 

0.10 

5 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP   DTE   HOUR 
DY    MO   VR    LMT 


ST. MARYS  RIVER 

AT  BELL'S  POINT  DOCK 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  77 

1350 

.3 

13  03  77 

1420 

.3 

03  04  77 

1435 

.3 

24  D4  77 

1435 

.3 

22  05  77 

1200 

.3 

25  06  77 

11  15 

.3 

23  07  77 

1210 

.3 

OS  09  77 

1400 

.3 

29  10  77 

12SS 

.3 

04  12  77 

1500 

3 
MAX  I MUM 

AVG  OR  GEDM  MN  1 • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  77 

1350 

.3 

13  03  7  7 

1420 

.3 

03  04  77 

1435 

.3 

24  04  77 

1435 

.3 

22  05  77 

1200 

.3 

25  06  77 

11  15 

.3 

23  07  77 

1210 

.3 

05  09  77 

1400 

.3 

29  10  77 

1255 

.3 

04  12  77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


23 

01 

77 

1350 

13 

03 

77 

1420 

03 

04 

77 

1435 

24 

04 

77 

143S 

22 

05 

77 

1200 

25 

06 

77 

1  «15 

23 

07 

77 

1210 

05 

09 

77 

1400 

29 

10 

77 

1255 

04 

12 

77 

1500 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 


STATION    ID:       13-0000-005-02 

STORET    CODE:    02 
002 


LONG 

U.T.M. 

16  O713S50.0  515732S 

.0  4      REGION  05 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

KATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

19003 

0.0 

13.0 

0.5 

19025 

2. 

0. 

0.0 

10.0 

1  .2 

0.8 

19047 

36. 

6. 

4. 

19069 

10. 

2. 

2. 

5.0 

11.0 

0.4 

19091 

2. 

6. 

2.   L 

18.0 

B.O 

1  .2 

191  13 

500. 

0. 

94. 

20.0 

12.0 

1  .4 

19135 

1000. 

200. 

1B2. 

19.0 

12.0 

0.6 

19157 

16.0 

10.0 

0,2 

19179 

140. 

0. 

6.0 

1  1  .0 

0.8 

19201 

4. 

2. 

4. 

0.0 

12.0 

0.2 

1000. 

200. 

1B2. 

20.0 

13.0 

1  .4 

28.- 

4.  - 

10."  0 

9.3 

11. □ 

0.7 

2. 

0. 

2. 

0.0 

8.0 

0.2 

8 

8 

6 

9 

9 

10 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON 1 A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KOELDAML 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 
NO  3  -  N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 

MG/L 

0.  103 

0.030 

0.440 

0.620 

0.002 

0.273 

73.0 

OB 

0.039 

0.017 

0.440 

0.670 

0.051 

0.464 

70.0 

5.  0 

0  .028 

0.008 

0.244 

D.490 

0.005 

0  ,  245 

67  0 

4.S 

0.017 

0.008 

0.  112 

0.260 

0.O03 

0.277 

73.0 

4  .6 

0  .  022 

0.001 

0.210 

0.500 

0.013 

0.262 

81  .0 

16.0 

0.  056 

0.004 

0.122 

0.760 

0.006 

0.049 

68  0 

23  .  0 

0.021 

0.004 

0.120 

0.330 

0.004 

0.216 

68.0 

3  .4 
1  .6 

0.017 

0.001 

0.096 

0.250 

0.004 

0. 166. 

64  .0 

0.040 

0.034 

0.050 

0.220 

0.004 

0.216 

69.0 

2  .7 

0.021 

0.004 

0-166 

0.410 

0.003 

0.2S7 

71  .0 

3  .9 

0.  103 

0.034 

0.440 

0.760 

O.Obl 

0.464 

88  .0 

23.0 

0  .036 

0.01  1 

0.200 

0.450 

0.010 

0.243 

72.4 

6  .6 

0.017 

0.001 

0 .  050 

0.220 

0.002 

0.049 

64.0 

0  .8 

to 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

COND. 

16 

TUR8  . 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 

REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

55 
PH 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

25C 
UMH0S 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SIUC..TE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAB 

UG/L 

112 

104 

97 

'03 

101 

100 

9B 

96 

101 

163 

0.90 
4.60 
3.50 
1.50 
2.40 
5.00 
1  .80 
1.20 
1.B0 
1.70 

2.3 

2.7 
2.4 
2.1 
1  .B 
1  .5 
1.5 
1.6 
1.9 
2.4 

5.0 
80 
9.0 
2.D 
2.3 
7.1 
1.6 
1  .8 
3.5 
3.1 

47 

39 
39 
aa 

43 
43 
43 
42 
44 
44 

7.29 
6.91 
6.9S 
7.37 
7.62 
7.49 
7.74 
7.64 
7.  12 
7.19 

0.100 
2  600 
1  .950 
0.090 
0.240 
1  .100 
0.24  0 
0.230 
0.130 
0.240 

1  .0 
1  .0 
2.0 

4.0 

1  .0 
1  .0 
1  .0 

1  12 

102 

96 

5.00 
2.44 
0.90 

2.7 

2.0 
1  .5 

9.0 
4.3 
1.6 

47 

43 
39 

7.74 
7.34 
6.91 

2.600 
0-692 
0.090 

4.0 
1  .6 
1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


10 


10 


10 


409 


CONT'D 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SUMP   Pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

dy  mo 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

HARDNES5 

CALCIJM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

23  01 

77 

1350 

.3 

47.0 

14.00 

2.90 

S 

13  03 

77 

1420 

.3 

25  0 

9.80 

0.05 

70G 

03  04 

77 

14  35 

.3 

38.0 

1  1  .00 

2.60 

50 

24  04 

77 

14  35 

.3 

44  0 

13.20 

2.75 

5 

22  OS 

77 

1200 

■  3 

46.0 

13.  BO 

2.  BO 

10 

25  06 

7T 

11  15 

.3 

40.0 

10 

23  07 

77 

12(0 

3 

45.0 

5 

05  09 

77 

1400 

.3 

42.0 

10 

39  10 

77 

1255 

.3 

47.0 

10 

04  12 

77 

1500 

.3 

44.0 

10 

MAXIMUM 

47.0 

14.00 

2.90 

70 

AVG 

OR  GEOIH  MM  |  •  | 

41  .B 

12.36 

2.22 

190 

MINIMUM 

25.0 

9.80 

0.05 

S 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


SO    OF    SAMPLES 


10 


BOH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN    NO 


ST    MARYS    RIVER 

AT     PRIVATE     DOCK     EAST     OF     SAULT     STF.-MARIE    GOLF    CLUB 

RIVER  MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 

MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 


STATION    ID:       I  3 ■ 0000- 006  -  02 


STORET    CODE:    02 
002 


LAT 


U.T.M.  16  D709475.0  5152650.0  4 


REGION  05 


SAMP  DTE 

HOUR 

DV 

MO 

YR 

LMT 

23 

01 

77 

1300 

13 

03 

77 

1500 

03 

04 

77 

1500 

24 

04 

77 

1500 

22 

05 

77 

1330 

25 

06 

77 

1125 

23 

07 

77 

1140 

05 

09 

77 

1325 

29 

10 

77 

1315 

04 

12 

77 

1520 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 

3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 


VAX! MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAYPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

-3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


23 

01 

77 

1300 

'3 

03 

77 

1500 

03 

04 

77 

1500 

24 

04 

77 

1500 

?2 

05 

77 

1230 

25 

06 

77 

1  125 

23 

07 

77 

1  140 

05 

09 

77 

I32S 

29 

to 

77 

1315 

04 

<2 

77 

1520 

MA  X  I M  UM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MIHI MUM 


934 

901 

444 

80 

81 

64 

BB 

B05 

3 

l 

Sample 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

no 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19004 

0.0 

13.0 

1  0 

19026 

1  100. 

60. 

0.0 

1  1.0 

1  .2 

19048 

76. 

30. 

6. 

0.6 

19070 

59. 

40. 

4. 

5.0 

12.0 

0.2 

19092 

20. 

10. 

2B 

11  .0 

13.0 

1  .0 

191  14 

12. 

12. 

4, 

15.0 

12.0 

0.6 

19136 

700. 

640. 

18. 

17.0 

1  1  .0 

0.4 

19158 

15.0 

1  1  .0 

0.2 

19190 

130. 

6. 

7.0 

12.0 

OB 

19202 

72. 

12. 

6. 

0.0 

12.0 

0.2 

1100. 

640. 

28. 

17,0 

13.0 

1  .2 

97.' 

2B.  • 

8.' 

7.8 

11  .9 

0  6 

12. 

6. 

4. 

0.0 

11.0 

0.2 

B 

8 

6 

3 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0 

001 

0.293 

0.450 

0.001 

0.269 

74  0 

1  .7 

0.01B 

0 

005 

0.  196 

0.440 

0.034 

0.536 

117,0 

9.8 

0.035 

0 

019 

0.212 

0.490 

0.002 

0.42B 

95  0 

6.8 

0  003 

0 

001 

0,  102 

0.250 

0.003 

0.2B7 

76.0 

4.2 

0.004 

0 

001 

0.352 

0.730 

0.003 

0.272 

74.0 

5.6 

0.01B 

0 

C02 

0  OTB 

0.320 

0.012 

0.233 

SB  0 

23.0 

0.010 

0 

001 

0.  124 

0.370 

0.003 

0.242 

73.0 

B.  1 

0.  <  18 

0 

072 

0.  1  IB 

0.240 

0.005 

0.215 

70  0 

4  1 

0.008 

0 

002 

0.062 

0.210 

0.003 

0.245 

67.0 

2.6 

0.016 

0 

008 

0  136 

0.320 

0.002 

0.273 

73.0 

1  .2 

0.118 

0 

072 

0.352 

0.730 

0.034 

0  536 

117.0 

23.0 

0.024 

0 

Oil 

0.169 

0.362 

0.007 

0.300 

60.7 

6.7 

0  003 

0 

001 

0.062 

0.210 

0.001 

0.215 

67  0 

1  .2 

NO  OF  SAViPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 

■  a 

.3 
3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 


VAX  I  MUX 

AVG  OR  GEOM  M'.  (  •  | 

M INIMUM 

NO  OF  SAY1PLES 


23 

01 

77 

1300 

IS 

03 

77 

1500 

03 

04 

77 

1500 

24 

04 

77 

1500 

22 

05 

77 

1230 

J5 

06 

77 

1  125 

23 

07 

77 

1  140 

05 

09 

77 

1325 

29 

10 

77 

1315 

04 

IS 

77 

1520 

14 

16 

56 

59 

COND. 

1URB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

F0RMA21N 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

10B 

1  .00 

1  .9 

165 

5.20 

14.0 

134 

3.00 

B.O 

l  10 

1  .90 

3.0 

106 

1  20 

2.1 

99 

5.20 

1  .4 

99 

2.50 

1  .5 

102 

2.  20 

1  .9 

99 

2.30 

1  .7 

1  10 

1  .60 

2.9 

165 

S.20 

14.0 

1  13 

2.61 

3.8 

99 

1  .00 

1  .4 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

52 

55 

20B 

25 

D1TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

2.0 

2 

7.71 

0.  140 

10.0 

2.0 

7.57 

0.4B0 

7.0 

3.0 

46 

7.32 

0.360 

5.0 

2.0 

45 

7  49 

0.300 

4.2 

45 

7  36 

0.220 

17.0 

2.3 

43 

7,67 

0.900 

2.2 

43 

7,56 

0.350 

3.0 

1:1 

43 

7.72 

0.210 

3.0 

43 

7.40 

0.170 

21  .0 

2.5 

45 

7.58 

0.230 

4,2 

46 

7.72 

0.900 

31  0 

2.4 

44 

7.54 

0.335 

9.4 

1.7 

43 

7.32 

0.140 

3.0 

10 


10 


10 


10 


410 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

WO 

YR 

LMT 

23 

01 

77 

1300 

13 

03 

77 

1500 

03 

04 

77 

1500 

24 

04 

77 

1500 

22 

05 

77 

1230 

25 

06 

77 

1125 

23 

07 

77 

1140 

OS 

09 

77 

1325 

29 

10 

77 

1315 

01 

12 

77 

152Q 

STN  stn  samp  pj 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


47 
37 

45 
46. 

46 
40 
45 
43 
47 
47 


71 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

14.00 
(3.  BO 
14.40 
13.60 
13.80 


74 
TOT.  HAG 
NES1UM 
MG/L 

J.  95 
0,50 
3-15 
2.85 
2.85 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

S 
IS 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
IS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


41  361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 
MG/L                 MG/L  MG/L 


WAX] MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I ■ | 

MINIMUM 


47.0  14.40 

44.3  13.92 

37.0  13.60 


3.15 
2.46 
0.50 


15 

e 

5 


NO    OF     SAMPLES 


10 


B.O.X./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


ST .MARTS    RIVER 

AT     SAULT    STE    MARIE    CIVIC    CENTRE 

RIVER 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 


5TATI0N  ID:   13-0000-007-02 


STORET  CODE:  02 
002 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BBG  DEPTH 
FEET       MTR5 


23  01 

77 

1135 

.3 

13  03 

77 

1515 

.3 

03  04 

77 

1530 

.3 

24  04 

77 

1530 

.3 

22  05 

77 

1300 

.3 

25  06 

77 

1200 

.3 

23  07 

77 

1  1  IS 

.3 

05  09 

77 

1300 

.3 

29  10 

77 

1340 

.3 

04  12 

77 

1550 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

NIN[ MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 


23 

01 

77 

1  135 

13 

03 

77 

1515 

03 

04 

77 

1530 

24 

04 

77 

1530 

22 

OS 

77 

130Q 

25 

06 

77 

1200 

23 

07 

77 

11  15 

05 

09 

77 

t300 

29 

10 

77 

1340 

04 

12 

77 

15S0 

LONG 

U.T.M. 

16  0704S2 

5,0  S15367 

5.0  4 

REGION  05 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19005 

0.0 

12.0 

0.9 

19027 

6500. 

1200. 

O.o 

9.0 

0.8 

19049 

2500. 

760. 

120. 

1  .2 

19071 

1100. 

120. 

10. 

4.0 

11.0 

0  8 

19093 

e. 

2. 

24. 

9.0 

12.0 

0.6 

191  15 

2B. 

28. 

10. 

15.0 

12.0 

0.8 

19137 

BOO. 

ISO. 

B. 

16.0 

1  1.0 

0.6 

19159 

14.0 

12.0 

0.4 

19181 

100. 

26. 

6.0 

12.0 

1  .2 

i  9203 

60. 

24. 

6 

0.0 

1  1-0 

0.2 

6500. 

1200. 

120. 

16.0 

12.0 

1  .2 

257.' 

72." 

15.' 

7.1 

11  .3 

o.a 

8. 

2. 

6. 

0.0 

9.0 

0.2 

8 

8 

6 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.0O5 

0 

001 

0.312 

0.420 

0.001 

0.269 

71  .0 

2.8 

0.020 

0 

006 

0.272 

0.480 

0.006 

0.424 

100.0 

9.1 

0.029 

0 

018 

0.352 

0.850 

0.002 

0.308 

77.0 

5.0 

0.001 L 

0 

001  L 

0.148 

0.003 

0.287 

76.0 

7.5 

0.002 

0 

001 

0.464 

0.700 

0.002 

0.273 

77.0 

8.5 

0.006 

0 

002 

0.  104 

0.250 

0.003 

0.252 

68.0 

3.3 

0.008 

0 

001  L 

0.10S 

0.320 

0.003 

0.242 

69.0 

4.2 

0.010 

0 

002 

0.116 

0.250 

o.ooa 

0.213 

67.0 

2.5 

0.053 

0 

023 

0.042 

0.260 

0.003 

0.239 

69-0 

4.9 

0.014 

0 

003 

0.168 

0.350 

0.001 

0.264 

67  .0 

1  .2 

0.053 

0 

023 

0.464 

D.B50 

0.006 

0.424 

100.0 

9.  1 

0.0150 

0 

006D 

0.209 

0.431 

0.003 

0.277 

74.1 

4.9 

0.001 

0 

001 

0.0*2 

0.250 

0.001 

0.213 

67.0 

1  ,2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 

3 
3 
.3 
.3 
3 
3 

.a 

3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


23 

01 

77 

1135 

13 

03 

77 

1515 

03 

04 

77 

1530 

24 

04 

77 

1530 

22 

05 

77 

1300 

25 

06 

77 

12O0 

23 

07 

77 

1115 

OS 

09 

77 

I3O0 

29 

10 

77 

1340 

04 

12 

77 

1550 

14  16         56 

COND  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN        MG/L 

UMHCS  UNITS 


106 
141 
112 

106 
105 
100 
100 
99 
99 
102 


141 

107 
99 


1 

40 

3 

50 

2 

50 

2 

70 

1 

20 

T 

00 

1 

90 

1 

20 

2 

30 

1 

50 

3 

50 

1 

92 

1 

00 

1  ,7 
8.7 
3.3 
2.9 
2.2 
1  5 
1  .6 
1  .9 
1  .6 
2.2 


8.7 
2.B 
1  .5 


59  280 

SULPHATE        REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         SI    MG/L 


95 

52 

55 

20B 

26 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

t  .0 

46 

7.82 

0  .  240 

10.0 

2.0 

47 

7.70 

0.410 

10.0 

3.0 

43 

7.63 

0.290 

9.0 

2.0 

43 

7.60 

0.100 

2  1 

44 

7.64 

0.150 

20.0 

t.9 

44 

7.BT 

0.280 

5.0 

2  1 

43 

7.62 

0  .  200 

5.0 

t.B 

43 

7.70 

0.1  to 

7.0 

2.9 

42 

7.30 

0.410 

1  -OL 

l.B 

43 

7.78 

0.250 

3.0 

47 

7.B2 

0.410 

20.0 

2.1 

44 

7.66 

0.244 

8.  40 

1.0 

42 

7.30 

0.  100 

1  .0 

10 


10 


10 


411 


COHT ' D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  WO  YR  LMT 


J3  01  77  1 135 
13  03  77  1515 

03  04  77  1530 

24  04  77  1530 

22  05  77  1300 

25  06  77  1200 

23  07  77  1115 
OS  09  77  1300 
29  10  77  1340 

04  12  77  1550 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRC  DEPTH 
FEET       KTRS 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNE jS 
MG/L 

47  0 
34  0 
44  0 
44.0 
47.0 
44.0 
45.0 
43.0 
44.0 
44.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MC/L 

14.00 
13  20 
13  00 
13  20 
14.00 


74 

TOT .  MAG 

NESIUM 

MG/L 

2.90 
0-30 
2  80 
2.75 
2.85 


m 

COLOUR 
HAZEN 

UNITS 

5 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

5 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


E6  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


VAU  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

M  I  N  I  MUM 


47  0 
43.6 

34  0 


14.00 
13.4B 
13.00 


2.90 
2.32 
0.30 


10 

7 
5 


NO  OF  5AVPLES 


B.O.W./  SITt 
SAMPLE  POINT 
STATION  TVPE 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY 

wo 

YR 

LMT 

S3 

01 

77 

1100 

13 

03 

77 

1645 

03 

04 

77 

1730 

24 

04 

77 

1730 

23 

05 

77 

0845 

25 

06 

77 

1330 

23 

07 

77 

1000 

05 

09 

77 

1200 

30 

to 

77 

1100 

ST  MARYS  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO. 2  SAUlT  SAINTE  MARIE  MICHIGAN  USA 

RIVER 


STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

LONG 

U.T.M 

.  16  070036C 

.0  5152250.0  4 

REGION  05 

934 

901 

444 

80 

Bl 

B4 

BB 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

SO 

COLI FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

19008 

1903C 

30. 

10. 

19052 

1200. 

BOO. 

2004  . 

19074 

0. 

0. 

2. 

19096 

191TB 

6 

6 

14 

19140 

6 

2. 

0. 

19162 

19184 

4 

1. 

STATION  ID:   13-0000-008-02 


STORET  CODE:  02 
002 


BOS  3 

HATER  DISS. 

'EM P.  02 

OEG  C  MG/L 


0  0 
0.0 

4.0 
8.0 
12.0 
16.0 
13.0 
5.0 


13. 

I  2  . 

12, 
12. 
12. 

II  . 
12. 
12. 


I 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 


2 
6 
2 

4 
2 
0.6 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

M1N1IIUM 

NO  OF  SAVPLES 


T200. 
13." 
0. 


800      2004 
B. •       15.' 
0.         0. 


16.0 
7.3 
0.0 


8 


13.0 
12-0 
1  1.0 


B 


0  8 
0  4 
0  2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  01  77  1100 
13  03  77  1645 
03  04  77  1730 

24  04  7  7  1730 
23  05  77  0845 

25  06  77  1330 
23  07  77  1000 
05  09  77  1200 
30  10  77  1 100 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.001 
0.004 
0  009 
0.005 
0.002 
0.004 
0.005 
O.OCB 
0.005 


0.001 
0  002 
0  .  002 
0.002 
0.004 

o.ooi 

0.001 
0.002 
0.003 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.002 
0.00B 
0  006 
0.004 
0.028 
0.014 
0.010 
0.008 
0.008 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.  190 
0.  120 
0,210 
0.130 
0.160 
0.  120 
0.200 
0.140 
0.120 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


■  001  L 
.001 

.001 

.001 

■  001 
.002 
.001 

0.002 
0.001 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


290 

.299 

309 

284 

.284 

228 

0.249 

0  208 

0.249 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


65 
65 

68 
204 
6B 
64 
64 

66.0 
64  0 


6 

SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 

□    2 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     I ■ I 

MINIMUM 

NO    OF    SAVPLES 


SAMP    OTE    HOUR        STN        STN     5AMP       PJ 
DY    MO     YR     LMT  DIST     BRi    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


73 

01 

77 

1  100 

13 

03 

77 

1645 

03 

04 

77 

1730 

24 

04 

77 

1730 

23 

05 

77 

0645 

25 

06 

77 

1330 

23 

07 

77 

1000 

OS 

09 

77 

1200 

30 

10 

77 

1  100 

0  009 
0  005 

0.001 


14 


100 
100 
99 
310 
98 
96 
97 
96 
96 


0.004 
0.032 
0,001 

9 


16 
CONO.  TURB 

25C        F0RMA2IN 
UMHOS  UNITS 


0  40 

1  .DO 
1  .20 
1  .30 
0.75 
1  .20 
0.95 
1  -SO 


0.028 
0  .  0  T  0 
0.002 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.2T0 
0.154 
0.  120 


59 

SULPHATE 


MG/L 


0.002 

0.0010 

0.001 

s 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 


0.309 
0.267 
0.20B 

9 

95 

ACIDITY 
MG/L 


1.0 
2.0 
3.0 
2-0 
1.5 
1.3 
0.9 
0.9 
1.5 


204.0 
80.9 
64.0 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

as 

45 
43 
42 
43 

43 
43 
43 
42 


3  5 
3.0 
0  2 


55 

PH 
AT  LAB 


8.02 
7  94 
7.73 


20B 

TOTAL 
IRON 
MC/L 

040 
010 
060 
130 
090 
050 
070 
090 
040 


25 
PHENOLS 


1  OL 
1  OL 
1  OL 


1  OL 
1  0 
4  0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  f • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


1  .50 
.  .08 
0.40 


3.0 
1.6 
0.9 


■:s 
43 

42 


8.02 
7.81 
7.47 


0.130 
0.064 
0.010 


.0 
.40 

0 


412 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


23  01  77  UOO 
13  03  77  1645 
03  04  77  1730 

24  04  77  1730 
23  05  77  0845 

25  06  77  1330 
23  07  77  1000 
05  09  77  1200 
30  10  77  1100 


76 

72 

74 

66 

67 

66 

47 

STN   STN 

SAMP   Pj 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

01SI  BBC 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  c 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

.3 

44.0 

13.00 

2.85 

5 

3 

36.0 

10.00 

2.80 

5 

.3 

42  0 

12.20 

2.75 

5 

.3 

44  .0 

1 3 .  20 

2.75 

S 

3 

45.0 

13.60 

2.80 

5 

3 

39.0 

5 

.3 

45.0 

5 

.3 

42.0 

S 

.3 

44.0 

10 

MAX  1MUY 

45.0 

13.  60 

2.85 

10 

OR  GEOM 

MS  1   ■  1 

42.3 

12.40 

2.79 

6 

M 

9  N 1MUM 

36.0 

10.00 

2.75 

5 

41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

WG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.tl./    SITE:  BIG  CARP  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HERKIMER  STR 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


WAX  [HUM 
AVG  OB  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAVP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23 

01 

77 

1215 

13 

03 

77 

1745 

03 

04 

77 

ieis 

24 

04 

77 

1615 

22 

OS 

77 

1450 

25 

06 

77 

1445 

23 

07 

77 

0900 

C5 

09 

77 

1136 

29 

10 

77 

1530 

04 

12 

77 

1725 

33  01  77 

1215 

.3 

13  03  77 

1745 

.3 

03  04  77 

1815 

.3 

24  04  77 

1B15 

.3 

22  05  77 

1450 

.3 

25  06  77 

1445 

.3 

23  07  77 

0900 

.3 

05  09  77 

1  138 

.3 

29  10  77 

1530 

.3 

04  12  77 

1725 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I " J 
MINIMUM 

STATION 

ID:   13-0003-001-02 

ULT  5TE 

MARIE 

MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

8640 

TERM  STREAM:  BIG 

CARP  RIVER 

LONG 

U  .  T  .  M 

16  0695650. 0  5153350.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

BOB 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M  F  . 

PSEUD 

hATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/10DMI. 

MF/100ML 

MF/100ML 

CEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  9010 

CO 

12.0 

0.7 

19032 

24. 

6. 

0.0 

1  1  .0 

1  .6 

19054 

60. 

50, 

84. 

0.8 

19076 

1 000. 

60. 

4. 

7  0 

120 

0  6 

1909B 

26. 

26 

4R 

19.0 

1  1  .0 

OB 

19120 

100. 

18. 

(74. 

19.0 

10.0 

0  8 

19142 

12. 

12. 

104. 

IE  0 

10.0 

1  .4 

19164 

15.0 

11  .0 

0.4 

19186 

100. 

18 

a.o 

12.0 

1  .0 

19208 

600. 

160. 

132. 

0.0 

12.0 

0.2 

1000. 

160. 

174. 

19.0 

120 

1  .6 

B5.' 

27.- 

58.  • 

9.6 

11.2 

0.8 

12. 

6. 

4 

0.0 

10-0 

0.2 

8 

e 

6 

S 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON : A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SCLID5 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

D.034 

0.019 

0.042 

0.300 

0.003 

0.  192 

72.0 

4  0 

0.050 

0.01  1 

0.  140 

0.660 

0.016 

0  494 

230  0 

22  0 

0  022 

O.002 

0.058 

0.590 

0  004 

0  491 

68.0 

16.0 

0.021 

0.003 

0  .  006 

0.340 

0.003 

0  102 

48  .0 

12  0 

0.004 

0.005 

0.058 

0.440 

0.005 

0.015 

64  .0 

4  9 

0.034 

0.002 

0.0B2 

0.480 

0.016 

0.044 

73.0 

8.  1 

0.028 

0.010 

0.050 

0.640 

0.012 

0.118 

76.  D 

3.5 

0.029 

0.005 

0  043 

0.590 

0.010 

0.065 

77.  D 

8.6 

0.034 

0.013 

0.044 

0.470 

0.005 

0.034 

70.0 

16.0 

0  016 

0.004 

0.044 

0.400 

0.004 

0.  171 

51  .0 

1  .5 

0  050 

0.019 

0.140 

0.66D 

0.016 

0.494 

230.0 

22.0 

0.O27 

0.007 

0.057 

0.491 

0 .  008 

0.  173 

B2  .9 

9  7 

0.004 

0.002 

0.006 

0.300 

0.003 

0.015 

48.0 

1  .5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  01 

77 

1215 

.3 

13  03 

77 

1745 

.3 

03  04 

77 

1615 

.3 

24  04 

77 

1815 

.3 

2  2  05 

77 

1450 

.3 

2  5  06 

77 

1445 

.3 

23  07 

77 

0900 

-3 

OS  09 

77 

113H 

3 

29  10 

77 

1530 

.3 

04  12 

77 

1725 

.3 

VAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAJIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

106 

2.50 

4.0 

7.0 

30 

6.94 

0  .880 

1  .01 

320 

19.00 

6B.0 

5.0 

30 

7  .04 

1  .140 

7.0 

80 

3  60 

4.8 

6.0 

1 1 

6.  BO 

0  .560 

1  .OL 

56 

5.70 

2.4 

4.0 

12 

7.27 

0.540 

89 

2.50 

5.0 

5.5 

32 

6.98 

0.700 

1  .0 

100 

5.00 

7.4 

4.0 

31 

7  43 

1  150 

1  10 

4.10 

3.4 

7.5 

41 

6.93 

1  5C0 

1  OL 

104 

6.00 

8.4 

5.8 

28 

7.06 

1  46  0 

3.0 

M 

6.00 

4.2 

5.6 

54 

6.96 

1  .30  0 

1  .0 

77 

3.  tO 

4.9 

3.1 

IB 

7.20 

0.660 

330 

19.00 

68.0 

7.5 

41 

7.43 

1  .560 

7.0 

1  13 

5.75 

11.3 

5.4 

25 

7.06 

0.995 

2.  ID 

56 

2.50 

2.  4 

3.1 

11 

6.80 

0.540 

1  .0 

NO  OF  SAViPLES 


10 


413 


CONT'D 


76 

72 

74 

6B 

67 

SAMP  OTE 

hour 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

0*  wo 

m 

LMT 

Disr 

Bug 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

WG/L 

MG/L 

UMTS 

MG/L 

23  01 

77 

1215 

3 

41  0 

12.00 

2.65 

40 

13  03 

77 

1745 

.3 

250 

B  80 

1  .05 

40 

03  04 

77 

1S15 

3 

22  0 

6.40 

1  .55 

70 

24  04 

77 

1B15 

3 

20  0 

6  00 

1.10 

70 

22  05 

77 

14  50 

.3 

33  0 

10.00 

1  .85 

TOG 

25  06 

77 

1445 

3 

34  0 

1 

23  07 

77 

0900 

.3 

47.0 

70G 

05  09 

77 

113B 

.3 

36.0 

70G 

29  10 

77 

1530 

3 

34.0 
28.0 

70G 

04  12 

77 

1725 

.3 

60 

MAXIMUM 

47.0 

12.00 

2.65 

70 

AVG 

OB  GEO* 

«»  I'l 

32  1 

B.  64 

1  .64 

56U 

M 

INJMUM 

20.0 

6.00 

1  .05 

1 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    ISC 

MG/L  MG/L 


41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.N.  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
5TATI0N  TYPE 


EAST  DAVIGNON  CHEEK 

NEAR  MOUTH.  WEST  OF  ALGOMA  SAULT 

RIVER 


LONG 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTSS 


23  01 

77 

1  ISO 

3 

13  03 

77 

1715 

.3 

03  04 

77 

1750 

3 

24  04 

77 

1750 

3 

22  OS 

77 

1530 

.3 

25  06 

77 

1400 

3 

23  07 

77 

0930 

.3 

05  09 

77 

1  145 

.3 

29  10 

77 

1500 

.3 

04  12 

77 

1700 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
Y 1 N I  MUM 

934 
SAMPLE 

NO 


I  9009 
19031 
19053 
19075 
19097 
19119 
19141 
19163 
I91B5 
19207 


901 

SCO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 

TERM  STREAM:  EAST  DAVIGNON  CREEK 

U.T.M.  16  0700925.0  5155300.0  4 


444 
FlOM  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


3000 

90 

500 

ao 

200 

4 


1200 
1600 


BOOQ. 
286. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


1200. 

10. 

100. 

12C. 

0 


40. 
380. 


1200. 
41  .  ■ 

0. 


64 
M  F. 

ENTER. 
MF/lOOML 


132. 
6. 

123. 
72. 
22 


132. 
49. 

6. 


STATION 

ID    13-0 

308-001  -02 

STORET  CODE: 

02 

002 
B600 

REGION  05 

MILEAGE 

0. 

68 
PSEUD. 
MP  A 
MF/lOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

5 

5.0 

3.0 

11.0 
9.0 

6  0 
24.0 
20.0 
18.0 
16.0 
8,0 
O.q 

10.0 
9.0 
10.0 
10.0 
1  1  .0 
12.0 
12.0 

24.0 

11.1 

0.0 

12.0 

10.4 

9.0 

NO  OF  SAMPLES 


■DAY 

BOO 

MG/L 

1  3 

4  0 

1  .4 

1  0 

1  0 

1  4 

1  2 

2  .0 
2« 
0  4 


4.0 

1.6 

0  4 

10 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRi  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  01  77  I  150 
13  03  77  1715 

03  04  77  1750 

24  04  77  1750 

22  05  77  1530 

25  06  77  1400 

23  07  77  0930 
05  09  77  1145 
2  9  10  7  7  1500 

04  12  7  7  1700 


3 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


MA  X  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ! 

M 1 NJMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTFRED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REAC1 IVE 

AMMQN I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLtDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0.001L 

0.660 

0.900 

0.013 

0  347 

103  0 

12.0 

0.200 

0  02E. 

1  .200 

2.660 

0.  100 

1  680 

400  0 

75.0 

32  5 

0.047 

0.014 

0.84  0 

1  .  100 

0.01  1 

0  584 

146  0 

22.0 

124 

0.062 

0.005 

0.520 

1  .060 

0.015 

0  255 

113  0 

41  .0 

72 

0.015 

0  005 

0.134 

0,340 

0  07B 

0  297 

1  00  . 0 

6.2 

94 

0.014 

0.002 

0.  118 

0.340 

0.0B4 

0.306 

96.0 

7.7 

88 

0.020 

0.001 

1.710 

1  .960 

0.015 

0  305 

1  54  . 0 

34  a 

130 

0.  035 

0.010 

0  .  440 

0.750 

0.091 

0.289 

140.0 

15.0 

125 

0.020 

0.002 

0.680 

l  .000 

0.027 

0.2S3 

1  19.0 

15.0 

104 

0.027 

0.001 

0.278 

0.560 

0.015 

0  .  345 

124.0 

9.6 

114 

0.200 

0.023 

1.710 

2.660 

0.  100 

1  .680 

400  0 

75.0 

325 

130 

0.046 

0.O080 

0.65a 

1  .067 

0.045 

0  469 

149.5 

22  8 

325 

106 

0.014 

0.001 

0.118 

0.340 

0.01  I 

0.255 

96.0 

6  2 

325 

72 

NO  OF  SAMPLES 


5AHP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
CY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEEI        MTRS 


23  01 

77 

1  150 

3 

13  03 

77 

1715 

3 

03  04 

77 

1750 

3 

24  04 

77 

1750 

3 

2  2  05 

77 

1530 

3 

25  06 

77 

1400 

3 

23  07 

77 

0930 

.3 

05  09 

77 

1145 

.3 

27  09 

77 

1530 

.3 

29  10 

77 

1500 

3 

04  12 

7T 

1700 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MIN  [MUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

CCND 

TUHB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDI TY 

TOT  ALK 

Ph 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOSVAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

LMHQS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

142 

25.  00 

16.0 

BO 

36 

6.97 

5.000 

70-0 

520 

28.  00 

65.0 

47.0 

3  80 

7.33 

3  500 

7.0 

190 

12.  00 

16.5 

19.5 

2  50 

7.63 

1  .  300 

45  0 

ioa 

18.00 

9.0 

11  .0 

2.00 

6.91 

2  050 

35  0 

147 

3.20 

8.2 

8.0 

2.50 

7.  13 

0  370 

295  0 

134 

6.00 

9.9 

6.0 

1  60 

7.34 

2  .300 

1  .01 

200 

28  00 

37.  D 

9.5 

1  .55 

6  40 

1 0 . OCO 

400  0 

192 

8.00 

13.0 

16.5 

2.75 

7.59 

1  .800 

70.0 

159 

12.00 

14.5 

9.0 

1  .95 

7.25 

5.000 

220  0 

175 

5.30 

1  1  .0 

15.5 

2.55 

7.50 

1  .750 

45.0 

520 

28  .  00 

65.0 

47.0 

3.80 

8.0 

36 

7.63 

10  000 

400  0 

197 

14.55 

20.0 

15. B 

2. 36 

8.0 

36 

7.21 

3.307 

1  18  80 

ioa 

3.20 

8.2 

6.0 

1  .55 

8  0 

36 

6.40 

0  370 

1  .0 

NO    0^    SAMPLES 


414 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Yd  LMT 


23  01 
13  03 

03  01 

24  04 

22  OS 

25  06 

23  Of 
05  09 
27  09 
29  10 

04  12 


77  1150 
77  1715 
7  7  1750 
77  1750 
77  1530 
77  1400 
77  0930 
77  1145 
77  1S30 
77  1500 
77  1700 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 

HARDNESS 
MG/L 

53.0 


72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

OBGAN I C 

COO 

SOLVENT 

TOTA. 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

16.00 

3.10 

70G 

9 

9 

10 

4 
9 

4 
9 

6 
6 

34 

20 

20 

14 

16 

10L 

24 

32 

25 

0.001 

0.006 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I ■ ) 

MINIMUM 


53.0 
53.0 
53.0 


16.00 
16.00 
16. 00 


3.  10 

3.10 
3.10 


70 

70U 

70 


10 

34 

7 

220 

4 

10 

0.006 
0.004 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 
D7  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 

MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/l 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

03  04  77 
2T  OS  77 

I7S0 
IS30 

.3 

.3 

0.020L 
0.030L 

0.010L 
0.020L 

0.010 
0.010L 

0.010L 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0 .  D20L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (" ) 

MINIMUM 

0.030 

0.025D 

0.020 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.010 

0.010D 

0.010 

0.030 

0.0200 

0.010 

0.005 

O.OOSD 

0.005 

0.Q40 

0.0300 

0.020 

2D1  23B                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 

0.01DL 
0.020L 


0.020 

0.0150 

0.010 


NO   OF   SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     FORT    CREEK 

SAMPLE    POINT:    AT    mouth.    SAULT    STE   MARIE 

STATION   TYPE:    RIVER 


STATION  ID:   13-0009-001-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  77 

1030 

.3 

13  03  77 

1625 

.3 

03  04  77 

1715 

.3 

24  04  7  7 

1715 

3 

22  05  77 

1420 

3 

25  06  77 

1230 

.3 

23  07  77 

1025 

.3 

05  09  77 

1215 

.3 

29  10  77 

1425 

3 

04  12  77 

1620 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


19007 
19029 
19051 
19073 
19095 
19117 
19139 
19161 
19133 
19205 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  FORT  CREEK 

U.T.M.  16  0703800.0  5154550.0 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


BOO. 

14. 

2000. 

80. 

8000. 

27D0. 

3700. 

aooo. 


B000. 

97B. 

14. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100HL 


1200. 

0. 

1200. 

120. 

12. 

10O0. 


240. 
120O. 


1200. 
167. •  U 
0. 


STORET  CODE:  02 
002 
8590 


.0  4 

REGION  05 

MILEAGI 

B4 

68 

80S 

3 

M.F. 

P5EUD. 

WATER 

DISS 

ENTER. 

MPA 

7£MP  . 

o: 

MF/100ML 

MF/lOOMl 

DEG  C 

MG/ 

O.D 

12.0 

0.0 

10-0 

4. 

ISO. 

4.0 

10.0 

168. 

18  (I 

10.0 

200.   G 

12.0 

1  1  .0 

ne. 

te.o 

«o.o 

15.0 

11.0 

6.0 

12.0 

164. 

1  .0 

12.0 

200. 

18.0 

12.0 

BS.*  U 

8.2 

10.9 

4. 

0.0 

10.0 

0.10 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .6 

B.O 

1  .8 

1  .0 

1  .5 

1  .2 

t  .4 

1  .0 

1.0 

0.4 

e.o 

1  .9 

0.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23  01  77 

1030 

.3 

13  03  77 

1625 

.3 

D3  04  77 

1715 

.3 

24  04  7  7 

1715 

3 

23  OS  77 

1420 

.3 

25  06  77 

1230 

.3 

23  07  77 

1025 

3 

OS  09  77 

1215 

.3 

29  10  77 

1425 

.3 

04  13  77 

1630 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■  | 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KsJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

50LI0S 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.034 

0.004 

0.016 

0.340 

o.oto 

0.570 

249.0 

12.0 

0.840 

0.09B 

0.680 

1  .900 

0.380 

2. '70 

1001 .0 

§60.0 

0.  104 

0.018 

0.024 

0.860 

o.oi; 

0.808 

320.0 

58.0 

0.102 

0.028 

0.064 

0.540 

0.015 

0.390 

392.0 

60.0 

0.D34 

0.014 

0.106 

0.480 

0.012 

0.143 

466  .0 

14.0 

0.067 

0.019 

0.030 

0.470 

0.  100 

0.210 

386.0 

11  .0 

0.052 

0.016 

0.048 

0.480 

0.006 

0.  124 

485.0 

6.9 

0  .  053 

0.012 

0.056 

0.490 

0.061 

0.  184 

413  0 

32.0 

0.047 

0.025 

0.060 

0.480 

0.01  ) 

0.225 

311  .0 

11  .0 

0.048 

0.017 

0.048 

O.SOO 

0.009 

0.381 

314.0 

24.0 

0.840 

0.098 

0.680 

1  .900 

0.380 

2.170 

1001 .0 

560.0 

0.  13B 

0.025 

0.113 

0.654 

0.062 

0.521 

433.7 

78,9 

0.034 

0.004 

0.016 

0.340 

0.006 

0.  124 

249.0 

6.9 

NO   OF    SAMPLES 


10 


415 


CONT'D 


SAMP  01  E  HOUR   SIN   ST<  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 
J 
3 

.3 
3 
3 
J 

.3 
3 


:■  i 

B 1 

77 

1030 

1 .1 

03 

77 

1625 

0  3 

04 

17 

1715 

24 

04 

7 

1715 

22 

05 

77 

1120 

JS 

06 

77 

1330 

23 

97 

77 

1025 

as 

09 

77 

12  15 

M 

10 

7  7 

1425 

'JA 

12 

7  7 

1623 

14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORWAZIN 

UMHOS  UNITS 


740 
450 
560 
760 
580 
680 
580 
474 
459 


6.  00 

72.00 

50.00 

48.00 

7.60 

5  60 

3  BO 

12.00 

16.00 

27.00 


56 

CHLCK ICE 
MG/L 


$9 

SULPHATE 


38. 
148 

SO 

92. 
142. 

90. 
1  10. 

98. 

63 

7  2 


2B0 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95        62 

ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAS 
MG/L 


4.0 

10  0 

5  0 

4  i 

5  R 
8  6 
'  3 
5.0 
6.9 
3.7 


109 

75 

59 

82 

121 

113 

125 

107 

117 

100 


55 

PH 
AT  LAB 


7.71 
7.  17 
7.39 
7.66 
7.69 
7  46 
7.65 
7.63 
7.34 
7.77 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

160 

700 

450 

650 

930 

800 

540 

1  .550 

1  .860 

2.  100 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  OL 
1  0 
1  0 
I  .0 
1  .0 


MAS  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  J 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


760 
565 
365 

I  0 


72.00 

24.80 

3.  80 

10 


148.0 
93.4 
3B.0 


10.0 
5.4 
1.3 

10 


125 

101 

59 

10 


7  77 
7.55 
7.17 


4  .  700 
2.074 
0.540 


3.0 
1  50 
1  .0 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  77  1030 
13  03  77  1625 

03  04  77  1715 

24  04  77  1715 

22  05  77  1420 

25  06  77  1230 

23  07  77  1025 
05  09  77  1215 
29  10  77  1425 

04  12  77  1620 


3 
.3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


1  14 
134 

97. 
122- 

8B. 
164. 
1 96  . 0 
161.0 
151  .0 
129  0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

35  00 
39.00 
29.00 
35.00 
58  00 


TOT .  MAG 

NES1UM 

MG/L 

6.50 
9.00 
6.00 
8.  SO 
10.50 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

20 

70G 
70G 
70G 
30 

al- 
so 

40 

70 

70G 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANtC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

F.XTSBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM        196.0     58.00      10.50 

AVG  OH  GEOM  B  l'|        135.6      39.20       8.10 

MINIMUM        88  0     29.00      6.00 


70 

51U 
20 


NO  OF  SAMPLES 


B-O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROOT  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  17 


SAMP  OTE 

HOUR 

OY 

MO 

<-. 

LMT 

»3 

Oi 

77 

1740 

13 

B  3 

77 

1400 

03 

:>4 

77 

1420 

24 

04 

77 

1420 

22 

OS 

77 

1  130 

25 

'  L. 

7  7 

1  100 

7  3 

07 

77 

1230 

os 

09 

7  7 

1415 

it 

10 

.'7 

1237 

04 

12 

77 

1445 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

! 

.3 

.3 

3 

.3 
3 
.3 

J 


M  A  X  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MM  ( •  I 

M I H I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  01  77  1740 
13  03  77  1400 

03  04  77  1420 

24  04  77  1420 

22  05  77  1 130 

25  06  77  1 100 

23  07  77  1230 
05  09  77  1415 
29  10  77  1237 

04  12  77  1445 


MA  X [ MUM 
AVG   OR    GEOM   Mv    ( • ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


STATION 

ID:   13-0 

51 1 -001  -02 

LES  EAST 

of 

SAULT 

STE  MARIE 

D  02CAOO2 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN   LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM   ROOT 

RIVER 

85  70 

LONG 

U.T.M. 

16  0713250.0  51S83S0.O  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0.80 

934 

9C1 

444 

SO 

81 

HJ 

88 

805 

3 

l 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

OiSS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOWL 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

19002 

1  .70 

0  0 

13.0 

i 

19024 

BO  .  00 

500. 

52. 

0.0 

1  1  0 

0.6 

,.:..- 

270.00 

60. 

12 

8. 

0.8 

19068 

352.00 

200. 

12. 

2. 

6  0 

13.0 

0.4 

19090 

34.90 

46. 

4 

64. 

20.0 

12.0 

0.6 

19112 

9,60 

500. 

2B0. 

200.   G 

17  0 

7.0 

0  6 

19134 

11  .30 

900. 

240. 

200.   G 

17,0 

10  0 

0.6 

19156 

51  .70 

15,0 

1  1  -0 

0  6 

19178 

34.20 

200. 

28 

8.0 

12  0 

1  0 

19200 

53.00 

44. 

44. 

4. 

0.0 

12.0 

0.2 

352.00 

900. 

2BG. 

200. 

20.0 

13.0 

1  0 

89.84 

1B0.  • 

35.  • 

23.*  U 

9.2 

1  1  .2 

o  a 

1.70 

44. 

4. 

2- 

0.0 

7.0 

0.2 

10 

8 

8 

6 

g 

9 

•0 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMITON I  A 

KJElDAHL 

NC2-N 

N03  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOIIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  008 

0 

003 

0 .  054 

0  240 

0  002 

0  403 

75.0 

2  6 

0.021 

0 

002 

0  042 

0  260 

0.017 

0  603 

69  0 

10  D 

0  053 

0 

005 

0  044 

0.460 

0.004 

0  491 

104  .0 

58.0 

0.046 

a 

006 

0  020 

0,310 

0.004 

0.241 

80  0 

47.0 

o.ooe 

0 

004 

0  032 

0.360 

0.006 

0  119 

71  .0 

8.7 

0.024 

0 

oin 

0.040 

0.280 

0.026 

0  279 

87  .0 

15.0 

0.02C 

b 

005 

0.030 

5.700 

0.006 

0  184 

61  .0 

5.6 

0.023 

0 

007 

0.C42 

0.530 

0.023 

0  127 

62.0 

7.7 

0.013 

0 .  007 

0.058 

0.310 

0.004 

0.  148 

51  .0 

2.S 

0.070 

0 

038 

0.046 

0  420 

0.004 

0  201 

56.0 

10.0 

0.070 

0 

038 

0  058 

5.700 

0.026 

0  603 

104  .0 

SB.O 

0.029 

0 

009 

0.041 

0  866 

0.010 

0.2BO 

71  .6 

16  7 

0.003 

0 

002 

0.020 

0.240 

0.002 

0.  119 

51  .0 

2.S 

10 


10 


416 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST%  SAMP   PJ 
Dv  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 

77 

1740 

.3 

13  03 

77 

1400 

3 

03  04 

77 

1420 

.3 

24  04 

77 

1420 

.3 

22  05 

77 

H30 

.3 

25  06 

77 

11 00 

.3 

23  07 

77 

1230 

.3 

OS  09 

77 

1415 

.3 

29  TO 

77 

1237 

3 

D4  12 

77 

1445 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEO*  MH  (  • ) 
MINIMUM 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MC/L 

UMHOS  UNITS 


9.2 
6.5 
4.7 
3.2 
7.0 
9.5 
6.7 
6.9 
5.8 

s.s 


59        280 

SULPHATE   REACTIVE 

SILICATE 

MG/L    SI  MG/L 


112 

2. 00 

91 

5.60 

69 

18.00 

52 

12.00 

93 

4.20 

110 

14.00 

87 

3.40 

B4 

5.60 

76 

3.  SO 

71 

5.30 

1t2 

16.00 

85 

7.36 

52 

2.00 

9.5 
6.5 
3.2 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

T9T  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

5.0 

29 

6.97 

0.370 

1:  .OL 

4.0 

19 

6.89 

0.600 

1  .0 

S.O 

10 

7.92 

1  .540 

1.0 

3.0 

9 

6.88 

1  .220 

S.O 

22 

6.68 

0.670 

1.0L 

4.1 

29 

6.93 

1  .350 

4.9 

24 

6.94 

0.700 

1  .OL 

4.5 

22 

7.06 

0.820 

1  .0 

4.6 

17 

6.66 

0.510 

t  .OL 

4.1 

14 

6. BO 

0.590 

9.D 

29 

7.92 

1  .540 

1  .0 

4.4 

20 

6.97 

0.B37 

1  -OD 

3.0 

9 

6.66 

0.370 

1  .0 

NO  OP  SAMPLES 


10 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY 

MO 

TR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

KG/ 1 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23 

01 

77 

1740 

.3 

39.0 

11  .00 

2.75 

IS 

13 

03 

77 

1400 

3 

15.0 

S.BO 

0.C5 

20 

03 

04 

77 

1420 

.3 

19.0 

5.40 

1.45 

70G 

24 

04 

77 

1420 

.3 

16.0 

4  60 

1.05 

40 

22 

OS 

77 

1130 

■  3 

31  0 

9.00 

2.00 

50 

25 

06 

77 

1100 

3 

35.0 

30 

23 

07 

77 

1230 

.3 

32.0 

40 

OS 

09 

77 

1415 

.3 

28.0 

70 

29 

10 

77 

1237 

.3 

26.0 

40 

04 

12 

77 

1445 

3 

MAXIMUM 

23.0 

39.0 

11  .00 

2.75 

50 
70 

AVG 

OR  GEOM  MM  ( • ) 

26.4 

7.20 

1  .46 

43U 

MINI  MUM 

15.0 

4.60 

0.05 

15 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  SITE:  ROOT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  17  4  MILES  NORTH  OF  SAULT  STE  MARIE 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
ROOT  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


19  03  77  0830 
03  04  77  1000 
23  04  77  1000 

23  05  77  0930 
26  06  77  0840 

24  07  77  1030 

10  09  77  1349 
22  10  77  0B10 

11  12  77  1700 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


19033 
19055 
19077 
19099 
19121 
19143 
19165 
19187 
19209 


U.T.M.  16  0705300.0  5160999.0  4 


901        444         80         81         64 
SCD   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL       M.F. 

COLIFORM  COHFORM     ENTER. 

MF/lOOML  MF/IOOML  MF/100ML   MF/100ML 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


14. 

4. 

14. 

8. 

0. 

76. 

15. 

6 

2- 

300. 

BO. 

80. 

800. 

60. 

200. 

G 

1300. 

B60. 

200. 

G 

86. 

62. 

B. 

110. 

30. 

1300. 

860. 

200. 

92.* 

26.  • 

34. 

U 

8. 

0. 

2. 

STATION 

ID:   13  001 1-00202 

STORET  CODE: 

02 

002 

B570 

REGION  05 

MILEAGE 

8 

.60 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-0AY 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

11  .0 

0.6 

0.6 

5.0 

14.0 

0.3 

17.0 

10.0 

0.6 

15.0 

9-0 

0.8 

19.0 

10.0 

1  .0 

15.0 

11  .0 

0.6 

5.0 

10.0 

0.8 

2.0 

11.0 

0.2 

19.0 

14.0 

1  .0 

9  6 

10.8 

0.6 

0.0 

9.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTHS 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
3 
.3 


19 

03 

77 

0830 

03 

04 

77 

1000 

23 

04 

77 

1000 

23 

05 

77 

0930 

26 

06 

77 

OB40 

24 

07 

77 

1030 

10 

09 

77 

1349 

22 

10 

77 

0810 

1  1 

13 

77 

1700 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0.001 

0.090 

0.400 

0.002 

0.678 

60.0 

11  .0 

0.016 

o.oot 

0.060 

0.420 

0.003 

0.473 

53.0 

6.9 

0.015 

0.003 

0.024 

0.260 

0.002 

0.273 

43.0 

5.4 

0.005 

0.001 

0.H8 

0.390 

0.004 

0.206 

71  .0 

2.7 

0.005 

0.002 

0.510 

0.720 

0.014 

0.401 

94.0 

2.8 

0.017 

0 .  004 

0 .  1 82 

0.580 

0.023 

0.152 

57.0 

1  .6 

0.019 

0.003 

0 . 1 40 

0.520 

0.004 

0.  141 

67.0 

7.1 

0.007 

0.005 

0.14D 

0.410 

0 .  00  3 

0.104 

49.0 

1  .7 

0.01  1 

0.001L 

0.198 

0.510 

0.002 

0.235 

49.0 

0.6 

0.022 

0.005 

0.510 

0.720 

0.023 

0.678 

94.0 

11  .0 

0.013 

0.002D 

0.162 

0.468 

0.006 

0.296 

60.3 

4.4 

0.005 

0.001 

0.024 

0.260 

0.002 

0.104 

43.0 

0  6 

NO  OF  SAMPLES 


417 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


19  03  77  0830 
03  04  77  1000 

23  04  77  1000 
33  05  77  0930 
26  06  77  0840 

24  07  77  1030 

10  09  7  7  1349 
22  10  77  0810 

11  12  77  1700 


.3 

3 
.3 

.3 

.3 

3 

■J 

J 

.3 


VH  Hi'-'.' 

AVG  OR  GEOM  UN  I'] 

MINIMUM 

NO  Of   SAVPLES 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  03 

77 

0830 

3 

03  04 

77 

1000 

3 

23  04 

77 

1000 

.3 

13  05 

77 

0930 

.3 

26  06 

7  7 

0840 

.3 

£4  07 

7  7 

1030 

.3 

10  09 

77 

1349 

3 

22  10 

77 

0810 

3 

1 1  12 

77 

1700 

3 
MAXIMUM 

AvG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UVi'  s 

UN  1  •,  S 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

UG/L 

76 

2  40 

8.1 

4.0 

P. 

6  55 

0  490 

1  OL 

E8 

1  .00 

7.5 

4.0 

7 

&   ( a 

0.270 

1  .OL 

61 

0.70 

8.B 

4.0 

i 

6  93 

0.170 

1 0  .' 

0.85 

16.5 

2.5 

)4 

7.13 

0.340 

1  OL 

138 

1.00 

16.0 

3.1 

3' 

7.20 

0.340 

is 

1  .20 

9.8 

1.7 

19 

7.45 

0.760 

1  .OL 

92 

1  .40 

12.5 

2.0 

•7 

7.21 

0  .  500 

l  0 

n 

1  .50 

8.3 

1.5 

16 

7.  15 

0  360 

1  .0 

fA 

t  ,  10 

7.4 

4.9 

■J 

6.B4 

0.330 

138 

2.40 

16.5 

4.9 

11 

7.45 

0.760 

1  .0 

86 

■  .24 

10.5 

3.1 

1! 

7.02 

0.396 

1  .00 

S1 

0.70 

7.4 

1.5 

6 

6.55 

0.170 

1  .0 

* 

9 

9 

9 

1 

g 

9 

6 

76 

72 

74 

69 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

:aicul 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

1DNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HA2EN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21  .0 

6.40 

1.25 

40 

15.0 

4  20 

1.05 

40 

13.0 

4.00 

0.75 

-in 

27  0 

8.00 

1.60 

30 

33.0 

30 

27.0 

70G 

23.0 

60 

21  .0 
25  0 

50 

go 

33.0 
22  8 
13.0 


8.00 
5.65 
4  00 


1  .60 
1  .16 
0.75 


70 

42U 

30 


NO  OF  SAVPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GARDEN  RIVER 

HIGHWAY  17.  GARDEN  RIVER 

RIVER 


MAJOR  6ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
GARDEN  RIVER 


STATION    ID:        13-0013-001-02 

STORE!    CODE:    02 
002 
8550 


U.T.M.     16    0717900.0    51S8150.0    4 


REGION  05 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 

7  7 

1700 

3 

13  03 

7  7 

1310 

-. 

03  04 

77 

1  400 

.3 

24  04 

7  7 

1400 

J 

22  05 

77 

1110 

3 

25  06 

77 

1040 

.3 

23  07 

77 

1300 

.3 

05  09 

77 

1500 

.3 

29  10 

.'7 

1220 

.3 

04  12 

77 

1430 

3 
MAX  |  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ 1 

MINI  MUM 

934       901        444        BO        31  84  88  805  3          1 

SAMPLE       SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.  PSEUD.  HATER  DISS.  5-DAY 

'■0                                                        C011F0RM  COLIFORM  ENTER.  MPA  TEMP.  02        BOO 

MF/100ML  MF/IOOML  MF/lOOML  MF/IOOMI  DEG  C  MG/L       MG/L 


19001 
19023 
19045 
19067 
19089 
19111 
19133 
19155 
19177 
19199 


■-; 

2 

B 

200 

160 

B 

4 

A 


200. 

15. 

2. 


a 

4. 

20 

1  200  . 

8. 

0. 

2. 


1200. 
9.  ■ 

0 


ID 

4. 

16. 

154. 

12- 


154. 

13. 

4. 


0 

0 

6 

21 

20 
21 
15 

8 

0 


21  .0 
10.  1 

0.0 


1  2 


13  0 
11.3 

9  0 


NO  OF  SAVPLES 


0.8 
0.5 
0.2 

10 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  01  77  I700 
13  03  77  1310 

03  04  77  1400 

24  04  77  1400 

22  05  7  7  1110 

25  06  77  1040 

23  07  77  1300 
05  09  77  1500 
29  10  77  1220 

04  12  77  1430 


3 

3 
.3 
3 

3 

3 
3 
i 
3 
3 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02  N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0  002 

0.018 

0.  140 

0  001 

0  279 

61  .0 

1  .9 

0  048 

0  008 

0.040 

0  280 

0  005 

0.460 

138.0 

50.0 

0.OJ6 

0  .  005 

0.03B 

0  370 

0.004 

0.711 

90.0 

54  0 

0.054 

0.006 

0.036 

0.300 

0.004 

0  326 

103,0 

74  .0 

0.012 

C.003 

0  .  044 

0.240 

0 .  004 

0.136 

53.0 

8.6 

0.009 

0.003 

0  034 

0.200 

0.004 

0  126 

56.0 

4.3 

0  014 

0.004 

0.026 

0.240 

0 .  002 

0  098 

53  0 

6.7 

0.030 

0.021 

0  022 

0.260 

0  002 

0.098 

47.0 

4.7 

0.007 

0.003 

0.006 

0.  180 

0.002 

0.116 

39  0 

3.3 

0.035 

0.002 

0.012 

0.240 

0.002 

0-253 

56.0 

ISO 

0  054 

0.021 

0.044 

0.370 

0.005 

0.711 

138  0 

74,0 

0.026 

0.006 

0.028 

0.245 

0.003 

0.260 

69.6 

22.5 

0.003 

0.002 

0.006 

0.140 

0.001 

0.098 

39  0 

1  ,9 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


a  a 


B8 


'VI 
BB 
|6 

29 
46 

>..? 

•it 

u 

36 

37 


88 
(7 
29 


NO  OF  SAMPLES 


418 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01  77 

1700 

.3 

13  03  77 

1310 

:i 

D3  04  77 

14  00 

24  04  77 

1400 

.3 

22  05  77 

11  10 

.3 

25  06  77 

1040 

.3 

23  07  77 

1300 

3 

D5  09  7  7 

1500 

3 

28  09  77 

0915 

.3 

29  10  77 

1220 

3 

04  12  77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

M I H I  MUM 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

DY  MO 

YR 

LMT 

DSST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

23  01 

77 

1700 

.3 

13  03 

77 

1310 

.3 

03  04 

77 

1400 

.3 

24  04 

77 

1400 

.3 

22  05 

77 

11  10 

.3 

25  06 

77 

1040 

.3 

23  07 

77 

1300 

.3 

05  09 

77 

1500 

.3 

2B  09 

77 

0915 

.3 

29  10 

77 

1220 

.3 

04  12 

77 

1430 

3 

VAX 1MUM 

AVC 

OR  GEOM 

un   i  ■ ) 

MINIMUM 

14  15 

COND.  7URB. 

!5C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


B8 
135 
84 
47 
68 
BO 
70 
64 

56 

57 


135 
72 
47 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MC/L 


1  .50 

28.00 

20.00 

27.00 

1.50 

2.00 

2.20 

3.20 

2.50 
4.60 


28.  00 
9  25 
I  .50 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


13.0 

110 

0.9 


59 
SULPHATE 


MG/L 


10 


13.0 
3.3 

0  6 

10 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NE51UM 

MG/L  "G/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


9 
10 

11 

10 

a 

9 

6 
9 

9 
11 


11.5 
9.8 
8.5 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


25 
05 
30 
20 

05 
45 

af. 
ss 

8b 
85 


4,25 
2.BB 
2.05 

10 

67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 

TO'T  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


66 

SODIUM 

m 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

23 
4 
9 

11 

5 
IL 
6 
6 

7 
6 


23 
8D 

1 


55 

PH 
AT  LAB 


7.26 
7  19 
6.94 
6.78 


04 
35 
44 
32 

30 

87 


7.44 
7.  15 
6.78 

10 


COD 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0  240 

1  900 

1  .640 

2  .  100 
1  .350 
0.330 
0.330 
0.320 

0.220 
0.700 


2.100 
0.913 
0.220 


10 


361 
SOLVENT 
EXTRBLE5 
MG/L  MG/L 


10L 
20 


16 
12 
18 

32 
34 


34 

22D 
10 


25 
PHENOLS 


UG/L 


1 

0 

2 

.0 

1 

01 

3 

.0 

! 

.OL 

1 

.0 

1 

.0 

t 

.0 

1 

.0 

1 

-OL 

3.0 
1  .30 
1  .0 

10 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.001L 


001 

0010 

001 


NO    OF     SAWPLES 


SAMP  DTE 
OY  MO  YR 

HOUR   STN 
LMT    DIST 
FEET 

STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROM I UM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

03  04  77 
28  09  77 

1400 
0915 

.3 

.3 

0.030L 
0.030L 

0.020 
0.020L 

0.010 
O.OIOL 

O.OIOL 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.02OL 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■  1 

MINI  MUM 

0.030 

D.025D 

0.020 

0.020 

0.0200 

0.020 

0.010 

0.010D 

0.010 

0.030 

0.020D 

0.010 

0.005 
0.0050 
0 .  005 

0.040 
0 . 0300 
0.020 

201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L  MG/L 

O.OIOL 

0    02 OL 


0.020 

0.D15D 

0.010 


FLUORIDE 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  THESSALON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  MOUTH.  SOUTH  OF  THESSALON 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
THESSALON  RIVER 


STATION    ID:       14-0003-001-02 

STORET    CODE:    02 
002 
B210 


U.T.M.     17    0302700.0   5125125.0    4 


00 

01 

77 

1550 

05 

02 

77 

1425 

05 

03 

77 

1400 

02 

04 

77 

1415 

02 

05 

77 

220O 

04 

06 

77 

1500 

05 

07 

77 

2130 

01 

OB 

77 

1445 

12 

09 

77 

1320 

07 

10 

77 

1400 

05 

11 

77 

1420 

03 

12 

77 

1320 

9  34 

901 

444 

STN   STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

I9409 

4 

6 

B 

.3 

19452 

4 

6 

8 

.3 

19492 

4 

6 

a 

.3 

19541 

4 

E 

8 

.3 

19597 

6 

8 

.3 

19647 

6 

a 

.3 

19697 

6 

B 

.3 

19747 

6 

B 

.3 

19609 

6 

B 

.3 

19847 

B 

B 

3 

19897 

6 

B 

.3 

19944 

6 

a 

MA  jc  I  HUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I ■ I 

MINI  MUM 


30  a  1  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML       MF/100ML 


92. 

2. 

2. 

2300. 

400. 

100. 

200. 

10. 

L 

20. 

1000- 

70. 

16. 

8100. 

B 

4. 

320- 

4. 

L 

4. 

60. 

8. 

4 

2300- 

106 

26 

368. 

10 

26 

B100. 

400. 

100. 

562.* 

17. 

0 

1  1  . 

60. 

2. 

2 

REGION  05 

88 

605 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

UG/L 

0.0 

10.0 

4.0 

0.0 

1  1  -0 

1  .8 

0.0 

1  1  .0 

4.0 

0.0 

1  1  .0 

2.0 

4.0 

1  1  .0 

2.8 

15.0 

10-0 

3-6 

17.0 

1  1  -0 

O.B 

16.0 

1  1  .0 

0.6 

15.0 

1  1  .0 

3.5 

12.0 

1  1  .0 

1  .5 

6.0 

12.  D 

1  .2 

1  .0 

11.0 

1  .0 

17.0 

12.0 

4.0 

7.2 

10.9 

2.2 

0.0 

10-0 

0.6 

NO    OF     SAMPLES 


419 


CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG.  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
3 

3 

3 
.3 

.  j 
■3 

.3 
.3 

,3 
3 


Da 

01 

77 

1550 

95 

03 

77 

1415 

OS 

03 

77 

1400 

•yj 

!  J 

77 

1415 

03 

05 

77 

2200 

04 

06 

77 

1500 

05 

07 

77 

2130 

01 

05 

77 

1445 

12 

09 

77 

1320 

07 

10 

77 

1400 

os 

1  1 

77 

1420 

03 

12 

77 

1320 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  • ) 

MINIMUM 


33 

N 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

501  IDS 

SOLIDS 

SOLI DS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0(2 

o.ooo. 

0.170 

0.460 

0.003 

0.  137 

110.0 

2.7 

0.0«« 

0.001 

0.066 

0.330 

0.002 

0.  138 

80.0 

1  .9 

0.016 

0.002 

0.136 

0.400 

0.003 

0.142 

91  .0 

3.2 

0,032 

0.003 

0.570 

1  .290 

0.005 

0.480 

160.0 

9  7 

0.016 

0.002 

0.050 

0.280 

0.004 

0.141 

66.0 

7.2 

0.02C 

0  002 

0.002L 

0.390 

0 .  008 

0.005L 

80. 0 

5.3 

0.006 

0.001 

0.020 

0.310 

0.003 

0.042 

38.0 

1  .7 

0.010 

0  006 

0.030 

0 .  360 

0.  003 

0.047 

38.0 

2.4 

0.017 

0.003 

0.002L 

0.51 

0.010 

0.04B 

111. 

4.  1 

0.  100 

0.001 

0.232 

1  .15 

0019 

0.331 

202. 

43. 

0.019 

0.002 

0.128 

0.50 

0 .  005 

0.160 

106. 

22. 

0.013 

0.002 

0.110 

0.46 

0,003 

0.1SI 

76. 

2.9 

0.  100 

0.006 

0.570 

1  .  290 

0.019 

0.4BO 

202. 

43. 

0.023 

0.002 

0.  1260 

0.537 

0.006 

0.1 52D 

96.5 

8  B 

0.006 

0.001 

0.002 

0.280 

0.002 

0.005 

38.0 

1  .7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STl  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


-1 

3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

a 

3 

3 


08 

01 

77 

1550 

05 

C2 

77 

1425 

C5 

03 

F7 

1400 

0  2 

04 

1415 

0  2 

05 

77 

2200 

04 

06 

77 

1500 

05 

07 

77 

2130 

01 

OU 

77 

1445 

la 

M 

77 

1320 

07 

10 

7  7 

1400 

0  5 

11 

77 

1420 

03 

12 

7  7 

1320' 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

165 

122 

135 

230 

89 

l  16 

54 

55 

165 

245 

■  29 


16 
TURB. 
FORMi-ZIN 
UNITS 

1.50 

1.4C 

3,00 

4  00 

2.50 

2.50 

1.20 

1.20 

2.2 

5.5 

4.4 

2.5 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


12.0 
6.B 
9.1 

13.5 
4.5 


59 
SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


36.  S 

25.0 

26.0 

59.0 

19.0 

18.5 

11  .0 

11.0 

34.5 

65. 

32.5 

28.5 


95 

ACIOITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

Phenols 

UG/l 

j.r. 
6.0 
12.0 
4.0 
1  .01 


2.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •  I 

M I N I  MUM 

MO  OF  SAMPLES 


245 
I  35 
54 


5.5 

2.66 
1  .20 

12 


15.5 
8.5 
1.3 

IS 


65. 
30.5 
11  .0 

13 


2.3 

1? 

6.88 

0.25 

18.0 

2.3 

12 

6.83 

0.25 

7.20 

2.3 

12 

6.  88 

0.25 

1  .0 

1 


1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 

i 
3 
3 
3 
.  3 
,3 
3 
3 
.  J 
3 


Of 

01 

77 

1550 

05 

02 

77 

1425 

0  5 

03 

77 

1400 

02 

04 

77 

1415 

oa 

05 

77 

2200 

04 

06 

77 

1500 

Ob 

07 

77 

2130 

0  1 

08 

77 

1445 

12 

OS 

77 

1320 

07 

10 

77 

1400 

0  5 

1 1 

77 

1420 

03 

12 

77 

1320 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


36 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


19.00 
8.30 


10.6 


74        68 

TOT.  MAG  COLOUR 

NESlUM  HAZEN 

MG/L  UNITS 


3.50 
1.70 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

OOOOOOOOOOO 

ooooooooooo  s 
ooooooooooo   o 

MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


36. 

36. 

..0  , 


19,00 

12.63 

8.30 


3.50 
2.47 
1  .70 


00 
50 
50 


0.001 
0.00  ID 
0.001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

.3 


MAX IMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


OR 

01 

7  7 

1550 

05 

0  2 

77 

1425 

05 

0  3 

77 

1400 

02 

0-1 

77 

1415 

0  2 

05 

77 

2200 

04 

05 

77 

1500 

0  5 

07 

77 

2130 

01 

OS 

7  7 

1445 

'.  2 

OS 

77 

1320 

0  7 

10 

77 

1400 

0  5 

11 

77 

1420 

03 

12 

7  7 

1320 

235       203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L      MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

IOTal 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IR0M1UM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.080 

0.010L 

0,030 

0062 

0.100 

0.040 

0.080 

0.2QO 

0.660 

0.034 

0.020 

0.010L 

0.030 

0.010L 

0.020 

0.039 

0040 

0.020 

0.020 

0.010L 

0.080 

0.  120 

0.010L 

0.010 

0.040 

0.010L 

0.020 

0.057 

0.070 

0.U20 

0.020 

0.010L 

0.080 

0.075 

0.040 

0-020L 

0.020 

0.020L 

0.010 

0.018 

0  020 

0.010L 

0.030 

0.030L 

0.040 

0.023 

0.020L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.05 

0.071 

0.02  L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02 

0.127 

0.09 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.01 

0.057 
0.040 

0.09 

0.040 

0 .  080 

0.200 

0.660 

0.127 

0.100 

0.018D 

0.037 

0.035D 

0.093 

0.060 

0.0470 

0.010 

0 .  020 

0.010 

0.010 

0.018 

0.010 

FLUORIDE 
MG/L 


420 


8. O.K./  SITE:  THESSALON  RIVEfl 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17.  VILL 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   1 1-O0O3-OO2 -02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YB  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    01    77 

1500 

.3 

13   03    77 

1100 

.3 

D3    04    77 

1230 

.3 

24    04    77 

1230 

.3 

22    05    77 

0930 

3 

25   06    77 

0845 

.3 

23    07    77 

1545 

.3 

05    09    77 

1800 

.3 

23    10    77 

1420 

.3 

04     12    77 

1313 

3 

WAX  SWUM 

AVG 

OR    GEOM    UN     ( • 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    01 

77 

1500 

3 

13    03 

77 

1  100 

.3 

03    04 

77 

1230 

.3 

24    04 

77 

1230 

.3 

22    05 

77 

0930 

.3 

25   05 

77 

0845 

.3 

23   07 

77 

1545 

.3 

05    09 

77 

1800 

.3 

23    10 

77 

1420 

.3 

04    12 

77 

1313 

.3 
MAX I  MUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


23  01  77 
13  03  77 

03  04  77 

24  04  77 

22  OS  77 

25  06  77 

23  07  77 
05  09  77 

26  09  77 
23  10  77 

04  12  77 


1500 
1  100 
1230 
1230 
0930 
0645 
1545 
1S0Q 
1100 
1420 
1313 


3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


F     THtSS 

4LUN 

MAJOR    BASIN:    GBEA1 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

002 

8210 

MINOR    BASIN:     LAKE 

HURON 

TERM   STREAM:     THESSALON    HIVEF 

LONG 

U.T.M. 

17    0302750.0   S125550.0    4 

REGION   05 

MILEAGE 

0.50 

934 

SAMPLE 

901 

SCD 

444 
FLOW  CFS 

BO 
TOTAL 

81 
FECAL 

84 
M.F. 

88 

PSEUD. 

805 

WATER 

3 

DISS. 

1 
5-DAY 
BOO 

NO 

CO  LI  FORM 

COLI FOPM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

MF/IQOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 
0.0 

MG/L 
14.0 

MG/L 
0.6 

19000 
19022 

2100. 

620. 

0.0 

12.0 

1  .6 

1  .2 
0.8 
2.0 
1  .0 
1  .2 
0.6 

1  9044 

2600. 

620. 

62. 

19066 
19088 
19110 

160.       6 
54. 

2D0. 

120.       G 
40. 
60. 

100. 
200.       G 
200.       G 

8.0 
21  .0 
20   0 

130 

9.0 

10.0 

19132 

8000. 

1200 

200.       G 

23.0 
15.0 

to.o 

11  .0 

19154 
19176 

8000. 

1200. 

200 

a.o 

12.0 

o.a 

0.4 

191 98 

8000. 

1980. 

104. 

0.0 

11.0 

8000. 

1980. 

200. 

23.0 

14.0 

2  .0 

1217.*    U 

36S.-    U 

140.*    LI 

10.6 

1  1  .3 

1  .0 

54. 

40. 

62. 

0.0 

9.0 

0.4 

a 

f 

7 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KOELDAHL 

NO!    M 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.021 

0.014 

0.036 

0.250 

0.002 

0.078 

70.0 

4.7 

65 

0.036 

0.001 

0.304 

0.920 

0   01  1 

0    7B4 

7B6.0 

14.0 

772 

0.046 

0.005 

0   018 

0    400 

0.004 

0.476 

105.0 

66.0 

49 

0.054 

O.Otl 

0.04B 

0.480 

0.006 

0.289 

93.0 

SI  .0 

42 

0.017 

0.007 

0.09B 

0.460 

0.010 

0.060 

67.0 

12.0 

55 

0.021 

0.018 

0.120 

0.640 

0.013 

0.034 

89.0 

11.0 

76 
62 
65 

0.070 

0.020 

0.110 

0.  680 

0.003 

0.012 

115.0 

53.0 

0.055 

0.024 

0.098 

0.470 

0.005 

0.015 

73.0 

7.9 

0.034 

0.014 

0.004 

0.340 

0.003 

0.031 

61  .0 

12.0 

49 

0.018 

0.005 

0.026 

0.290 

0.003 

0.142 

51  .0 

6.4 

45 

0.070 

0.024 

0.304 

0.920 

0.013 

0.784 

786.0 

56.0 

772 

76 

0.037 

0.012 

0.086 

0.493 

0.006 

0.192 

151  .0 

22.8 

772 

57 

0.017 

0.001 

0.004 

0.250 

0.002 

0.012 

51.0 

4.7 

772 

42 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

98 

1500 
77 
65 
B3 
118 
95 
100 

74 
69 


16 

TURB- 

FORMAZIN 

UNITS 

3.00 

4.50 

23.00 

24.00 

5. SO 

7.60 

13.00 

4.50 

6.90 
S.OO 


10 


10 


10 


56         59        2B0         95  52 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

MG/L  SILICATE       MG/L  AT  LAB 

MG/L  SI  MG/L  MG/L 


1  .4 
440.0 
1  .6 
1  .2 
1.4 
2.1 
1  .4 
2.1 


9.5 
21  .0 
12.0 
10.5 

9.5 
10.5 

9.0 
10.0 


25 
00 

60 
20 
00 
45 
70 
20 

25 
95 


55 
PH 
AT  LAB 


7.22 
6.95 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.370 
0.74  0 
1  .580 
1  .560 
0.230 
C  .680 
1  .500 
0.530 

0.700 
0.470 


25 

PHENOLS 

UG/L 
1  .OL 

1  .OL 
1  OL 

1  -0 

24.0 
I  .OL 


MAXIMUM 

AV6  OR  GEOM  MN  I  • I 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRJ  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  01 
13  03 

03  04 

24  04 

22  05 

25  06 

23  07 
05  09 
28  09 
23  10 

04  12 


77  1500 
77  1100 
77  1230 
77  1230 
77  0930 
77  0845 
77  1545 
77  1800 
77  1100 
77  1420 
77  1313 


.3 
3 

.3 
3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 


1 500 

228 

65 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


24.00 
9.70 
3.00 

10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


440.0 

45.4 

1  .2 

10 

74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 


21  .0 

12.1 

9.0 

10 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


3.25 
2.36 
1.70 

10 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


5 
B 
1  1 
7 
7 
9 
8 


7.30 
7.07 
6.68 


41 
COD 


MG/L 


1  S30 
0.856 
0.230 

10 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


20  L 
40 

20 

20 

10L 
28 

34 
30 


24  .0 
4.8D 
1  .0 


265 
TOTAL 

ARSENIC 
MG/L 


0.001L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • 1 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


1  1 

a 
s 

10 


40 

25D 

10 


0.001 

0.001D 

0.001 


421 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


03  04  77  1230 
20  09  77  1100 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP 
BUG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 


MAXIMUM 
*VC   OR    GEOM   MN    |  •  I 

MINIMUM 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MC/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

239 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.020L 
0.030L 

0.010 
0.020L 

0.020 
O.OIOL 

O.OIOL 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.040 
0.020L 

0.030 

0.O25D 

0.030 

0.020 
0.0I5D 

o.oio 

0.020 
0  .  0 1 50 
O.OIO 

0.030 

0.0200 

0.010 

0.005 
0.0050 
0 .  005 

0.040 
0 . 0300 
0.020 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                  MG/l 

O.OIOL 
0.020L 


0.020 

0.015D 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.M 

•  / 

SITE; 

MISSISSAG1  RIVEP 

5TATI0N 

ID:    1  4  -  00 1 2  - 

00 1  -  02 

SAMPLE  POINT : 

AT  M1SSISSAGI  CHUTE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW  GAUGE 

FED  02CC0O8 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET 

CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  M1S5IS5AGI  RIVER 

81  10 

STN  NO 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0343360.0  5017525 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

2 

.40 

934        901        444 

80 

BV 

84 

se 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

5TN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD   FLOW  CFS 

TOTAL 

FCCAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DY  WO 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG  DEPTH 

NO1 

COLIFOSM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

FEET 

MTR5 

MF/lOOML 

MF/10QML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

07  03 

77 

1200 

3 

17021 

3300.00 

0.8 

30  03 

77 

1200 

.3 

17043 

4970.00 

0.6 

14  04 

77 

2130 

.3 
.3 

16606 
16607 

6530.00 
6530  00 

0  4 

0.6 

01  05 

77 

1730 

3 

17084 

4940-00 

10.0 

0.8 

12  06 

77 

1500 

3 

17117 

1550-00 

108. 

2. 

2. 

19.0 

0.5 

17  07 

77 

1330 

.3 

17160 

1620.00 

88. 

2.   L 

2.   L 

24.0 

0,8 

14  OB 

77 

1730 

3 

171  82 

1570.00 

64. 

2.   L 

2.   L 

0.4 

21  09 

77 

1930 

.3 

17214 

1780.00 

26  09 

77 

1200 

.3 

16665 

3300.00 

0.6 

30  10 

77 

1130 

.3 

17273 

2660.00 

19  12 

77 

1700 

.3 

MAXIMUM 

17265 

5810.00 
6530.00 

108. 

2. 

2. 

24.  0 

0.8 

AVG  OR  GEOI 

3713.33 

B5.' 

2.  •  0 

2.*  D 

17.7 

0  6 

MINIMUM 

1550.00 

64. 

2. 

2. 

10.0 

0.4 

NO     OF     SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


07  03 

77 

1200 

.3 

30  03 

77 

1200 

3 

14  04 

77 

2130 

3 

.3 

01  05 

77 

1730 

3 

12  06 

77 

1500 

,3 

17  07 

77 

1330 

3 

14  08 

77 

17  30 

3 

21  09 

77 

1930 

.3 

26  09 

77 

1200 

.3 

30  10 

77 

1130 

.3 

19  12 

77 

1700 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

p 

REACTIVE 

AMMCN I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

S0L1D5 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0,001 

0.036 

0.420 

0.002 

0.  108 

530 

3.5 

0.024 

0.004 

0.014 

0.2  BO 

0.002 

0.203 

700 

24,0 

o.coa 

0.001 

0.034 

0.220 

0  002 

0.138 

46.0 

6,  7 

0.013 

0.001 

0.024 

0.240 

0.O06 

0.  134 

44.0 

7.6 

0 .  006 

0.002 

0  020 

D.51 

0.002 

0.138 

43. 

7.3 

0,008 

0.005 

0.012 

0.250 

0.002 

0.068 

43.0 

1  .4 

0.002 

0  002 

0.02B 

0.220 

0.004 

0.036 

47.0 

2  1 

0.024 

0.001 

0014 

0.730 

0.002 

O.05B 

46  0 

1  .6 

0.005 

0.002 

0030 

0.250 

0.002 

0,033 

4B.0 

0.8 

0.01  1 

0.001L 

0.014 

0.230 

0.002 

D.033 

41.0 

2.5 

0,029 

60.0 

IB.O 

0.029 

0.005 

0.036 

0.730 

0.006 

0.203 

70.0 

24.0 

0.013 

0.002D 

0.021 

0.335 

0.003 

0.095 

49.4 

G.9 

0.002 

0.001 

0.012 

0.220 

0.002 

0.033 

41  .0 

0.8 

9 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SO  LIDS 

MG/L  MG/L 

49 
46 

39 


46 
a6 
47 

39 


46 

46 
46 


49 
42 
36 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE     HOUR        STN        STN     SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


07  03 

7  7 

1200 

.3 

30  03 

77 

1200 

.3 

14  04 

77 

2130 

.3 

.3 

01  05 

77 

1730 

.3 

12  06 

77 

1500 

3 

17  07 

77 

1330 

.3 

14  OB 

77 

1730 

.3 

21  09 

77 

1930 

.3 

26  09 

77 

1200 

3 

30  10 

77 

1  130 

.3 

19  12 

77 

1700 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

CONC. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMA  7  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

WG/L 

UG/L 

73 

1  .50 

0.9 

SO 

2.15 

7.03 

0.340 

1  OL 

70 

4.60 

1  .4 

9.5 

2  00 

7.06 

0-590 

2.0 

SB 

2.20 

0.9 

8.5 

2  25 

6.68 

0.280 

57 

2.30 

0.9 

a.o 

2.  20 

6.  69 

0.  280 

54 

1  .4 

1  .  1 

10. 

2.05 

7.18 

0.76 

2 

63 

1  .00 

O.B 

9.5 

2.  10 

7.21 

0.  130 

2  0 

70 

1  .00 

O.B 

21  .0 

2  75 

7.65 

0  200 

8  0 

72 

1.10 

D.8 

9.0 

2.20 

7  68 

0.  130 

1  .0 

72 

0.65 

0.9 

9.5 

2.15 

6.95 

0.120 

1  .OL 

60 

2.00 

O.B 

10.5 

2.00 

7  19 

0.210 

170 

64 

1  .70 

1  .0 

23 

0 

23 

7.75 

0.610 

73 

4.60 

1  .4 

21  .0 

2.75 

23 

0 

23 

7.75 

0.76 

17.0 

65 

1  -77 

0.9 

10.4 

2.  19 

23 

0 

23 

7.21 

0.332 

4.30 

54 

0.65 

O.B 

8.0 

2.00 

23 

0 

23 

6.68 

0.  120 

1  .0 

NO     OF     SAYPLE5 


422 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  TR  LMT 


07  03  77  1200 

30  03  77  1200 
14  04  77  2130 

01  05  77  1730 
12  06  77  1500 
17  07  77  1330 
14  08  77  1730 

31  01  77  1930 
28  09  77  1200 
30  10  77  1130 
19  12  77  1700 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HAZEN  K 

UNITS  MG/L 


66 

47 

41 

SOO I UM 

ORGANIC 

COD 

NA 

1  C  AS  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5 

15 

7 

16 

B 

16 

10 

16 
25 

7 

16 

6 

12 

7 

27 

1 

.6 

29 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTHBLES  ARSEN:C 

MG/L  MG/ L 


26.0 


MAXIMUM  26.0 

AVG  OR  GEOM  MN  < ■ I  26.0 

MINIMUM  26.0 

NO  OF  SAMPLES  1 


1C 
7 
5 


19 

12 


10 


0.001 
0.001 
0.001 


SAI 
DY 

IP  OTE 
MO  TR 

HOUR 
LMT 

STN 

OIST 

FEIT 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

21S 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

14 
28 

04  77 
09  7T 

2130 
1200 

.3 
.3 

0.030L 

0.030L 

O.OIOL 
0.0201 

0.010L 
0.010L 

O.OIOL 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.010 
0.020L 

AVG 

MAXIMUM 

Of)  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.020 
0.0150 

0.010 

0.010 

0.0100 

0.010 

0.030 

0.020D 

0.010 

0.005 
0.0050 

o.oos 

0.020 

0.0150 

0.010 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L                 MG/L 

O.OIOL 
0.020L 


0.020 

0.0150 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
OV    MO    YR    LMT 


07 

03 

77 

1200 

30 

03 

77 

1200 

14 

04 

77 

2100 

01 

05 

77 

1700 

12 

06 

77 

1430 

17 

07 

77 

1330 

14 

OB 

77 

1630 

21 

09 

77 

1830 

30 

10 

77 

1100 

BLIND  RIVER 

AT  HIGHWAY  17  BRIDGE  BLIND  RIVER 

RIVER 


19  12  77  1630 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
•  3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 
.3 
3 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


1702! 
17043 
16604 
16605 
17083 
17116 
171  59 
1  71  61 
17213 
17273 
17284 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  6ASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  BLIND  RIVER 

U.T.M.  17  0349020.0  5016350.0  4 


901        444         80  81  64 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFOHM  COLlFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/10QML 


2000. 

260. 

IB. 

I00O. 

32. 

2. 

38000 . 

300. 

24. 

STATION 

ID:   14-0 

}14- 

003  •  02 

STORET 

CODE: 

02 
002 

0090 

REGION  05 

MILEAGE 

0.20 

B8 

PSEUD. 

MPA 

Mf/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

12.0 
20.0 
26.0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOO 
MG'L 

0.9 
1  .0 
0.4 
0.4 
0.6 
1.4 
1.2 

o.a 

1  .4 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  03  77  1200 
30  03  7  7  1200 


3 


14  04  7  7 

2100 

.3 

.3 

01  05  77 

1700 

.3 

12  06  77 

1430 

3 

17  07  77 

1330 

.3 

1 4  08  77 

1630 

.3 

21  09  77 

1830 

.3 

30  10  77 

1100 

■3 

19  12  77 

1630 

.3 
MAXIMUM 

avg  oh  r;.  ; 

MINIMUM 

38000. 

300. 

34. 

26.0 

1,4 

0  9 

4236. * 

139.' 

10.*  0 

19.3 

1000. 

32 

2. 

12.0 

0.4 

3 

3 

3 

3 

9 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.006 

0.002 

0.040 

0.310 

0.001 

0.099 

35.0 

1  .6 

39 

33 

0  029 

0.002 

0.010 

0.390 

0.003 

0  212 

46  .0 

6  .6 

33 
29 
36 
39 
42 
46 
52 
31 

0.013 
0.009 
0.045 

0.002 
0.001 
0.017 

0.006 
0.012 
0.086 

0.270 
0.250 
0.510 

0 .  OC  2 
0.002 
0.004 

0  043 
0.038 
0.054 

35.0 
31  .0 
45  . 

2  .  4 
2.  1 
9 

0.021 

0.001 

0.002 

0.360 

0.001 

0.014 

43.0 

3.7 

0.009 

0.003 

0.032 

0.300 

0.005 

0.005L 

44  .0 

2  .  2 

0  014 
0.023 

0.007 
0.002 

0.040 
0.030 

1  .440 
0.370 

0.002 
0,002 

0.D05L 
0.005L 

48  0 
55.0 

1  .  9 
2.7 

0.01B 
0.037 

o.oot 

0.006 

0.260 

0-002 

0.023 

33.0 
32  .0 

2.4 
1  .4 

0  .045 

0.017 

0.086 

1  .440 

D.005 

0.312 

55.0 

9. 

39 
39 
39 

52 
38 
29 

0.020 

0.004 

0.034 

0.438 

0 .  002 

0  050D 

40.6 

3.  3 

0.006 

0.001 

0.006 

0.210 

0.001 

0.005 

31  .0 

1  .4 

NO   OF    SAMPLES 


423 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STi  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    D15T  BRG  CEPTH 
FEET       MTRS 


07  03 

77 

1200 

.3 

30  03 

77 

1200 

.3 

14  01 

77 

2100 

.3 
.3 

01  05 

77 

1700 

.3 

12  06 

77 

1430 

.3 

17  07 

77 

1330 

.3 

14  OS 

77 

1630 

3 

21  09 

77 

1830 

.3 

28  09 

77 

1230 

.3 

30  10 

77 

1100 

.3 

19  12 

77 

1630 

.3 

MIX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

2oa 

25 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UM-HOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

so 

t.20 

1  .3 

7.0 

1.35 

6.83 

0.250 

1  0L 

60 

4  20 

1  .9 

11.5 

1.70 

6  81 

0.390 

2.0 

48 

1.10 

O.B 

10.0 

1  25 

6.  71 

0  230 

47 

1  .00 

0.8 

9.5 

1.25 

6.66 

0  120 

5-4 

1  .4 

1.5 

9.5 

1  .05 

6  85 

0.39 

e. 

BO 

1  .80 

1  .3 

10.0 

1  .05 

7.13 

0.440 

1  .OL 

85 

1.E0 

1  .2 

75.0 

1  .55 

7.96 

0.250 

3.0 

70 

1  .20 

1  .1 

10. S 

1  .25 

7.85 

0.  '50 

1  .0 

SO 

1  .60 

2.9 

11  .0 

2.20 

6.83 

0.340 

1  .OL 

«e 

3.  50 

1  .1 

10.0 

1.20 

7.2B 

0.250 

1  OL 

48 

0.9S 

1.0 

12.0 

12 

7.78 

0.170 

80 

4.20 

2.9 

75.0 

2.20 

12.0 

12 

7.96 

0  .440 

8. 

57 

1  .BO 

1  .4 

16.4 

l  39 

12.0 

12 

7.  15 

0.271 

2.30 

47 

0.95 

OB 

7.0 

1  .05 

12.0 

12 

6.66 

0.120 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  03 

77 

1200 

3 

30  03 

77 

1200 

3 

14  04 

77 

2100 

3 

.3 

01  05 

77 

1700 

3 

12  06 

77 

1430 

.3 

17  07 

77 

1330 

.3 

14  08 

77 

1630 

.3 

21  09 

77 

1830 

.3 

28  09 

77 

1230 

.3 

30  10 

77 

1  100 

3 

19  12 

77 

1630 

.3 

17.0 

MAXIMUM 

17.0 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1  '  ) 

17.0 

MINIMUM 

17.0 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

X 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

9 
9 
7 

7 
6 
7 

e 

MG/L 

12 

24 

•B 

14 

32 

16 

101 

18 

27 

MG/L 

MG/L 
0.001 

32 


32 

20D 

10 


0.001 
0.001 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


10 


SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO    YR    LMT 


14    04    77    3100 
28   09   77    1230 


STN      STN    SAMP 
D1ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   OH    GEOM   UN    C| 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 

Chromium 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.03QL 
0.030L 

0.010L 
0.020L 

0.010L 
0.010L 

O.OIOL 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.020 
0.020L 

0.030 

0.030D 

0.030 

0.020 

0.0150 

0.010 

0.010 

O.OIOD 

0.010 

0.030 

0.0200 

O.OtO 

0.005 
0 . OOSD 
0.005 

0.020 

0.020D 

O.02O 

201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L  MG/L 

O.OIOL 
0.020L 


0.020 

0.0150 

0.010 


FLUORIDE 
MG/L 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SERPENT  RIVER 

AT  OLD  IRON  BRIDGE  OLD  HIGHWAY  NO  17  3 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CD001 


MILES  EAST  OF  HWYS  108  4  1 7  57  2 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14-0019-001-02 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


STN  NO 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0383350.0  5118400.0  4 


REGION  05 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        M1R5 


934 
SAMPLE 
NO 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 


B1 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


84 

M.F, 

ENTER. 

MF/IOOML 


8B 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3 
DIS5. 
02 
MG/L 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


25  01  77  1200 
08  03  77  1200 
03  04  77  1200 
14  04  77  2200 

01  05  77  1900 
12  06  7  7  1700 
'7  07  7  7  1800 
:4  OS  77  1900 
25  09  77  1600 
2B  09  77  1345 
31  10  77  1800 
20  12  77  1530 


17995 
17024 
17051 
16602 
16503 
17085 
171  18 
17162 
17183 
17216 
16667 
17275 
17287 


B4.00 

122.00 

2660  00 

2.140  00 

2440  00 

1540  00 

251  00 

1D6  00 

42.90 

32.70 

1 16.00 

783.00 

1 100.00 


4. 

4. 

16. 


2. 
2. 
2 


2.  L 
2.  L 
2. 


1  1  .0 
20,0 
26.0 


1  4 
OB 
0.2 
0  2 
0.2 
0.4 
1.0 
0.6 

0.2 

0.6 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


2660.00  96. 

901 .35  13.' 

32.70  4. 


26.0 
19.0 
11.0 


0.6 
0.2 

10 


U2U 


SAMP  O'E  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTHS 


25  01  77  1100 
08  03  77  t200 
03  04  77  1200 
14  04  77  2200 

01  05  77  1900 

12  06  7  7  1700 

17  07  77  1600 

14  OB  77  1900 

25  09  77  1600 

2B  09  77  1345 

31  10  77  taoo 

20  12  77  1530 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I'l 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


33 
TOTAL 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

FUTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 
SOLIDS 

P 

REACTIVE 

AWMON I  A 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

"SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

0.007 

0.001L 

1  .000 

1.670 

0.  100 

3.000 

100.0 

2.9 

o.ooa 

0 .  00  ■ 

0.316 

0.760 

0.005 

1  .510 

94.0 

2  . 9 

0  .  005 

1  .50 

1  .50 

0.350 

«  .65 

76. 

4  .0 

0.01  1 

0.001 

0.204 

0.470 

0.003 

0.807 

78   0 

2.7 

O.OOB 

0.001 L 

0.204 

0.420 

0.0C3 

0.807 

80.0 

1  .8 

0.003 

0.001 

0.304 

0.560 

0.003 

1  .430 

93.0 

1  .  7 

0.006 

0.005 

0.296 

0.490 

0.005 

1  .990 

113.0 

1    6 

0.001 

0.001 

0.  180 

0.390 

0.007 

1  .630 

119.0 

2.  4 

0.007 

0.001 

0.092 

0.500 

0.01  1 

1  .880 

120.0 

2  .5 

0.026 

0.066 

0.240 

0.006 

1  .530 

1  16.0 

6.8 

0.007 
0.005 

0.001 

0.186 

0.420 

0.005 

1  .200 

85.0 
96.0 

1  .6 
0.  1 

0.011 

0.028 

l  .SO 

1.670 

0.330 

3.000 

120.0 

6.8 

0,006 

0.004D 

0.395 

0.675 

0.045 

1  .585 

97.5 

2  .6 

0.001 

0.001 

0.066 

0.240 

0.003 

0.807 

76. 

0.  1 

7         <07 

DI5S.  CALCUL 

SOLIDS  OSOLIDS 

MG/L  »G/L 

97 

91 

m 

7B 

91 

111 

117 

1V7 


96 


117 
96 

75 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  m  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77  1200 
08  03  7  7  1200 
03  04  77  1200 
14  04  77  2200 

01  05  77  1900 

12  06  77  1700 

17  07  77  1800 

14  08  77  1900 


25  09  77 

28  09  77 

31  10  77  1800 

20  12  77  1530 


1600 
1345 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


149 
140 
110 
115 
120 
142 
172 
18D 
180 
167 

127 
148 


1  .20 

1.00 

1.1 

1.00 

1.00 

1  .20 

0.80 

1  .80 

1  .70 

3.80 

1.40 
1.10 


2  9 

3  2 
3  5 
2.6 

2.5 
2.9 
3.4 
3.2 

3.2 
4.4 

2.9 

3.1 


59 
SULPHATE 

MG/L 

44.5 
38.0 

33.5 

33.0 
42.5 
55.0 
5B.0 
90.0 


42.0 
46.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

1  .30 

1  .40 

1.45 
1  .60 
1.25 
t  .20 
1-15 
1. 00 


1  .20 
1  .40 


95 

ACIDITY 
MG/L 


2.0 


52 
TO!  ALK 

AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


6.67 
6.56 
6.52 
6  69 
6.58 
6.32 
6.35 
7.06 
6.75 
6.93 

6.72 
6.38 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.160 
0.260 
0.  16 
.130 
.1tO 
.1D0 
.110 
.110 
.130 
.300 


25 

Phenols 


ug/l 


1  .OL 
1  .OL 


0.120 
0.110 


3.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 


9.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  ■«  I'l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  60^  DEPTH 
FEET        MTRS 


180 
146 
110 

12 


25   01 

7? 

12O0 

.3 

08   03 

77 

1200 

.3 

03    04 

77 

1200 

3 

35. 

14    04 

77 

2200 

.3 
,3 

01    05 

77 

1900 

.3 

12    06 

77 

1700 

.3 

17    07 

77 

1800 

.3 

14    06 

77 

1900 

.3 

25   09 

77 

1600 

.3 

63.0 

28    09 

77 

1345 

.3 

31     10 

77 

1800 

.3 

20    12 

77 

1530 

3 

MAXIMUM 

63.0 

AVG   OR 

GEOM    MN 

(*) 

49.0 

MINIMUM 

35. 

3.80 
I  .43 

0.80 

12 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


4.4 
3.2 
2.5 

12 

74 
TOT .  MAG 
NESlUM 
MG/L 


90.0 
48.3 
33.0 

10 

66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


25 


10 


25 

ie 

10 


1.50 

1  .29 
1  .00 

to 

67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 


3. 
2.5 

2.0 


66 
SOClUM 
NA 
MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

10 

4 

4 
6 

5 
4 
3 
B 


7.06 
6.63 
6.32 

12 


20L 
10 

<B 
10 
59 
4 
10 
10L 


23 


10 

59 

5 

18D 

3 

4 

0.300 
0.150 
0.100 

12 


9.0 
2  .40 
1  .0 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L        MG/L  MG/L 


0.001 L 


0.001 


0.001 

0.0010 

0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  0T|  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23S 

TOTAL 

MERCURY 

UO/L 


203 
TOTAL 

ALUMINUM 
MG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


225 
TOTAL 
COPPER 

MG/L 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 


25   Ot    77 

1200 

.3 

14   04    77 

2200 

.3 

01    05    77 

1900 

.3 

17    07    77 

1800 

.3 

14   08    77 

1900 

.3 

24    08    77 

1200 

.3 

25   09    77 

1600 

.3 

28   09    77 

1345 

.3 

31    10    77 

1800 

.3 

20    12    77 

1530 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    <•) 

MINIMUM 

0,030 
0 . 0300 
0.030 


0.010L 


0.020L 


0.020 

0.0150 
0.010 


0.030 
0.010L 


0.030 

0.017D 

0.010 


0.030L 


0.030 
0.020D 

0.010 


0.0O5L 


0.005L 


0.005 

O.OOSD 

0,005 


0.020 
0.020L 


0.020 

0.020D 

0.020 


0.010L 


0.020L 
0.020L 


0.020 
0.01  7D 
0.010 


NO    OF    SAMPLES 


425 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  01  77  1200 

14  04  77  2200 

01  05  7  7  1900 

17  07  7  7  1800 

14  OB  77  1900 

24  OB  77  1200 

25  09  77  1600 
2B  09  77  1345 
31  10  77  1800 
20  12  77  1S30 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

452 
GROSS'A" 
OISS 
PCI/L 

453 

OROSS-A" 

UNDISS 

PCI/L 

454 
GROSS"B" 

DISS 
PCl/L 

455 
GROSS-B" 

UNO  1 55 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UC/L 

460 
CESIUM 
•137 

PCI/L 

461 

COBALT 

60 

PCI/1 

3 
3 

6 

10. 

3. 

10. 

2. 

10. 

t 

3 
•  3 

3 

3 
.3 

3 

0.02  L 

2. 
6. 
6. 
6. 

1S. 

IS. 
10. 

1  . 

1  . 

2. 

15 
20. 

10. 

1  . 

1  . 
2. 

10. 
10. 
10. 

L 
L 
L 

3 

-3 

4. 
3. 

10. 
10. 

». 

1. 

■  0. 
10. 

1  . 
1  . 

10. 
10. 

L 
L 

MAXIMUM 
DR  CEOM  MN  ( ■  ) 

0.02 
0.02  D 

B. 

4.71 

15. 
1  1  . 

3. 

20. 
12. 
10. 

2 

10. 

M I H t MUM 

0.02 

3. 

10. 

1  , 

1  . 

1  . 

10. 
10. 

3D 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DEPOT  LAKE  OUTLET 

AT  LAKE  DEPOT   52  1 

BIVER    FLOW  GAUGE  WOE  02CD101 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  03B1500.0  5132250.0  4 


STATION    tD:       14-0019-002-02 

STORET    CODE:    02 
002 
8040 

HON    05  MILEAGE         2B.90 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  02  77 
03  04  77 
01  05  7  7 
II  06  7  7 
20  06  77 
26  07  77 
14  08  77 

26  09  77 

27  10  77 
24  12  77 


1200 
1200 
1400 
1000 
1900 
0700 
2200 
1700 
0900 
1430 


STN   ST\  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


17017 
17053 
17080 
17113 
17130 
17169 
1718S 
17217 
17244 
17306 


901 

SCD 


444 

flow  cfs 


eo 

total 
coliform 

MF/100ML 


8- 


2700. 
204. 


81 
FECAL 
COLIFOflM 
MF/100ML 


2. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


2 


12. 
16. 


88 
PSEUO. 
MPA 
MF/100ML 


BOS 
KATES 
TEMP. 
DEC  C 


11.0 
20.0 
22.0 
25.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
0.2 
0.6 
0.4 

0.2 

0.2 

0.4 


VAA I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


26 

02 

77 

1200 

03 

04 

77 

1200 

01 

05 

77 

1400 

1  1 

06 

77 

1000 

20 

06 

77 

1900 

2B 

07 

77 

0700 

14 

08 

77 

2200 

26 

09 

77 

1700 

27 

10 

77 

0900 

24 

12 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ | 

MINIMUM 

NO  Of  SAV1PLES 


2700. 

4. 

IB. 

25.0 

0.6 
0.3 

65.  •  0 

2."  D 

5."  a 

19.5 

4. 

1. 

2. 

11.0 

0.2 

4 

4 

4 

4 

7 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 

REACTIVI 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

S 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.013 
0.  006 
O.Otl 

0.001 
0.001 
0.003 

0  001 
0.060 
0.040 

0.230 

0.23 

0.260 

0.048 
0.012 
0.002 

0.  132 
0.238 
0.  188 

87. 0 
98. 

eo. 

79.0 

2.4 
13. 
1  .7 
1  .0 

0  ,  007 

0.004 

0.098 

0.260 

0.002 

0.1  IB 

0.009 

0.002 

0.010 

0.290 

0.001 

0  005L 

79  .  0 

1  .3 

9.3 

31  .0 

0.8 

0.  C  1  3 
0.039 
0.016 
0.028 

0.001 
0.001 
0.001 

0.016 
0.028 
0.034 

0.  28 

0.270 

0.270 

0 . 00 1 L 

0.00! 

0.002 

O.OOSL 
0  009 
0.078 

B7  . 

113.0 

80.0 

96  0 

1  .3 

0.039 

0,004 

0  09B 

0.290 

0.048 

0  238 

113,0 

31  .0 
6.9 
O.B 

0.016 
0.006 

0.002 
0.001 

0.036 
0.004 

0.261 
0.230 

0.009D 
0.001 

0.097D 
0.005 

88.8 
79.0 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEF1H 
FEET        MTRS 


28  02  77  1200 
03  04  77  1200 
01  05  77  1400 
11  06  77  1000 
2B  07  77  0700 
1 4  08  77  2200 

26  09  77  1700 

27  10  77  0900 
24  12  77  1430 


3 
3 

.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 


MA  X .  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1  4 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TUBS. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

T01  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

phenols 

UG/L 

132 

130 

0.60 
0.60 

6.4 

6.4 

38.5 

2.0 
3. 
2.2 
0.0 
2.2 
89.0 
3.5 
3.9 
3.3 

10 

6  79 

0.050 

120 

0.75 

5.5 

30. 

35.0 

35.5 

35.0 

32.0 

9 

6.59 

0.07 

120 
122 

1  80 
1  .20 

5.7 
5.8 

9 
S 

6.97 
6.85 

0  07 
0.070 

122 
126 

2.6 

5.60 

6.  1 
7.9 

9 

9 

6.40 
7.28 

0.040 
0.30 

122 

O.BO 

6.  1 

9 

6.63 

0.860 

146 

0.75 

3.  1 

9 

6.41 

0 .  04  o 

9 

6.95 

0.300 

146 
127 
120 

5.60 
1  .63 
0.60 

B.  1 
6.4 
5.5 

38.5 
34.3 
30. 

89.0 

12.1 

0.0 

10 
9 

8 

7.28 
6.76 

6.40 

0.860 
0.200 
0.040 

426 


SAMP  DTE  MOOR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  01  77  1200 
03  04  77  1300 
01  05  7  7  1400 
11  06  77  1000 
28  07  77  0700 
14  08  77  2200 

26  09  77  1700 

27  10  77  0900 
24  12  77  4430 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

42.0 

43 

40.0 

39.0 

38.0 


36 
42 
49 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

13.00 

12. 

11  .60 

12.0 
11.00 


TOT .  MAG 

NESl JM 

MG/L 


2.4 

2.  SO 


2.70 
2.  55 


66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 

5 

10 

5 

5 

10 

IS 

15 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


VAX  1 MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { ■ I 

MINIMUM 


49.0 
41  .3 

38.0 


1 3 .  00 
11  .92 
11  .00 


2.70 
2.47 
2.20 


15 
9 
5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02  77 

1200 

3 

03  04  77 

1200 

3 

01  05  77 

1400 

3 

11  06  77 

1000 

.3 

28  07  77 

0700 

.3 

14  08  77 

2200 

,3 

24  08  77 

1200 

.3 

26  09  77 

170D 

3 

27  10  77 

0900 

3 

24  12  77 

1430 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ 1 
111  N  [MUM 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


203 

TOTAL 


221 

TOTAL 


ALUMINUM   CHROMIUM 


MG/L 


MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0  .  030 

0.020 

0.04 

0.030 

0.040 

0.03 

0.040 
0.040 
0.020 


0.04 
0.032 

0.020 


229  21S 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.020 

0.020 

0.02 

0.020 

0.040 

0.02 

0.040 
0.030 
0.010L 


0.040 

0.0240 

0.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0 .  043 


079 
038 
024 
057 


0.079 
0.052 
0.024 


238         60 
TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L 

0.010 
0.010L 
0.01  L 
0.020 
0.020L 
0.02  L 

0 . 020L 
0.020L 
0.020L 


0.020 

0.0170 

0.010 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


28  02 

77 

1200 

.3 

03  04 

77 

1200 

.3 

01  OS 

77 

1400 

3 

11  06 

77 

1000 

3 

2S  07 

77 

0700 

.3 

14  08 

77 

2200 

.3 

24  08 

77 

1200 

.3 

26  09 

77 

1700 

.3 

27  10 

7? 

0900 

.3 

24  12 

77 

1430 

■3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  I 
MINIMUM 

272 

217 

SIMPLE 

TOTAL 

CYANIDE 

COBALT 

MG/L 

MG/L 

0.01  L 

O.Ot  L 

0.01  L 

0.01  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.02  L 

0.03  L 

0.02 

0.02  D 

0.01 

451        452 

RADIUM  GROSS-A" 

226  DISS      DISS 

PCI/L      PCI/L 


453  454  455 

GROSS-A"  GROSS-B"  GROSS'B" 

UND1SS  DISS  UNDtSS 

PCI/L  PCl/l  PCI/L 


2. 


3. 

10. 

2. 


1  .  L 

5 

1  .  L 

40 

1  .  L 

4 

456 
URANIUM 
236 
UG/L 


L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

L 

10. 

L 

10. 

2. 

40. 

2. 

10. 

3. 
1. 

1  . 
1  . 

D 

11. 

4. 

t . 
1  . 

0 

10. 
10. 

D 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PECORS  LAKE  OUTLET 

AT  PECORS  LAKE   38  l 

RIVES     FLOW  GAUGE  FED  02CD004 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   l 4 -00 1 9- 003 ■ 02 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


U.T.M.  17  0389400.0  5136400.0  4 


REGION   05 


MILEAGE         29.70 


SAMP   DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


04  05  77  1730 

27  06  77  1300 
31  07  77  0950 
10  09  77  1600 

28  12  77  1200 


STN   STN  SAMP   Pd 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


17091 
17131 
17177 
17210 
17314 


901 
SCO 


444 

FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


ENTER. 
MF/100ML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
MATER 
TEMP  . 
DEG  C 

8.6 

22.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
I  .0 

0.6 
0.2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

M 1 N I MUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  05  77  T730 
27  06  77  tBOO 
31  07  77  0950 
10  09  7  7  1600 
2B  12  77  1200 


NO    OF    SAMPLES 

STN      STN    SAMP      I 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     {  -  I 

M 1 N 1  MUM 


22.0 

15.3 

B.5 

2 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTEHCO 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MC/L 

O.OOIL 
O.OOIL 
0.006 
0 . 00 1 L 
0.007 

O.OOIL 
O.OOIL 
0.002 
0 . 00 1 L 

1  .040 
0.870 
0.940 
0.740 

1  .050 
1  .  170 
1  .050 
0.7B0 

0.DC4 
0.01S 
0.021 
0.005 

4.240 
3.280 
3.630 
3.850 

147  .0 
154  .0 
151  .0 
149.0 
109.0 

O.B 
1  .4 
1  .  1 
3.6 
2.1 

0.007 
0 . 0030 
0.001 

0.002 
0 . 00 1 0 
0.0O1 

1  .040 
0.896 
0.740 

1  .170 
1  .013 
0.7B0 

o.o;i 

0.01  1 
0,004 

4.240 
3.750 

3.280 

154.0 
142.0 
109.0 

3.6 
1  .6 

0.8 

1  .0 
0.6 
0.2 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


427 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  05  77  1730 

27  06  77  1800 
31  07  77  0950 
10  09  77  1600 

28  12  77  1200 


3 
.3 
.3 
.3 

3 


14  16 

COND.  TURB 

25C  F0RMAZ1N 

UMH05  UNITS 


225 
2  35 
230 
225 
161 


0-60 
t.60 
0.90 
0.70 
0.80 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


2. a 
2.B 
2.7 
2.9 
2.4 


59 

SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


65.0 
75.0 
75.0 
83.0 


95 

ACIDITY 
MG/L 


5.6 
4.7 
6.3 
4.6 
3.7 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

i 

2 
2 
2 
2 


55 


208 

P»  TOTAL 

AT  LAB        IRON 

MG/L 


5  02 
5,2B 
5.12 
5.03 
5.63 


0.040 
0.060 
0.050 
Q.OBO 
0.040 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  I " ) 

K I N I  MUM 


235 
216 
164 


0  90 
0.72 
0.60 


2.9 

2.7 
2.4 


83.0 
74.5 
65.0 


6.3 
S.O 
3.7 


5.63 
5,22 

S.02 


O.OBO 
0.054 
0.040 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


04  05  77  1730 

27  06  77  1800 
31  07  7  7  0950 
10  09  7  7  1600 

28  12  77  1200 


.3 
.3 
3 

3 
.3 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


77.0 
75.0 
81  .0 
830 
54.0 


28.00 
27.00 


30  00 


74 
TOT.  MAG 
NES1UM 
MG/L 

1.70 
1.90 


68 

COLOUR 
HAJEN 
UNITS 

5 
5 
10 

5 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

500IUK  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/l  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  ■  I 

MINIMUM 


63.0 
74.0 
54.0 


30.00 
28.33 
27.00 


1  .90 
1  .82 

1  .70 


10 
6 
5 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  OS 

77 

1730 

.3 

27  06 

77 

1800 

.3 

31  07 

77 

0950 

i 

1100 

10  09 

77 

1600 

.3 

2B  12 

77 

1200 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MM  (  •  ) 
MINIMUM 

235        203  221 

TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L       MG/L  MG/L 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.03O 

0.040 

0.400 

0.010L 

0.040 

0.020 

0.410 

0.400 

0.020L 

0.040 

0.  100 

0.020L 

0.030 

0.040 

0.410 

0.020L 

0.040 

0.020 

0.020L 

0.040 

0.  100 

0.410 

0.020 

0.036 

0.044 

0.405 

0.0180 

0.030 

0.020 

0.400 

0.010 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


04  05 

77 

I  730 

.3 

27  06 

77 

1800 

3 

31  07 

77 

0950 
1100 

.3 
3 

10  09 

77 

1600 

3 

28  12 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.01  L 
0.02  L 

0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 


0.02 
0.02 
0.D1 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

e. 


8. 
7. 
7. 


452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 

15. 


45. 
35. 


45. 
31  . 
15. 


453 
GR05S-A- 

UNDISS 
PCI/L 

3. 


20. 
3. 


4S4 

455 

456 

460 

461 

GROSS'S- 

GROSS-B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

20. 

H. 

3. 


45. 

35. 


45. 
35. 
26. 


15. 
3. 


15. 
6. 
2. 


10.  L 
10.  L 


10. 
10.  D 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAHPLE  POINT 
STATION    TYPE 


PECOHS     LAKE     INLET 

AT     PECORS     LAKE        37     1 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION    ID:        14-0019-004-02 

STORET    CODE:    02 
002 
B040 


STN  NO 


LONG 


U.T.M.  17  O384B0O.O  5138650.0  4 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

04  05  77 

27  06  77 
31  07  77 
10  09  77 

28  12  77 

1600 

1900 
1  100 
1500 
1200 

3 
.3 
.3 
.3 

3 

1  7090 
17132 
17178 
17209 
17313 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( ■ 1 

MINIMUM 

81  84         88 

fECAL  M.F.      PSEUD. 

COLIFORM  ENTER.         MPA 

Mf/IOOML  MF/lOOML  MF/iOOML 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

•1.0 
23.0 


23.0 
17.0 
11.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1 
5 -DAY 
800 
MG/L 

0.4 

0.8 
0.4 
0.2 


O.B 
0.5 
D.2 


NO     OF     SAVPLES 


428 


SAMP  DTE  HOUB   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  05  7  7  1600 

27  06  77  1900 
3!  07  77  1100 
10  09  77  1S00 

28  12  77  1200 


.3 

.3 
•  3 
3 
3 


MAXIMUM 

»VG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
' TOTAL 

6 
SUSP. 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  0T5 

0.001 

0.254 

0.  100 

0  001 

0.214 

113  0 

1  .6 

0 . 00 1 L 

0.001 L 

0.279 

D.4  70 

0,00'L 

0.430 

125  0 

1  . 0 

0  .  009 

0.001 

0.400 

0.500 

0.002 

1  .920 

1  33  .0 

0.4 

0.011 

0.001 

0.332 

0.490 

0.002 

2.3O0 

1  34  .0 
155.0 

D  ,  6 
1  .3 

0.014 

0  .015 

0.001 

0.400 

0.500 

0.002 

2.300 

155.0 

1  .6 

0. 010D 

0 . 00 1 0 

0.316 

0.390 

0.002D 

1  .216 

132  0 

1  . 0 

0,001 

0.001 

0.254 

0.  too 

0.001 

0.214 

113.0 

0  .4 

7        107 

DISS.  CAlCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

IE 

TURB. 

fORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

TOT 

Al 

52 
A  IK 
■  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

04  05 

77  1600 

.3 

170 

0.60 

1  .4 

54.5 
65.0 
68.0 
80.0 

11  .0 

10.0 

7.6 

6.9 

16.5 

1 
0 

4.48 
4.49 

0.110 
0.120 

27  06 

77  1900 

3 

190 

0.60 

1  .  7 

2 

4.65 

0.060 

31  07 

7  7  1100 

.3 

205 

1  .00 

2  .  4 

2 

4.59 

0.040 

10  09 

7  7  1500 

•  3 

205 

0.70 

2  .4 
1  .9 

0 

4,09 

0.350 

28  12 

77  1200 

.3 

237 

0.  75 

AVG 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  (•  1 

MINIMUM 

237 
201 
170 

1  .00 
0.73 
060 

2.4 

2.D 
1  .4 

BO.O 
66.9 
54.5 

16.5 
10.4 
6.9 

2 
1 
0 

4.65 
4.46 
4.09 

0.350 
0.136 
0.040 

NO 

OF  SAYIPLES 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

SAMP  I 

JTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

76 
CALCUL 

72 
TOTAL 

74 
TOT.  MAG 

6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

HA 

MG/L 

47 

ORGANIC 

C  A^  C 

41 
COD 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

266 
TOTAL 
ARSENIC 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 
FEET 

BRJ  DEPTH 
MTRS 

HARDNESS 
MG/L 

CALCIUM 
MG/L 

NES1UM 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

04  05 

77  1600 

.3 

55.0 

19.00 

1  .90 

5 
5 
6 
5 

27  06 

7  7  1900 

3 

55.0 

18.40 

2.10 

31  07 

77  11  DO 

.3 

71  .0 

tO  09 

77  1500 

.3 

75.0 

27.00 

1  .95 

28  12 

77  1200 

3 
MAX I  MUM 

84.0 
B4.0 

27.00 

2.10 

5 

AVC 

I  OR  GEOM  MN  ( •  ) 

68.0 

21.47 

1  .98 

5 

W 1 N I  MUM 

55.0 

18.40 

1  .90 

5 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

M I N I  MUM 


04 

05 

77 

1600 

27 

06 

77 

1900 

31 

07 

77 

1100 
1200 

10 

09 

77 

1500 

28 

13 

77 

1300 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT     DIST 
FEET 


04 

05 

77 

1600 

27 

06 

77 

1900 

31 

07 

77 

11O0 
1200 

10 

09 

11 

1500 

38  12  77  1300 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 


.3 
3 

.3 

3 

.3 


MAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M I N 1  MUM 


235        203        321 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MG/L 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.01  L 

0.02  L 

0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 


0.03 
0.02  D 
0.01 


451 
RADIUM 
326  DISS 
PC1/L 

15. 


14. 
10. 

10. 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.030 
0.040 

0.050 
0.040 
0.040 


0.050 
0.040 
0.030 


453 
GROSS-A' 
DISS 
PCI/L 


15. 

12. 

10. 


25. 


6300. 
35. 

40. 


6300. 

1600. 

25. 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.060 
0.060 

0.060 
0.040 
O.O40 

0.385 
0.460 
0.425 

0,420 

0.010L 
0.020L 

0.030L 

0.020 

0.020L 

0,060 
0.052 
0.000 

0.460 
0.423 
0.385 

0.020 

0.018D 

0.010 

5 

4 

5 

453 

GROSS'A- 

UNDISS 

PCI/I. 

454 

GROSS'S- 

DISS 
PCI/L 

455 

GROSS'S" 

UNDISS 

PCI/L 

456 

URANIUM 

236 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 

PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/I 

1  . 
1 . 


4100. 
40. 

40. 


4100, 

1052. 

30. 


10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

10. 

D 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


A  29 


8.0  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


CROTCH    LAKE    OUTLET 

AT     CROTCH     LAKE        34     1 

OUTFALL    FLOK   GAUGE   MOE    02C0I07 


MAJOR  BASIN 
MI'vOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


STATION  ID:   14-0019-006-09 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


U.T.M.  17  Q37790O. Q  5141500.0  4 


REGION  05 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


28  04  77  1700 

30  OS  77  0930 

29  06  77  1600 
26  07  7  7  2045 

31  08  77  1030 
29  09  77  1630 
29  10  77  1S30 
26  12  77  1430 


STN 

OIST 

FEET 


STM  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTR5 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.  3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


17074 
17106 
17143 
1  7164 
17206 
17239 
1726B 
17310 


801 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


eo 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


Bl 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/10OML 


BS 
PSEUO. 
MPA 
MF/100ML 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

8.0 
22.0 
20.0 
24.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1 
5- DAT 
BOD 
MG/L 

0.6 

0  . 6 

1.0 

0.2L 

0.4 

0.8 

0.8 


r  A  «.  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


26 

04 

77 

1700 

30 

OS 

77 

0930 

29 

06 

77 

1600 

26 

07 

77 

2045 

31 

08 

77 

1030 

29 

09 

77 

1830 

29 

10 

77 

1530 

26 

12 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  -  ) 

MINIMUM 


24.0 

1  .0 

18.5 

0.60 

8.0 

0.2 

4 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SU5P. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIOS 

SOLIDS 

0- SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0 . 00 1 L 

0.182 

0.320 

0.002 

0.258 

239.0 

5.0 

0.003 

0  00  1  L 

0.108 

0.310 

0.004 

0  251 

261  .0 

6.7 

0.003 

0.OU1 

0.066 

0.260 

D.003 

0.217 

259.0 

5.  l 

0.001 

0.001 L 

0.018 

0  220 

0  002 

0.098 

457.0 

4  1 

0.004 

0.003 

0.024 

0.300 

0-003 

0 .  085 

263.0 

3  3 

0.002 

0.056 

0.300 

0.0O1 

0.069 

304.0 

2  9 

0. 001 L 

0.001 

0.258 

D.450 

0.003 

0.027 

379.0 

7,6 

0.017 

87  0 

4  0 

0.017 

0.003 

0.258 

0.450 

0.004 

0.258 

457.0 

7.6 

0.005D 

0.D01D 

0.  102 

0.311 

0.003 

0.144 

281  .1 

4.8 

0.001 

0.001 

0.018 

0.220 

0.001 

0.027 

87.0 

2  9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


2  8  04  7  7  1700 

30  05  77  0930 
29  06  77  1600 
26  07  77  2045 

31  08  77  1030 
29  09  77  1830 
29  10  77  1530 
26  12  77  1430 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

360 
390 
390 
600 
400 
415 
496 
128 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UN  I ',  S 

4  00 
4.00 
2.00 
4.20 
7.6C 
9.60 
14.00 
1  .60 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


1  .8 

1  .B 


59 
SULPHATE 


l  .8 
1  .9 


2Bo 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


160  0 

365.0 
4  70.0 
310.0 
270.0 
200.0 


95 

ACIDITY 
MG/L 


4.0 
13.0 

3.6 

9.2 
20.0 

4.4 
13.3 

6.5 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 

13 
0 
0 

11 

o 
i 
0 
7 


55 

PH 
AT    LAB 


7.  14 
6.  11 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .200 
5.100 
0.430 
(  .300 
0.900 

2  .  100 
7.000 
1  .100 


25 

PHENOLS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M 1 19 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  04  7  7  1700 

30  05  77  0930 

29  06  77  1GO0 
26  07  77  2045 

31  08  7  7  1030 
29  09  77  1330 
29  10  77  1530 
26  12  77  1430 


.3 
.3 
3 
-3 
-3 
.3 
,3 
,3 


600 
397 
126 

8 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

169.0 
177  0 
169  0 
184.0 
184.0 
191  .0 
231  0 
53.0 


14.00 
5.88 
1  .60 

8 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

63.00 
6S.0O 
62.00 

68.  00 
70.  OO 


2.3 
1  .B 
1  .5 


74 

TOT .  MAG 

NESIUM 

MG/L 

2.85 
3.50 
3.35 


3.55 

3.90 


470.0 

295.  8 
160.0 


6B 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 

30 

5 
10 
70G 
20 
30 
70L 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


20.0 
9.2 
3.6 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


13 
4 
0 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


7.14 
6.22 
4.  74 


41 
COD 


MG/L 


7.000 
2.391 
0.430 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MC/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


MAXIMUM         231.0       70  00        3.90 

AVG  OR  GEOM  MN  l-l  169. B       65.60        3.43 

MINIMUM         53.0      62.00       2.85 


70 
34E 

S 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG  OEPTH 
MTRS 

28  04 

77 

1700 

3 

30  05 

77 

0930 

.3 

29  06 

77 

1600 

.3 

26  07 

77 

2045 

■3 

24  08 

77 

1200 

.3 

31  08 

77 

1030 

.3 

29  09 

77 

1830 

.3 

29  10 

77 

1530 

.3 

26  12 

77 

1430 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • 1 

MINIMUM 

235 
TOTAL 
MF.RCUP.Y 
UG/L 


203 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.030 
0.020 
0.020 
0.040 

0.040 
0.040 
0.080 
O.OIOL 


0.080 

0.03SD 

0.010 


229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM                ZINC 

MG/L  MG/L                  MG/L 


201  238                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 


0  010 

0.01  OL 

0.030 

0.  126 

0.030 

0.020 

0  020 

0.020L 

0.020 

0.058 

0.0201 

O.OIOL 

0.1  IS 

0.020L 

0.020 

0.3B0 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.030 

0.390 

0  .  030 

0.0190 

0.  140 

0.02 00 

0.010 

O.02O 

0.010 

NO    OF    SAMPLES 


430 


272 

217 

451 

452 

453 

454 

'  455 

456 

460 

4EI 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADI 

UM 

GROSS" A" 

GROSS-A- 

GROSS- B" 

GROSS" B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DV  MO  YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  01 

ss 

DISS 

UNDI5S 

DISS 

UNDISS 

23B 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MGA 

PC1/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/l 

PCI/l 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

2B  04  77 

1700 

3 

0.01 

L 

9. 

15. 

40. 

10. 

35. 

10. 

L 

- 

30  05  77 

0930 

.3 

0.01 

i. 

1  . 

L 

15. 

2, 

IS. 

2. 

10. 

L 

29  06  77 

1600 

3 

0.05 

L 

26  07  77 

2045 

.3 

0.02 

L 

4. 

15. 

1  . 

to. 

1  . 

10. 

L 

24  08  77 

1200 

3 

3. 

10. 

16. 

10. 

13. 

10. 

L 

31  08  77 

1030 

.3 

0.02 

L 

3. 

20. 

3. 

20. 

2. 

10. 

L 

29  09  77 

1830 

3 

0.02 

L 

29  10  77 

1530 

3 

0.02 

L 

9. 

25. 

5. 

20. 

5. 

10. 

L 

26  12  77 

1430 

.3 
MAXIMUM 

0.02 
0.02 

L 

9. 

35. 

40. 

20. 

35. 

10. 

AVG 

OR  GEM    -    . 

0.02 

D 

5. 

D 

16. 

11  . 

14. 

9. 

10. 

D 

MINIMUM 

0.01 

1  . 

10. 

1  . 

10. 

1  . 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.OW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUCKLES  CREEK 

AT  HIGHWAY  NO  108  2  MILES  SOUTH  OF  ELLIOT  LAKE   40  I 
OUTFALL  FLOW  GAUGE  MOE  02C01 02  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14-0019-007-09 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


LAT 


LONG 


U.T.M.    t7    0377150.0   5136600.0   4 


REGION    05 


MILEAGE         45.40 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DISt 

FEET 

STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTBS 

30  03  77 
28  04  77 
10  06  77 
2B  07  77 

25  08  77 

26  09  77 

27  10  77 
24  13  77 

1200 
1900 
1300 
0830 
1200 
1800 
1030 
1300 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
-3 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

M I H I  MUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  03 

77 

1200 

.3 

28  04 

77 

1900 

3 

to  06 

77 

1300 

.3 

23  07 

77 

0830 

.3 

25  08 

77 

1200 

.3 

26  09 

77 

1800 

.3 

27  10 

77 

1030 

.3 

24  12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  -  I 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


17047 
17075 
171  10 
17171 
17198 
17220 
17247 
17303 


901 
SCD 


444 

FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 

M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


SB 

PSEUD. 

MPA 

MF/10OML 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


10.0 
19.5 
1B.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

1  .0 
0.6 
2.4 
0.2L 

4.4 
0.4 


19.5 

4.4 

IS. 8 

1  .50 

to.o 

0.2 

3 

6 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.017 

0.002 

2.420 

2.760 

0.0.14 

1  .310 

438.0 

21  .0 

0.017 

0.001 

4.450 

4.450 

0.068 

2.530 

607  0 

12.0 

0,014 

0.001 

6.000 

7.000 

0.  100 

5.900 

13300 

6.5 

O.O20 

0.001 

2.450 

2.450 

0.023 

8.970 

1263.0 

5.  1 

0.012 

0.002 

3.900 

4.350 

0.052 

6.050 

1:31.0 

4.  1 

0.013 

0.001 

6.300 

6.500 

0.  330 

S.270 

1222.0 

9.4 

0.025 

0.001 

3.600 

4,700 

0.054 

2.350 

629.0 

17.0 

0.042 

610.0 

9.0 

0.043 

0.002 

6.300 

7.000 

0.330 

8.970 

1330.0 

21  .0 

0.020 

0.001 

4.169 

4.601 

0.094 

4.626 

916.3 

10.5 

0.012 

0.001 

2.420 

2.450 

0.023 

1  .310 

438. 0 

4.  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77  1200 
28  04  77  1900 
10  06  77  1300 
28  07  77  0830 

25  08  77  1200 

26  09  77  1BO0 
37  10  77  1030 
24  12  77  1300 


.3 
.3 

.3 

3 
.3 
3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

590 

7.20 

a.o 

23.0 

3 

5.22 

7.300 

820 

3.40 

14.0 

3B0.0 

4.0 

16 

6.93 

1  .  100 

1550 

5.50 

27.5 

68.0 

7.8 

22 

7.  V4 

0.510 

1390 

4.50 

28.5 

941  .0 

6.5 

6 

5.70 

0.320 

1410 

2.60 

28.0 

650.0 

S.3 

18 

6.98 

0.330 

1415 

7.70 

28.  5 

736.0 

10.2 

16 

6.73 

4  .000 

692 

13.00 

11. 0 

8.1 

7 

6  60 

3.200 

805 

5.30 

14.5 

7.9 

II 

6.69 

2.000 

1550 

13.  00 

28.5 

941  .0 

23.0 

22 

7.  14 

7.300 

1084 

6.  15 

20.0 

555.4 

9.1 

12 

6.50 

2.345 

590 

2.60 

8.0 

68.0 

4.0 

3 

5.22 

0.320 

NO  OF  SAMPLES 


431 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


30  03  77  1200 
28  04  77  1900 
10  06  77  1300 
28  07  77  0930 

25  08  7  7  1200 

26  09  77  1SO0 

27  10  77  1030 
24  12  77  1300 


76 

72 

74 

68 

67 

STN   STN 

EAMP   Pj 

CALCUl 

TOTiL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

OIST  BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

.3 

249.0 

79.00 

12.50 

30 

.3 

364.0 

1  1  3 . 00 

20  00 

20 

-3 

833.0 

263.00 

44.00 

10 

.3 

705.0 

15 

.3 

741  .0 

230.00 

40.50 

10 

.3 

772.0 

240.00 

42.00 

30 

.3 

365.0 

70 

.3 

36S.0 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS  C 

MG/L  MG/L 


41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

S38  0 

263.00 

44.00 

70 

AVG  OR  GEOM  MM  1  '  | 

550.3 

185.00 

31  .80 

26 

Minimum 

249  0 

79.00 

12.50 

10 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  HO  yfl  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  02  77  1200 
30  03  77  1300 
28  04  77  1900 
10  06  77  1300 
2B  07  77  0830 

24  08  77  1300 

25  08  77  1200 

26  09  77  1800 

27  10  77  1030 
24  12  77  1300 


.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 
3 


235 

TOTAL 

MERCURY 
UG/L 


203  221  225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

MG/-.  MG/L  MC/L 


0.030 
0.020 
0.060 


0 .  040 
0.040 
0.050 
0.020 


229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM       ZINC 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.050 
0.020 
0.040 


0.030 
0.030 
0.310 
0.020 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L        MG/L        MG/L 


360 
435 


460 
490 


0.030 
0.020 
0.020L 


0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  M  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


23  02  77  1200 
30  03  77  1200 
28  04  77  1900 
10  06  77  1300 
28  07  77  0830 

24  08  77  1200 

25  08  77  1200 

26  09  77  1800 

27  10  77  1030 
24  12  77  1300 


.3 

-3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
-3 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


0.01 
0.01 
0.02 


451 
RADIUM 
236  DISS 
PCI/L 

6. 

3. 
3. 

S. 
2. 
3. 
2. 


0.060 
0.037 
0.020 

7 

452 

GROSS-A" 

DISS 

PCI/L 

20. 
60. 
30. 

40. 
S. 

10. 
IS. 

25. 


453 
GROSS-A" 
UNDISS 
PCI/L 

6. 
70. 
10, 

10. 
5. 
5. 
3. 

30. 


0.310 
0.071 
0.020 


454  455 

GROSS'S"  GROSS'S" 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L 


10. 
30. 
25. 

40. 
15. 
15. 
30. 


5. 
45. 

5. 

5. 
3. 

5. 
2. 


0.490 
0.436 
0.360 


456 

URANIUM 

238 

UG/L 

10.    L 

30. 

H. 

I  1  . 

10.  L 

10.  L 

10.  L 


0.030 

0    02  10 
0.020 


460 

CESIUM 

-137 

PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


10. 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    {  '  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.02 
0.02    D 
0.01 


6. 
3. 

2. 


£0. 

25. 

5. 


70. 

17. 

3. 


40. 
23. 

10. 


30. 
12.     D 
10. 


6    O.K./     SITE:     SHERIFF    CREEK 

SAMPLE     POINT:     AT     HIGHWAY     NO     108     ELLIOT     LAKE 

STATION    TYPE:     RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14-0019-009-02 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


LONG 


U.T.M.    17    0373100.0   5139900. O   4 


REGION  05 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  03 

77 

1300 

.3 

29  03 

77 

1300 

.3 

22  04 

77 

1630 

.3 

29  05 

77 

1000 

■3 

29  06 

77 

1330 

.3 

26  07 

77 

2130 

.3 

25  08 

77 

1030 

.3 

26  09 

77 

1930 

3 

27  10 

77 

1300 

3 

23  12 

77 

1330 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  i  -  | 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


1701  I 
1  7040 
17071 
17108 
17141 
17166 
17195 
17223 
17250 
17300 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


84 

M  F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


25.0 
23  0 


25.0 
20,5 
13.5 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

2.4 

1  .0 
0.8 
0.8 
2.4 
0.4 

o.a 

0.8 


2.4 

i  i 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


432 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    BIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
,3 

.3 
3 
,3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


2B 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1630 

29 

OS 

77 

1000 

29 

06 

77 

1930 

26 

07 

77 

2130 

25 

08 

77 

1030 

26 

09 

77 

1930 

27 

10 

77 

1300 

23 

12 

77 

1330 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

■  TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAKL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  294 

0.061 

0.254 

3.500 

0.061 

0.169 

238.0 

6.7 

0  085 

0.420 

0.74O 

0.002 

0.348 

168.0 

15.0 

0.034 

0.0O3 

0.610 

0  680 

0.002 

0.098 

125  0 

5.3 

0.054 

0.001 L 

0.064 

0.530 

0  001 

0.005L 

186  0 

4.  1 

0.036 

0.007 

0.  167 

0.660 

0.037 

0.  158 

210.0 

4.5 

0.  300 

0  .  039 

0  .  376 

1  .400 

0.085 

0  205 

228  0 

9.5 

0.0-S9 

0,004 

0.042 

0.420 

0.001 

0.009 

205.0 

3.4 

0.170 

0.038 

0.47D 

0.960 

0.003 

0.  147 

165.0 

3.6 

0.012 

0.003 

0.690 

0.990 

0.006 

0.  104 

194.0 

21  .0 

0.116 

192.0 

9.6 

0  .  300 

0.061 

0.B90 

3.500 

0.065 

0 .  348 

238.0 

21  .0 

0.  120 

0.0200 

0.366 

1  .120 

0.022 

0.1360 

191.1 

6  3 

0.013 

0.001 

0.042 

0.420 

0.001 

0.005 

125.0 

3.4 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-  SOI I  OS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1200 

3 

22  04 

77 

1630 

3 

29  05 

77 

1000 

3 

29  06 

77 

1930 

3 

26  07 

77 

2130 

.3 

25  06 

77 

1030 

3 

26  09 

77 

1930 

.3 

27  10 

77 

1300 

.3 

23  12 

77 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  ■  I 
MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT    DIST 
FEET 


28  02  77 

29  03  77 

22  04  77 
29  05  77 
29  06  77 
26  07  77 

25  08  77 

26  09  77 

27  10  77 

23  12  77 


1200 
1200 
1630 
10D0 
1930 
2130 
1030 
1930 
1300 
1330 


STN  SAMP   PJ 
BR3  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
3 
3 

3 


14  16 

COND.  TUR8. 

25C  FOHMAZIN 

UMHOS  UNITS 


355 

4.80 

235 

12.00 

186 

2.40 

280 

2.50 

315 

2.00 

335 

2.20 

310 

1  60 

247 

2.40 

266 

10.00 

280 

6.40 

355 

12.00 

26 1 

4.63 

186 

1  .60 

10 


85 
50 
39 
68 


S9 

64 

68.0 

62.0 

63.0 

68.0 


10 


76  72 

CALCUL  TOTAL   TOT 

HARDNESS  CALCIUM, 

MG/L  MG/L 


25.00 

11  .BO 
20.00 
16.60 


19.00 


56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

35 

ORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

Al 

■  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

40.0 

77.0 

12.0 

27 

6.67 

0.850 

9.2 

31.0 

0 

4.38 

3  350 

15.5 

39.5 

17.0 

2 

4.66 

0.510 

33.0 

69.5 

6.  1 

4 

7.00 

0.750 

50.  D 

55.0 

8.2 

13 

6.37 

0.690 

53.  0 

63.0 

13.0 

21 

6.09 

3.400 

48.0 

57.0 

2.4 

16 

6.76 

0.190 

27.0 

59.0 

5.7 

6 

6.60 

0.400 

21  .5 

27.0 

0 

4.44 

2.000 

26.0 

19.2 

2 

4.98 

1  .600 

52.0 

69.5 

34.0 

27 

7.00 

3.400 

32.2 

629 

14.5 

9 

5.80 

1  .374 

9.2 

39.5 

2.4 

0 

4.38 

0.190 

10 

7 

10 

10 

10 

10 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

r .  mag 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

(ESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5.50 

30 
70 

2.40 

5 

4.50 

30 

4.30 

20 

30 

15 

3.50 

15 
30 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■   I 

MINIMUM 


B5.0 
62.6 
39.0 


25.00 
18.48 
11  .BO 


5.50 
4.04 

2.40 


70 

27 

5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02 

29  03 

22  04 
29  05 
29  06 
26  07 

24  08 

25  08 

26  09 

27  10 

23  12 


77  1200 
77  1200 
77  163D 
77  1000 
77  1930 
77  2130 
77  1200 
77  1030 
77  1930 
77  1300 
77  1330 


3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 
3 
3 
3 

■3 

-3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


2  35       203        221 

TOTAL     TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L      MG/L      MG/L 


225 

229 

215 

249 

201 

23B 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.020 

0.920 

0.020 

0.040 

0.070 

0.020 

0.030 

0.080 

0.355 

o.oto 

0.020 

0  ,050 

0.540 

0.080 

0.030 

0.020 

0.076 

0.02  0L 

0.040 

0.020L 

0.092 

0.020L 

0.030 

0.040 

0.044 

0.020L 

0.030 

0.050 

0.560 

0.020L 

0.030 

0.040 

0.020L 

0.040 

0.020 

0.020L 

0.040 

o.oao 

0.920 

0.080 

0.031 

0.0410 

0.370 

0.025D 

0.020 

0.020 

0.044 

0.010 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


433 


CONT'D 


273 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" A- 

GROSS-A" 

GROSS-B- 

GHOSS-B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY  WO 

YR 

LMT 

OIST 

BRi  DEPTH 

CYANIDE 

C08AL 

226  DISS 

DISS 

UN  D I S  S 

OSS 

UNOISS 

23B 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/l 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

SB  02 

77 

1200 

.3 

0  01 

29  03 

7? 

t200 

3 

o  o: 

8 

100. 

S. 

30. 

5. 

75. 

22  01 

77 

(633 

.3 

0  01 

6. 

50. 

5. 

30. 

5. 

24. 

29  05 

77 

1000 

.3 

0.71 

L 

9. 

15. 

6. 

30. 

4 

10. 

L 

29  06 

77 

1930 

3 

0.02 

L 

26  07 

77 

2130 

3 

0.02 

L 

2. 

10. 

5. 

10 

S. 

10. 

L 

24  08 

77 

1200 

.3 

4, 

25. 

10. 

20. 

15 

10. 

L 

25  08 

77 

103D 

3 

0.02 

(. 

2. 

10. 

1  . 

15. 

10. 

10. 

L 

26  09 

77 

1930 

.3 

0.02 

L 

27  10 

77 

1300 

.3 

0.02 

L 

22. 

130. 

10. 

60 

15. 

55. 

23  12 

77 

1330 

3 

MAXIMUM 

0.02 
0.02 

L 

6. 
22. 

90. 
120. 

10. 
10. 

30 
60 

10. 
15. 

40. 

75. 

«VC 

OR  GEO*  KH    1 ' ) 

0.02 

0 

7. 

52. 

6. 

26 

8. 

29. 

0 

MINIMUM 

0.01 

8. 

10. 

1 . 

10. 

4. 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B  .  0  .  W  .  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ROCHESTER  CREEK 

NEAS  QuIRKE  LAKE  INLET   59  1 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CDO05 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKES  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:    14-0019-010-03 

STORET  CODE:  02 
002 
6040 


LONG 


U.T.M.  17  03B3 100.0  5150450.0  4 


REGION    05 


MILEAGE  49.50 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


22  04  7  7  1000 
26  06  77  1BO0 
31  07  7  7  0900 
30  09  77  1 800 


STN   ST-,  SAMP   Pj 
DI ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


17064 
17134 
17176 
17242 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


60 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


(tl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


BB 

PSEUD 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

16.5 
23.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

0  6 

1  .0 
0  6 
0  4 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 


23-5 
20.  0 
16. S 


1  .0 
0  7 
0.* 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OY  MO  YR  LMT    DIST  3RG  DEPTH 
FEET        MTR5 


22  04  77  1000 

26  06  77  1600 

3  J  07  7  7  0300 

30  09  77  1600 


.3 

.3 
.3 


MA  HI  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

M1N I MUM 

NO  OF  SAVPLES 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  «'G/L 

T9 
FILTERED 
AMMONIA 
MC/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP 
SOLIDS 
UG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 

Calcul 
D- SOL  I  OS 
••G/L 

0  009 
0.006 
0  009 
0  020 

0.002 
0.007 
0.002 

0.036 
0.035 
0.212 
0.  106 

0.250 
0.280 
0.660 
0.310 

O.O01 
0.002 
0.004 
0.  00  1 

0  094 
0  068 
0  456 
0029 

33.0 

36  0 

56  0 

135.0 

4.0 
2  1 

0.9 
5.  1 

0  020 
0  . 0 1 1 
0.006 

0.007 
0.00' 
0.002 

0.212 
0.097 
0.035 

0  .  680 
0.380 
0.250 

0.004 
0.003 
0.001 

0.456 
0.  162 
0.029 

135.0 
65.5 
33.0 

5.  1 
3.0 
0.9 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  04  77  1000 
26  06  77  1800 
31  07  77  0900 
30  09  77  1B00 


.3 

.3 
.3 
3 


VAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I »  » 

M I  HI  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


44 
55 
87 

201 


201 
97 
44 


I  .00 
0.70 
-.20 
2.40 


2.40 
1  .33 
0.70 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.6 
0  6 

0  9 

1  .1 


0.8 
0.6 


59 

SULPHATE 


280 

REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


12  0 
17  0 
29.5 


29.5 
19.5 
12.0 


95        52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L 


4  0 
2.5 
3.3 
3.4 


4.0 
3.1 

3.4 


55 

208 

25 

K 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AB 

AT  LAB 

IRON 

i/L 

MG/L 

UG/L 

7 

6.54 

0.440 

5 

6.  79 

0.480 

4 

6  28 

0.750 

3 

6.26 

1  .00  0 

7 

6  79 

1  .000 

5 

6.47 

0.5EB 

3 

6,26 

0.440 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


22  04  77  1000 
26  06  77  1600 
31  07  77  0900 
30  09  77  1800 


.3 

,3 
.3 

.3 


76 

CALCUL 

HARDNE5S 
MG/L 

13.0 

20.0 
29.0 
71  .0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

4.20 
6.00 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

0.70 
1  .20 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

15 

20 
30 

15 


67 
PTSSIUM 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/ L  MG/L 


41 
COD 


MG/L 


361        265 
SOLVENT       TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 
MG/L       MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  (  •  | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


71  .0 
33.3 

13.0 


6.00 
5.  10 
4.20 


1  .20 
0.95 
0.70 


30 

20 
IS 


434 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    D1ST  BSG  DEPTH 
FEET       MTHS 


235  203  221        225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L  MG/L       "G/L 


229  21S  ■  249  201 

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM  ZINC  MN 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


238         60 
TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L 


13  03 

77 

1200 

3 

22  04 

7  7 

1000 

.3 

26  06 

77 

ISOO 

.3 

31  07 

77 

0800 

.3 

0900 

.3 

12  oa 

77 

1200 

.3 

24  OS 

77 

1300 

.3 

30  09 

77 

1800 

.3 

23  12 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

QEOM  MN  1  •  1 

MINIMUM 

0.030 
0.020 
0.040 


0.060 

0,038 

o.oao 


0.030 
0.040 
0.040 


0.050 


0.050 
0.040 
0.030 


038 
032 


0.D60 


0.060 
0.043 
0.032 


0.010L 
0.020L 
0.020L 


0.020L 


O.OJO 

0.0180 

0.010 


NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DT   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


13  03  7  7  1200 

22  04  77  1000 
26  06  77  ISOO 
31  07  77  0800 

0900 
12  08  77  1200 
24  08  77  1200 
30  09  77  I  BOO 

23  12  77  1200 


3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  1 

MINIMUM 


272  217  451        452 

SIMPLE  TOTAL  RADIUM  GROSS"A' 

CYANIDE  COBALT  226  DISS       DISS 

MO/L       MG/L  PC1/L      PCI/L 


0.01  L 
0.02  L 
0.03  L 


0.02 
0.02  D 
0.01 


3. 

1  . 


2. 
I. 


3. 
2. 
1  . 


50. 


3 

5. 

10. 

3. 


50. 

13 

3. 


453 

CROSS-A- 

UNOISS 

PCI/L 


2. 
3. 
t. 


454 
GROSS'S" 
DISS 
PCI/L 

15. 


3. 
3. 
10. 


5. 
2. 
1  . 


15. 

8. 
3. 


455 

GROSS'S" 

UND1SS 

PCI/L 


3. 
1  . 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

15. 


10 

L 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

15. 

10 

0 

10 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


NO   OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

SERPENT  RIVER 

NEAR  OUIRKE  LAKE  INLET   24  2 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CD006 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STATION 

ID:   14-0019- 
ST0RE1 

Oil -02 
CODE: 

02 
002 

eoao 

STN  NC 

1  1 

LAT 

LONG 

U.T.M,  17  0376550.0  5151850.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

53 

.50 

SAMP  OtE 

Dv  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

901        444         80         Bl         14 
SCD   FLOW  CfS      TOTAL      FECAL       M.F. 
COLIFORM   C0L1F0RM     ENTER. 
MF/100ML   MF/100ML   MF/100ML 

as 

PSEUD. 

MPA 

MF/10OML 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
800 
MG/L 

23  02 

14  03 
1  1  04 
22  04 
IB  05 

15  06 
15  07 
18  OB 
27  09 
21  12 

77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 

1200 
1200 

oaoo 

1330 
1600 
1800 
1500 
1B0O 
1800 
1600 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

17006 
17035 
17062 
17066 
(7099 
17123 
17146 
17188 
17231 
17294 

12. D 
23.0 
24.0 
26.0 

0.8 

0.6 
0.6 

0.6 

0.4 
0.6 

0.4 

AVG 

OR  GEO* 

MK1MUM 

MN  I  ■  1 

M 1  M  MUM 

26.0 
31  .3 
12.0 

O.B 
0.6 
0.4 

NO    OF    SAVPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

33  02 

77 

(200 

.3 

0.016 

0 .  00 1 

45.000 

45.000 

7.250 

72.700 

2 1 ea .  o 

2.4 

14  03 

77 

1200 

.3 

0.006 

29.600 

29  .  800 

2.600 

41 .400 

1 132.0 

3.6 

1  1  04 

77 

OBOO 

.3 

0.010 

0.001 

1 0 . 000 

10.200 

1  .  1 00 

17.770 

567  .0 

2.9 

22  04 

77 

1330 

3 

16  05 

77 

1600 

.3 

0.005 

0.D05 

9.750 

10.300 

1  .900 

21 .400 

£36  .0 

1  .3 

15  06 

77 

1800 

.3 

0.006 

0 . 00 1 L 

12. BOO 

13.300 

o.aro 

32.100 

1 156.0 

3  4 

15  07 

77 

1500 

.3 

D.0D4 

0.001 

16.200 

16.200 

1  .080 

46.400 

1700.0 

3.2 

1B  OB 

77 

1600 

.3 

0.003 

0.001 L 

14.500 

14.500 

0.675 

47.000 

1915.0 

2.2 

27  09 

77 

1800 

.3 

0.009 

0.  00'-  t 

30.600 

35.300 

2.700 

56.300 

1B31 .0 

2.3 

21  12 

77 

1600 

.3 

0 . 00 1 L 

435.0 

O.B 

MAXIMUM 

O.01B 

0.005 

45.000 

45.000 

7.250 

72.700 

318B.0 

3.6 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  - | 

0.007D 

0.002D 

21  OBI 

21 .825 

2.369 

41 .884 

1306.7 

2.5 

MINIMUM 

0.001 

0.001 

9.750 

10.200 

0.675 

17.770 

435.0 

0.8 

NO    OF    SAMPLES 


A35 


CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   ST^  SIMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


J3  02  77  1100 


14 

03 

77 

1200 

11 

04 

77 

0800 

16 

05 

77 

1600 

15 

06 

77 

1800 

15 

0? 

77 

1500 

IS 

08 

77 

1600 

2? 

09 

77 

1800 

21 

12 

77 

1600 

3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
-3 


14  16 

COND  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


2650 
1480 

810 
1100 
1410 
1960 
2150 
2210 

635 


0.70 
2.20 
1  .40 
1.20 
O.BO 
2.00 
1.20 
2.10 
1.30 


56 

CHLORIDE 
WG/L 

36.0 
21  .5 
10.0 
11.5 
16.5 
20.5 
28.5 
43.5 
7.4 


59 
SULPHATE 


MG/L 


107S 
570 
299 
71 
505 
800 

■  025 
915 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


95  52 

ACIDITY      TOT    ALK 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


0.0 
0.0 
2.0 
5.0 
4.7 
5  9 
4.1 
12  0 
1.9 


34 
21 
20 
16 
17 
11 
13 
14 


55 

PH 
AT    LAB 


8.71 
8.47 
B  03 
7.35 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

090 
370 
ISO 
090 
100 
170 
.150 
.200 
520 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEO*   MN    ( - ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


2650 

1601 

635 


2.20 
1  .41 

0.70 


43.5 

21  .7 

7.4 

9 


1075.0 

657.5 

71.0 

8 


12.0 
4.0 
0.0 


63 
23 
II 


8.71 
7.71 
6.85 


0.520 
0.208 
0.090 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    D1S1  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  02  77  1200 
14  03  77  1200 
1 1  04  77  0800 


16  05  77 

15  06  77 

15  07  77 

18  OB  77 

27  09  77 


1600 
1800 
1500 
1600 
1BO0 


21  12  77  1600 


.3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
■  3 
3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

1233  0 
639  0 
334.0 
44  1  .0 
573.0 
8AS.0 
995.0 
957  .  0 
250. 0 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESlUM 

MG/L  MG/L 


479.00 
245.00 
I2B.00 
1  70 . 00 
221 .00 


9.00 
6.50 
3.50 
4.00 
5.20 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 

30 

10 

5 

S 

5 

10 

5 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

COD 


MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM       1233.0     479.00      14.00 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I        696.3     267.17       7.03 

MINIMUM        250.0     128.00       3.50 


30 
10 

5 


NO  OF  5AWPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


23   02 

77 

1200 

.3 

14    03 

77 

1200 

.0 

11    04 

77 

0800 

.3 

22    04 

77 

1330 

.3 

16    05 

77 

1600 

.3 

15    OE 

77 

1BO0 

3 

15   07 

77 

1500 

.3 

T2    08 

77 

1200 

.3 

IS   OS 

77 

1600 

3 

24    08 

7T 

1200 

.3 

27    09 

77 

1800 

.3 

28    10 

77 

1200 

.3 

21    12 

77 

1600 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


73 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

1  I 

04 

77 

0800 

22 

04 

77 

1330 

16 

05 

77 

1600 

15 

06 

77 

1800 

15 

07 

77 

1500 

13 

08 

77 

1200 

IB 

08 

77 

1600 

24 

oe 

77 

1200 

27 

09 

77 

1800 

28 

10 

77 

1200 

21 

12 

77 

1600 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


203  221  225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L       MG/L 

0.040 

0.040 
0.030 

0.020 
0.050 
D.040 

0.010 

0.040 

0.020 


0.050 
0.032 
0.010 


229  315 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.01  L 
0.01 
0.01  L 

0.02  L 
O.Ol  L 
0.03  L 

0.P2  L 

0.02  L 

0.02  L 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PC1/L 


452 
GR0SS"A- 
DISS 
PCI/L 

230. 


16. 
70. 

80- 
35 

50. 

15- 
30. 


453 
GROSSMA- 
UNOISS 
PCI/L 

5. 


454 

GROSS' B- 

DISS 

PCI/L 

110. 


20. 
65. 

30 
65. 
30. 

25 

20. 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MCVL 

0.080 
0.020 
0   060 

0.046 
0.352 
0.  124 

0.010 
0.01  OL 
0.010L 

0.040 
0.030 
0.020L 

0.155 
0.  129 
0.  190 

0.030 

0.010L 

0.020L 

0.02O 

0.310 

0.020L 

0.030 

0.330 

0.030 

0.010 

0.020L 

O.OBO 

0.034D 

0.010 

0.320 
0.191 
0.046 

0.030 

0.D1BD 

0.010 

9 

8 

9 

455 
0SS"B" 
UNOISS 

PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 

COBALT 

60 

PCI/I 

5. 
10. 

3 

5. 
5. 


10. 
35. 

45. 
11  . 

30. 


MAX | MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.03 
0.02  0 
0.01 


230. 
65. 

15. 


110. 
45. 

20. 


10. 

4. 


130. 
35. 
10. 


436 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREEK 

NEAR  ROAD  TO  STANROCK  TOKNS1TE 

INDUSTRIAL  PROCESS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  0380900.0  5147400.0  4 


STATION  ID:   1 4 -00 1 9-01 2  - D9 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


REGION  05 


MILEAGE    54.00 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  VR  LMT 


11  04  77  1200 
28  06  77  1BO0 
16  07  77  1750 
31  08  77  1200 
30  09  77  1500 
27  10  77  1830 


934 

901 

444 

STN   STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

17054 
1713S 
1  7 1 54 
17207 
17240 
17256 

BO  81  84  BB 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML  MF/100WL 


605 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 


23.5 
31  .0 


3 
DISS. 
02 
MS/L 


5- DAT 
BOB 

MG/L 

15. 

10O.0 

110.0 

170.0 

2.0 

8  0 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

M I N 1  MUM 


31  .0 
27.3 
23.5 


170.0 

67.5 

2-0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO  YR 

LMT 

DIS1 

BRG  DEPTH 

FEET 

MTRS 

11  04  77 

1  200 

.3 

2B  06  77 

1800 

.3 

16  07  77 

1750 

.3 

31  OB  77 

1200 

.3 

30  09  77 

1500 

3 

27  10  77 

IB30 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOI 

MINIMUM 

33 

TOTAL 


MG/L 


0  .  230 
0.600 


0.600 
0.286 
0.037 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.400 


0.052 


0.550 
0.334 
O.D52 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

3.85 
9.200 
6.200 
3.600 
I  .660 
1  .000 


9.20D 
4.292 
1  .000 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


10.000 
7.500 
6.050 
2.850 
1  .070 


1 0 . 000 
5.494 
1,070 


21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

0.550 


0.550 
0.335 
0.220 


22 

FILTERED 

N03-N 

KO/L 

0.200 


0.200 
0.700 
0.200 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

4330 
12  I  SO. 0 
11430.0 
7574.0 
2B34.0 
1590.0 


15150.0 
6651 .3 
1590.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


500 
12 
16 
49 

6 
3 


500. 
9B.0 
3.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  04 

77 

1200 

.3 

26  06 

77 

1B00 

.3 

16  07 

77 

1750 

.3 

31  OB 

77 

1200 

.3 

30  09 

77 

1500 

.3 

27  10 

77 

1830 

3 

27  12 

77 

1400 

.3 
MA  X  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  •) 
MINIMUM 

14  16 

COND.  TURB. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


3200 
B200 
1900 
5300 
2970 
2200 


89 
1  .50 
3.40 

22.00 
3.70 
3.60 


6 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


12.0 
100.0 
90.0 
51  .0 
37.0 
8.8 


59 

SULPHATE 


MG/L 


6100.0 
5500.0 
4050.0 
1550.0 


B200 

89. 

100.0 

6100.0 

3962 

20.53 

49.8 

4300.0 

1900 

1  .50 

B.B 

1550.0 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


2352. 

7500.0 
5500.0 
4044.0 
1 581  -  0 
110B.0 
1074.0 


7500.0 
3308.4 
1074.0 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

0 

0 
0 
0 
0 

o 


55 
PH 
AT    LAB 


308 
TOTAL 
IRON 
MG/L 

780. 

2250.000 

2150.000 

3000.000 

430.000 

265.000 


NO    OF    SAMPLES 


3,08  2250.000 

5.57  1312.500 

2.26  265.000 

6  6 


25 

PHENOLS 


UG/L 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTP.5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/I 

11  04  77 

1200 

.3 

54  3. 

28  06  77 

1B00 

.3 

1853.0 

495.00 

150.00 

70G 

16  07  7  7 

1750 

.3 

1695.0 

700 

31  08  77 

1200 

3 

1214.0 

351 .00 

B2.00 

70G 

30  09  77 

1500 

.3 

579.0 

1 85 . 00 

285.00 

70G 

27  10  77 

1830 

3 

242.0 

40 

27  12  77 

1400 

3 

MA  X ] MUM 

1853.0 

495.00 

285.00 

70 

AVG 

OR  GEO» 

1021 .0 

343.67 

t73.33 

64  U 

MINIMUM 

242.0 

165.00 

82.00 

40 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

MA  C    AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361        265 

COD    SOLVENT      TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       »G/L       MG/L 


NO  OF  SAV.PLES 


SAMP  DTE  HOUR 

DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


t  1  04 

77 

1200 

.3 

15  06 

77 

1200 

-3 

28  06 

77 

iboo 

.3 

16  07 

77 

1750 

.3 

12  OS 

77 

1200 

.3 

31  08 

77 

120D 

3 

30  09 

77 

1500 

3 

27  10 

77 

1830 

.3 

27  12 

77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVC  OR 

GEOM  MN  1  •  ! 
MINIMUM 

235        203        221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 

LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0,750 

2.300 

0.520 

1  .600 
1  .400 

6.400 
3.000 

41 .000 
37.000 

1  .600 
1  .200 

1  .200 
1  .200 
0.250 
0 .  580 

4  .  1  00 
5.000 
1  .000 
1  .500 

37.000 
5.000 

1  .ODO 
1  .300 
0.310 
0.260 

1  .600 
0.993 

0.250 

6.400 
3.329 
1  .000 

4 1 . 000 

30.000 

5.000 

1  .600 
0.884 
0.260 

NO  OF  SAMPLES 


437 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
Or  MO  YR  LMT 


1  ( 

04 

77 

1200 

15 

06 

77 

1200 

28 

06 

77 

1800 

16 

07 

77 

1750 

12 

oe 

77 

1200 

31 

OB 

77 

1200 

30 

09 

77 

1900 

27 

10 

77 

1830 

27 

12 

11 

1400 

STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


272 
SIMPLE 

CYANIDE 
MG/L 

317 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 

RADIUM 
226  DISS 

PCI/L 

452 
GROSS" A- 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS" A" 
UNDISS 
PCI/L 

454 
GROSS- B- 
01  ss 

PCI/L 

455 
GROSS "B" 

UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

481 
COBALT 

to 

PCI/1 

0.B2 
2.3 

1  . 

2. 

2000. 

25. 

1300. 

20. 

1200. 

3.0 

1  .8 
2.0 
0.53 

1, 

2. 
2. 

3. 

2600. 
2400. 
3500. 
1100. 

190. 

50. 

30. 

2. 

B60. 

780. 

1500. 

470. 

120. 

30. 

IS. 

2. 

1080. 

1400. 

1270. 

350. 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  • > 

MINIMUM 


3.U 

3. 

3500. 

190. 

1500. 

120. 

1400 

1.71 

2. 

2320. 

59. 

9B2. 

37. 

1060 

0.S3 

1  . 

1100. 

2 

470. 

2. 

3S0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE:  BUD  LAKE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  108  BUD  LAKE   22  1 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02CD112 


STN  NO 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.    17    0373S00.0   5151450.0    4 


STATION  ID;   14-0O1B-013-03 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


REGION    05 


MILEAGE         55.50 


SAMP  01 E 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

Disr 

FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

23  02 

77 

1200 

3 

14  03 

T7 

1200 

3 

11  04 

77 

1200 

■3 

16  05 

77 

1600 

.3 

15  06 

77 

1500 

.3 

IS  07 

77 

1600 

3 

IB  08 

77 

1700 

.3 

27  09 

77 

1700 

3 

28  10 

77 

1100 

.3 

21  12 

77 

1500 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO) 

m  i-  * 

M 

I N  I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  02 

77 

1200 

3 

14  03 

77 

1200 

.3 

1  1  U4 

77 

1200 

3 

IS  05 

77 

1600 

.3 

15  06 

77 

1500 

3 

15  07 

77 

1600 

.3 

18  08 

77 

1700 

.3 

27  09 

77 

1700 

.3 

28  10 

77 

1100 

.3 

21  12 

77 

1500 

3 
WAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ' 1 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


17004 
17033 
17060 
17097 
17125 
17143 
17190 
17229 
17262 
17292 


901        444         80         Hi         84  88 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL      FtCAL       M.F.  PSEUD. 

COL  I  FORM  COL  I  FORM     ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  Mf/lOOML 


90S 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 


24.0 
25.5 

28.0 


3 

DISS. 

02 

MG/l 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1.0 
0.4 
0  4 
2  5 

o.e 

0.6 

0.3 
0.2 


38.0 

2.5 

25.8 

0.8 

24.0 

0.3 

3 

e 

33 

J4 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0  020 

37.500 

37.800 

12.500 

B2 . 500 

2ug3. 0 

10.0 

0.006 

37.600 

37 . 600 

8.400 

71 .600 

1412.0 

35.0 

0.003 

15.0 

15.0 

3.80 

29.2 

1020. 

2-7 

0.001 

25.600 

26.500 

8.60D 

65.900 

2195.0 

6.4 

0.001 

25.200 

27.500 

4.400 

73.100 

2622.0 

6.0 

0.007 

0.0U1 

20.200 

20.500 

3.750 

68 .  700 

2688 .0 

4.2 

0.006 

0.0U4 

1 5 . BOO 

15.800 

3.aoo 

64 .  OOO 

2735.0 

4.5 

0.013 

e  .300 

9.250 

3.S0O 

31  .000 

1257.0 

5.9 

0.009 

o.ori 

9.200 

9.S00 

1 1 . 300 

33.200 

1533.0 

11  .0 

0.022 

1836.0 

7.  1 

0.022 

0.004 

37.600 

37  .  800 

1 2 . SOO 

82 . 500 

2735.0 

35.0 

0.010 

0.002 

21 .600 

22. 194 

6.672 

57.689 

1979.1 

9.3 

0.001 

0  001 

8.3O0 

9.2S0 

3.500 

29  2 

1020. 

2  7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  fR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  02  77  1200 

14  03  77  1200 
1  I  04  77  120U 
1b  05  77  1600 

15  06  77  1500 
15  07  77  1600 
IB  08  77  1700 

27  09  77  1700 

28  10  77  1100 
21  12  77  1500 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  I 

YtlNIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


14 

1b 

hJ 

59 

380 

93 

52 

5S 

208 

25 

CONU . 

TUH8. 

CHLORIDE 

SULfHAlE 

REACTIVE 

ACIOITY 

TOT  ALK 

PH 

TfjT.L 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IkuN 

UMHOS 

UNI  is 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/l 

UG/L 

29U0 

5.60 

15.5 

1300.0 

0.0 

53 

8.58 

1  .OBO 

1  '00 

26.00 

10.5 

780. 0 

9.0 

20 

7.29 

3.150 

1340 

1  .4 

b  .  1 

0. 

28 

B.53 

0.  19 

2S.0O 

7.20 

13.0 

6.9 

23 

7.31 

0.760 

2750 

6.50 

13.5 

UbO.O 

14.0 

16 

6.62 

0.860 

2800 

4.60 

18.0 

1400.0 

7.7 

14 

6.98 

0.C30 

2800 

5  30 

17.0 

1 500 . 0 

11  .0 

s 

6.34 

0.560 

148U 

6.30 

B.2 

688.0 

15.0 

4 

5.14 

1  .  ISO 

1720 

18.00 

9.8 

12.4 

4 

5.83 

5.300 

2070 

8.20 

13.0 

0.0 

31 

8.32 

1  64J 

2900 

26.00 

18.0 

1500.0 

15. D 

53 

8.58 

5.300 

2206 

8.90 

12.7 

1169.7 

7.6 

20 

7.09 

1  .532 

1340 

1  .4 

8.1 

6B8.0 

0.0 

4 

5.14 

0.  19 

10 


638 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


33 

02 

77 

1300 

14 

03 

77 

1200 

11 

04 

77 

1200 

16 

OS 

77 

1600 

15 

05 

77 

1500 

15 

07 

77 

1600 

18 

08 

77 

1700 

27 

09 

77 

1700 

28 

10 

77 

1  too 

21 

12 

77 

1300 

STN   SIN  SAMP   FJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

1557.0 
784.0 
605. 
I  1  82  -  0 
1495.0 
1270.0 
1427.0 
723.0 
920.0 
1471 .0 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MC/L 

608.00 
305 . 00 

460.00 
563.00 


74 

TOT .  MAC 

NES I UM 

MG/t 

9. SO 
5.50 

8.00 
9.50 


6B 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

30 

70C 
15 

20 
30 
15 
15 
15 
60 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66         47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  'C  AS  C 

MG/L       MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MC/L  MG/L 


MAXIMUM       1557.0     608.00       9.50 

AVG  OR  GEOM  UK    (•)       1143.4     447.60       7.44 

MINIMUM        605.      282.00       4.70 


70 

SOU 

15 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEIT       MTRS 


23  02  77 

1200 

.3 
.3 

14  03  77 

1200 

3 

11  04  77 

1200 

.3 

16  05  77 

1600 

.3 

15  06  77 

1500 

.3 

15  07  77 

1600 

3 

IS  OS  77 

1700 

3 

24  OS  77 

1200 

3 

27  09  77 

1700 

3 

28  10  77 

1100 

.3 

21  12  77 

ISOO 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•  » 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STU  SAMP   PJ 

0*  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEIT       MTRS 

23  02  77  1200 


.3 

14  03  77 

1200 

3 

11  04  77 

1300 

3 

16  05  77 

1600 

.3 

15  06  77 

1500 

.3 

15  07  77 

1600 

.3 

18  08  77 

1700 

.3 

24  08  77 

1200 

-3 

37  09  77 

1700 

3 

2B  10  77 

1100 

.3 

21  12  77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINI  MUM 

235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


22S 

229 

215 

249 

301 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 
MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.040 

0.282 

0.010 

0.020 

0.020 

0.350 

O.020 

0.020 

G.020 

0.01  OL 

0.040 

0.030 

0.320 

0.030 

0.040 

0.040 

0.460 

0.010L 

0.040 

0.020L 

0.460 

0.020 

0.050 

0.050 

0.630 

0.020L 

0.030 

0.040 

0.345 

0.020 

0.060 

0.070 

0.020L 

0.060 
0.038 
0.020 

0.070 

0.0370 

0.020 

0.630 
0.407 
0.282 

0.030 

O.OISD 

0.010 

9 

9 

7 

9 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226  01SS 
PCl/L 

452 
CROSS" A- 
DISS 
PCI/L 

453 

GROSS--' 

UNOISS 
PCl/L 

454 
GROSS'B- 
DISS 
PCl/L 

455 
GROSS'S- 
UNOISS 
PCl/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

460 
CESIUM 

-137 
PCI/L 

461 

COBALT 

60 

PCI/1 

0.01 

L 

1. 

4. 

230. 

300. 

510. 
230. 

60. 
130. 

350. 
90. 

95. 

200. 

0.01 

0.01 
0.01 
0.01 

L 
I 

L 

5. 
3. 

180. 
110. 

50. 
25. 

50. 
100. 

35. 
20. 

116. 
55. 

0.03 
0.03 

O.03 
0.02 

L 

L 

2. 
4. 
2. 
2. 
3. 

75. 
130. 
140. 
1  10. 
180. 

35. 

130. 

15. 

80. 
110. 

95. 

65. 
75. 

70. 

60. 

20. 
85. 
15. 
40. 
40. 

35. 
70. 
75. 
55. 
110. 

0.D3 
0.02 
0.01 

0 

5. 
3. 
1  . 

300. 

161  . 

75. 

510. 

130. 

1S. 

130. 
78. 
50. 

350. 
77. 

15. 

200. 
90. 
35. 

NO  OF  SAMPLES 


B.OH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIDN  TYPE 


STN  NO 


SERPENT  RIVES 

AT  PANEL  MINESICE  ROAD 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BA5IN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVEE 


U.T.M.  17  0374060.0  5151050.0  4 


STATION  ID:   14 -OOl 9-014 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
S040 


REGION    05 


MILEAGE         55.60 


SAMP    DIE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


23  02  77 

1200 

.3 

14  03  7  7 

1200 

.3 

11  04  77 

1200 

.3 

16  OS  77 

1600 

3 

15  06  77 

1700 

.3 

15  07  77 

1530 

3 

18  08  77 

1630 

.3 

27  09  77 

1730 

.3 

38  10  77 

1  130 

3 

21  12  77 

1530 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  -  1 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


17005 
17034 
17061 
1709B 
17124 
17147 
17IB9 
17230 
17263 
17293 


901 

SCD 


444 
FLO*.  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


81  84  88 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COL  1  FORM  ENTER.  MPA 

MF/100MI.  Mf/IOOML  MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP  . 
DEC  C 


23.0 
22.5 
27.0 


27.0 
34.2 
22.5 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

0.6 
0.8 
0.2 
4.2 
0.4 
0.8 

0.6 
0.2 


4.2 
1.0 
D.2 


NO    OF    SAMPLES 


439 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  WO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  02 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

1200 

.3 

1  1  04 

77 

1200 

.3 

'6  05 

77 

1600 

.3 

15  06 

77 

1700 

.3 

IS  07 

77 

1530 

.3 

'3  08 

77 

1630 

3 

27  09 

77 

1730 

.3 

2B  10 

77 

1  130 

3 

21  12 

77 

1530 

.3 

MA* I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I • I 
MINIMUM 

33  34       rg 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG,  L  P  MG/L      MG/L 


0  045 
0.0'B 
0.006 
5.000 
0.006 
0.004 
0.006 
0,007 
0,013 
0  006 


5  000 
0  511 
0.004 


0  001L 
0  0011 
0.001 L 
0  001 
0.001L 
0.001 
O.OCIL 


0.001 

0.0010 

0.001 


65  000 

42  400 

7.85 

3  000 

12 .000 

IB  000 

28.300 

30.400 

7.  BOO 


65.000 

23.861 

3.000 


20        21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


75  000 

42.400 

7.85 

3.400 

12 .400 

1  8  000 

SB , 300 

33.500 

6.400 


.75  .  000 

25.250 

3.400 


750 
725 
175 
B50 
B25 
450 
900 
200 
570 


4.8S0 
1  .605 
0.  175 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

77  200 
57  200 
10  3 
37 . 1 00 
23. 100 
44.700 
62.000 
47.300 
10.100 


77.200 
41 .000 
10. 100 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


2041 
1  197 

3B0 

419 

B55 

'470 

2170 

1493 

419 


2170.0 

1062.8 

184  .  0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 


1  . 


2  6 
1  6 
0.7 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MC/L  MG/l 


NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR        STN        ST,*    SAMP        PJ 
DT    MO    YR    LMT  DiST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


23  02  77  1200 

14  03  7  7  1200 
1 1  04  77  1200 
16  05  77  1600 

15  06  77  1700 
15  07  77  1530 
IB  08  77  1630 

27  09  77  1730 

28  10  77  1130 
21  12  77  1530 


.3 
.3 

.3 
3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 


COND 
25G 

UM.HQS 

2700 

1600 

5B0 

590 

1  120 

1800 

2450 

18B0 

575 

281 


16 
TURB. 
FCRMAZIN 
UNITS 

1.5Q 

1  .60 
0.55 
0.00 
0.75 

o.ea 

0.55 
1  .20 
1  .30 
0  55 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


65.0 
40.5 
13.0 
12.5 
19.0 
31.5 
4B.5 
42.5 
«l  .5 
7.5 


59 

SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


1050.0 
570.0 

195.0 
440.0 
725.0 
1 150.0 
750.0 


9  10 

95  52 

ACIDITY      TOT    AlK 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


0.0 
0.0 
0. 
13.0 
4.4 
3.2 

a.o 

11.0 
4.3 

2.1 


06 
47 

18 

3 
18 
20 
15 

<1 

i 

9 


10 
55 
PH 
AT     LAB 


9.04 
B.B9 
8    41 


29 
74 
67 
38 
06 
00 
06 


208 

TOTAL 
IRON 
MG  /  L 

0.040 
0  .  100 
0.05 
O.OBO 
0.040 
0  020 
0.  150 
0  TOO 
0  120 
0    070 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    <•  I 
MINIMUM 

NO    OF    SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


23  02 

14  03 
1  1  04 
16  05 

15  06 
15  07 
18  OB 

27  09 

28  '0 
21  12 


77  1200 
77  1200 
77  1200 
77  1603 
77  1700 
77  1530 
77  1630 
77  1730 
77  1130 
77  1530 


3 
.3 
3 

.3 
3 
.3 
.3 
.1 
.3 
.3 


2700 

1356 

281 

10 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


1  106 
652 
214 
229 
446 
711 

1079 

760 

206 

96 


1  .60 
0.95 
0.55 

10 

72 
TOTAL 
CALC'UM 
MG/L 

428.00 
248.00 

88.00 
172. 00 


65.0 

29  2 

7.5 


74 
TOT.  MAG 
NES1UM 
MG/L 


9.00 
8.00 


2.25 
4.00 


1 150.0 
697.  1 
195.0 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

S 

to 

51 

20 
5 
5 
10 
10 
10 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


13.0 
4.6 


10 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


24 
3 


1C 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


9  04 
7.55 
5.29 

10 

41 

COD 

MG/L 


0.150 
0.077 
0.02  0 

10 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


26  5 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAX  I  MUM 

AV5  OR  GEOM  MN  I • I 

M |N  I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.K  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  02 

77 

1200 

.3 

14  03 

7T 

1200 

.3 

1  1  04 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1600 

.3 

15  06 

77 

I70D 

3 

15  07 

77 

1530 

.3 

IB  08 

77 

1630 

3 

2  4  08 

77 

120D 

■  3 

27  09 

77 

1730 

.3 

28  10 

77 

1130 

•  3 

21  12 

77 

1530 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTC  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  02 

77 

1200 

3 

14  03 

77 

1200 

.3 

1  I  04 

77 

1200 

3 

16  05 

77 

1600 

3 

15  06 

77 

1700 

.3 

15  07 

77 

1530 

.3 

18  OB 

77 

1630 

.3 

24  OB 

77 

1200 

.3 

27  09 

77 

1730 

.3 

28  10 

77 

1130 

.3 

21  12 

77 

1530 

3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

K1NIMUM 

1  106  0 

549  9 

960 

10 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


426  OD 

243. 6C 

68.00 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


13.50 
7.35 
2.25 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


20 
9D 

5 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 
0.030 
0.030 
0.020 
0,040 
0,040 
0.060 

0.020 
O.020 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.060 

0.033 

0.020 

» 

272 

217 

451 

452 

«53 

SIMPLE 

TDTAL 

RADIUM 

GROSS'A" 

GROSS-A" 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

0.01 

t 

1  .   L 

1  10. 

5. 

0.01 

L 

0.01 

L 

0  01 

L 

3. 

10. 

S. 

0.01 

L 

2. 

60. 

1  . 

0  03 

I 

0.  D2 

L 

2. 
1  . 

670. 
10. 

5. 

5. 

0.02 

L 

2 

120. 

5. 

0.02 

L 

2 

10. 

5. 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0  082 

0.010L 

0.020 

0.  133 

0.01 OL 

0.020 

0.010L 

0.020 

0.021 

0.030 

0  010 

0  026 

0.010L 

0  020L 

0  036 

0.020L 

0.020L 

0.106 

0  02  0L 

0.040 

0.255 

0  020L 

0.020 

0  020L 

0.040 

0.255 

0.030 

0.0220 

0.094 

0.01 7D 

0.010 

0.021 

0.010 

454       455 

GKOSS-B-  GROSS-B- 
OISS     UNOISS 
PCI/L      PCI/L 


55 


0.03 

3 

0.02  0 

2 

O-OI 

1 

670. 

124. 

5. 


20 

70 

95 

15 

95 

15 

10 

95 

46 

10 

10. 


3. 
2. 

15. 
3. 

5 
3. 


15. 
5. 


456 

460 

461 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

236 

-137 

60 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

10. 

1 

20. 

35. 

10. 

L 

60. 

10. 

L 

10. 

L 

60. 

26. 

0 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


1*1*0 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STOLLERY  LAKE 

STOLLERY  LAKE  AT  DENISON  DAM 

INDUSTRIAL  PROCESS 


STATION  ID:   14-0019-017-09 


STN   STN  SAMP 
OIST  BOG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01  77 

1200 

.3 

3  3  02  7  7 

1200 

.3 

23  03  77 

1200 

.3 

22  04  77 

1400 

.3 

27  05  77 

2000 

.3 

28  06  77 

1530 

.3 

29  07  77 

1330 

.3 

31  08  77 

07  30 

.3 

38  09  77 

1600 

.3 

27  10  77 

1630 

.3 

22  11  77 

1300 

.3 

wax 1  MUM 

AVO  01 

GEOM  MN  (• ( 

M l N I  mum 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    OIST  8R3  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

23 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1400 

27 

05 

77 

2000 

28 

06 

77 

1530 

29 

07 

77 

1330 

31 

OB 

77 

0730 

28 

09 

77 

1600 

27 

10 

77 

1630 

22 

12 

77 

1300 

934 
SAMPLE 
NO 


1  7999 
170C8 
1703B 
17068 
17102 
17  136 
17174 
17202 
17234 
17253 
17297 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

018 
070 
016 
020 
002 
,014 
.010 
026 
.013 
.009 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HUBON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STORE! 

CODE: 

02 

003 

8040 

U.T.M.  17  0374500.0  5149100.0  4 

REGION  05 

MILCAGE 

S7 

50 

444         GO         Bl         64 
.0*  CFS      TOTAL      FECAL      M.F. 
COLIFORM   COLIFOHM     ENTER. 
MF/lOOML   MF/100ML   MF/lOOML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

835 
HATER 
TEMP 
DEG  C 

14.0 
22.0 
23,5 
24.0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

1  .2 
1  0 
2.0 
4.5 
0.6 
7.0 
1  .0 
0.6 
0.5 
0.2 

34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


0.001L 
0.001 

0.001 
0.001 L 
O.OOIL 
0-010 


96 . 000 
95  000 
65.000 
40.500 
48.500 
40. BOO 
50.300 
70.000 
7  3.500 
6 1 . 000 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

96  .  500 
1  00 . 000 
72 . 000 
40.500 
50,500 
42.000 
50 .  300 
81 .000 
76.500 
67.000 


21 
FILTERED 
N02  N 
MG/L 

3.500 
2.750 
1  .350 
1  .070 
1  .350 
4.800 
5.500 
5.000 
6.700 
4.750 


22 
FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 


112 

112 

109 

6B 

33 

77 

95 

100 

90 

72 


000 
200 
000 
900 
7C0 
700 
700 
000 
.800 
.200 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


3110.0 

2987.0 

2578 

22G2 

3005 

3233 

3363 

3317 

3157 

2674 


34.0 
20.9 
14.0 


6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


2970.0 


7. 
21 
4 
9. 
3. 
6 
6 
1  . 
E 
4 
3 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


7.0 
1  .9 

0.2 

10 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 
23  02 
23  03 
2  2  04 

27  05 

28  06 

29  07 
31  08 
28  09 
27  10 
22  12 


77  1200 
77  1200 
77  1200 
77  1400 
77  2000 
77  1530 
77  1330 
77  0730 
77  1600 
77  1630 
77  1300 


.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.070 

0.0(0 

96  .  000 

100.000 

6.700 

1 12.200 

3363.0 

0.020 

0.002D 

64.060 

67.630 

3.667 

66.220 

2991 .5 

0.002 

0.001 

40.500 

40.500 

1  .070 

23.700 

3262.0 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

3550 
3500 
3950 
2600 
34C0 
3500 
3650 
3650 
3560 
3210 
3390 


16        56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN      MG/L 
UNITS 


3.  20 

9,60 
4.50 
5.60 
28.00 
0.60 
4.60 
3.60 
4.30 
3.70 
I  .90 


92. 
BO. 
49 
37 
60 
63 
68 
75 
80 
63 
91 


10 


59 
SULPHATE 


1550.O 
1475.0 
1500  0 
14OO.0 
13S.0 
1500.0 
2125.0 
1700.0 
1565.0 


10 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         SI    MG/L 


10 

95 
ACIDITY 
BG/L 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.0 

ie.0 

15.0 
6.1 
CD 


52 

TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

143 

159 

91 

148 
53 
6* 
26 
26 
21 
22 

174 


21  ,0 
6.9 
I  .7 


9.44 
9.37 
9.06 
10.46 
8.60 
8.44 
7.32 
7.71 
7.37 
7.86 
9.55 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.030 

0.060 

.060 

.030 

.550 

.130 

.420 

.040 

.140 

0.  120 

0.110 


25 
PHENOLS 


UG/L 


MAX 1MUM 

AVG   OR    GEOM  mm    ( • i 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  OIST     BR3    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

23 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1400 

27 

05 

77 

2000 

28 

06 

77 

1530 

39 

07 

77 

1330 

31 

08 

77 

073O 

38 

09 

77 

1600 

27 

10 

77 

1630 

22 

12 

77 

1300 

3650 
3359 
2600 

11 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


1469. 
1576. 
1408 
1377. 
1554. 
1622 
1700 
T767 
1602 
1613 


28,  00 
6.33 
0.60 

11 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

580.00 
613.00 
531 .00 
545.00 
600 . 00 
629.00 

655.00 
593.00 


92.0 
69.0 

37.5 


TOT .  MAG 

NES1UM 

MG/L 

10  00 
1  1  .  OD 
20.00 
3.90 
1  3 .  50 
12.50 

32.00 
29.50 


2125.0 

1438.9 

13S.0 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 
15 
10 

5 
10 

5 
10 
10 
10 
10 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


16.0 
4.6 
0.0 


66 
SODIUM 


MG/L 


174 
84 
21 

11 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


10.46 
8.65 
7.32 

11 
41 
COD 

MG/L 


0.550 
0.154 
0.030 

1  1 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


h'AX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM  MN    CI 

MINIMUM 


1767.0 

655.00 

32.00 

1564.9 

593.25 

16.55 

1377.0 

531 .00 

3.90 

15 
10 
S 


NO    OF    SAMPLES 


AM 


CONT'D 


25 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

23 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1400 

27 

OS 

77 

2000 

20 

06 

77 

1530 

29 

07 

77 

13  30 

12 

oe 

77 

1200 

2a 

OB 

77 

1200 

31 

OB 

77 

0730 

;a 

09 

77 

1600 

27 

to 

77 

1630 

22 

12 

77 

1300 

SIMP  DIE  HOUR   5TN   STN  SAMO   PJ 
0*  MO  YH  LMt    0151  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  MM  <•  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   PU 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
-3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1  •  ) 

MINIMUM 


2  35 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


25 

01 

7? 

1200 

2  3 

02 

77 

1200 

26 

02 

77 

1200 

23 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1400 

27 

05 

77 

2003 

2d 

06 

77 

1530 

29 

07 

77 

1330 

12 

OS 

77 

1200 

24 

OB 

77 

1200 

31 

08 

77 

07  30 

2B 

09 

7T 

1600 

27 

10 

77 

1630 

22 

12 

77 

1300 

272 
SIMPLE 

CYANIDE 
MG/L 


203 

221 

225 

229 

215 

24  9 

20 

236 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

UMINUM, 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

Z  INC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  040 
0  080 

0.060 
0.090 
0.060 
0.060 
0.060 

0.060 
0.060 
0.040 
0.070 

0.090 
0.062 
0.040 

11 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 
0  ,  050 

0.020 
0.060 
0.030 
0  010L 
0  0201 

0  .020 
0.040 
0,030 
O.OIOL 

0.060 

0  0300 
0.010 

11 

»G/L 

0  098 
0  086 

0.  2B8 
0  006 
0.090 
0.040 
0.500 

0.740 
0.750 

0.750 
0.289 
0.006 

9 

MG/L 

O.OIOL 
O.OIOL 

0  .  020 

0.020 

0.020 

0.Q2QL 

0.030 

0.040 
0.060 
0.050 
0.020L 

0  060 
0.02  70 
D.010 

11 

MG/L 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A" 

GROSS" A- 

GROSS'S" 

GR0S5"B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UN015S 

DISS 

UNDI5S 

238 

-137 

60 

»'G/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/t 

0.01  L 

1  . 

25. 

'0. 

1  30. 

10. 

10   L 

O.Ol  L 

2. 

70. 

130. 

100. 

50. 

39 

1  •   L 

110. 

10. 

140. 

10. 

75. 

0.01  L 

0.01  L 

2. 

0.01  L 

1 . 

130. 

65. 

130. 

40. 

60. 

0.T2  L 

0.02  L 

2 

230. 

55. 

190. 

35. 

130. 

2. 

15. 

55. 

70. 

20 

10 

L 

1  . 

180. 

2. 

95. 

5. 

95 

35. 

1B0. 

130. 

160. 

90. 

10 

L 

0.02  L 

1.   L 

1  . 

1  .  L 

3. 

1  .  L 

10 

L 

0.04 

1  . 

2S0. 

150. 

160. 

75. 

145 

0.04 

1  . 

130. 

50. 

90. 

30. 

65 

0.02  L 

0.04 

35. 

260. 

150. 

190. 

90. 

145. 

0.02  D 

4.   0 

122. 

59.  D 

115. 

33.  0 

59.  D 

O.Ol 

1  . 

1  . 

1  . 

3. 

1  . 

10 

NO  OF  SAVtPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LONG  LAKE  OUTLET 

LONG  LAnE  OUTLET  AT  BARIUM  TREATMENT  20 

INDUSTRIAL  PROCESS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TEEM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  0374450.0  5148700.0  4 


STATION  ID.    14-0019-018-09 

ST0RE1  CODE:  02 
OOJ 

8040 

GION  05  MILEAGE    57.7 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STM  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

23  02 

77 

1200 

3 

23  03 

77 

1200 

3 

22  04 

77 

1400 

3 

27  05 

77 

1930 

.3 

26  06 

77 

1500 

.3 

29  07 

77 

1300 

.3 

31  OB 

77 

C700 

.3 

28  09 

77 

1550 

.3 

27  VO 

77 

1700 

3 

22  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  m    1  '  1 

M 1 N I  MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


17007 
17037 
17067 
17101 
17135 
17173 
17201 
17233 
17254 
172S6 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


ENTER. 
MF/IOOML 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


B05 
HATER 
TEMP  . 
GEO  C 


16  0 
22  0 
25.0 
25.0 


25.0 
22.0 
16.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


5 -DAY 

COD 

MG/L 


7.1 
2.3 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BPG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  02 

77 

1200 

3 

23  03 

77 

1200 

3 

22  04 

77 

1400 

.3 

27  05 

77 

1930 

.3 

2B  06 

77 

1500 

.3 

29  07 

77 

130D 

3 

31  OB 

77 

0700 

3 

28  09 

77 

1550 

3 

27  10 

77 

1700 

.3 

22  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ 1 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMVON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

NO  3  -N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  055 

0.001 

105.000 

1 10.000 

0.800 

116.700 

3006.0 

3  7 

0.042 

66 . OOO 

77 .500 

0  900 

1 19  OOO 

2B37  0 

9  B 

0  034 

0.0C1 

42  500 

42.500 

l  .070 

69  300 

2513  0 

25.0 

0  001 

61  000 

64  000 

4.700 

IB  300 

3495  0 

16,0 

0  054 

0.001 

61 .500 

65.500 

7.300 

96.700 

3566  0 

24.0 

0.070 

0  001  L 

108-000 

1 0B . 000 

5.000 

98.800 

3776.0 

58.0 

0.014 

85.000 

103.000 

13.800 

24  1 .000 

3C36.0 

5.5 

0.023 

69 . 500 

71 .000 

5.000 

85  000 

2954 .0 

7  7 

0.022 

0.001 

68.500 

B3 . 000 

2.  BOO 

82.700 

3127 .0 

7.4 

O.D32 

2  731 .0 

2.2 

O.070 

0.001 

108.000 

110  000 

13.600 

241  .000 

3776  0 

58.0 

0.038 

0. J01D 

74 . 1 1  1 

80  500 

4.597 

103  056 

3164  .  1 

15.9 

0  .014 

0.0O1 

42.500 

42  .500 

o.aoo 

18.300 

2513.0 

2  2 

NO    OF    SAMPLES 


442 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

23  02  77  1200 
23  03  77  1200 
22  04  77  1400 

27  05  77  1930 

28  06  77  1500 

29  07  77  1300 
31  OB  7  7  0700 
28  09  77  1550 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3S00 
3300 
2900 
3700 
3700 
4150 
3850 
3390 

1  .20 

5.50 

5.40 

18.00 

11  .00 

54.00 

4.00 

1  .20 

60.0 
38.0 
38.0 
51.0 
63.0 
66. 0 
78.0 
70.0 
98.0 
74.0 

1475.0 
1500.0 
1600.0 
150.0 
1500.0 
2260.0 
1700.0 
1500.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
152.0 
0.0 
18.0 
0.0 
0.0 

2t5 
68 

159 
95 

103 

0 

41 

t  1 

35 

9.55 
8.82 
10.50 
9.11 
9.  1  1 
3.84 
B.  39 
6.59 
8.80 

0.180 
0.420 
0.  140 
3.1O0 
0.580 
17.500 
0.310 
1  .400 
0.680 

27  10  77  1700 
22  12  77  I23D 

.3 

.3 

3470 
3  ISO 

5.  20 
0.95 

6a 

8.78 

0.020 

MAI t MUM 

4150 

54.00 

98.0 

2260.0 

152.0 

215 

10.50 

17.500 
2.433 

0.020 

AV5 

OR  GEOM  W  C| 
MINIMUM 

3514 

2900 

10.65 

0.95 

63.8 
38.0 

1460.6 
150.0 

17.0 

o.o 

80 
0 

8.35 
3.84 

hO 

OF  SAMPLES 

10 

10 

to 

8 

10 

10 

10 

10 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

5TN  SAMP   PJ 

76 
CALCUL 

72 
TOTAL 

74 
TOT.  MAG 

68 

COLOUR 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

66 

SODIUM 

Hi 

WG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

41 
COD 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

265 
TOTAL 
ARSENIC 

DY  MO  »R  LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

HARDNESS 
MG/L 

CALCIUM 
MG/L 

NES1UM 
MG/l 

HAZEN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23  02  77  1200 

.3 

1586  0 

618.00 

10.50 

10 

23  03  77  I20D 

.  3 

1497.0 

555 , 00 

27.00 

10 

22  04  77  1J0Q 

,3 

1553.0 

615.00 

4.20 

5 

27  05  77  1930 

.3 

1876.0 

730.00 

13.00 

70G 

28  06  77  1500 

3 

1711.0 

668 .  00 

10.50 

70G 
700 

29  07  77  1300 

.3 

1848.0 

31  08  77  0700 

.3 

1816.0 

673.00 

33.00 

20 

28  09  77  1550 

.3 

1576. 0 

580  00 

31  .00 

20 

27  10  77  1700 

.3 

1749.0 

20 

22  12  77  1230 

3 
MAXIMUM 

1462.0 
1876.0 

730. 00 

33.00 

70 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

1667.4 

634. 14 

18.46 

33U 

M 1 N 1  MUM 

1462.0 

555.00 

4.20 

5 

NO  OF  SAWPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
3 
3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 


23 

02 

77 

1200 

23 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1400 

27 

05 

77 

1930 

28 

06 

77 

1500 

29 

07 

77 

1300 

12 

08 

77 

1200 

24 

08 

77 

1200 

31  OB  77  0700 
28  09  77  1550 
27  10  77  1700 
22  12  77  1230 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235  203  221 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L  MG/L 


272  217  451 

SIMPLE  TOTAL  RADIUM 

CYANIDE  COBALT  226  DISS 

MG/L  MG/L  PCl/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/l 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.  100 
0.060 
0.130 
0.080 
0.100 
0.  120 

0.040 

0.040 

0.060 

C020L 

0.010 

0.210 

0.032 
0  530 
0.012 
0.380 
0.D37 
2.650 

0.010 

0.030 

0.050 

0.040 

0.02OI 

0.150 

0.060 
0.030 
0.050 
0.060 

0.010L 
0  .  060 
0.030 
0.0101 

0.350 
1  .190 

0.020 
0.060 
0.050 
0.020L 

0.130 
0.079 
0.030 

0.210 

0.049D 

0.010 

2.650 
0.6*8 
0.012 

O.150 

0.047D 

0.010 

10 

10 

B 

10 

452 

lOSS'A" 

DISS 

PCl/L 

453 

GROSS-A- 

UNDISS 

PCI/L 

454 
GROSS -B- 
D1SS 
PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UND 1SS 
PCl/L 

456 

URANIUM 
238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCl/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/1 

S3  02  77  1200 

23  03  77  1200 
22  04  77  1400 

27  05  77  1930 

28  06  77  1500 

29  07  77  1300 
12  08  77  1200 

24  OB  77  1200 

31  08  77  0700 

2B  09  77  1550 

27  10  77  1700 

22  12  77  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.01 

L 

40. 

0.02 

0.01 

L 

490. 

0.02 

510. 

0.02 

L 

0.1  1 

910. 
490. 
157. 

0.02 

L 

330. 

0.07 

35. 

0.D2 

L 

200. 

0.02 

I 

0.1  1 

910. 

0.03 

o 

316. 

0.01 

1  . 

950. 

5800. 
1000. 

290. 

180. 
1300. 

750. 

600. 


5800. 

1221  . 

120. 


520. 

3300. 

95. 

990. 

5, 

310. 

5. 

120. 

30. 

1100. 

65. 

660. 

110. 

560. 

520.      3300. 

110.       855. 

5.        120. 


100. 

450. 
95. 
5. 
25. 
25. 
40. 
60. 


450. 
90. 

5 


40. 

1900. 
10. 
35. 
90. 
240. 
25. 
25. 


1900. 
265.  0 
10. 


10 


10 


443 


B.O.W,/  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE: 


DUNLOP    LAKE    OUTLET 

AT    OUTLET    OF    DUNLOP    LAKE       IB    2 

RIVER  FLOW   GAUGE    FED    O2CDQ02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


STATION    ID:       I40019-0I9-02 

STORET    CODE:    02 
002 

8040 


U.T.IVI.  17  0373450.0  514B600.0  A 


REGION  OS 


MILEAGE    Se.00 


931 

901        444 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SO   FLOW  CFS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

?8  02 

77 

1200 

■3 

17009 

31  03 

77 

1200 

3 

17050 

3 

22  04 

77 

1500 

.3 

17069 

27  05 

77 

2100 

■3 

17103 

28  06 

77 

1600 

.3 

17137 

16  07 

77 

1500 

.3 

17153 

31  08 

77 

0800 

.3 

17203 

28  09 

77 

1630 

.3 

1723S 

27  10 

77 

1600 

3 

17253 

22  12 

77 

1330 

.3 

1729B 

80  81  84        SB  805 

TOTAL  FECAL  M.F.     PSEUD.  WATER 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.        MPA  TEMP. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML  OEG  C 


7.0 
20.0 
23.5 
36.0 


3 

otss. 

02 

MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
IS. 

0.3 

0.4 
0,8 
0.6 
0.2 
0.2 
0.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  UN  | • | 

ID  I  N  I MUM 


26.0 

18.9 

7.0 


15. 

2.0 

0.2 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  02  77 

1200 

.3 

31  03  77 

1200 

3 

22  04  77 

1500 

.3 

27  05  77 

2100 

.3 

28  06  77 

1600 

.3 

16  07  77 

1500 

.3 

31  08  77 

0800 

.3 

28  09  77 

1630 

.3 

27  10  77 

1600 

.3 

22  12  77 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN       ST>I    SAMP       Pd 
DY    MO    YR     LMT  OIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


38  02 
31  03 
22  04 

27  05 

28  06 
16  07 
3t  08 
28  09 
27  10 
22  12 


77  1  200 
77  1200 
7  7  1500 
7  7  2100 
77  1600 
77  1500 
77  OBOO 
77  1630 
77  1600 
77  1330 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


33  34         19 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P  MG/L      *'G/L 


0.005 


001  L 

020 
OSO 
003 
003 


0.014 


0.080 

0.0160 

0.OO1 


14 
COND. 

25C 
UMHOS 

38 

3200 

3B 

34 

50 
39 
5? 
43 


0.001 

0.400 

0.001 

0.001 L 

0.001L 

0.001L 

0.003 

0.001 

0.002 


0.400 

0.0460 

0.001 


332 

B5 

064 

072 

1  15 

09B 

232 

012 

014 


3.85 
0.532 

0.012 


20        21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


16         56 

TtJRB.  CHLORIDE 
FOhMAZIN       MG/L 
UNITS 


37 


0.60 
B9. 
0.52 
1  .00 
070 
0.70 
1.50 
0.58 
0.70 
0.45 


0.7 

5- 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

1.5 

0.6 

0.6 

0.7 


0.410 


0.2B0 
0.200 
0.  180 
0.310 
0.270 
0.290 
0.190 


0.410 
0.266 
0.  1B0 


59 

SULPHATE 


7.5 

9.5 

152.0 

8.0 

7.5 

9.5 

10.0 


0  006 
0.550 

0.004 
0.004 
0.013 
0.001 
0.020 
0.002 
0.001 


0.550 
0.067 
0.001 


2B0 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


32 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.459 
0.300 
0.151 
0.031 
0.2B7 
0.369 
0.425 
0.01B 
0.015 


0.459 
0.217 
0.015 


95 

ACIDITY 
MG/L 


2.0 
2. 
3.0 
I  .9 
10.0 

0  6 

1  .3 
0.6 
2.6 
0.7 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


29 

4330. 
28 


24  0 
36.0 
31  .0 
36.0 
30.0 
26.0 
24.0 


4330. 
459.4 
24.0 


52 

TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 

10 
3 
6 
0 
7 
9 
8 
' 
B 

10 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


3 

500. 
1  , 
1 
2 

4 
3 
0 
3 
0 


500. 
52.1 
0.2 

10 
55 

PH 

AT    LAB 


92 
56 
°6 
61 
49 
61 
91 
17 
23 
09 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MO/L 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


030 

02 

030 

160 

060 

260 

100 

040 

100 

230 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (• ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  1R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


2«  02  77  1200 
31  03  7  7  1200 
22  04  ',  7  1500 
2  7  05  7  7  2100 
28  06  77  1600 
16  07  77  1500 
31  08  77  0800 
28  09  77  1630 
27  10  77  1600 
22  12  7  7  133C 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
-3 


3200 
357 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

13.0 
12 

11  0 
12.0 
9.0 
13.0 
IB  0 
15.0 
16.0 
13.0 


89. 

9.58 
0.45 

10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


3.60 
3.50 
2.40 


00 
40 


5. 
1  .2 
0.6 

10 

74 

TOT .  MAG 

NESIUM 

MG/L 

0.65 

0.50 
0.75 
0.80 

0.90 

0.40 


152.0 

29.1 

7.5 


68 

COLOUR 
HAiEN 
UNITS 

S 

5L 
5 
5 

5 
5 

5 

5 
5 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


10.0 
2.5 
0.6 

10 

66 

SODIUM 
NA 

MG/l 


10 
7 
0 

10 

47 

ORGANIC 

C    AS  C 

MG/l 


8.  17 
7.36 

6    56 


41 

COD 


MG/L 


2.  100 

0-303 
0.02 

10 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


^AX  ItfUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( ■ I 

MI N 1  MUM 


18.0 

13.2 

9.0 


5.  BO 
4.  IS 

■\40 


0.90 
0.67 
0.40 


s 
so 

5 


NO    OF    SAVPLES 


444 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT     DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


38  02  77 
31  03  77 
22  04  77 
S7  OS  77 

15  06  77 
28  06  77 

16  07  77 
34  08  77 
31  OS  77 
28  09  77 
27  10  77 
22  12  7T 


1200 
1200 
1500 
2100 
1200 
1600 
1500 
1200 
0800 
1630 
1600 
1330 


3 

.3 

-3 
3 

-3 
3 
.3 

•  3 
.3 
.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVC  OR  MOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
3 
■  3 
.3 

.3 
3 
.3 


2B 

02 

77 

1200 

31 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1500 

27 

05 

77 

2100 

15 

06 

77 

1200 

2a 

06 

77 

1600 

16 

07 

77 

1500 

24 

OS 

77 

1200 

31 

08 

77 

0800 

23 

09 

77 

1630 

27 

10 

77 

1600 

22 

12 

77 

1330 

235  203        22t 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.01  L 

0.01  L 

0.01  L 

0.01  L 


451 

RADIUM 

226  DISS 

PCI/L 

6. 

1  .   L 


0.02 
0.03 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 


22S 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.030 
0.020 
0.020 
0 .  020 

0.020 
0.030 

0.020 
0.040 
0.020 
0.030 


0.040 
0.025 
0.020 

10 

452 
GROSS- A- 
DISS 
PCI/L 

15. 
1  . 

10. 
1  . 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  '  ) 

MINIMUM 


O.03 
0.02  D 
0.01 


6. 
2. 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


453 
GROSS-A- 
UNDISS 
PCI/L 

10. 


3. 
1  .  L 


15. 

4, 
1  . 


10. 
2. 
1  . 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

■     249 
TOTAL 
ZINC 
MC/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.050 
0.040 
0.040 
0.060 

0.016 

0.016 
0.026 

O.OIOL 
0.010L 
O.OIOL 
O.OIOL 

0.010L 
0.020L 

0.015 
0 .  020 

0.020L 
0.020L 

0.010 
0.020 
0.020 
0.020 

0.024 
0.016 

0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 

0.060 

0.029D 

0.010 

O.026 
0.019 
0.015 

0.020 

0.016D 

0.010 

10 

7 

10 

454 
GROSS-B- 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS-B* 

UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 

COBALT 
60 

PCI/1 

15. 

3. 

5 
1  . 

10.     L 
10.     L 

10. 
4. 

1  . 
1  .     L 

10.     L 
10.     L 

1  . 

4. 

1  .    L 

1  . 

10.    L 
10.     L 

3. 
1. 

1  .    L 
1  .    L 

10.     L 
10.     L 

IS. 

s. 

1 . 

5. 

1  .    0 
1  . 

10. 
10.    D 
10, 

NO  OF  SAMPLES 


B.O-M./  SITE:  CREEK 

SAMPLE  POINT:  NE«  DOM  OVERFLOW  5TANROCK 

STATION  TYPE:  RIVED 


STATION  ID:   14-0019-020-02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


11  04  7  7  1 200 

29  05  77  2100 
2B  06  77  1845 
IG  07  7  7  1800 
31  08  77  1230 

30  09  77  1530 
27  10  77  1900 
27  12  77  1430 


STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  03B3550.0  614.325.0  4 


934 

901 

444 

80 

Bt 

5AMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

C0L1F0RM 
MF/100ML 

17055 

17104 

17139 

1715S 

17208 

17241 

17357 

17312 

84 

M.F. 
ENTER. 


STORET 

CODE: 

02 

002 

B040 

REGION    05 

MILEAGE 

53 

.00 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

80S 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

22.0 
26. 5 
29.0 

- 

0.2 

1  .6 
1.6 

2  2 
1  .6 

90.0 
0.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  -  I 

MINIMUM 


29.0 
25.  B 
22.0 


90.0 

14.0 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  04  7  7  1200 

29  05  77  2100 
28  06  77  1845 
16  07  7  7  1B00 
31  OB  77  1230 

30  09  7  7  1530 
27  10  77  1900 
27  12  77  1430 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  | 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0L1D5 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MD/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.01B 

0-0O6 

0-730 

0.92 

684. 

2B. 

0.001 

1  .300 

1  .700 

0.200 

0.050 

3304.0 

4,9 

0.045 

0.001 

1  .700 

1  .700 

2GE100 

7,6 

0.028 

0.001 

1  .3B0 

2.020 

0.067 

3G78.0 

7.7 

2670 

0.030 

0.01  1 

2.000 

2.520 

0.071 

0.730 

2612.0 

4.3 

0.026 

4.400 

4.500 

1  .850 

7515.0 

4.0 

0.027 

0.001 

1  .620 

2.100 

0.094 

0.  141 

2743.0 

3.B 

0.060 

2400.0 

15.0 

0.060 

0.011 

4.400 

4.500 

1  .BSO 

0.730 

7515.0 

28. 

2670 

0.033 

0.004 

1  .876 

2.209 

0.456 

0.307 

2978.3 

9.4 

2670 

0.018 

0.001 

0.730 

0.93 

0.0E7 

0.050 

664 

3.B 

2670 

NO  OF  SAMPLES 


445 


CONT'D 


5AMP  DTE  HOUS   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTPS 


t  1  04 

77 

1200 

.3 

39  05 

77 

2100 

3 

28  06 

77 

1B45 

.3 

16  07 

77 

1800 

.3 

31  08 

77 

1230 

.3 

30  09 

77 

1530 

.3 

27  10 

77 

1900 

.3 

27  12 

77 

1430 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I ■ 1 
MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TUB.B 

CHLOPIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MCA 

MG/L 

MG/L 

UC/L 

1080 

23. 

4.5 

310. 

0 

2.86 

46  0 

2600 

1  .40 

22.0 

1100.0 

1200.0 

0 

3.74 

340.000 

2950 

1  .80 

28.0 

1550.0 

2500.0 

0 

2.51 

280  000 

3100 

2.  BO 

30.0 

150.0 

15.50 

2.56 

262.000 

s.o 

3100 

4.50 

37.0 

1600.0 

1980.0 

0 

2.61 

315.000 

5400 

1  .40 

40.0 

4300.0 

1546.0 

0 

2.60 

1 280 . 000 

2710 

3.  10 

32.5 

1368.0 

0 

2.77 

300.000 

2530 

16.00 

27.0 

0 

2.72 

225.000 

5400 

23. 

40.0 

43000 

15.50 

2500.0 

0 

2.B6 

1280.000 

5.0 

2934 

e.-'s 

27.6 

1740.0 

15.50 

1484.0 

0 

2.67 

381 .000 

5.0 

1080 

1  .40 

4.5 

150.0 

1  5 .  50 

310. 

0 

2.51 

46  0 

SO 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN 

DIST 

FEET 


STr.  SAMP   pj 

BR3  DEPTH 
MIPS 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
M.J/L 


74 
TOT .  MAG 

NES1UM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

"G/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       »G/L  MG/L 


11  04  77  1200 

29  05  77  2100 
28  06  77  1845 
16  07  77  1800 
31  08  77  1230 

30  09  77  1530 
27  10  77  1900 
27  12  77  1430 


163 
509.0 
488  0 

556.0 

1078.0 

577.0 

25.0 


l 65 . 00 
151  00 


175.00 
300.00 


23.50 
27.00 


29.00 
80.00 


70G 
70 

70G 
70G 
70L 


MAXIMUM       1078.0     300.00      60.00 

AVG  OR  GEOM  W  I'l        485.1     197.75      39. BB 

MINIMUM         25.0     15'. DO      23.50 


70 

TOE 

70 


7 

31 

7 

31 

7 

31 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAYPLE5 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1 1  04  77 

1200 

.3 

29  05  77 

2100 

3 

15  06  77 

1200 

3 

28  06  77 

1845 

.3 

24  OB  77 

1200 

.3 

31  OB  77 

1230 

3 

30  09  77 

1530 

.3 

27  10  77 

1900 

.3 

27  12  77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  -  1 
MINIMUM 

235  203                   221 

TOTAL  TOTAL              TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L                 MG/L 


225 

TOTAL 

Copper 

MG/L 

0.140 
0.440 


0.460 
0.540 
0.540 


0.540 
0.442 
0.  140 


229 

TOTAL 
LEAD 

MG/L 


215  249 

TOTAL  TOTAL 
CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L 

0.460 
1.000 

3.000 

2.000 
2.200 
I  .900 


201  338  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 


4.600 

4.  BOO 

4.600 

26.000 


0.080 
0.410 

0.460 

0.430 
O.S10 
0.470 


2.200 

26 . 000 

0.510 

1  .593 

10.000 

0.393 

0.460 

4.600 

0.080 

NO    OF    SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUS   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTBS 


1  1  04 

77 

1200 

.3 

29  05 

77 

2100 

.3 

15  06 

77 

1200 

.3 

28  06 

77 

1845 

.3 

24  08 

77 

1200 

•3 

31  08 

77 

1230 

.3 

30  09 

77 

1530 

.3 

27  10 

77 

1900 

3 

27  12 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  1 
M I N  I  MUM 

272  217  451        452 

SIMPLE  TOTAL  RADIUM  GROSS-A" 

CYANIDE  COBALT  226  DISS       DISS 

MG/L  MG/L  PCI/L      PCI/L 


0.12 
0.64 

0.62 

0.70 
O.082 
0.70 
0.55 


0.70 

0.487 

0.082 


3. 


1500. 
900. 


3600. 
1  .  L  I  500 . 
I  .  1 700 . 
I.  I  2000. 
1.       2700. 


2700. 

1842. 

900. 


453 
GROSS"A" 
UNDISS 
PCI/L 


2. 

5. 

40. 

5. 

3. 


40. 
8. 
2. 


454 

GROSS'B- 

DISS 

PCI/L 

455 

GROSS'B" 

UNOISS 

PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

710. 
630. 

3. 

I. 

560. 

440. 

BOO. 
690. 
700. 
890. 
770. 

1  . 
2. 
25. 
5 
1  . 

460. 
430. 
370. 
660. 
625. 

890. 
741  . 
630. 

25. 
5. 
1  . 

660. 
506. 
370. 

460  461 

CESIUM  COBALT 

- 1 37  60 

PCI/L  PCI/1 


NO    OF    SAMPLES 


446 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


BUD  LAKE  CONTROL 

WEST  END  OF  BUD  LAKE  TAILINGS 

LAKE 


STN   STM  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  03 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1S00 

.3 

15  06 

77 

1630 

.3 

15  07 

77 

1S00 

.3 

31  OB 

77 

0900 

.3 

27  09 

7T 

1500 

.3 

28  10 

77 

0900 

3 

21  12 

77 

1300 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  W  |'| 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  OEPTH 
FEET       MTRS 


14  03 

77 

1200 

.3 

16  05 

77 

1500 

3 

15  06 

77 

1530 

3 

15  07 

77 

1B00 

.3 

31  06 

77 

0900 

.3 

27  09 

77 

1500 

.3 

IS  to 

77 

0900 

.3 

21  12 

77 

1300 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  -  1 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 

NO 


17029 
17093 
17129 
17152 
17204 
17225 
17258 
17288 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  IT  0370375-0  5150900.0  4 


901        444         80         81  B4 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  «.F 

C0L1F0RM  COL  I  FORM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML   MF/100ML 


STATION 

ID:   14-0019- 

022-01 

ST0RE1 

CODE: 

03 

002 

8040 

.ION  05 

MILEAGE 

57 

.00 

8B 

PSEUO. 

MPA 

/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
0£G  C 

22.0 
21.5 
24.0 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 

5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 
1,0 
1  .0 
O.B 
0.2 
0.4 
0.4 

24.0 

1.0 

22.5 

0.6 

21. S 

0.2 

3 

T 

33 
TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 
FILTERED 

5 

TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.001 

0.056 

0.250 

0.001 

0  389 

40.0 

4.3 

0.005 

0.009 

0.062 

0.240 

0.005 

0.100 

36.0 

7.0 

0.001L 

0 . 00 1 L 

0.147 

0.660 

0.O09 

0.221 

33.0 

3  8 

0.001 

0.001 L 

0.070 

0,370 

0.004 

0.005 

37.0 

3.7 

0.03B 

0.003 

0.  184 

0.250 

0.01  1 

0.259 

32.0 

2.7 

0.007 

0.001 

0.078 

1  .50 

0.001 

0.039 

31. 

1  .9 

o.ooa 

0.001 

0.05B 

0.360 

0.004 

0.031 

30.0 

2.  1 

0.024 

41  .0 

13.0 

0  038 

0.009 

0.  184 

1  .50 

0.01  1 

0.389 

41  .0 

13.0 

0.0I2D 

0.002D 

0.094 

0.519 

0.005 

0.149 

35.0 

4.8 

0.001 

0.001 

0.056 

0.240 

0.001 

0.005 

30.0 

1  .9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56 

cond.  turs.  chloride 

25c  f0rma2in     mg/l 

umhos  units 


59        280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


14  03 

77 

1200 

3 

56 

1.60 

1.3 

10.5 

16  05 

77 

1500 

3 

44 

1.20 

0.8 

15  06 

77 

1630 

3 

45 

0.65 

O.B 

10.0 

15  07 

77 

1800 

3 

46 

1  .00 

0.9 

10.5 

31  06 

77 

0900 

.3 

45 

1  .60 

0.8 

10.0 

27  09 

77 

1500 

.3 

46 

1  .3 

0.8 

28  10 

77 

0900 

.3 

43 

1.80 

1.0 

21  12 

77 

1300 

.3 

42 

1.50 

1.2 

MAXIMUM 

56 

1  .BO 

1  .3 

10. s 

AVG  0( 

46 

1.33 

1  .0 

10.3 

MINIMUM 

42 

0.65 

O.B 

10.0 

NO 

OF  SAMPLES 

8 

B 

8 

4 

76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DY  MO 

YD 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES 1 UM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

14  03 

77 

1200 

.3 

17.0 

S.80 

0.60 

20 

16  05 

77 

1500 

.3 

16  0 

5.  20 

0.75 

15 

15  06 

77 

1630 

3 

9.0 

1.80 

1.10 

10 

15  07 

77 

1600 

.3 

15.0 

10 

31  08 

77 

0900 

3 

18.0 

5.80 

o.»o 

10 

27  09 

77 

1500 

3 

0.2 

5 

28  10 

77 

0900 

3 

17.0 

30 

21  12 

77 

1300 

3 

15.0 

MAXIMUM 

18.0 

5.  BO 

1  .10 

30 

AVG 

OR  GEO! 

13.4 

4.65 

0.84 

14 

MINIMUM 

0.2 

1  .80 

0.60 

5 

95  52 

ACIDITY      TOT    ALK 
MG/L  AT     LAS 

MG/L 


8.0 
2.7 
3.0 
1.3 
3.8 
1.8 
6.5 
4.7 


8.0 
4.0 
1.3 


9 

7 
T 

10 
7 
1 
0 

11 


tl 
6 
0 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


55 
PH 
AT     LAB 


6.32 
7.65 
7.01 
7.  13 
7.11 
6.75 
6.21 
6.72 


7.65 
6.86 
6.21 


COD 

MG/L 


208 

TOTAL 
1H0N 
MG/L 

0.230 

0   220 

0.060 

0.060 

0.100 

0.10 

0.560 

0.900 


0.900 
0.279 
0.O60 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


25 

phenols 


UG/L 


26S 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


447 


CONT'D 


23 

03 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

16 

05 

77 

1500 

15 

06 

77 

1E30 

15 

07 

T7 

1B0O 

24 

08 

77 

1200 

31 

06 

77 

0900 

27 

09 

77 

1500 

2a 

10 

77 

0900 

21 

12 

77 

1300 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  EBG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  lit  I') 

VlNIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 

-3 
.3 

.3 
-3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IB  ['I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

16 

05 

77 

1500 

15 

06 

77 

1630 

15 

07 

77 

1600 

24 

OB 

77 

1200 

31 

08 

77 

0900 

27 

09 

77 

1500 

28 

10 

77 

0900 

21 

12 

77 

1300 

235  203        321 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
C06ALT 

MG/L 


0.01 
0.01 
0.03 
0.03 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 


0.03 
0.02  0 
0.01 


451 


R 
226 


DlUM 
DISS 
Cl/L 


235 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.030 
0.020 
0.030 
0 .  030 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


010 
020 
030 
040 


0.040 
0.036 

o.oio 
s 

452 
GROSS- A- 
DISS 
PCI/L 

5. 

1  . 

2. 

20. 

500. 

1  . 

5. 


SOO. 
66. 

1  . 


453 

GROSS" A- 

UNDIS5 

PCI/L 


3. 
1  .  L 

1  ,  L 
5, 

1  .  L 
1  .  L 
1  .  L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
WG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MM 
MG/L 

236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020 
0.040 
C.010 

0  0201 

0.064 
0.036 
0.023 
0.026 

0.D10L 
0.050 
0.020L 
0.020L 

0.020 
0.020 
0.020 
0.020 

0.036 

0.020L 
0.020L 

0.020L 
0.020L 

0.040 

0.02ID 

0.010 

0.064 
0.035 
0.033 

0.050 
0.0330 

0.010 

B 

5 

B 

454 
GROSS "B- 
OISS 
PCI/L 

455 
GROSS" B- 

UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 
COBALT 
60 

PCI/1 

5. 

1  . 

10.  1 

3. 

3. 

1  .  L 

10.  L 
10.  L 

10. 

330. 

3. 

5. 

2. 

1  .  L 
10. 
1  .  L 
1  . 
1  .  L 

10.  L 
2B5. 
10.  L 
ID.  L 
10.  L 

330. 

32. 

2. 

10. 
2.  D 
1  . 

2B5. 
44.  D 
10. 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


PRONTO  LAKE  OUTLET 

AT  HIGHWAY  NO  17  NEAR  PROMO  MINE  ROAD 

LAKE     FLOW  GAUGE  MOE  02CD100 


60  1 
MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  0369000.0  5117650.0  4 


STATION  ID:   14-0019-023-01 

STORET  CODE:  02 
002 
BO  JO 


REGION  05 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAWP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30 

03 

77 

1200 

.3 

01 

05 

77 

1500 

.3 

1  1 

06 

77 

1130 

3 

17 

07 

77 

1130 

.3 

14 

08 

77 

1530 

.3 

21 

09 

77 

1730 

.3 

SO 

10 

77 

1000 

.3 

19 

12 

77 

1600 
AVG  OR 

.3 

MAX  I  MUM 

GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  9RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  03  77  1200 

01  05  77  1500 

11  06  7  7  1130 

17  07  7  7  1  !30 

14  06  77  1530 

21  09  77  1730 

30  10  77  1000 

19  13  77  t600 


MAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  W  I'l 

M 1 N I  MUM 


934 
SAMPLE 
NO 


17044 
17079 
171  15 
1715a 
17  180 
17212 
17271 
17283 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 

M.  F. 

ENTER. 

MF/100ML 


88 
PSEUD . 
MPA 
MF/100ML 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


15.5 
15.5 
23.0 


3 
DISS. 
03 
MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

O.B 
1  .0 
1.0 
5.0 

2.4 

0.8 


23.0 

5.0 

18.0 

1.B 

15.5 

0.9 

3 

6 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

e 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

f> 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.019 

0.002 

0.284 

0.390 

0  003 

0.202 

273  0 

16.0 

0.010 

0.001L 

0  144 

0.350 

0.027 

0.  113 

585. 

2.7 

0  036 

0.004 

0.066 

0.740 

0.006 

0.019 

862  .0 

36  0 

0.055 

0.014 

0.  150 

1  .950 

0.022 

0.005L 

520  0 

27.0 

0  .  064 

0.024 

0.420 

1  .880 

0.012 

0.013 

525  0 

13.0 

0.04a 

0.0O4 

0.01B 

1  .  100 

0.008 

0.007 

386.0 

13.0 

0.015 

0.004 

0.096 

0.3B0 

0.005 

0.025 

544  0 

5.8 

0.014 

543  0 

6.3 

0.084 

0.024 

0.420 

l  .950 

0.027 

0  202 

B62.0 

36  0 

0.034 

0.C08D 

0.169 

0.970 

0.012 

0.0S5D 

529.  B 

15.0 

0.010 

0.001 

O.OIB 

0.350 

0.003 

0.005 

273.0 

2.7 

NO    OF     SAMPLES 


448 


SAMP  DTf  HOUR   SIM   STl  Sj«P   Pj 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77 

1200 

.3 

01  05  77 

1500 

.3 

11  OB  77 

1130 

3 

17  07  77 

1130 

.3 

14  08  7  7 

1530 

.9 

21  09  77 

1730 

■  3 

30  10  77 

1000 

3 

19  12  77 

1600 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  1 ■ 1 
MINIMUM 

NO  OF  SIMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STM  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77  1200 
01  05  77  1500 
11  06  77  1130 
17  07  77  1130 
14  08  77  1530 
21  09  77  1730 
30  10  77  1000 
19  12  77  1600 


.3 
.3 

3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

395 

5.20 

9.8 

3.0 

10 

6.72 

3.400 

750 

1  .0 

15.5 

312. 

0.4 

25 

8.20 

0.17 

1000 

24.00 

48.0 

390.0 

16.0 

57 

6.96 

2.400 

650 

4.00 

75.0 

101  .0 

44.0 

107 

6.87 

10.000 

6B0 

13.  00 

80.0 

105.0 

34.0 

145 

6.61 

3.900 

490 

3.60 

75.0 

eo.o 

26.0 

61 

6.53 

4.  150 

680 

2.40 

21  .0 

8.1 

14 

6.42 

0.600 

710 

3.50 

t6.0 

33.0 

33 

8.18 

0.450 

1000 

24.00 

80,0 

390.0 

44  .0 

145 

B.20 

10.000 

669 

6. 96 

42.5 

197.6 

20.6 

57 

7.06 

3.134 

395 

1  .0 

9.B 

00.0 

0.4 

10 

6.42 

0.17 

8 

8 

a 

5 

e 

e 

8 

8 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

CALCUL 

TOTAL 

TOT ,  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOO 1 UM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

RDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

172.0 

58.00 

6.50 

30 

346. 

130. 

S.  15 

5 

449.0 

150.00 

16.00 

50 

190.0 

70G 

240.0 

70G 

142.0 

46.00 

6.50 

70G 

306.0 

70 

MAXIMUM  449.0  150.00  1B.00  70 

AVG  OR  GEOM  MM  <•)  283.1  96.00  9.04  52U 

MINIMUM  142.0  46.00  5.15  5 

MO  OF  SAVPLES            8  4  4  7 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235  203  221        225  229 

TOTAL  TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER  LEAD 

UG/L  MG/L  MG/L       MG/L  MG/L 


215  249 

TOTAL  TOTAL 
CADMIUM       ZINC 
BG/L       WG/l 


201        238         60 
TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


30  03  77 

1200 

.3 

01  05  77 

1200 

.3 

1500 

3 

11  06  77 

1130 

3 

17  07  77 

1130 

.3 

14  08  77 

1530 

.3 

24  08  77 

1200 

.3 

21  09  77 

1730 

.3 

30  10  77 

1000 

.3 

19  12  77 

1600 

■  3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

0.04 
0.040 

2.000 
0.040 


2  .  000 
0.434 
0.04 


0.02  L 

0.034 

0.02  L 

0.040 

0.740 

0.01OL 

1 2 . 000 

1  .300 

0.270 

0.020 

1  .040 

0.320 

1 2 . 000 

1  .300 

0.320 

2.4200 

0.740 

0.1360 

0.02 

0.034 

0.010 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77 

1200 

.3 

01  05  77 

1300 

.3 

1500 

3 

11  06  77 

1130 

.3 

17  07  77 

1130 

.3 

14  08  77 

1530 

.3 

24  08  77 

1300 

.3 

21  09  77 

1730 

.3 

30  10  77 

1000 

3 

19  12  77 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  I  - ) 
MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" A' 

GROSS-A" 

GROSS  "B- 

GROSS "8" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UKIDISS 

DISS 

UNOISS 

238 

-137 

60 

MG/L 

PCI/L 
3. 

PCI/L 
10. 

PCI/L 
1  . 

PCI/L 
10. 

PCI/L 
1  . 

UG/L 
10.  L 

PCI/L 

PCI/1 

3. 

20. 

2. 

15. 

3. 

10. 

0.02  L 

0.02 

0.02 

I.   L 

100. 

30. 

45. 

25. 

70. 

0.02  L 

1  . 

130. 

4. 

50. 

5. 

70 

2. 

30. 

3. 

15. 

3. 

15. 

2- 

10. 

5. 

10. 

5. 

10.  L 

0.03 

3. 

15. 

2. 

10. 

1  . 

10.  L 

4. 

35. 

7. 

10. 

3. 

18. 

0.03 

4. 

130. 

30. 

SO. 

25. 

70. 

0.02  0 

2.   0 

43. 

6. 

20. 

5. 

26.  D 

0.02 

1  . 

10. 

1  , 

10. 

1  . 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


449 


B.O.W./  51TE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUO  LAKE  TAILINGS 

BUD  LAKE  TAILINGS  UPSTREAM  FROM  BARIJM  TREATMENT 


22  5 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U-T.M.  17  0371200.0  5151250.0  4 


STATION    ID:        14-0019-024-01 

STORET    CODE:    02 
002 
8040 

REGION   05  MILEAGE         56.4 


SAMP    DIE    HOUR 
DY    MO     YR     LMT 


25  01  77 
23  02  77 

14  03  77 
11  04  77 
16  05  77 

15  06  77 
15  07  77 
18  06  77 

27  09  77 

28  10  77 
21  12  77 


1200 
1300 
1200 
1200 
I1 500 
1615 
1730 
1800 
1530 
0930 
1350 


STN   STS  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


934 
SAMPLE 
NO 


1  7996 
17001 
17030 
17057 
17094 
17128 
17151 
17192 
17226 
17259 
172S9 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 


it 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IUOML 


ENTER. 
tlf/lOOML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


805 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 


17.0 
21  .0 
25  0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 


1 
5 -DAY 
800 
MG/L 

0  8 
0.6 

0  4 

0  2 
0.6 
08 

1  .4 

0  6 
0.6 


MAX [MUM 
AVG  OR  GiOW  «W  I " ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET        MTRS 


?5 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

1  1 

04 

77 

1200 

IS 

05 

77 

1500 

'5 

06 

77 

1615 

15 

07 

77 

1730 

18 

OB 

77 

1800 

37 

09 

77 

1530 

28 

10 

77 

0930 

21 

12 

77 

1350 

3  J 
TOTAL 


MG/L 


012 
030 
OOB 
014 

010 
012 
010 
016 
017 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.001 L 


O.OOIL 


19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

28.000 
42 .500 
65.600 
35.0 
32  000 
28  800 
23.200 
20 .  000 
18.2 
16.500 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

28  .  000 
45,600 
65 . 600 
37.5 
34 . 500 
31  .900 
23.200 
20.300 
37.0 
IB. 600 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

17.400 

14.700 

15.800 

7.50 

8.000 

9.000 

1  I . 900 

9 .  000 

13. 

12.700 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

I  1 3  000 
89  BOO 

116. OOO 
63  5 
B2.000 
82.500 
78 . 700 
75.OO0 
82.5 
76 . 200 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


310 
2735 
2448 
1878 
2705 
2850 
2915 
2920 
2B57 
2726 
2601 


25.0 
21  .0 
17.0 


6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


6 
3. 
3 

9. 

3 

3 

25 

a 

5 
3 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .4 
0.7 

0.2 

9 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
WG/l 


MA* I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  ■ ) 

MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  D£PTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 
23  02  77 

14  03  77 
1  1  04  77 
16  05  77 

15  06  77 
15  07  77 
18  OB  77 

27  09  77 

28  10  77 
21  13  77 


1200 
1200 
1200 
1200 
1500 
1615 
1730 
1800 
1530 
0930 
1350 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


0.030 
0.014 
0.008 


COND. 

25C 

UMHOS 

3  200 
3050 
2700 
2220 
2900 
2950 
2950 
3000 
2940 
2790 
2730 


0.008 

0.0040 

0.001 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


50 
40 
20 
85 
20 
20 
80 
30 
6 

.30 
,85 


65.600 
30.980 
16.500 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


12.5 
13.5 
13.5 

11.5 
11.5 
12.0 
12.5 
14.0 
14.0 
13.5 
15.0 


65.600 
34.220 
1 B . 600 

10 


59 
SULPHATE 


1550 
1425 
1300 


1400 
1B00 
1550 


17.400 

1 1 . 900 

7.50 

10 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


1 16.000 
85.920 
63.5 

10 


2920.0 

2449  5 

310.0 

11 


95        52 

ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


59 
69 
97 
70 
56 
51 
46 
32 
43 
43 
66 


25.0 
6.2 
1  .7 


9.  12 
9.21 
9.  26 
9.  18 
9.04 
8.85 
8.60 
B.41 
8.67 
8.B2 
ID.  10 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


040 

030 

150 

39 

180 

060 

080 

100 

13 

330 

150 


25 
PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MU  YR  LMT    OIST  ER3  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

12U0 

23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

11 

04 

77 

1200 

16 

OS 

77 

1S00 

15 

06 

77 

1B15 

15 

07 

77 

1730 

IS 

oa 

77 

1800 

37 

09 

77 

1530 

28 

10 

77 

0930 

21 

13 

77 

1350 

320O 
2857 
2220 

'  i 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


1725 
1608 
1382 
1091 
1479 
1519 
1374 
1529 
1659 
1523 
1550 


2.30 
1  .29 
0.40 

11 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

675.00 
630.00 
542.00 

580.00 
596.00 


15.0 
13.0 
11.5 

11 

74 
TOT.     MAG 

NESIUM 
MG/L 

9.50 
B.50 
7    00 

7.50 
7.50 


1 600 . 0 
1470.8 
1 300 . 0 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

5 
10 
20 

s 

5 
10 


15 
10 

10 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


0.0 
0.0 
0.0 

11 

66 

SOD  1 UM 

NA 

MG/L 


97 

57 
32 

11 

47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


10.  10 
9.02 
8.41 


41 

COD 


MG/L 


0.39 

0.149 

0.030 

1  1 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


MAXIMUM  1725.0  675.00 

AVG    OR    GEOM    lll'l  1485.4  604.60 

MINIMUM  1091.  542.00 


9.50 
B.00 
7.00 


20 

10 

5 


NO     OF     SAMPLES 


450 


235 

203 

221 

225 

229 

21S 

249 

201 

23B 

60 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP  ?J 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUOR I0E 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

1200 

.3 

0.040 

0.070 

0.046 

O.OIOL 

23  02 

77 

1200 

3 

0.040 

0.020 

0.012 

0.010L 

14  03 

77 

1200 

.3 

1 

0.050 

0.020 

0.059 

O.OIOL 

1  1  04 

77 

1SO0 

.3 

0.030 

0.040 

0.010L 

16  OS 

77 

1SO0 

3 

0.020 

0.040 

0.022 

0.040 

15  06 

77 

1615 

.3 

0.040 

0.040 

0.021 

0.01  OL 

15  07 

77 

1730 

.3 

0.040 

0.020L 

0.030 

0.020L 

12  08 

77 

1200 

.3 

18  OB 

77 

1600 

3 

0.041 

24  OB 

7T 

1200 

.3 

27  09 

77 

1530 

3 

0.030 

0.020 

0.020L 

28  10 

77 

0930 

.3 

21  12 

77 

1350 

-3 
MAXIMUM 

0.040 
0.050 

D.OIOL 
0.070 

0 .  059 

0.020L 

0.040 

IkVC 

OR  OEM 

0.037 

0.0310 

0.033 

0.01 7D 

MINIMUM 

0.020 

0.010 

0.012 

0,010 

NO 

OF  SAMPLES 

9 

9 

7 

9 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A" 

GROSS-A- 

GROSS -B- 

GROSS-B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

01 SS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/l 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/I 

25  01 

77 

1200 

3 

0.01 

L 

110. 

1140. 

55. 

1100. 

50. 

10.  L 

23  02 

77 

1200 

.3 

0.01 

L 

940. 

1200. 

25. 

780. 

20. 

140. 

14  03 

77 

1200 

.3 

0.01 

L 

11  04 

77 

1200 

.3 

0.01 

L 

570. 

16  05 

77 

1500 

3 

0.01 

L 

610. 

1  100. 

90. 

770. 

80. 

160. 

15  06 

77 

1615 

3 

0.01 

L 

690. 

1000. 

50. 

1100. 

25. 

35. 

IS  07 

77 

1730 

3 

0.03 

L 

12  OB 

77 

1200 

3 

570. 

1900. 

25. 

810. 

15. 

65. 

1B  OS 

77 

1800 

.3 

630. 

770. 

BO. 

770. 

40. 

35. 

24  08 

77 

1200 

3 

720. 

1200. 

35. 

1  100. 

20. 

10. 

27  09 

77 

1530 

.3 

0.02 

L 

215. 

1700. 

9S. 

1600. 

55. 

75. 

2B  10 

77 

0930 

.3 

550. 

1700. 

45. 

1500. 

25. 

45. 

21  12 

77 

1350 

.3 

0.02 

L 

BIO. 

1600. 

35. 

1000. 

20. 

70. 

MAXIMUM 

0.03 

940. 

1900. 

95. 

1600. 

80. 

160. 

AVC 

OR  GEO*  . 

0.01 

0 

5B3. 

1331  . 

53. 

1053. 

35. 

64.  D 

MINIMUM 

0.01 

110. 

770. 

25. 

770. 

15. 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


11 


10 


10 


10 


10 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  mo    YR  LMT 


28  02  77  1200 

22  04  7  7  1600 
13  06  77  1900 
27  07  77  2000 

25  08  77  1100 

26  09  77  1900 

27  10  77  1130 

23  12  77  1400 


ELLIOT  LAKE 
AT  ELLIOT  LAKE 
LAKE 

MUNICIPAL  PUMPHOUSE 

48 

1 

MAJOR 
MINOR 
TERM 

BASIN:  GREAT  LAKES 
BASIN:  LAKE  HURON 
STREAM:  SERPENT  RIVER 

STATION 

ID:    14-O019- 
STORET 

027-01 
CODE: 

02 

002 

8040 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  0372000.0  5138150.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

47 

50 

STN   ST\ 
DIST  BRG 
FEET 

SAMP 
DEPTH 
MTRS 

Pd 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444         80         St         B4 
FLOW  CFS      TOTAL      FECAL       M.F. 
COLIFOHM   COLIFOSM     ENTER. 
MF/100ML   MF/100ML   MF/10OML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/1Q0ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

17012 
17070 
17120 
17167 
17196 
17222 
17249 
17301 

3 

8.0 
21  ,0 
23.0 

1  .0 

0.5 
O.B 
0.2L 

0.4 
0.4 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  03  77  1200 


22 

04 

77 

1600 

13 

OS 

77 

1900 

27 

07 

77 

2000 

25 

08 

77 

1  100 

26 

09 

77 

1900 

27 

10 

77 

1130 

23 

12 

77 

1400 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

M I N  I  MUM 


23.0 

1  .0 

17.3 

0.6D 

B.O 

0.2 

3 

6 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.002 

0.1  10 

0.260 

0.001 

0.169 

74.0 

1  .6 

0.007 

0.001 

0.096 

0.280 

0.004 

0.426 

31  .0 

2.3 

0.009 

0.002 

0.026 

0.280 

0.004 

0.  151 

72  0 

6.7 

0.049 

0.0011 

0.044 

0.580 

0.001 

0.044 

88.0 

3.0 

0.36B 

0.001 

0.40D 

3.560 

0.002 

0.02B 

95.0 

27.0 

O.OIS 

0.001 

0.044 

0.320 

0.002 

0.  138 

92.0 

13.0 

0.014 

0.002 

0.034 

0.320 

ooo: 

0.103 

73.0 

3.6 

0.011 

75.0 

0.9 

0.  368 

0.002 

0.400 

3.560 

0.004 

0.426 

95.0 

27.0 

0.060 

0-0010 

0.108 

0.786 

0.002 

0.  151 

75.0 

7.3 

0.007 

0.001 

0.026 

0.220 

0.001 

0  028 

31  .0 

0.9 

NO  OF  SAMPLES 


451 


CONT'D 


ID 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

SIN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

»R 

LMT 

DISt 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

feet 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

28  02 

77 

1200 

.3 

I  OS 

0.50 

8-7 

25.0 

3  0 

9 

6.  69 

0  .  050 

22  04 

77 

1600 

.3 

43 

1.00 

3-4 

7.0 

4  0 

5 

6.52 

0.120 

13  06 

77 

1900 

3 

102 

1  .60 

9.2 

22.0 

•  1 

7 

7.42 

0.  130 

27  07 

77 

2000 

-3 

129 

1  -20 

9.4 

34.0 

2  8 

6 

6.05 

0.130 

25  08 

77 

1  100 

.3 

104 

I7.0C 

9.2 

O.SL 

3  7 

8 

6.  76 

0.070 

26  09 

77 

1900 

.3 

!22 

3.  BO 

14. D 

23.0 

2.3 

7 

6.99 

0  380 

27  10 

77 

1130 

.3 

106 

2.00 

10.0 

3.3 

7 

7.06 

0.320 

23  12 

77 

1100 

.3 

114 

0.80 

12.0 

2  8 

9 

6.62 

0.170 

MAXIMUM 

129 

17.00 

14.0 

34.0 

4.0 

9 

7.42 

0.380 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  ■  1 

104 

3.49 

9.5 

18  6D 

2.9 

7 

6.76 

0.171 

MINIMUM 

43 

0.50 

3.4 

0.5 

1  .1 

5 

6.05 

0.050 

NO 

OF  SAMPLES 

e 

B 

a 

6 

8 

8 

8 

a 

76 

72 

74 

ES 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SIMP 

5TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pul 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

in 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

fEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28  02 

77 

1200 

.a 

29.0 

B8.00 

1  .75 

5 

22  04 

77 

1600 

.3 

10.0 

3.00 

0.60 

5 

13  06 

77 

1900 

.3 

24.0 

7.60 

1  .30 

10 

27  07 

77 

2OO0 

.3 

28.0 

10 

25  08 

77 

1100 

.3 

29.0 

8.60 

1  .80 

30 

26  09 

77 

1900 

.3 

31  .0 

9.20 

1  .85 

15 

27  10 

77 

1130 

.3 

23.0 

15 

23  12 

77 

1400 

3 
MA* | MUM 

30.0 
31  0 

88  Ot 

t.85 

30 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  ■  | 

26.  1 

23.  28 

1.46 

13 

MINIMUM 

10.0 

3.00 

0.60 

5 

NO    OF    SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  HO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28  02 

77 

1200 

■s 

0.030 

0 .  020 

0.066 

22  04 

77 

1600 

3 

0.020 

0  040 

0.053 

13  06 

77 

1900 

.3 

0.030 

0.020 

0.086 

27  07 

77 

2000 

.3 

0.050 

C.020L 

0.039 

24  08 

77 

1200 

.3 

25  08 

77 

1100 

J 

0.040 

0.030 

0.049 

26  09 

77 

1900 

■3 

0.010L 

0.060 

0.049 

27  10 

77 

1130 

■3 

0.010L 

0.0101 

23  12 

77 

1400 

3 
MAXIMUM 

0.020 
0.050 

0.010L 
0.060 

0.086 

AVG 

OR  OEOI^  !■'•<  ■ 

0.026D 

0.026D 

0.057 

MINIMUM 

0.010 

0.010 

0.039 

NO 

OF  SAMPLES 

6 

8 

6 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A* 

GROSS-A" 

GROSS -8" 

GROSS-B" 

URANIUM 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COfALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

28  02 

77 

1200 

.3 

0.01  L 

22  04 

77 

1600 

.3 

0.01  L 

1.   L 

13  06 

77 

1900 

.3 

0.01  L 

27  07 

77 

2OO0 

.3 

0.02  L 

1  •   L 

3. 

1.  L 

5. 

1  .  L 

10.  L 

24  08 

77 

1200 

.3 

4. 

5. 

1  .  L 

5. 

1  .  L 

10.  L 

25  08 

77 

1100 

.3 

0.C2  L 

1  ■   L 

5, 

2. 

10. 

45. 

10.  L 

26  09 

77 

1900 

.3 

0.02  L 

27  10 

77 

1130 

3 

0.02  L 

1  •   L 

70. 

1  . 

75. 

1  . 

10.  L 

23  12 

77 

1400 

.3 

0.02  '- 

1  .   L 

5. 

1  . 

10. 

1  .  L 

10.  L 

MAXIMUM 

0.02 

4. 

70. 

2. 

75. 

45. 

10. 

AVG 

OR  GEO*  MN  ( - ) 

0.02  D 

2.   D 

17. 

1.  D 

21  . 

9.  D 

10.  D 

■IK) MUM 

0.01 

1  . 

3. 

1  . 

5 

1  . 

10. 

60 


238 
TOTAL 
NICKEL      FLUORIDE 
MG/L  MG/L 

O  01  OL 
0.01 OL 
0.01  OL 
0.020L 

6.0201 

0.D20L 
0.D20L 
0.020L 


0.020 
0 . 0 1 6D 
0.010 


460 
CESIUM 
'137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


NO    OF    SAMPLES 


452 


BOH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SHERIFF  CREEK 

ABOVE  OLD  TAILINGS  SPILL 

RIVER 


M1LLEKIN  MINE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIV5H 


LONG 


.T.M.  17  0374750.0  5140100. 0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

SAMP  DTE 
or  MO  TR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

SAMPLE 
NO 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

FECAL 
COLI FORM 
MF/100ML 

28 

02 

77 

1200 

.3 

17010 

29 

03 

77 

1200 

.3 

17039 

22 

04 

77 

1700 

.3 

17072 

29 

OS 

T7 

0900 

.3 

17107 

2  9 

OS 

77 

1900 

.3 

17140 

26 

07 

77 

2100 

.3 

17165 

25 

08 

77 

1000 

3 

17194 

26 

09 

77 

2000 

.3 

17224 

27 

10 

77 

1330 

.3 

17251 

23 

12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

17299 

AVG 

OR  GEOI  ;■:.■; 

MINIMUM 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


STATION 

ID 

1  i  -  OC 

19- 

□28-02 

STORET 

CODE; 

02 

002 
8040 

KEG  ION  05 

MILEAGE 

SO 

10 

68 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

17,0 
21  .0 
19  0 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 

5- DAY 

BOD 

MG/L 

O.B 
1  .2 
!  .6 

0-8 
1  .0 
0.2L 

0.2 
0.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • < 

MINIMUM 


28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1700 

29 

05 

77 

0900 

29 

06 

77 

1900 

26 

07 

77 

2100 

2S 

OB 

7T 

1000 

26 

09 

77 

2000 

27 

10 

77 

1330 

23 

12 

77 

1300 

21  .0 

1  .6 

19.0 

0.80 

17.0 

0.2 

3 

8 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHl 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/l 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 

0  .002 

0.001 

0.270 

0.480 

0  001 

0.284 

190.0 

7,9 

0.016 

0.  182 

0.420 

0.003 

0.005L 

234  0 

39.0 

0.006 

0  COIL 

0.052 

0.200 

0.001 

0.099 

1930 

3.6 

0 . 00 1 L 

0.001L 

0.116 

0.250 

0.00) 

0.224 

252.0 

2  .  2 

0.001 L 

O.OOI L 

0.133 

O.2B0 

0.0011 

0.460 

2  65.0 

2  .4 

0.002 

0.001L 

0.210 

0.360 

0.004 

0.536 

330.0 

5.  3 

0.091 

0.001 

0.134 

0.35 

0.001 

0.504 

306. 

5  .  1 

0.013 

0.014 

0.390 

0.77 

0.004 

0.046 

497 

3  .2 

0.007 

0 . 00 1 L 

0.074 

0.240 

0.002 

0.008 

226.0 
187.0 

24.0 
19.0 

0  .091 

0.014 

0.390 

0.77 

0.004 

0.536 

497. 

39.0 

0.0150 

0.0030 

0.  173 

0.372 

0.002D 

0.24  ID 

268.0 

11.2 

0.001 

0.001 

0.052 

0.200 

0.001 

0.005 

187.0 

2.2 

NO  OF  SAMPLES 


10 


14 

16 

S6 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST.M  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

01    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LIB 

AT  LAB 

IRON 

fEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

St  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

28  02 

77 

1200 

.3 

280 

5.50 

1  .2 

108,0 

36.0 

0 

4.00 

1  .200 

29  03 

77 

1200 

.3 

430 

22.00 

0.6 

112.0 

95.0 

0 

3.42 

25.000 

22  04 

77 

1700 

.3 

290 

0.62 

0.5 

73.5 

67.0 

0 

3.52 

5  .400 

29  05 

77 

0900 

.3 

385 

0.  80 

1  .8 

189.5 

3.9 

0 

5.20 

3.700 

29  06 

77 

1900 

.3 

405 

4.50 

2.9 

148.0 

35.0 

0 

3.68 

0.930 

26  07 

77 

2100 

.3 

470 

12.00 

3.5 

210.0 

36.0 

0 

3.52 

3  .  900 

25  08 

77 

1000 

.3 

420 

S.5 

6.2 

208. 

5,0 

0 

4.  13 

2  .  00 

26  09 

77 

2000 

.3 

730 

1  .4 

0.8 

1B3. 

0 

3.41 

10.    G 

27  10 

77 

1330 

.3 

479 

24.00 

0.6 

109.0 

0 

3.19 

16.000 

23  12 

77 

1300 

.3 

445 

34.00 

3.0 

59.4 

0 

3.50 

1 2 . 000 

MAX  I  MUM 

730 

34.00 

6.2 

210.0 

183. 

0 

5.20 

25.000 

AVG 

OR  GEO!  '.:■■! 

433 

1  1.03 

2.  1 

149.9 

62.9 

0 

3.76 

B.013U 

MINIMUM 

280 

0.62 

0.5 

73.5 

3.9 

0 

3,19 

0.930 

NO 

OF  SAMPLES 

10 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

10 

SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 

68 

COLOUfl 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

47 

ORGANIC 

C  AS  c 

MG/l 

41 
COO 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENX 
MG/L 

28  02 

77 

1200 

.3 

76.0 

23.00 

4.  SO 

20 

29  03 

77 

1200 

.3 

41  .0 

12.00 

2,60 

700 

22  04 

77 

170D 

.3 

36.0 

10.60 

2.30 

5 

29  05 

77 

0900 

.3 

104.0 

30.00 

7.0D 

5 

29  06 

77 

1900 

.3 

120.0 

34.00 

8.50 

15 

26  07 

77 

2100 

.3 

125.0 

30 

25  08 

77 

1000 

.3 

134. 

30 
15 

26  09 

77 

200D 

.3 

104. 

27  10 

77 

1330 

3 

46.0 

70G 

23  12 

77 

1300 

.3 
MAXIMUM 

64.0 
134. 

34.00 

8.50 

70 

AUG 

OR  GEOM  MN  [ ' ) 

85.0 

21  .92 

4.98 

29U 

MINIMUM 

36.0 

10.60 

2.30 

5 

NO  OF  SAMPLES 


453 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


235        203        221  225 
TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 
UG/L       MG/L       MG/L       MG/L 


229  21S 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


219 

TOTAL 
ZIHC 
MG/L 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


236         60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L 


28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1200 

22 

01 

77 

1700 

19 

05 

77 

0900 

29 

06 

77 

1900 

26 

07 

77 

210D 

25 

08 

77 

1000 

26 

09 

77 

2000 

27 

10 

77 

1330 

23 

12 

77 

1300 

3 
.3 

.3 
3 
■3 
-3 
.3 
.3 
3 
3 


a.  040 

0.050 
0.040 
020 
050 
070 
05 
12 
OSO 


0.060 


0.070 

0.070 

0.  130 

0.050 

0.100 

0.140 

0.08 

0.10 

0.040 

0.060 


9.750 
0.610 

1  .320 
2.050 
2.200 

2.30 


O.OBO 

0.040 

0.030 

O.OSO 

O.OBO 

0.110 

0.06 

0.09 

0.060 

0.030 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I  ■  ) 

MINIMUM 


0.  12 
O.OSS 

0.020 


0.1« 
0.OB4 
0.040 


9.750 
3.038 
D.610 


0.110 
0.066 
0.030 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451 
RADIUM 
226   DIS5 
PCI/L 


452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 


453 
GROSS-A- 
UNDISS 

PCI/L 


4S4 

GROSS" B" 

DISS 

PCI/L 


10 

455 
GROSS-B- 
UNOISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 


•  0 

4bU 
CESIUM 
-137 

PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


29 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1200 

22 

04 

77 

1700 

29 

05 

77 

0900 

29 

06 

77 

1900 

2$ 

07 

77 

2100 

25 

OS 

77 

1000 

26 

09 

77 

2000 

27 

10 

77 

1330 

23 

12 

77 

1300 

3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


0.04 
0.04 
0.03 
0  OB 
0  06 
0.08 
0.09 
0.  12 
0.05 
0.04 


3. 

5. 

11. 


85. 
210. 
680. 

300. 


260. 
360. 


20. 
2. 
2. 


15. 

10. 


30. 

70. 

180. 


90. 
80. 


10. 
15. 


55 

100. 
460. 

166. 


MO. 
185. 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  -  ) 

MINIMUM 


0.12 
0.06  0 
0.03 


13. 
7. 
3. 


680. 

315. 

85. 


180. 
96. 
30. 


15. 
7, 


460. 

179. 

55. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

DUNLOP 
OUN  LOP 
LAKE 

LAKE 
LAKE  IN 

bay  a  is  i 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STATION 

ID:   14-0019-030-01 
STORET  CODE: 

02 

002 

8040 

STN  NO     30 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  037290C 

.0  5149000.0  4 

REGION  OS 

MILEAGE 

58.30 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 

934 
SAMPLE 
NC 

SAMP 
DEPTH 
MTRS 

FJ 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLI 
MG/L 

26  05  77  0907 
30  08  77  1100 

16619 
16619 

.3 
.3 

0.001L 
0.002 

0.001 L 
0.001 

0.006 
0.006 

0.  160 
0.170 

0.001 
0.001 

0.089 
0.005L 

24.0 
21  .0 

0.7 
1  .  1 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1 ' ) 

MINIMUM 

0.002 

0.002D 

0.001 

0.001 
0.001 D 
0.001 

0.006 
0.006 
0.006 

0.  170 
0.  165 
0.  160 

0.001 
0.001 
0.001 

0.089 
0.047D 
0. 005 

24.0 
22.5 
21  .0 

1  .1 

0.9 
0.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


26  05  77  0907 
30  08  77  1100 


.3 

.3 


WAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • I 

MINIMUM 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMA21N 

UMHOS  UNITS 

34 

32 


34 
3J 
33 


56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 

AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

0.6 
O.B 

5.1 
10.5 

1  .1 
2.B 

6 
7 

7.30 
7.  11 

0.030 
0.020 

0.6 
0.6 
0.6 

10.5 
7.8 
5.1 

2.8 

2.0 

1  .1 

7 

7 
6 

7.30 
7.21 
7.  11 

0.030 
0.025 
0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/l  MG/L 


74 

68 

67 

66 

47 

41 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

361        265 
SOLVENT      TOTAL 

EXTROLES  ARSENIC 
MG/L        MG/L 


26  05  77  0907 
30  08  77  1100 


130 
6.0 


4.00 


MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 


12.0 

10  0 

B.O 


4  00 
4.00 
4,00 


0.60 
O.60 
0.60 


NO  OF  SAMPLES 


454 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0907 
30  OS  77  1100 


235        203        221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MO/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.040 
0.040 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010L 
0.010 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.027 
0.013 


0.010 

0.020L 


MAXIMUM 

AVG.  OR  GEOM  MN  < • I 

MINI  MUM 


0.040 
0.040 
0.040 


0.010 

0.010D 

D.01D 


0.027 
0.020 
0.013 


0.020 

0.015D 

0.010 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRJ  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0907 
30  06  77  1100 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

0.01  L 

0.02  L 


451 
RAOlUMi 
226  DISS 
PCI/L 

3. 


452 

GROSS"*" 

DISS 

PCI/L 

5. 
2- 


453 
GROSS' A" 

UNDISS 
PCI/L 


454 

GROSS "B" 

DISS 

PCI/L 

2. 

2. 


455 
GROSS" B" 
UNDISS 
PCI/L 

1  . 
I  .  L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.     L 
10.     L 


460  461 

CESIUM  COBALT 

- 1 37  60 

PCI/L  PCI/1 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I  ■  I 

MINIMUM 


0.02 
0.02 
0.01 


1  , 
1, 
1  . 


2. 
2. 
2. 


1 . 

10 

1  .  D 

10 

1  . 

10 

NO    OF    SAMPLES 


STATION    ID:       1 4-0019-031 -Ot 


B.O.I./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

OUIRKE  LAKE 

SOUTH  BEST  OF  STANROCK  MINE 

LAKE 

25  4 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

b  I  a < lun 

ID.     I  •*     ^^  l  =*  «*■"  '   ^  ■ 

5T0RET  CODE: 

02 

002 

8040 

STN  NO      31 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0379400.0  5147075.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

53.10 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

934 
SAMPLE 
NO 

SAMP 
DEPTH 
MTRS 

PJ 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
KG/L 

20 
TOTAL 
KdELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOL  I  OS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

26  05  77  1520 
30  OB  77  1130 

16610 
16610 

.3 

3 

0 . 00 1 L 
0.001 

0.001 L 
0.001 

2.300 
2.700 

2.300 
2 .  700 

0.056 
0.047 

7.190 
7.  160 

255.0 
277.0 

0.6 
1  .2 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  '  -  J 

M 1 N I  MUM 

0.001 

0.0010 

0.001 

0.001 
0.001D 

0.001 

2.700 
2.500 
2.300 

2.700 
2.500 
2.300 

0.056 
0.052 
0.047 

7.190 
7.175 
7.160 

277.0 
266.0 
255.0 

l  2 
0.9 
0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1520 
30  OB  77  1 130 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 

390 
425 


42S 
40B 
390 


56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2SQ 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L  ' 

25 

PHENOLS 

UG/L 

4.7 

5.5 

124.0 
155.0 

5.5 
4.9 

2 
1 

5.09 
5.  62 

0.110 
0.120 

5.5 

5.1 
4.7 

155.0 
139.5 
124.0 

5.5 

5.2 
4.9 

2 
2 

i 

5.82 

5.46 
5.09 

0.120 
0.115 
0.110 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEFTH 
FEET        MTRS 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


74 

68 

67 

66 

47 

41 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

361        265 
SOLVENT       TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 
MG/L       MG/L 


26  05  77  1520 
30  08  77  1130 


136.0 
147.0 


51  .00 


MAXIMUM  147.0  51.00  2.15 

AVG   OR    GEOM  MN    1*1  141 .5  51 .00  2. 15 

MINIMUM  136.0  51.00  2.15 

NO    OF    SAMPLES  2                        1  t 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

PJ 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
HG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

26  05  77 
30  08  77 

1520 
1130 

.3 
3 

0.040 
0.050 

0.040 
0.030 

0.370 
0.360 

0.020 
0.020L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  • J 

MINIMUM 

0.050 
0.045 

0.040 

0.040 
0.035 
0.030 

0.370 
0.365 
0.360 

0.020 

0.020D 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


455 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


26  OS  77  1520 
30  08  77  1130 


STN  stn  Samp  pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FIET       MTRS 

3 

3 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TO.  AL 
COBALT 
MG/L 


0.01 
0.02 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

4. 

3. 


452 

GROSS'A" 

DISS 

PCI/L 

80. 
45. 


453 
GROSS'A" 
UNDISS 
PCI/L 

3. 

3. 


454 

GROSS' B" 

DISS 

PCI/L 

35. 
35. 


455 
GROSS'S* 

UNDISS 
PCI/L 

3. 

3. 


456 
URANIUM 
238 
UC/L 

35. 

15. 


460 
CESIUM 
-137 

PCI/L 


461 

COBALT 

SO 

PCI/1 


MAXIMUM 
AVG  OS  GEOM  MN  (• J 

MINIMUM 


0.02 

o.02  a 

0.01 


80. 

62. 
45. 


35. 
35. 
35. 


3. 
3. 
3. 


35. 
25. 
15. 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YB  LMT 


26  05  77  1530 
30  08  77  1140 


OUIRKE  LAKE 

NORTH  EAST  OF  CAN  MET  MINE  25  7 

LAKE 


934 
SAMPLE 
NO 


16611 
16611 


SAMP   PJ 
DEPTH 


LONG 


33 
TOTAL 


MG/L 


0.00! L 
0.003 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.001 L 
0.001 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


STATION  10:   14-0019-032-01 

STORET  CODE:  U 
002 
8040 


U.T.M.  17  0382650.0  5149100.0  4      REGION  05 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

2.200 
2.940 


20         21         22 

TOTAL   FILTERED   FILTERED 
N03-N 


KJELDAHL   N02-N 
MG/L   MG/L 


2.200 
2.980 


0 .  04  3 
0.046 


MG/L 


6.700 
7.200 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

245.0 
280.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

D.7 
0.7 


MILEAGE         50.40 


7 

DISS. 

SOLIDS 


107 
CALCUL 
0-  SOLIDS 


MG/L      MG/L 


VAX I  MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( -  I 

MINIMUM 


0.003 

0.002D 

0.001 


0  .  C0 1 
0 . 00 1 D 
0.001 


2.940 
2.570 
2.200 


2  .960 
2.590 
2.200 


0.046 
0.045 
0.043 


7.200 
6.950 
6.7D0 


280.0 
262.5 
245.0 


0.7 
0.7 
0.7 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  4  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1530 
30  08  77  1140 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

M 1 N | MUM 


14 

CONO. 

2SC 

UMHOS 

16 

UIRB. 

FORMiilN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 
REACTIVE 

SILICATE 
SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT     ALK 

AT     LA8 
MG/L 

55 

PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

375 
420 

4.7 
5.5 

1  1B.5 
145.0 

5.0 
5.3 

1 

2 

5.04 
5.21 

0.  100 
0.090 

420 
39S 
375 

5.5 

5.1 
4.7 

145.0 
131  .8 
118.5 

5   3 

5.1 
5.0 

2 
2 

1 

5.21 
5.13 
5.04 

0.100 
0.095 
0.090 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAK'P   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  05  77  1530 
30  08  77  1140 


.3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

134.0 
145.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

50.00 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

2.  15 


EB 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


MG/L 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


MAX [MUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( • I 

MINIMUM 


145.0 
139.5 
134.0 


50.00 
50.00 
50.00 


2.  15 
2.  15 
2.  15 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  J  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


26  05  77  1 530 
30  08  77  1140 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1530 
30  08  77  1140 


3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235        203  221  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       MG/L  MG/L  MG/L 

0.050 
0.040 


0.050 
0.045 
0.040 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.0!  L 
0.02  L 


O.02 
0.02 
0.01 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


452 

GROSS'A' 

DISS 

PCI/L 

70. 
45. 


70. 
57. 
45. 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


453 
GROSS'A' 
UNDISS 
PCI/L 

3. 

3 


3. 

3. 
3. 


2IS 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MO/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020 

0.020 

0.370 
0.360 

0.010 
0.020L 

0.020 
0 .  020 
0.020 

0.370 
0.365 
0.360 

0.020 

0.0150 
0.010 

7 

2 

2 

454 
GROSS'S" 
DISS 

PCI/L 

455 
GROSS'B" 
UNDISS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

236 

UG/L 

460 

CESIUM 

-137 

PCI/L 

461 
COBALT 
60 

PCI/1 

30. 

40. 

3. 
2. 

30. 
15. 

40. 
35. 
30. 

3. 
I. 

2. 

30. 
22. 
15. 

456 


STATION  ID:   14-0019-033-01 


SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

SOUTH  EAST  CORNER  25 
LAKE 

6 

MAJOR  BASIN:  GREAT 
MINOR  BASIN:  LAKE 

LAKES 
HURON 

• 

STOSET  CODE: 

02 

002 

8040 

TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STN  NO     33 

LAT 

LONG 

U.T.M.. 

17  03B250C 

.0  5147450.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

51  .60 

SAMP  OTE  HOUR 
DV  WO  YH  LMT 

934 
SAMPLE 
NO 

SAMP 
DEPTH 
MTRS 

PJ 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

26  05  77  1535 
30  08  77  1150 

16612 
16612 

.3 
.3 

0 . 00 1 L 
0.003 

0.001L 
O.OOI 

2.300 
2.960 

2.300 
2.960 

0.043 
0.046 

6.830 
7.21D 

24B.0 
271  .0 

0.6 
1  .3 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I  •  1 

MINIMUM 

0.003 

0.0020 

0.001 

0.001 

0.001D 

0.001 

2.960 
2.630 
2.300 

2.960 
2  .  630 
2.300 

0.046 
0.045 
0.043 

7.210 
7.03D 
6.830 

271  .0 
259-5 
248.0 

1  .3 
1  .0 
0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  153S 
30  08  77  1150 


3 
3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


415 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


4.6 
5.5 


59 

SULPHATE 


118.5 
145  0 


290 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


53 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

2 
2 


5.38 

5  80 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

0.090 
0  080 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  05  77  1535 
30  08  77  1150 


STN   STN  SAMP 
01ST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 


415 
398 
3B0 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

136.0 
145.0 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

51-00 


5,5 
5.1 
4.6 


74 
TOT .  MAG 
HESIUM 
MG/L 

2.15 


145.0 
131.8 
118.5 


66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


4.7 
4.6 
4.5 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


5. SO 
5.59 
5.38 

2 


41 
COD 


0.090 
0.085 
O.OBO 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  W  I'l 

M I N I  MUM 


145.0 
140.5 
136.0 


51  .00 
51  .00 
51  .00 


2.15 
2.15 
2.15 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


36  05  77  1535 
30  08  77  1150 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0,050 
0.050 

0.030 
0.020 

0.375 
0.360 

0.010 
0.020L 

0 .  050 
0.050 
0.050 

0.030 
0.025 
0.020 

0.375 
0.368 
0.360 

0.020 
0.01 5D 
0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1535 
30  08  77  1150 


.3 

.3 


272 
SIMPLE 

CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


0.01 
0.02 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

6. 
5, 


452 

GROSS-A- 

DISS 

PCI/L 

80. 
45. 


453 
OROSS-A" 
UNDISS 
PCI/L 

a. 

2. 


454 
GROSS'S- 
DI5S 
PCI/L 

30. 
35. 


455 
GROSS'S" 
UNDISS 
PCI/L 

2 
2. 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

35. 
15. 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  [ • I 

M  I  M  MUM 


0.02 
0.02  D 
0.01 


BO. 
62. 

45. 


35. 
32. 

30. 


35. 

25. 
15. 


NO  OF  SAMPLES 


B  O.W. /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


34 


0U1RKE  LAKE 

EAST  OF  DENI50N  MINE  35  2 

LAKE 


LAT 


934 
SAMP  DTE  HOUR    SAMPLE    SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT  ND    DEPTH 

MTRS 


26  05  77  1505 
30  08  77  1130 


16613 
16613 


LONG 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


33 
TOTAL 


0.002 
0.002 


0.002 
0.001 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  10:    14-0019-034-01 


U.T.M.  17  0377800.0  514910O.0  4      REGION  05 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
1*6/1. 


400 
800 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

2.400 
2.800 


31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.058 
0.046 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

6. BIO 
7.550 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

255.0 
292.0 


STORET    CODE:    02 
00  2 
8040 


6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 

0.8 
1  .5 


MILEAGE  53,30 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.002  0.002 

AVG   OR    GEOM   MN    CI  0.002  0.002 

MINIMUM  0.002  0.001 


2.800 
2.600 
2.400 


2.800 
2.600 
2.400 


O-OSB 
0.052 
0.046 


7.550 
7.180 
6.81D 


292.0 
273.5 
255.0 


1  .5 
1  .2 
0.8 


NO    OF     SAMPLES 


457 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUfi   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  EBG  DEPTH 
FEET      MTHS 


26  OB  77  1SOS 
30  OB  77  1 <20 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  { - I 

MINIMUM 


COM3 

25C 
UMHOS 

16 
TUP.B. 
FOBMAZiN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

BEACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIOITY 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

56 
PH 
AT    LA6 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

IS 

PHENOLS 

UG/L 

390 
435 

4.9 
5.7 

124.0 
15S.0 

5.7 
5.0 

3 

2 

5.  14 
5.42 

0.120 
0 .  090 

425 
403 
390 

5.7 
5.3 
4.9 

155.0 
139.5 
124.0 

5.7 
5.4 

5.0 

3 

3 
2 

5.42 
5.28 
5.14 

0.120 
0.10& 
0.090 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


76  '1 2 

CALCUL  TOTAL 

HARONESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


74 

68 

67 

66 

47 

41 

TOT.     MAG 

COLOUR 

PTS51UM 

SOO 1 UM 

ORGANIC 

COD 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


26  05  77  1505 
30  OB  7  7  1 120 


139.0 
155.0 


52.00 


MAXIMUM  155.0  52.00  2-20 

AUG  OR  GEOM  MM  (-1  147.0  52.00  2.20 

MINIMUM  139.0  52.00  2.20 

NO  OF  SAVPLES           2  '  1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


26  05  77  1505 
30  OB  77  1120 


.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  ) 

MINI  MUM 


235       203       221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L      MG/L      MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

315 
TOTAL 
CADMIUM 
MC/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MC/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.030 
0.040 

0.020 
0.020 

0.390 
0.350 

0.010 
0.020L 

D.040 
0.035 
0.030 

0.020 
0.02O 
0.020 

0.390 
0.370 
0 .  350 

0.020 

0.015D 

0.010 

FLUORIDE 
MG/l 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   Pi) 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1505 
30  08  77  1120 


.3 
.3 


272  217  451        452 

SIMPLE  TOTAL  RADIUM  GR0S5"A- 

CYANIDE  COBALT  226  DISS       DISS 

MG/L      MG/L  PCI/L      PCI/L 


001 
0.02 


75. 
50. 


453                   454  455 

GROSS'A"  GfiOSS-B-  GROSS'S" 

UNDISS                DISS  UNDISS 

PCI/L              PCI/L  PCl/l 


30. 
45. 


456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

30. 

15. 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


0.02 
0.02 
0.01 


75. 
62. 
50. 


3. 

2. 
2. 


45. 
37. 

30. 


30. 
22. 
15. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.N. /    SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

WHISKEY     LAKE 
SOUTH     END    NEAR 
LAKE 

RUM 

POINT     29 

1 

MAJOR     BASIN:     GREAT     LAKES 
MINOR    BASIN:     LAKE    HURON 
TERM   STREAM:     SERPENT    RIVER 

ii  1   A  1   1  UN 

STORET    CODE: 

02 

002 

8040 

STN   NO           35 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17    0396300.0   5140000.0   4 

REGION    05 

MILEAGE 

36.90 

SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 

934 

SAMPLE        SAMP 
NO       DEPTH 

MTRS 

PJ 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/  L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
D-S0L1DS 
MG/L 

26   05    77    1220 
30   08    7  7    1005 

16615                   .3 
16615                   .3 

0.001L 
O.0O4 

0.001L 
0.001 

1  .250 
1  .160 

1  .330 
1  .220 

0.0)8 
0.021 

1     4B0 
4.230 

170.0 
170.0 

0.7 
0.5 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM    MN     ( • 1 

M 1 N I  MUM 

0.004 

0.0030 

0.001 

0.001 
0.00  ID 
0.001 

1  .250 
1  .205 
1  .160 

1  .330 
1  .275 
1  .220 

0,021 
0.020 
0.018 

4.230 
2.855 
1  .480 

170.0 
170.0 
170.0 

0.7 
0.6 
0.5 

NO    OF    SAVPLES 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SAMP    DTE     HOUR 
DY    MO    YR     LMT 

STN       STM    SAMP 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                   MTRS 

PJ 

14 
COND 

25C 
UMH05 

16 

TURS. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT     LAS 
MG/L 

55 
PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/l 

26    05    77    1220 
30   08    77    1005 

.3 

3 

260 

260 

3.2 
3    2 

84.0 

B8.0 

4.1 
5.2 

2 
2 

5.29 
5.47 

0.050 
0.030 

AVG 

P.*  A  >.  1  MUM 

OR    GEOM    MN     ( -  ) 

M 1 N I  MUM 

260 

260 
260 

3.2 
3.2 

3.2 

38   0 
86.0 
64.0 

5.2 
4.6 
4.1 

2 
2 

2 

5.47 
5.  38 
5.29 

0.050 
0   040 
0.030 

NO  OF  SAMPLES 


458 


SAMP  DTE 
Of  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

Pd 

76 
CALCUl 
HARDNESS 
MG/L 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 

K 
MG/L 

26  05  77 
30  OS  77 

122a 

1005 

.3 
.3 

87.0 
88  0 

32.  00 

1.75 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  •  1 

MINIMUM 

B8.0 
B7.5 
87. 0 

32.00 
32.00 
32.00 

1.75 
1.75 
1.7S 

66         47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  - C  AS  C 
MG/L       MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       BG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Dr  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

26  05  77  122ft  .3 

30  OB  77  1005  .3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { ■ I 

MINIMUM 


235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MC/L 

21  S 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
2  INC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

D.040 
0.040 

0.020 
0.030 

0.380 
0.380 

0.010 
0.020L 

0.040 
0.040 
0.040 

0.030 
0.025 
0.020 

0.380 
0.380 
0.380 

0.020 

0.015D 

0.010 

FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  OS  77  1220 
30  08  77  1005 


272 
SIMPLE 

CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

0.01  L 
0.02  L 


451 
RADIUM 
226  DISS 

PC1/L 

6. 
6. 


452 
GROSS'A- 
DISS 
PCI/L 

50. 
25. 


453 
GROSS "A" 
UNDISS 
RCI/L 

2. 
1. 


454  455 

GROSS'S-  GROSS-B" 

DISS  UND15S 

PCI/L  PCI/L 


30. 
30. 


456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

20. 
10.     L 


460 
CESIUM 
-137 

PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.02 
0.02  D 
0.01 


50, 
37. 
2$. 


30. 

30. 

30. 


20 
15. 
10. 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

MCCABE 
CENTRE 
LAKE 

LAKE 
OF  LAKE 

35  1 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVcR 

STATION 

ID:   14-0019-036-01 
STORET  CODE: 

02 

002 

8040 

STN  NO     36 

LAT 

iONG 

U.T.M 

17  0379825.0  5142000.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

43. 20 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 

934 

Sample 
no 

SAMP 
DEPTH 
MTRS 

PJ 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONU 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
NQ2-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

26  05  77  0930 
30  08  77  1045 

16614 
16614 

.  3 
.3 

O.OOtL 
Q.OOl L 

0.001L 
0.001L 

0.084 
0.04B 

0.270 
0.260 

D.002 
0.002 

0.29B 
0.31B 

141  .0 
134.0 

0.8 
0.6 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

0,001 

0.0010 

0.001 

0.001 

0.0010 

0.001 

0.084 
0.066 
0.048 

0.270 
0.265 
0.260 

0.002 
0.002 
D.002 

0.318 
0.308 

0.  298 

141.0 
137.5 
134.0 

0.8 
0.7 
D.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0930 
30  08  77  1045 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  UH     I -  I 

M 1 N I  MUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MC/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/l 

25 

PHENOLS 

UG/L 

215 
205 

1.0 
1  .1 

69.  5 
88.0 

0.4 
2.0 

a 

6 

7.68 
6.96 

0.060 
0.020 

215 
210 
205 

1  .1 
1  .1 
1  .0 

89.5 

es.8 

88.0 

2.0 
1.2 
0.4 

B 

7 

6 

7.68 
7.32 

6.96 

0.060 
0.040 
0.020 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STh.  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRj  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0930 
30  08  77  1045 


.a 

.3 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


83.0 
80.0 


30.00 


74 

68 

67 

66 

47 

41 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/'. 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .90 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSEMC 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     (  •  > 

MINIMUM 


B3.0 
81  .5 
80.0 


30.00 
30.00 
30.00 


1  .90 
1  .90 
1  .90 


NO    OF    SAMPLES 


459 


CONT ' D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SaMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0930 
30  OB  77  1045 


■3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • > 

MINIMUM 


235  203       221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINJM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L      MG/L 


22S 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

O.OIOL 
0.040 

O.OIOL 
O.OIOL 

0.096 
0.012 

0.010 

0.020L 

0.040 

0.025D 

0.010 

0.010 

0.0100 

0.010 

0.096 
0.054 
0.012 

0.020 

0.0150 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP   DTE 

DV    MO    TR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BR3   DEPTH 
MTRS 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

451 

RADIUM 

226    DISS 

PCI/L 

452 

GROSS" A' 

DISS 

PCI/L 

453 
GROSS-A" 

UNOISS 
PCI/L 

454 

GROSS' B" 

DISS 
PCI/L 

455 
GROSS'S" 

UN DISS 
PCI/L 

45E 

URANIUM 
238 

UG/L 

26   05    77 
30   OB    77 

0930 
1045 

.3 

3 

0.01     L 
0.02    L 

e. 

7. 

25. 

15. 

2. 
1  .     L 

20, 
15. 

2. 

1  .     L 

10.     L 
10.     L 

AVG 

MAXIMUM 
OR    GEOM   MN    (  •  ) 

M  1 N  I  MUM 

D.Oi 
0.02    0 
0.01 

8. 

a. 

7. 

25. 
20. 

15. 

2. 

1  .    0 
1  . 

20. 
17. 
15. 

2. 

1  .    D 
1  . 

10. 
10.    D 
10. 

460  46 1 

CESIUM  C08ALT 

•137  60 

PCI/L  PCI/1 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./    SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

CAMP    LAKE 

AT    SOUTH    END    55    1 

LAKE 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MIfiOR     BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STATION 

10:       14-0019-037-0! 
STORET    CODE: 

02 
002 
BO  40 

STN   NO           37 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17    0388850.0   5120950.0   4 

REGION   05 

MILEAGE 

10.40 

SAMP    OTE    HOUR 
DT    MO    TR     LMT 

934 

SAMPLE         SAMP       PJ 
NO         DEPTH 

MTRS 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
F1LTERFD 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I A 
MC/L 

20 
TOTAL 
KJElOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  ■  N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 

26   05   77    1320 
30   08    77    0930 

16616                    3 
16616                     3 

0.001 
0.001 

0.001L 
0.001L 

0.390 
0.  160 

0.530 
0.310 

0.005 
0.010 

1    490 
1  .940 

116.0 
115.0 

1  .6 
0.6 

AVG 

MAX  I  MUM 

OR    GEOM   MM    ( ■ ) 

MINIMUM 

0.001 
0.001 
0.001 

O.OOl 
0 . 00 1 0 
0.001 

0.390 
0.375 
0.160 

0.530 
0.420 
0.310 

0.010 
0.008 
0.005 

1  .940 
1.715 
1  .490 

1  16.0 
115.5 
115.0 

1  .6 
1  .  1 
0.6 

NO    OF    SAMPLES 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 

STN      STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET                MTRS 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

Ifi 
TURB. 
FOFJMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT     LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

26   05   77    1320 
30    08    7  7    0930 

.3 
3 

175 

175 

3.2 
3.1 

57.0 
5B.0 

2.E 
3.0 

4 

3 

6.30 
6.81 

0.060 
0.030 

AVG 

WAX  I  MUM 

OR    GEOM   tin    I  •  J 

M I N  1  MUM 

175 
175 
175 

3.2 
3.2 
3.  1 

58.0 
57.5 
57.0 

2.5 
2.2 
3.0 

4 
4 
3 

6.B1 
6.51 
6.20 

O.OfiO 
0.045 
0.0.10 

no    or    SAMPLES 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SAMP    DTE    HOUR 
0"    MO    YR    LMT 

STN        STN     SAMP       PJ 
DIST     BRG    DEPTH 
FEET                   MTRS 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 

tot.   mag 

NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

47 
ORGANIC 
C    AS   C 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

26   05    77    1330 
30    08    77    0930 

.3 
,3 

55.0 
58    0 

19.01 

1  .85 

AVG 

MAI  I  MUM 

OR    GEOM   a:i    (  -  1 

MINIMUM 

58.0 
56.5 
55   0 

19.00 
19.  OO 
19.00 

1  .B5 
1  .85 
1  .85 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  OS  77  1320 
30  08  77  0930 


.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L      MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

239 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

0.010 
0.040 

0.020 
0.010 

0.270 
0.195 

0.010 
0.020L 

0.040 
0.025 
0.010 

0.020 
D.015 
0.010 

0.370 
0.233 
0.195 

0.030 

0.0150 

0.010 

60 


MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


460 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  05  77  1320 

30  OB  77  0930 


STN   STN  SAMP   PJ 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 

.3 

.3 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


0.01 
0.02 


451 

RADIUM 

226  DISS 

PCI/L 

5. 
7. 


452 
GROSS" A" 
OISS 
PCI/L 

15, 

15. 


453 

GROSS-A- 

UNDISS 

PCI/L 

2. 
I  . 


4S4 
GR0S5-B- 
DISS 

PCI/L 

15. 

20. 


455 
GROSS-B" 
UNOISS 
PCI/L 

3 
1  . 


456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

10.  L 
10.  L 


460 
CESIUM 
-137 

PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/I 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  J 

MINI  MUM 


0.02 
0.02 
0.01 


7. 

6. 
5. 


15. 
15. 

15. 


20. 

17. 
IS. 


3. 
2. 
1  . 


10. 

10.  0 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE:  SERPENT  HARBOUR 

SAMPLE  POINT:  NEAR  H05PITAL  POINT  08  2 

STATION  TYPE:  LAKE 


STN  NO     38 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  05  77  1345 
30  OB  77  0905 


LIT 

934 
SAMPLE 
NO 


16617 
t66l7 


SAMP   PJ 
DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 


LONG 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.002 
0.005 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.001L 
0.001 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14-0019-03B-01 

STORET  COOE:  02 
002 
B040 


U 


T.M.  17  0370700.0  51I727S.0  4      RSGION  05 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.29B 
0.016 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.4BO 
0.230 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.005 
0.002 


22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

1  .490 
0.303 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

110.0 
106.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

2.9 
1  .8 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.005  0.001  0.296 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I  0.004  0.00 ID  0.1 56 

MINIMUM  0.002  0.001  0.016 

NO  OF  SAMPLES  2          2  2 


0.480 
0.355 
0.230 

2 


0.005 
0.004 
0.002 


1  .490 
0.897 
0.303 


110.0 
1OB.0 
106.0 


2.9 
2.4 

1  .8 


SAMP  DTE 
OY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

F>J 

14 
COND 

25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 

MG/L 

39 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

26  05  77 
30  OB  77 

1345 
0905 

.3 

3 

163 

160 

3.7 

4.6 

50.5 

20.0 

2.2 
2.3 

e 

53 

7.12 
7.77 

0.130 
0.050 

AVG 

MAX  I MUM 

OR  GEOM  UN  CI 

MINIMUM 

163 
162 

160 

4.6 
4.2 
3.7 

50.5 
35.3 

20.0 

2.3 
2.3 
2.2 

53 
31 

a 

7.77 
7.45 
7.12 

0.130 
0.090 
0.050 

NO  OF  SAVPLES 

2 

2 

2 

2 

i 

2 

2 

SAMP  OTE 
CY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
01  ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

pj 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 

TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

26  05  77 
30  OB  77 

1345 

0905 

AVG 

.3 
.3 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

52.0 
63.0 

63.0 
57. S 
52.0 

17.40 

17.40 
17.40 
17.40 

2.15 

2.15 
2.15 
2.15 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT    DIST 

FCET 

26  05  77  1345 

30  08  77  0905 


STN  SAMP   PJ 

BRG  DEPTH 
MTRS 

3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  05  77  1345 

30  08  77  0905 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■  I 

MINIMUM 


235  203  221 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MJ/L  MG/L 


272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

0.01  L 
0.02  L 


0.-52 
0.02 
0.D1 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


5. 
3. 
1  . 


225 
TOTAL 

COPPER 
MG/L 

D.010 
0.030 


0.030 
0.020 
0.010 


452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 

10. 
2. 


10. 

6. 
2. 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


453 
GROSS-A- 

UNDISS 
PCI/L 

1. 


454 
GROSS -8' 
DIS5 

PCI/L 

10. 

5. 


10. 
7. 
5. 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020 
0.010L 

0.210 
0.019 

0.030 
O.020L 

0.020 
0.01 50 
0.010 

0.210 

0.115 
0.019 

0.030 

0.025D 

0.02O 

2 

2 

2 

455 
0SS-8- 
UNDISS 

PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 

PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCl/1 

1  . 
1  .  L 

1D.  L 
ID.  L 

1  . 

1.  D 
1  . 

10. 
ID.  D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


46! 


B.O  W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MCCARTHY  LAKE 
AT  XEST  END  53  1 
LAKE 


934 
SAMP  DTE  HOUR   SAMPLE 
DY  MO  YR  LMT         MO 


26  05  77  1240   16620 
30  OS  77  0940   16620 


SAMP   PJ 
DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 


LONG 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  RE6CTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.001L 
0.001L 


0001L 
0 . 00 1 L 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


STATION  ID:   14-0019-039-01 
STORET  CODE: 


U.T.M.  17  0385700.0  5131475.0  4 


19 
FILTERED 
AMMON ] A 
MG/L 

0    236 
0.30B 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.520 
0.360 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.005 
0.017 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

1  .290 
2.290 


REGION  05 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

103.0 
132.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .6 
1  .5 


02 

002 
B040 

KILEAGE         25.40 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 

CALCUL 

0-SOLIOS 

MG/L 


MAXIMUM  0.001              0.001              0.308              0.520              0.017              2.290              132.0                   1.6 

AVG   OR    GEOM   MN    CI  0.DO1D           O.OOID           0.272              0.440              0.011               1.790              117.5                   1.6 

MINIMUM  0.001              0.0O1              0.236              0.360              0.005              1.290              1030                   1.5 

NO    OF    SAMPLES  J2222222 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PlI 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1240 
30  08  77  0940 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRi  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

CONO.  IURB. 

25C  FORMAZ'N 

UMHOS  UNITS 

156 


2G0 
178 
156 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIOITY 
MG/L 

52 
TOT     ALK 

AT     LAB 
MG/L 

55 

PH 

AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

4.4 

3.2 

51.5 
6B.0 

2.5 
3.6 

4 
3 

6.S5 
6.60 

0.160 
0  .  040 

4.4 

3.8 
3.2 

6B.0 
59.  S 
51.5 

3.6 
3.0 
2.5 

* 

4 
3 

6.60 
6    SB 
6.55 

0.160 
0.100 
0.040 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

74 

TOT .     MAG 

NESIUM 

MG/L 

6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

26  05  77  1240 
30  08  7  7  0940 


.3 

.3 


47.0 
67.0 


I  5 .  40 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


67.0 
57.0 

47.0 


15.40 
15  40 
15.40 


2.  15 

2.  15 
2.15 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
3V  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1240 
30  08  77  0940 


235        203        221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.030 
0.D40 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

O.OlOL 
0 .  030 


201        238 
TOTAL       TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L       MG/L 


0.179 
0.325 


0.010 
0  02  OL 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


0.040 
0.035 
0.030 


0.030 
0. 020D 
0.010 


0.325 
0.252 
0.179 


0.020 

0.0150 

0.010 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR2  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  05  77  1240 
30  08  7  7  0940 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
C0B4LT 
MG/L 

0.02  L 
0.02  L 


451 

RADIUM 

226  DISS 

PCI/L 

2. 

4. 


452 
GROSS-A- 
01SS 
PCI/L 

25. 
20. 


453 

GROSS" A  - 

UND1SS 

PCI/L 


454 

GROSS"B" 

DISS 

PCI/L 

10. 
25. 


455 
GROSS -B" 
UNDISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
23S 
UG/L 

10. 
10.  L 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  C) 

MINIMUM 


0.02 
0.02 
0.02 


4. 
3. 
2. 


25. 
22. 
20. 


1. 
1  . 
1  . 


25. 
17. 

10. 


2. 
I  . 
1  . 


10. 

10.  D 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./ 

SITE: 

MCCARTHY 

LAKE 

STATION 

ID:       1  4  -  OC 

1 9  -  040  -  0 1 

SAMPLE    POINT: 
STATION    TYPE: 

AT     SOUTH 
LAKE 

END    53 

3 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:      LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

STORET    CODE: 

02 

002 

8040 

STN    NO 

40 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17    03B8450.0   5129100.0    4 

REGION    05 

MILEAGE 

22.80 

SAMP    DIE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

934 

SAMPLE 
NO 

3AMP 

DEPTH 
VTRS 

PJ 

33 
TOT&L 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
NOS-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

26   05    77 
30    08    77 

1255 
0950 

16621 
16631 

3 

3 

0.001L 
0.002 

0.001 L 
0.001 L 

0.440 
0.382 

0.610 
0.500 

0.006 
0.015 

2.070 
2.040 

116.0 
118.0 

1  .5 

O.B 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    I ■ 1 
MINIMUM 

0.002 

0.0020 

0.001 

0.001 

O-'IOID 

0.001 

0.440 
0.411 
0.382 

0.610 
0.55S 
O.SOO 

0.015 
0.011 
0.005 

2  .070 
2.055 
2.04Q 

i  18    0 
J17.0 
116.0 

1  .5 
1  .2 

O.B 

NO  Of  SAMPLES 


462 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  IDT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  OS  77  1255 
30  OS  77  0950 


3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ > 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Po 
Or  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


36  OS  77  1255 

30  08  77  0950 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZ I N 

UMHOS  UNITS 

175 
180 


180 
17B 
175 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


0.5 
59.0 


18.20 


56 

chloride 
mg/l 

59 
SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

AGIOITY 
MG/L 

TOT 

Al 

52 
ALK 
'    LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

3.  1 
3.1 

57.0 

60.0 

1.3 
2.6 

2 

3 

6.21 
6.71 

0.  190 
0.020 

3.1 
3.1 
3.1 

60.0 
SB.  5 

57. 0 

2.6 

1  .9 
1.3 

3 

3 
2 

6.71 
6.46 
6.21 

0.190 
0.10S 
0.020 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

74 
TOT  .    MAG 

NES1UM 
MG/l 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

47 

ORGANIC 

C    AS   C 

MG/L 

41 

COD 

MG/L 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


59.0 

29.8 

O.S 


18.20 
18.20 

18.  20 


1.80 
1.80 
1  .80 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1255 
30  08  77  0950 


3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yd  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  OS  77  1255 
30  08  77  0950 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


235       203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


272        217 
SIMPLE      TOTAL 

CYANIDE  COBALT 
MG/L       MG/L 

0.01  L 
0.02  L 


0.02 

0-02  0 
0.01 


451 

RADIUM 

226  DISS 

PCl/L 

6. 
S. 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.030 
0.040 


0.040 
0.035 
0.030 


452 
GROSS1 A* 
DISS 

PCI/L 

20. 
15. 


20. 
17. 

IS. 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAO  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


453        454 

GROSS- A'  GROSS'S" 
UNDI5S       DISS 
PCI/L      PCI/L 


3. 
1  . 


15. 

20. 


20. 
IT. 
15, 


249 

TOTAL 
Zinc 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020 
0.020 

0.295 
0.255 

0.010 

0.020L 

0.020 
0.020 
0.020 

0.295 
0.275 
0.255 

0.020 

0.0150 
0.010 

2 

2 

2 

455 
OSS-B" 
UNOISS 

PCl/L 

456 
URANIUM 
238 

UG/L 

460 
CESIUM 
■137 
PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/1 

3 
1  . 

10.    L 
10.    L 

3. 
2. 
1  . 

10. 
10.    0 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE:  HOUGH  LAKE 
SAMPLE  POINT:  CENTRE  OF  LAKE 
STATION  TYPE:  LAKE 


STN  NO     41 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


26  05  77  1150 
30  OB  77  1020 


934 
SAMPLE 
NO 


16622 
16622 


SAMP   PJ 
DEPTH 
MTRS 

3 
3 


LONG 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.001L 
0.009 


0 . 00 1 L 
0.003 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

U.T.M.  17  0385300.0  5140350.0  4 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.290 
0.192 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.390 
0.290 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.001 L 
0.001 


STATION    ID:       14-0019-041-01 

STORET    CODE:    02 
002 
8040 


22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 

0.210 
0.259 


REGION    OS 

5 

TOTAL 

SOLIOS 

MG/L 

128   0 
125.0 


6 
5USP. 
SOUDS 
MG/L 

1  .  1 
1  .3 


MI LEAGE         35 . 30 


7 
DISS. 
SOLIOS 
'MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.009  0.003  0.290  0.390  0.001  0.259  128.0 

AVG   OR    GEOM  MN    l«l  0.0050  0.0020  0.241  0.340  0.0010  0.235  126 .5 

MINIMUM  0.001  0.001  0.192  0.290  0.001  0.210  125.0 


1  .3 
1  .2 
1  .1 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN  STM  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

26  05  77  1150  .3 

30  08  77  1020  .3 


14  16 

CONO.  TURB. 

2SC  FORMAZ IN 

UMHOS  UNITS 

195 
190 


56 
CHLORIDE 

MG/L 


1  .7 
1.7 


59 
SULPHATE 


MG/L 


0.5 
70.0 


28C 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 

MG/L 


12.0 
12.0 


S2 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

0 
I 


55 
PH 
AT    LAB 


4.29 
4. 46 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.360 

0.100 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    CI 

MINIMUM 


195 
193 
190 


1.7 
1.7 
1.7 


70.0 

35.3 

0.5 


12.0 
12.0 
12.0 


4.46 
4.3B 
4.29 


0.360 
0.230 
0.100 


NO   OF    SAMPLES 


463 


CONT'D 


SA« 
DV 

IP  DTE 
MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

01ST 

FEET 

STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

PJ 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SOD  I  UN 

NA 

MG/L 

47 

ORGANIC 
C  AS  C 

MG/L 

26 
30 

05  77 

OB  77 

1  ISO 
1020 

.3 

.3 

59.0 
57.0 

t9.80 

2.20 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  <-  J 

MINIMUM 

59.0 
58.0 
57.0 

19.  BO 
19.  BO 
19.80 

2.20 
2.20 
2.20 

41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                 MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26  05  77  1150 
30  OB  77  1020 


STN   ST.V  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


26  05  77  1150 
30  08  77  1020 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINI  MUM 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


203        221        225 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 
MG/l       MG/L       MG/L 

0.040 
0.060 


0.060 
0.050 
0.040 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


217        451 

IOTA'      RADIUM 

COBALi'  226  D15S 

MG/L      PCI/L 


0.02  L 

15 
1  1 

0.02 
0.02  D 
0.02 

15 
13 
11 

452 

GROSS- A- 

DISS 

PCI/L 

55. 
60. 


60. 
57. 
55. 


453 
GROSS- A- 

UNDISS 
PCI/L 

5, 

2. 


5. 

3. 
2, 


454 

GROSS'S- 

DISS 

PCI/L 

40. 
SO. 


50. 
48. 

40. 


249 
TOTAL 
ZINC 

MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.060 
0.060 

0.440 

0.445 

0.050 
0.020L 

0.060 
0.060 
0.060 

0.445 
0.443 
0.440 

0.O50 

0-0350 
0.02O 

2 

1 

2 

455 
OSS-B- 
UNDISS 

PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 

CESIUM 

-137 

PCI/L 

461 

COBALT 

60 

PCI/1 

2. 
1  . 

10.  L 

10. 

2. 
1  . 
1  . 

10. 
10.  D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


FRESH  WATER  CANAL 

FRESH  WATER  CANAL  BEFORE  NORDIC  TREATMENT  PLANT  N  17 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0377800.0  S137500.0  4 


STATION  10:   14-0019-042-02 

5T0RET  CODE:  02 
002 
BO  40 

REGION  05  MILEAGE    45.2 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


31  03  77  1200 
2B  04  7  7  2000 
10  06  77  1430 
28  07  77  0745 

25  OB  77  1300 

26  09  77  1700 

27  10  77  0930 
24  12  77  1400 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


17048 
17077 
17112 
17170 
17200 
1721B 
17245 
17305 


901 
SCO 


444 
FLOW   CFS 


80                     31  84  68 

TOTAL               FECAL  M.F.  PSEUO. 

COLIFORM  COLIFOHM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/10OML  MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


11.0 

19.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

4.0 
3.2 

1.8 

0.4 

0.2 
0.8 


MAX 1MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  I 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DIE    HOUR        STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BPG    DEPTH 

FEET  MTRS 


31  03  77 

1200 

3 

28  04  77 

2000 

.3 

10  06  7  7 

1430 

.3 

28  07  77 

0745 

.3 

25  08  77 

1300 

.3 

26  09  77 

1700 

.3 

27  10  77 

0930 

.3 

24  12  77 

1400 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •) 

MINI  MUM 

19.0 

4.0 

15.0 

1  .7 

11  .0 

0.2 

2 

6 

33 

34 

19 

SO 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

p  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.026 

0.022 

3 .  260 

3.300 

0.007 

0.043 

6B7  0 

14.0 

0.010 

0.001L 

IB. 500 

IB. 500 

0.005 

3.090 

1733  0 

22.0 

0.006 

0.001 

21 .200 

21 .500 

0.012 

4.9B0 

2084.0 

37  0 

7.900 

0.001 L 

51 .500 

72.000 

0.010 

1 4 . 400 

3050.0 

IB  C 

0.011 

0.001 

20.200 

20.900 

0.007 

3.740 

2261 .0 

35.0 

0.040 

23.600 

23 . 600 

O.013 

7.840 

1BT4.0 

66.0 

0.047 

0.005 

5.570 

5.570 

0.020 

1  .930 

B99.0 
2496.0 

23.0 
74.0 

7.900 

0.022 

51  500 

72.000 

0.020 

14.400 

3050.0 

74.0 

1  .  149 

0 . 0050 

20.547 

23.624 

O.Ol  1 

5.146 

1676.0 

36.1 

0.O06 

0.001 

3.260 

3.300 

0.005 

O.043 

687.0 

14.0 

NO    OF     SAMPLES 


464 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 

STN 

CIS! 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 
CONO. 

ass 

UMKOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

TOT 
A' 

52 

A  IS 
'  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LA8 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

31  03  77  1200 
28  04  77  2000 
10  06  77  1430 
28  07  77  0745 

25  08  77  1300 

26  09  77  1700 

27  10  77  0930 
24  12  77  1400 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

960 
2050 
2250 
3400 
2350 
2350 
1270 
2740 

7.00 

3B.0O 
37.00 
12.00 
38.00 
41  .00 
38.00 
87.00 

6.5 
30.0 
37.5 
51  .0 
38.0 
24.0 

8.6 
37.0 

625.0 
1250.0 
2730  0 
1275.0 

125.0 

192.0 
168.0 

79.0 
320.0 

29- 0 
327.0 
277.0 
187.0 

0 
0 
0 
0 

0 

267 

0 

0 

3.37 
3.61 
4.12 
3.91 
3.65 
3.06 
3.00 
3.49 

32.000 
35.00C 
19.000 
20 . 000 
19.500 
90.000 
51  .000 
60  .  000 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I • 1 

MINI  MUM 

3400 

2171 

960 

87.00 

37.25 

7.00 

51.0 

29.1 
6.5 

2730.0 

1201 .0 

125.0 

327.0 

197.4 

29.0 

267 

33 

0 

4.  12 
3.55 
3.00 

90 . 000 
40.813 
19.000 

NO 

OF  SAMPLES 

B 

8 

e 

5 

B 

8 

8 

8 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 

STN 
01  ST 
FEET 

STN  SAMP   PJ 
6RJ  DEPTH 
MTRS 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 
NESlUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

4( 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

31  03  77  1200 
28  04  7  7  2000 
10  06  77  1430 
28  07  77  0745 

25  OB  77  1300 

26  09  77  1700 

27  10  77  0930 
24  12  77  1400 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

264.0 

915.0 

1195.0 

1S49.0 

1215.0 

81B.0 

339.0 

1367.0 

77.00 
213.00 
274.00 

274.00 
200.00 

17. SO 

93.00 

124.00 

129.00 
77.50 

20 
70G 
IG 
30 
70G 

AVC 

MAX  I  MUM 

I  OR  GEOM  MN  I • 1 

MINI  MUM 

1549.0 
957. B 
264.0 

274.00 

207 .  60 

77.00 

129.00 
88.20 
17.50 

70 

38U 
1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


203        221        225 

TOTAL      TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

MG/L       MG/L       MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  fLUOHIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


23  02 
31  03 
28  04 
10  06 
28  07 

24  08 

25  08 

26  09 

27  10 
24  12 


77  1200 
77  1200 
77  2000 
77  1430 
77  0745 
77  1200 
77  1300 
77  1700 
77  0930 
77  1400 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
,3 

3 
.3 

3 


0.  100 
0 .  050 
0.080 

0.060 
O.  160 
0.160 
0.060 


0.  120 
0.090 
0.200 

0 .  080 
0.  160 
0.  130 
0.130 


4.350 
3.650 


5.800 
4.300 


140 
100 
330 

.120 
.240 
.120 
.170 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


23  02  77 

12O0 

3 

31  03  77 

12D0 

3 

28  04  77 

2000 

.3 

10  06  77 

1430 

.3 

28  07  77 

0745 

3 

24  08  77 

1200 

.3 

25  08  77 

1300 

.3 

26  09  77 

1700 

.3 

27  10  77 

0930 

•  3 

24  12  77 

1400 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I • ) 
MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


0.160 
0.096 

0 .  050 


217  451        452 

TOTAL  RADIUM  GROSS'A- 

COBALT  226  DISS       DISS 

MG/L  PCI/L      PC1/L 


0.21 
0.14 
0.41 

0.20 
0.27 
0.14 
0.18 


0.41 
0.22 
0.14 


3. 
36. 


1  . 

8. 
6. 


56. 
18. 


65. 
600. 


320. 
170. 
100. 


770. 

337. 

65. 


0.200 
0.130 
0.080 


453  454        455 

GROSS-l"  GROSS'S-  GROSS-B" 

UND1SS  DISS     UNOISS 

PCI/L  PC1/L      PCI/L 


10. 

35. 


5. 

30. 

20. 


35. 

20. 

5. 


30. 
390. 


250. 

70. 

150. 


400. 
215. 

30. 


5. 
20. 


5. 
25. 
15 


30. 

16. 

5. 


5.800 
4.525 

3.650 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 

35. 

160. 


95. 

ao. 

70. 


190. 

105. 

35. 


0.330 
0.174 
0.100 

7 

460 
CESIUM 
■137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


NO    OF    SAMPLES 


465 


SON/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NORTH  NORDIC  LAKE 

NOROIC  LAKE  OUTLET  AT  EFFLUENT  CANAL 

LAKE 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  0377700.0  5137100.0  4 


STATION  ID:   1 4 -0019- 043 -01 

STORET  CODE:  02 
002 
B040 


REGION  05 


MILEAGE    44. BO 


SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTH5 

28  02 

77 

1200 

.3 

31  03 

77 

1200 

.3 

28  04 

77 

1930 

.3 

10  06 

77 

1330 

3 

28  07 

77 

0900 

.3 

25  06 

77 

1230 

•  3 

26  09 

77 

1730 

.3 

27  10 

77 

1000 

3 

24  12 

77 

1330 

3 
MAXIMUM 

AVO 

OR  GEOM  MN  I • 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02  77 

1200 

.3 

31  03  77 

1200 

3 

28  04  77 

1930 

.3 

10  06  77 

1330 

3 

2B  07  77 

0900 

.3 

25  08  77 

1230 

.3 

26  09  77 

1730 

3 

27  10  77 

1000 

-3 

24  12  77 

1330 

■  3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (* ) 
M 1 N  I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


17016 
17049 
17076 
17111 
17172 
17199 
17219 
17246 
17304 


901        444         80         81  84  88 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/IOOML  MF/IOOML  MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


10  0 
19.5 
19.5 


3 

DISS. 

02 
MG/L 


1 
5- DAY 
BOO 

MG/L 

2.2 

2.0 
1  4 
0.8 

0.2 

1.8 

0.6 


19.5 

2.2 

16.3 

1  .3 

10.0 

0.2 

3 

7 

33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 

DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIOS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0.001 

25.500 

25.500 

0.019 

8.580 

1773.0 

35.0 

o.on 

0.0011. 

5 .  050 

5.260 

0.069 

1  530 

748.0 

17.0 

0  010 

0.001 

5.800 

5  BOO 

0.098 

3.250 

784.0 

6.  1 

0  005 

0.001 

9.100 

1 1 .900 

0.125 

5.880 

1435.0 

2.3 

0.035 

0.002 

1  .900 

2.200 

0.014 

8.230 

1284.0 

11  .0 

0.090 

0.003 

5.200 

5.500 

0.066 

6.130 

1330  0 

11  .0 

0.011 

0.001 

7.200 

7.500 

0.  100 

5.500 

1274.0 

10.0 

0.013 

o.om 

5.470 

6.000 

o.oeo 

3.470 

881  0 

14.0 

0.036 

682.0 

5  9 

0.090 

0.003 

25.500 

25.500 

0.125 

8.580 

1773.0 

35.0 

0.025 

0 . 00 1 D 

8.153 

B.706 

0.071 

5.331 

1 1 32 • 3 

12.5 

0.005 

0.001 

1  .900 

2.200 

0.014 

1  .530 

692.0 

2.3 

NO    OF    SAMPLES 


1  4 

16 

56 

59 

290 

95 

52 

55 

308 

25 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   Pj 
BRG  DEPTH 
MTRS 

COND. 

25C 

UMHOS 

TUR6- 

FORMAIIN 

UNITS 

CHLORIDE 
MG/l 

SULPHATE 
MG/L 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

ACIDITY 
MG/L 

TOT  ALK 

AT  LAB 
MG/L 

PH 
AT  LAB 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

PHENOLS 
UG/L 

28  02  77  1200 
31  03  77  1200 
28  04  77  1930 
10  06  77  1330 
28  07  77  0900 

25  08  77  1230 

26  09  77  1730 

27  10  77  1000 
24  12  77  1330 

•  3 

.3 
3 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 

2050 
940 
1010 
17O0 
1400 
1490 
1470 
1O60 
895 

68  00 
7  40 
2.90 
1  .80 
7.20 
5.60 
6.60 

14.00 
3.70 

34.0 
10.0 
14.5 
26.0 
27.5 
2B.5 
26.5 
14.0 
14.0 

1050.0 

425.0 
775.0 
753.0 
725.0 
763.0 

72.0 

36.0 

4.0 

5.5 

6.1 

5.0 

13.4 

11.5 

7.9 

6 

2 
19 
28 

7 
22 
18 

3 
12 

S  34 

9,1,8 
7.09 
7,46 
5.84 
7.28 
6.48 
5.85 
6.51 

26.000 
1 1 . 000 
0.810 
0.160 
0.290 
0 .  540 
1  .780 
2.900 
1.640 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

2050 

1335 

895 

68.00 

13.01 

1  .80 

34.0 
21  .7 
10.0 

1050.0 
748.5 
425.0 

72.0 
17.9 

4.0 

28 

13 
2 

7.46 
6.34 
5. IB 

26 . 000 
5.013 
0.160 

NO 

OF  SAVPLES 

9 

o 

9 

6 

9 

9 

9 

9 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 

COLOUR 
HA7.EN 
UNITS 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

SODIUM 

NA 

MG/L 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

COD 
MG/L 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

28  02  77  1200 

.3. 

998  .0 

248.00 

92  .  00 

70G 

31  03  77  1200 

.3 

446  0 

143.00 

21  .50 

30 

28  04  77  1930 

.3 

472.0 

148. OC 

25.00 

20 

10  06  77  1330 

.3 

945.0 

300 . 00 

47.50 

5 

2B  07  77  0900 

3 

722.0 

15 

25  08  77  1230 

.3 

801  .0 

250.00 

43.00 

20 

36  09  77  1730 

.3 

778. Q 

240.00 

43.50 

30 

27  10  7  7  1000 

3 

537.0 

70L 

24  12  77  1330 

.3 

MAXIMUM 

452.0 
998  0 

300 . 00 

92.00 

70 

AVC 

OR  GEOM  1 

683  3 

221 .50 

45.42 

33E 

MINI  K  UK 

446.0 

143.00 

21  .50 

5 

NO    OF    SAVPLES 


466 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203        231 

TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L       MG/L       MG/L 


225 

229 

2IS 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

.  TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

23 

02 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

31 

03 

77 

1200 

28 

04 

77 

1930 

10 

06 

77 

1330 

28 

07 

77 

0900 

24 

08 

77 

1200 

25 

OB 

77 

1230 

26 

09 

77 

1730 

27 

10 

77 

100D 

24 

12 

77 

1330 

.3 
.3 
3 
.3 

3 
-3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


KAKIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mn  I  ■ > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yd  LMT    GIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.070 


0.050 


23  02  77  1200 
28  02  77  1200 
31  03  77  1200 
28  04  77  1930 
10  06  77  1330 
28  07  77  0900 

24  08  77  1200 

25  08  77  1230 

26  09  77  1730 

27  10  77  1000 
24  12  77  1330 


.3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 


0.030 

0.020 

0.020 

0.040 

0.090 

0.174 

0.040 

0.040 

0 .  060 

0.440 

0.02  01 

0.040 

0.040 

0.345 

0.020L 

0.040 

0.040 

0.4O0 

0.020L 

0.030 

0.050 

0.020L 

D.OIO 

0.010L 

0.020L 

0.070 

0.090 

2.800 

0.050 

0.036 

0.0480 

0.832 

0.O26D 

0.010 

0.010 

0.174 

0.020 

8 

8 

5 

a 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A- 

GROSS-A" 

GROSS'S" 

GROSS-B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UND  I SS 

238 

-137 

60 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

1. 

50. 

50. 

30. 

26. 

20. 

O.06 

t  . 

too. 

120. 

50. 

100. 

65. 

0.01  L 

3. 

30. 

3. 

25. 

2. 

11  . 

0.01  L 

0.02  L 

5. 

40 

15. 

55. 

10. 

10.  L 

3. 

10. 

5. 

15. 

4. 

10.  L 

2. 

5. 

4. 

10. 

4. 

10.  L 

0.02  L 

4. 

65. 

10. 

30. 

10. 

40. 

0.02  L 

0.02 

0.02  L 

1. 

5. 

25, 

IS. 

15. 

10.  L 

0.06 

5. 

100. 

120. 

55. 

100. 

65. 

0.02  D 

3. 

38. 

29. 

28. 

31  . 

22.  D 

0.01 

1. 

5. 

3. 

10. 

2. 

ID. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WESTNER  LAKE 

AT  SKI  CLUB  ROAD  N  15 

LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SERPENT    RIVER 


U.T.M.    17   0374975.0   5137700.0    4 


STATION  10:   14-0019-044-01 

STOHET  CODE:  02 
0O2 
8040 


REGION  05 


MILEAGE    47.10 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STU  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1200 

.3 

28  04 

77 

2100 

.3 

10  06 

77 

1200 

.3 

27  07 

77 

2100 

.3 

25  06 

77 

1  130 

.3 

26  09 

77 

1830 

.3 

27  10 

77 

1100 

.3 

23  12 

77 

1430 

.3 
MAX 1MUM 

AVG  OR  (  :  i.-r. 

MINIMUM 

SAMP  DIE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


2B  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1200 

,3 

28  04 

77 

2100 

3 

10  06 

77 

1200 

.3 

2  7  07 

77 

2100 

.3 

25  08 

77 

1130 

.3 

26  09 

77 

1B30 

.3 

27  10 

77 

1100 

.3 

33  13 

77 

1430 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  ) 
MINI  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


17013 
17041 
17078 
17109 
17168 
1  7197 
17221 
17348 
17302 


901 

SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


94 

M.  F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


11  .0 
17.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
1  .0 
0.4 
0.2 
0.2 

0.2 
0.2 


17.0 

1.0 

14.0 

0.4 

1  1  .0 

0.2 

2 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  - 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

0.001 

0  900 

0.980 

0.001 

0.  144 

2S5  0 

2.3 

0  034 

0.0D3 

0.296 

0.790 

0.007 

0.783 

2280 

13.0 

0.007 

0.001 L 

0.  184 

0.320 

0.001 

0-159 

167  .0 

1  .5 

0.007 

0.004 

0.056 

0 1 .  1 90 

0.001 

0.  149 

257.0 

2.5 

0  134 

0 . 00 1 L 

0.1B0 

4.800 

0.001 

0.059 

30B.0 

41  ,0 

0.012 

0.003 

0.048 

0.640 

0.003 

0.007 

361  0 

2.7 

0.016 

0.  104 

0.590 

0.003 

0.037 

284  .0 

7.4 

0.011 

0.00! 

0.  178 

D.360 

0.002 

0.  128 

212.0 

6.9 

0.008 

275  0 

3.5 

0.  134 

0.004 

0-900 

4.  BOO 

0.007 

0.783 

361  .0 

41  0 

D.026 

0.002D 

0.343 

1  .084 

0.002 

0  183 

263.0 

9.0 

0.001 

0.001 

0.048 

0.  190 

0.001 

0.O07 

187.0 

1  .5 

NO   OF    SAMPLES 


467 


CONT ' D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  SflMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BBC  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  02  77  1200 

29  03  77  1200 
28  04  77  2100 
10  06  7  7  1200 
27  07  77  2100 

25  08  77  1130 

26  09  77  1830 

27  10  77  1100 
23  12  77  1430 


.3 

.3 
3 
3 

.3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


1200 
12O0 


28  02  77 

29  03  77 
28  04  77  2100 
10  06  77  1200 
27  07  77  2100 

25  08  77  1130 

26  09  77  1830 

27  10  77  1100 
23  12  77  1430 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 

.3 


14 
COND. 
25C 
UMH05 

435 

330 
265 
338 
410 
540 
434 
316 
414 


540 
389 
285 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

114.0 
44.0 
63.0 
B2.0 
B1  .0 
78.0 
71  .0 
76.0 
990 


16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

908 

25 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2.40 

13.0 

165.0 

42.0 

0 

3.94 

0  730 

6.20 

63.0 

9.0 

s 

6.  13 

1  .420 

O.fiO 

31  .0 

85.0 

10.0 

t 

4.80 

0.  180 

1  .40 

44.5 

75.0 

11.0 

1 

4  60 

0.310 

7.60 

73.0 

63.0 

16.0 

0 

4.32 

1  .25 

^.00 

125.0 

33.0 

6.5 

25 

7.02 

0.840 

2.20 

98.0 

31.5 

4.1 

20 

6.95 

0.950 

6.00 

32.5 

21.0 

0 

4.58 

1  .000 

3.  10 

16.5 

44.8 

o 

3.67 

2.100 

7.60 

125.0 

165.0 

44.8 

25 

7.02 

2.  100 

3.50 

55.2 

75.4 

16.3 

6 

5.11 

0.976 

0.60 

13.0 

31  .5 

4.1 

0 

3.67 

0.  180 

9 

0 

6 

9 

9 

9 

9 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

34.00 

7.00 

10 
50 

18.20 

4.35 

5 

23.00 

6.00 

5 
70G 

22.00 

5.50 

60 

20.00 

5.00 

SO 

40 

MAXIMUM  114.0  34.00  7.00 

AVG    OR    GEOM  MN    I ■ I  76.4  23.44  5.57 

MINIMUM  44.0  18.20  4.35 


70 

36U 

5 


NO    OF     SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 
DIST 

FEET 

ST*  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

TOTAL 

ALUMINUM 
MG/L 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

TOTAL 

MN 

MG/L 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

FLUORIDE 
MG/L 

23  02 

28  02 

29  03 
28  04 

77  1300 
7  7  1200 
77  1200 
77  2100 

.3 

3 
.3 
.3 

3 

3 

0.050 
0.040 
0.020 
0  .020 

0.070 
0.050 
0  050 
0.  100 

1.540 
1  .150 

0.060 
O.OtOL 
0.02  0 
0  040 

TO  06 
27  07 

77  1200 
77  2100 

0.040 

0.070 

1  .500 

0.020L 

24  08 

77  1200 

.3 

3 

0  040 

0.020 

0  330 

0.020L 

25  08 

77  1130 

0.020 
0.040 
0.030 

0.030 

0.162 

0.020L 

26  09 

77  1830 

3 

0.080 

0.030 

27  10 

23  12 

77  1100 
77  1430 

.3 
.3 

O.OSO 

0.040 

AVC 

i  OR  GEOM 

MAX  I  MUM 

MN  (  •  ) 

MINIMUM 

0.050 
0.033 
0.020 

0.  100 
0.058 
0.020 

1  .540 
0.936 
0.162 

0  060 
0  0290 
0.010 

NO 

OF 

SAMPLES 

9 

9 

S 

9 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN 

5AMP   PJ 
DEPTH 

MTRS 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 

RADIUM 

226  DISS 

PC1/L 

452 

GROSS-A- 

DISS 

PCI/L 

453 
GROSS-A' 
UNOISS 
PCi/L 

454 
GROSS'S- 

DISS 
PCI/L 

455 

GROSS'B' 

UNDISS 

PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 

PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/1 

5  . 

60. 

1  . 

35. 

1  .  L 

20. 

23  02 

77  1200 

-  3 

28  02 

29  03 

77  1200 
7  7  1200 

.3 
.3 

0.06 
0.01  L 

1  . 

5. 

1  . 

10. 

1  . 

10.  L 

28  04 

77  2100 

.3 

0  02 

10  06 
27  07 

7  7  1200 
77  2100 

.3 

-3 

0  .02 
0.02  L 

3 
2. 
1  . 

5, 
10. 

5. 
1  . 

10. 
10. 

5. 
2. 

10.  L 
10.  L 

24  08 

25  08 

77  1200 
77  1130 

.3 

.3 

0.02  L 

10. 

1  . 

10. 

15. 

10.  L 

26  09 

77  1830 

3 

0.02  L 

27  10 

77  1100 

.3 

0.02  L 

23  12 

77  1430 

.3 

0.03 

MAXIMUM 

0.06 

5. 

60. 

18. 

5. 

5, 
1 

25. 

13. 

15. 
4.  D 

20. 
12.  D 

AVG 

OR  GEOM 

MN  I  •  I 
MINIMUM 

0 .  02  D 
0.01 

2  . 
1  . 

1 ! 

10. 

1  . 

10. 

NO    OF    SAYPLES 


468 


B.O  W./  SITE:  WILLIAMS  LAKE  C«E£* 

SAMPLE  POINT:  AT  DEN] SON  MINE  ACCESS  ROAD 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


23  03  77  1200 
22  01  77  0900 

27  05  77  1900 

28  09  77  1500 
27  10  77  1730 
22  12  77  1200 


STN   STN  SAMP   Pd 
OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


STATION 

ID 

14-OC 

19-045-02 

S    ROAD    D    3 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SERPENT    RIVER 

' 

STORET    CODE: 

02 

002 

8040 

LONG 

U.T    M.     17    0374500.0   5150200.0    4 

REGION    05 

MILEAGE 

56 

80 

934 

SAMPLE 
•■0 

901 
SCD 

444                       SO                       81                        84 
FLOW    CFS               TOTAL               FECAL                 MF. 
COLIFORM      COLIFORM           ENTER. 
MF/10CML       MF/100ML       MF/100ML 

88 
PSEUO 
MPA 
MF/100ML 

805 

*ATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
CISS. 
02 
MG/L 

1 
i-DAY 
BOD 
MG/L 

17036 
17063 
17100 
17232 
17255 
17295 

16.0 
19.0 

0.4 

0  8 

1  .0 
0.2 
0.4 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  > 

It  I  N  I  MUM 

NO  OF  SAVIPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DISr  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    03    77 

1200 

.3 

22    04    77 

0900 

.3 

27   05    77 

1900 

.3 

23    09    77 

1500 

.3 

27    10   77 

1730 

.3 

22    12    77 

1200 

.3 

MAM  MUM 

AVG 

OR 

GEOM    MN     1 • 1 

MINIMUM 

19.0 
17.5 
16.0 

1  .0 
0.6 
0.2 

2 

5 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FI LTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

MO,  L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

0.002 
0.013 
0,  002 
0    006 
0.005 
0.003 

0.004 
0.001 L 
0.001 
0.001 

2.800 
0.34B 
0.  126 
0.280 
0.372 

2.800 
0.560 
0.290 
0.490 
1  .380 

0.015 
0.015 
0.036 
0.012 
0.003 

3   830 
0    760 
0    684 
0.778 
0    677 

788    0 
358.  0 
750.0 
961  .0 
530.0 
412    0 

6.7 
8.6 
3.7 
0.6 
2.4 
4.6 

0.013 
0.005 
0.002 

0.004 

0.002D 

0.001 

2.  800 
0.785 
0.126 

2  ,800 
1  .  104 
0.290 

0036 
0.017 
0.008 

3.830 
1     346 
0.677 

981    0 
636.5 
358.0 

B.6 
4.4 
0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


23  03  77  1200 
22  04  77  0900 

27  05  77  1900 

28  09  77  1500 
27  10  77  1730 
22  12  77  1200 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


16 
TUHB- 
5C   F0RMA2IN 
UMHOS     UNITS 


COND. 


1200 

600 

1  1  30 

1570 

825 

650 


3.00 
2.00 
1  20 
2.10 
3.00 
2.80 


CHLORIDE 
MG/L 


22.5 
1  15.0 
275.0 
360.0 
145-0 
1  10.0 


59 

SULPHATE 

MG/L 

180  0 
68.0 
84.0 

200.0 


2B0        95  52  55        20B 

REACTIVE    ACIDITY  TOT  ALK  PM       TOTAL 

SILICATE        MG/L  AT  LAB  AT  iAB        IRON 

SI  MG/L  MG/L                 »WL 

4.0  20  7.0B  0.550 

5.0  2  6.91  0.460 

6.9  9  6.61  0 . 360 

4  3  17  6.84  0.300 

2.2  31  7.75  0.710 

J  7  30  7.05  O.780 


25 

phenols 


MAX IMUW 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

WIN  I  MUM 


1570 
996 
600 


3.00 
2.35 
1  .20 


360.0 

171  .3 

22.5 


200.0 

133.0 

68.0 


6.9 
4.4 
2.2 


31 
18 

2 


7.04 
6.61 


0.780 
0.527 
0  300 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


23  03  77  1200 
22  04  77  0900 
27  05  77  1900 
2B  09  77  1500 
27  10  77  1730 
22  12  77  1200 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

239.0 
126.0 
21S.0 
302  0 
168.0 
140.0 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

84.00 
45.  OQ 
79.00 
107.00 


74 
TOT .  MAG 
NE5IUM 
MG/L 

7.00 
3.25 
4. 3D 
8.50 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

10 
10 
20 

10 
20 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66  4  7 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41         361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L      MG/L  MG/L 


MAXIMUM         302.0     107.00        8 . 50 

AVG  OR  GEOM  MN 1*1        198.3      78.75       5.76 

MINIMUM        126.0      45.00       3.25 


20 
14 
10 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


23  02  77  1200 
2  3  03  7  7  1200 
22  04  77  O900 
17  05  77  1200 

27  05  77  1900 

28  09  77  1500 
27  10  77  173D 
22  12  77  1200 


NO  OF  SAVPLES 


STN   STN  SAMP   FJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.030 
0.030 

0.020 
0.030 
0.040 
0.010 


0.040 
0.027 
0,010 


229  2'5 

TOTAL  TOTAL 

LEAT  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 

MG/L 

238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

eo 

FLUORIDE 
MG/L 

0    010 
0.050 

0.177 
0.086 

0.010L 
0    010L 

0.090 
0    020 
0    030L 
0.01OL 

0.139 
0.082 

0.060 
0.020L 
O.020L 
0.020L 

0 .  090 

0.035D 

0.010 

0.  177 
0.  121 
0.032 

0.060 

0.023D 

0.010 

NO    OF    SAMPLES 


469 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


5TN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23    02    77 

1200 

.3 

23    03    77 

1200 

.3 

22    04    77 

0900 

.3 

17   05    7  7 

1200 

.3 

27    05    77 

1900 

.3 

2B   09    77 

1500 

.3 

27    10    77 

1730 

.3 

22    12    77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG    OR    C;i  (:'.' 

MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 

452 
GROSS"A" 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS'A" 
UNDISS 
PCI/L 

454 
GROSS "B- 

DISS 
PCI/L 

455 
GROSS "B" 
UNOISS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 

COBALT 

60 

PCI/1 

9. 

45. 

10. 

25. 

5. 

30. 

0.01     L 

0.01     L 

16. 

25. 

S. 

25. 

2. 

10. 

L 

0.01     L 
0.02    L 
0.02    L 
0.02    L 

20. 
1  . 
4. 

50. 

40. 

5. 

10. 
15. 
15. 

260. 

20. 

5. 

5 
10. 
10. 

10. 

15. 
10. 

L 
L 

0.02 
0.02    D 
0.01 

20. 

10. 

1  . 

50. 

33. 
5. 

is. 

11  . 

5. 

260. 

67. 

5. 

10. 
6. 

2. 

20. 
13. 

10. 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SHE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


30  03  77  1200 
D1  05  77  1530 
30  10  77  0930 
19  12  77  1530 


PRONTO  DITCH 
OUTLET  BELOW  PRONTO 
INDUSTRIAL  PROCESS 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION 

10 

1  4  -  OC 

19- 

046-09 

REATMENT 

PLANT 

PR 

4 

MAJOR 
MINOR 
TERM 

BASIN:    GREAT    LAKES 
BASIN:      LAKE    HURON 
STREAM:    SERPENT    RIVER 

5T0RET 

CODE: 

02 
002 
BO  40 

LONG 

U.T. 

M.     17    036795C 

.0   51 17950 

.0    4 

REGION    05 

M I  LEASE 

1 

.  10 

934 
SAMPLE 
NO 

SOI 
SCO 

444                     BO 

FLOW   CF5              TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/1Q0ML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

as 

PSEUO. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

17046 
17081 
17270 
172B2 

20. 

2.4 

0.4 

1  .8 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( -  I 

M 1 N I  MUM 


30. 


2.4 

1.5 
0.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  03  77  1200 
01  05  77  1530 
30  10  77  0930 
19  12  77  1530 


.3 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

E 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 

0.004 
0.004 
0.053 
0.014 

0.001 

0.232 
0.220 
0.1  28 

0.290 
0.340 
0.590 

0.002 
0.002 
0.005 

0.005L 
0.005L 
0.050 

506.0 
833. 
522.0 
745.0 

74.0 
22. 
14.0 
6    3 

0.053 
0.019 
0.004 

0.001 
0.DQ1 
0.001 

0.232 
0.193 
0.128 

0.590 
0.407 
0.290 

0.005 
0.003 
0.002 

0.050 
O.020D 
0  .  005 

833. 
651  .5 
506.0 

74.0 

29.  1 

6.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP    OTE 
DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

14 
COND. 
25C 

UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZI'J 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

S2 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

30    03    77 
01    05    77 
30    10   77 
IS    12    77 

1200 
1530 
0930 
1530 

.3 
.3 

.3 

.3 

560 

1000 

660 

710 

16.00 
5.6 

TB.OO 
3.50 

4.0 

15.5 

8.9 

9.8 

260.0 
495. 

57.0 

0. 
15.0 

0.0 

2 

21 

14 

141 

5.10 
8.64 
6.62 
11  .08 

3.350 
2.5 
5.300 
12.000 

AVG 

MAXIMUM 

OR     GEOM    MN     C ) 

MINIMUM 

1000 
733 
560 

IB.  00 

1U.78 

3.50 

15.5 
9.6 

4.0 

495. 

377.5 

260.0 

57.0 

18.0 

0. 

141 

45 

2 

11  .OS 
7.86 
5.10 

12.000 
5.788 
2.5 

NO  OF  SAYIPLES 


76 

73 

74 

SB 

67 

66 

47 

41 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

DY    MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30    03 

77 

120D 

.3 

243.0 

75.00 

13.50 

70G 

01    05 

77 

1530 

.3 

509. 

190. 

8.5 

15 

30    10 

77 

0930 

.3 

322.0 

70G 

19    12 

77 

1530 

.3 
MAXIMUM 

402  .0 
509. 

190. 

13.50 

70 

AUG 

OR    GEOM     - 

369.0 

132.50 

11  .00 

52U 

MINIMUM 

243.0 

75.00 

B.5 

15 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  KG/L 


NO  OF  SAMPLES 


470 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YR  LMT  DIST  BRO  DEPTH 
FEET      MTRS 

30  03  77  1200  3 

01  05  77  (530  .3 

30  10  77  0930  .3 

19  12  77  1530  3 


235  203       221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L      MG/L      MG/L 

1  .200 
0.  1 
0.060 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


219 

201 

238 

SO 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  160 

0.600 

0.100 

0.03 

0.101 

0.10  L 

0.030 

0.02  0L 

MAXIMUM 
AVC  OR  GEOM  MN  I "I 

MINIMUM 


1  .200 
0.453 
0.060 


0.  180 

0.600 

0.100 

0 .  080 

0.351 

0.073D 

0.03 

0.  101 

0.02  0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  03  77  1200 
Ot  05  77  1530 
30  10  77  0930 
19  12  77  1530 


3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  I- ) 

MINIMUM 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

0.85 
0.05 
0.03 


O.BS 
0.31 
0.03 


451 
RADIUM 
226  OISS 
PCI/L 

7. 

1  .   L 
12. 
I  . 


12. 

5. 
1  . 


152 
GROSS" A- 
DISS 
PC1/L 

70 

2. 
35 

1  . 


70 
27. 


153 
CROSS1 A" 
UNOISS 
PCI/L 

30. 
10. 

20. 

20 


30. 
20. 
10. 


454 

455 

456 

GROSS" B- 

GROSS" B" 

URANIUM 

DISS 

UNOISS 

23B 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

3D. 

55. 

25. 

5. 

10. 

10. 

L 

30. 

20. 

10. 

L 

3. 

40 

10. 

L 

30. 

55. 

25. 

17. 

31  . 

13. 

0 

3. 

10. 

10. 

460  461 

CESIUM  COBALT 

- 1  37  60 

PCI/L  PCI/1 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.*  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


PRONTO  CITCH 

AT  FEED  TO  PRONTO  TREATMENT  PLANT  PR  2 

RIVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LARES 

MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM-.  SERPENT  RIVER 


LAT 


U.T.M.  17  0368350  0  5118300.0  4 


STATION  ID    14  0019-D47-02 

STQRET  CODE:  02 
002 
B040 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1200 

.3 

01  05 

77 

1600 

.3 

1  1  06 

77 

1  100 

,3 

17  07 

77 

1000 

.3 

14  08 

77 

1500 

.3 

21  09 

77 

1700 

.3 

30  10 

77 

0900 

.3 

19  12 

77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ' 1 
M 1 N I  MUM 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1200 

.3 

01  05 

77 

1600 

.3 

1  1  06 

77 

1100 

.3 

17  07 

77 

10O0 

.3 

14  08 

77 

1500 

.3 

21  09 

77 

1700 

.3 

30  10 

77 

0900 

.3 

19  12 

77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  -  I 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


17045 
170B2 
17114 
1  7156 
17179 
1721  1 
17269 
17281 


901 

SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


84 
M.F, 

ENTER. 
MF/IOOML 


BS 
PSEUD 
MPA 
MF/IOOML 


BOS 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 


17.0 
19.5 
2B.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

2.B 
0.4 
0.8 
1.0 

0.2 
0.8 


28. 5 

2.8 

21.7 

1  .0 

17.0 

0.2 

a 

6 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELDAHl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.01  1 

0.232 

0,400 

0.003 

0 . 005  L 

433.0 

11  0 

0.004 

Q.272 

0.310 

0.003 

0.005L 

B50. 

17  . 

0.007 

0 . 00 1 L 

1  .  120 

1  300 

0.003 

0.012 

1318  0 

2.  1 

0.010 

0  002 

1  .360 

1  .580 

0.002 

0.005L 

1247 .0 

75.0 

0.006 

0  006 

1  .860 

2.280 

0.002 

0.018 

1467.0 

1  .9 

0.008 

0.001 L 

0.990 

1  .220 

0  005 

0  015 

1418.0 

22.0 

0.01  I 

0.001 

0.322 

0.  400 

0.011 

0.015 

840.0 

250 

0.014 

544  .0 

3  6 

0.014 

0.006 

1  .860 

2.280 

0  .  0 1  ! 

0  018 

14S7 .0 

75.0 

0.009 

0.002D 

0.B79 

1  .070 

0.004 

0.011D 

toil  .6 

19.7 

0  .  004 

0.001 

0.232 

0.310 

0.002 

0.005 

433.0 

1  .9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  03  77  1200 
01  05  77  1600 
11  06  7  7  l 100 
17  07  77  1000 
14  08  77  1500 
21  09  7  7  170D 
30  10  77  0900 
19  12  77  1500 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20S 

25 

COND. 

TIIRB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACI21TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

F0RMAZ1M 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

660 

14  00 

3.9 

270.0 

154  0 

0 

3.57 

22.500 

1200 

1  2 

13  0 

495 

10- 

0 

2.95 

15.0 

1850 

1  .40 

25.0 

875  0 

240  0 

0 

6.95 

16.000 

1800 

1  .00 

24  0 

738  0 

210.0 

0 

3.01 

9.250 

1950 

0.85 

0.3 

950  0 

2  30.0 

0 

3.01 

6.700 

1800 

23.00 

23.  0 

900  0 

168.0 

0 

3.08 

39  000 

1195 

35.00 

9.6 

267.0 

0 

3.07 

49  000 

1030 

2.  80 

8.3 

2.60 

0.0 

0 

3.  1  l 

15.000 

1950 

35.00 

25.0 

950  0 

2.60 

267.0 

0 

6.95 

49.000 

1.4  36 

9.91 

13.4 

704.7 

2.  60 

159.9 

0 

3.59 

21 .556 

660 

0.85 

0.3 

270.0 

2.60 

0.0 

0 

2.95 

6.700 

NO  OF  SAMPLES 


471 


CONT'D 


76 

7? 

74 

68 

67 

samp  DrE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   RU 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

Or  mo 

YR 

LMT 

01  ST 

we 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

R 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

30  03 

77 

1200 

.3 

148.0 

37  00 

13  50 

50 

01  05 

77 

1600 

3 

327 

84 

28  5 

70L 

1  1  OE 

77 

1  100 

3 

666  0 

180  00 

52  50 

5 

17  07 

77 

1000 

3 

644.0 

5 

14  08 

77 

1500 

.3 

B34  0 

S 

21  09 

77 

1700 

.3 

009  .0 

168.00 

46.00 

70G 

30  10 

77 

0900 

.3 

296  .  0 

30 

19  12 

7? 

1500 

.3 

239  0 

VAX |MUM 

834.0 

180.00 

52.50 

70 

AVG 

OR  GEO^ 

MM  1  •  ) 

470.4 

117.25 

35.13 

341 

MINIMUM 

148.0 

37.00 

13.50 

5 

66  4  7 

SOQlUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTR6LES  ARSENIC 

MG/L      MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STv  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1200 

.3 

01  05 

77 

1600 

.3 

1  1  06 

T7 

1  100 

3 

17  07 

77 

1000 

.3 

14  OS 

77 

1500 

3 

24  08 

77 

1200 

.3 

21  09 

77 

1700 

.3 

30  10 

77 

0900 

•3 

19  12 

77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ] 
MINIMUM 

235       203        221 
TOTAL       TOTAL       TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L      MG/L      MG/L 


225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .200 

0.200 

0.605 

0.120 

0.91 

0.19 

1  .56 

0.  1 

1  .000 

0.  190 

2.100 

0.  140 

0.840 

C.240 

2.050 

0-140 

0.750 

0.250 

2.150 

0.120 

1.400 


1.400 
1.017 
0.750 


0.250 

2.150 

0.  140 

0.208 

I.TIB 

0.122 

0.  180 

0.605 

0.1 

NO    OF     SAYPLES 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1200 

3 

01  OS 

77 

1600 

.3 

1  1  06 

77 

1100 

.3 

t7  07 

77 

1000 

.3 

14  OB 

77 

1500 

.3 

24  08 

77 

1200 

3 

31  09 

77 

1700 

a 

30  10 

77 

0900 

.3 

19  12 

77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • 1 

MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/l 

0.B8 
0.78 
0.B3 
0.75 
0.75 


0.82 


0.88 
O.BO 
0.75 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


23 
14. 
20. 
31  . 

17. 
12. 


31  . 

18. 

7. 


452 
GR05S-A" 
DISS 
PCI/L 

380. 


900. 
1B0O. 

300. 
1200. 

500. 

280. 


I  800 . 
765. 
280. 


453 
G90SS-A- 

UNDISS 
PCI/L 


454  455  456  460         461 

GROSS'S'  GROSS'S"  URANIUM  CESIUM     COBALT 

DISS  UNDISS  238  -137        60 

PCI/L  PCI/L  UG/L  PCI/L      PCI/1 

220.  5.  130. 


460. 

1  . 

620. 

550. 

1  . 

920. 

120. 

1  . 

200. 

370. 

2. 

725. 

150. 

1  . 

335. 

too. 

1  . 

125. 

550. 

5. 

920. 

281  . 

1  . 

422. 

100. 

1  . 

125. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W.  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CROTCH  LAKE 

FEED  TO  TREATEMENT  PLANT  NEAR  CROTCH  LAKE  CL  I 
LAKE  MAJOR  BASIN. 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM. 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.    17    0376000.0   5141575.0    4 


STATION     ID:        14-001 9-048-01 

STORET  CODE:  02 
002 
B040 

REGION    05  MILEAGE         46. 1 


SAMP  DIE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN,   STN  SAMP   PJ 
DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  04  77 

1600 

3 

30  05  77 

0900 

3 

29  06  77 

1500 

.3 

26  07  77 

2000 

.3 

31  08  77 

1000 

.3 

29  09  77 

1800 

.3 

29  10  77 

1500 

3 

26  12  77 

1400 

3 

r."A«  IWUW 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  1 
M I N I  MUM 

934 
5SVPLE 
VO 


17073 
17105 
17142 
171S3 
1720S 
17238 
17267 
17309 


901        444        SO        81  84  88 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


B05 
HATER 
TEMP. 
OEG  C 

12.0 
16.0 

23.0 


23.0 
17.0 
12.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

3  4 
IIS  0 
1 60 .00 

66  0 

180  0 

7.5 


190  0 
77  .  1U 
3.4 


NO  OF  SAMPLES 


472 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   RJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

.  TOTAL 

SUSP. 

Dr  MO  YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

28  04  7  7 

1600 

.3 

O.OBO 

0.003 

1  .030 

1  .300 

0.01  7 

1375.0 

600.0 

30  05  77 

0900 

3 

4.050 

0.001 

15.200 

0.002 

0.OO3 

1  1440  0 

70.0 

29  06  77 

1S0O 

.3 

2B.200 

32  .  500 

22240.0 

74D.O 

26  07  77 

2000 

.3 

37.000 

52  .  OOO 

28000.0 

210.0 

31  08  7  7 

1000 

.3 

17.400 

1 9 . 300 

16000.0 

34.0 

29  09  77 

1800 

.3 

0.033 

D.001 

1  .230 

1  .400 

0.245 

1 124 .0 

24  ,0 

29  10  77 

1500 

.3 

0.025 

0.018 

1  .180 

1  .  300 

1227.0 

28.0 

26  12  77 

1400 

.3 

0.001 

901  .0 

15.0 

VAX! MUM 

4.050 

0.018 

37 . 000 

52.000 

0 .  245 

0.003 

28000.0 

740.0 

AVC 

OR  GEOM  MN  <  -  ) 

0.838 

0.006 

14.463 

17.967 

0.088 

0.003 

102BB.4 

215. 1 

M 1 N 1  MUM 

0.001 

0.001 

1  .030 

1  .300 

0.002 

0.003 

901  .0 

15.0 

7  t07 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  5AVPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  ORG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  04  77  1600 

30  05  77  0900 

29  06  77  1500 
26  07  77  2000 

31  08  77  1000 
29  09  77  1800 
29  10  77  1500 
26  12  77  1400 


.3 

.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


14 
COND. 
25C 

UMHOS 

1210 
7400 
1  1200 
14000 
9700 
1470 
1470 
1490 


16 

TURB. 

F0RMA2IN 

UNITS 

63.00 
32.00 
36.00 
7.60 
9.50 
29.00 
16.00 
13.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.5 
22.0 

49.0 

S8.0 

40.5 

4.5 

4.0 

3.7 


59 

SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


445.0 

16900.0 

11250.0 

16000.0 

9000 . 0 

600.0 


95 

ACIDITY 
MG/L 


303.0 

6500.0 

1056O.O 

1551  I  .0 

3156  0 

444.0 

450,0 

382.0 


52 

TOT  ALK 
AT  IAB 
MG/L 

0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

0 


65 
PH 
AT  LAB 


208 
TOTAL 
IRON 
MG/L 

84.000 

2500  000 

7  500  000 

11 500. 00 

4050.000 

130.000 

125.000 

76.000 


25 

PHENOLS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    OIST  BR;  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  04  77  1600 

30  OS  77  0900 

29  06  7  7  1500 
26  07  77  2000 

31  OB  77  1000 
29  09  77  1B00 
29  10  77  1500 
26  12  77  1400 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14000 
5993 
1210 

8 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

227.0 

1387.0 

2662.0 

3231 .0 

1806.0 

249.0 

275.0 

258.0 


62.00 

25.  89 

7.60 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

71  .00 
300.00 
550,00 

433.00 
90.00 


58.0    16900.0 

23.2     9032.5 

3.6      445.0 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

12.00 
155.00 
313.00 

176.00 
16.50 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

70G 
70G 
70G 
70G 
70G 
70G 
SO 


67 

PTSSIUM 


15511.0  0 

4663.3  0 

303.0  O 

B  8 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


3.05  11500.00 
2.74  3245.625 
2.36     76.000 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ I 

MINIMUM 


3231 .0 

550.00 

3(3.00 

1261 .9 

288.80 

134.50 

227.0 

71  .00 

■  2.00 

70 

67U 
50 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STH   STN  SAMP   PJ 
Dr  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  04  77 

1600 

3 

30  05  77 

0900 

.3 

29  06  77 

1500 

.3 

26  07  77 

3000 

,3 

31  08  77 

1000 

3 

29  09  77 

1B0O 

■3 

29  10  77 

1500 

3 

26  12  77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I • ) 
MINIMUM 

235        203        221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MG/L 


235 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.060 
0.470 
0.930 
0.  160 
0.900 
0.060 
0.020 
0.060 


0.930 
0.333 
0.030 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


100 
180 
280 
040 
300 
080 
070 
040 


0.300 
0.136 
0.040 


201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 


13.900 
33 . 500 
37.000 
19.500 
2.920 


37.000 

21 .364 

2.920 


0.070 
1  .400 
2.300 
0.360 
1  .500 
0.110 
0.150 
0.070 


2.300 
0.745 
0.070 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YH  LMT    DIST  BBj  DEPTH 
FEET       MTRS 


2B  04  77  1600 

30  05  77  0900 
29  06  77  1500 
26  07  77  2000 

31  08  77  1000 
29  09  77  1800 
29  10  77  1500 
26  12  77  1400 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
-3 

3 
.3 


8 


272  217  451        452 

SIMPLE  TOTAL  RADIUM  GROSS'A" 

CYANIDE  COBALT  226  DISS       DISS 

MG/L       MG/L  PC1/L      PCI/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 


0.08 
1  .3 
1  .8 
0.44 
1.4 
0.14 
0.16 
0.11 


18 
0  68 
008 


60. 
1  . 

1. 

4. 

116. 

135. 
1  . 


135. 
45. 

1  . 


420. 
2700. 

3000. 
7000. 

510. 
I  100. 

480. 


7000. 

2172. 

420. 


453         454  455 

GROSS-A"  GROSS-B"  GROSS'B" 

UNDISS       DISS  UNDISS 

PCI/L      PCI/L  PCI/L 


25, 
25. 

120. 
110. 

5. 

5. 

20. 


35. 

380. 

30. 

1200. 

150. 

2000. 

140. 

4000. 

10. 

520. 

5, 

650. 

5. 

320. 

150. 

4000. 

53. 

1295. 

5. 

320. 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

BO. 

500. 

130. 

2200. 

58. 

150. 

75. 


2200. 

456. 

58. 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 

COBALT 

60 

PCI/1 


NO    OF    SAMPLES 


473 


B.O.* /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SERPENT  RIVER 

AT  QJIRKE  LAKE  OUTLET  26  I 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02C00O3 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIvER 


STATION    ID:        14-0019-049-03 

STORET    CODE:    03 
002 
8040 


U    T.M.    17   0385725.0   5149050.0    4 


MILEAGE         48   40 


samp  ore  hour 

Of    MO    VR    LMT 


1 1  04  77  1200 
04  05  77  1600 
26  06  77  1700 
3t  07  77  0700 
30   09   77    1830 


5TN        SIN    SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

3 
.3 
.3 
,3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


170SB 
17092 
17133 
17175 
17243 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/iOOML 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


tNTER. 
MF/IOOML 


8B 

PSEUD. 

MP  A 

MF/100ML 


80S 
HATER 
TEMP. 
OEG  C 


9.0 
20.5 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


I 

5- DAY 

BOO 

MG/L 

0.2 

0  4 

1  0 
0  8 
0.2 


WAV.  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


II  04  7  7  1200 
04  05  77  1600 
26  06  77  1700 
31  07  77  0700 
30  09  77  IB30 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


33  34  19 

TOTyH  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P  MG/L  MG/L 


0.005 

0.001L 

0.002 

0.009 

0.003 


0.001 L 

O.OOtL 

0.0O2 

0.002 

0.001 


0.044 
2.520 
2.600 
3.930 
2.900 


20         21         22 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

KJElOAHL  N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.300 
2.800 
2.860 
2.980 
2.900 


0.002 
0.019 
0.052 
0.055 
0.03S 


0.24B 
7.2BO 
6.690 
7.700 
7.370 


5 

TOTAL 

SO  L I  DS 

MG/L 


38 
238 
262 
269 
2B4 


20.5 

14.8 

9.0 


6 
SUSP. 
SOLJOS 
MG/L 

2.7 
1  .1 
1  .5 
2.4 
0  6 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1.0 

0.5 
0.3 


107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.009             0.002              2.9B0              2.9B0              0.055              7.700             284.0                   3.7 

AVG   OR    GEOM   MN    <•)  0.0040           0.G01D           3.209              2.328              0.033             S.858             217.8                   1.7 

MINIMUM  0,00 1              0.001              0.044              0.300              0.002             0.24a                36.0                  0.6 

NO    OF    SAMPLES  55555555 


SAMP 

DY  MO 

JtE 
YR 

HOUR 

LMT 

STN 

OIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 

COND. 
25C 

UMHCS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 

55 
PH 
At  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

11  04 
04  05 
26  06 
31  07 
30  09 

77 

77 
77 
77 
7? 

1300 
1600 
1700 
0700 
1830 

.3 
3 
3 

.3 
.3 

4S 
365 
400 
410 
42B 

0.65 
0.50 
0.60 
1  .20 
0.62 

11.5 
4.3 
4.8 
5.  1 
5.8 

11  .5 

1  14.0 
130.0 
140.0 

4.0 
5.9 
3.7 
6.6 
2.8 

g 
2 
3 

2 
2 

6.45 
5.  14 
5.40 
5.D8 
6.03 

0.  ISO 

0.  120 
0.  100 
0-200 
0.090 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

428 

330 

48 

1  .20 
0.71 
0.5D 

11.5 
6.3 
4.3 

(40.0 
98.9 

11  .5 

6.6 
4.6 

a.B 

B 

3 
2 

6.45 
5.62 
5.08 

0.300 
0-132 
0.090 

NO 

OF  SAMPLES 

5 

b 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   Pj 
BRG  DEPTH 
IUTR5 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT  -  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 

PT5SIUM 

K 

MG/L 

66 
SOD  1  UN 
NA 
MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

1  1  04 
04  05 
26  06 
31  07 
30  09 

77 
77 
77 
77 
77 

1200 
1600 
1700 
0700 
1830 

.3 
.3 
3 

3 
3 

16.0 
138.0 
139.0 
152.0 
157.0 

5.00 
48.00 
52.00 

0.80 
2.00 
2.30 

35 
5 
5 
5 
5 

AVG 

MAS [MUM 

OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

157.0 

118.4 

16.0 

52-00 

35.00 

5.00 

2.30 
1.70 
O.BO 

25 
9 
5 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 

TOTAL 

A  LUM I  MUM 

MG/L 

221 

TOTAL 

CHROM 1 UM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

13  03  77 
1 1  04  77 
04  05  77 
26  06  77 
31  07  77 
24  OB  77 
30  09  77 
26  12  77 

1200 
1200 
I6D0 
1700 
0700 
1200 
1830 
1200 

3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 

0.010 
0.030 
0.030 

0.020 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  • J 

M ] N 1  MUM 

0.030 
0.023 
0.010 

339  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.030 
C.040 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.370 
0.380 

0.380 


0.010L 
0.020L 


0.070 

0.380 

0.020 

0.050 

0.301 

0.015D 

0.030 

0.075 

0.010 

NO   OF    SAMPLES 


U7U 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  VR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  St  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  03  77 

120D 

3 

11  04  77 

1200 

.3 

04  05  77 

1600 

.3 

26  06  7  7 

1700 

•  3 

31  07  77 

0700 

.3 

24  OB  77 

1200 

3 

30  09  77 

1830 

3 

26  12  77 

1200 

■3 
MAXIMUM 

AVG  OR  <. 

MINIMUM 

272 
SIMPLE 

217 

TOTAL 

451 
RADIUM 

452 
GROSS-A" 

453 
GROSS-A" 

454 
GROSS" B" 

455 

GR0SS"B" 

456 
URANIUM 

460 

CESIUM 

461 
COBALT 
60 
RC1/1 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UM01SS 

238 

- 1  37 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

HG/ 

L 

PCI/L 

4. 

45. 

1  . 

30. 

2. 

15. 

0.01 

L 

0.01 

L 

0.02 

L 

5. 

35. 

3, 

45. 

2. 

10. 

L 

1  . 

10. 

5. 

10. 

5. 

10. 

L 

0.02 

L 

3. 

30. 

3. 

40. 

3. 

10. 

L 

2. 

5. 

5. 

10. 

5 

10. 

L 

0.02 

5. 

45. 

5. 

45. 

5. 

15. 

0.02 

0 

3 

25. 

3. 

27. 

3. 

11  . 

D 

o.oi 

1  . 

5. 

1  . 

10. 

2. 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BUO  LAKE  TAILINGS 

SAMPLE  POINT:  AT  DAM  -D"  BUD  LAKE  TAILINGS 

STATION  TYPE:  LAKE 


STN  NO 


STATION  ID:    14-0019-050-01 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TEPM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


T.M.  17  0372650.0  5151625.0  4 


934 

901 

444 

BO 

81 

SAft 

P  DTF 

HOUR 

SIN 

STM 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOM 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

DY 

MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

NO 

C0L1F0RM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

25 

01 

77 

1300 

.3 

17997 

23 

02 

77 

1200 

.3 

17002 

14 

03 

77 

1200 

.3 

17031 

11 

04 

77 

1200 

.3 

17058 

16 

05 

77 

1500 

.3 

17095 

15 

06 

77 

1600 

.3 

17127 

15 

07 

77 

1700 

.3 

17150 

18 

08 

77 

1900 

.3 

17193 

27 

09 

77 

1600 

.3 

17227 

28 

10 

77 

1000 

.3 

17260 

21 

12 

77 

1400 

.3 

17290 

64 
M-F. 
ENTER. 
MF/lOOML 


STORET 

CODE: 

02 

002 

8Q4C 

REGION  05 

MILEAGE 

55 

90 

8B 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 

MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

19.0 

23.0 
25.0 

1  .4 
1  .0 
0.2 
0.4 
2. J 
1  .4 
1  .0 

0.6 
0.4 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' I 

MINIMUM 


25.0 
22.3 
19.0 


2.2 
1.0 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

12D0 

1  1 

D4 

77 

1200 

16 

05 

77 

1500 

15 

06 

7T 

160O 

15 

07 

77 

1700 

IB 

08 

77 

1900 

27 

09 

77 

1600 

2B 

10 

77 

1000 

21 

12 

77 

1400 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


OtO 
035 
016 
013 

004 
005 
009 
015 
022 
.016 


0.001L 


002 
DOB 


0.004 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

32.000 

40 . 000 

57.600 

33  0 

33.400 

28.6D0 

32.700 

20 . 000 

19.000 

16.700 


20         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/L 


36 . 000 

43.300 

57.600 

36.6 

34.300 

31 .400 

22.700 

20.S00 

23 . 200 

1 9 . 300 


15.700 
13.700 
1 3 . 200 

8.10 
11  000 

8.500 
l l . 000 

B.000 
11 .700 
12.800 


22 

FILTERED 

N03  ■•) 
MG/L 

99.000 
7 9. BOO 
101  000 
62  9 
79.000 
77.000 
70.200 
72.000 
77.300 
75.600 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


2901 

2647. 

3456 

2000 

2632 

2798 

2827 

2040 

2802 

2705 

2572 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

27.0 

40  0 

16.0 

1  1  . 

12.0 

13-0 

23.0 

17.0 

13.0 

18.0 

23.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST^  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


35  01  77 

1200 

.3 

23  02  77 

1200 

.3 

14  03  77 

1200 

3 

11  04  77 

1200 

3 

16  05  77 

1500 

.3 

15  06  77 

1600 

.3 

15  07  77 

1700 

.3 

18  OB  77 

1900 

.3 

27  09  77 

1600 

.3 

28  10  77 

1000 

.3 

21  12  77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(  ■) 

MINIMUM 

0.035 
0.015 
0.004 


0.008 

0.003D 

0.001 


14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZIN 

UMMOS 

UNITS 

3100 

16  00 

3000 

17.00 

2700 

12.00 

2350 

6.0 

2900 

14.00 

2900 

15.00 

2950 

12.00 

2900 

28.00 

2910 

24.00 

2770 

27.00 

2720 

18.00 

3100 

28.00 

2B3E 

17.  IB 

2350 

6.0 

57,600 
30.300 
1 6 . 700 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


14. 
16 
16 
13 
14 
15 
12 
16 
16 
16 
16 


57.600 
32.520 
19.300 


15.700 

11 .270 

8.000 


59 
SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


1600.0 
1340.0 
1250.0 


1350.0 
1600.0 
1475.0 
1440.0 


NO  OF  SAMPLES 


18.0  1600.0 

15.3  1436.4 

12.5  12SG.0 

11  7 


1 0 1 . 000 
79.380 
62.9 

10 


95 
ACIDITY 
MG/L 


0.0 
0  0 
0.0 
0. 
0.0 
1.9 
0.0 
13.0 
25.0 
6.3 
0.0 


25.0 
4.2 

0.0 


H 


2901  0 
2652.7 
2000. 


52 

TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 

i8 
56 
69 

SO 
44 
35 
29 
15 
5 
24 
45 


69 
38 

5 

11 


40.0 
19.3 
11  . 


55 
PH 
AT    LAB 


8  68 
B.B2 
a.  88 
8.73 
B.53 
8.  24 
8.35 
6.69 
5.  11 
7.62 
9.39 


9.39 
8.  OS 
5.11 


308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

2.750 
2.000 
1  .950 
1  .32 
1  .650 
1  .350 
1  .400 
4.700 
4.300 
8  500 
2.500 


e.5oo 

2.947 
1  .32 


25 

phenols 


UG/L 


475 


CONT'D 


SamP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    OIST  BBC  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01  77  1200 
33  02  77  1200 
K  03  77  1200 
1 1  04  77  1200 
'6  05  77  1500 
15  06  77  1600 
15  07  77  1700 
18  08  77  1900 
2  7  09  7  7  1600 
28  10  77  1000 
21  12  77  1400 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 

Cat  cxi 

HARDNESS 
MG/L 


1571  . 
1527 
1353 
1052 
14B5 
1513 
136B 
1512 
1SS5 
1602 
1071 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


610.00 
595.00 
528.00 

580.00 
591.00 


608.00 


1  1  .50 
10.00 
8.50 


6B 

COLOUR 

HA7EN 

UNITS 

70G 

40 

40 

25 

40 

50 

40 

70G 

30 

70L 


67 
PTS5IUM 


MG/L 


66  4  7 

sodium  organic 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


MAXIMUM       1602.0     610.00      11.50 

AVG  OR  GEOM  MN  !•)       1419.0     585.33       9.50 

MINIMUM       1052.      528.00       8.50 


70 

4BE 
25 


\0    OF  SAMPLES 


25 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

1  l 

04 

77 

120O 

16 

05 

77 

1500 

15 

06 

77 

1600 

15 

07 

77 

1700 

■  a 

08 

77 

1900 

24 

08 

77 

)200 

27 

09 

77 

1600 

28 

10 

77 

1000 

21 

12 

77 

MOO 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAX  I  MUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
-3 
.3 
3 
3 
3 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


2S 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

11 

04 

77 

1200 

IS 

05 

77 

1500 

15 

06 

77 

1600 

15 

07 

77 

1700 

18 

08 

77 

1900 

24 

08 

77 

1200 

27 

09 

77 

1600 

28 

10 

77 

1000 

21 

12 

77 

1400 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


203  221  235 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L  MG/L 

0.040 
0.020 
0.040 
0.070 
0.O4O 
D.040 
0.040 
0.050 

0.060 
O.OBO 
0.040 


O.OBO 
0.047 
0.020 

II 

217        451        452 

total        radium    gross'a* 

cobalt    226  diss  diss 

mg/l         pci/l         pci/l 


0.04 
0.03 
0.02  L 


0.04 
0.02  D 
0.01 


75. 
340. 


410. 
130. 

35. 

BO. 
420. 
210. 
210. 


420. 
212. 

35. 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


453        454 

GROSS-A-  GROSS-B" 
UNDISS       DISS 
PCI/L      PCI/L 


1100. 
9B0. 


360. 
860. 

610. 
560. 
470. 
980. 
730. 


1100. 
733. 
360. 


70. 

BO. 


130. 
110. 

95. 

BO. 
180. 
1  10. 

60. 


180. 

101  . 

60. 


249 

201 

3  38 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.05O 

0.268 

0.010L 

0.010 

0.250 

0.010L 

0.020 

0.290 

0.020 

O.OBO 

0.020 

0.060 

0.215 

0.100 

0.020 

0.225 

O.OlOL 

0.020L 

0.210 

0.020L 

0.020L 

0.348 

0.020L 

0.050 

0.358 

0.040 

0.O1O 

0.0201 

0.010L 

0.D2OL 

0.080 

0.358 

0.100 

0.0320 

0.271 

0.0260 

o.oio 

0.210 

0.010 

455 
0S5"B" 
UNDISS 

PCI/L 

456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

420. 
SBO. 

51  . 

210. 

210. 
360. 

232. 
70. 

350. 
370. 
300. 
460. 
490. 

10.     L 

55. 
210. 
120. 
105. 

5ao. 

393. 

210. 

232. 
118.    0 
10. 

1 1 

460  461 

CESIUM  COBALT 

- 1 37  60 

PCI/L  PCI/1 


1t 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP    DIE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1200 

23 

02 

7  7 

1200 

14 

03 

77 

1200 

1  | 

04 

77 

1200 

16 

05 

77 

1600 

15 

06 

77 

1530 

15 

07 

77 

1630 

18 

08 

77 

1730 

27 

09 

77 

1630 

2B 

10 

77 

1030 

21 

12 

77 

1430 

BUD  LAKE  TAILINGS 

EFFLUENT  FROM  BUD  LAKE  AT  DAM 

LAKE 


LONG 


STATION  ID:   14-0019051 -01 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


1799B 
17003 
17032 
17059 
17096 
17126 
17149 
17191 
17228 
17261 
17291 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M   17  0373100.0  5151650.0  4 


444 
FLO"  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 

COLIFORM 
MF/lOOMl 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


STORET 

CODE! 

02 

002 

8040 

REGION    05 

MILEAGE 

55 

.80 

BB 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

B05 
HATER 
TEMP. 
DEG    C 

20.0 
21.5 
25.0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

0   8 
0.6 
0.2 
0.2 
3.0 
0.4 
0   8 

0.2 
0.2 

MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  M.N  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


25.0 
22.2 
20.0 


3  O 
0.7 
0.2 


476 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  6(13  DEPTH 
FEET       MTRS 


?s 

01 

77 

1200 

23 

02 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

1  1 

04 

77 

1200 

16 

OS 

77 

1600 

15 

06 

77 

1530 

IS 

07 

77 

1630 

18 

06 

77 

1730 

27 

09 

77 

1630 

26 

10 

77 

1030 

21 

12 

77 

1430 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.006 
0.020 
O.OOB 
0.007 


0.002 
0.011 
0.004 
0.012 
0.007 
0.012 


O.OOl L 


0.003 
0.005 


0.004 


19 
FILTERED 
AMIWON 1 A 
MG/L 

33.000 
ao.000 
62.000 

8.00 
30.000 
29.200 
24.000 
20.400 
19.000 
17.200 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

40.000 
41 .500 
62.000 

8.10 
3 1 . 000 
33 . 000 
24  .  000 
22  .  500 
22.500 
1 7 . BOO 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

16.000 

1 3 . 500 

15.400 

2.35 

1  .200 

8.000 

10.400 

7.000 

9.750 

1 2 . 000 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

102.000 
86.500 

t 12. 000 
18.4 

5.800 
78.500 
7 1 . 500 
70 . 000 
74 . 300 
73 . 700 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


3915. 
2  604. 
2402  . 
535 
2630 
2769. 
3998  0 
3«00  0 
3730.0 
3563.0 
2558.0 


6 

SUSP- 

SOLIDS 

MG/L 


9 
24 

5 

7 
13 

5 

172 

1  1 


1 

0 
3 
3 
0 
5 
0 
0 
6.8 
8  4 
8  8 


7         107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


KAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  «»  C| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Dr  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.020 
0.009 
0.002 


0.005 

0.0030 

0.001 


25  01  77 
23  02  77 

14  03  77 
11  04  77 
16  05  77 

15  06  77 
15  07  77 
IB  OB  77 

27  09  77 

28  10  77 
21  12  77 


1200 
1200 
1200 
1200 
1600 
1530 
163D 
1730 
1630 
1030 
1430 


.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  01 
23  02 

14  03 
1  1  04 
16  OS 

15  06 
15  07 
18  OS 
27  09 
2B  10 
21  12 


77  1200 
77  1200 
77  1200 
77  1200 
7  7  1 600 
77  1530 
7  7  1630 
77  1730 
77  1630 
77  1030 
77  1430 


STN   STN  SAMP   PJ 
DISI  BR3  OEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


3100 

7.40 

3050 

8.00 

2700 

4.00 

760 

1  ,  1 

2900 

1  .00 

2900 

4.50 

2950 

8.20 

2900 

17.00 

2840 

12.00 

2760 

17.00 

2730 

7.00 

3100 

17.00 

2690 

7.93 

760 

1  .00 

62.000 

28.380 

8.00 

10 


62 . 000 

30.240 

S.10 


16.000  113.000 
9.560  69.270 
1.20G      5.800 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

16O6.0 
1572 .0 
1353.0 

319. 
1460.0 
1460.0 
1363.0 
1502.0 
1495.0 
1456.0 
1477.0 


56 

59 

0R1DE 

SULPHATE 

MG/L 

MG/L 

15.5 

1570.0 

16.5 

1400.0 

16.5 

1300.0 

5.0 

15.5 

14.0 

1400.0 

18.0 

1400.0 

17.0 

1575.0 

16.5 

1375.0 

16.5 

18.0 

1B.0 

1575.0 

15.4 

1431 .4 

5.0 

1  300  0 

72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


625.00 
613.00 
527.00 

570.00 
577.00 


11  .00 

ID.  00 

9.00 

9.00 
9.50 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

30 
30 
15 
25 
IS 
20 
20 
70 
20 
SO 


10 


67 
PTS5IUM 


MG/L 


10 


280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG.'L 

0.0 
0.0 
0.0 
0. 
3.6 
7.0 
3.9 
9.5 
37.0 
9  0 
0.0 


37.0 
6.4 
0.0 

ii 


399B.O 

3500.4 

535. 

II 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

45 
54 
61 
18 
36 
30 
25 
■  3 

H 
17 
40 


61 

310 
1 

11 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


172.0 

24.7 

5.3 

11 

55 

PH 
AT  LAB 


8.65 
B.79 
B.76 
8.35 
8.05 
7.90 
7.62 
6.89 
4.60 
6.67 
9.04 


9.04 
7.76 
4.60 

I  1 

41 
COO 

MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.820 

0.620 

0.460 

0.43 

0.580 

0.490 

1  .  100 

2.850 

1  .300 

3.200 

1  .250 


3.200 
1  .209 
0.43 

11 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  1606.0 

AUG   OR    GEOM  MN    <•)  1371  .2 

MINIMUM  319. 

NO  OF  SAMPLES  H 


235 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

0*  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

MERCURY 
UG/L 

25  01 

77 

1200 

.3 

23  02 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

1200 

.3 

1  1  04 

77 

1200 

3 

16  05 

77 

1600 

.3 

15  06 

77 

1530 

.3 

15  07 

77 

1630 

.3 

18  08 

77 

1730 

3 

24  08 

77 

1200 

3 

27  09 

77 

1630 

3 

28  10 

77 

1030 

3 

31  12 

77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OH  GEW 

MN  1  •  1 

MINIMUM 

625.00 
582.50 
527.00 


1  1  .00 
9.67 
9.00 


203        231 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L       MG/L 


70 

30 
15 

10 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.030 
0 .  040 
0.030 
0.060 
0.030 
0.040 
0.050 
0.050 

0.080 
0.060 
0.040 


0.060 
0.046 
0.030 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.  100 
0.040 
.020 
.060 
030 
.020 
020L 
.060 


0.060 
0.020 
0.010L 


0.  100 

0.040D 

0.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.310 
0.228 
0.295 

0.220 
0.300 
0.310 
0.495 

0.352 


0.495 
0.314 
0.220 


60 


238 
TOTAL 
NICKEL      FLUORIDE 
MG/L  "G/L 

0.0101 

0.010 

0.020 

0.010L 

0.020 

0.01QL 

0.020L 

0.020L 

0.060 
0.020 
0.0201 


0.060 

0.0200 

0.010 


MO    OF    SAMPLES 


Ii 


477 


CONT'D 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

mo 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1200 

33 

03 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

11 

01 

77 

1200 

16 

05 

77 

1600 

15 

06 

77 

1530 

15 

07 

77 

1630 

10 

08 

77 

1730 

24 

09 

77 

1200 

27 

09 

77 

1630 

2B 

10 

77 

1030 

21 

12 

77 

1430 

SIN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BR3  DEPTH 
FECT       MTRS 


3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 


3 

3 


MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I • 1 

MINI  MUM 

MO  OF  SAMPLES 


272 

217 

4SI 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

46  1 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A- 

GROSS- A- 

GROSS'S' 

GROSS'S" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/I 

0.01 

L 

15. 

120. 

220. 

45. 

120. 

80. 

0.01 
0  .01 

L 

1  . 

370. 

240. 

100. 

120. 

330. 

0.0' 

L 

0.01 

L 

4. 

60. 

30. 

35. 

15. 

30. 

0.01 

L 

1  . 

L 

130. 

450. 

110. 

210. 

50. 

0.03 

L 

0.02 

3. 

45. 

210. 

50. 

100. 

20. 

1. 

L 

16. 

350. 

45. 

150. 

60. 

0.06 

a. 

450. 

100. 

160. 

70. 

240. 

0.02 

i. 

L 

IBO. 

260. 

110. 

130. 

75. 

0.0? 

L 

4. 

200. 

200. 

65. 

95. 

125. 

0.06 

15. 

450. 

450. 

160. 

210. 

240. 

0.D2 

t) 

4. 

0 

174. 

228. 

BO. 

1  13. 

101  . 

0.01 

1. 

16. 

30. 

35. 

15. 

30. 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE:  RIVER 


ROCHESTER  CREEK 

STRIKE  LAKE  OUTLET  AT  NO  3  BEAVER  POND  P3 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  03B3050.0  5152125.0  4 


STATION  ID:   14-0018-052-02 

STORET  CODE:  03 
002 
8040 


REGION   05 


MILEAGE         51.40 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  Y«  LMT 


22  04  7  7  1 100 
14  06  77  2000 

16  07  77  1200 

17  08  77  1800 
29  09  77  1500 
28  10  77  1400 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
3 
-3 

.3 

3 

3 


934 
SAMPLE 

NO 


17065 
17121 
17144 
171B6 
17236 
17265 


901         444 
SCO   FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
CO LI  FORM 
MF/lOOML 


ai 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


64 
M.F. 

ENTER. 
MF/lOOML 


88 

PSEUD. 

MP  A. 

MF/lOOML 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


21.0 
30.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


I 
5- DAY 
BOD 
MG/l 

1  .3 
1  2 
0.8 

6.0 
8.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

WINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


30.0 
25.5 
21  .0 


BO 
3  5 
0.» 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


22  04 

77 

1  100 

.3 

14  06 

77 

2000 

.3 

16  07 

77 

1200 

.3 

17  08 

77 

1800 

.3 

29  09 

77 

1500 

.3 

28  10 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  on 

GEOM  MN  ( ■ ) 
M 1 N 1  MUM 

33 

TOTAL 

P 
MG/L 

01B 
026 
004 
016 
0  30 
055 


0  .  055 
0.025 
0.004 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  WG/L 


0.001L 
0.001 
0 . 00 1 L 
0.001 

0   005 


0.002 

0.001D 

0.001 


0.380 
0.900 
0.234 
0.236 
0.920 
1  .010 


I  .010 
0.613 
0.234 


20 
TOTAL 
KiIELDAHL 
MG/L 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


720 
500 
280 
.640 
.440 
250 


1  .500 
0.972 
0.280 


0.016 
0.275 
0.230 
0.  330 
0.026 
O.OlO 


0.330 
0.  146 
0.010 


0.005L 
7.600 
5.900 
4.320 

0.020 


7.600 
3.5690 

0.005 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


B82 

2100 
1930 
19B8 
1660 
2049 


21000 

1768.2 

882.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


80 
52 
39 
191 
157 
34B 


348.0 
144.5 

39.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 

CALCUL 
D- SOL  IDS 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  04  77  1100 
14  06  77  2000 

16  07  77  1200 

17  08  77  1B0D 
29  09  77  1500 
28  10  77  1400 


.3 
3 

3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mtl  (  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAWPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yfl  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MIPS 


22  04  77  1100 
14  06  77  2000 

16  07  77  1200 

17  08  77  1800 
29  09  77  1500 
28  10  77  1400 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 
COND 

25C 
UMHOS 

1270 
6  BOO 
5400 
2550 
1700 
1380 


6B00 
3183 
1270 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

216.0 
1953.0 
1254.0 
1117.0 
430.0 
536.0 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FOBMAZIN       MG/L 
UNITS 


0.68 

20,00 

14.0C 

120.00 

120.00 

130.00 


130.00 

67.  4f 

0.63 

6 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

69.00 
77J.0O 


I  .3 

49.0 

25.5 

41  .5 

2.3 

2.9 


49.0 

20.4 
1  .2 

6 

74 
TOT.    MAG 
NES1UM 
MG/L 

10.50 
5.00 


59 
SULPHATE 

MG/L 

575.0 
290.0 
424.0 
1025.0 
700.0 


1025.0 
602.  B 
290.0 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

70G 

10 

10 

70S 

70G 


280  95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE  MG/L 

SI    MG/L 

471  .0 
0.0 
0.0 
0.0 

594.0 
33    3 


594.0 

1B3.1 

0.0 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66 
SODIUM        ORi 
NA  C 

MG/L 


52 

55 

208 

25 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

T  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

0 

3.01 

110  000 

1047 

13.21 

0.830 

1153 

12.25 

0.340 

319 

11.15 

24 . 000 

0 

2.86 

188.000 

0 

3.17 

1 50 . 000 

1153 

12.25 

188.000 

420 

7.44 

78.862 

0 

3.86 

0.340 

6 

6 

6 

47 

41 

361 

365 

GANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM  19S3.0  770.00  25.50 

AVG    OR    GEOM    MN    I ■ I  917.7  323.00  13.67 

MINIMUM  216.0  69.00  5.00 


70 

46U 

10 


NO    OF     SAMPLES 


478 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Yfi  LMT    OIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  03  77  1200 
22  04  77  1100 
14  06  77  2000 

16  07  77  1200 

17  08  77  1800 
29  09  77  1500 

:e  10  77  1400 

25  12  77  1400 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IM  [•) 

MINIMUM 

MO  OF  SIMPLES 


SAMP  DTE  HOUR  STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  Yd  LMT  DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

12  03  77  1200  3 

22  04  77  1100  .3 

14  06  77  2000  .3 

16  07  77  1200  3 

17  OB  7  7  1B00  .3 
29  09  77  1500  .3 
28  10  77  1400  .3 
25  12  77  1400  3 


23S  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


0.14 
0.01 
0.03 
0.04 
0.34 
0.24 


090 
030 
040 
040 
060 
160 
040 


0.  ISO 
0.069 
0.030 


217  451        452 

TOTAL  RADIUM  GROSS-A- 

COBALT  226  DISS       DISS 

MG/L  PCI/L      PCI/L 


320. 


10. 
700. 
490. 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


453  454 

GROSS-A"  GROSS'S- 

UNDISS  DISS 

PCI/L  PCI/L 

5.  250. 


95. 
10. 

200. 


15. 
330. 
260. 


249 

201 

23B 

60 

■  TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.200 

0.950 

0.100 

0.010L 

0.012 

0.010L 

C.020L 

0.014 

0.020L 

0.040 

0.220 

0.070 

0.020L 

2.  150 

0.260 

0.390 

0.180 

0.890 

0.020 

0.890 

2.150 

0.260 

0.224D 

0.669 

0.094D 

0.010 

0.D12 

0.010 

7 

5 

7 

455 

456 

460 

461 

GROSS-B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNDISS 

238 

-137 

60 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

I  10. 

10. 

190. 


10.  L 
175. 

230. 


MA K I  MUM 

AVG  OH  GEOM  MN  I  ■  I 

MINI MUM 


0.34 
0.  13  0 
0.01 


700. 
310. 

10. 


200. 
62. 


33C. 

178. 

15. 


190. 

64. 

1  . 


230. 

126. 

10. 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


ROCHESTER  CREEK 

PANEL. STRIKE  LAKE  OUTLET 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SERPENT  RIVER 


U.T.M.  17  0382350.0  5152900.0  4 


STATION  ID:   14 -0019- 053 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
8040 


REGION    05 


MILEAGE         52.00 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN     SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


14    06 

77 

2100 

.3 

16    07 

77 

1300 

.3 

17    08 

77 

1830 

.3 

29   09 

77 

1600 

.3 

28    10 

77 

1430 

.3 

25    <2 

77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM    MN     C| 
M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIS1  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  06  77  2100 

16  07  7  7  1300 

17  08  77  1830 
29  09  77  1600 
28  10  77  1430 
25  12  77  1430 


.3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 

NO 


1  7122 
17145 
17187 
17237 
17256 
17308 


901 
SCO 


444 
FLO*  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOOML 


BB 
PSEUD. 
MPA 
Mf /tOOML 


BOS 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 

20.0 
22.0 


3 

0I5S. 

02 

MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

O.B 
0.6 

0.6 

0.2 


22.0 

0.8 

21  .0 

0.6 

20.0 

0.2 

2 

4 

33 
TOTAL 

9 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP- 
SOLIDS 
VG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0-  SOLIDS 
MG/L 

0.004 
0.009 
0.005 
0.02B 
0.005 

0.001 
0.006 
0.001 

0.332 
0.264 
0.334 
0.366 

0.730 
0.340 
2.400 
0.570 

0.014 
0.020 
0.003 
0.004 

0.321 
0.3B0 
0.202 
0.111 

414.0 
454  .0 
449.0 
656.0 

5.4 
20.0 

5.B 
43.0 

0.001 

0.500 

0.570 

0.D01 

0.169 

532.0 
397  .0 

2  .  7 
3.0 

0.003 

0.028 
0.009 
0.003 

0.006 
0.002 
0.001 

0.500 
0.359 
0.264 

2.400 
0.922 
0.340 

0.020 
0.008 
0.001 

0.380 
0.237 
0.111 

656.0 
483.7 
397.0 

43.0 

13.3 

2  .7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   SIM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14    06    7  7 

2100 

.3 

16    07    77 

1300 

3 

17    08    77 

1B30 

.3 

29    09    77 

1600 

.3 

28    10    77 

14  30 

.3 

25    12    77 

1430 

■  3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     1  *  > 
MINI  MUM 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       «G/L 

UMHOS  UNITS 


540 

2.60 

570 

4,50 

580 

2.10 

1000 

53.00 

725 

2.  BO 

635 

3.60 

1OO0 

53.00 

675 

11  .43 

540 

2    10 

59        280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


?    6 

255.0 

2.6 

275.0 

2    8 

295.0 

2.6 

355.0 

3.3 

D.O 

3.3 

355.0 

2.8 

2950 

2.6 

255.0 

95 

52 

55 

208 

25 

CID1TY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

4    3 

3 

6.  19 

0.390 

0.0 

17 

10.05 

0.790 

9.0 

2 

5.34 

0.370 

1  34 1 .  0 

0 

3,  10 

33.000 

33    5 

0 

3.52 

2.700 

36.1 

0 

3.79 

1  .600 

134.0 

17 

10.05 

33 .000 

36.2 

4 

5.33 

6.475 

0.0 

0 

3.  10 

0.370 

NO  OF  SAMPLES 


479 


CONT'D 


SAMP  Olt  HOUR   SIN   STN  SAVP   PJ 
OY  MQ  YB  LMT    DIST  BRG  DEP'M 
FEET        MTRS 


14  OS  7  7  2100 

16  07  77  1300 

17  08  77  1830 
29  09  77  1600 
28  10  77  1430 
25  12  77  1430 


3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 

HARDNESS 
MG/L 

25B  0 
242.  C 
280.0 
289  0 
328  C 
259  0 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESlUM 

MG/L  MG/L 


96.00 


4.4Q 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAiEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5 

20 

10 

70G 

5 

41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


MAM  MUM         328.0      106.00        6.00 
AVG  OR  GEOM  MM  !•)        276  0     101. Ot      5.20 

MINIMUM         242  0       96.00        4.4Q 


70 
22U 

5 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235       203  221  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L      MG/L  MG/L  MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201        238         60 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

ZINC  IN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L        MG/L        MG/L 


12  03  77  1200 

14  06  77  2100 

16  07  77  1300 

1 7  08  77 
24  08  77 
29  09  77 


1B30 

1200 
1600 


28  10  77  1430 
25  12  77  1430 


.3 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.030 
0  .  040 
0.020 

0.090 
0.040 


0.  160 
0.060 

0  080 

0.  160 
0.  190 


0.405 
0.550 
0.445 


030 
040 
040 

050 
020 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • J 

MINIMUM 


0.090 
0.044 
0.020 


0.  190 
0.  130 
0.060 


0.600 
0.500 
0.405 


0.050 
0.036 
0.020 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
CY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 


272 
5IMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 


453 
GROSS" A- 
UNDISS 
PCI/L 


454 
GR05S"B" 
DISS 
PCI/L 


455 
GROSS "8" 
UNDISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
238 

UG/L 


460 
CE5IUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


1  2 

03 

77 

1200 

14 

06 

77 

2100 

16 

07 

77 

1300 

17 

08 

T7 

1830 

14 

08 

77 

1200 

29 

09 

77 

1600 

:a 

10 

77 

1430 

15 

12 

77 

1430 

.3 
.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 


9. 
3. 

6. 
6. 
13. 
9. 
3. 


85. 
40. 

60. 
100. 
340. 
150. 
120. 


5. 
S5. 

20. 

6. 
25. 

5. 


60. 
45 

75. 

65. 
200. 
1  10. 

75. 


to. 

50. 

25 

5. 
20. 

5. 

3. 


25. 
10. 

<0. 

25. 
55. 
30. 
34. 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  UK  I'l 

MINIMUM 


0.  10 
0.05 
0.03 


13 
6- 
3. 


240. 

113. 

40. 


55. 

17. 

4. 


200. 
90. 
45. 


50. 
16. 
3. 


55. 
27.  D 
10. 


NO  OF  SAVPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  P0IN1 ; 
STATION  TYPE: 

MAY  LAftE 
SOUTH  E' 
LAKE 

0  OF  MAY 

LAKE  33  3 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STATION 

ID:   14-0019-054.01 
STORET  CODE: 

02 

002 
8040 

■;tn  NO    54 

LAT 

■LONG 

U.T.M 

17  03B620C 

.0  5142375.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

38.30 

SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 

934 

Sample 
no 

.AMP   P 
DEPTH 
MTRS 

33 
J       TOTCL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KUELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  •  N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 

7 
OISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CA  LCU  L 
D-SOLIDS 
MG/L 

26  05  77  1 130 
30  08  77  1030 

16618 

166  IB 

3 
3 

0  00 IL 
0  .  004 

0 . 00 1 L 
0.001 

0.444 
0.360 

0.500 
0.450 

0.001 
0.001 

0.  149 
0.324 

117.0 
184.0 

0.6 

1  .6 

AVG 

VA<  IMUM 

OR  GEOM  M'l  (  •  1 

W 1 N 1  MUM 

0.004 

0.0Q3D 
0.001 

0.CO1 
0.00  ID 
0 .  00 1 

0.444 
0.402 
0 .  360 

0.500 
0.475 
0.450 

0  001 
0.001 
0.001 

0  224 
0.  187 
0.  149 

184  .0 
150.5 
117.0 

1  6 
1  1 
D.6 

fvO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BPG  DEPTH. 
FEET        MTRS 


26  OS  77  1130 
30  08  77  1O30 


MA*  ]MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


1  4 
COND. 
25C 
UMHCS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

phenols 

UG/L 

270 
280 

2.0 
2.1 

90.0 
103.0 

26.0 
37.0 

0 
0 

3.74 

3.6B 

1  .300 
0.720 

280 
27S 
270 

2.1 
"2.1 
2.0 

103.0 
96.5 
90.0 

37.0 
31.5 
26.0 

0 
0 
0 

3.74 

3.71 
3.66 

1  .300 
1.010 
0.720 

NO  OF  SAMPLES 


480 


SAMP  DTE  HOUR   STN  5TN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRj  DEPTH 
FEET       MISS 

26  05  77  1130  .3 

30  08  77  1030  .3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•> 

M I N I  MUM 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

6B 

COLOUR 

MAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SOOIUM 

NA 

MG/L 

47 
ORGANIC 
CISC 
MG/L 

70.0 
76.0 

24.00 

2.50 

76  0 

73  0 
70.0 

24.00 
24.00 
24.00 

2.50 
2.  SO 
2.  SO 

41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L      MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   FJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET      MTRS 


26  05  77  1130 
30  08  7  7  1030 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

M I N I  MUM 

HO    OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR  3  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  1  130 
30  08  77  1030 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.040 

0.040 
0.040 
0.040 

1 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.  100 

0.  100 
0.100 

o.  too 

l 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.48S 
0.500 

0.500 
0.493 
0.485 

2 

23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.020L 

0.020 

0.020D 

0.020 

1 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

272 
SIMPLE 
CYANIOE 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 

453 

GROSS-A" 

UNDISS 

PCI/L 

454 

GROSS'S- 

DISS 

PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UND I  SS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

46  1 
COBALT 
60 
PCI/1 

0.02 
0.02  L 

15. 

60. 

1  .  L 

50. 

1  .  L 

15 

0.02 
0.02  0 
0.02 

15. 
15. 
15. 

60. 

60. 
60. 

1  . 
1  .  D 

t  . 

50. 
50. 
50. 

1  . 

1  .  D 
1  . 

15. 
15. 

15. 

NO  OF  SAMPLES 


BOW./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

MAY  LAKE 

NORTH  END  OF  MAY  LAKE 

LAKE 

33  1 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SERPENT  RIVER 

STATION 

10:    14 -00 19- 055  01 
STORET  CODE: 

02 

002 

8040 

STN  NO 

55 

LAT 

LONG 

U  .  f  .  M  . 

17  03B5200.0  5144375.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

40.00 

SAMP  DIE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

934 
SAMPLE 
NO 

SAMP   PJ 
DEPTH 
l-.TRS 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACT IVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N. 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

26  05  77 

30  08  77 

0945 
1035 

16623 
16623 

.3 
.3 

0.001L 
0.001 

0.001L 
0.001 

0.570 
0.620 

0.650 
0.610 

o.oot 

0  001 

0.009 
0.099 

271  .0 
274.0 

9.2 
0  9 

AVG 

OR  GEOM 

'AX  I  MUM 
MN  1  -  1 
MINIMUM 

0.001 
0  00 1  D 
0.00 1 

0.001 

0.001D 

0.001 

0.620 
0.595 
0.570 

0.650 
0.630 
0.610 

0.001 
0.001 
0.001 

0.099 
0.054 
0.009 

274  .0 
272  .5 
271  .0 

9.2 

5.  1 
0  9 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2ao 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

COND . 

TUBS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

OY  MO  YR 

LMT 

DIST  BPG  DEPTH 

25C 

FOSMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET        MTBS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

26  05  77 

0945 

.3 

5  BO 

2.8 

158.0 

14.0 

0 

3.  13 

6.500 

30  08  7  7 

1035 

.3 

590 

2.8 

171  .0 

1  08  .  0 

0 

3.  19 

4  550 

MAXIMUM 

590 

2.8 

171  .0 

1  08 .  0 

0 

3.  19 

6.500 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ■ I 

585 

2.8 

164.5 

61  .0 

0 

3.16 

5.525 

MINIMUM 

580 

2.8 

158.0 

14.0 

0 

3.13 

4  .  550 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66 

SOD  I UM 

NA 

MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

41 
COD 

MG/L 

26  05  77 
30  08  77 

0945 
1035 

SVG 

.3 

.3 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  I  -  1 

MINI  MUM 

77.0 
78.0 

78.0 
77.5 
77.0 

25.  00 

25.00 
25.00 
25.00 

3.  SO 

3.50 
3.50 
3.50 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTR3LES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


NO    OF     SAMPLES 


4R1 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DISr  SRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0945 
30  08  77  1035 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  0R  GEOM  MN  {  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  05  77  0945 
30  08  77  1035 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  | • ) 

M I N I  MUM 


535  203       221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L      MG/L      MG/L 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.060 
0.060 

0.060 
0.060 
0.060 

2 

217 
TQTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

452 

GHOSS-A" 

DISS 

PCI/L 

453 
GROSS"*" 
UNDISS 
PCI/L 

0.07 
0.02  L 

12. 

210. 

3. 

0.07 
0.05  D 
0.02 

12. 
12. 
12. 

210. 
210. 
310. 

3. 
3. 
3. 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.220 
0.230 


0.230 
0  225 
0.220 


454  455 

GBOSS-B"  GROSS"B" 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L 

1 20 .  2 . 


120. 
120. 
120. 


201  238                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L 


0.5B0 
0.5B0 


0-580 
0.580 
0.580 


456 
URANIUM 
236 
UG/L 

50. 


50. 
50. 
50. 


0  04  0 
0.050 


0.050 
0.045 
0.040 


460  461 

CESIUM  COBALT 

-137  60 

PCI/L  PCI/1 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  SPANISH  RIVES 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17.  8  MILES  EAST  OF  JUNCTION  68  AND  17 
STATION  TYPE:  RIVES  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVES 


STN  NO 


SAMP  01 E  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


06 

01 

77 

1520 

05 

02 

77 

1340 

05 

03 

77 

1300 

02 

oa 

77 

1330 

02 

05 

77 

21  10 

04 

OS 

77 

1415 

05 

07 

77 

2100 

01 

08 

77 

1410 

13 

08 

77 

0845 

1  2 

09 

77 

123S 

07 

10 

77 

1320 

05 

11 

77 

1345 

03 

12 

77 

1235 

LAT  LONG 


934         901 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE         SCO 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET        MTSS 

.3  19408  4  6  B 

3  19451  4  6  8 

.3  19491  4  6  a 

.3  19540  3  6  8 

.3  19596  6  8 

.3  19646  6  8 

3  19696  6  B 

3  19746  6  B 

.3  19763  6  B 

.3  19B0B  6  8 

.3  19846  6  8 

.3  198S6  6  8 

.3  19943  6  8 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


U.T.M.  17  044BOOO.O  5127525 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


4, 

16. 

32. 

168. 

860. 
7100. 

100. 
30. 


7100. 
50.  ' 
A  . 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


18. 
3." 
2. 


STATION 

ID:   14-0028-002-02 
STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

■  0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

38 

40 

B4 

88 

805 

3 

1 

M.  1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTES 

. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12-0 

0.8 

2. 

L 

0.0 

13.0 

0  6 

2. 

L 

0.0 

13.0 

0.2 

2. 

0.0 

12.0 

1  .0 

2. 

L 

4.0 

12.0 

1  .0 

2. 

L 

14.0 

13.0 

0.4 

4. 

17.0 
16.0 

13.0 
12.0 

2.6 
2.4 

22. 

15.0 

B.O 

5.0 

4. 

15.0 

10.0 

13.0 
13.0 

1  .0 
0.2 

2 

6.0 

13.0 

O.B 

4. 

L 

1  .0 

13.0 

0.4 

22. 

17  0 

13.0 

5.0 

3." 

D 

7.5 

12.4 

1  .3 

2. 

0.0 

9.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


OB  01 
05  02 
05  03 
02  04 

02  05 

04  06 

05  07 
01  OB 
13  08 
12  09 
07  !0 
05  11 

03  12 


77  1520 
77  1340 
77  1300 
77  1330 
77  21 10 
77  1415 
77  2100 
77  1410 
77  0845 
77  1235 
77  1320 
77  1345 
77  1235 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  t ' ) 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

S 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERLD 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLi  OS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0.001 

0.020 

0.130 

0.001 

0.029 

40.0 

0.7 

0.006 

0.001 

0.016 

0.210 

0.001 

0.054 

40.0 

o.e 

0.005 

0.001 

0.014 

0.180 

0.001 

0  064 

40.0 

0.8 

0.027 

0.005 

0.018 

0.420 

0.002 

0.  173 

46.0 

6.6 

0.011 

0.001 

0.020 

0.420 

0.004 

0.  106 

32  .0 

2.9 

0.004 

0.001 L 

0.016 

0 .  2S0 

0.002 

0.058 

35.0 

2.2 

0.010 

0.0O3 

0.006 

0.400 

0.007 

0.043 

91  .0 

5.7 

0.030 

0.008 

0.006 

0.460 

0.005 

0  005L 

112.0 

4.6 

0.300 

0.  1  15 

1 1 .600 

15.800 

0.625 

3.070 

1414.0 

1  8 

0.006 

0.001 

0.020 

0.34 

0.002 

0.033 

39. 

1  .3 

0.009 

0  001 

0.01B 

0.39 

0.002 

0,053 

39. 

1  .5 

0.01  1 

0.001 

0.016 

0.32 

0.OO2 

0  028 

35. 

1  4 

0.010 

0.001 

0.022 

0.34 

0.003 

0.062 

34. 

1  .4 

0.300 

0.  1  15 

1  1  . 600 

1  5 .  BOO 

0.625 

3.070 

1414.0 

B.6 

0.033 

0.01 1D 

0.907 

1  .512 

0.  050 

0.291D 

153  6 

2.4 

0.003 

0.001 

0.006 

0.  130 

0.001 

0.005 

32  .0 

0.7 

NO  OF  SAMPLES 


482 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAI-'P 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08  01  77 
05  02  77 
05  03  77 
02  04  77 

02  05  77 

04  06  77 

05  07  77 
01  OB  77 
13  08  77 
12  09  77 
07  10  77 
05  11  77 

03  12  7  7 


1520 
1340 
1300 
1330 
2<  10 
1415 
2100 
1410 
0845 
1235 
1320 
1345 
1235 


.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14  16 

COND.  TUR8. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  units 


59 

59 

69 

58 

47 

52 

128 

165 

1850 

59 

57 

51 


0.60 
0.  BO 

1  .00 

2  60 
1  .20 
1  .20 
2.00 
3.60 
2.00 
1  -2 
1.0 
1.6 
1.9 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


0.3 
0.7 
0.6 
1  .0 
1  .2 
1  .4 
11.0 
5 
0 
1  .5 
1  .0 
1  .2 
1  .6 


14 
!  IB 


59 

SULPHATE 


MG/L 


II  . 
10. 

9. 

10. 
10. 

1 1  . 

22.0 

29.5 

700.0 

12.0 

I  1  .0 

II  .0 
12.0 


280 

REACT  I VE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


3  7 


2.8 


55 

Ph 
AT  LAB 


SOB 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  0 
1  OL 

1  .0 
3.0 
1  OL 

39.0 
3.0 
3.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


OB  01 
05  02 
05  03 
02  04 

02  05 

04  06 

05  07 
01  08 
13  08 
12  09 
07  10 
D5  11 

03  12 


77  1520 
77  1340 
77  1300 
77  1330 
77  21 10 
77  1415 
77  2100 
77  1410 
7  7  0845 
77  1235 
77  1320 
77  1345 
77  1235 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
•  3 


1850 
220 


12 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


3.80 
1  .61 
0.60 

13 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


TOT.  MAG 

NESlUM 

MG/L 


5  .  80       1  .  60 
4.40       1.10 


54B.0     179.00      24.50 


700.0 

66.2 

9.0 

13 

66 
COLOUR 

H.AZEN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 


8.7 

5.8 
2.8 


66 

SOOIUM 

NA 

MG/L 


19 
15 
10 


47 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


6. BO 
6.75 
6.69 


0  25 
0  220 
0.190 


39.0 
5  .OD 
1  .0 

11 


41         361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTSBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


3.001L 

a  col  l 

0   001  L 
0.OO1 
0.001 L 
0.002 
0.001 L 
0.001 
0    001 
0.001 
0.001 L 
0.001 


19. 


5.2 


fc'A*  LMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     (• ) 

MINI  MUM 

NO    OF     SAVIPLES 


548.0 

17  9.00 

24.50 

263- 5 

48.60 

7.  14 

19. 

4.40 

1  .  10 

40 

2b 
15 


0.002 

o .ooiD 

0    001 

12 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN 
BRG 

SAMP   PJ 
DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZlhC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

D8  01 

77  1520 

.3 
.3 
.3 

O.C10L 
0.010 

0  .  050 

0.040 
0  .060 

0  OlOL 
0  OlOL 

0.020 
0.050 

0.026 
0.014 

0.010L 
0  04  0 

OS  02 
05  03 

77  1340 
7  7  1300 

0.030 

0.010L 

0.040 

0.01  1 

O.OIOL 

21  03 

7  7  1200 

3 

0.010L 
0  010L 
0  020 

0  050 

0.010L 

0.020 

0.043 

0.240 

02  04 

77  1330 

.3 

0.020 

0.010L 

0.030 

0.029 

0  OlOL 

02  05 

77  21 10 

.3 
.3 

3 
.3 

3 

0  050 

O.OIOL 

0.03O 

0.D24 

0  02  0 

04  05 

05  07 

77  1415 
77  2100 

0.020L 
0 .01 OL 

0.010L 
0.040 

0.020L 
0.030L 

0.010 
0.020L 

0.080 
0.08B 

0  020L 
0.020L 

01  08 
13  08 

77  141D 
77  0845 

0.020L 
0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 

0 .  040 
0.04 

0.030L 
0.03  L 

0.060 
0.02  L 

0  158 
0.01B 

0  .  3B0 
0.02  L 

12  09 

77  1235 

.3 

0  .04 

0.03  L 

0.02  L 

0.016 

0.02  L 

07  10 

77  1320 

.3 

0  .  04 

0.03  L 

0.01  L 

0.022 

0.02  L 

05  11 

77  1345 

.3 

0.024 

03  12 

77  1235 

.3 

AVG 

OR  GEOM 

MAXIMUM 

PUN  1  '  1 

MINIMUM 

0.050 

0.0180 

0.010 

0.060 

0.038D 

0.010 

0.030 
0. 019D 
0.010 

0.060 

0.028D 

0.010 

0.  158 
0.043 
0.011 

0.380 
0 .0680 
0.010 

NO 

OF 

SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STU 

SAMP   PJ 
DEPTH 
MTRS 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

452 
GROSS-A" 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS-A" 
UNOISS 
PCI/L 

454 
GROSS" B1 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS-  B" 
UNDISS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 

CESIUM 

-137 

PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/1 

08  01 

77  1520 

.3 

05  02 

77  1340 

3 

05  03 

77  1300 

.3 

1  .  L 

2. 

1  .  L 

10.  L 

21  03 

77  1200 

.3 

1  .   L 

45. 

3 

30. 

02  04 

77  1330 

.3 

02  05 

77  21 10 

.3 

1  _  L 

3. 

1  .  L 

10.  L 

04  06 

77  1415 

.3 

1  .   L 

3. 
1  .  L 

1   L 

3. 

1  .  L 

10.   L 

05  07 

77  2100 

.3 

1  .  L 

2  . 

1  .  L 

10.  L 

01  OB 

77  1410 

3 

1  .   L 

13  08 

77  0645 

.3 

1  .   L 

1  .  L 

1    L 

2 

1  .  L 

10.  L 

12  09 

77  1235 

.3 

1    L 

3. 

10.  L 

07  10 

77  1320 

.3 

1  .   L 

' 

1   L 

3. 

1  .  L 

10.  L 

05  1  I 

77  1345 

3 

1  .  L 

1   L 

2. 

1  .  L 

10.   L 

03  12 

77  1235 

.3 

1  .   L 

AVC 

OR  GEOM 

MAXIMUM 
MN  1-  ) 

1  ■   0 

45. 
6.  D 

1  . 

1  .  D 

3. 
3. 
2. 

2. 

1  .  D 
1  . 

30. 
12.  D 
10. 

M 1 N I  MUM 

1  . 

1  . 

• 

NO    OF     SAMPLES 


183 


B.O.W./  SI TE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JUNCTION  CREEK 

AT  OUTLET  OF  KELLY  LAKE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


STATION  ID:   1 4 -0028-003 ■ 02 


STORET  CODE.  02 
002 
7950 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    0!ST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  77  0950 

12  02  77  1020 
19  03  77  0930 

16  M  77  0900 
14  05  77  1010 
11  06  7  7  0920 

11  07  7  7  1745 

13  09  77  1000 

09  10  77  0920 

12  11  77  0655 

10  12  77  0910 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEO*  mm  (  -  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


15 

01 

77 

0950 

12 

02 

77 

1020 

19 

03 

77 

0930 

16 

04 

77 

0900 

14 

OS 

77 

1010 

1  1 

06 

77 

0920 

1  1 

07 

7? 

1745 

13 

09 

77 

1000 

09 

10 

77 

0920 

12 

1  1 

77 

0855 

10 

12 

77 

0910 

LONG 

U.T.M. 

17  049255 

0.0  5141 350 . 0  4 

REGION 

05 

MILEAGE 

76.40 

934 

901 

444 

BO 

81 

64 

ee 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19424 

B  8 

40. 

2.   1 

2 

0.0 

8.0 

1  .0 

19467 

S  8 

148. 

2.   L 

8. 

0.0 

9.0 

1  .2 

19507 

3  6  8 

4.   L 

2.   L 

2. 

1  .0 

9.0 

5.5 

19562 

6  8 

2.0 

9.0 

0.8 

19613 

6  8 

960. 

1. 

2.   L 

11  0 

9.0 

4  8 

19663 

6  B 

15.0 

8.0 

17.0 

19713 

6  8 

1600. 

2.   L 

2. 

20.0 

8.0 

45.0 

19813 

6  8 

15.0 

9.0 

2.4 

19863 

B  a 

10.0 

B.O 

9.0 

19913 

B  8 

HO. 

2. 

38. 

3.0 

9.0 

78.5 

19960 

B  8 

0.0 

9.0 

1600. 

3. 

38. 

20.0 

9.0 

78.5 

126.*  0 

a.'  o 

4.-  D 

7.0 

8.6 

16.5 

4. 

T. 

2. 

0.0 

8.0 

0.8 

6 

■ 

6 

1 1 

11 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.226 

O.OOS 

15 

200 

1 6 . 300 

0.  115 

1  18B 

0 

12.0 

0,  340 

0.037 

16 

000 

20.000 

0.082 

3.210 

1363 

0 

5.5 

0  058 

0.001 

8 

550 

1 0 . 600 

0.061 

0  479 

691 

0 

12.0 

0.057 

0.002 

s 

000 

9.800 

0.200 

0.800 

674 

0 

5.0 

0.089 

0.029 

16 

200 

16.900 

0.210 

0.360 

1201 

0 

9.2 

0.196 

0.D03 

12 

BOO 

1 8 . 000 

0.4B0 

1  .920 

1375 

0 

25.0 

0.1  58 

0.084 

14 

100 

17.500 

0.660 

2.240 

1499 

0 

3.4 

0.115 

0.014 

11 

6 

13.8 

0.220 

1  .83 

1373 

4.0 

0.  156 

0.039 

10 

13.0 

0.150 

1  .70 

1050 

5.2 

0.  1  15 

0.033 

1 1 

0 

9.50 

0.042 

1  .91 

1053 

10. 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 


0.  340 

0.084 

16.200 

30 .  000 

0.660 

3.210 

1499.0 

0.  151 

0.024 

12.34S 

14.940 

0.222 

1  .BOB 

1146.7 

0.057 

0.001 

8.000 

9.  SO 

0.042 

0.380 

674.0 

25.0 

9.  1 
3.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 
COND 

25C 
UMHOS 


16 
tURB. 
FOBMAZIN 
UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280         95  52         55        208 

REACTIVE  ACSD1TY  TOT  ALK           PH      TOTAL 

SILICATE        MG/L  AT  LAB  AT  LAB        IRON 

SI  MG/L  MG/L                 MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


15  01  77  0950 

12  02  77  1020 
19  03  77  0930 

16  04  77  0900 
14  05  77  1010 

I  I  06  77  0920 

I I  07  77  1745 

13  09  77  1000 
09  10  77  0920 
12  II  77  0855 


.3 
.3 

3 
.3 

3 

3 

3 

-3 


1900 
1850 
1U60 
1050 
1700 
1800 
1950 
1800 
1420 
1405 


9.  BO 
8.00 
8.50 


93.0 
105.0 
100.0 

78.0 
125.0 
128.0 
123.0 
105. 

83. 

75. 


850.0 

700.0 

330.0 

367.0 

800.0 

650.0 

727.0 

725. 

563. 

615. 


0.0 
8  3 
7.7 
4.5 


34 
41 
17 

14 
33 
21 
20 
23 
2B 
30 


6  95 

7  22 
6  63 
6.61 
7.22 
B.S5 
6.77 
6.63 
7.20 
7.54 


1  .900 
l  .280 
1  .280 
220 
320 
280 
170 
2  5 
55 
63 


t  .0 
2.0 
1  .0 
1  .0 

1  .01 

2  0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

VlNIMUM 


1950 
1594 
1050 


9.60 
5.52 
2  20 


1 28  .  0 

101  .5 

75. 


850.0 
632.7 
330.0 


11.0 
B.  1 
0.0 


41 
26 
14 


8.65 
7.  16 
6.B1 


1  .900 
0  688 
0.170 


2.0 
1  .30 

1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  7  7  0950 

12  03  77  1020 
19  03  77  0930 

16  04  77  0900 
14  05  77  1010 
11  06  77  0920 

11  07  77  1745 

13  09  77  1000 
09  10  77  0920 

12  11  77  0655 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 

3 
.3 


1C 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

613.0 

579.0 

255.0 

265.0 

4b5.0 

544.0 

592  0 

593. 

437. 

465. 


10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

t97.00 

I  84 . 00 

79.00 

83.00 

145.00 


193. 
142. 
150. 


10 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

29.50 
39.00 
14.00 
14.00 
22  50 


37.0 
20.0 
22. 


10 

66 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

50 

40 

10 

10 

30 

70G 

15 

15 

40 

30 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


10 

66 

SOD  1 UM 

NA 

MG/L 


10 

47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


10 


10 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


COD 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


001 
002 
001 
001 
001 
002 
001 
.002 
.002 


0.002 


MAXIMUM  613.0  197.00  29.50 

AVG   OR    GEOM   MN    (•)  479.6  146. 63  22.25 

MINIMUM  255.0  79.00  14.00 

NO    OF    SAMPLES  10  B  8 


70 

31U 

10 


0.002 
O.OC! 
0.001 

.0 


ASA 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
D1SI  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


15  01 

77 

0950 

,3 

12  02 

77 

1020 

3 

19  03 

77 

0930 

3 

IB  00 

77 

0900 

3 

14  05 

77 

1010 

.3 

11  06 

77 

0920 

.3 

1  1  07 

77 

1745 

.3 

13  09 

77 

1000 

.3 

09  10 

77 

0920 

.3 

12  11 

77 

0855 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OS 

GEOM  m 

1  •  1 

MINIMUM 

235 

203 

221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

UG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.040 

O.OIOL 

0  OlOL 

0.  120 

0  OlOL 

0  OlOL 

0.B90 

0  0101 

0.010L 

0.320 

O.OIOL 

0.010 

0.090 

O.OIOL 

0  010L 

0.080 

O.OIOL 

0.020L 

0.040 

0. 020L 

0.C2  L 

0.  10 

0.03  L 

0.02  L 

0.22 

0.03  L 

0.C2  L 

0.15 

0.03  L 

0.020 

0.690 

0.03 

0.0140 

0.185 

0.0170 

0.010 

0.040 

0.010 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


349 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MM 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.040 

0.520 

0  150 

0.060 

0.430 

1  400 

0.  180 

0.374 

2  .800 

0.060 

0.220 

1  .700 

0.020 

0.  220 

1  .20G 

0.040 

0.  158 

0.010 

0.080 

0.  152 

0.540 

0.04 

0.415 

1  .4 

0.07 

0.295 

2,3 

0.07 

0.315 

1  .8 

0.  180 

0.520 

2.800 

0.066 

0.310 

1  .330 

0.020 

0.  152 

0.010 

NO  Of  SAMPLES 


10 


10 


10 


10 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DIE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


15 

01 

77 

0900 

12 

02 

77 

0915 

19 

03 

77 

0B30 

16 

04 

77 

OSOO 

14 

05 

77 

0910 

11 

06 

77 

0830 

11 

07 

77 

1700 

13 

06 

77 

0800 

13 

09 

77 

0915 

09 

10 

77 

0830 

12 

11 

77 

0800 

10 

12 

77 

0815 

JUNCTION  CREEK 

UPSTREAM  FROM  KELLY  LAKE 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


15 

01 

77 

0900 

12 

02 

77 

0915 

19 

03 

77 

0830 

16 

04 

77 

0800 

14 

05 

77 

0910 

11 

06 

77 

0820 

1  1 

07 

77 

1700 

13 

06 

77 

0800 

13 

09 

77 

09>5 

09 

10 

77 

0830 

12 

11 

77 

0800 

10 

12 

77 

0815 

STATION 

ID:   14-0 

D2B-0Q4-02 

AKE 

MAJOR  BASIN:  CBE.11 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

II 

.T.M. 

17  0497080.0  5144875.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

80.80 

934 

901 

444 

BO 

61 

84 

88 

805 

3 

I 

SAMPLE 

SCO 

flOu 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

BEG  C 

MG/L 

MG/L 

19422 

B  9  0 

1  0 

7.0 

20.0 

19465 

8  9  0 

1 300 . 

180. 

380. 

1  .0 

8.0 

18.0 

19505 

3  9  0 

4. 

4.   L 

4.   L 

2.0 

7.0 

8.0 

19560 

8  9  0 

4.0 

7.0 

13  0 

19611 

3  9  0 

960. 

28. 

54. 

12.0 

8.0 

8.5 

19661 

8  9  0 

15.0 

8  0 

30.0 

19711 

8  9  0 

60. 

4. 

2. 

20.0 

6  0 

4  5 

19761 

B  9  0 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

16.0 

7.0 

3  0 

19811 

B  9  0 

300. 

4.    L 

90. 

16.0 

6.0 

3  0 

19861 

8  9  0 

12  0 

7.0 

2.8 

19911 

8  9  0 

4.   L 

4.    L 

44. 

3.0 

6.0 

3.2 

19958 

8  9  0 

10 

7.0 

1300. 

ISO. 

360. 

30  .  0 

3.0 

30.0 

51  •  D 

8.  •  D 

20.'  0 

8.6 

7.0 

10.4 

4. 

2. 

2. 

1  .0 

6  0 

2.B 

7 

7 

7 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLI  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0  .  1  53 

0 .  084 

29 

400 

41 .200 

0.O30 

1890.0 

7.7 

0.827 

0  490 

11 

900 

3 1 . 000 

0.029 

2.970 

1642.0 

7.3 

0.047 

o.ooi 

9 

550 

13.600 

0.028 

0.477 

740  0 

51  .0 

0.  044 

o.ooi 

14 

500 

19.600 

0.020 

2  480 

1265.0 

38.0 

0.  120 

0.004 

30 

000 

34  .  200 

0.  760 

3.490 

2045  0 

11  .0 

0  .  022 

0.001 

3G 

000 

4 1 . 500 

0.081 

0.234 

2380  0 

28.0 

1  1 20 

0.920 

18 

500 

22.400 

0.360 

1  .640 

1546.0 

7  7 

0.660 

0.475 

a 

100 

4  .  800 

0.071 

1  .090 

886.0 

8  0 

0.016 

o.ooi 

30 

5 

35.0 

0 .  094 

2.05 

2061  . 

29. 

0.065 

0.001 

13 

6 

17. S 

0.  100 

0.900 

1198 

106 

0.036 

0.003 

11 

3 

11  .8 

0.052 

0.736 

969. 

4a. 

WAX | MUM 

AVG  OR  GEOM  W  I') 

MINIMUM 


1  .120 

0.920 

36  000 

4 1 . 500 

0.760 

3.490 

2380.0 

106. 

0.2B3 

0.  160 

19.032 

24.782 

0.  146 

1  .607 

1511 .1 

30.7 

0.016 

O.OOI 

4.100 

4.800 

0.020 

0.234 

740.0 

7.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  V  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

09O0 

3 

13  02 

77 

091b 

.3 

19  03 

77 

0830 

.3 

16  04 

77 

0800 

.3 

14  05 

77 

0910 

.3 

11  06 

77 

0820 

.3 

11  07 

77 

1700 

.3 

13  OS 

77 

0800 

.3 

13  09 

77 

0915 

.3 

09  10 

77 

0830 

.3 

12  11 

77 

OSOO 

AVG  OR 

MAX 

GEOM  MM 

3 

MUM 

1  ■  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  A  IK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2500 

4.40 

175.0 

1D50.0 

0.0 

79 

8.74 

0.540 

2450 

5.50 

355.0 

650.0 

0.0 

90 

8.59 

0.560 

8.0 

1040 

20.00 

75-0 

340.0 

4.0 

20 

7.23 

2.850 

2.0 

1690 

18.00 

140  0 

700  0 

0.0 

47 

8.90 

1  .520 

3.0 

2560 

46.00 

150.0 

taao  o 

17.0 

13 

6.58 

O.SSO 

3.0 

2800 

8.50 

188.0 

1300.0 

0.0 

44 

9.21 

0.710 

1  .0 

2000 

6.50 

140.0 

805  . 0 

6.7 

64 

7. S3 

0  320 

3.0 

1250 

5.40 

120.0 

435.0 

B.3 

80 

7.36 

0.470 

2.0 

2400 

16. 

93. 

1250. 

o.a 

60 

9,25 

0.67 

7. 

1400 

58. 

56. 

575. 

16. 

9 

6.31 

4  .3 

4. 

1235 

23. 

46.5 

538. 

a. 

35 

8.95 

2.75 

2830 

58. 

355.0 

1300.0 

17.0 

90 

9.25 

4.3 

BO 

1939 

19.21 

139.9 

813.0 

4.7 

49 

8.09 

1  .389 

3.7 

1040 

4.40 

46.5 

340.0 

0.0 

9 

6.  31 

0.320 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


485 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUB   SIN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTM 
FEET       MTR5 


.3 
.3 
.3 
.3 


15 

01 

77 

0900 

12 

02 

77 

0915 

19 

03 

77 

OB30 

16 

04 

77 

OBOO 

1  J 

05 

77 

0910 

1  1 

06 

77 

0820 

11 

07 

77 

1700 

13 

08 

77 

0800 

13 

09 

77 

0915 

09 

10 

77 

0830 

12 

11 

77 

OBOO 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I MUM 

AVG   OS   CEOM  MN    (• ) 
VflNIML* 

NO    OF    SAVPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

CALCUL 

TOTAL 

TOT ,  MAG 

COLOUR 

PTSSJUM 

SODIUM 

ORGANIC 

ARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

731  0 

24  1  00 

31  .50 

20 

543  0 

162.00 

21  .50 

30 

272  0 

B6.00 

14,00 

60 

52B.0 

17  2.00 

24  00 

700 

B34  0 

275  00 

36.00 

5 

10610 

5 

662.0 

1S 

340.0 

99.00 

22.50 

30 

940. 

313. 

3B.5 

50 

460. 

143. 

25.0 

700 

449. 

150. 

19. 

70 

1061  0 

313. 

38.5 

70 

620.0 

1B4.56 

25.78 

39U 

272.0 

BE.  00 

14.00 

5 

41                   361  26 S 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


.001 

.001 

.002 

.002 

.001 

.00! 

.001 

0.001 

0.001 

0.002 


0.002 
0.001 
0.001 


5AMP  DTE  HOUR   STN   ST.1  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  OEPTM 
FEET       MTRS 


15 

01 

77 

0900 

12 

02 

77 

0915 

19 

03 

77 

0830 

16 

04 

77 

0800 

14 

05 

7T 

0910 

1  1 

06 

77 

0B20 

1  1 

07 

77 

1700 

13 

08 

77 

OBOO 

13 

09 

77 

0915 

09 

10 

77 

0B30 

12 

11 

77 

0800 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( < I 

MINIMUM 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM   CHROMIUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

329 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.0101 

0.430 

0.010L 

0.010L 

0.  110 

0.020 

0.010L 

0.850 

0.010L 

0.010L 

0.540 

0.010L 

0.010L 

0.  100 

0.010L 

0.040 

0.080 

O.OlOL 

0.040L 

0.060 

0.0  BO 

0.020L 

0.150 

0.030L 

0.02  L 

0.30 

0.03  L 

0.02  L 

1  -5 

0.03  L 

0.02  L 

0.70 

0.03  L 

0.040 

1  .5 

0.080 

0.01 9D 

0.438 

0.025D 

0.010 

0.060 

0.010 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MO/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


320 

120 

210 

160 

050 

040 

040 

160 

24 

26 

14 


201  23B         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


IBS 
158 
324 
270 
168 
073 
152 
525 
420 
280 


0.320 


5.600 
0.400 
2.600 
3.400 
1  .800 
0.440 
0.600 
4.800 
7.5 

a.o 

3.2 


0.320 

0.525 

8.0 

0.158 

0.352 

3.485 

0.040 

0.073 

0.400 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.W./  SITE:  COPPER  CLIFF  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  CEASAR  ROAD  SUDBURY 
STATION  TYPE:  RIVER    FLO"  GAUC 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YS  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTBS 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

15 

01 

77 

0925 

12 

02 

77 

0350 

19 

03 

77 

0B55 

16 

04 

77 

0825 

14 

05 

77 

0940 

1  1 

06 

77 

0B45 

1  1 

07 

77 

1720 
2055 

13 

06 

77 

0B3O 

13 

09 

77 

0935 

09 

ID 

77 

OBSO 

12 

r  i 

77 

0825 

10 

12 

77 

0835 

15  01 

12  02 
19  03 

16  04 
14  05 
11  06 

11  07 

13  08 
13  09 

09  10 

12  11 

10  12 


77  0925 
7  7  0950 
77  0855 
77  0835 
77  0940 
77  0845 
77  1720 
2055 
77  0820 
77  0935 

77  oeso 

77  0825 
77  0835 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


STATION 

10:   14-0 

3  38-005-02 

Y 

IFF 

E  02CF107 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  C :■:-.■ 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

003 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

U.T.M 

17  0497000.0  5146000.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

81  .90 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

19423 

4  6  8 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

8.0 

10.0 

19466 

4  6  8 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

9.0 

12  0 

19506 

3  6  8 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

1  .0 

BO 

30  0 

19S61 

6  8 

3.0 

B.O 

25.0 

19612 

6  8 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

13.0 

8.0 

45,0 

19662 

6  B 

15,0 

8.0 

60.0 

19712 

6  a 

4.   L 

2.   L 

2. 

19.0 

7.0 

12.0 

19719 

6  8 

4. 

2.   L 

2.   1 

18.0 

11  .0 

06 

19762 

6  B 

4.   L 

2.   L 

10. 

16.0 

8.0 

4.0 

19812 

6  8 

15.0 

7.0 

8.0 

19862 

€  8 

11  .0 

7.0 

9.0 

19912 

6  8 

4.   L 

2.   L 

2. 

3.0 

7.0 

8.0 

19959 

6  B 

1  .0 

B.O 

4. 

3. 

10. 

19.0 

1  1.0 

60.0 

4.«  0 

3,  •  D 

2.'  0 

8.8 

8.0 

18.6 

4. 

2. 

2. 

0.0 

7.0 

0.6 

S 

a 

S 

13 

13 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMf 

ONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  N 

SOL  105 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.002 

50 

500 

e5.aoo 

0.036 

2943.0 

16.0 

0.017 

0.001 

54 

OOO 

78  000 

0.032 

5.360 

2875. 0 

8  3 

0,020 

0.001 

32 

000 

41 .500 

0.030 

0.190 

19B5.0 

56  0 

0.010 

0.002 

31 

000 

47.500 

0.400 

4  1  00 

2165  0 

31  .0 

0,009 

0.001 

45 

000 

58.000 

0.060 

0.140 

2soa .0 

6.  1 

0.012 

0.001 L 

39 

500 

49  .  000 

0.071 

0.T94 

2534  0 

27.0 

0  034 

0.001 

33 

000 

42 . 000 

0.375 

0.215 

2605.0 

9.4 

0.009 

0.001 L 

0 

00  B 

0.220 

0.0O2 

0.005L 

80.0 

1  .7 

0.032 

0.002 

10 

400 

1 4 . 600 

0.340 

0,  190 

19350 

46  0 

0.006 

0,001 

45 

5 

58.0 

0.200 

0.180 

2864. 

13. 

0.045 

0.001 

36 

4 

57. 

0.2B0 

1  .07 

2578. 

77. 

0.007 

0.001 

42 

0 

50.8 

0.120 

I  .04 

2669. 

24. 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • i 

MINIMUM 


0.045 

0.002 

54 . 000 

85.800 

0.400 

5.360 

3943.0 

O.OtB 

0.001D 

35.109 

48.535 

0.  163 

1 . (530 

33134 

0.006 

0.001 

0.008 

0.320 

0.002 

0.005 

80.0 

77. 
25.5 
1  .7 


NO  OF  SAVPLES 


486 


14 

16 

IURB 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTP  HOUR 

STN 

stn  samp  pj 

CDND  . 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

PHENOLS 

Or  mo 

YR  LMT 

01  ST 

BUG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

UG/l 

FEET 

MTRS 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

15  01 
12  02 
19  03 

16  04 
14  05 
>  1  OG 

77  0925 
77  0950 
77  0855 
77  0B25 
77  0940 
77  0843 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

3550 
3500 
2550 
2630 
3000 
2900 

7.20 
3.00 

23.00 
5.70 
2.50 

12.00 

230.0 
275.0 
195-0 
255.0 
2.5 
243.0 

1600.0 
1600.0 
1065  0 
1150.0 
1450.0 
1350.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

74 
64 
Ab 
76 
72 
83 

9.  12 
9.  12 

e.sa 

9.45 
9.2B 
9.63 

0.500 
0.6B0 
3.900 
0.580 
0.270 

o.eso 

0.510 

13.0 
7.0 

7.0 
3.0 
2.0 
3.0 

11  07 

77  1720 

.3 

2900 

5.80 

165.0 

1342.0 

0.0 

62 

9  .  28 

13  oe 

2055 
77  0620 

.3 
.3 

122 
2250 

1  .60 
17.00 

3.3 

98.0 

1000. 0 

0.0 

45 

9.49 
9.74 
7.67 
to.  OS 

1  .050 

0  62 
4.7 

1  .SO 

4.0 
10. 
B.S 

13  09 

77  0935 

3 

3100 

4.2 

115. 

1725. 

0.0 

107 

09  10 

77  0850 

.3 

2900 

3B. 

95. 

1525. 

10. 

1  B 

12  11 

7  7  0825 

.3 

2930 

14. 

110. 

1692. 

0. 

1  29 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MM  ( - ) 

MINIMUM 

3550 

2694 

122 

38. 
11.18 
1  .80 

275  0 

146.9 

2.5 

1725. 
1410.8 
1 000 , 0 

10. 
0.9 
0.0 

129 

72 
TB 

10.05 
9.25 
7.67 

4.7 
1  .369 
0.270 

13.0 
6.4 
2.0 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

',2 

12 

11 

11 

11 

1  l 

11 

9 

SAMP  DTE  HOUB 

STN 

STN  SAMP   PJ 

76 
CALCUL 

72 
TOTAL 

74 
TOT .  MAG 

66 
COLOUR 

67 
PTSSIUM 

66 
SODIUM 
HA 
MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

41 
COO 

361 

SOLVENT 
EXTRBLES 

265 
TOTAL 
ARSENIC 

Or  MO 

TR  LMT 

OIST 
FEET 

BR3  DEPTH 
MTRS 

HARDNESS 
MG/L 

CALCIUM 
MG/L 

NES1UM 
MG/L 

HA2EN 
UNITS 

K 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15  01 

7  7  0925 

.3 

10690 

353.00 

45.50 

15 

0.001 
0.001L 

12  02 

77  0950 

.3 

1142.0 

3B3.00 

45.00 

20 

0.002 

19  03 

77  0B55 

.3 

800-0 

265.00 

33.50 

60 

0.001 

16  04 

77  0825 

.3 

916.0 

310.00 

35.00 

5 

0.001 

14  05 

77  0940 

.3 

978.0 

325. 00 

40.50 

5 

0.001 

1  1  06 

77  0645 

3 

1057.0 

70 
10 

0.001 

1  1  07 

77  1720 

.3 

1131.0 

2055 

.3 

o.ooi 

13  08 

77  0620 

.3 

732.0 

274.00 

1 1  .  50 

10 

0.00< 

13  09 

77  0935 

.3 

1253. 

439. 

38.0 

5 

0.002 

09  10 

77  OBSO 

.3 

1044. 

344. 

45.0 

70G 

0.002 

12  11 

77  0B2S 

.3 

MAXIMUM 

1049. 

1253. 

420. 
439. 

43.5 

45.50 

20 

70 

0.002 
0.001D 

AVG  OR  i 

3E0M  MN  ( ■ I 

1015.7 

345.89 

37.50 

26U 

0.001 

MINIMUM 

732.0 

265 . 00 

11  ,50 

5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  TR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


IS  01  77 

0925 

.3 

12  02  77 

0950 

.3 

19  03  77 

0855 

.3 

16  04  77 

0825 

.3 

14  05  77 

0940 

3 

11  06  77 

084S 

-3 

II  01  11 

172D 

.3 

13  OB  77 

OB  20 

■  3 

13  09  77 

0935 

.3 

09  10  77 

08S0 

.3 

IS  11  77 

0B2S 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<•] 

MINIMUM 

235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROW  1 UM 

COPPER 

LEAD 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

O.OIOL 

0.040 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.  160 

0.010L 

0.010 

0.370 

O.OIOL 

0.010 

0  .  1 30 

0.010L 

O.OIOL 

0.060 

O.OIOL 

0.01D 

0.060 

O.OIOL 

0.020L 

O.OBO 

0.020L 

0.020L 

0.  140 

0.030L 

0.02  L 

0.11 

0.03  L 

0.03  L 

0.61 

0.03  L 

0.02  L 

0.11 

0.03  L 

0.020 

0.61 

0.030 

0.01 50 

0.170 

0.0180 

0.010 

0.040 

0.010 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

201 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.  132 

0.  140 

0.050 

0.  120 

0.420 

0.080 

0.275 

1  .300 

0.020 

0.070 

0.370 

0.010 

0.100 

0.010 

0.062 

0.350 

0.040 

0.070 

0.500 

0.020L 

0.096 

0.300 

0.02 

0.064 

0.45 

0.  IB 

0.360 

5.6 

0.02 

0.107 

0.48 

0.  IB 

0.360 

5.6 

0.0450 

0.136 

0.910 

0.010 

0.D62 

0.100 

FLUORIDE 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


H 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DT  MO  YR  LMT 


15  01  77  1330 

12  02  77  1345 
19  03  77  1300 

16  04  77  1245 
14  05  77  1330 

13  OB  77  1200 
13  09  77  1300 

09  10  77  1230 
12  11  77  1200 

10  12  77  1230 


VERMILION    RIVER 

DOWNSTREAM     FROM    JUNCTION    KITH    WHITSON    RIVER 


RIVER 

MAJOR 
MINOR 

BASIN:  GREAT 
BASIN:  LAKE 

LAKES 
HURON 

TERM 

STREAM:  SPANISH  RIVER 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  047790C 

1,0  5152300 

•  0  4 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

STN   STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      >: 

FECAL 

M.  F, 

DIST  BRG 
FEET 

DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER, 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

.3 

19430 

4  6  8 

.3 

19473 

4  6  8 

4. 

2  .   L 

2.   L 

.3 

19513 

3  6  B 

8. 

2.   L 

2-   L 

.3 

19568 

6  B 

.3 

19619 

6  8 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

.3 

19769 

6  8 

176. 

2.   L 

2.   L 

.3 

19819 

6  B 

8. 

4.   L 

4.   L 

.3 

19869 

6  8 

.3 

19919 

6  B 

124. 

2.   L 

6 . 

.3 

19966 

6  B 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I " ) 

Mill  MUM 


176. 
17. 


4. 

2.  •    D 

2. 


STATION 

ID:   1 4 • OO 

28-006-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

REGION  05 

MILEAGE 

79 

.40 

88 

605 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

1 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

POD 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

0  0 

12.0 

1  0 

0.0 

12.0 

1.0 

0.0 

11.0 

0.6 

2.0 

12.0 

0.4 

11  .0 

12.0 

C.8 

15.0 

12.0 

0.2 

14.0 

12.0 

10.0 

12.0 

0.6 

3.0 

11.0 

0.2 

0.0 

12.0 

15.0 

12.0 

1  .0 

5.5 

11.8 

0.6 

0.0 

11  .0 

0.2 

NO    OF    SAMPLES 


487 


CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


IS  01 

77 

1330 

.3 

12  02 

77 

1345 

.3 

19  03 

77 

1300 

,3 

16  04 

77 

1245 

.3 

14  05 

77 

1330 

.3 

13  08 

77 

120O 

.3 

13  09 

77 

I3G0 

.3 

09  10 

77 

1230 

.3 

12  11 

77 

1200 

.3 

10  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVC  OR 

CEOM  MM  (  -  | 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FUTERtD 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.022 

0.010 

0  12B 

0.320 

0.OO7 

0.  188 

93  0 

1  5 

0.025 

0.013 

0.202 

0  390 

O.Ol  1 

0.  199 

99.0 

0.7 

0.022 

0.004 

0.  194 

0.350 

0.009 

0.421 

142  0 

2  2 

0.016 

0  001 

0.046 

0  260 

0  005 

0.135 

72.0 

13.0 

0.015 

0.001 

0.014 

0.2B0 

0.004 

0.071 

61  .0 

2.0 

0.007 

0.005 

0.014 

0.210 

0.001 

0.005L 

90.0 

1  .8 

0.01  1 

0.001 L 

0.016 

0.23 

0.001 

0 . 005  L 

96. 

2.4 

0.011 

0.002 

0  020 

0.51 

0.004 

0.066 

77. 

2.0 

0.016 

0.004 

0.034 

0.29 

0.006 

0.094 

80. 

1  .7 

0.025 

0.013 

0.202 

0.S1 

0.011 

0.421 

142  .0 

0,016 

0.0050 

0.074 

0.317 

0.005 

0.1320 

90.0 

0.007 

0.001 

0.014 

0.210 

0.001 

0 .  005 

61  .0 

13.0 
3.0 

0.7 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  *R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1330 

3 

12  02 

77 

1345 

.3 

19  03 

77 

1300 

.3 

16  04 

77 

1245 

.3 

14  05 

77 

1330 

.3 

13  08 

77 

1200 

.3 

13  09 

77 

1300 

3 

09  10 

77 

1230 

3 

12  11 

77 

1200 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ 1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

142 

1  .20 

5.2 

150 

1  .60 

6.9 

215 

3.00 

13.5 

92 

3.40 

2.9 

92 

1  .20 

3.  1 

133 

1  .20 

4.  1 

145 

1  .6 

5.2 

115 

2.0 

4.  1 

120 

3.2 

4.0 

2T5 

3.40 

13.5 

134 

1  96 

5.4 

92 

1  .20 

2.9 

NO  OF  SAMPLES 


BO.*/  SITE:  WHITSON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  IN  CHELMSFORD 

STATION  TYPE;  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


15 

01 

77 

1210 

12 

02 

77 

1230 

19 

03 

77 

1150 

IE 

04 

77 

1  130 

14 

05 

77 

1220 

1  1 

06 

77 

1120 

11 

07 

77 

1940 

13 

08 

77 

1100 

13 

09 

77 

1155 

09 

10 

77 

1  135 

12 

11 

77 

1100 

10 

12 

77 

1130 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MA« 1MUW 

AVG  OR  GEOM  MN  1 •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  "0  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1210 

.3 

12  02 

77 

1230 

.3 

19  03 

77 

1  ISO 

.3 

IE  04 

77 

1130 

.3 

14  05 

77 

1220 

3 

11  06 

77 

1120 

.3 

11  07 

77 

1940 

.3 

13  08 

77 

1100 

3 

13  09 

77 

1155 

.3 

09  10 

77 

1135 

.3 

12  11 

77 

1100 

.3 

10  12 

77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOV  MN 

1"  1 

MINIMUM 

STATION 

10:   14-0 

328-008-02 

P.0 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TEAM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

U.T.M. 

17  0484700.0  S15B6O0.0  4 

REGION  OS 

MILEAGE 

86.50 

934 

901 

444 

60 

81 

B4 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEr.:P. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19429 

6  8 

10. 

6. 

2. 

O.O 

10.0 

0.8 

19471 

6  8 

10. 

8. 

2.   L 

0.0 

)  1  .0 

0.4 

1951  1 

3  6  8 

52. 

2.   L 

20. 

l  .0 

10.0 

1  .3 

19566 

6  8 

3.0 

11.0 

0.4 

19617 

6  a 

40. 

14. 

2.   L 

12.0 

1  1  .0 

0.8 

19667 

6  8 

15.0 

10-0 

0.8 

19717 

6  8 

56. 

22. 

2. 

19.0 

1  1  .0 

0.4 

19767 

6  8 

48. 

40. 

4. 

15.0 

1  1  .0 

1  .0 

I9B17 

6  8 

36. 

1B. 

4.   L 

15.0 

10.0 

0.2 

19667 

6  8 

10.0 

1  1  .0 

0.6 

19917 

6  8 

1000. 

12. 

58. 

3.0 

1  1  .0 

0.4 

1S964 

6  8 

D.O 

10.0 

1000. 

40. 

58. 

19.0 

1  1  .0 

1  .2 

46.' 

11.  •  D 

5.'  D 

7.8 

10.6 

0.6 

10. 

3. 

2. 

0.0 

10.0 

0.2 

B 

8 

8 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  f. 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

0.011 

0.002 

0.134 

0.420 

0.004 

0.411 

226.0 

5.  1 

o.ooa 

0  003 

0.116 

0.320 

0.004 

0.346 

217  0 

2.0 

0.040 

0.006 

0.226 

0.760 

0.010 

0  585 

127.0 

20.0 

0.040 

0.003 

0.020 

0.490 

0.004 

0.056 

129.0 

38  0 

0.015 

0.005 

0.032 

0 .  430 

0  .  005 

0.1  B5 

195.0 

2  9 

0.010 

0.001 

O.OBO 

0.230 

0.D04 

0.201 

2^0.0 

2.2 

O.OH 

0.002 

0.  166 

0.410 

0.005 

0.  160 

223.0 

1  .7 

D.020 

0.005 

0.020 

0.350 

0.005 

0  050 

188  .0 

2.8 

0.014 

0.002 

0.022 

0.46 

0.004 

0  066 

172. 

2.9 

0.016 

0.002 

0.024 

0.70 

0.004 

0.106 

132. 

3.5 

0.019 

0.005 

0.030 

0.58 

0.006 

0.074 

134. 

7.1 

0.040 

0.006 

0.226 

0.760 

0.010 

0.585 

230.0 

0.019 

0.003 

0.079 

0.466 

O.OOS 

0.304 

179.4 

0.008 

0.001 

0.020 

0.230 

0.004 

0.050 

127.0 

38.0 
8.0 
1  .7 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST\  SUMP   PJ 
DT  MO  YS  LMT    OlST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 

•  3 

-3 
-3 
.3 


15 

01 

77 

1210 

12 

02 

77 

1230 

19 

03 

77 

1150 

16 

04 

77 

1  130 

14 

05 

77 

1320 

1  1 

06 

77 

1120 

11 

07 

77 

1940 

13 

OB 

77 

1100 

13 

09 

77 

1155 

09 

10 

77 

1135 

IS 

11 

77 

1100 

MAXIMUM 

IW0  OR  GEOM  WN  I  •  I 

MINIMUM 


14 
COND . 

16 
TUHB. 

56 

CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

55 

PH 

208 

TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

340 

3.40 

17.0 

330 

3.20 

15.  S 

165 

B.00 

14.5 

13B 

6.40 

6  8 

295 

1.80 

12.5 

350 

1  60 

15.5 

340 

2. 00 

14.5 

285 

2.20 

15.5 

260 

2.0 

14.5 

197 

2.2 

10.0 

196 

3.8 

B.a 

350 

8.00 

17.0 

263 

3.33 

13.2 

138 

1  .60 

6.8 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  VERMILION  RIVER 

SAMPLE  POINT;  DOWNSTREAM  FROM  CPR  YARDS. 

STATION  TYPE:  RIVER 


CAPREOL 


SAMP  01 E  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

77 

1045 

3 

13  02 

77 

1020 

.3 

20  03 

77 

1040 

.3 

17  04 

77 

1000 

3 

15  05 

77 

1040 

.3 

12  06 

77 

0945 

3 

12  07 

77 

1020 

3 

14  OB 

77 

0930 

.3 

14  09 

77 

1000 

.3 

10  10 

77 

1010 

3 

13  11 

77 

0930 

.3 

11  12 

77 

0955 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<*> 

Ml NIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OlST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  77 

1045 

.3 

13  02  77 

1020 

.3 

20  03  77 

1040 

.3 

17  DA  7  7 

1000 

.3 

15  05  77 

1040 

.3 

12  06  77 

0945 

.3 

12  07  77 

1020 

3 

14  OB  77 

0930 

.3 

14  09  7  7 

1000 

.3 

10  10  77 

1010 

.3 

13  11  77 

0930 

3 

11  12  77 

0955 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l*> 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  VR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


16 

01 

77 

104b 

13 

02 

77 

1020 

20 

03 

77 

1040 

17 

04 

77 

tooo 

15 

05 

77 

1040 

12 

06 

77 

0945 

12 

07 

77 

1020 

14 

08 

77 

0930 

14 

09 

77 

1000 

10 

10 

77 

1010 

13 

1  1 

77 

0930 

0.022 
0.009 
0.003 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


STATION  ID:   1 4 -0028' 009 -02 

STORET  CODE:  02 
002 
7950 


LONG 

U.T.M. 

17  0505550.0  5172175.0  * 

REGION  05 

MILEAGE 

134.20 

934 

SAMPLE 

901 

SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

81 
FECAL 

B4 
M.  F. 

88 

PSEUD. 

805 
WATER 

3 
DISS. 
02 

1 
5-OAY 
BOD 
MG/L 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

19439 

4  6  8 

8. 

2.   L 
2.   L 

2.   L 

2. 

2. 

2.   1 

6. 

2.   L 
12. 

2.   L 
10. 

4. 

2.   L 

0.0 
0  .0 

1  1  .0 

1  1  .0 

0.8 
0.8 

I94B2 

4  6  8 

16. 

0.0 

2.0 

11.0 

14.0 

17.0 

14.0 

12.0 

10.0 

2.0 

0.0 

11.0 

0.6 

19522 
19577 
1962a 
19677 
1972B 
1977B 
I9S2S 
19B78 
1992B 

3  6  8 
6  B 

6  8 
6  8 

6  a 
6  8 
6  8 
6  B 

e  a 

1  23 .  00 

28. 

S3. 
124. 
4.   L 

96. 
120. 
126. 
200. 
184. 

2.   L 

2.   L 

2.   L 

2. 
23. 

6. 
36. 

2. 

2.   L 

120 
12.0 
13.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
13.0 
12.0 

0.2 
O.B 
0.8 
0  B 
0.4 
0.6 
0.2 
0.3 

19975 

4  6  S 

t23.00 

200. 

36. 

12. 

17.0 

13.0 

o.e 

0.6 
0.2 

123.00 

123.00 

50.*  0 
4. 

4.»  D 
2. 

3.'  D 
2. 

6.8 
0.0 

11.9 
1  1.0 

1 

1  1 

11 

1  1 

12 

12 

11 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

O.005 

O.O01 L 

0.024 

0.240 

0.002 

0.  123 

70.0 
66.0 

1  .9 
0.5 
5.9 
3.  1 
7.B 

0.003 

0.001 

0.033 

0.220 

0.001 

1  .990 

0.012 

0.001 

0.060 

0.270 

0.002 

0.228 

71.0 

O.O10 
0.022 

0.001 
0.001 

0.016 
0.002L 

0.210 
0.250 

0.003 
0.002 

O.077 
0.038 

42.0 
63.0 
56,0 
63.0 
69.0 
65. 

0.006 
0.007 
0.004 
0.006 

0.001 
0.002 
0.002 
0.001L 

0.012 
0.032 
0.014 
0.022 

0.2OO 
0.320 
0.220 
0.31 

0.004 
0.002 
0.003 
0.001 

0  .006 
0.005L 
0.02a 
0.014 

0.9 
0.9 
1  0 
1  .8 
3.3 

0  .  003 
0.014 

0.001 
0.001 

0.012 
0.012 

0.24 
0.22 

0.001 
0.003 

0.039 
0.057 

51  . 
54 

105 
98 

100 
60 
B5 
86 
97 

107 
99 
7S 
78 


0.002 

0.001D 

0.001 

11 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


1  .20 

1  .40 

2.20 

0.85 

3.00 

1  .00 

2.00 

1.50 

1  .0 

1  .6 

2.5 


0.060 

0.0230 

0.O02 

11 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


4.5 
2.6 
5.3 
1  .3 
4.7 
2.6 
3.0 
4.4 
3.5 
1  .9 
3.6 


0.320 
0.345 
D.2D0 

11 


59 
SULPHATE 

MG/L 

15.5 

15.5 

16.5 

15. 

15. 

15. 

16. 

19. 

16. 

15.0 

17.0 


0.004 
0.002 
0.001 


1  .990 

0.337D 

0.005 


71  .0 
60  9 
42.0 


7.B 
2.6 

D.5 


2  BO  95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE  MG/L 

SI    MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

1.0 
l.OL 
1  .DL 
1    OL 
1  .0 
4.0 
2.0 
1  . 
3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  -  I 

MINIMUM 


107 
90 

60 


3.  00 
1  .66 
0.85 


5.3 

3.4 
1.3 


19.5 
16.1 

15-0 


4.0 
1  .70 

1  .0 


NO    OF     SAMPLES 


489 


CONT'D      i 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  8R3  DEPTH 
FEET       MTR5 


3 
3 

3 
.3 
3 
3 
3 
.3 

.3 

3 


16 

01 

77 

1045 

13 

02 

77 

1020 

20 

03 

77 

1040 

17 

04 

77 

1000 

15 

05 

77 

1040 

12 

06 

77 

0945 

12 

07 

77 

1020 

14 

08 

77 

0930 

14 

09 

77 

1000 

10 

10 

77 

1010 

13 

1  1 

77 

0930 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { -  I 

MINIMUM 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

O.OOU 

0.001 

0.001 

O.OOIL 

O.OOU 

0.001 L 

O.OOIL 

0.002 

0.001 

0.001 

0.002 

0.0010 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
■3 
3 
3 
3 
.3 
,3 


16 

01 

77 

t045 

13 

02 

77 

1020 

20 

03 

77 

1040 

17 

04 

77 

1000 

15 

05 

77 

1040 

12 

06 

77 

0945 

12 

07 

77 

1020 

14 

08 

77 

0930 

14 

09 

77 

10O0 

10 

10 

77 

1010 

13 

11 

77 

0930 

MAXIMUM 

AVS  OR  CEOM  m    (  • I 

MINIMUM 


23S  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


235  229  215 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

COPPER       LEAD  CADMIUM 

MG/L       MG/L  MG/L 


O.OIOL 

0.160 

0.010L 

0.010L 

0.050 

0.010L 

O.OIOL 

0.020 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.030 

0.010L 

O.OIOL 

0.060 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.040 

O.OIOL 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0 .  020 

0.0301 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.02    L 

0.02 

0.03    L 

0.020 

0.  160 

0.030 

0.01 SD 

0.044 

0.0160 

0.010 

0.020 

0.010 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.022 

0.360 

0,070 

0.017 

O.OIOL 

0.020 

0.067 

0.010 

0.040 

0.052 

O.OIOL 

0.020 

0.064 

O.OIOL 

0.020 

0.047 

O.OIOL 

0.  160 

0.054 

0.020L 

0.0201 

0.041 

0.020L 

0.02    I 

0.034 

0.02    L 

0.01 

0.032 

0.02    L 

0.02 

0.034 

0.02    L 

0.160 

0,067 

0.360 

0.0420 

0.042 

0.046D 

0.01 

0.017 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.0.»./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


VERMILION  RIVER 

AT  FOOT  OF  BASS  LAKE  UPSTREAM  FROM  CAPREOL 


SAMP    DIE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

16 

01 

77 

1015 

13 

02 

77 

0940 

20 

03 

77 

1015 

17 

04 

77 

0930 

15 

OS 

77 

1010 

12 

06 

77 

0910 

12 

07 

77 

1000 

14 

08 

77 

090S 

14 

09 

77 

0935 

10 

10 

77 

0940 

13 

11 

77 

0905 

1  1 

12 

77 

0930 

river   flow  gauge  fed  oicfioo 


934 

STN   STN  SAMP  PJ     SAMPLE 

DIST  BRG  DEPTH  NO 
FEET       MTRS 

.3  1943B  4 

.3  19481  4 

.3  19521  3 

.3  ■      19576  6 

.3  19627  6 

.3  19676  6 

.3  19737  6 

.3  19777  6 

.3  19627  6  8 

.3  19877  6  6 

.3  19927  6  6 

3  19974  4  6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16 

01 

77 

1015 

13 

02 

77 

0940 

20 

03 

77 

1015 

17 

04 

77 

0930 

15 

05 

77 

1010 

12 

06 

77 

0910 

12 

07 

77 

1000 

14 

08 

77 

0905 

14 

09 

77 

0935 

10 

10 

77 

0940 

13 

11 

77 

0905 

11 

12 

77 

0930 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

OOB 
006 
007 
007 
023 
009 
007 


6  8 

6  8 

6  8 

S 


8 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3        0.006      0.001 
.3        0.006      0.001 
.3        0.007      O.OOIL 
.3 


0.001 L 

0.001 

0.001 

0.002 

0.001 

0.002 

0.001 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0503750.0  5173200.0  4 


STATION  10:   1 4-002B-01 0-02 

STORET  CODE:  03 
002 
7950 


901        444         80  01  84 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COll FORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


334.00 

10.60 

97.00 

73. 4D 

B9.60 

281 .00 

422.00 

263.00 


423.00 
196.33 

10.60 


12. 

20. 

28. 

36. 
124. 

52. 
152. 

72. 
200. 
140. 

90. 


200. 
61  . 

12. 


2. 

2. 

2. 

2. 

2. 
10. 

8. 
10. 
16. 

2. 

2. 


2. 

2. 

6. 

3. 

6. 

2. 
10. 

2 

4. 

2. 
22. 


11 


16. 
4.  •  0 

2. 

II 


22. 

4.*  D 
2. 

11 


19         20         21         22 

FILTERED      TOTAL  FILTERED  FILTERED 

AMMONIA  KJELOAHL  N02-M  '  N03-N 

MG/L       MO/L  MG/L  MG/L 


EG  I  ON    05 

MILEAGE 

137.60 

B8 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

0.4 

0.0 

1  1  .0 

0.4 

0.0 

12.0 

0-6 

3.0 

12.0 

0.2 

1  1  .0 

t3.0 

1  .0 

14.0 

10.0 

0.5 

17.0 

12.0 

0.6 

14.0 

130 

0.2 

12.0 

13.0 

0.2 

10.0 

13.0 

0.3 

2.0 

13.0 

0.2 

0.0 

12.0 

17.0 

13.0 

1  .0 

6.8 

12.0 

0.4 

0.0 

10.0 

0.2 

12 

12 

11 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.026 

0.039 

0  064 

0.022 

0.002L 

0.010 

0.016 

0.020 

0.012 

0.012 

0.014 


290 
350 
280 
230 

280 

200 

220 

200 

18 

27 

23 


0.002 

0.003 

0002 

0.002 

.002 

.001 

002 

.002 

.001 

.003 


0.002 


12B 

990 
223 
078 
038 

019 
023 
028 
009 
03B 
043 


75 
66 
66 
42 
63 
59 
62 
66 
66 
49 
4S 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.023 

0.002 

0.064 

0.350 

0.003 

3.990 

0.009 

0.0010 

0.023D 

0.24B 

0.002 

0.430 

0.006 

0.001 

0.002 

0.  IB 

0.001 

0.009 

75.0 
60  2 

42.0 


7.5 
2.5 
0.2 


490 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

13  02 

JO   03 

17  01 
15  05 
12    06 

12  07 

14  08 
14  09 
10    10 

13  11 


77  1015 
77  O940 
77  1015 
7  7  0930 
77  1010 
77  0910 
77  1000 
77  0905 
77  0935 
77  0940 
77  0905 


3 
.3 
.3 

-3 

■3 

.3 

3 

.3 

3 

3 

-3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


10B 
98 
99 
62 
65 
66 
95 
93 
SB 
73 
67 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.40 

1  .00 

1  .60 

0.90 

3.50 

1  .20 

1.60 

1.50 

1.2 

1.8 

2.3 


4. 

3, 

5. 

t  . 

4. 

1  . 

I  . 

2.1 

2.9 

1.3 

1.4 


59 
SULPHATE 

MG/L 

17.0 
18.5 
16.0 
26.0 
15.0 
14  S 
IB  0 
17.5 
18.5 
16.5 
16.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


.     52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  .OL 

1  .01. 

2  0 

1  .OL 
2.0 
2.0 
1  . 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  «N  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  Ot 

13  02 
20  03 

17  04 
15  05 
12  06 

12  07 

14  OB 
14  09 
10  10 

13  11 


77  1015 
7  7  0940 
77  1015 
77  0930 
77  1010 
77  0910 
77  1000 
77  0905 
77  0935 
77  0940 
77  0905 


3 
.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ( 

MINIMUM 


10B 
B8 
62 


3.50 

1  .82 
0.90 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


5.3 
2.7 
1.3 


26.0 
17.6 
14.5 

1  1 


74 

68 

67 

66 

47 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

NESIUM 

HAZEN 

K 

MA 

C    AS   C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3. 

1.6D 
1.0 


41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


0 

oot 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

00  >L 

0 

001 

0 

002 

0 

002 

0 

.001D 

0 

.001 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16   01    77 

1015 

.3 

13    02   77 

0940 

.3 

20   03    77 

1015 

.3 

17    04    77 

0930 

.3 

15    05    77 

1010 

.3 

12    06    77 

0910 

.3 

1 2   07    77 

1000 

3 

14    08   77 

0905 

.3 

14    OS   77 

0935 

-3 

10    10   77 

0940 

.3 

13    11    77 

0905 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN 

(*) 

MINIMUM 

235        203 

TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

R0M1UM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.120 

0.010L 

O.OIOL 

0.060 

O.OIOL 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.010 

0.020 

0.010L 

0.010L 

0.050 

O.OIOL 

0.0101 

0.O40 

0.010L 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.030L 

0.02    l 

0.03 

0.03    L 

0.O2    L 

0.03 

0.03    L 

0.02    L 

0.03 

0.03    L 

0.020 

0.120 

0.030 

0.015D 

0.040 

O.OlBD 

0.010 

0.020 

0.D10 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

201 

238                     60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL      FLUORIDE 

WG/L 

MG/L 

MG/L                MG/L 

0.080 

0    0  28 

0.540 

0.060 

0.022 

0.020 

0.370 

0.062 

0.010 

0.030 

0.055 

O.OIOL 

D.040 

0.06B 

0.010L 

0.040 

0,096 

O.OIOL 

0.050 

0.038 

0.020L 

0.020L 

0 .  050 

0.020L 

0.02    L 

0.045 

0,02    L 

0.01 

0.027 

0.02    L 

0.01 

0.034 

0.02    L 

0.370 

O.096 

0.540 

0.0660 

0.048 

0.064D 

0.01 

0.022 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


ONAPING  RIVER 

1  MILES  UPSTREAM  FROM  HIGH  FALLS 

RIVER    FLO"  GAUGE  FED  O2CF0I0 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15   01    77 

1700 

.3 

12    02    77 

1640 

.3 

19   03    77 

1610 

.3 

16   04    77 

1405 

.3 

14    05    77 

1450 

3 

11    06    77 

1310 

.3 

1  1    07    77 

2145 

.3 

13    OB    77 

1320 

.3 

13    09    7  7 

1405 

.3 

09    10   77 

1335 

.3 

12    11    77 

1300 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

C  ) 

MINI  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


19436 
19479 
19519 
19570 
19621 
19670 
19721 
19771 
19821 
19871 
19921 


901 
SCO 


4  6  8 

4  6  8 

3  6  8 

6  8 

6  B 

6  8 

6  8 

6  B 

6  B 

6  8 

6  8 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

U.T.M.  17  0470800. 0  S161100.0  4 


STATION  ID:   14-002B-012-02 

STORET  CODE:  02 
002 
7950 


444 
FLOW  CFS 


80.00 

B1  .00 

485.00 

1680.00 

358.00 

78.20 

49.70 

93.50 

434.00 

1730.00 


1730.00 
506.94 

49.70 


80  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER. 

MF/IOOML  MF/IOOML  MP/1O0ML      MF/100ML 


104. 

640. 

53. 


1600. 

900. 

2100. 


2100. 

333. 

10. 


8, 

42. 

4. 


42. 

7.  ' 

2. 


2. 

28. 

8. 


2. 

2. 

32. 


32. 
S. 

2. 


EG  ION    05 

MILEAGE       ■ 

06.80 

88 

80S 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

0.4 

0.0 

13.0 

0.6 

0.0 

11.0 

1  .0 

2.0 

12.0 

1  ,0 

11.0 

12.0 

0,6 

14.0 

130 

1  .8 

18.0 

11  .0 

0.4 

14.0 

12.0 

0.2 

13.0 

12.0 

0    4 

10.0 

13.0 

0.6 

3.0 

13.0 

0.4 

18.0 

13.0 

1  .6 

7.7 

12.2 

0.7 

0.0 

1  1.0 

0.2 

NO    OF    SAMPLES 


10 


491 


CONT'D 


SIMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBC  DEPTH 
FEET       MTRS 


15 

01 

77 

1700 

U 

02 

77 

1640 

19 

03 

77 

1610 

16 

04 

77 

1405 

ia 

05 

77 

1450 

1 1 

06 

77 

1310 

1 1 

07 

7? 

2145 

13 

OB 

77 

1320 

13 

09 

77 

1405 

09 

10 

77 

1335 

12 

11 

77 

1300 

Mix i Mum 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM' 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMONIA 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.003 

0  096 

0.300 

0.011 

0.289 

237.0 

9.3 

0.046 

0.03t 

0  076 

0.3OO 

0.018 

0.  137 

51  .0 

1  .5 

0.017 

0.001 

0.  103 

0.410 

0.007 

0.  198 

45.0 

2.5 

0.032 

0.001 

0.082 

0.660 

0.005 

0.  105 

96.0 

31  .0 

0.005 

O.OOIL 

0.640 

0.750 

0.005 

0.205 

748. 0 

1  .4 

0.014 

0.012 

0.040 

0.330 

0.012 

0.068 

114.0 

2.5 

0.017 

0.005 

0.074 

0.340 

0.016 

0.039 

155.0 

1  .8 

0.024 

0.003 

0.138 

0.400 

0.016 

0.234 

208.0 

2.5 

0.017 

0.001 

0.034 

0.34 

0.02D 

0.095 

122. 

2.2 

0.002 

0.001 

0.064 

0.47 

0.022 

0.14a 

222. 

3.7 

12. 

0.001 

0.164 

0.40 

0.01  1 

0.074 

97. 

3.3 

12. 

0.031 

0.640 

0.750 

0.022 

0.289 

748.0 

31  .0 

1  .108 

0.005D 

0.137 

0.418 

0.013 

0.145 

190.5 

5.6 

0.002 

0.001 

0.034 

0.300 

0.005 

0.039 

45.0 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STv  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

3 
■3 
.3 
•3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


15 

01 

77 

1700 

12 

02 

77 

1640 

19 

03 

77 

1610 

16 

04 

77 

1405 

14 

05 

77 

1450 

1  1 

06 

77 

1310 

11 

07 

77 

2145 

•  3 

oe 

77 

1320 

13 

09 

77 

1405 

09 

10 

77 

1335 

12 

11 

77 

1300 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATI 

25C 

FORMAZIN 

MC/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/I 

350 

7.40 

20.0 

105.0 

75 

2.00 

1  .9 

26.0 

65 

1  .40 

0.9 

13.5 

9a 

1  .60 

4.4 

31  0 

990 

2.60 

37.5 

416.0 

172 

1  .00 

6.2 

55.0 

235 

2.20 

7,2 

83.0 

315 

2.80 

18.0 

105. 0 

185 

1.4 

9.0 

65. 

336 

2.8 

15.5 

120. 

144 

2.3 

7.2 

53. 

990 

7.40 

37.5 

416.0 

270 

2.  SO 

11  .6 

97.5 

65 

1-00 

0.9 

13.5 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95         52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

phenols 


ug/l 


1  .0 
1  OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  OL 
1  .0 
2.0 
1  . 
2. 


2.0 
1  .2D 
1.0 


11 


1  1 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


6B 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41 

COD 


MG/L 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


15  01 

77 

1700 

-3 

12  02 

77 

1640 

.3 

19  03 

77 

1610 

3 

16  04 

77 

1405 

.3 

14  05 

77 

1450 

3 

1  1  06 

77 

1310 

3 

1  1  07 

77 

2145 

.3 

13  08 

77 

1320 

3 

13  09 

77 

1405 

.3 

09  10 

77 

1335 

-3 

12  11 

77 

1300 

3 
MAXIMUM 

AVC  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
M 1 N I  MUM 

O.OOIL 

0.001 L 

O.OOIL 

0.001 

0.001 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.001L 

0.001L 

0.001 

0.001 


0.001 

0.0010 

0.001 


NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEiT  MTRS 


.3 
.3 
•  3 

3 
.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 


15 

01 

77 

1700 

12 

02 

77 

1640 

19 

03 

77 

1610 

16 

04 

77 

1405 

14 

05 

77 

1450 

1  1 

06 

77 

1310 

11 

07 

77 

2145 

13 

08 

77 

1320 

13 

09 

77 

1405 

09 

10 

77 

1335 

12 

11 

77 

1300 

235  203        221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L  MG/L 


229  215 

total  total 

lead  cadmium 

MG/L  »G/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  ] 

M 1 N  I  MUM 


0.010L 

0.040 

0.010L 

0.010L 

0.050 

O.O10L 

O.OIOL 

0.040 

0.010L 

O.OIOL 

0.050 

O.OIOL 

0.010L 

0.030 

O.OIOL 

0.010L 

0.050 

0.010L 

0.020L 

0.O2O 

0.Q20L 

0020L 

0.040 

0.0301 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.02 

0.07 

0.03  L 

0.02  L 

0.08 

0.03  L 

0.020 

0.08 

0.030 

0.OI5D 

0.046 

0.018D 

0.010 

0.020 

0.010 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.352 

0.320 

0.050 

0.028 

O.OIOL 

0.060 

0.086 

O.010 

0.060 

0.  (28 

0.210 

0.030 

0.470 

0.  140 

0.040 

0.052 

0.070 

0.040 

0.  114 

0.080 

0.040 

0.205 

0.730 

0.02 

0-079 

0.22 

0.03 

0.104 

0.54 

0.04 

0.113 

0.55 

0.060 

0.470 

0.730 

0.043 

0.  157 

0.26  2D 

0.02 

0.028 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


492 


10  1./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


ONAPING  RIVER 

UPSTREAM  FROM  LEVACK  SEPTIC  TANK 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH   RIVER 


U.T.M,    17    0469400.0   5165450.0    4 


STATION    ID:       14-0028-013 -07 

STOHET    CODE:    02 
002 
7950 


REGION  05 


MILEAGE   110.20 


SAMP  DTE  HOUR 
OV  MO  YR  LMT 


15 

01 

77 

1635 

12 

02 

77 

1520 

IB 

03 

77 

1540 

16 

04 

77 

1S45 

14 

05 

77 

1640 

11 

06 

T7 

15S5 

1  1 

07 

77 

2315 

13 

OB 

77 

1520 

13 

09 

77 

1530 

09 

10 

77 

'.520 

12 

11 

77 

1500 

10 

12 

77 

1520 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


19435 

19478 
19518 
19574 
19625 
19674 
19725 
19775 
19825 
19875 
19925 
19972 


901 
SCD 


4  6  8 

4  6  a 

3  6  B 

6  8 

6  e 

e  s 

6  8 

E  B 

6  B 

6  B 

b  a 

6  8 


444 
FLO*  CFS 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


604. 

48. 


1400. 


270. 
62. 


300. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


38. 
4. 


84  SB 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/100ML 


18. 

10- 


10. 
4. 


2. 
2 


B05 
NATER 
TEKP  . 
DEG  C 


0.0 

0.0 

0.0 

2  0 

1  I  .0 

15.0 

16,0 

I  4.0 

13.0 

10.0 

3.0 

0.0 


3 

DISS. 

02 

KG/L 

12.0 

11  .0 
11  .0 
12-0 
12.0 
70 
12.0 
11.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

O.B 
0.6 
0.6 


MAXIMUM 

AVG  OP,  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  OEPTH 
FEET        MTRS 


15  01  77 

1635 

.3 

12  02  77 

1S20 

.3 

19  03  77 

1540 

.3 

16  04  77 

1545 

.3 

14  05  77 

1640 

.3 

11  06  77 

1525 

.3 

11  07  77 

2315 

.3 

13  OB  7  7 

1520 

.3 

13  09  77 

1530 

.3 

09  10  77 

1520 

.3 

12  11  77 

1500 

.3 

10  11  77 

1520 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MC/L 

0.016 
0.041 
0.014 
0.013 
0.013 
0.017 
0.049 
0.039 
0.026 
O.OOB 
0.009 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.002 
0.O26 
0.002 
0.005 
0.001 
0-005 
0.014 
0.021 
0.010 
0.001 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0  104 
0.076 
0.110 
0.024 
0.010 
0.034 
0.074 
0.010 
0.022 
0.006 
0.008 


1400. 

243. 

48. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.26O 
0.290 
0.370 
0.250 
0.200 
.230 
.320 
.240 
.26 
.29 
.25 


68. 

10.'  D 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


Oil 

015 

006 

003 

003 

005 

009 

002 

0.004 

0  003 

0.003 


18. 
5.' 

2. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.274 
0.145 
0  164 
0.037 
0-012 
0.015 
0.011 

o.ota 

0.011 
0.012 

0.007 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


246 
95 
46 

41 

37 
43 
82 

a4 
45 

41 

60 


18.0 
7.2 
0.0 

1! 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


12   0 
I  .2 

7.4 

5.1 

0 

1 

1 

2 

0 


0 ,  049 

0.026 

0.110 

0.370 

0.015 

0.274 

246.0 

0.022 

0.008 

0-043 

0.269 

0.006 

0.064 

70.9 

0.008 

0.001 

0.006 

0.200 

0.002 

0.007 

37  .0 

12.0 
3.  1 
0.8 


12.0 
11  .3 

7.0 

t2 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .0 
0.5 
0.2 

11 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  77 

12  02  77 
19  03  77 

16  04  77 
14  05  77 
11  06  77 

11  07  77 

13  08  77 
13  09  77 
09    10   77 

12  1!    77 


1635 
1620 
1540 
1545 
1640 
1525 
2315 
1520 
1530 
1520 
1500 


3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

360 
144 
60 
54 
54 
66 
125 
€7 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
F0RMAZ1N       MG/L 
UNITS 


8.  20 

2.60 

1.20 

0.86 

0.75 

1.00 

1  .40 

1  .00 

0.80 

1.2 

1-3 


20.0 
9.0 
1  .3 
0.6 
0.8 
1.2 
1-6 
1  .3 
I  .2 
0.9 
1.0 


59 

SULPHATE 


MG/L 


115 

23 
17 
13 
14 


17.5 
15.5 
15.0 
IB. 5 
17.5 
16.0 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACI01TY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

phenols 


ug/l 


1.0 
i.ol 
1  .01 

I.OL 
1  ,0L 
1.0 
2.0 

1 . 

3. 


MAX  J  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  » 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  77 

12  02  77 
19  03  77 

16  04  77 
14  05  77 
11  06  7  7 

11  07  77 

13  08  77 
13  09  7  7 
09  10  77 

12  11  77 


1635 
1620 
1540 
1545 
1640 
1525 
2315 
1520 
1530 
1520 
1500 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M«  l-i 

VIIN1MUM 


SIS 

143 

54 

II 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


8.20 

1  .65 

0.75 

tl 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


20.0 
3.5 
0.6 

11 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MO/L 


115.0 
25.7 
13.5 

11 

68 

COLOUR 
HAZEH 
UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


.30 
.0 


41                      361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


0 

001 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

COI  L 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

.001 

0 

■  001D 

0 

.001 

NO    OF    SAMPLES 


493 


CONT'D     t 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ARC  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

I63S 

.3 

12  02 

77 

1620 

3 

19  03 

77 

1540 

3 

16  04 

77 

1S45 

3 

14  OS 

77 

1640 

3 

11  06 

77 

152S 

-3 

11  07 

77 

2315 

3 

13  OS 

77 

1520 

3 

13  09 

77 

1530 

.3 

09  10 

77 

1520 

3 

12  11 

77 

1500 

.3 
WAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UO/L       MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MO/L 

MG7L 

MO/L 

MG/L 

MO/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.060 

0.0101 

0.090 

0.500 

0.330 

0.010L 

0  040 

0.0101 

0.O40 

0.024 

0.010L 

0.010 

0.040 

0.010L 

0.070 

0.095 

0.010 

0.020 

0.020 

0.0101 

0.040 

0.079 

0.040 

0.010L 

0.040 

0.010). 

0.020 

0.032 

0.010L 

0 .  020 

0.060 

0.0101 

0.080 

0.041 

0.330 

0.020L 

0.020 

0.0201 

0 .  060 

O.034 

0.020L 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0.020L 

0.033 

0.020L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

0.027 

0.02  L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.01  L 

0.027 

0.02  L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.03 

0.040 

0.02  L 

0.020 

0.060 

0.030 

0.090 

0.500 

0.330 

0.0160 

0.035 

0.0180 

0.0440 

0.085 

0.0750 

0.010 

0.020 

0.010 

0.01 

0.024 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOOSE  CREEK 
UPSTREAM  FROM  LEVACK 
RIVER    FLOW  GAUGE  ■ 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1545 

.3 

12  02 

77 

1545 

3 

19  03 

77 

1455 

.3 

16  04 

77 

1500 

.3 

14  05 

77 

1545 

.3 

11  06 

77 

1420 

.3 

11  07 

77 

2230 

.3 

■  3  oa 

77 

1425 

.3 

13  09 

77 

1445 

.3 

09  10 

77 

1430 

3 

12  11 

77 

1400 

.3 

10  12 

77 

1435 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ ) 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   P 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1S45 

.3 

12  02 

77 

1545 

.3 

19  03 

77 

1155 

.3 

16  04 

77 

1600 

.3 

14  05 

77 

1545 

.3 

11  06 

77 

1420 

.3 

11  07 

77 

2230 

3 

13  08 

77 

1425 

.3 

13  09 

77 

1445 

.3 

09  10 

77 

1430 

3 

12  11 

77 

1400 

.3 

10  12 

77 

1435 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  1 • 1 
MINIMUM 

STATION 

ID:   14-0028-014-02 

>E  02CF102 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

U.T.M 

.  17  0471350-0  5166200.0  4 

REGION  OS 

MILEAGE 

1 11 .40 

934 

901 

444 

BO 

SI 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  < 

TOTAL 

FECAL 

».F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

SOD 

MF/10OML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19433 

a 

6  8 

4.   L 

2.   L 

3.   L 

0.0 

11.0 

0  6 

19476 

4 

6  8 

4.   1 

2.   L 

a.  l 

0.0 

120 

0.8 

19516 

3 

6  B 

B. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

11  .0 

0.8 

19572 

6 

■ 

2.0 

1  1  .0 

0.4 

19623 

6 

■ 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

11.0 

12.0 

1  .0 

19672 

6 

8 

15.0 

12.0 

1  .0 

19723 

6 

8 

e. 

2.   L 

2.   L 

1B.0 

11  .0 

0.6 

19773 

6 

S 

a. 

2.   L 

2.   L 

15.0 

12.0 

0.4 

19823 

6 

S 

6. 

2.   L 

2.   L 

14.0 

12.0 

0.2 

19873 

6 

8 

10.0 

12.0 

0.2 

19923 

6 

e 

24. 

4.   L 

2.   L 

3.0 

11.0 

0.2 

19970 

4 

6  a 

0.0 

12.0 

24. 

4. 

2. 

ISO 

12.0 

1  .0 

7.«  0 

2.<  D 

2.*  D 

7.3 

11  .6 

0.6 

4. 

s. 

2. 

0.0 

11  .0 

0.2 

8 

B 

B 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NQ3-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.002 

0 

001  L 

0 

420 

0.570 

0.001 

0.  109 

B49.0 

3.4 

0.013 

0 

001  L 

0 

470 

0.710 

0.001 

0  999 

916.0 

5.5 

0.006 

0 

.001 

0 

570 

0.610 

0.004 

0.186 

618.0 

3.8 

O.OOB 

0 

.001L 

0 

210 

0.300 

0.004 

0.  (01 

213.0 

1  .8 

0.003 

0 

.001  L 

0 

640 

0.770 

0.005 

0.205 

751  .0 

1  .6 

0.008 

0 

.002 

0 

224 

0.450 

0.002 

0.  198 

820.0 

2.2 

0.009 

0 

.COIL 

0 

064 

0.280 

0.003 

0.207 

830.0 

2.1 

0.006 

0 

.001 

0 

024 

0.270 

0.003 

0.058 

809.0 

1  .2 

0.007 

0 

.001 

0 

110 

0.31 

0.001 

0  094 

866. 

1  .7 

0.003 

0 

.001L 

0 

306 

0.39 

0.001 

0.124 

885. 

1  .4 

0.003 

0 

.001L 

0 

388 

0.51 

0.001 

0  124 

939. 

2.5 

0.013 

0.002 

0.640 

0.810 

0.005 

0.999 

939. 

0.006 

0.0010 

0.311 

0.486 

0.003 

0.219 

772.4 

0.002 

0.001 

0.024 

0.270 

0.001 

O.OSB 

213.0 

5.5 
2.5 
1  .2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   »J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1545 

.3 

12  02 

77 

1545 

.3 

19  03 

77 

1455 

.3 

16  04 

77 

1500 

3 

14  05 

77 

1545 

.3 

11  06 

77 

1420 

.3 

1  1  07 

77 

3230 

3 

13  08 

77 

1425 

3 

13  09 

77 

1445 

.3 

09  10 

77 

1430 

.3 

12  11 

77 

1400 

.1 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

14  16 

COND.  TUR8. 

ISC  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


1  120 

1020 

B40 

323 

990 

1040 

1050 

1030 

1090 

1100 

1  165 


1  165 
979 
323 


80 
00 
20 
10 
50 
40 

40 

20 
2 
2 
4 


5.20 

2.22 
1.20 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


47.5 
46.5 
39.5 
16.0 
37.5 
39.5 
40.0 
42.0 
46.5 
49.0 
55. 


SS. 

41  .7 

16.0 


59 

SULPHATE 

MG/L 

480.0 

470.0 

345.0 

Ill.O 

410.0 

450.0 

455.0 

465.0 

490. 

465. 

538. 


538. 
435.4 
111  .0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/l 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 


55 

PH 

AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


.Oh 

,CL 

.01 

.0'. 

.0 

.0 


3. 

I  .30 
1.0 


NO    OF    SAMPLES 


494 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  TR  LMT 


15  01  77  1545 

12  02  77  1545 
19  03  77  1455 

16  04  77  1500 
14  05  77  1545 
11  06  77  1420 

11  07  77  2230 

13  OB  77  1425 
13  09  77  1445 
09  10  77  1430 

12  tl  77  1400 


STN   STN  SAMP   I 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

-3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


6B 

67 

66 

47 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS   C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.002 

0.001 

O.OOU 

0.001 

O.OOIL 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.001 

0.001 

0.002 

O.OOlD 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15   01    77 

1S45 

.3 

12    02    77 

1545 

3 

19    03    77 

1455 

3 

16   04    77 

1500 

.3 

14   05    77 

1545 

.3 

11    06    77 

1420 

,3 

11    07    77 

2230 

3 

13    OB    77 

1425 

.3 

13    09    77 

1445 

-3 

09    10    77 

1430 

.3 

12    11    77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

C) 

MINI  MUM 

235 

TOTAL 
MERCURY 

UG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

238                     60 

TOTAL 
RON  I  UM 

TOTAL 
COPPER 

TOTAL 
LEAD 

TOTAL 
CADMIUM 

TOTAL 
ZINC 

TOTAL 
MN 

TOTAL 
NICKEL      FLUORIDE 
MG/L                MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.  120 

0.010L 

0.040 

0.B50 

0.250 

O.OIOl 

0.060 

Q.010L 

0.  120 

1  .250 

0  .  380 

0.010 

0.040 

0.010L 

0.100 

0.550 

C .  340 

0.010 

0.030 

O.OIOL 

0.020 

0.  192 

0    250 

0.010L 

0.040 

O.OIOL 

0.020 

0.480 

0  .560 

0.020 

0.020 

O.OlOL 

0.050 

0.151 

0.330 

0.020L 

0.010 

0.0201 

0.060 

0.060 

0.160 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.020L 

0.065 

0  .090 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.04 

0.  105 

0.  25 

0.02    I 

0.03 

0.03    L 

0.02 

0.315 

0.41 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.03 

0    580 

0.58 

0.020 

0.120 

0.030 

0.120 

1  .250 

0  .58 

0.01 50 

0.043 

0.0180 

0.047D 

0.420 

0.327 

0.010 

0.010 

0.010 

0.020 

0.065 

0.090 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIDN  TYPE 


MOOSE  CREEK 

DOWNSTREAM  FROM  TREATMENT  BY  FALCONBRIDGE 

RIVER 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY    MO 

VR 

LMT 

15   01 

77 

1510 

12    02 

77 

1520 

19    03 

77 

1435 

16   04 

77 

1430 

14    05 

77 

1520 

1  1    06 

77 

1345 

1  1    07 

77 

2210 

13    08 

77 

1400 

13    09 

77 

1425 

09    10 

77 

1405 

12    11 

77 

1335 

10    12 

77 

1415 

STN   ST\  SAMP   PJ 
DISI  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.9 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < - ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MIPS 


15    01     77 

1510 

.3 

12    02    77 

1510 

.3 

19    03    77 

1435 

.3 

16   04    77 

1430 

.3 

14    05   77 

1520 

3 

11    06    7  7 

1345 

.3 

11    07    77 

2210 

.3 

13    OB    77 

1400 

.3 

13   09   77 

1425 

.3 

09    10    77 

1405 

.3 

12    11    77 

1335 

.3 

10   12   77 

1415 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

1  •  1 

MINIMUM 

LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


19432 
19475 
19515 
19571 
19622 
19671 
19722 
19772 
19822 
19872 
19922 
19969 


006 
008 
005 
004 
01B 
018 
008 
004 
032 
.002 
.003 


0.032 
0.010 
0.002 


901 
SCD 


6  8 

6  e 


4 

3  6  I 
6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

4  6 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


MAJOR  BASIN 
MINOA  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0473250.0  5165S50.O  4 


444 

FLO*  CFS 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
KG/L 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


4, 
12. 

1440. 

24. 
24. 
12. 

12. 


1440. 
25." 

4. 


20 
TOTAL 
KOELOAHL 
MG/L 


O.OOIL 

O.OOIL 

0.001 

0  001L 

O.OOIL 

0.002 

O.OOI 

0 . 00 l L 

0.002 

O.OOIL 

O.OOIL 


0.002 

0.0010 

0.001 


3B0 
490 
580 
206 
046 
212 
066 
018 
.110 
.306 
.386 


81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/1D0ML 


STATION  ID:   14-0O28-01S-O2 

STOBET  CODE:  02 
002 
7950 


0.580 
0.255 
0.018 


610 
670 
710 
320 
420 
480 
220 
260 
.31 
.48 


NO    OF    SAMPLES 


1  1 


0.710 
D.461 
0.220 

1  1 


84 

M,F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


2. 
2. 


2, 
2  . 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


002 

C02 

004 

004 

014 

.002 

.003 

0.002 

0.001 

0.001 

0.001 


0.014 
0.003 
0.001 


32. 
3.'  D 
2. 


REGION   05 

MILEAGE       1 

13.00 

BB 

S05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

120 

0   8 

0.0 

12.0 

0   8 

0.0 

1  1    0 

0.4 

2.0 

1  1  .0 

0.4 

11  .0 

12.0 

1    0 

14.0 

11.0 

1  .0 

18.0 

1  1.0 

0.6 

15.0 

120 

0.4 

14.0 

12.0 

0    6 

10.0 

12.0 

0    2 

3.0 

12.0 

0.2 

0.0 

13.0 

18.0 

13.0 

1  .0 

7.3 

11.8 

0.6 

0.0 

11.0 

0.2 

22 
FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 

0-  11B 
0.068 
0.196 
0.106 
0.091 
0.  193 
0.207 
0.048 
0.094 
0.12a 
0.  124 


0.207 
0.124 

0.04a 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


B91 

792 

623 

200. 

126. 

814. 

B29 

69.0 
B67. 
B72. 
943. 


943. 
638.7 
69.0 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


12  H 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


7.2 
3.  1 


495 


CONT'D      I 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COMD.  TURB. 

25C  FORMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


56 

Chloride 
mg/l 


59 

SULPHATE 


2BO 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 


15    01 

77 

1510 

.3 

12    02 

77 

1520 

.3 

19    03 

77 

1435 

.3 

16    04 

77 

1430 

.3 

14    05 

77 

1520 

-3 

1  1    06 

77 

1345 

.3 

11    07 

77 

2210 

.3 

13    OB 

77 

1400 

.3 

13    09 

77 

1425 

■  3 

09    10 

77 

1405 

.3 

12    11 

77 

1335 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

<*) 

MINIMUM 

1160 

1060 

B60 

303 

190 

1030 

1050 

103 

1090 

1100 

1175 


1  175 
829 
103 


2.  50 

4  20 

4.80 

1.90 

1  .20 

3.80 

2.60 

1.20 

1,3 

1.4 

2.6 


480 
2.49 
1.20 


4B.5 
49.0 
39.0 
15.0 
6.6 
39.0 
40.0 
42.0 
46.0 
49.0 
58. 


5B. 
39.3 
6.6 


480 
440. 
350 
111 
57 
450 
468 
460 
475 
460 
564 


564. 
392.3 
57.5 


1  „0L 
1.0L 

OL 

o 
o 

G 

c 


3. 

1.4D 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


1  1 


1  1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEFTH 
FEET       MTRS 


76  72 

PJ     CALCUl  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MO/L  MG/L 


15  01 

12  02 
19  03 

16  04 
14  05 

I  1  06 

II  07 

13  08 
13  09 
09  10 
12  1 1 


77  1510 
77  1520 
77  1435 
?7  1430 
77  1520 
77  1345 
77  2210 
77  1400 
77  1425 
77  1405 
77  1335 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


74 

68 

67 

66 

47 

41 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS   C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


0.004 
0.001L 
.001 
.001 
.001L 
.001 
.001  L 
.001L 
.001L 
.001 
.006 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  "  I 

MINIMUM 


0.006 

0.0020 

0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15    01 

77 

1510 

.3 

12    02 

77 

1520 

3 

19   03 

77 

1435 

.3 

16   04 

77 

1430 

.3 

14    05 

77 

1520 

.3 

11    06 

77 

1345 

.3 

1  1    07 

77 

2210 

.3 

13   OB 

77 

1400 

.3 

13   09 

77 

1425 

.3 

09    10 

If 

1405 

.3 

19    11 

77 

1335 

3 
MAX IMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

235        203 

TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

2IS 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.040 

0.020 

0.020 

0.B5O 

0.040 

O.OIOL 

0.050 

O.OIOL 

0.080 

0.440 

0.390 

0.010L 

0.030 

0.010L 

0.070 

0.550 

0.360 

0.010L 

0.040 

O.OIOL 

0.040 

0 .  1 80 

0,250 

0,020 

0.030 

O.OIOL 

0.020 

0.086 

0.520 

0.010 

0.020 

O.OIOL 

0.040 

0.162 

0.310 

0.020L 

O.U80 

0.020L 

0.030 

0.068 

0.  160 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0.020L 

0.062 

1  .400 

0.02    L 

0.04 

0.03    L 

0.02    L 

0.  104 

0.25 

0.02    L 

0.02 

0.03    L 

0.01 

0.280 

0.44 

0.02    L 

D.04 

0.03    L 

0.02 

0.580 

0.58 

0.020 

0.080 

0.030 

0.080 

0.850 

1  .400 

0.0150 

0.038 

0.019D 

0.0340 

0.306 

0.427 

0.010 

0.020 

0.010 

0.01 

0.062 

0.040 

NO  OF  SAMPLES 


H 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


JUNCTION  CREEK 
UPSTREAM  FROM  CITY  OF 
RIVER    FLOW  GAUGE  FE 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


21    03 

77 

1900 

3 

17    04 

77 

1435 

.3 

15   05 

77 

1500 

.3 

12    06 

77 

1425 

.3 

12    07 

77 

1510 

•3 

14    08 

77 

1425 

.3 

14    09 

77 

1405 

.3 

10    TO 

77 

1435 

.3 

13    11 

77 

1405 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OH 

GEOM    MN     (»  ) 
M I N I  MUM 

STATION 

10:       14-OC 

2B-016-02 

SUDBURY 
0    02CFOO5 

MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:    SPANISH   RIVER 

STORE?    CODE: 

02 

002 
7950 

LONG 

U.T.M 

.    17    050495C 

.0   5151860 

.0   4 

REGION   05 

MILEAGE 

69 

30 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW   CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/10DML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

84 
M.F. 

ENTER. 
IIF/100ML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/10DML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
600 
MG/L 

19530 
19585 
19636 
196B5 
19736 
19766 
19836 
19886 
19936 

3 

E 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
8 
8 
8 
8 

B 
8 

8 
B 

9 

181 .00 

59.70 

9.20 

7.70 
6.30 

77.60 
116.00 

90.70 

30. 

170. 

30. 

32. 

450. 

20000. 

2300. 

800. 

270. 

4. 

2.       L 

6. 

8. 

14. 

12. 

590. 

6. 
10.        L 

4, 

2. 

6. 

2. 
16. 
30. 
310. 
28. 
10.       L 

0.0 
3.0 
12.0 
14.0 
18.0 
14.0 
12.0 
10.0 
2.0 

8.0 
9.0 
9.0 
13.0 
7.0 
B.O 
8.0 
9.0 
9.0 

1  .2 
OB 
1  .6 
3-0 
1  .6 
0.8 
1.2 
0.6 
0.2 

181 .00 

68.53 

6.30 

20000. 
304.' 
30. 

590. 
11.*    D 
2. 

310. 
12.*    0 
2. 

18.0 
9.4 
0.0 

13.0 
B.9 
7,0 

3.0 

1  .2 
0.2 

NO  OF  SAMPLES 


496 


SUMP    DTE    HOUR       STN       STN    SIMP       Pd 
DY    MO    YR    LMT         DISt    BR3   DEPTH 
FEET  MTRS 


21  03  77 

1900 

.3 

17  04  77 

1435 

,3 

15  OS  7  7 

1500 

.3 

11  06  77 

1425 

.3 

12  07  77 

1510 

.3 

14  06  77 

1425 

.3 

14  09  77 

1405 

.3 

10  10  77 

1435 

.3 

13  11  77 

1405 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  1  '  ) 
MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 

AMMON I  A 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 

FILTERED 
N03-N 

5 
TOTAL 
'SOLIDS 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

MG/t 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.058 
0.210 
0.200 
0.  181 
0.250 
0  .  1  72 

0-027 
0.  150 
0.118 
0.  105 
0.  150 
0.091 

0.330 
1  .230 
0.07B 
0.026 
0.060 
0.010 

0.E80 
1  .790 
0.700 
0.680 
0.560 
0.640 

0.008 
0.005 
0.021 
0.011 
0.011 
O.Ol  1 

0.*32 
0  155 
0.874 
0.759 
0.064 
0.634 

150  0 
213  0 
429  0 
827.0 
690.0 
412.0 

10  0 
10.0 
7.6 
16.0 
24.0 
210 
29. 

0.117 

0.059 

0.002L 

0.27 

0.004 

0.  126 

292. 

0  .  031 

0-008 

0.002 

0.43 

0.004 

0  276 

148. 

1 1  . 

0.037 

0.018 

0.004 

0.41 

0.003 

0.  167 

120. 

6  .  2 

0 .  250 

0.  150 

1  .230 

1  .790 

0.021 

0.874 

82  7.0 

29. 

0.  140 

0.081 

0.1 94D 

0.684 

0.009 

0.387 

364,4 

15.0 

o!o31 

o.ooe 

0.002 

0.27 

0.003 

0.064 

120. 

6.2 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  03  77  1900 
17  04  77  1435 
15  05  77  15O0 
12  06  77  1425 
12  07  77  1510 
14  08  77  1425 
14  09  77 
10  10  77 


1405 
1435 


13  11  77  1405 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

215 
3*2 

610 
1050 
920 
570 
405 
210 
175 


IE 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

5.00 
3.40 
3.  BO 
5.60 

14.00 
9.00 

12. 
4.5 
3.4 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


22.0 
34.5 
55.0 
83.0 
70.0 
48.5 
26.0 
11.5 
B.9 


59        280         95 

SULPHATE   REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
MG/L    SI  MG/L 

40.5 

46,5 
115.0 
310.0 
234.0 
1  10.0 
100. 

55. 

42.0 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

t  .OL 
21  .0 

1  .0 

1  .0 
46.0 

2. 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  "  ) 

M 1 N I  MUM 


1050 
496 
175 


14.00 
6.74 
3.40 


83.0 
39.9 

B.9 


310.0 

117.0 

40.5 


46.0 

10.60 

1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1900 
1435 


21  03  77 

17  04  7  7 

15  05  77  1500 

12  06  77  1425 

12  07  77  1510 
14  08  77  1425 
14  09  77  1405 
10  10  77  1435 

13  11  77  1405 


3 
•  3 
.3 
.3 

.3 

.3 

3 
.3 
3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT.  MAG 
HESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66 
SOOI UM 
NA 
MG/L 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


41 
COD 


MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLE5 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001 
0.003 
0.003 
0.0C4 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  -  I 

M 1 N I  MUM 


0.004 
0.002 
0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO  YR  LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

FEET 

MTRS 

21  03  77  1900 

.3 

17  04  77  1435 

.3 

15  05  77  1500 

3 

12  06  77  1425 

.3 

12  07  77  1SI0 

.3 

14  08  77  1425 

.3 

14  09  77  1405 

3 

10  10  77  1435 

3 

13  11  7T  1405 

.3 

235  203       221  225 

TOTAL  TOTAL     TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L      MG/L      MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.020 

0.060 

0.010L 

0.010 

0.060 

O.OlOL 

0.010L 

0.040 

0.010L 

0.020 

0.050 

0.010L 

0.020L 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.040 

0.030L 

0.02  L 

0.10 

0.03  L 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.020 

0.10 

0.030 

0.01  BO 

0.054 

0.0200 

O.010 

0.020 

0.010 

249 

201 

236 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.080 

0.275 

0.340 

0.050 

0.151 

0.390 

0.020 

0.  128 

0.160 

0.040 

0.225 

0.120 

0.080 

0.210 

0.010 

0.040 

0.112 

0.100 

0.06 

0.  135 

0.25 

0.04 

0.051 

0.32 

0.04 

0.049 

0.29 

0.080 

0.275 

0.390 

0.050 

0.148 

0.220 

0.020 

0.049 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 
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8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT- 
STATION  TYPE 


JUNCTION  CREEK 
OOWNSTREAM  FROM 
RIVER 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  OEPTH 
MTRS 

16  01 

77 

1220 

.3 

21  03 

77 

0730 

.3 

17  04 

77 

1  120 

.3 

15  05 

77 

1150 

.3 

12  06 

77 

1100 

.3 

12  07 

77 

1130 

.3 

14  OB 

77 

1050 

.3 

14  09 

77 

1105 

.3 

10  10 

77 

11  15 

.3 

13  11 

77 

1050 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

V 1 N 1  MUM 

STATION 

ID:   14-0028-017-02 

N  SEWAGE 

TREATMENT 

PLANT 

MAlIOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORI     '.:.!' 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

U.T.M.  17  0507500.0  5154450 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

90 

.80 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

68 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLIfORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOMl 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19441 

4 

6 

B 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

8.0 

4.6 

19524 

6 

8 

5400. 

216. 

48. 

1  .0 

8-0 

3.0 

19579 

6 

a 

390. 

36. 

2.   L 

3.0 

8.0 

6.0 

19630 

E 

a 

200. 

76. 

B. 

12.0 

7.0 

1  .4 

19679 

6 

8 

204. 

2.   L 

34. 

14.0 

7.0 

1  .4 

19730 

E 

8 

6200. 

70. 

180. 

18.0 

7.0 

3.5 

19760 

B 

8 

900. 

30. 

ID. 

15.0 

6.0 

2.6 

19830 

6 

8 

9 

3900. 

560. 

416. 

13.0 

7.0 

0  6 

1  98B0 

6 

8 

9 

600. 

10. 

200. 

10.0 

8.0 

0.8 

19930 

6 

8 

150. 

6200. 
480.*  0 
4. 

10.   L 

560. 
28.-  D 
2. 

10.   L 

416. 

25.*  0 
2. 

3.0 

18.0 
8.9 
0.0 

8.0 

8.0 
7.4 
6.0 

0.4 

6.0 
2.4 
0.4 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


to 


■  0 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FE£T       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


16 

01 

77 

1220 

21 

03 

77 

0730 

17 

04 

77 

1120 

15 

05 

77 

1150 

12 

06 

77 

1100 

12 

07 

77 

1130 

14 

08 

77 

1050 

14 

09 

77 

1105 

10 

10 

77 

1115 

13 

11 

77 

1050 

MAXIMUM 

AVS  OR  GEOM  MN  (  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  77  1220 
21  03  77  0730 

17  04  77  1  120 
IS  OS  77  1150 
12  06  77  1100 

12  07  77  1130 
14  08  77  1050 
14  09  77  tlOS 
10  10  77  1115 

13  11  77  1050 


•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAML 

N02-N 

M03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.117 

0.012 

2  .  700 

4.160 

t  .170 

6.200 

973.0 

45.0 

0.900 

0.800 

6.700 

7.000 

0.3BO 

3.220 

484.0 

6.2 

2.320 

1  .  100 

5.400 

10.800 

0.230 

0  530 

397.0 

8.7 

0.  163 

0.  100 

0.560 

1  .050 

0.275 

7.220 

1079.0 

6.1 

0.114 

0.066 

0.064 

0.510 

0.044 

4.950 

1388.0 

2.1 

0.182 

0.072 

0.092 

0.720 

0.011 

0.879 

1 1 09 . 0 

12.0 

0.224 

0.  130 

0.084 

0.850 

0.006 

0.154 

841  .0 

2.1 

0.092 

0.051 

0.016 

0.54 

0.023 

3  23 

943. 

7.7 

0.044 

0.021 

0.072 

0.38 

0.079 

4.52 

684. 

1  .7 

0.  150 

0.011 

0.160 

0.37 

0.05S 

6.45 

538. 

1  .2 

2.320 

1  .  100 

6.700 

10.800 

1  .  170 

7.220 

1388.0 

45.0 

0.431 

0.236 

1  .5B5 

2.638 

0.227 

3.735 

643.6 

9.3 

0.044 

0.01  1 

0.016 

0.37 

0.006 

0.154 

397.0 

1  .3 

14 

CONO. 

2SC 

UMHOS 

1320 

760 

680 

1440 

1700 

1420 

1130 

1220 

910 

740 


10 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

7.50 
4.20 
3.80 
1  .60 
.40 
.60 
.00 
.8 
.5 
.4 


10 


10 


56         59 
CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


83.0 

55.0 

41  .0 

87.5 

90.0 

70.0 

73.0 

63. 

47.5 

40.5 


420 
195 
140 
600 
675 
571 
386 
460 
320 
256 


10         10  10         10 

2B0         95  52         55        20B 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK           PH      TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB       IRON 

SI  MG/L  MG/L                 MG/L 


25 

PHENOLS 


0 

0 

0 

OL 
.0 
.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  : 

V I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  77  1220 
21  03  77  0730 

17  04  77  1120 
15  05  77  1150 
12  06  77 

12  07  77 
14  08  77 
14  09  77 
10  10  77  II  15 

13  11  77  1050 


1100 
1130 
1050 
1105 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1700 

1132 

680 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


7.50 
2.98 
1  .40 

10 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
M6/L 


90.0 
65.  1 
40.5 

10 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


675.0 
402.3 
140.0 

10 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66 
50DI UM 


MG/L 


47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


11  .0 
2.9D 
1  .0 


41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 

0.002 
0.007 
0.005 
0.005 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.003 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I  ' I 

MINIMUM 


0.007 

0.003 
0.002 


NO    OF    SAMPLES 


498 


235 

2D3 

231 

225 

229 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST*  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DV  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPED 

LEAD 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/l 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

IE  01 

77 

1220 

.3 

0.040 

0.  140 

0.010L 

21  03 

77 

0730 

.3 

0.010 

0.060 

0.010L 

17  04 

77 

1120 

.3 

• 

O.OlOL 

0  060 

O.OlOL 

15  05 

77 

1  150 

3 

0.010L 

0.040 

O.OlOL 

13  06 

77 

1  100 

.3 

0.020 

0.040 

O.OlOL 

12  07 

77 

1130 

3 

0.020 

0.060 

0.020 

14  08 

77 

1050 

.3 

0.020L 

0.040 

0.03DL 

14  09 

77 

1105 

3 

10  10 

77 

11  15 

3 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

13  11 

77 

1050 

.3 
MAXIMUM 

0.02  L 
0.040 

0,04 
0.  140 

0.03  L 
0.030 

AVG 

OR  GEO* 

0.0190 

0.058 

0.01SD 

MINIMUM 

0.010 

0.040 

0.010 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

201 

23S 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.066 

0  660 

0.070 

0.305 

0.390 

0.040 

0  280 

0.300 

0.030 

0.  153 

0  720 

0  050 

0.1  SB 

0.910 

0.080 

0.360 

0.650 

0.020L 

0.076 
0.069 

0.370 

0.04 

0.041 

0.63 

0.02 

0.020 

0.26 

0.080 

0.360 

0.910 

0.0460 

0.153 

0.566 

0.020 

0.020 

0.26 

NO  OF  SAMPLES 


♦  0 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MOOSE  CREEK 
DOWNSTREAM  OF  LEVACK 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


STATION  10:   14-002B-0IB  02 

STORET  CODE:  02 
002 
7950 


U.T.M.  17  0470050.0  5164500.0  4 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STM  SAMP   PJ 
DT  MO  TH  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

IE15 

.3 

12  02 

77 

1600 

.3 

19  03 

77 

1525 

3 

16  04 

77 

1530 

.3 

14  05 

77 

1630 

.3 

1  1  06 

77 

1440 

.3 

11  07 

77 

2250 

.3 

13  OB 

77 

1S00 

.3 

13  09 

77 

1510 

.3 

09  10 

77 

1500 

3 

12  11 

77 

1430 

3 

10  13 

77 

1500 

3 

MAXIMUM 

AVS  OR 

GEOM  MN 

(♦) 

M I N ] MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


19434 
19477 
19517 
19573 
19624 
19673 
19724 
19774 
19B24 
19B74 
19934 
19971 


901 
SCD 


4  6B 

4  6   8 

3  6    B 

e  a 

6  a 

6  a 

6  8 

6  8 

6  8    9 

6  B 

E  B 

4  6    6 


444 
FLO*   CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

4. 

4.        L 
60. 


156. 
14I00E*1 


14100E+1 
60.*    0 
4. 


81 
FECAL 
COL! FORM 
MF/100ML 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/IOOML 


2.       L  6. 

2.       L        280. 
2.  20. 


3B. 
BOO. 


33. 
160- 


260. 

24. 

2. 


REGION  05 

MILEAGE 

109.70 

BB 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAT 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/lOOML 

DEG  C 

WG/L 

MG/L 

0.0 

BO 

3.2 

0.0 

7.0 

18.0 

1  .0 

7.0 

1  2 

3,0 

BO 

8.0 

12.0 

B.O 

8.0 

14.0 

1  1  .0 

125.0 

20.0 

6.0 

240.0 

16.0 

7.0 

7.0 

15.0 

6.0 

35. 

10.0 

7.0 

9.0 

3.0 

7.0 

5.0 

0.0 

B.O 

20.0 

1  1  .0 

240.0 

7.8 

7.5 

41  .6 

0.0 

6.0 

1  .2 

NO    OF    SAMPLES 


12 


SAMP    OTE    HOUR       SIN       5TN    SAMP       PJ 
DT    MO    TR    LMT  D1ST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


15  01 

77 

1615 

3 

12  02 

77 

1600 

.3 

19  03 

77 

1525 

.3 

16  04 

77 

1530 

3 

14  05 

77 

162Q 

3 

1  1  06 

77 

1440 

.3 

11  07 

77 

2250 

3 

13  08 

77 

1500 

.3 

13  09 

77 

1510 

.3 

09  10 

77 

1500 

3 

12  11 

77 

1430 

.3 

10  12 

77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 
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TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  I  OS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.001L 

2.850 

3.950 

0.350 

1  .525 

1777 .0 

14.0 

0  050 

0.004 

6.250 

9.400 

0.215 

10.080 

1927 .0 

15.0 

0.076 

0.001 

0  690 

1  .600 

0.016 

0.  104 

930.0 

111.0 

0.015 

0.001L 

0.590 

1  .010 

0  015 

0.035 

583.0 

24.0 

0.013 

0.001 L 

0.660 

I  .120 

0.030 

0  010 

S95.0 

4.6 

O.O10 

O.001 

1  .540 

2.760 

0.  ISO 

2486.0 

7.7 

0.030 

0.002 

2.340 

4.250 

0.250 

0.  100 

291 1 .0 

4.8 

0.014 

0.003 

1  .400 

3.  180 

0.  130 

0.  130 

1597  .0 

B.l 

0.036 

0.001L 

1  .4 

2.B5 

0.335 

0.085 

20B4. 

8.9 

0.009 

0.001 L 

0.374 

0.71 

0.020 

0  020 

927. 

8  9 

0.011 

O.OOt L 

0.720 

1  .02 

0.033 

0.072 

B75. 

9.2 

0.O76 

0.004 

6.250 

9.400 

0.350 

1 0 . 080 

291 1 .0 

111.0 

0.024 

0.002D 

1  .729 

2.B05 

0.  139 

1.216 

1553.8 

19.7 

0.009 

0.001 

0.374 

0.71 

0.015 

0.010 

5E3.0 

4.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST  1    SAMP   PJ 
DT  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 

.3 
.3 


IS 

01 

77 

1615 

12 

03 

77 

1600 

19 

03 

77 

1535 

16 

04 

77 

1530 

14 

05 

77 

1620 

11 

06 

77 

1440 

11 

07 

77 

S250 

13 

08 

77 

1500 

13 

09 

77 

1510 

09 

10 

77 

1500 

12  11  77  1430 


.3 
.3 


MA  *  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | -  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  A  IK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

2300 

1B.00 

390.0 

615.0 

255D 

9.00 

70D.0 

490.0 

6.0 

11O0 

25.00 

80.0 

435.0 

1  .OL 

780 

13. DO 

40.0 

306  0 

2.0 

1370 

5.00 

1  12.5 

650.0 

2.0 

2650 

16.00 

28B.0 

1 100.0 

B.O 

2960 

17.00 

550.0 

1 143.0 

9.0 

1900 

11  .00 

120.0 

825.0 

1  .OL 

2300 

8.0 

140. 

117S. 

6. 

1  150 

5.0 

63. 

525. 

3. 

1085 

6.5 

65. 

474. 

2960 

25.00 

700.0 

1175. 

9.0 

1822 

13.32 

232.  1 

703.5 

4.20 

780 

5.00 

40.0 

306.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


499 


CONT'D  ( 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


15  01  77 

12  02  77 
19  03  77 

16  04  77 
14  05  77 
11  06  77 

1 1  07  77 

13  08  77 
13  09  77 
09  10  77 

12  II  77 


1615 
1600 
1525 
1530 
1620 
1440 
2250 
1500 
1510 
1500 
1430 


STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

•3 

.3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MH  (  ■  | 

M 1 N[ MUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTS5IUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

O.OOU 

0.001 

0 . D0 1 L 

0.001 

O.0C2 

0.001L 

0.001L 

0  00' L 

O.OOl 

0.001 

0 .  002 

0.0010 

O.OOl 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FECT       MTRS 


15  01  77 

1615 

.3 

12  02  77 

1600 

3 

19  03  77 

1525 

3 

16  04  77 

1530 

.3 

14  05  77 

1620 

.3 

11  06  77 

1440 

3 

11  07  77 

2250 

3 

13  08  77 

1500 

3 

13  09  77 

1510 

3 

09  10  77 

1500 

3 

12  11  TT 

1430 

.a 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

i-i 

MINIMUM 

23S 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


203 
TOTAL 
UMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

R0M1UM 

COPPER 

LEAD 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

O.OlOL 

0.060 

O.OlOL 

0.010L 

0.  130 

O.QlQL 

0.010L 

0.5B0 

O.OlOL 

0-010L 

0.260 

O.OlOL 

0.010 

0.140 

0.010L 

0.020 

0.06O 

O.OlOL 

o.oao 

0.030 

0.020 

0.020L 

0.180 

0.030L 

0.02  L 

0.12 

0.03  L 

0.02  L 

0.14 

0.03  L 

0.02  L 

0.52 

0.03  L 

0.080 

0.580 

0.030 

0.0210 

0.204 

0.018D 

0.010 

0.030 

0.010 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


249 

201 

238 

60' 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

2.870 

0.060 

0.080 

0.268 

1  .300 

0.  170 

0.790 

3.600 

0.090 

0.570 

2.400 

0  060 

0.660 

1  .000 

0.010 

1  .900 

0.410 

0.060 

0.3*0 

0.420 

0.090 

1  .290 

2.400 

0.04 

1  .20 

1  .3 

0.04 

0.370 

1  .6 

0.17 

0  840 

5.0 

0.  170 

2.670 

5.0 

0.075 

1  .009 

1  .772 

0.010 

0.268 

0.060 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.W./  SITE:  SPANISH  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGH  FALLS 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  G 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   14-0028-020-02 


08  01 

77 

1040 

.3 

05  02 

77 

1015 

.3 

05  03 

77 

1035 

.3 

02  04 

77 

10O0 

3 

02  05 

11 

1800 

.3 

04  06 

77 

1040 

.3 

05  07 

77 

1810 

.3 

01  08 

77 

1050 

.3 

12  09 

77 

0920 

3 

07  10 

77 

1000 

.3 

OS  11 

77 

1000 

.3 

03  12 

77 

0950 

.3 

MAX I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 


OB 

01 

77 

1040 

05 

02 

77 

1015 

05 

03 

77 

1035 

02 

04 

77 

1000 

02 

OS 

77 

18D0 

04 

OS 

77 

1040 

05 

07 

77 

ieio 

01 

08 

77 

1050 

12 

09 

77 

0920 

07 

10 

77 

1000 

05 

11 

77 

1000 

03 

12 

77 

0950 

D  02CF004 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

U.T.M. 

17  0456100.0  5136200.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

53.  10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

BB 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/10QML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

19402 

6  e 

1390.00 

0.0 

120 

1  .0 

19445 

6  8 

2010.00 

16. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

11  .0 

0.4 

19487 

6  8 

2570  00 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

12.0 

0.4 

19534 

6  8 

3400.00 

44. 

2.   L 

2.   L 

o .  o 

1  1  .0 

0.6 

19590 

6  8 

40BO.OO 

4. 

2.   L 

2.   L 

4.0 

12.0 

0.8 

19640 

6  B 

705.00 

4. 

2.   L 

2.   L 

14.0 

12.0 

0  .2 

19690 

6  8 

1200.00 

22. 

2.   L 

2.   L 

17.0 

1  l  .0 

0  6 

19740 

6  6 

1 100.00 

16.0 

12  0 

0.6 

19802 

6  B 

1020.00 

300. 

2.   L 

2.   L 

15.0 

12.0 

0.4 

19840 

6  8 

2670  00 

11  .0 

13.0 

0.2 

19890 

6  8 

50*0.00 

20. 

2.   L 

2.   L 

6.0 

13.0 

0-4 

19939 

6  8 

5 100. 00 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

1  .0 

13.0 

0.2 

5100.00 

300. 

2. 

2. 

17.0 

13.0 

1  .0 

2524.58 

14.*  D 

2.  »  D 

2.«  D 

7.0 

12.0 

0.5 

705.00 

4. 

2. 

2. 

0.0 

1  1  .0 

0-2 

12 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0.001 

0.01B 

0.220 

0.001 

0.029 

40.0 

1  .0 

O.C09 

0  003 

0.022 

0.25O 

O.OOl 

0.064 

40.0 

1  .0 

0.005 

0.001 

0.016 

0.  160 

0.001 

0.069 

36.0 

0.4 

0  009 

0.002 

0.012 

0.240 

0.001 

0.  159 

37.0 

1  .2 

0.009 

0.004 

0.012 

0.300 

0.003 

0.007 

32.0 

2.5 

0.001L 

0.D01L 

0.010 

0.20O 

0.002 

0.068 

34.0 

1  .2 

0.002 

0.001 

0.016 

0.240 

0.003 

0.O05L 

34.0 

1  .3 

0.006 

0.002 

0.016 

0.220 

0.003 

0.042 

37.0 

1  .4 

0.006 

0.0O4 

0.014 

0.22 

0.002 

0.028 

3B. 

1  .  1 

0.005 

0.002 

0.018 

0.24 

O.O02 

0.048 

38. 

1  .9 

O.OOB 

0.002 

0.020 

0.23 

0.002 

0.033 

31  . 

0  4 

0.016 

0.001 

0.018 

0.27 

0.002 

0.062 

31  . 

1  .3 

0.016 

0.004 

0.022 

0.300 

0.003 

0.159 

40.0 

2.5 

0.007D 

0.002D 

0.016 

0.233 

0.002 

0.0510 

35.7 

1  .2 

0.001 

0.001 

0.010 

0.160 

0.001 

0.005 

31  . 

D.4 

NO  OF  SAMPLES 


500 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YB  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01  77 
05  02  77 
05  03  77 
02  04  77 

02  05  77 

04  06  77 

05  07  77 
01  08  77 
12  09  77 
07  10  77 
05  11  77 

03  12  77 


1040 
1015 
1035 
1000 

iaoo 

1040 

laio 

1050 
0920 
1000 
1000 

0950 


.3 
.3 
■  3 
.3 

.3 

3 

.3 

3 
.3 
■3 

-3 
3 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMH05  UNITS 


59 
60 
55 
56 
45 
52 
49 
51 
57 

4B 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.60 

0  BO 

0.90 

1.20 

2.20 

1.00 

1.00 

1.40 

1.0 

1.2 

1.3 

1.5 


I 

g 

6 

9 
9 
B 
1  .0 
1  .0 

1.1 

0.9 
0.9 

1.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


4.0 


52 
TOT  ALU 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PK 
AT  LAB 


6.92 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 

1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
I.OL 
1  .OL 

1  .OL 
2.0 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


GO 
53 

45 


2.20 
1  .18 
0.60 


1.1 

0.9 
0-6 


12.0 
10.9 

10.0 


4.0 
3.2 
2.4 


16 
13 

9 


6.92 
6.79 
6.66 


0.17 
0.  17 
0.17 


2.0 
1  .10 

1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

6RG  DEPTH 
MTRS 

08  01 

77 

1040 

.3 

OS  02 

77 

1015 

3 

05  03 

77 

1035 

.3 

02  04 

77 

1000 

.3 

02  05 

77 

1800 

.3 

04  06 

77 

1040 

3 

05  07 

77 

181D 

.3 

01  08 

77 

1050 

3 

13  09 

77 

0920 

.3 

07  10 

77 

1000 

.3 

05  11 

7T 

1000 

■3 

03  12 

11 

0950 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  !"".  i  i 

MINIMUM 

12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


22.0 


22.0 
20.0 


12 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


6.20 


SO 


6.20 

5.60 
5.0 


12 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


1.S5 


1.25 


1.S5 
1  .40 
1.25 


12 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


30 


30 


30 
25 
20 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41 
COD 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L       MG/L 


10 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


001 
001  L 
001L 
001  L 
001 
001  L 
001  L 
001 
001 
001  L 
0011 


0.001 

0.0010 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

23B 

60 

SAMP  1 

>TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

Chromium 

COPPER 

LEAO 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

08  01 

77 

1040 

.3 

0.010L 

0.060 

O.OlOL 

0.020 

0.030 

O.OlOL 

05  02 

77 

1015 

.3 

0.010L 

0.040 

O.OlOL 

0.02OL 

0.016 

O.OlOL 

05  03 

77 

1035 

.3 

0.01  L 

0.03 

0.01  L 

0.02 

0.012 

0.01  L 

21  03 

77 

1200 

.3 

02  04 

77 

1000 

.3 

0.010L 

0.020 

O.OlOL 

0.440 

0  022 

0.010 

02  05 

77 

1800 

3 

0.010 

.0.020 

O.OlOL 

0.030 

0.037 

0.010 

04  06 

77 

1040 

.3 

0.010L 

0.060 

O.OlOL 

0.030 

0.010 

0.010L 

05  07 

77 

1810 

-3 

0.020L 

0.060 

0.020L 

0.060 

0.013 

0.020L 

01  08 

77 

1050 

3 

O.O10L 

0.020 

0.030L 

0.020 

0.013 

0.020L 

12  09 

77 

0920 

■3 

0.02  L 

0.08 

0.03  L 

0.04  I 

0.010 

0.02  L 

07  10 

77 

1000 

.3 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.01  L 

0.017 

0.02  L 

05  11 

77 

1000 

1 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.01 

0019 

0.02  L 

03  12 

77 

0950 

0.014 

MAXIMUM 

0.020 

0.08 

0.030 

0.440 

0.030 

0.020 

AVG 

OR  GEO! 

0.014D 

0.042 

0.018D 

0.0630 

0.017 

0.01 50 

M I N I  MUM 

0.010 

0.020 

0.010 

0.01 

0.010 

0.010 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

12 

1 1 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GBOSS-A" 

GROSS-A- 

GROSS'S- 

GROSS "B* 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

FE£T 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PC1/L 

PC1/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

OS  01 

77 

1040 

.3 

88. 

250. 

BO. 

160. 

45. 

10.  L 

05  02 

77 

1015 

.3 

1. 

1. 

1  .  L 

2. 

1  .  L 

10.  L 

05  03 

77 

1035 

.3 

21  03 

77 

1200 

.3 

2. 

30. 

1  .  L 

3. 

1  .  L 

20. 

02  04 

77 

1000 

.3 

1-   L 

25. 

1  .  L 

3 

1  .  L 

18. 

D2  05 

77 

1B00 

-3 

04  06 

77 

1040 

.3 

1  .   L 

1.  L 

1.  L 

3. 

1  .  L 

10.  L 

05  07 

?7 

1810 

■3 

1. 

1  , 

1  .   L 

4. 

1  .  L 

10.  L 

01  OB 

77 

1050 

3 

1. 

2 

1  .  L 

4. 

1  .  L 

10.  L 

12  09 

77 

0920 

3 

1.   L 

1. 

1  .  L 

3. 

1  .  IL 

10.  L 

07  10 

77 

1000 

.3 

1.   L 

1. 

1  .  1 

3. 

1  .  L 

10.  L 

05  11 

77 

1000 

3 

1.   L 

3 

1  .  L 

1. 

1  .  L 

10.  L 

03  12 

77 

O950 

.3 

MAXIMUM 

1.   L 
88. 

1  . 
250. 

1  .  L 
80. 

3.  L 

160. 

1  . 
45. 

10.  L 
20. 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

9.   D 

26.  D 

8.  0 

17.  D 

5.  D 

11.0 

M 1 N I  MUM 

1  . 

1  . 

1  . 

1. 

1  . 

10. 

NO    OF    SAMPLES 


11 


11 


11 


501 


B.O.W./  SITE:  MIN1STIC  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  BRIOGE  ON  AGNEW  ROAD 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   14-0028-021 -02 


934 

901 

SAMP 

3T£ 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

DY  MO 

yr 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

NO 

OB  01 

77 

1105 

.3 

1940S 

4 

6  8 

11  02 

77 

1500 

.3 

19446 

4 

6  8 

05  03 

77 

1100 

.3 

1948a 

4 

6  e 

02  04 

77 

1030 

3 

19535 

3 

b   e 

02  05 

77 

1820 

.3 

19591 

6 

B 

04  OG 

77 

1  1  10 

-3 

19641 

6 

8 

05  07 

77 

1825 

.3 

19691 

6 

8 

01  08 

77 

IT  20 

.3 

19741 

6 

ft 

12  09 

77 

094S 

3 

19803 

« 

8 

07  10 

77 

t025 

.3 

19841 

6 

a 

OS  11 

77 

1030 

.3 

19891 

8 

B 

03  12 

77 

1020 

.3 

MAXIMUM 

19940 

6 

8 

AVG 

OR  GEOM  MN  (•) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

33 

SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ      TOTAL 

DY  MO  YR  LMT     D!ST  BRG  DEPTH  P 

FEET       MTRS  MG/L 


3  0.011 

.3  0.011 

-3  0.012 

.3  0.028 

.3  0 . 027 

.3  0 . 030 

.3  0.030 

3  0.031 

.3  0.030 

.3  0.025 

.3  0.01B 

.3  0.011 


08 

01 

77 

1  105 

1  1 

02 

77 

1500 

05 

03 

77 

1100 

02 

04 

77 

1030 

02 

05 

77 

1820 

04 

06 

77 

11  10 

05 

07 

77 

1825 

01 

08 

77 

IT  20 

12 

09 

77 

0945 

07 

10 

77 

1025 

05 

11 

77 

1030 

03 

12 

77 

1020 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.002 
0.001 
0.001 
0.002 
0.001 
0.003 
.008 
020 
006 
.005 
.004 


0. 

o. 

0. 
0. 
0. 
0.002 


MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

HURON 

002 

795 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

0 

U.T.M 

.  17  0458775-0  5138500 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

54 

.30 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

OU   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10CWL 

DiG  C 

0  .  0 
0.0 

MG/L 

10.0 
1  1  .0 

MG/L 

1  .2 
1  .0 

40. 

38. 

4 

0.0 

1  1  .0 

0.6 

10. 

2. 

2. 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

100. 

10. 

2-   L 

5.0 

1  1  .0 

0  6 

44. 

4. 

10. 

15.0 

12.0 

32 

68. 

2. 

6. 

18.0 
17.0 

1  l  .0 
1  l  .0 

1  .0 
0.8 

700. 

14. 

6 

15.0 
1  1  .0 

10.0 
1  1.0 

1  .0 
O.B 

200. 

2.   L 

30. 

6.0 

1  1.0 

0.6 

232. 

2.   L 

12. 

1  .0 

1  1  .0 

0.2 

700. 

38. 

30- 

18.0 

12.0 

3.2 

89.  • 

5.'  0 

6.*  D 

7.3 

10,9 

1  .0 

10. 

2. 

2. 

0.0 

10.0 

0.2 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


076 
320 
244 
050 
012 
096 
124 
090 
074 
042 
030 
046 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


460 

940 
500 
520 
540 

580 

600 

820 

78 

74 

49 

33 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

■a/i  mg/l 


0.003 
0.013 
0.003 
0.004 
0.005 
0.006 
0.013 
0.008 
0.008 
0.006 
0-005 
0.003 


0  177 

2.780 

0.242 

0.381 

055 

059 

137 

136 

052 

064 

225 

195 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


67 

93 
64 
53 
50 
66 
65 
63 
66 
49 


12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


12 


12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.031  0.020  1.320  2S40 

AVG   OR    GEOM   MN    {•)  0.022  0.005  0-184  0792 

MINIMUM  0.011  0.001  0.012  0^33 

NO   OF    SAMPLES                           12                     12  12                     13 


0.013 
0.006 
0.003 


2.780 
0.375 
0.052 


93.0 
59.6 
38. 


17  0 
4.8 
I  .7 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08 

01 

77 

1105 

1  1 

02 

77 

1500 

05 

03 

77 

1  100 

02 

04 

77 

1030 

02 

05 

77 

1820 

04 

06 

77 

1110 

05 

07 

77 

1625 

01 

08 

77 

1120 

12 

09 

77 

0945 

07 

10 

77 

1025 

OS 

1  1 

77 

1030 

03 

12 

77 

1020 

3 

.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
3 


CONO 
25C 

UMHOS 

98 
138 
97 
54 
68 
90 
94 

90 
90 
70 
59 
56 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
F0BMAZ1N       MG/L 
UNITS 


1  .80 
2.50 
3.40 
3.20 
1  .60 
3.60 
2.20 


2.4 
8.0 
2.6 
1  .6 
1.9 
2.5 
3-2 
2.6 
2.7 
2.0 
1  .9 
1  .5 


59 
SULPHATE 


MG/L 


16 

0 

17 

0 

12 

5 

13 

5 

14 

0 

14 

5 

12 

0 

19 

0 

14 

5 

IS 

5 

17 

0 

280         95  52 

REACTIVE    ACIDITY   TOT  ALK 
SILICATE       MG/L     AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 

tt.O  27 

13.0  26 

12.0  2B 

4.0  4 

2.0  13 

5.5  26 
5.4  28 

6.1  20 
*■*  26 
3  8  15 
3.3  8 

3.6  9 


55 
PM 
AT  LAB 


6.76 
6.66 


75 
47 
09 
32 
17 
87 
35 
7.13 
6.B5 
6.60 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.B5O 

0.780 

0.900 

0.580 

0.500 

l  .300 

1  .300 

0.660 

1  .50 

0.87 

0.74 

0.52 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .0 
2.0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 

1  .OL 
1  .0 
2. 
1  .  L 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

08 

01 

77 

1105 

1  1 

02 

77 

1500 

05 

03 

77 

1100 

02 

04 

77 

1030 

02 

05 

77 

1820 

04 

06 

77 

1110 

05 

07 

77 

1825 

01 

08 

77 

1  120 

12 

09 

77 

0945 

07 

10 

77 

1035 

05 

11 

77 

103D 

03 

12 

77 

1020 

VAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


138 
04 


12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


36 

45 
37 
18 

25 
36. 
38. 
36. 
37. 
28 
23. 
20. 


4. 
2.83 

1  .60 

12 

72 
10TAL 
CALCIUM 
MG/L 

9.40 
12.00 
9.40 
4.80 
6.60 


9.6 
7.4 
6. 
5.4 


8.0 
2.7 
1  .5 

12 

74 

TOT .     MAG 

NES1UM 

MG/L 

3.00 
3.70 
3.20 
1  .50 
6.90 


3.20 
2.35 
1  .85 
1  .70 


19.0 
15.1 

12.0 

12 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

60 

50 

50 

70 

50 

70G 

70G 

70G 

70G 

70G 

70G 

60 


67 

PTSS1UM 

K 

MG/L 


13.0 
6.2 

2.0 

12 

66 

SOOI UM 

NA 

MG/L 


28 
19 
4 


47 


ORGANIC 

C   AS  c 

MG/L 


7.35 
6.92 
6.47 


41 
COD 


MG/L 


I  .50 

0.875 

0.500 

12 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


2.0 
1  .20 
1  .0 

10 

365 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


001  L 
001  L 


.001 
.DO! 
.001 
.001L 
.001 
.002 
0.001 
0.001 L 


MAXIMUM  45.0  12.00 

AVG   OR    GEOM   MN    (•)  31.6  7.84 

MINIMUM  18.0  4.80 

NO    OF    SAMPLES  12  9 


6.90 
3.04 
1  .50 


70 

63U 

50 


0.002 

0.001D 

0.001 

10 


502 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST<  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01 

77 

1105 

.3 

11  02 

77 

1500 

3 

05  03 

77 

1100 

.3 

21  03 

77 

1200 

■9 

02  04 

77 

1030 

.3 

D2  05 

77 

1820 

.3 

04  06 

77 

11  10 

3 

05  07 

77 

1825 

-3 

01  08 

77 

1120 

.3 

12  09 

77 

0945 

■  3 

07  10 

77 

1025 

.3 

OS  11 

77 

1030 

.3 

03  12 

77 

1020 

.3 

MAX [MUM 

AVG  OR 

CEOM  MN 

l-l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


oa  01 

77 

1105 

.3 

11  02 

77 

1500 

.3 

05  03 

77 

1  100 

.3 

21  03 

77 

1200 

.3 

02  04 

77 

1030 

.3 

02  05 

77 

1820 

.3 

04  06 

77 

1110 

•  3 

05  07 

77 

1825 

3 

01  08 

77 

1120 

■3 

12  09 

77 

0945 

.3 

07  10 

77 

1025 

3 

05  11 

77 

1030 

,3 

03  12 

77 

1020 

•3 

MM  MUM 

AVG  OR 

CEOM  MN 

C  1 

MINIMUM 

235  203  221        225  229 

TOTAL  TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER       LEAD 

UG/L  MG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


273        217 
SIMPLE      TOTAL 

CYANIDE  COBALT 
MG/L       MG/L 


0.010L 

0.050 

0.030 

O.OIOL 

0.050 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.040 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020 

O.OIOL 

0.060 

0.030 

O.OIOL 

0 .  050 

0.020 

O.OIOL 

0.020L 

0.050 

0.020L 

0.010L 

0.030 

0.030L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.060 
0.022D 

0.010 

0.050 
0.035 
0.020 

0.030 

0.020D 

0.010 

11 

t  1 

11 

451 

RADIUM 

226  DISS 

PCI/L 

452 
GROSS" A- 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS" A- 
UNOISS 
PCI/L 

15. 

1  . 

75. 
1  . 

15. 
1  .  L 

1. 

1. 

L 

L 

1  .  L 
20. 

1.  L 

1  . 

t, 
1. 

1. 
t. 
1. 
1- 
1. 

L 

L 
I 
L 
L 
L 
L 

1  .  L 
2. 
1  . 

1.  L 
2. 
5. 
1.  L 

1  , 

1  .  L 
1  .  L 
I.  L 
1   L 
1  .  1 
1  .  L 

IS. 
2. 
1. 

D 

75. 

10.  D 
1  . 

15. 
2.  D 
1  . 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CADMIUM 

ZINC 

KM 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.  100 

0  020 

0.050 

0.  122 

0.010 

0.020 

0.09! 

O.OIOL 

0.  180 

0.  136 

0010 

0.020 

0.083 

O.OIOL 

0.040 

0.  t73 

0.030 

0.050 

0.  140 

0.02  0L 

0.020L 

0  078 

0.020L 

0.02 

0.129 

0.02  L 

0.02 

0.076 

0.02  L 

0.02 

0.  100 
0.064 

0.02  L 

0,  180 

0.173 

0.030 

0.0440 

0.  108 

0.01 7D 

0.020 

0.064 

0.010 

11 

12 

11 

454 

455 

456 

460 

461 

GR0S5-B- 

GROSS "B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DISS 

UNOISS 

238 

-137 

GO 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

5. 
3 

10. 
I  .  L 

50. 
10.  L 

2. 
4. 

3 

4. 
5, 
3. 
4. 
5. 
3. 


5. 
3. 

2. 


1 . 

to. 

L 

1  . 

L 

10. 

L 

1 . 

L 

10. 

L 

1 . 

L 

10. 

L 

2. 

10. 

L 

1  . 

I 

10. 

L 

1  . 

L 

10. 

L 

0. 

50. 

1 
1 

D 

14. 

10. 

D 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


M1N1ST1C  CREEK 

ABOVE  AGNEW  LAKE  MINE  PUMPHOUSE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0453900.0  5141750.0  4 


STATION    ID:        I4-OC2B-022-02 

STORET     CODE:     02 
002 
7950 

Gion    05  MILEAGE         59.80 


SAMP   DIE    HOUR      STN      ST\    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


OB  01 

77 

1140 

.3 

1  1  02 

77 

1530 

.3 

05  03 

77 

1130 

3 

02  04 

77 

1  100 

.3 

02  05 

77 

1845 

.3 

04  06 

77 

1  135 

.3 

05  07 

77 

1850 

.3 

01  08 

77 

1  145 

.3 

12  09 

77 

1010 
1135 

.3 

3 

07  10 

77 

1100 

.3 

OS  11 

77 

1  100 

.3 

03  12 

77 

I0S5 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08  01 

77 

1  140 

.3 

1  1  02 

77 

1530 

.3 

05  03 

77 

1  130 

■3 

02  04 

77 

1100 

.3 

02  05 

77 

1845 

.3 

04  06 

77 

1135 

.3 

05  07 

77 

1B50 

.3 

01  03 

77 

1  145 

.3 

12  09 

77 

1010 
1135 

.3 
.3 

07  10 

77 

1100 

.3 

05  11 

77 

1  100 

.3 

03  12 

77 

1055 

3 

VAX [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*> 

M I N I  MUM 

934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

19404 

4  6  B 

19447 

4  6  8 

19189 

4  6  8 

19536 

3  6  8 

19592 

e  a 

19642 

6  8 

1  9692 

6  e 

19742 

6  a 

19804 

6  8 

19807 

e  a 

19842 

6  8 

19692 

6  8 

19941 

6  a 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

03! 

0I6 

014 

017 

016 

021 

026 

0.047 

0.018 

0.010 

0.022 

0.013 

0.01  1 


0.047 
0.019 
0.010 


444         BO         81  84         88 

FLOM  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER,        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


002 

002 

002 

002 

001 

002 

003 

007 

003 

0.004 

0.004 

0.005 

0.0O1 


0.007 
0.003 
0.001 


19 
FILTERED 
AMVCN  I  A 
f.lG/L 


078 

360 

276 

046 

006 

044 

0.074 

0-048 

D.054 

0.010 

0.036 

0.006 

0.046 


1  .360 
0.160 
0.006 


170. 

10. 

90. 

60. 
860. 

460. 
330. 

330. 
10. 


860. 

117. 

10. 


20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 

0.470 
1  .780 
0.540 
0.510 

o.sa 

0.530 

.740 

.180 

.76 

.29 

.62 


22. 
3. 

2. 

20. 

300. 

2. 


12. 

4. 


300. 
10.' 

2. 


21 
FILTERED 
N02-N 

MG/L 

0.003 
O.Oli 
0.003 
0.003 
0.005 
.005 
.008 
006 
.007 
.002 
.006 
.005 
.004 


4.  * 
2. 


23 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


1  .780 
0.592 
0.  ISO 


0.01  1 
0.005 
0.002 


177 

830 

217 

37J 

095 

330 

177 

059 

0.453 

0  006 

0  239 

0.225 

0.214 


3  830 
0.415 
O.OOB 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
WG/L 


65 
93 

68 
39 
41 
66 
55 
51 
57 
62 
43 
36 
37 


93.0 
54.6 
36. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5  0 
15.0 
18.0 
17.0 
15.0 
15.0 
11.0 

6.0 
1  .0 


18.0 
7.9 

0.0 

13 

6 
SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

2  6 
1  .5 
2.8 
2.B 
2.0 
7.2 
3.3 
2.2 
2.5 
2.1 
1  .8 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.0 

I  1  .0 

II  .0 
1  1.0 

I  l  0 
120 

II  .0 
11.0 
10.0 
11.0 
11.0 
11.0 
11.0 


12.0 
10.9 
10. 0 

13 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 


0.5 
O.B 
0.2 


3.2 
0.9 
0.3 

13 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 


7.2 
2.5 


NO    OF    SA7IPLES 


503 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTBS 


OB  01 

77 

1140 

.3 

1  1  03 

77 

1530 

.3 

05  03 

77 

1130 

3 

02  04 

77 

1100 

3 

02  05 

77 

1B45 

3 

04  06 

77 

1  135 

3 

05  07 

77 

1B50 

3 

01  08 

77 

1145 

3 

12  09 

77 

1010 

1135 

3 
-3 

07  10 

77 

1100 

3 

05  11 

77 

1100 

.3 

03  12 

77 

10S5 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•» 

MINI  MUM 

14 

16 

56 

59 

2eo 

95 

52 

55 

SOB 

25 

CONO. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  AL« 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORH.AZIM 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MO/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

'  94 

2.20 

2.3 

15.5 

11.0 

26 

6.74 

0.870 

1  0L 

138 

2  50 

7.2 

14.5 

a.o 

36 

6  64 

0  820 

1  .OL 

98 

3  00 

2.8 

4.5 

11  .0 

28 

6.71 

0.930 

1  .0 

57 

l  .40 

1  .3 

15.0 

7.0 

6 

6.34 

0.320 

1  .OL 

61 

1  0 

1  .4 

14.0 

4. 

9 

6.52 

0.38 

2.0 

es 

2. 00 

2.4 

14.0 

6.8 

26 

7.22 

0.930 

78 

4.20 

2.5 

13.0 

7.1 

20 

6.59 

1  150 

2.0 

74 

1  .60 

1  .8 

20.0 

13.0 

12 

6.42 

0.940 

2.0 

85 

2.0 

4.1 

IS. 5 

B  5 

19 

6.75 

1  .  10 

2. 

92 

1  6 

3.0 

14.0 

1  .7 

27 

7.55 

0.35 

2. 

63 

1  .5 

1.9 

16.5 

8.2 

11 

6.65 

0.75 

2. 

54 

1  6 

1  .5 

17.0 

6.8 

6 

6.20 

0.54 

56 

1  .9 

1  .2 

15.5 

8.0 

7 

6  23 

0.49 

1  . 

138 

4.20 

7.2 

20.0 

13.0 

28 

7.55 

1  ,150 

2.C 

80 

2.04 

2.6 

14.5 

7.8 

17 

6.67 

0.736 

t  ,50 

54 

1.0 

1  .2 

4.5 

1  .7 

6 

6.20 

0.320 

t  .0 

NO  OF  SAMPLES 


13 


13 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


08 

01 

77 

1140 

1  1 

02 

77 

1530 

05 

03 

77 

1  130 

02 

04 

77 

1  too 

02 

OS 

77 

IB45 

04 

06 

77 

1135 

05 

07 

77 

1850 

0, 

OB 

77 

1  145 

12 

09 

77 

1010 
1135 

07 

10 

77 

1100 

OS 

11 

77 

1100 

03 

12 

77 

1055 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  | 

MINIMUM 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


35.0 

45.0 

37.0 

19.0 

22. 

32.0 

30.0 

23.0 

35. 

37 

25. 

20. 

20. 


45.0 
29.6 
19.0 


72 

74 

68 

67 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

9.00 

2.95 

60 

12.00 

3.70 

JO 

9.40 

3.25 

40 

5.00 

1  .50 

70 

5.70 

1.80 

60 

70G 
700 
70G 

8.6 

3.20 

70G 

11.4 

2.10 

40 

6  6 

2.15 

70G 

1  .72 

70G 

S.4 

1  .65 

70G 

12.00 

3.70 

70 

e.  12 

2.40 

62U 

5.00 

1  .50 

40 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

HA  C    AS    C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.001L 

0.001L 

0.001 

0.001 L 

0.001 

O.OOt 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 
0.001D 

O.OOt 


NO    OF    SAMPLES 


235 

203 

221 

325 

229 

215 

349 

201 

23B 

60 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MM 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

*W/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OB  Ot 

77 

1  140 

.3 

0.010L 

0.040 

0.010L 

0.020 

0.100 

0.010L 

1  1  02 

77 

1530 

.3 

0.02D 

0.080 

0  OlOL 

0.070 

0.112 

0.010 

05  03 

77 

1130 

.3 

0.020 

0.030 

O.OIOL 

0.020 

0  091 

0.030 

21  03 

77 

1200 

3 

02  04 

77 

1100 

-3 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.020 

0.1  12 

O.OIOL 

02  05 

77 

1B4S 

3 

0.060 

0.040 

O.OIOL 

0.030 

0.088 

0.010L 

04  06 

77 

1135 

.3 

O.OIOL 

0.040 

O.OIOL 

0.030 

0.  145 

O.OIOL 

OS  07 

77 

1850 

.3 

0.020L 

O.O20 

0.020L 

0.010 

0.  124 

0.020L 

01  08 

77 

1145 

.3 

O.OIOL 

0.040 

0.030L 

0.020 

0.  132 

0.020L 

12  09 

77 

1010 

.3 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.02  L 

0  068 

0  02  L 

1135 

.3 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.02  L 

0.030 

0.02  L 

07  10 

77 

1100 

.3 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.02 

0.064 

0.02  L 

05  11 

77 

1100 

.3 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.02 

0.057 

0.03  L 

03  12 

77 

105S 

.3 
MAXIMUM 

0.060 

0.080 

0.030 

0.070 

0  064 
0.145 

0.030 

AVO 

OR  GEO*  '"J 

0.0300 

0.039 

0.019D 

0.025D 

0.091 

0.0I7D 

MINIMUM 

0.010 

0,020 

0.010 

0.010 

0.030 

0.010 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

372 

217 

45 1 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A- 

GROSS'S" 

GROSS'B- 

GROSS-B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UN0I5S 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

OB  01 

77 

1140 

3 

1. 

1  . 

1  .  L 

2. 

1  .  L 

10.  L 

11  02 

77 

1530 

3 

1  . 

20. 

1  .  L 

5 

1  .  L 

13. 

05  03 

77 

1  130 

-3 

1  . 

1  . 

1  .  L 

2 

1  .  L 

10.  L 

21  03 

77 

1200 

.3 

1  .   L 

1  .  L 

1  .  L 

2. 

1  .  L 

10.  L 

03  04 

77 

1100 

3 

1  ■   L 

20. 

1  .  L 

4. 

1  .  L 

14. 

03  05 

77 

1845 

.3 

04  06 

77 

1135 

.3 

1  ■   L 

1  . 

1  . 

3. 

1  . 

ID.  L 

D5  07 

77 

1850 

3 

1  . 

1. 

1  .  L 

3. 

1  .   L 

10.  L 

01  OB 

77 

1145 

3 

1.   L 

5. 

1.  L 

5. 

1  .  L 

10.  L 

12  09 

77 

1010 
1135 

3 

■3 

1.   L 

1  . 

1  . 

3.  L 

1  .  L 

10.  L 

07  10 

77 

1100 

.3 

1.   L 

1. 

1  .  L 

4. 

1  .  L 

10.  L 

05  11 

77 

1  100 

.3 

1.   L 

1. 

1.  L 

3. 

1  .  L 

10.  L 

03  12 

77 

1055 

.3 
MAXIMUM 

1.   L 
1. 

1. 
20. 

1.  L 
1  . 

4. 
5. 

1  .  L 
1  . 

10.  L 

14. 

AVO 

OR  GEO!   ', 

1.   D 

4.  0 

1  .  0 

3.  D 

1  .  D 

10.  D 

MINI  MUM 

1  . 

1  . 

1  , 

2, 

t  . 

10. 

NO    OF    SAMPLES 


12 


13 


12 


12 


12 


12 


504 


B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JOHN  CREEK 

BELOW  DITCH  FROM  AGNEW  LAKE  MINE 

RIVER 


STATION  ID:   1 4 -0023  -  023  -  02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Y8  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET        MTHS 


08  0' 

77 

1345 

.3 

1  1  02 

77 

1545 

.3 

02  01 

77 

1225 

.3 

02  05 

77 

2015 

.3 

OA  06 

77 

1300 

.3 

05  0? 

77 

2005 

.3 

01  03 

77 

1315 

.3 

07  10 

77 

1225 

.3 

05  1  1 

77 

1240 

.3 

VAXJMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  ) 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08  01 

77 

1345 

3 

11  02 

77 

1645 

.3 

02  04 

77 

1225 

.3 

02  05 

77 

2015 

.3 

04  06 

77 

1300 

.3 

05  0? 

77 

2005 

.3 

01  08 

77 

1315 

.3 

07  10 

77 

1225 

.3 

05  11 

77 

1240 

.3 
MAX I  MUM 

AVC  OR 

GEOM  MN  <  •) 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

HURON 

00  2 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

LONG 

U.T.M. 

17  04SO20O.0  51 40900. 0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

65 

.90 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FEC4L 

M.  F  . 

PSEUD'. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFCRM. 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100M.L 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

19407 

4  6  8 

0.0 

10.0 

0.8 

194S0 

4  6  8 

0.0 

11.0 

5  .0 

19539 

3  6  8 

160. 

16. 

12 

0.0 

10.0 

1  .2 

19555 

6  8 

88. 

2.   L 

2.   L 

5.0 

1  1  .0 

0.6 

19645 

6  8 

160. 

16 

4.   L 

15.0 

10.0 

0.6 

19695 

6  8 

1S0. 

22. 

6. 

18  0 

10.0 

1  .0 

197JS 

6  8 

17.0 

10.0 

0.6 

19645 

6  6 

1  1  0 

11.0 

0  4 

19895 

6  8 

130. 

4. 

4. 

6.0 

11.0 

0.6 

160. 

22. 

12. 

18.  C 

11.0 

5  0 

134.  ■ 

9  •  D 

5.*  D 

8.0 

10  4 

1  .2 

SB. 

2. 

2. 

0.0 

10.0 

0  .  4 

5 

9 

5 

9 

9 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/  L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

o.ooa 

0.001 

0  054 

0.  280 

0.001 

0  099 

67  .0 

1  .5 

0  012 

0  00  2 

0  169 

0.820 

0.002 

0  148 

71  0 

2  9 

0.043 

0  002 

0  044 

0.  460 

0  003 

0  347 

84  0 

45.0 

0.012 

0.001 

0.004 

0.260 

0.003 

0  067 

53  0 

7.4 

0.005 

O.OOtL 

0.008 

0.  230 

0.002 

0  008 

52  0 

3  3 

0.009 

0  .  00 1 

0.004 

0  290 

0  003 

0  012 

65  0 

2.5 

0.020 

0.003 

0.030 

0.360 

0.003 

0.04  7 

67.0 

4.S 

0,017 

oooi 

0  014 

0.32 

0.003 

0.012 

47 

2.7 

0.01  1 

0.001 

0.050 

0.32 

0  .  004 

0  206 

54 

6.1 

0.043 

0.003 

0  169 

0.8!0 

0.004 

0.347 

B4  ,0 

45.0 

0.015 

0.001D 

0.042 

0.371 

0.003 

0.  105 

62.2 

8.4 

0.005 

0.001 

0.004 

0.2  30 

0.001 

O.OGB 

47. 

1  .5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


OB  01  77  1345 
11  02  77  1G45 
02  04  77  1225 
02  05  77  2015 

04  06  7  7  130D 

05  07  77  2005 
01  08  77  1315 
07  10  77  1225 
05  tl  77  1240 


.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MA  K  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


08  01  77  1345 

1  1  02  77  1645 

02  04  77  1225 
02  05  77  2015 

04  06  7  7  1300 
D5  07  77  2005 
01  OB  77  1315 
07  10  77  1225 

05  11  77  1240 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


14 

16 

£6 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

turb. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

forma;  in 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

100 

1  .40 

2.5 

17.0 

5.8 

30 

7  2! 

0.390 

2.0 

104 

2.60 

3.4 

14.0 

5.0 

29 

7  10 

0.290 

1  .0 

61 

8.60 

2.3 

13.5 

4.0 

13 

6.65 

1  .  140 

1  .OL 

Si 

1  .60 

2  3 

12.5 

2.0 

13 

6.69 

0  34  0 

1  OL 

77 

2.00 

2.6 

13.0 

2.6 

19 

7  18 

0  .  3C0 

95 

1  .50 

3.8 

12.0 

1  .8 

27 

7.56 

0  .270 

2.0 

95 

2.20 

3.1 

14.5 

3.4 

27 

7.09 

0.600 

2.0 

67 

1  .6 

2.2 

13.5 

3.4 

14 

6.74 

0.34 

2. 

74 

2.7 

2.3 

22.0 

4.4 

8 

6.B7 

0.57 

104 

8.60 

3.B 

22.0 

5  8 

30 

7.56 

1  .140 

2.0 

82 

2.69 

2.7 

14.7 

3.6 

20 

7.01 

0.471 

1  .60 

61 

1  .40 

2.2 

1S.0 

1.8 

8 

6.65 

0.270 

1  .0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

RDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

46.0 

14.  BO 

2.25 

30 

OOOI 

38.0 

1  2 .  00 

2.05 

20 

31  .0 

6.  20 

1  .30 

SO 

0.00> L 

25  0 

7.  60 

1  .40 

20 

0.001 

29.0 

30 

0.001 

38.0 

30 

O.OOU 

36.0 

40 

0.001 

26. 

7.6 

1  .60 

60 

0.001 

28. 

8. 

1  .90 

70 

0.001 

46.0 

14.80 

2.25 

70 

0.001 

31  .9 

9.37 

1.75 

39 

0.001D 

21  .0 

6.20 

1  .30 

20 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


505 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01 

11  03 
21  03 

03  04 
02  OS 

04  06 

05  07 
01  08 

12  09 
07  10 
OS  11 


77  1345 
77  1645 

77  1200 
77  1225 
77  2015 
77  1300 
77  2005 
77  1315 
77  1200 
77  1225 
77  1240 


.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


235 
TOTAL 

MERCURY 
UG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 

MG/L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

O.Q10L 


0.010 

0.020 

0.0101 

0.0201 

0.010L 

0.02  L 
0.02  L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0  040 


0.030 
0.030 
0.060 
0.040 
0.040 

0.03 
0.04 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

0.010L 


O.OlOL 
0.010L 
O.OlOL 
0.020L 
0.030L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.060 


0.03 
0.03 


030 
030 
040 
020 
020L 

02 
05 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

036 
024 

094 
030 
024 
017 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.010L 


0.032 
0.  132 


010 

010L 

030 

020L 

020L 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


0.020 

0.D15D 

0.010 


0.060 
0.039 
0.030 


0.030 

0.019D 

0.010 


0.060 

0.0340 

0.020 


0.132 
0.049 
0.017 


0.020 

O.Oi 60 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OS  01 

77 

1345 

.3 

11  02 

77 

1645 

.3 

21  03 

77 

1200 

3 

02  04 

77 

1225 

3 

02  OS 

77 

2015 

3 

04  06 

77 

1300 

3 

05  07 

77 

2005 

3 

01  08 

77 

1315 

.3 

12  09 

77 

1200 

3 

07  10 

77 

1225 

3 

05  11 

77 

1240 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

t*> 

MINIMUM 

273 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


451 

RADIUM 

226  DISS 

PCI/L 

1  . 
2. 
1  . 
t. 


1  . 
1. 
I. 
1. 


452 

GROSS' A> 

DISS 

PCI/L 

1  . 

2. 

1  . 

25. 

1  .  L 
2. 
1  . 


30. 


453 

GROSS- A- 

UNDISS 

PCI/L 


30. 
6.  0 

1  . 


454  455 

GROSS'S-  GROSS'B" 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L 


3. 
3. 

3. 

4 

2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
15. 


15. 
4. 

2, 


1  .  L 

1  .  L 

t  .  L 

I  .  L 


3. 

1  .  D 
1  . 


4S6 

URANIUM 

23B 

UG/L 


10. 
10. 
10. 
18. 

10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
15, 


460 
CESIUM 
■137 
PCI/L 


46 1 
COBALT 
60 
PCI/1 


11  .  D 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


B.O.W./  SITE:  JOHN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  ABOVE  DITCH  FROM  AGNEW  LAKE  MINE 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


STATION    ID:       (4-0028-024-02 

STORET    CODE:    02 
002 
7950 


U.T.M.    17    0449750.0   5141350.0    4 


REGION  05 


MILEAGE    66.20 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


OB  01 

1  1  02 

02  04 
02  05 

04  06 

05  07 
01  08 
12  09 
D7  10 
05  11 


77  1320 
77  1630 
7  7  1200 
77  1950 
77  1245 
77  1940 
77  1245 
77  1110 
77  1200 
77  1215 


934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

STN   STN 

SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFOflM 

ENTER. 

FEET 

MTRS 

.3 
.3 

19406 
19449 

i 

6 

6 

8 

S 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

.3 

19538 

3 

6 

B 

10. 

4.    L 

8. 

.3 

19594 

6 

a 

92. 

2.   L 

2.   L 

.3 

19644 

6 

e 

BO. 

22. 

4. 

.3 

19694 

6 

a 

108. 

10. 

2.   L 

.3 

19744 

6 

e 

.3 

19806 

e 

8 

206. 

S. 

8 

.3 

19644 

6 

s 

3 

19  694 

5 

8 

168. 

2 

2.   L 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/10CWL 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


II 


0 
11  .0 
10. D 
11  .0 
11.0 
1  1.0 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

0.8 
2.4 
1  0 
0.8 
I  .0 
0.8 
0.4 
0.4 
0.4 
0.8 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 

.3 
.3 
.3 

3 


08 

01 

7  7 

1320 

1  1 

02 

77 

1630 

03 

04 

77 

1200 

02 

05 

77 

1950 

04 

06 

77 

1245 

05 

07 

77 

1940 

01 

08 

77 

1345 

13 

09 

77 

11  10 

07 

10 

77 

1200 

05 

11 

77 

1215 

33  34  19 

TOTAL  FILTERED  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA 

MG/L  P  MG/L  MG/L 


0.009 
0.010 
0  .044 
0  .010 
0.011 
0.012 
0.019 
0.010 
O.OOB 


001 
001  L 
002 
001  L 
002 
002 
007 
005 
00  1L 


0  040 
0.171 
0.032 
0.006 
0.018 
0.01B 
0.028 
0.016 
0.012 


208. 
81." 

10. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0,013 


0.002 


0.03B 


250 

870 

430 

230 

270 

360 

3B0 

34 

33 

33 


22. 

6. 
2. 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.001 
0.008 
0.002 
0,002 
0  002 
0.003 
0.003 
0.003 
0.003 
0 .  004 


094 
920 
2BS 

04  B 
013 
017 

.047 
017 
017 

.191 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

67.0 
154  ,0 
76  0 
48.0 
520 
67  .0 
71  .0 
64. 
48, 
52 


18.0 


10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .6 

1  .2 
37.0 
6.3 
3.0 
2.2 
B.9 
4.  1 
3.8 
5.7 


12.0 
II  .0 
10.0 

10 


2    4 

0.9 
0.4 

10 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.044  0.007  0.171  0,870  0,008  5.920  154.0  37.0 

AVG   OR    GEOM  MN    (-)  0,015  0.002D  0.D38  0,379  0.003  0.665  69.9  7.4 

MINIMUM  0.00a  0.001  0.006  D.230  0.001  0.013  48.0  1.2 

NO    OF    SAMPLES  10                     10                     10  10                     10  10  10  10 


506 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 

COND 

ISC 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

.   52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

03  01 

11  02 
02  04 
02  05 
01  06 
05  07 

oi  oa 

12  09 
07  10 
OS  11 

77  1320 
77  1630 
77  1200 
77  1950 
77  1245 
77  1940 
77  1245 
77  1110 
77  1200 
77  1215 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

100 
235 
51 
67 
76 
98 
94 
92 
68 
70 

1  .20 
1  .00 
6.00 
1  .40 
1  .60 
1  .50 
3  20 
1  .6 
1  .B 
3.  1 

2.  3 
5.9 
2.2 
2.1 
2.6. 
3  9 

3.  l 
3.0 
2.2 
2.2 

14  5 
33.5 
13-5 
12.5 
13  5 
12.5 
15.0 
14.5 
13.0 
19.5 

5.6 
5.0 
3.0 
2.0 
2.6 
1  .7 
3.4 
1  .5 
3.2 
4.5 

30 
66 

9 
13 
19 
27 
27 
27 
13 
10 

7.28 
7.52 
6.83 
6.92 
7.28 
7.61 
7.20 
7.75 
7.05 
6.71 

0.220 

0.300 

0.940 

0.320 

0.320 

0.300 

0.460 

0.39 

0.34 

0.48 

6.0 

1  .0 
2.0 
1  .OL 

2.0 
2.0 
2. 
1  . 

AVG 

WAX [MUM 
OR  GEOM  MN  | • | 

V 1 N I  MUM 

235 

96 

61 

8  00 
2.44 
1  .00 

5.9 
3.0 
3.1 

33.5 
16.1 
12.5 

5.6 
3.3 
15 

66 
9 

7.75 
7,22 
6.71 

0.94  0 
0.407 
0.220 

6.0 
2.1D 
1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

10 

10 

10 

'.0 

10 

10 

10 

10 

8 

76 
CALCUL 

72 

TOTAL 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP 

>T£  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

NA 

MG/L 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

COD 

SOLVENT 
EXTRBLE5 

TOTAL 
ARSENIC 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 
FEET 

BRj  DEPTH 
MTRS 

HARDNESS 
MG/L 

CALCIUM 
MG/L 

NESIUM 
MG/L 

HAZEN 
UNITS 

K 
MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

08  01 

77  1323 

3 

40.0 

12.80 

2.00 

30 

0.00'L 

o .  ooi 

11  02 

77  1630 

.3 

95.0 

30.00 

4.90 

30 

0  .  C01 

02  01 

77  1200 

.3 

21.0 

6.20 

1  .30 

60 

0 .001 L 

02  05 

7  7  1950 

3 

24.0 

7.50 

1  .30 

30 

0.  001 

04  06 

77  1245 

.3 

29.0 

30 

0  .  0  0 1  L 

OS  07 

77  1940 

.3 

36.0 

30 

40 

0  .  00 1 

□  i  oe 

77  1245 

.3 

36.0 

0-001L 

12  09 

77  1110 

3 

37. 

11.4 

2.  10 

50 

0  .001 

07  10 

77  1200 

.3 

26 

7.6 

1  .60 

70 

0 . DO 1 L 

05  11 

77  1215 

-3 
MAXIMUM 

27. 
9S.0 

e. 

30.00 

1  .75 
4.90 

70 
70 

0.001 
0 .001D 

AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  ) 

37.3 

11  .93 

2.14 

44 

0 .  001 

MINIMUM 

21  .0 

6.20 

1  .30 

30 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OB  01  77 

11  02  7  7 
05  03  77 
21  03  77 
02  04  77 
02  05  77 

04  06  77 

05  07  77 
01  08  77 

12  09  77 
07  10  77 
OS  11  77 


1320 
1630 
1200 
1200 
1200 
1950 
1245 
1940 
1245 
11  10 
1200 
1215 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
3 
.3 

.3 
■  3 

.3 
•3 


235  203  221  225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPEH 

UG/L  MG/L  MG/L       MG/L 


O.OIOL 
O.OIOL 


0  010L 
O.C10 
0.020 
0.020L 
O.OIOL 
0.03  L 
0.02  L 
0.02  L 


0.040 
0.070 


0.030 

0.D40 

0.040 

0.040 

0.040 

0.04 

0.03 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  "G/L 

0.010L 
O.OIOL 


0.04 


01  OL 
010L 
OlOL 
020L 
030L 
03  L 
0.03  L 
0.03  L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.050 
0.090 


0.050 

O.OIOL 

0.050 

0.020 

0.020 

0.02  L 

0.02 

0.03 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.030 
0.  I  14 


0  084 
0.028 
0.072 
0.028 
0.  044 
0.036 
0.031 
0.099 


60 


23B 
TOTAL 
NICKEL       FLUORIDE 
MG/L  MG/L 

0    0101 
O.OIOL 


0.010 
O.OIOL 
0.020 
0.020L 
0.020L 
0.02  L 
D.02  L 
0.03  L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01 

77 

1320 

.3 

1  1  02 

77 

1630 

.3 

05  03 

77 

1200 

.3 

21  03 

77 

1200 

3 

02  04 

77 

1200 

.3 

02  05 

77 

1950 

3 

04  06 

77 

1245 

.3 

05  07 

77 

1940 

.3 

01  08 

77 

1245 

3 

12  09 

77 

11  to 

.3 

07  10 

77 

1200 

3 

05  11 

77 

1215 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINI  MUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


0.020 

0.0150 

0.010 

10 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


1  . 
1  . 
1. 
1. 
1. 


I. 

1. 


0.070 
0.041 
0.030 

10 

452 
GROSS"*" 
DISS 
PCI/L 

I  . 

25. 

2 
1. 

5. 

1  . 

1  . 

1  .    L 
1  . 
I  . 
5. 


25. 

4.    D 

1  . 


0.030 

0.019D 

0.010 


453 

GROSS"*" 

UNDISS 

PCI/L 

1  .  L 

1  .  L 
2. 

1.  L 

1  .  L 


1  . 


2. 


454 
GROSS-B" 
DISS 
PCI/L 

2. 

5. 


0.090 

0.036D 

0.010 


455 
GROSS'S" 
UNDISS 


5. 
3. 

2. 


2. 

1  .    0 
1  . 


0.  )14 
0.057 
0.028 

TO 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

10.  L 
17. 

10.  L 

10.  L 

10.  L 


ID. 

10. 

10 

10. 

10. 

10. 


17. 

10.     D 
10. 


0.02D 

0.016D 

0.010 

10 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


NO    OF    SAMPLES 


507 


B.O.W./ 

SITE: 

MILL 

DITCH 

STATION 

ID:   14-0026-025-02 

SAMPLE  POINT: 

A7  OPEN  DITCH  BELOW 

MINE  OUTFALL 

STATION 

TYPE: 

RIVES 

MAJOR 

3AS1N:  GREAT  LAKES 

STOR:    '<  J! 

02 

MINOR 

3A51N:   LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 

7950 

STN  NO 

25 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0451500.0  5141850.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

67.40 

934 

90 1 

444 

BO 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMP 

3TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EU0. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/ 100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

OS  01 

77 

1220 

.3 

19405 

6  B 

0.0 

9.0 

1  .2 

11  03 

77 

160D 

.3 

1944a 

e  b 

1  .0 

8.0 

12.0 

05  03 

77 

1200 

.3 

19490 

6  B 

8400. 

180. 

6S0. 

1  .0 

B.O 

3.5 

02  04 

77 

1  125 

.3 

19537 

6  B 

1100. 

200. 

11  10. 

1  .0 

9.0 

1  .4 

02  05 

77 

1910 

.3 

19593 

6  8 

15000E+1G 

1 500 .   G 

1430. 

5.0 

9.0 

1  .6 

04  06 

77 

1200 

.3 

19643 

6  e  9 

100. 

10.   1 

200. 

16.0 

B.O 

10.0 

05  07 

77 

1915 

.3 

19693 

6  8  9 

15000.   G 

1 SOO .   G 

700. 

20.0 

8.0 

13.0 

01  03 

77 

1210 

.3 

19743 

6  8  9 

19.0 

B.O 

1  .6 

12  09 

77 

1035 

.3 

19805 

6  8  9 

80000. 

1000. 

100.   L 

17.0 

7.0 

3.0 

07  10 

77 

1  125 

.3 

19643 

6  8 

12,0 

B.O 

1  .0 

05  11 

77 

1  130 

.3 

19893 

6  8 

10O00. 

360. 

480. 

B.O 

9.0 

1  .4 

03  12 

77 

1120 

3 
MAXIMUM 

19942 

6  a 

70. 
15000E-H 

2.   L 
1500. 

240. 
1430. 

2.0 
20.0 

9.0 
9.0 

0.4 
t3.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( -  | 

4297.'  U 

1 66 . •  i 

452. •  D 

8.5 

8.3 

4.2 

MINIMUM 

70. 

2. 

100. 

0.0 

7.0 

0.4 

NO 

OF  SAMPLES 

B 

a 

8 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OT  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMVON [ A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0LI05 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

08  01 

77 

1220 

.3 

D.065 

0.030 

0.220 

0.600 

0.004 

0.266 

69.0 

3.9 

1  1  02 

77 

1600 

.3 

1  .  380 

0.470 

4.380 

6.  1B0 

0.069 

1  980 

140.0 

13.0 

05  03 

77 

1200 

-3 

0.  172 

0.073 

1  .040 

1  .680 

0.052 

O.BOB 

94  0 

6.2 

02  04 

77 

1125 

.3 

0.064 

0.020 

0.370 

0.890 

0.006 

1  .620 

70.0 

7.  7 

02  05 

77 

1910 

.3 

0.092 

0.036 

0.720 

1  .53 

0.011 

1  .64 

B2. 

3.9 

04  06 

77 

1200 

.3 

0.320 

0016 

1  .660 

2.7BO 

0.030 

1  .220 

263  .0 

33.0 

05  07 

77 

1915 

.3 

0,4B5 

D.099 

9.B50 

33.000 

1  .  100 

13. 150 

625.0 

395.0 

01  oa 

77 

1210 

.3 

0.096 

0.075 

1  .570 

1  .680 

0.  100 

6.650 

377.0 

16.0 

12  09 

77 

1035 

.3 

0.  190 

0.030 

1  .20 

2.02 

0.  100 

2.15 

331  . 

162. 

07  10 

77 

11 25 

.3 

0.068 

0.025 

0.630 

1  .09 

D.OOB 

0.687 

B2. 

3.7 

05  11 

77 

1130 

.3 

0.065 

0.008 

0.2B0 

0.77 

0.019 

1  .38 

132. 

57. 

03  12 

77 

1120 

.3 

0.031 

0.007 

0.  112 

0.37 

0.005 

0.398 

85. 

23. 

MAXIMUM 

1  .3B0 

0.470 

9.B50 

33.000 

1  .100 

13.150 

625.0 

395.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  C| 

0,252 

0.074 

t  .853 

4.3S3 

0.  125 

2.652 

197.5 

60.4 

MINIMUM 

0.031 

0.007 

0.112 

0.3? 

0.004 

0.266 

69.0 

3.7 

NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STM  5AMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEFTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

OB  01 

77 

1220 

.3 

98 

5.00 

3.  1 

18.5 

4.9 

26 

7.  16 

0.920 

2.0 

11  02 

77 

1600 

.3 

195 

7-60 

11.5 

16.0 

10.0 

46 

7.06 

0.960 

2.0 

05  03 

77 

1200 

.3 

133 

4.50 

7.7 

13.0 

6.0 

3« 

7.07 

1  .04  0 

1  .OL 

02  04 

77 

1  125 

.3 

96 

3.00 

5.5 

19.5 

5.0 

9 

6.65 

0  450 

3.0 

02  OS 

77 

1910 

.3 

122 

2.0 

5.1 

21  .0 

4. 

16 

6.  7B 

0.44 

1  ,0L 

04  06 

77 

1200 

.3 

385 

14.00 

80.0 

IB. 5 

10.0 

24 

6.77 

1  .700 

05  07 

77 

1915 

-3 

355 

250.00 

20.5 

30.0 

18.0 

49 

6.84 

13.500 

6.0 

01  08 

77 

1210 

-3 

580 

20.00 

30.5 

10B.0 

11  .0 

40 

6.62 

3.200 

2.0 

12  09 

77 

1035 

.3 

260 

52. 

12.5 

53. 

11  . 

49 

7.10 

7.90 

2. 

07  10 

77 

1  125 

.3 

120 

2.6 

4.7 

27.0 

5.5 

20 

7.  12 

0.84 

3  . 

OS  11 

77 

1130 

.3 

1  17 

27. 

4.4 

29.0 

5.5 

12 

6.70 

3.0 

03  12 

77 

1120 

.3 

95 

13. 

3.5 

20.5 

0. 

21 

8.74 

1  . 

MAXIMUM 

580 

250.00 

80.0 

10B.0 

18.0 

49 

8.74 

13.500 

6.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  < 

213 

33.39 

15.8 

31  .0 

7.6 

29 

7.05 

3.086 

2. 3D 

MINIMUM 

95 

2.0 

3.  1 

13.0 

0. 

9 

6.62 

0.44 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

5  AMP 

OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

OB  01 

77 

1220 

.3 

34.0 

9.00 

2.90 

40 

0  .001 

1  1  02 

77 

1600 

.3 

4  5.0 

12.00 

3.65 

70G 

0 .001 L 

05  03 

77 

1200 

.3 

40.0 

10.40 

3.45 

40 

0 . 001 L 

02  04 

77 

1125 

.3 

28.0 

7,80 

2.10 

30 

0 .001 L 

02  05 

77 

1910 

.3 

38. 

10.50 

2.90 

40 

0.001 
0.001 
0  .  003 

04  06 

77 

1200 

.3 

114.0 

6D 

05  07 

77 

1915 

.3 

79.0 

70G 

01  08 

77 

1210 

.3 

209.0 

70G 

0  .  001 

12  09 

7? 

1035 

.3 

102. 

26. 

9.0 

70G 

0 .  002 

07  10 

77 

1125 

.3 

45. 

13.0 

3.00 

70G 

0  .  001 

05  11 

77 

1130 

3 

41  . 

11.6 

2.90 

0.001 

03  12 

77 

1120 

.3 

40 

MAXIMUM 

209.0 

26. 

9.0 

70 

0  .  003 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

70.5 

12.54 

3.74 

55U 

0. 001 D 

MINIMUM 

28.0 

7.80 

2.10 

30 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 
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SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  VR  LMT    OISI  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D8  01 

77 

1220 

3 

11  02 

77 

1600 

.3 

OS  03 

77 

1200 

.3 

21  03 

77 

1200 

3 

02  01 

77 

1125 

3 

02  05 

77 

1910 

3 

04  06 

77 

1200 

.3 

05  07 

77 

1915 

.3 

01  08 

77 

1210 

3 

12  09 

77 

1035 

3 

07  10 

77 

1125 

3 

05  11 

77 

1130 

3 

03  12 

77 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OK 

QEOM  MN 

I  •  1 

MINIMUM 

23S        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.050 

0.0101 

O.OIOL 

0.100 

O.OIOL 

0  .  030 

0.030 

O.OIOL 

0.010L 

0.010 

0.010L 

0.060 

0.060 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.060 

0.040 

0.020L 

0.060 

0.080 

O.OIOL 

0.060 

0.030L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

O.OS 

0.03  L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.060 

0.100 

0.080 

0.0200 

0.055 

0.0260 

0.010 

0.030 

0.010 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.07O 

0.  146 

0.010 

0.  ISO 

0  126 

O.OIOL 

0.080 

0  112 

O.OIOL 

0.  100 

0.  146 

0.010L 

0.  120 

0.  146 

0.030 

1  .500 

0.810 

O.OBO 

0.300 

0.350 

0.040 

1  .600 

1  .630 

0.020L 

0.75 

1  .00 

0.02  L 

0.15 

0.290 

0.02  L 

0.16 

0320 

0.02  L 

1  .600 

1  .630 

o.oeo 

0.455 

0.461 

0.024D 

0.070 

0 . 1 1 2 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

«56 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

5AMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A" 

GROSS-A- 

GROSS'S- 

GROSS "B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

60 

PCI/I 

OY 

MO 

VR 

LMT 

DIST 

BR3 

DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNOISS 

DISS 

UND1SS 

238 

*1  37 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCl/l 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

OB 

01 

77 

1220 

.3 

1  . 

1  . 

1  . 

2. 

1. 

10. 

L 

11 

02 

77 

1600 

.3 

1. 

2. 

2. 

5. 

3 

10. 

L 

05 

03 

77 

1200 

.3 

21 

03 

77 

1200 

.3 

1. 

L 

5. 

3. 

5. 

1  . 

10  . 

L 

02 

04 

77 

1125 

.3 

1  . 

L 

25. 

1  . 

5. 

1  .  L 

14  . 

02 

05 

77 

1910 

.3 

04 

06 

77 

1200 

3 

1. 

120- 

110. 

1B0. 

130. 

10. 

05 

07 

77 

1915 

.3 

6. 

480. 

290. 

230- 

170. 

10. 

L 

01 

08 

TT 

1210 

.3 

2. 

200. 

110. 

75. 

100. 

130. 

12 

09 

77 

1035 

.3 

1  . 

L 

140. 

50. 

50. 

40. 

95. 

07 

10 

77 

1125 

3 

1. 

L 

60. 

10. 

25. 

s. 

40. 

05 

11 

77 

1130 

.3 

1  . 

L 

45, 

10. 

20. 

10. 

20. 

03 

12 

77 

1120 

.3 

1. 

L 

5. 

3. 

5. 

3  . 

12  . 

MAXIMUM 

6. 

480. 

290. 

230. 

170. 

130. 

AVG 

OR  GEOM 

MN  1  •  ) 

2. 

D 

96. 

53. 

54. 

42.  D 

32. 
10. 

0 

MINIMUM 

1. 

1  . 

1  . 

2. 

1  . 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


11 


U 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


5TN  NO 


VERMILION  RIVER 
HIGHWAY  17  2  MIL 
RIVER 


SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BIG 

DEPTH 
MTRS 

OB  01 

77 

0935 

.3 

05  02 

77 

0905 

3 

05  03 

77 

0930 

.3 

02  04 

77 

0910 

.3 

29  04 

77 

1800 

.3 

04  06 

77 

1000 

.3 

05  07 

77 

1730 

3 

01  08 

77 

0940 

.3 

12  09 

77 

0B25 

3 

07  10 

77 

0910 

3 

05  11 

77 

0900 

.3 

03  12 

77 

0845 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

M 1 N  I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8R3  OEPTH 
FEET       MTRS 


OB  01 

77 

0935 

.3 

05  02 

77 

0905 

3 

05  03 

77 

0930 

.3 

02  04 

77 

0910 

3 

29  04 

77 

1B00 

.3 

04  06 

77 

1000 

.3 

05  07 

77 

1730 

.3 

01  08 

77 

0940 

.3 

12  09 

77 

0B25 

3 

07  10 

77 

0910 

.3 

05  11 

77 

0900 

.3 

03  12 

77 

0845 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*] 

MINIMUM 

STATION 

10:   14-00 

2B-027-02 

ST  OF  NHITI 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE; 

02 

MINOR  BA51N:  LAKE 

HURON 

002 

TERM  STREAM;  SPANISH  RIVER 

795U 

LONG 

U.T.M. 

17  047B55C 

.0  513725C 

.0  4 

(EG  I  ON  05 

MILEAGE 

65 

.40 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 
BOD 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10OML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

19401 

4  6  8 

0.0 

12.0 

0  6 

1  .0 
1  .6 
1  .4 
0.6 

19444 

4  6  8 

4. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

11  .0 

19486 

6  6 

e. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

12.0 

19533 
195B9 

3  6  B 
6  a 

36. 

6. 

14. 

0.0 

4.0 

11.0 
12.0 

19639 

6  8 

28. 

2.   L 

2. 

14.0 

12.0 

0  .6 
O.B 
0.4 

19689 
19739 

6  8 
6  8 

44. 

2.    L 

2.   L 

17.0 
16.0 

1  1  .0 

1  1  .0 

19801 
19S39 

6  8 
6  8 

28. 

2.   L 

2.   L 

15.0 
11.0 

12.0 
13.0 

0  .8 
0.4 
0.8 
0.4 

19889 

6  8 

32. 

2.   L 

2.   L 

6.0 

13.0 

19938 

6  8 

120. 

2.   L 

6. 

1-0 

13.0 

120. 

6. 

14. 

17.0 

13.0 

1  .6 

25." 

2.  •  0 

3.-  0 

7.0 

11  .9 

0.8 

4. 

2. 

2. 

0.0 

11  .0 

0.4 

8 

a 

8 

12 

12 

12 

33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 

susp. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI DS 
MG/L 

D- 

>ULWS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/  L 

0.  016 

0.004 

1  .120 

1  .650 

0.003 

0.522 

242  0 

4.7 

0.022 

0.007 

1  .300 

1  .620 

0.004 

0.611 

252  0 

1  .7 

0.024 

0.007 

1  .760 

2.420 

0.004 

0  661 

267  0 

3  .  1 

0.040 

0.004 

0.084 

0.440 

0.005 

0.305 

119  0 

25  .0 

0.013 

0.002 

0.034 

0.2B0 

0.003 

0.  102 

69  0 

10.0 

0.007 

0.001L 

0.016 

0.260 

0.003 

0.037 

B7.0 

2.  1 

0.019 

0.003 

0.016 

0.290 

0.002 

0.005L 

83.0 

1  .8 

0.019 

0.001L 

0.032 

0.290 

o.oot 

0.005L 

92.0 

4.  1 

0.014 

0.001 

0.008 

0.25 

0.001 

0.009 

105. 

1  .  1 

0.01B 

0.003 

0.02B 

0.39 

0.004 

0.056 

96. 

3.  2 

0.014 

0.002 

0.026 

0.2S 

0.003 

0.062 

BB. 

1  .  6 

0.012 

0.003 

0.075 

0.31 

0.003 

0.106 

77. 

1  .4 

0.040 

0.007 

1  .760 

2.420 

0.005 

0.661 

287.0 

25.0 

0.01B 

0.003D 

0.375 

0.708 

0.003 

0.2O70 

133.1 

5.  0 

0.007 

0.001 

0.003 

0.25 

0.001 

0,005 

69.0 

1  .  1 

NO   OF    SAMPLES 
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CONT ' D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 


OB 

01 

77 

0935 

05 

02 

77 

0905 

05 

03 

77 

0930 

03 

04 

77 

0910 

29 

04 

77 

1800 

00 

06 

77 

1000 

OS 

07 

77 

1730 

01 

08 

T7 

0940 

12 

09 

77 

0625 

07 

10 

77 

0910 

05 

11 

7? 

0900 

03 

13 

77 

0845 

-3 
.3 
.3 
.3 
-3 
3 
■3 
-3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


COND. 

TUBS. 

25C 

FOSMAZH 

UMHOS 

UNITS 

365 

1  .40 

385 

1  .50 

450 

2.20 

104 

6.  00 

sa 

3.20 

131 

1  20 

126 

1.20 

136 

1  .20 

160 

10 

143 

1.6 

132 

1.9 

117 

1  .7 

450 

6.00 

198 

2.01 

SB 

1  .0 

16         56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


18 
17 

21 

e 

2 
4 


4. 

6.4 

6.2 

5.7 

4.6 


21  .5 
8.5 

2-8 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


105. 0 
1  10. 0 
260.0 
35.5 
20.0 
26.5 
25.5 
28.5 
34.0 
34.0 
33.0 
29.5 


280.0 

63.5 
20.0 


95 

ACIDITY 
MG/L 


4.0 


2.8 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


6.94 


7.05 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 

I  .0 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1.0 

1  OL 
1  .OL 
3. 

1  .  L 


4.0 

18 

7.05 

0.35 

3. 

3.4 

ir 

7.00 

0.35 

T  .40 

2.8 

4 

6.94 

0.35 

1  .0 

12 


12 


12 


12 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMI    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 


08 

01 

77 

0935 

05 

02 

77 

0905 

05 

03 

77 

O930 

02 

04 

77 

0910 

29 

04 

77 

1800 

04 

06 

77 

1000 

05 

07 

77 

1730 

01 

08 

77 

0940 

12 

09 

77 

0825 

07 

10 

77 

0910 

05 

11 

77 

0900 

03 

12 

77 

0845 

.3 
3 
■3 
-3 
.3 
3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


15.00 


68  67 

COLOUR  PTSSIUM 

HA2EN  K 

UNITS  MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


13-2 


2.75 


.001 

.001 

.001 

.002 

.002 

002 

.001 

.003 

0.002 

0.001 

0.001 


MAXIMUM 

AUG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


49.0 

IS.  00 

46.6 

14.10 

44. 

13.2 

90 
83 
75 


30 
30 

30 


0.003 
0.002 
0.001 

11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


08  01 

77 

0935 

3 

05  02 

77 

0905 

-3 

OS  03 

77 

0930 

.3 

02  04 

77 

0910 

.3 

29  04 

77 

1800 

.3 

04  06 

77 

1000 

.3 

05  07 

77 

1730 

.3 

oi  oa 

77 

0940 

.3 

13  09 

77 

0825 

.3 

07  10 

77 

0910 

■  3 

05  1  1 

77 

0900 

.3 

03  12 

77 

0845 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

("» 

MINIMUM 

235  203        221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L  MG/L 


010L 

010L 

010L 

020 

020 

010L 

020L 

010L 

02  L 

02  L 

03  L 


050 

050 

040 

110 

050 

060 

030 

040 

03 

02 

06 


229 
TOTAL 

LEAD 
MG/L 

0.0101 

0.010L 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.010L 

0.020L 

0.030L 

0.03  L 

0.03  L 

0.03  L 


215  249 

TOTAL  TOTAL 

CADMIUM  ZINC 

MG/l  MG/L 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


0.030 

0.110 

0.030 

0.0150 

0.049 

0.0190 

0.010 

0.02 

0.010 

0.020 

0.  140 

0.290 

0.050 

0.  144 

0.340 

0.  100 

0.187 

0.390 

C .  1 80 

0.122 

0.200 

0.040 

0.086 

0.070 

0.050 

0.030 

0.040 

o.oao 

0.033 

0.020 

0.04D 

0.033 

0.020L 

0.04  I 

0.042 

0.02  L 

0.02 

0.044 

0.14 

0.02 

0.062 
0.064 

0.17 

0.180 

0.  187 

0.390 

0.058D 

0.083 

0.1550 

0.020 

0.030 

0.020 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WHIT  SON  RIVER 

HIGHWAY  634  WEST  OF  VAL  CAPON 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CF008 


=>J 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

16  01 

77 

0930 

.3 

13  02 

77 

0900 

3 

20  03 

77 

0945 

.3 

17  04 

7  7 

0850 

.3 

15  OS 

77 

0930 

.3 

12  06 

77 

1545 

3 

12  07 

77 

0930 

.3 

14  08 

77 

0830 

.3 

14  09 

77 

0900 

.3 

10  10 

77 

0910 

3 

13  11 

77 

0830 

3 

1  1  12 

77 

0900 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

M 1 N I  MUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    HURON 
SPANISH    RIVED 


U.T.M.    17    0497500.0   5161600-0    4 


934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

SAMPLE 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

19437 

4 

e 

e 

1  1  .20 

194B0 

4 

6 

a 

9.60 

16. 

8. 

2. 

19520 

3 

6 

9 

243.00 

92. 

2. 

1 

2. 

19575 

6 

8 

196.00 

132. 

3. 

L 

2.   L 

19626 

6 

a 

25.80 

156. 

10. 

2.   L 

19675 

s 

a 

156. 

102. 

20. 

19726 

6 

B 

4.00 

64. 

50, 

SO 

19776 

6 

a 

14  10 

104. 

26. 

8. 

19826 

6 

8 

32.60 

600. 

148. 

■  08. 

19876 

6 

8 

91  .70 

560. 

44. 

280. 

19926 

6 

a 

122.00 

1100. 

4 

56. 

19973 

6 

8 

65.20 
243 . 00 

1  100. 

146. 

280. 

74.11 

161  .• 

16  • 

0 

14.  •  D 

4.00 

16. 

2. 

2. 

STATION 

10:   14-0028-028-02 

STORET  CODE: 

02 

O02 

7950 

REGION  05 

MILEAGE 

97. 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

0.0 

1  1  .0 

0.0 

1  1  .0 

0.0 

10.0 

3.0 

10.0 

12.0 

1  1  .0 

14.0 

11  -0 

18.0 

10.0 

15.0 

10  0 

13.0 

10.0 

10.0 

10.0 

3.0 

1  l  .0 

0.0 

11.0 

18.0 

1  1  .0 

7.3 

10.5 

0.0 

10.0 

1 

DAY 

BOD 

MG/L 


1  .2 
1  .2 

0-4 
1  .0 
1  .0 
0.6 
1  ,0 
0.6 
0.4 
0.2 


1  .2 
0.7 
0.2 


NO    OF    SAMPLES 


10 


10 


10 


12 


12 


510 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   Pj 
DT  HO  TO  LMT    DIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

77 

0930 

.3 

13  02 

77 

0900 

.3 

20  03 

77 

0945 

.3 

IT  04 

77 

0850 

.3 

15  05 

77 

0930 

.3 

12  06 

77 

1545 

.3 

12  07 

77 

0930 

.3 

14  OS 

77 

08  30 

.3 

14  09 

77 

0900 

3 

10  ID 

77 

0910 

.3 

13  11 

77 

0630 

.3 

11  12 

77 

0900 

.3 
MAXIMUM 

AVG  on 

GEOM  MM  (•) 
MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

F1LTERE0 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

K02-N 

N03-N 

'SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.003 

0.124 

0.40O 

0.004 

0.391 

224.0 

2  8 

0.012 

0.004 

0.238 

0.300 

0.005 

5.990 

204.0 

2.3 

0.037 

0.001 

0.1C0 

0.530 

0.005 

0.425 

128.0 

24.0 

0.017 

0.003 

0.010 

0.400 

0.004 

0.026 

820 

6  7 

0.016 

0.003 

0.014 

0.360 

0.006 

0.104 

165.0 

2.3 

0.014 

0.001 

0.020 

0.250 

0.004 

0.201 

181  .0 

2.0 

0.022 

0.004 

0.036 

0.460 

0.006 

0.114 

171  .0 

2.3 

0.022 

0.004 

0.026 

0 .  350 

0.008 

0.162 

166.0 

2.9 

0.028 

0.007 

0.016 

0.63 

0.011 

0.029 

137. 

3.7 

0.023 

0.001 

0.012 

0.43 

0.004 

0.071 

98. 

6.0 

0.017 

0.003 

0.012 

0.42 

0.003 

0.087 

101  ■ 

6.7 

0.037 

0.007 

0.228 

0.63 

0.01  1 

5.990 

224.0 

0.020 

0.003 

0.054 

0.412 

0.005 

0.691 

150.6 

D.012 

0.001 

0.010 

0.25O 

0.003 

0.026 

82.0 

24.0 
5.6 

2.0 


MO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01 

77 

0930 

3 

13  02 

77 

0900 

3 

20  03 

77 

0945 

.3 

17  04 

77 

0850 

.3 

15  05 

77 

0930 

.3 

12  06 

77 

1545 

3 

12  07 

77 

0930 

3 

14  08 

77 

OB  30 

3 

14  09 

77 

0900 

3 

10  10 

77 

0910 

3 

13  11 

77 

0830 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  (■( 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

CONO. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

340 

3.60 

29.5 

310 

3.60 

23.5 

40.0 

160 

3. 80 

15.0 

114 

0.90 

T.D 

250 

1.60 

12.0 

275 

2.20 

11.0 

260 

2.60 

11.0 

250 

3.20 

17.0 

205 

2.5 

17.5 

141 

2.5 

9.7 

144 

2.2 

9.7 

340 

3.  80 

29.5 

40.0 

223 

2. 61 

14.7 

40.0 

114 

0.90 

7.0 

40.0 

NO  OF  SAMPLES 


8. OX./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KH1TS0N  RIVER 

AT  BRIDGE  IN  THE  COMMUNITY  OF  BRADLEY 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 


STATION  10:   14-0028-030-02 

STORET  CODE:  02 
002 
79S0 


LONG 


U.T.M.  17  0479600.0  5153600.0  4 


REGION  05 


MILEAGE    80.60 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
-3 
.3 


15 

01 

77 

1250 

12 

02 

77 

1320 

19 

03 

77 

1230 

16 

04 

77 

1200 

14 

05 

77 

1250 

t  1 

06 

77 

1155 

1  1 

07 

77 

2025 

13 

08 

77 

1135 

13 

09 

77 

1225 

09 

10 

77 

1200 

12 

1  1 

77 

1130 

10 

12 

7T 

1200 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOH 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COL  I  FORM 
MF/lOOML 

COL  1  FORM 
KF/100ML 

ENTER. 
MF/lOOML 

19429 

4 

6 

a 

28. 

4. 

2.   L 

19472 

4 

6 

8 

20. 

4. 

2.   L 

19512 

3 

6 

8 

128. 

4. 

10. 

19567 

6 

e 

19618 

6 

8 

44. 

2. 

2. 

19668 

6 

s 

19718 

6 

8 

4B. 

26. 

4. 

19768 

6 

e 

68. 

26. 

4. 

19618 

6 

a 

84. 

12. 

4.    L 

19868 

6 

8 

19918 

6 

8 

soo. 

24. 

86. 

19965 

4 

6 

S 

86 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 
1  .0 


10.0 
3.0 
0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

10. 0 

10  0 
10.0 

11  .0 
1  I  .0 
10 


1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


500. 
68.  • 
20. 


86. 
5.' 

2. 


19.0 
7.8 
0.0 


11  .0 
10-5 
10.0 


I  .8 
0.8 
0.3 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

12S0 

3 

12  02 

77 

1320 

.3 

19  03 

77 

1230 

3 

16  04 

77 

1200 

.3 

t4  05 

77 

1250 

3 

1  1  06 

77 

1155 

.3 

11  07 

77 

2025 

3 

13  08 

77 

1135 

.3 

13  09 

77 

122S 

3 

09  10 

77 

1200 

3 

12  11 

77 

1130 

.3 

10  12 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<■  I 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

s 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.003 

0.146 

0.350 

0.004 

0.41  1 

225.0 

4.2 

o.ooa 

0.003 

0.130 

0.340 

0.004 

0.341 

221  .0 

2.8 

0.042 

0.005 

0.226 

0.800 

0.010 

0.590 

129  0 

22.0 

0.043 

0.003 

0.016 

0.490 

0.004 

0.066 

133  0 

39.0 

0.017 

0.001 

0.030 

0.550 

0.004 

0  186 

195.0 

2.8 

0.011 

O.OOI 

0.016 

0.320 

0.003 

0.202 

234.0 

2.5 

0.010 

0.001 

0.040 

0.330 

0.004 

0.171 

220.0 

1  .7 

0.015 

0.003 

0.016 

0.400 

0.004 

0 .  056 

1B8.0 

3  2 

0.014 

0.003 

0.084 

0.50 

0.005 

0.065 

185. 

3.3 

0.016 

0.001 

0.016 

0.88 

0.004 

0.101 

129. 

3.1 

0.024 

0.005 

0.014 

0.61 

0.005 

0.075 

129. 

6.6 

0.043 

0.005 

0.226 

0.88 

O.OlO 

0.590 

234  .0 

0.019 

0.003 

0.066 

0.497 

0.005 

0.206 

1B0.7 

0.007 

0.001 

0.014 

0.230 

0.003 

0.056 

129.0 

39.0 
8.3 


NO  OF  SAMPLES 


511 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


IS 

01 

77 

1250 

12 

02 

77 

■  320 

19 

03 

77 

1230 

16 

04 

77 

1200 

14 

05 

77 

1250 

11 

06 

77 

1155 

11 

OT 

77 

2025 

13 

08 

77 

1135 

13 

09 

77 

1225 

09 

10 

77 

1200 

12 

1 1 

77 

1130 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 


11 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UWHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MC/L 

342 

3.00 

16.0 

335 

4.40 

15.5 

165 

6.20 

14.5 

144 

4.  10 

7.0 

295 

1  .60 

12.5 

355 

1  50 

15.0 

335 

1  .60 

14.5 

285 

2.00 

15.5 

280 

2.0 

15.5 

194 

2.5 

10.0 

188 

38 

8.7 

355 

6.20 

16.0 

265 

2.97 

13.2 

144 

1  .50 

7.0 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


6. O.K./  SITE:  VERMILION  RIVER 

SAMPLE  POINT:  OOWUNG  6  MILES  WEST  OF  CHELMSFORD 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


15 

01 

77 

1415 

12 

02 

77 

1440 

19 

03 

77 

1345 

16 

04 

77 

1330 

14 

OS 

77 

1415 

11 

06 

77 

1230 

11 

07 

77 

2120 

13 

08 

77 

1245 

'3 

09 

77 

1340 

09 

10 

77 

1305 

12 

1 1 

77 

1235 

10 

12 

77 

1315 

934 

SAMPLE 
NO 


19431 
19474 
19514 
19569 
19620 
19669 
19720 
19770 
19820 
19870 
t9920 
19967 


901 
SCO 


4  6  8 

4  6  8 

3  6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  B 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  047562S.0  5157300.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

40. 

12. 


24. 

16. 

4. 

112. 


112. 
17.' 

4. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


84 

M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 


4. 

2.»  D 
2. 


6. 
2. 
4. 


6. 

3.'  D 
2. 


STATION 

ID:   14-0O38-033-02 

STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

REGION  05 

MILEAGE 

95. 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

1 

0.0 

120 

i 

0.0 

12.0 

( 

0.0 

1  1  .0 

2.0 

12.0 

1 

11.0 

12.0 

1 

14.0 

12.0 

1B.0 

12.0 

< 

14.0 

13.0 

1 

13.0 

13.0 

1 

10.0 

13.0 

1 

3.0 

12.0 

1 

0.0 

13.0 

18.0 

13.0 

7.  1 

12.3 

0.0 

11.0 

1 

DAY 

BOO 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


12 


0.2 


1  .0 

0.5 

0.2 

11 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


15 

01 

77 

1415 

12 

02 

77 

1440 

19 

03 

77 

1345 

16 

04 

77 

1330 

14 

OS 

77 

1415 

11 

06 

77 

1230 

11 

07 

77 

2120 

13 

08 

77 

1245 

13 

09 

77 

1340 

09 

10 

77 

1305 

12 

11 

7  7 

1235 

10 

12 

77 

1315 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.010 

0.144 

0.310 

0.007 

95.0 

0.8 

0.026 

0.013 

0.  198 

D.410 

0.01 1 

0.204 

99.0 

1  .0 

0.031 

0,004 

0.286 

0.410 

0.009 

0.121 

148.0 

7.7 

0.018 

0 .  002 

0.142 

0.350 

0 .  004 

0.126 

98.0 

10.0 

0.019 

0.001 L 

0.124 

0.300 

0.005 

0.015 

68  0 

2.9 

0.007 

0.001 

0.0S2 

0.200 

0.004 

0.006 

71  ,0 

3.  1 

0.015 

0.001L 

0.056 

0.390 

0.001 

0.059 

60.0 

2.0 

0.009 

0,006 

0.008 

0.240 

0.001 

0.005L 

68.0 

2.5 

0.010 

0.001L 

0.016 

0.21 

0.001 

0.D05L 

97. 

2.7 

0.010 

0.001 

0.016 

0.33 

0.003 

0.052 

77  , 

3.0 

0.018 

0.001 

0.  144 

0.35 

0.007 

0.073 

80. 

1  .7 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAX  I  MUM 

AVG  OR    GEOM   mu    (  *  ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   OTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


15 

01 

77 

1415 

12 

02 

77 

1440 

19 

03 

77 

1345 

16 

04 

77 

1330 

14 

05 

77 

1415 

1  1 

06 

77 

1230 

1  1 

07 

77 

2120 

13 

08 

77 

1245 

13 

09 

77 

1340 

09 

to 

77 

1305 

13 

1 1 

77 

123S 

0.026 

0.013 

0.286 

0.410 

0.011 

0.204 

148.0 

0.016 

0.0040 

0.  10S 

0.318 

0.005 

0.0670 

91  .0 

0.007 

0.001 

0.008 

0.200 

0.001 

0.005 

68.0 

14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


144 
150 
215 
136 
100 
106 
121 
132 
145 
1  14 
120 


t.ao 

1  .20 
2.50 
2.70 


1  .40 
1  .00 


6.7 
6.8 


13. 

3. 
3. 
3. 
3 
4 
5 


59 

SULPHATE 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         SI    MG/L 


31  .0 
33.0 
63.0 
28.5 
22.5 
24.0 
29.0 
32.0 
34.5 
29.5 
33. 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

21 
21 
19 
14 
13 
19 
22 
23 
24 
16 

14 


10,0 
3.4 
0.8 

11 

55 

PH 
AT    LAB 


7.13 
6.91 
6.61 
6.70 
7.32 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

O.S40 

0.390 

0.400 

0.370 

0.200 

0.230 

0.130 

0.060 

0.11 

0.25 

0.36 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1    OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
2.0 
I  . 
1  . 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I • } 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


215 
135 
100 


2.70 
1.74 
1.00 


13.5 
5.2 
3.0 


63.0 
33.7 
22.5 


6.0 
2.6 
0.0 


24 

19 
13 


7.89 
7.18 
6.61 


0.400 
0.240 
0.060 


2.0 
1  .ID 
1  .0 


512 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.J 
,3 
»3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


15 

01 

77 

1415 

12 

03 

77 

1440 

>9 

03 

77 

1345 

16 

04 

77 

1330 

14 

OS 

77 

1415 

1  1 

06 

77 

1330 

1  1 

0? 

77 

3130 

13 

08 

77 

1245 

13 

09 

77 

1340 

09 

10 

77 

1305 

13 

11 

77 

1235 

MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MM  |  >  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SIMPLES 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESlUM 

MG/L  MG/L  MG/L 


3.00 
3.00 
3.00 


52.0 

16.00 

50.0 

15.00 

67.0 

22.00 

30.0 

9.40 

46.0 

10.00 

38.0 

47.0 

50-0 

15.20 

S2. 

15.6 

42. 

12.4 

44. 

13.4 

67.0 

22.00 

47.1 

14.33 

30.0 

9.40 

70 

'5 


2.6 


5.15 
3.01 
I  ,70 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

20 
IS 
30 
30 
20 
15 
10 
10 
10 
30 
40 


40 
21 
10 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66         4  7 

SODIUM  ORGANIC 

NA  ■  C  AS  C 
MG/L       MG/L 


41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.004 

O.OOIL 

0.001 

O.OOIL 

0.001 

0.002 

O.OOIL 

O.OOIL 

0.002 

0.001 

0.002 

0.004 

0.002D 

0.001 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


15 

0) 

77 

1415 

12 

02 

77 

1440 

19 

03 

77 

1345 

16 

04 

77 

1330 

14 

05 

77 

1415 

11 

06 

77 

1230 

1  1 

07 

77 

2120 

13 

08 

77 

1245 

13 

09 

77 

1340 

09 

10 

77 

1305 

12 

11 

77 

1239 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM   CHROMIUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.070 

0.020 

O.OIOL 

0.040 

O.OIOL 

0.010L 

0.050 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.060 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.060 

O.OIOL 

0.010 

0.030 

O.OIOL 

0.020L 

0.010 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.0301 

0.02  L 

0.01 

0.03  L 

0.02  L 

0.04 

0.03  L 

0.03  L 

0.06 

0.03  L 

0.020 

0.070 

0.030 

0.0150 

0.041 

0.0190 

0.010 

0.010 

0.010 

315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


349 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.056 

0.260 

0.030 

0.064 

0.070 

O.05O 

0.  120 

0.280 

0.030 

0.071 

0.310 

0.040 

0.053 

0.050 

0.040 

0.017 

0.030 

0.  100 

O.034 

0.020 

O.OSOL 

0.044 

0.020L 

0.03  L 

0.017 

0.03 

0.02 

0.053 

0.20 

0.02 

0.D61 

0.17 

0.  100 

0.  120 

0.310 

0.036D 

0.054 

0.131D 

0.020 

0.017 

0.020 

8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

08 

01 

77 

0850 

05 

02 

77 

0830 

OS 

03 

77 

0900 

02 

04 

77 

0645 

29 

04 

77 

1730 

04 

06 

77 

0930 

05 

07 

77 

1700 

01 

08 

77 

0900 

12 

09 

77 

oeoo 

07 

10 

77 

0845 

05 

11 

77 

0830 

JUNCTION  CREEK 

END  OF  MC  CHARLES  LAKE  ROAD 

RIVER 


LONG 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

-3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 


max i mum 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

90t 

SAMPLE 

S 

NO 

19400 

4  6  B 

19443 

4  6  B 

1948S 

4  6  8 

19533 

3  6  B 

1958B 

6  8 

19636 

6  8 

19686 

6  8 

19736 

6  e 

19800 

e  e 

19B38 

6  8 

19888 

6  8 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  HURON 
TERM  STREAM:  SPANISH  RIVER 


U 


T.M.     17   0480550.0   5135950.0   4 


444                     80  81  84 

SCO      FLOM   CFS              TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/lOOML  MF/IOOML  MF/IOOML       MF/lOOML 


10, 
4. 
4. 

L 
L 
L 

3. 
2. 

2. 

L 
L 
L 

2. 

2. 
34. 

13. 

64. 

2. 
2. 

L 

2. 

2. 

600. 

2. 

L 

2. 

56. 

2. 

2. 

600. 

24. 

4. 

D 

2. 
3.  ■ 
2. 

0 

34. 
3.' 

2- 

D 

STATION 

10:   14-0028-034-01 

STORET  CODE: 

02 

002 

7950 

REGION  05 

MILEAGE 

66 

.60 

SB 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

9.0 

1  .8 

0.0 

10.0 

1.6 

0.0 

9.0 

2.4 

0,0 

9.0 

1  .2 

5.0 

10.0 

1  .2 

15.0 

10.0 

1  .4 

18.0 

9.0 

1  .6 

17.0 

10.0 

1  .0 

15.0 

10.0 

1  .5 

11  .0 

10.0 

6.D 

6.0 

1  1  .0 

2.4 

te.o 

1  1  .0 

6.0 

7.9 

9.7 

2.0 

0.0 

9.0 

1.0 

SAMP    OTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


08  01 

77 

0850 

.3 

05  02 

77 

OB30 

3 

05  03 

77 

0900 

3 

02  04 

77 

0645 

.3 

39  04 

77 

1730 

,3 

04  06 

77 

0930 

3 

OS  07 

77 

1700 

3 

01  08 

77 

0900 

.3 

12  09 

7T 

0800 

.3 

07  10 

77 

0B45 

.3 

05  11 

77 

0830 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

f> 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.098 

0.034 

1  .320 

2.250 

0.012 

0.368 

2  88.0 

3.9 

0.200 

0.003- 

0.046 

1  .700 

0.011 

0.364 

415  0 

295 . 0 

0.036 

0.004 

0.460 

1  .080 

0.006 

0.336 

ieo.0 

3.5 

0.020 

0.002 

0.036 

0.430 

0.C03 

0032 

44.0 

2.0 

0.056 

0.003 

2.960 

4.800 

0.036 

0.569 

309.0 

4.0 

0.025 

O.OOIL 

3.900 

3.950 

0.090 

0.860 

436.0 

4.9 

0.025 

0.002 

2.700 

4.400 

0.072 

0.843 

507.0 

5.4 

0.023 

0.018 

2.900 

4.300 

0.073 

0.827 

551  0 

5.8 

0.026 

0.001 

3.40 

4.95 

0.059 

0  901 

638. 

4  2 

0.035 

0.009 

3.7S 

4.50 

0.090 

0.910 

579. 

1  .4 

0.036 

0.003 

1  .24 

1  .90 

0.011 

0.559 

246. 

4.0 

0.200 

0.034 

3.900 

4.95 

0.090 

0.910 

638. 

295.0 

0.053 

0.007D 

2.064 

3.  115 

0.042 

0.597 

361  .2 

30.4 

0.020 

0.001 

0.026 

0.430 

0.003 

0.032 

44.0 

1  .4 

NO    OF    SAMPLES 


513 


CONT'D 


08 

01 

77 

0B50 

OS 

02 

77 

0B30 

05 

03 

77 

0900 

02 

04 

77 

0845 

29 

04 

77 

1730 

04 

06 

7T 

0930 

05 

07 

77 

1700 

01 

08 

77 

0900 

12 

09 

77 

0800 

07 

10 

77 

0845 

05 

11 

77 

0830 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FIET       MTRS 


3 

3 

3 

.3 

•3 

.3 

3 

3 

.3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBj  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


08 

01 

77 

0850 

05 

02 

77 

0830 

05 

03 

77 

0900 

02 

04 

77 

□845 

29 

04 

77 

1730 

04 

06 

77 

□930 

05 

OT 

77 

17D0 

01 

08 

77 

0900 

12 

09 

77 

0800 

07 

10 

77 

0845 

05 

11 

77 

0830 

14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZI 

UMHOS 

UNITS 

445 

3.00 

185 

5.50 

270 

2.60 

63 

1  .40 

460 

3.00 

670 

2.60 

710 

3.00 

760 

2.50 

900 

30 

840 

1  .4 

373 

a. 4 

900 

5.  SO 

520 

3.40 

63 

1  .40 

11 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


166 

66 
88 
31 
133 
164 
210 
232 
383 
254 
173 


56         59 

Chloride  sulphate 
mq/l 

MG/L 


23. 

7. 
11  . 

1  . 
31  . 


.5 
.6 
0 
9 
.0 
44.5 
46.0 
48.0 
53. 
46.5 
18.0 


53. 
30.0 

t  .a 


11 


1 1 


49.00 

116. 00 

2.60 

$.60 
3B.00 


90. 

82 
58 


10.50 
4.00 
5.50 
1  .75 
3.90 


14.0 

13.0 

C.5 


S5.0 
40.0 
12.0 
18.0 
14.5 
23.0 

333.0 

359.0 
S.O 

310. 

133. 


310. 
103.8 

5.0 


11 


72  74  68 

TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

CALCIUM  NES1UM  HA2EN 

MG/l  MG/L  UNITS 


40 

30 

30 

70G 

20 

30 

30 

10 

30 

30 

40 


2S0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


14.0 
4.0 

14.0 
8.0 
5.0 
3.5 
1.3 
2.5 
IB 
5.1 
3.9 


14.0 
5.7 

1  .2 

11 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


53 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

68 
25 
39 
5 
13 
14 
17 
19 
22 
19 
IS 


68 
24 

5 

II 

47 
ORGANIC 
C    AS   C 
MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


8.  13 
7.06 
6.13 


41 
COO 


MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.400 

I  .  300 

0.490 

1  .300 

0.430 

.130 

.110 

.120 

.11 

.15 

.39 


1  .300 
0.439 
0.110 

1  1 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


2 

.0 

i 

OL 

1 

.OL 

1 

.OL 

1 

.OL 

t 

.0 

2 
t 

.0 

1 

„ 

3.0 
1  .2D 
1  .0 


265 
TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 

0.003 
0.008 


001 
001 
003 

.001 
003 
003 
002 

.001 


MAXIMUM  382.  116.00  14.0  70 

AVQ   OR    GEOM   MN    (•)  163.5  55.15  7.14  33U 

MINIMUM                     31.0  3.60  1.75  10 

NO   OF    SAMPLES                           11  g  8  11 


0.008 
0.003 
0.001 

10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
-3 
.3 

3 
■3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


08 

01 

77 

oeso 

OS 

03 

77 

0830 

05 

03 

77 

0900 

02 

04 

77 

0845 

29 

04 

77 

1730 

04 

06 

77 

0930 

05 

07 

77 

1700 

01 

08 

77 

0900 

13 

09 

77 

0800 

07 

10 

77 

0845 

05 

11 

77 

0830 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235        303 

TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM   CHROMIUM 
UG/L       MG/L 


331 

335 

239 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ROMIUM 

COPPER 

LEAD 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

0  0101 

0.070 

0.010L 

0.010 

0.2OO 

0.01QL 

0.030 

0.060 

O.OlOL 

0.01DL 

0.040 

O.OlOL 

0.020 

0.  130 

0.010L 

0.030 

0.050 

O.OlOL 

0.020L 

0.030 

0.030L 

0.0101 

0.040 

0.030L 

0.03  L 

o.oa 

0.03  L 

0.02  L 

0.05 

0.03  L 

0.03  L 

o.oa 

0.03  L 

0.030 

0.300 

0.030 

0.018D 

0.074 

0.0180 

0.010 

0.030 

0.010 

315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


349 

301 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.245 

0.310 

0.090 

0.D90 

0.360 

0.040 

0.370 

0.240 

0.050 

0.072 

0.040 

0.040 

0.195 

0.700 

0.030 

0.104 

0.440 

0.040 

0.092 

0.280 

0.030L 

0 . 1  00 

0 .  300 

0.03  L 

0.158 

0.46 

0.03 

0.205 

0.70 

0.03 

0.144 

0.45 

0.090 

0.370 

0.700 

0.0400 

0.  161 

0.389 

0.020 

0.072 

0.040 

11 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


3B 


SPANISH  RIVER 

AT  BRIDGE  SOUTH  OF  THE  TOWN  OF  MASSEY 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0417750.0  5117450.0  4 


STATION  ID;   14-002B-038-B3 


STORET  CODE:  02 
003 


REGION  05 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


08  03  77  1300 
03  04  77  1300 
14  04  77  2300 

01  05  77  2000 
12  06  7  7  1830 
17  07  77  1930 
14  08  77  2000 
25  09  77  1500 
31  10  77  1700 
30  12  77  1500 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
-3 


934 
SAMPLE 

NO 


17023 
17052 
16600 
16601 
17086 
171  19 
17161 
17184 
17215 
17374 
17386 


901        444 
SCD   FLOM  CFS 


BO 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


81 
FECAL 

COL  I  FORM 
MF/IOOML 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


404. 

53. 

3- 

640, 

20. 

3. 

564. 

3. 

2. 

805 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 


1T  .5 

19.0 
34.5 


3 

DISS. 

02 

MC/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
1  .3 


MAX ] MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (-) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


640. 
463. 
316. 


53. 

14.- 

2. 


13. 

3.'  D 
2. 


34.5 
IB. 3 

11  .5 


3.4 
1  .0 
0.3 


514 


SAMP  DTE  HOUR   STN  STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  OIPTH 
FEET       MTRS 

08  03  77  1200  .3 

03  04  77  1200  -J 


14    04    77 

2300 

.3 
.3 

01    OS    77 

2000 

.3 

12    06    77 

1830 

.3 

17    07    77 

1930 

.a 

14   08    77 

2000 

.3 

25    09   77 

1S0O 

.3 

31    10   77 

1700 

.3 

20    12   77 

1500 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM   MN     <  •  I 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

•  SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MO/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.015 

0.002 

0.  120 

0.800 

0.008 

0.1  9B 

92.0 

7.1 

85 

0.023 

0.003 

0.364 

0.740 

0.  100 

0.900 

110.0 

8.8 

0.024 

0.005 

0.280 

0.63O 

0.005 

0.2  25 

1  10.0 

23.0 

BB 

0/033 

0-003 

0.276 

0.620 

0.005 

0.215 

117.0 

29.0 

68 

0.013 

0.002 

0.030 

0.280 

0.002 

0.093 

45.0 

5.7 

39 
65 

0.01B 

0.016 

0.02B 

0.460 

0.005 

0.045 

67.0 

1  .6 

0.012 

0.002 

0.0O3 

0.340 

0.009 

0.006 

82.0 

3.5 

78 
94 

0.013 

0.DO1 

0.240 

0 .  460 

0.005 

0.055 

97.0 

3.1 

0.074 

0.003 

0.034 

0.470 

0.005 

0.065 

163.0 

BO.O 

0.031 

0.003 

0.110 

0.610 

0.007 

0.158 

104  .0 

1B.0 

86 
79 

0.013 

81  .0 

1  .6 

0.074 

0.016 

0.364 

0.800 

0.100 

0.900 

163.0 

80.0 

94 
78 
39 

0.024 

0.004 

0.148 

0.541 

0.015 

0.196 

97.1 

16.4 

0.012 

O.OOI 

0.002 

0.280 

0.002 

0.006 

45.0 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


OB    03 

77 

1200 

3 

03    04 

77 

1200 

.3 

14    04 

77 

2300 

3 
.3 

01    05 

77 

2000 

.3 

12   06 

77 

1830 

3 

17    07 

77 

1930 

.3 

14    OB 

77 

2000 

.3 

25    09 

77 

1500 

3 

28    09 

77 

1445 

.3 

31     10 

77 

1700 

.3 

20    12 

77 

1500 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM    MN 

CI 

MINIMUM 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


08  03  77  1200 
03  04  77  1200 
14  04  77  2300 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
01ST  BUG  DEPTH 


.3 
.3 
.3 
.3 


14  16                       56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIM                MG/L 

UMHOS  UNITS 


8.2 

10.0 

7.6 

7.6 

2.5 

8.3 

10.5 

12.5 

B.3 


128 

1  .40 

155 

2.50 

134 

5.  90 

134 

5.80 

61 

1  .90 

101 

1.40 

121 

1.40 

143 

1.10 

127 

18.00 

133 

6.40 

12S 

1.00 

155 

18   00 

124 

4.26 

61 

1    00 

76 
CALCUL 
HARONESS 
MG/L 


01    05    77 

2000 

.3 

12   06    77 

1830 

•3 

17    07    77 

1930 

.3 

14    08    77 

2000 

3 

25   09    77 

1500 

.3 

38.0 

28    09    77 

1445 

.3 

31    10    77 

1700 

.3 

20    12   77 

1S00 

.3 

MAXIMUM 

43.0 

AVG   OR 

GEOM  MN 

<*) 

40.5 

MINIMUM 

38.0 

7.0 
4.3 


12.5 
8.0 
2.5 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NEStUM 

MG/L  MG/L 


59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MO/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25.5 

2.00 

6.89 

0.180 

5.0 

4.0 

12 

7.  16 

0.420 

32.0 

2.35 

6.  72 

0.510 

315 

2.40 

6.77 

0.540 

14.5 

2.00 

6.73 

0,260 

3.0 

18.0 

2.05 

6.70 

0.210 

0.3 

33.0 

1.85 

6.92 

0.270 

1  .OL 

28.0 

1.80 

6.B3 

0.150 

1.0 

4.4 

16 

7.09 

3  .  200 

33.0 

3.40 

7.02 

0.800 

24.0 

28. 0 

2.70 

6.86 

0.100 

33.0 

2.70 

4.4 

16 

7.  16 

3.200 

24.0 

25.9 

2.17 

4.2 

14 

6.88 

0.604 

5.6D 

14. S 

1  .80 

4.0 

12 

6.70 

0.100 

0.3 

9 

9 

2 

2 

11 

11 

6 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS   C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
9 

MG/L 
20 

MG/L 

MG/L 

30 

6 
B 
9 

10 
10 
10 

22 
24 
35 

41 
16 

27 

0.001 

40 


40 
35 
30 


12 

51 

9 

30 

8 

16 

0.001 
0.001 
0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP   OTE 

DY    MO    YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FliT 

ST.4    SAMP       PJ 
BRG    DEPTH 
MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MO/L 

331 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

14   04    77 
35   09   77 

28   09   77 

2300 
1500 

1445 

3 

3 

■3 

0.030L 
0.030L 

0.030 
0.020L 

0 .  020 
0.030 
O.OIOL 

0.010L 
0.030L 

0.005L 
0.D05L 

0.020 

O.OIOL 

0.020L 

AVG 

MAXIMUM 

OR    GEOM   MN    (  •  ) 

MINIMUM 

0.030 

0.0300 

0.030 

0.030 

0.025D 

0.020 

0.030 

0.0200 

0.010 

0.030 

0.020D 

0.010 

0.005 
0 . 005D 
0.005 

0.020 

0.017D 

0.010 

201  23B 
TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L  MG/L 

0.140 

0.020L 

0.020L 


0.140 

0.060D 

0.020 


FLUORIDE 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


515 


i.O.W./  SITE:  JUNCTION  CREEK  WEST  BRANCH 
SAMPLE  POINT:  AT  LASALLE  BLVO  SUDBURY 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0501570.0  5151860.0  4 


STATION  ID:   14-0028-040-02 

STOHET  CODE:  02 
002 
7950 

HON    05  MILEAGE         86.20 


SAMP    DTE 

HOUR 

5TN 

STN    SAMP 

DY   MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

FEET 

MTRS 

21    03    77 

1725 

.3 

17    04    77 

1305 

.3 

15   05    77 

1525 

.3 

12    06    77 

1500 

.3 

12    07    77 

1545 

.3 

14    08    77 

1510 

.3 

14    09    77 

1430 

.3 

10    10   77 

1500 

.3 

13    11    77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM 

MINIMUM 

934 

Sample 
no 


19531 
19586 
19637 
196B6 
19737 
19787 
19B37 
19B37 
19937 


901 
SCO 


3  6  0 

6  8 

6  6 

6  B 

5  6 

6  B 
6  8 
6  8 

6  a 


444 

FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


4. 

4.< 

4. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


2. 
2. 
2. 

2. 
2. 
2. 

4. 
2. 
2. 


4. 

1.* 

2. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

2. 
2. 
2. 

a 

2. 
2. 
4. 
2. 
2. 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


B05 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 
2.0 


17.0 
9.3 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


8.0 
8.0 


9.0 
7.8 

7.0 


5- DAY 
BOD 

MG/L 


8 


0.4 


1  .0 
0.5 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


21 

03 

77 

1725 

17 

04 

77 

1505 

15 

05 

77 

1525 

12 

OS 

77 

1500 

12 

07 

77 

1545 

14 

OS 

77 

1510 

14 

09 

77 

1430 

10 

10 

77 

1500 

13 

11 

77 

1430 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.011 
0.006 
0.006 
0.002 
0.012 


ooa 

006 
015 


0.001 
0.003 
0.001 
0.001 
0.004 

0 . 00 1 L 
0.001 

0-00 1 


t9        20 
FILTERED     TOTAL 

AMMONIA  KJElOAHL 
MG/L      MG/L 


6.950 

0.580 

1 t .400 

3.500 

12.200 

1 1 , 400 

3.70 

2.36 

5.60 


6.950 

5.800 

1  1  . 400 

4.300 

1 2 . 200 

■2.300 

4.  10 

2.90 

5.60 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


0.083 
0.049 
0,014 
0.008 
0.006 
0.009 
0.007 
0.002 
0.003 


6.070 
0.301 
9.600 
3.B90 
12.700 
1 0 . 900 
3.4 

a. t 

7.45 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1096 
1424 
1432 
1  161 
2055 
2047 
877 
727 
1077, 


6 
SUSP. 
SOLIOS 
MG/L 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIOS 
MG/L 


MAXIMUM  0.O15  0    004 

AVQ   OR    GEOM   MN    (•)  0.008  0.002D 

MINIMUM  0.002  0.001 

NO  OF  SAMPLES  8         8 


12.200 
6.410 
0.5S0 


1 2 . 300 

7.2B3 
2.90 


0.OB3 
0.020 
0.002 


12.700 
6.335 

0.301 


2055.0 

1321  .8 

727. 


12.0 
6.5 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
,3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


21 

03 

77 

1725 

17 

04 

77 

1505 

15 

os 

77 

1525 

12 

06 

77 

1500 

12 

07 

77 

1545 

14 

08 

77 

1510 

14 

09 

77 

1430 

10 

10 

77 

1500 

13 

11 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI MUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


21  03  77  1725 

17  04  77  1505 

15  05  77  1525 

12  06  77  1500 

12  07  77  1545 
14  08  77  1510 
14  09  77  1430 
10  10  77  1BO0 

13  11  77  1430 


NO  OF  SAMPLES 

STN  stn  samp  pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  16        56        59       280 

COND,  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  F0RIMZ1N       MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                 MG/L    SI  MG/L 


16D0 
2010 
1B50 
1550 
2100 
2200 
1100 
910 
1265 


2200 

1621 

910 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


396 
541 
538 
374 
8B4 
913 
364 
328 
534. 


913.0 
541  .3 
328. 


4.20 
6.90 
5.80 
1  .00 
3.00 
1  .60 


6.90 
4.07 
1  .00 

9 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

95.00 
131 .00 
120.00 


t91 .00 
B3. 
73. 
12.5 


191 .00 

1 00 . 79 

12.5 


200 
255 
175. 
250. 

83. 

95. 

88. 

45. 

40, 


255.0 

136.8 

40.5 

9 

74 
TOT .  MAG 

NES1JM 
MG/L 

3B.50 
52.00 
58.00 


106.00 
3B.0 
35. S 
54. 


1 06 . 00 
54.57 
35.5 


42.5 

907,0 
700.0 
365.0 
1013.0 
1050.0 
410. 
3B5. 
62B. 


1050.0 

61  1  .2 

42.5 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

5 
15 
10 

5 
10 
10 
10 
20 
15 


20 

11 
5 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


95 

52 

55 

20B 

25 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT    LAB 

AT     LAB 

I  BON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

44.0 

2 

4,88 

0    680 

1  .0 

49.0 

2 

4,99 

0.400 

1  .0 

12.0 

78 

6,  31 

0.240 

3.4 

19 

7.24 

0.050 

1  ,D 

150.0 

1 

4.60 

0.400 

1  .0 

130.0 

3 

4.B4 

1  .0 

14. 

5 

5.62 

0.22 

2. 

44. 

1 

4.60 

0.28 

1  . 

65. 

1 

4.93 

0.25 

150.0 

7B 

7.24 

0,680 

2 

56.8 

12 

5.36 

0.315 

1  .1 

3.4 

1 

4.60 

0.050 

1  .0 

9 

9 

9 

8 

T 

66 

47 

41 

361 

265 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

NA 

C 

AS    C 

EXTRBLES 

A  USE* 

"G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

MC/l 

001  L 
001  L 
001 
001  L 
001  L 
001  L 
001  L 
001L 
001 

001 

0010 

001 

516 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


5TN   STN  SAMP  CJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEtT       MTRS 


21  03  77 

1725 

.3 

17  01  77 

1505 

.3 

15  OS  77 

1525 

-3 

12  06  77 

1S0O 

.3 

12  07  77 

1S45 

.3 

14  08  77 

1510 

.3 

1*  09  77 

1430 

3 

10  10  77 

1500 

.3 

13  11  77 

1430 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [ • I 
MINIMUM 

235 

TOTAL 

MERCURY 
UG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/l 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.020 
0.020 
0.010L 
0.030 
0.030L 
0.020L 
0.02  L 
0.02  L 
0.02  L 


0.030 

0.020D 

Q.O10 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

1  .  300 
1  .300 
1  .000 
0.410 
3.600 
3.000 
0.87 
1  .6 
22. 


22. 
3.699 

0.410 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


01QL 
010L 
010L 
OlOL 
020  L 
030L 
03  L 
03  L 
03  L 


0.030 

0.020D 

0.010 


215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


249 
■  TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.760 
1  ,000 
I  .  100 
0.760 
3.000 
2.400 
0.82 
1  .  1 
1.4 


3.000 
1  .371 
0.760 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 


B.990 
1  .160 

1  .490 
0.B4O 
3.000 

2  .  700 
1  .OB 

1  .04 
1  .36 


3.000 
1  .518 
0.840 


14  .000 
0.250 
28.000 
16.000 
45.000 
45.000 
18. 
19. 
22. 


45 . 000 

22.806 

0.250 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


COPPER  CL1 FF  CREEK 

AT  8AISAN  STREET  AND  SMELTER  ROAO  COPPER  CLIFF 
0,uro  MAJOR  BASIN 

'  MINOR  BASIN 

TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.     17    0495420.0   5146140.0    4 


STATION     ID:        14-0028-041 -02 

STORET    CODE:    02 
002 
7950 


REGION  05 


MILEAGE    82.30 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

15  01 

77 

1040 

.3 

12  02 

77 

1115 

3 

19  03 

77 

1025 

.3 

16  04 

77 

1000 

3 

14  05 

77 

1  110 

.3 

11  06 

77 

1015 

.3 

1  1  07 

77 

1835 

.3 

13  08 

77 

0935 

3 

13  09 

77 

1045 

3 

09  10 

77 

1010 

3 

12  11 

77 

0940 

'I 

10  12 

77 

1000 

934 

SAMPLE 

NO 


19426 

19469 
1 9509 
19564 
19615 
19665 
!97t5 
19765 
19815 
19B65 
19915 
19962 


901 
SCO 


6  e  9 

6  8  9 

3  8  9 

6  8  9 


444 
FLOW  CFS 


8  9 

8  9 

8  9 

B  9 

8  9 

8  9 

8  9 
8 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/IOOML 


4. 

4. 
4. 


8. 
20. 
S2. 


2 

2. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

3-       L 

2. 

2.   L 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/tOOML 


2.  L  2.  L 
2.  L  2.  L 
4.   L    100.   L 


805 
WATER 
TEMP  , 
DEG  C 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


8.0 
8.0 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 


0 
0 
0 
0 

o 

0 

o 

,5 
5-0 
3.5 
12. 


60 
35 
50 
60 

70 
55 
26 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ 1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1040 

.3 

12  o: 

77 

11  15 

.3 

19  03 

77 

1025 

.3 

16  04 

77 

1000 

.3 

14  05 

77 

11  10 

.3 

1  1  06 

77 

1015 

.3 

11  07 

77 

1835 

.3 

13  08 

77 

0935 

.3 

13  09 

77 

1045 

.3 

09  10 

77 

1010 

.3 

12  11 

77 

0940 

.3 

10  12 

77 

1000 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  -  1 

MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 


050 
032 
035 
017 
014 
015 
020 
020 
026 
0.029 
0.039 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.002 
0.003 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.002 
0.004 
0.002 
0.001 
0.008 


52. 
7.'  D 

4. 

8 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


4. 
3.' 

2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


60.000 

58 . 500 

34.000 

35.000 

47.500 

37.000 

55.000 

23.400 

53- 

43.2 

48.0 


74  .  000 

85.500 

51 .000 

66.000 

62 . 500 

57.500 

58.500 

28.000 

67.5 

58. 

50.0 


036 

033 

025 

900 

056 

375 

.550 

0.340 

0.074 

0.092 

0.200 


100. 
4.* 
2. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5.460 
0.140 
22.100 
.119 
.035 
.235 
.010 
.126 
.642 


0 
O. 

0. 

2. 
0. 
0. 
0.120 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

2967   0 

2883.0 

2002.0 

2143.0 

3487    0 

2670.0 

2993.0 

3997 .0 

3164. 

3685. 

2734. 


0.050 

0.008 

60 . 000 

85  .  SOO 

1  .900 

22.100 

3997.0 

0.026 

0.002 

44 . 964 

59.682 

0.335 

3.098 

2793.2 

0.014 

0.001 

23.400 

26.000 

0.025 

0.035 

2002.0 

19.0 
B.  1 
0.0 

12 

6 
SU5P. 

SOLIDS 
MG/L 


ia.o 

21  .0 
35,0 
23.0 
16.0 
11.0 
13.0 
33.0 


14 
37. 


66. 
26.  1 
11  .0 


9.0 
7.8 
7.0 

12 


70.0 

34.6 

3.5 

«1 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO   OF   SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


15  01  77 

1040 

•  3 

12  02  77 

1  1  15 

.3 

19  03  77 

1025 

.3 

16  04  77 

1000 

■  3 

14  05  77 

1110 

.3 

11  06  77 

1015 

.3 

11  07  77 

1635 

.3 

13  08  77 

0935 

3 

13  09  77 

1045 

.3 

09  10  77 

101  0 

.3 

12  11  77 

0940 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

Cl 

MINIMUM 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

3650 

36.  00 

230.0 

1625.0 

0.0 
0.0 
8.0 
11  .0 
14.0 
24.0 
27.0 
31.2 
51. 
47. 
33 

59 

64 

33 

35 

41 

19 

7 

20 

0 

2 

S 

8.41 
B  55 

7  .000 
5.500 

13.0 

3600 

20.00 

270.0 

1850.0 

7.52 

4  ,800 

B.O 

2600 
2770 
3100 

18.00 
12.00 
14.00 

I  95.0 
223.0 
215.0 

l  ISO  0 
1560.0 
1500.0 

7.5B 
7.31 

6.  45 

3.550 
3,300 
3.50O 

7.0 
1  .0 

3100 

16,00 

160.0 

1500.0 

5.  91 

4.650 

3.0 

3350 
4  450 

25.00 
60 .  00 

120.0 
128.0 

164S.0 
2400.0 

7.00 
3  .87 

3  500 
10.5 

3.0 

11  . 

3600 
3050 
3060 

20. 
27. 

64. 

110. 

95. 
93. 

1900. 
1700. 
1692. 

4.58 
6.  14 

13.5 
14. 

11  . 

4450 
3303 
2600 

64. 

28.36 

13.00 

270.0 

167.2 

93. 

2400.0 
16B3.8 
1 1 50 , 0 

51. 
21.5 
0.0 

60 

36 

0 

8.55 
6.67 
3.87 

14. 
6,618 
2.500 

13.0 
7.1 
1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


11 


II 


517 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 


15 

01 

77 

1040 

12 

02 

77 

1115 

19 

03 

77 

1025 

16 

04 

77 

1O00 

ia 

OS 

7? 

1  1  10 

1  i 

06 

77 

1015 

11 

07 

77 

1835 

13 

08 

77 

0935 

13 

09 

77 

1045 

09 

10 

77 

101D 

12 

11 

77 

0940 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

1107.0 
1116.0 
791  .0 
873,0 
100'  0 
1066.0 
1 166.0 
1215.0 
1303. 
1068. 
1132. 


1303. 
1078.0 

791  .0 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


370.00 
372.00 
260.00 
287.00 
330.00 


405.00 
442. 
346. 
370. 


442. 
353,56 

260.00 


44.50 
45.50 
34.50 
38.00 
43.00 


49  50 
48.5 
49.5 
50.5 


50.5 

44.83 

34.50 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

70L 

70G 

70G 

70G 

70 

30 

70G 

70L 

70G 

50 


70 

64E 

30 


66 

SODIUM 
K         NA 
MG/L       MG/L 


67 

PT5SIUM 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 
0.001 
0.002 
0.002 
0.002 
0.001 
0.001 
0.005 
0.003 
0.003 
0.007 

0.007 
0.003 
0.001 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  TR  LMT    OIST  ERG  DEPTH 
FEET       MIPS 


15  01  77 

1040 

3 

IS  02  77 

1115 

3 

19  03  77 

1025 

.3 

16  04  77 

1000 

3 

14  05  77 

1110 

-3 

11  06  77 

1015 

3 

U  07  77 

1835 

.3 

13  08  77 

0935 

.3 

13  09  77 

1045 

•3 

OS  10  77 

1010 

.3 

12  11  77 

0940 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  • 1 
MINI  MUM 

235 

203 

221 

225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.020 

0.01DL 

0.010L 

0.320 

0.010L 

0.010 

0.480 

0.010L 

0.010L 

0.240 

0  OlOL 

0.010 

0.310 

O.OIOL 

0.010 

0.  150 

O.OlOL 

0.0201 

0.140 

0.020L 

0.020L 

0.200 

0.030L 

0.02  L 

0.  13 

0.03  L 

0.02  L 

o.se 

0,03  L 

0.02  L 

0.42 

0.03  L 

0.020 

0.58 

0.030 

0.0150 

0.263 

ooiao 

0.010 

0.020 

0.010 

21S 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 


249 

301 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.370 

0-010L 

0.080 

0.304 

1  .000 

0.  130 

0  500 

3-200 

G .  040 

0 .  350 

1  .800 

0.040 

0  340 

2.100 

0.010 

0  280 

1  .600 

0.  130 

0510 

1  .400 

0.050 

0.166 

4.500 

0.03 

0.720 

1  .B 

0.20 

0.980 

5.0 

0.14 

0950 

3.9 

0.20 

0.980 

S.O 

0.079 

0.497 

2.3920 

0.010 

0.166 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  JUNCTION  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  ORELL  STREET  CARSON 

STATION  TTPE:  RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0510260.0  5155420.0  4 


STATION  ID:   14-0028-042-02 

STORET  CODE:  02 
002 
7950 


REGION  05 


MILEAGE    93.30 


SAMP  OTE  HOUR 
DT  MO  YR  LMT 


16 

01 

77 

1145 

13 

02 

77 

1  1  10 

21 

03 

77 

0700 

17 

04 

77 

1050 

15 

05 

77 

1125 

12 

06 

77 

1010 

12 

07 

77 

1100 

14 

08 

77 

1035 

14 

09 

77 

1045 

10 

10 

77 

1050 

13 

11 

77 

1025 

1  1 

12 

77 

1050 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 


934 
SAMPLE 

NO 


19440 
19483 
19523 
19578 
19639 
1967B 
19729 
19779 
19829 
19B79 
19929 
19976 


901        444         80         81 
SCO   FLOM  CFS      TOTAL      FECA 

CO  LI  FORM  COL  I  FORM 

MF/100ML  MF/100MI 


4 
4 
3 

6  8 

6  8 

6  a 

6  8 

6  8 

6  8 

e  a 

6  B 

6  8 


6  8 
6  8 
6  8 


4- 

L 

2 

4. 

2 

4  . 

L 

2. 

2. 

L 

2. 

a. 

2 

400. 

2. 

60. 

3. 

40. 

2. 

4. 

L 

4. 

184. 

2. 

3. 

t 

2. 

B4  SB 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 

2.   L 
16. 

2.   L 

6. 

2. 
28. 
7D. 
18. 

16. 

4. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
D£G  C 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


e. 

7. 

a. 

8. 
7. 
13 
6 
7 
6 
8 
7 
B 


t 
5- OAT 
BOD 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


16  01  77 

1145 

.3 

13  02  77 

11  10 

.3 

21  03  77 

0700 

.3 

17  04  77 

1050 

.3 

15  05  77 

1125 

.3 

13  06  77 

1010 

.3 

1 2  07  77 

1100 

.3 

14  OB  77 

1035 

.  3 

14  09  77 

1045 

3 

10  10  77 

10S0 

3 

13  11  77 

1025 

.3 

11  12  77 

1050 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • | 
MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

ooa 

006 
013 
010 
013 
003 
028 
031 
013 
024 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


0.028 
0.013 
0.003 


001  L 

001 

001 

001 

003 

001 

001 

001  L 

001  L 

001 

001  L 


0 .  003 

O.OOID 

0.001 


350 

590 

880 

330 

200 

450 

740 

OOO 

54 

42 

24 


4.350 
2.421 
0.220 


400. 
13.'    0 
2. 

n 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

4.400 

4.250 

1  .920 

3.450 

3.350 

3.800 

2.010 

3.420 

2.10 

1  .56 

2.40 


4.400 
3.960 

1  .56 


NO  OF  SAMPLES 


4. 

2.  •  0 
2. 

11 

21 
FILTEREO 
N02-N 
MG/L 

0.078 
1  .450 
1  .000 
0.030 
1  .770 
1  .530 
1  .550 
1  .  650 
1  .  1 
0.910 
1  .28 


1.770 
I  .123 
0.030 

1  1 


70. 
».«  D 

2. 

10 

22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 

12  030 
7.050 
3.250 
5.470 
6.850 
7.730 
6.  100 
9.850 
5.95 
4.54 
6.37 


12.020 
6.834 
3.250 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

1063.0 


694. 

647. 

868. 

1C51 

1314 

1563 

1099 

B5S 

740 

B84 


1563.0 
998.3 
647.0 


18.0 
7.2 
0.0 

13 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


10.0 
1  .9 
3 
1 

i 
1 

7 
2 
17 


11 


11 


7.2 


18. 

6.6 
1  .7 

11 


12.0 
7.7 
6.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


3.5 
2.3 

1  .0 

1  1 

107 

CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 


518 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TORS- 
FORMAJtN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

16  01 

13  02 

77  1145 
77  1110 

.3 

.3 

1750 
1300 

2.60 
0.60 

83. 0 
103.0 

450.0 

415.0 

310.0 

475.0 

600.0 

650.0 

6620 

500 . 0 

4JS. 

465  . 

435 

0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
2.1 
0. 

133 
32 

24 

1  1  .  36 
9.46 
7.  B8 

0  .020 

0  040 
0070 

3.0 
1  0 

21  03 

77  0700 

.3 

940 

2.50 

55  0 

25 

a.  70 

0.060 

2.0 

17  04 

7  7  1050 

.3 

1180 

0.65 

73  0 

26 

8.79 

o  oso 

1  .0 

15  05 
12  06 

77  1 125 
77  1010 

3 
.3 

1400 
1650 

0.90 
1  .20 

75  0 
83  0 

26 
23 

8.6B 
7,15 

0.060 
0.260 

2.0 
2.0 

12  07 
14  08 
14  09 
10  10 

13  11 

7  7  1100 
77  1025 
77  1045 
7  7  1050 
77  1025 

.3 
.3 

■3 
.3 
.3 

1490 
1420 
1240 
1  1  10 
1170 

2.40 
2  00 
3.4 
1  .6 
3.2 

78  0 
108  0 
61 
55. 
75. 

24 
70 
31 

24 

9.16 

11.0 
7.77 
9.45 

0.130 

0.21 

0.19 

0.11 

5.0 

4. 

2. 

MAXIMUM 

1750 

3.4 

106.0 

662.0 
4B9.7 
310.0 

3.7 
0.6 
0.0 

133 
40 

11  .36 

9.04 

0.2B0 
0.  109 

5  0 
2.4 

AVG 

OB  GEOM  MN  I  *  > 
MINI  MUM 

1332 
940 

1  .93 
0.65 

77.2 

55.0 

23 

7.15 

0.020 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

1  1 

11 

11 

1 1 

11 

11 

1  1 

9 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

5AMP  DT£  MOOR 
OY  MO  Yfi  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 

COLOUR 
HA2EN 

UNITS 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

SODIUM 

NA 

MG/L 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

COD 
MG/L 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MC/L 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

16  01 

77  1145 

.3 

493  0 

195.00 

1.S0 

15 

0.002 
0  .001 

13  02 

77  1110 

.3 

400  0 

1  38  00 

13.50 

5 

0  001 

21  03 

77  0700 

.3 

296.0 

93.00 

19.50 

10 

0  001 

17  04 

77  1050 

.3 

346.0 

117.00 

13.00 

5L 

o .  coi 

15  05 

77  1125 

3 

4  80.  0 

160.00 

19.50 

5 
5 

0.001L 

12  06 

77  1010 

.3 

635  0 

0.001 

12  07 

7  7  1100 

3 

528  0 

15 

0.00' 

14  OB 

77  1025 

.3 

476.0 

171 .00 

12.00 

5 

0  .001 

14  09 

77  1045 

.3 

402. 

154. 

4.30 

10 

0  .002 

10  10 

77  1050 

.3 

406. 

129. 

20.5 

10 

0.001 

13  11 

77  1025 

3 

MAX  I  MUM 

386. 
635.0 

135. 
195  00 

12. 
20.5 

1  0 
15 

0.002 
0  .  00 1  D 

AVC 

!  OR  GEOM  MN  i - | 

440.7 

143.56 

12.42 

9D 

o  .001 

MINIMUM 

296.0 

93.00 

1  .50 

5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST>*  SAMP   I" J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET      MTRS 


16  01  77 

1145 

.3 

13  OS  77 

1110 

3 

21  03  77 

0700 

.3 

17  04  77 

1050 

.3 

15  05  77 

1125 

.3 

12  06  7  7 

1010 

.3 

12  07  77 

1  100 

.3 

14  OS  77 

1025 

.3 

14  09  77 

1045 

.3 

10  10  77 

1050 

.3 

13  11  77 

1025 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

MINIMUM 

235       203  221        225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L        MQ/L  MG/L        MG/L 


229  215 

total  total 

lead  cadmium 

MG/L  MG/L 


0  020 

0.  130 

O.OIOL 

0  010L 

0.060 

0.010L 

0.010L 

0.060 

O.OlOL 

O.OIOL 

0.050 

O.OIOL 

0.010L 

0,040 

O.OIOL 

0  .  030 

0.030 

O.OIOL 

0.C20L 

0.060 

0020L 

0.020L 

0.040 

0.0  30L 

0.04 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.04 

0.  130 

0.030 

0.019D 

0.056 

0.018D 

0.010 

0.030 

O.OlO 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0.006 

1  .700 

0.060 

0.  OOB 

0.190 

0.070 

0  128 

1  .400 

0.0  20 

0  025 

0.260 

0.020 

0.016 

0.  1B0 

0  040 

0.01B 

0.240 

0  070 

0  022 

0.  140 

0.030 

0.014 

0  040 

0.02  L 

0.015 

0.10 

0.04 

0.0B3 

1  .2 

0.03 

0.032 

0.33 

0.070 

0  .  1  28 

1  .700 

0.042D 

0.033 

0.525 

0.020 

0.006 

0.040 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.W./  SITE:  NOLIN  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  144 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02CF009 


LONG 


MAJOR     BASIN.     GREAT     LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    HURON 
TERM    STREAM:     SPANISH    RIVER 

U.T.M.     17    0498240.0   5148520.0    4 


STATION    ID:        14.0023-043    02 

STORET    CODE:    02 
002 
7950 


REGION  05 


MILEAGE    86.90 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


15 

Cl 

77 

1  1  15 

12 

02 

77 

1145 

19 

03 

77 

1  100 

IS 

04 

77 

1035 

14 

05 

77 

1140 

11 

06 

77 

1040 

11 

07 

77 

1900 

13 

08 

77 

1005 

13 

09 

77 

11  15 

09 

10 

77 

1045 

12 

11 

77 

1015 

934 
SAMPLE 
NO 


19427 
19470 
19510 
19555 
1  96  16 
19  £.66 
19716 
19766 
19816 
19866 
19916 


901 
SCD 


e  8 

6  8 

3  6 

6  a 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 

6  8 


444 
FLOW  CFS 


1  .60 

1  .20 
67.  70 

9.  10 
2.90 
0.38 
2.40 

2  .00 
5  80 

48.80 
23 .  70 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

4.   L 
4.    L 


FECAL 
C0L1F0RM 
MF/lOOML 

2.  L 
2.  L 
2.    L 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


4.   L       2  L 

A    L       2.  L 

4.   L       2.  L 

4.1  10 

4.   L       2.  L 


08 

PSEUD. 

MPA 

MF/lOOML 


2. 

2. 

4. 


2    L 

2.   L 

10.   L 


605 
WATER 
TEMP  . 
DEC  C 

0    0 

0  0 

1  .0 
2.0 

12.0 
14.0 
19  0 
15.0 
15.0 
10.0 
3.0 


DISS. 

02 

MG/L 

7  0 
8.0 
8.0 
9.0 
8.0 
7.0 
7.0 
8.0 
8-0 
9.0 
9.0 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 

4  9 
10.0 
1  4 
1  4 
6.0 
2.8 
0.2 

1  .2 

0  2 

2  6 

1  .6 


MAX IMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • ) 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


67.70 

15.05 

0.38 


10. 

3.' 
2 


19.0 
B.3 
0.0 

11 


9-0 
8.0 
7.0 


10.0 
2.9 
0.2 


519 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SKi  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1115 

3 

12  02 

77 

1145 

3 

19  03 

77 

1100 

.3 

16  04 

77 

1035 

3 

14  05 

77 

1140 

.3 

1  1  06 

77 

1040 

.3 

11  07 

77 

1900 

.3 

13  OS 

77 

1005 

3 

13  09 

77 

11  15 

.3 

09  10 

77 

1045 

.3 

12  11 

77 

1015 

.3 
MAXIMUM 

*va  or 

GEOM  MM  1 ■ i 
MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.008 

0 . 00 1 L 

20.200 

24 . 700 

0.025 

2450.0 

10.0 

0.003 

0.001L 

20 . 000 

25.200 

0.020 

1  .380 

2460.0 

32.0 

0  068 

0.001 

1  .780 

1  .860 

O.DOS 

1  .350 

862.0 

145.0 

0.010 

0  002 

4 .  000 

4.000 

0.007 

1  .040 

1327.0 

15.0 

0.004 

0  002 

1 1 .500 

13.800 

O.OBS 

0.073 

2080. 0 

3.7 

O.OOt 

0.001 

1 2  -  000 

27.500 

0.010 

0.005L 

2795.0 

5.9 

0  006 

0.001 

15.900 

1 6 . 000 

0.010 

0.  155 

2382.0 

3.4 

0.004 

0.001 

1 1 . SOO 

1 2 . 700 

0.005 

0.  145 

2254  0 

3.4 

o.oos 

0.00 11 

14.0 

14.3 

0.004 

0.206 

2343. 

3.  1 

0.034 

0.001 

2.0 

1  .90 

0.002 

6.5 

1342. 

92. 

0.003 

0.001 

3.5 

3.50 

0.003 

0.357 

1701  . 

28. 

0.06a 

0.002 

20.200 

27.500 

0.OB5 

6.5 

2795.0 

145.0 

0.014 

0.0010 

10.607 

13.224 

0.016 

1  .1210 

2001 .5 

31  .0 

0.001 

0.001 

1  .780 

1  .860 

0.002 

0.005 

882.0 

3.  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5T-4  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

11  IS 

3 

12  02 

77 

1145 

3 

19  03 

77 

1100 

■  3 

16  04 

77 

1035 

.3 

14  05 

77 

1  140 

3 

1  1  06 

77 

1040 

-3 

1  1  07 

77 

1900 

3 

13  OB 

77 

1005 

3 

13  09 

77 

11  15 

3 

09  10 

77 

1045 

3 

12  11 

77 

1015 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  (•:::: 

MINIMUM 

14 

16 

M 

59 

280 

95 

52 

5S 

20B 

25 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2750 

6.50 

1 25  .  0 

1400  0 

4.2 

54 

9.63 

1  .340 

2650 

18.00 

125.0 

1450.0 

0.0 

64 

9.64 

4  .200 

3.0 

1050 

43. 00 

90.0 

360.0 

86  0 

0 

4.  42 

1 1 .300 

1  .0 

1640 

13.  00 

90.0 

1225.0 

61  0 

1L 

4.77 

8.750 

1  0 

2450 

2.60 

117.5 

1200.0 

0.0 

15 

8.  75 

0  710 

3050 

6.50 

128.0 

1550.0 

0-0 

49 

9.21 

1  350 

1  .0 

2600 

3.60 

115.0 

14A7.0 

0.0 

51 

9.70 

0.350 

1  .0 

2500 

t.60 

110.0 

1250.0 

0.0 

62 

10.56 

0.300 

1  .0 

2500 

30 

9B. 

1450. 

0.0 

43 

9.77 

0.46 

2. 

1430 

31. 

55. 

BOO. 

189. 

0 

3.  81 

24. 

2- 

1800 

22 

51. 

1051  . 

212. 

0 

4.51 

44. 

3050 

43. 00 

12B.0 

1550.0 

212. 

64 

10.56 

44. 

3.0 

2220 

13.  71 

100.4 

1 1 98  . 5 

SO. 2 

31D 

7.71 

8.796 

1  .5 

IOSO 

1  .60 

51  . 

360.0 

0.0 

0 

3.B1 

0.300 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

15  01 

77 

1115 

.3 

1210.0 

421 .00 

38.50 

20 

0001 

12  02 

77 

1145 

.3 

1242  0 

442.00 

33.50 

60 

0.001L 

19  03 

77 

1100 

.3 

275  0 

79.00 

19.00 

20 

0.002 

16  04 

77 

1035 

.3 

655.0 

203,00 

36.00 

60 

O.OOU 

14  05 

77 

1140 

3 

1012-0 

360.00 

27.50 

10 

0.001L 

1  1  06 

77 

1040 

.3 

1355.0 

30 

0.001 

1  1  07 

77 

1900 

.3 

1233.0 

10 

O.OOIL 

13  08 

77 

1005 

.3 

1109.0 

430.00 

B.50 

5 

0.001L 

13  09 

77 

1  115 

.3 

1256. 

470. 

20.0 

15 

0.002 

09  10 

77 

1045 

.3 

525 

(60. 

30.5 

50 

0.001 

12  11 

77 

1015 

.3 
MAXIMUM 

791  . 
1355.0 

27D. 
470. 

28.5 

38.50 

70 

70 

0.001 
0.002 

AVG 

OR  GEOM  MN  I • ) 

969.4 

315.00 

26.89 

32 

0.001D 

MINIMUM 

275.  0 

79.00 

8.50 

5 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


235 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FE1T 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

MERCURY 
UG/L 

15  01 

7T 

1115 

.3 

13  02 

77 

1145 

.3 

19  03 

77 

1100 

3 

16  04 

77 

1035 

3 

14  05 

77 

1140 

3 

1  1  06 

77 

1040 

3 

1  1  07 

77 

1900 

3 

13  OB 

77 

1005 

.3 

13  09 

77 

1115 

.3 

09  10 

TT 

1045 

.3 

12  11 

77 

1015 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  [  •  | 

MINIMUM 

303 
TOTAL 
UMINUM 
MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

IROMIUM 

Copper 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.030 

0.010L 

0.020 

0042 

0.080 

0.010L 

0.150 

O.OIOL 

0.070 

0.  104 

1  .000 

0.010 

5  .  000 

0.0101 

0.380 

0.GB5 

12.000 

O.OIOL 

3.000 

O.OIOL 

0.220 

1  .230 

17.000 

0-010L 

0.  100 

O.OIOL 

0.020 

0.  124 

0.450 

0.020 

0.080 

O.OIOL 

0.050 

0.055 

0.230 

0.020L 

0.060 

0.020L 

0.080 

0.022 

0.070 

0.020L 

0.060 

0.030L 

0.020L 

O.Ot  1 

0.060 

0.02  L 

0.06 

0.03  L 

0.02 

0.022 

0.15 

0.02  L 

9.1 

0.03  L 

0.66 

1  .12 

30. 

0.02  L 

8.0 

0.03  L 

0.56 

O.BlO 

24. 

0.030 

9.  1 

0.030 

0.66 

1  .230 

30, 

0.016D 

3.331 

0.D18D 

0.1910 

0.  384 

7.731 

0010 

0.030 

O.OlO 

0.020 

0.011 

0.060 

NO  OF  SAMPLES 


520 


B.O.W./  SITE:  FINLAND  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  POWER  STREET  COPPER  CLIFF 

STATION  TVPE;  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOS  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


U.T.M.  17  0494400.0  5145980.0  4 


STATION  ID:   14-0028-044-02 

STORET  CODE:  02 
0C2 
7950 

5I0N  05  MILEAGE    83.10 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

15  01 

77 

1015 

.a 

12  02 

77 

1050 

.3 

19  03 

77 

1000 

.3 

16  04 

77 

0940 

3 

14  05 

77 

1045 

.3 

1  1  06 

77 

D950 

.3 

It  07 

77 

1810 

.3 

13  OS 

77 

0910 

.3 

13  09 

77 

1025 

.3 

09  10 

77 

0945 

3 

12  11 

77 

0915 

.3 

10  12 

77 

0935 

3 

934 

90 

1 

SAMPLE 

sc 

no 

19425 

6  8 

9 

19468 

6  8 

9 

1950S 

3  6 

9 

19563 

6  9 

19614 

6  9 

19664 

6  8 

19714 

6  8 

19764 

6  8 

19814 

6  8 

9 

13661 

6  8 

9 

19914 

6  8 

9 

19961 

6  a 

444         80  61         84  S3 

FLOK  CFS      TOTAL  FECAL       M.F.  PSEUD. 

COL  I  FORM  COL  1  FORM     ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/1Q0ML  MF/100ML  MF/100ML 


4. 

L 

2 

L 

2 

L 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

L 

4. 

L 

2. 

L 

a. 

I 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

l 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

L 

4. 

2. 

L 

2 

L 

300. 

4. 

10. 

L 

805 
WATER 
TEVP  . 
DEG  C 

1  .0 

1  .0 

2  0 


3. 
12. 

15 
19. 
15. 

IS 

10 

3 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.0 
8.0 
8.0 
9.0 
B.O 
9-0 
8-0 
9.0 
B.O 
9.0 
9.0 
8.0 


5 -DAT 

BOD 

MG/L 

30.0 
16.0 
60.0 
14.0 
70. 0 
70.0 
48.0 

5.0 
10  0 

5.0 
11. 


VAX  [  MUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I  '  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Dt  MO  TR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01 

77 

1015 

.3 

12  02 

77 

1050 

.3 

19  03 

77 

tooo 

.3 

16  04 

77 

0940 

.3 

14  05 

77 

1045 

.3 

1  1  06 

77 

0950 

.3 

11  07 

77 

1810 

.3 

13  08 

77 

0910 

.3 

13  09 

77 

1025 

.3 

09  10 

77 

0945 

.3 

12  11 

77 

0915 

.3 

10  12 

77 

0935 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.013 
0.017 
0.026 
.013 
.009 
.010 
.020 
.020 
.016 
.060 
.046 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/l 


001 
001 
001 
002 
001 

ooi 

002 
004 
002 
003 
005 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

57.500 

62.000 

47.000 

39.500 

47.500 

28  500 

59 . 500 

24.400 

58. 

42. 

54.0 


300. 
9.  '  0 

4. 

8 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

96 . 500 
93.000 
66.000 
99.000 
64.500 
53  .  500 
62.500 
29.000 
75.5 
49.5 
1  .44 


10. 
3.*  0 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.035 
0.032 
0.034 
0.400 
0.O53 
0.091 
0.305 
0.380 
0.225 
0.270 
0  280 


10. 
3.' 

2. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5.460 
0.  166 
4.550 
0.122 
0.254 
0.07S 
1  .600 
0.155 
1  .53 
0.  150 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

3047.0 

2917  0 

2481  0 

2374.0 

2490.0 

2672.0 

3050.0 

4282.0 

3264. 

2551  . 

3053. 


19.0 
8.0 
0.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


11.0 

19.0 

32.0 

IBO 

15.0 

12.0 

15.0 

54.0 

18. 

39. 

68. 


9.0 
B.3 
7.0 


7 

DISS. 
SOLIDS 


70.0 

31.1 

5.0 


107 
CALCUL 

D- SOLIDS 


MG/L   MG/L 


0.060 

0.005 

62.000 

99 . 000 

0.400 

5.460 

4282.0 

0.023 

0.002 

47.264 

62.767 

0.  191 

1  .406 

2925.5 

0.009 

0.001 

24.400 

1  .44 

0.032 

0.075 

2374.0 

68. 
27.4 
II  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  Ot  77 

12  02  77 
19  03  7  7 

16  04  77 
14  05  77 
11  06  77 

11  07  77 
t3  08  7  7 

13  09  77 
09  10  77 

12  11  77 


1015 
1050 
1000 
0940 
1045 
095D 
1810 
091  0 
1025 
0945 
0915 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

3750 
3650 
3150 
2990 
3150 
3150 
3400 
4700 
3650 
2900 
3440 


16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

8.00 
6.  BO 
14.00 
3.70 
8.  BO 
17.00 
27  00 
60  00 
25.0 
23. 
46. 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


245.0 
285.0 
250.0 
225.0 
252.5 
195.0 
168.0 
133.0 
105. 
95. 
105. 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


59 
SULPHATE 


1750.0 

1550.0 

1400.0 

1815.0 

1450.0 

1400.0 

1513.0 

2600. D 

2025. 

1550. 

1872. 


95 

ACIDITY 
MG/L 


0.0 
0.0 
1  .0 
9.0 
13.0 
14.0 
21  .0 
27.0 
36. 
29. 
16.3 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

65 
67 
45 
41 
42 
35 
19 
23 
2 
3 
10 


55 

PH 
AT  LAB 


B.61 
B.60 
8.  27 
7.91 
7.42 
7.23 
6.66 
6.64 
4.70 
5.3B 
6.73 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

.880 
.600 
.  150 
.300 
.500 
.000 

4.750 
13.800 

S.  30 

8.0 
10. 


25 
PHENOLS 


UG/L 


14  .0 

10.0 
8.0 
2.0 
1  .0 
4.0 
3.0 

12. 

13. 


MAX IMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  01  77  1015 

12  02  77  1050 
19  03  77  1000 

1 6  04  77  0940 
14  05  77  1045 
11  06  7  7  0950 

11  07  77  1810 

13  OB  77  0910 
13  09  77  1025 
09  10  77  0945 

12  11    77    0915 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


4700 
3448 
2900 

11 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


1170 
1141 

960. 

964 
1013 
1103 
1192 
1271 
1350 
1006 
1267 


80 .  00 

23.57 

3.70 

II 

72 

TOTAL 

CA1CIUM 

MG/L 

397.00 
382.00 
32  2.00 
321 .00 
335.00 


425. 00 

459. 
336. 
425. 


285.0 

187.1 
95. 

11 

74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 

43.50 
45.50 
38.00 
39.50 
43.00 


51  .00 
49.5 
40.5 
50. 


2600 . 0 
1720.5 
1400.0 

11 

68 

COLOUR 

HAZEN 
UNITS 

40 

20 

40 

30 

40 

30 

70G 

70L 

70G 

60 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


36. 
1S.1 
0.0 

11 


67 

32 

1  1 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS    C 

MG/L  MC/L 


8.61 
7.11 
4.70 


41 
COD 


MG/L 


13. BOO 
5.480 
1  .680 

11 

361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L 


14.0 
7.4 

1  .0 


26S 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


001 
001 
001 
001 
001 
002 
001  L 
.001 
.002 
.003 
.  OOS 


MAXIMUM  1350.  459.  51.00 

AVG  OR  GEOM  MN  I")  1130.6  378-00  44.50 

MINIMUM  960.0  321.00  3B.00 

NO  OF  SAMPLES           11  9  9 


70 

47E 

20 


0.005 
0 . 0020 
0.001 

11 


521 


CONT'D 


SAMP  DTE 

HOW) 

STN 

STN  SAMP 

DY  mo 

VH 

LMT 

DIST 
FEET 

BUG  DEPTH 
MTRS 

15  01 

77 

1015 

.3 

12  02 

77 

I05D 

3 

19  03 

77 

1OO0 

.3 

16  04 

77 

0940 

.3 

14  OS 

77 

1045 

3 

11  06 

77 

0950 

3 

11  OT 

77 

1810 

-3 

13  ca 

77 

0910 

.3 

13  09 

77 

1025 

3 

09  10 

77 

0945 

3 

12  11 

77 

0915 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

23S        203        221  225 

TOTAL      TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       MQ/L       MG/L  MG/L 


229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L  MG/L 


0.010L 

0.020 

0.010L 

0.010 

0.  190 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.230 

O.OIOL 

0.010L 

0.200 

O.OIOL 

0.010L 

0.320 

0.0101 

0.020 

0.  170 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.110 

0.020L 

0.020L 

0.340 

0.030L 

0.02  L 

0.  11 

0.03  L 

0.02  L 

0.28 

0.03  L 

0.02  L 

0.24 

0.03  L 

0.020 

D ,  340 

0.030 

0.0150 

D.201 

0.01BD 

0.010 

0.020 

0.010 

301  238         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MC/L  MG/L       MG/L 


0.030 

0.320 

O.OIOL 

o.oeo 

0.258 

0  950 

D.050 

0290 

1  BOO 

C.020 

0.252 

1  .300 

0.030 

0.330 

2.000 

0.060 

0.360 

1  .700 

o.oeo 

0.520 

1  .400 

0.050 

0.815 

3.100 

0  04 

0.710 

1  .7 

0.10 

0.830 

4.2 

0.04 

0.770 

2.5 

0.  10 

0.B30 

4.2 

0.053 

0.496 

1  .3780 

0.020 

0.252 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


11 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPANISH  RIVER 

UPSTREAM  FROM  E  B  EDDY  PAPER  MILL  ESPANOLA 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  HURON 
SPANISH  RIVER 


STATION    10:       14-0028-045-02 

STORET    CODE:     02 
002 


U.T.M.    17    0440725.0   5124250.0    4 


REGION    05 


MILEAGE         31 .40 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

02 

04 

77 

1450 

02 

05 

77 

2230 

04 

06 

77 

1535 

OS 

07 

77 

2200 

01 

08 

77 

1510 

12 

09 

77 

1400 

07 

10 

77 

1430 

05 

1  1 

77 

145S 

03 

12 

77 

1415 

STN      ST\    SAMP      PJ 
DIST    SRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
3 
3 
3 


934 

w 

SAMPLE 

NO 

19542 

3  6 

19598 

6  8 

19648 

6  8 

19698 

6  8 

19748 

6  a 

19810 

6  a 

19B4B 

6  a 

19898 

6  B 

19945 

6  a 

II        444         80         81  84         68 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.     PSEUD. 

COL  I  FORM  COL  I  FORM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML  MF/IOOML 


10. 

4. 

20. 

76. 

44. 

80. 
76. 


4. 
2. 
4 
2. 

10. 

2. 
4. 


2. 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 

4.0 
14.0 
17.0 

16.0 
15.0 
11  .0 

6.0 

1.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


I 
5- DAY 
BOD 
MG/L 


2  4 

0.8 
0  6 
0.8 
0.4 
0.4 
0.2 
0.6 
0.2 


MAXIMUM 

AVG  QR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


60. 

29. 

4. 


10. 
3.-  D 
2. 


12. 

3." 

2. 


17.0 
9.3 
0.0 

9 


13.0 
12.2 
1  1  .0 


2.4 
0.7 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D2  04 

77 

14S0 

.3 

02  05 

77 

2230 

.3 

D4  06 

77 

1535 

.3 

05  07 

77 

2200 

.3 

01  08 

77 

1510 

.3 

12  09 

77 

1400 

3 

07  10 

77 

1430 

.3 

05  11 

77 

1455 

.3 

03  12 

77 

1418 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (■ ) 

MINIMUM 

33         34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L     P  MG/L 


0.078 
0.008 
0.004 
0.006 
0.Q13 
0.005 
0.005 
0.011 
0 .  008 


0.07B 
0.015 
0.004 


005 

001 

001  L 

001 

002 

001 

001 

001 

001 


0.005 

0.0020 

0.001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.570 
0.016 
0.016 
.028 
.026 
.012 
018 
.046 
.022 


0.570 
0.084 
0.012 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 


260 
380 
250 
340 
330 
27 
39 
48 
.38 


1  .260 
0.453 

0.250 


21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 


004 
003 
002 
003 
002 
002 
002 
002 
002 


0.004 
0.002 
0.002 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


421 

112 

063 

047 

053 

028 

0.04B 

0.06B 

0.068 


0.421 

0.101 
0.028 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

253.0 
32.0 
35.0 
38.0 
39.0 
43. 
3B. 
36. 
35. 


253.0 
61  .0 
32.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


116 
2 
2 
1 
2 
4 
1 


1  16.0 

<5.0 

1  .  1 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-  SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STK  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
3 
3 
•  3 
.3 
.3 
3 
3 


02 

04 

77 

1450 

02 

OS 

77 

2230 

04 

06 

77 

1535 

OS 

07 

77 

2200 

01 

OB 

77 

1510 

12 

09 

77 

1400 

07 

10 

77 

1430 

05 

1  1 

77 

1455 

03 

13 

77 

1415 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • i 

M I N  I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUBB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

210 

3.80 

11  .0 

54.0 

9.0 

15 

6.54 

1  .360 

1  .OL 

5 

1.20 

1  2 

10.5 

2.0 

9 

6.67 

0.270 

1  .OL 

52 

1.40 

1  .3 

11  .0 

2.6 

10 

7.26 

0  190 

55 

1.20 

1  .8 

10.5 

2.0 

10 

7.21 

0  150 

1  .0 

S6 

1.60 

1.3 

11.5 

3.4 

12 

6.88 

0.160 

7.0 

58 

IS 

1  .  1 

12.0 

1  .9 

13 

7.35 

0.13 

1  . 

57 

1.2 

1-0 

11  .5 

2.5 

13 

7.17 

0.15 

I  . 

52 

1.7 

1  .2 

11.5 

2.5 

11 

7.01 

0.21 

51 

2.3 

1  .4 

9.5 

3.2 

10 

6.77 

0.25 

1  . 

210 

3.80 

11  .0 

54.0 

9.0 

15 

7.35 

1  .360 

7.0 

66 

1  .77 

2.3 

15.8 

3.1 

11 

6.98 

0.319 

1  .90 

5 

1  .20 

1  .0 

9.5 

1.9 

9 

6.54 

0.  13 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


522 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 
C  AS  C 

or  MO  YR 

LMT 

DIST 

BBG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET 

MTRS 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

D2  04  77 

1450 

.3 

57.0 

17.00 

3.50 

30 

02  05  77 

2230 

.3 

16.0 

4.60 

1.  10 

30 

01  06  77 

1535 

.3 

19.0 

30 

05  07  77 

2200 

.3 

l'B.Q 

30 

01  08  77 

1510 

.3 

19.0 

20 

12  09  77 

moo 

.3 

21  . 

5.8 

1  .SO 

15 

07  TO  77 

1130 

.3 

31  . 

6.0 

1.50 

20 

05  11  77 

1455 

.3 

20. 

5.6 

1.40 

40 

03  12  77 

1415 

3 
MAXIMUM 

19. 
57  0 

5.2 
17.00 

1  .35 
3.50 

40 
40 

AVC 

OR  GEOM  MM  { • 1 

23  3 

7.37 

1  .74 

28 

W  1  n | MUM 

16.0 

4.60 

1  .10 

IS 

41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTR9LES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 

0.001 

0.001L 

0.001 L 

0.001L 

0.001 

0.0011 

0.001L 

O.OOU 


0.001 

0.001D 

0-001 


NO   OF    SAVPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN        ST.1    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


02  04  77 

1450 

.3 

02  05  77 

2230 

3 

04  06  77 

1535 

3 

05  07  77 

2200 

3 

01  08  77 

1510 

3 

12  09  77 

1400 

.3 

07  10  77 

1430 

.3 

05  11  77 

1455 

3 

03  12  7T 

1415 

.3 
MAXIMUM 

AVC  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

235 

203 

221 

325 

229 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.050 

O.OIOL 

0.020 

0.030 

O.OIOL 

0.020L 

0.050 

O.OIOL 

0.020L 

0.010L 

0.020L 

0.010L 

0.040 

0.030L 

0.02  L 

0.02 

0.03  L 

0.02  L 

0.03 

0.03  L 

0.02  L 

0.04 

0.02  L 

0.020 

0.050 

0.030 

0.0160 

0.0340 

00200 

0.010 

0.010 

0.010 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

201 

238 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MM 

NICKEL 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.080 

0-160 

0.180 

0.030 

0.031 

O.OIOL 

0.030 

0.022 

0.020 

0.040 

0.017 

0.020L 

0.010L 

0.024 

0.020L 

0.03 

0.019 

0.02  L 

0.01 

0.020 

0.04 

0.01 

0.015 
0.033 

0.02  L 

0.080 

0.  160 

0.180 

0.0300 

0.037 

0 . 04  1 D 

0.010 

0.015 

0.010 

FLUORIDE 
MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STURGEON  BJVER 

AT  COUNTY  ROAD  20  4  MILES  SOUTH  EAST  OF  LEAMINGTON 
RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02GH001  MAJOR  8AS1N 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
STURGEON  RIVER 


LONG 


U.T.M.     17    0370450.0    4654325.0    4 


STATION    ID:       16-0027-001-02 

STORET    CODE:    02 
003 
2320 


SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

07  03 

77 

1227 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

10  05 

77 

1342 

■  3 

27  06 

77 

1340 

.3 

19  07 

77 

1410 

3 

09  08 

77 

1420 

•3 

07  09 

77 

1315 

.3 

1  1  10 

77 

U50 

.3 

01  11 

77 

1045 

.3 

19  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM 

MN  I-  I 

MJNIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  OEPTH 
FEET        MTRS 


07  03  77  1227 
04  04  77  1200 

10  05  77  1342 
27  06  77  1340 
19  07  7  7  1410 
09  08  77  1420 
07  09  7  7  1315 

11  10  77  1150 
01  11  77  1045 
19  12  77  1230 


.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


39274 
29337 
29392 
29423 
29454 
19485 
2  9515 
29541 
29569 
29606 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


195 
087 
063 
072 
302 
295 
139 
1  17 
126 

i2e 


6 

6 

6 

6 

6  3 

6 

3 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0  ■  1 05 
0.041 
0.039 
.033 
141 
195 
.115 
.081 
.083 
.067 


10 
40 
10 
40 
79 
10 
70 
2.50 
19.10 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

9600. 

19400E+1 

2590. 

7800. 

8300. 
29000.   Q 
31000. 
26000. 
47000 . 


19.10   19400E+1 
4.90   19132.*  U 
0.79    2590. 


B1 

FECAL 
COII FORM 
MF/100ML 

116. 

1  740  . 

70. 

720. 
4200. 

600. 

220. 

730. 
1  100. 

730. 


4200. 
565.  ' 
70. 


10 

19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
WG/L 


440 
305 
055 
110 
1  15 
135 
095 
100 
160 
.165 


30 
TOTAL 
KJElOAHL 
MG/L 

1  .750 
0.865 
0.670 
0.7  70 
1  .230 
0.990 
0.525 
0.535 
0.725 
0.680 


64 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

320. 

280. 

240. 

300. 
1730. 

520. 

316. 

250. 

510. 
1190. 


1730. 
441  . 
240. 


8B 
PSEUO. 
MPA 
MF/100ML 


10 


10 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-H 

MG/L  MG/L 


0.052 
0.055 
0.096 
.  120 
.  195 
.310 
.  149 
.  103 
.  139 
.035 


4.600 
1  .300 
7.200 
1  .680 
740 
800 
260 
200 
700 
13.700 


4. 

1  . 

1  1  . 


ee. 

16. 


10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


512.0 

690.0 

590 

412 

4&4 

500 

462 

694 

614 

528 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

0.5 

6.2 
13.7 
23.  a 
16.6 
23.  » 
21  ,5 
1  l  .9 
10. a 

3.5 


23.8 

13.2 

0.5 

10 
6 

susp 

SOt [05 
MG/L 


46 

20 

e 

4 

50 
21 
13 
15 


0 
0 

0 

o 
0 

0 

0 
5 

14.0 
39.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.6 
13.8 
16.4 
18.0 

7.9 
11  .2 
1  1  .9 
10-5 
10.6 
1  1  .6 


1B.0 

12.2 

7.9 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


1  .6 

0-5 


5.2 

1  .9 
0,5 

10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


MAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I ■  I 

MINIMUM 


0.302 
0.  154 
0.072 


0.  195 
0.090 
0.033 


0.440 
0.1  68 
0.055 


1  .750 
0.B74 
0.525 


0.310 
0.125 
0.035 


1 3 . 700 
5.  120 
1  .260 


694.0 
S46.6 
412.0 


50.0 

22.9 

4    0 


NO    OF    SAMPLES 


523 


CONT'D 


samp  ore  hour  stn  stm  samp  pj 

DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
3 


07 

03 

77 

1227 

04 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1342 

27 

06 

77 

1340 

19 

07 

77 

1410 

09 

08 

77 

14J0 

07 

09 

77 

1315 

11 

10 

77 

11  SO 

01 

11 

77 

1043 

19 

12 

77 

1230 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

700 

34.00 

47.0 

B80 

15.00 

S6.0 

810 

4.80 

60.0 

640 

2.40 

36.0 

620 

24.00 

33.5 

750 

12.00 

53.0 

695 

7.60 

42.0 

965 

6.30 

62.0 

859 

11  .00 

52.0 

740 

32.00 

102.0 

955 

34,00 

102.0 

766 

14.91 

54.4 

620 

2.40 

33.5 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B.O.W./  SITE:  MUDDY  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  BRIDGE  ABOVE  LAKE  ERIE 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TEAM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
MUDDY  C*EEK 


STATION  ID:   16-0032-001-02 

STORET  CODE:  OS 
003 
22B0 


.T.M.  17  0378750.0  4658000.0  4 


REGION  01 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Yfi  LMT 


17 

01 

77 

1410 

07 

03 

77 

1209 

04 

04 

77 

1200 

10 

OS 

77 

1325 

27 

06 

77 

1320 

19 

07 

77 

1350 

09 

08 

77 

1355 

07 

09 

77 

1245 

11 

10 

77 

1130 

01 

1  1 

77 

1030 

■  9 

12 

77 

1215 

934 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET      MTRS 

.3  29214 

.3  29273 

.3  29336 

.3  29391 

.3  29422 

.3  29453 

.3  29484 

.3  29514 

.3  29540 

.3  29558 

.3  29605 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


901 
SCD 


444 

flo*  cfs 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77 

07  03  77 
04  04  77 

10  05  77 
27  05  77 
19  07  77 
09  08  77 
07  09  77 

11  10  77 
01  II  77 
19  12  77 


1410 
1209 
1200 
1325 
1320 
1350 
1355 
1245 
1130 
1030 
1215 


410 
272 
305 
250 
B05 
650 
370 
520 
470 
550 
230 


5 
E 
6 

6 

6 
6 
6 
3  9 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.257 
0.117 

o.oao 

0.039 
0.33D 
0.  149 
0.  105 
O.40O 
0.200 
0.238 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

4.   L 
2I00OE+1 

7000. 

7000. 
10000E+2 

14100E+1 

7000. 
60000 . 

4100. 
35000. 


0.174 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


750 
850 
290 
300 
650 
660 
105 
930 
500 
000 
425 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

4.   L 
288. 

100. 

20. 

460. 

1000. 

7100. 

240. 

600. 

70. 

470. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/lOOML 


B56- 

620. 

2200. 

1800. 

25000. 

600. 

128. 
2300. 
2000. 

710. 


10000E+2  7100,  25000. 

13B00. •  D  210. »  D  765. •  D 

4.         4.  4. 

10         |l  11 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

3.680 
3.000 
2.900 
2.  100 
4.550 
9.500 
2.  150 
2.  100 
3.220 
4.620 
1  .180 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.009 
0.090 
0.  160 
0.  101 
0.02t 
.020 
.030 
.245 
.100 
.031 
.072 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.  180 
3.990 
6.500 
0.750 
0.  110 
0.030 
0.  160 
0.210 
1  .800 
0.  160 
5.730 


4. 

L 

0.0 

24. 

3.0 

4 

L 

7.0 

4. 

L 

11.9 

4. 

22.5 

4. 

L 

16.0 

4. 

17.8 

48. 

24.0 
12.9 

72. 

12.4 

12. 

3.0 

73. 

24.0 

9.  *  0 

11  .B 

4  . 

0.0 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


805  3 

WATER  DISS. 

TEMP .  02 

DEG   C  MG/L 


10.7 
10. 0 
10.6 

8.2 

3. 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


10.7 
7.0 
3.  1 

1  1 


1 
5-0AY 
BOO 
MG/L 

4.4 


2 
3 
4 
9 

24 

4 
7 

4 
5 


24.0 
6.4 
1  .6 

11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  1.640  0.400  3.000  9    500 

AVG   OR    GEOM  MN    [*)  0.529  0.190  1.686  3545 

MINIMUM  0.230  0.039  0.105  1.180 

NO   OF    SAMPLES                           11                      11  n  ,1 


0.245 
0.079 
0 .  009 


6.500 
1  ,783 
0.030 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
3 

.3 
3 

.3 

.3 

■3 
.3 
3 

.3 
3 


IT 

01 

77 

1410 

D7 

03 

77 

1209 

04 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1325 

27 

06 

77 

1320 

19 

07 

77 

1350 

09 

08 

77 

1355 

07 

09 

77 

1245 

1  1 

10 

77 

1  130 

01 

11 

77 

1030 

19 

12 

77 

1215 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I ■ I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

371 

6.70 

24.0 

7.32 

390 

BO.  00 

23.5 

7.38 

520 

90.00 

35.0 

7.45 

390 

42,00 

230 

7.44 

360 

31  .00 

23.0 

6.B5 

355 

22.00 

25.5 

7.00 

323 

12.00 

21  .5 

7.38 

359 

60.00 

24.0 

6.95 

458 

32.00 

27.5 

7.54 

422 

36.00 

29.0 

7.05 

371 

76.00 

35.5 

7.55 

520 

90.00 

35.0 

7.55 

393 

44.34 

25.6 

7.27 

323 

6.70 

21  .5 

6.BS 

NO    OF    SAMPLES 


524 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YH     LMT 


17 

01 

77 

1410 

07 

03 

77 

1209 

04 

01 

77 

1200 

10 

05 

77 

1325 

37 

06 

77 

1320 

19 

07 

77 

1350 

□  9 

06 

7  7 

1355 

07 

09 

77 

1245 

1  1 

10 

77 

1130 

01 

11 

77 

1030 

19 

12 

77 

1215 

76 

72 

71 

08 

67 

STN   STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT 

MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

DIST  BRa 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAZEN 

K 

FEET 

MTRS 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
.3 

3 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 
10 

100 
40 
40 
50 
15 
40 
30 
30 

120 

MG/L 

MAXIMUM 

120 
48 

OR  GEOM 

MN  1  •  1 

II 

INIMUM 

10 

66  4  7 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    45   C 

MG/L  MG/L 


4t 
COD 


MG/L 


« 

34 
13 
IB 
47 
46 
33 
40 


47 
34 
13 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


BOW/  SITE;  DUTTON  DRAIN 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  ROAD  7 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


07  03  77 

0935 

.3 

04  04  7  7 

1200 

.3 

10  05  77 

0934 

.3 

13  06  77 

1535 

.3 

19  07  77 

1010 

.3 

09  OB  77 

0945 

.3 

11  10  77 

0915 

.3 

01  11  77 

OBOO 

.3 

19  12  77 

0945 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  '  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


07  03  77  0935 
04  04  77  1200 

10  05  77  0934 
13  06  77  1535 
19  07  77  1010 
09  08  77  0945 

11  10  77  0915 
01  11  77  0800 
19  12  77  0945 


.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

■* 

3 


DUNWICH  TOMNSHIP  SOUTH  WEST  OF  BUTTON 

MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 

MJINOR  BASIN;  LAKE  ERIE 

TERM  STREAM:  TYRCONNELL  CREEK 


LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


39269 
29332 
29387 
294  17 
2944B 
29479 
29536 
29564 
29601 


1  .010 
0.455 
0.061 
0.240 
0.202 
0.178 
0.  122 
0.044 
0.  190 


901 
SCD 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.  190 
0.  142 
O.OlO 
0.039 
0.069 
0 ,  064 
0.050 
0.008 
0.  110 


. T.M.  17  0459800.0  4719900.0  4 


STATION  ID:    16-0072-001-02 

STORET  CODE:  02 
003 
1860 


REGION  01 


444 

FLO"  CFS 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.325 
0.210 
0.025 
0.585 
0.075 
0.135 
0.  100 
0.015 
0.090 


SO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

13000. 

700O. 
450. 

7000. 

5400. 

310O. 
25000. 
1 3000 . 
18000. 


25000 . 
6724.' 

450. 

9 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .370 
1  .920 
0.835 
1  .800 
1  .280 
1  .350 
I  .250 
0.800 
1  .000 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

160. 

600. 
30. 

2700. 
1000. 

BOO. 

330. 

700. 

960. 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF / 1 OOML 


2600 

1680 

80 

SOB 

1180 

900 

330 

510 

1900 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0  048 
0.043 
0.03S 
0.269 
0.  139 
0.031 
0.030 
0.026 
0.023 


2700.      2600. 
481.'      732." 
30.        80. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.980 
3.000 
1  .900 
.130 
.530 
.210 
,000 
.570 


8B 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


12. 
20. 

8. 

12 


120. 
13.'  D 
4. 

a 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1  . 
3. 

0. 

5 

3. 

2.720 


374 
578 
436 
572 
646 
568 
560 
648 


B05 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.5 

5.0 

8.2 
19.3 
23  3 
21  .0 
11.4 

9.6 

2-5 


23.3 

11.2 

0.5 


6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 


232.0 


122 
143 
25 
65 
B6 
47 
25 
28 
40 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

7.9 
11.8 
10-6 

6   6 

5.7 

4.3 
10.2 

9.7 
12.0 


12.0 
B.8 
4.3 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

5.6 

2.2 


6.2 
2.B 
0.8 


107 

CALCUL 

D-SOLIOS 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG   OS    GEOM   MN    I  ■  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    OTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


07  03  77 

0935 

.3 

04  04  77 

1200 

.3 

10  05  77 

0934 

.3 

13  06  77 

1535 

3 

19  07  77 

1010 

.3 

09  08  77 

0945 

.3 

11  10  77 

0915 

.3 

01  1 1  77 

0800 

.3 

19  12  77 

0945 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  I 

MINI  MUM 

1  .010 
0.278 
0.044 


365 
485 
760 
820 
821 
880 
710 
6B0 
387 


BBO 
679 
365 


0.  190 
0-076 
0.006 


14  16 

COND.  TURB- 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


95.00 
240.00 
28.00 
64.00 
96.00 
53.00 
28.00 
23  00 
7  2.00 


240. 00 
77.67 
23.00 


0.585 
0.173 
0.015 


56 

CHLDRIDE 
MG/L 


2V  .5 
22.5 
49.0 
SB.O 
65.0 
148.0 
33.0 
52.0 
1B.0 


148.0 
55.2 
1B.0 


I  .920 
1  .289 
0.800 


59 
SULPHATE 


MG/L 


0.369 
0.072 
0.023 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

St  MG/L 


5.000 
2.449 
0.210 


95 
ACIDITY 
MG/L 


64B.0 
512.7 
232.0 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


143.0 
64.6 
25.0 


55 
PH 
AT    LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO    OF     SAMPLES 


525 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KETTLE  CHEEK 

SECOND  CONCESSION  R04D  NORTH  OF  ST  THOMAS 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
KETTLE  CREEK 


STATION  ID:   16 -0087- 003 ■ 02 

STORET  CODE:  03 
003 
1660 


U.T.M.  17  0484400.0  4739525.0  " 


REGION  01 


SAMP  07 E  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

0935 

.3 

28  02  77 

0930 

,3 

29  03  77 

092S 

.3 

27  04  77 

0935 

.3 

25  05  77 

0930 

.3 

27  06  77 

0920 

.3 

26  07  77 

0920 

.3 

06  09  77 

0930 

.3 

27  09  77 

0930 

.3 

24  10  77 

0930 

.3 

23  11  77 

0930 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  •  J 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

0935 

28 

02 

77 

0930 

29 

03 

77 

0925 

27 

04 

77 

0935 

25 

05 

7T 

0930 

87 

06 

77 

0920 

26 

07 

77 

0920 

06 

09 

77 

0930 

27 

09 

77 

0930 

24 

10 

77 

0930 

23 

11 

77 

0930 

934 
SIMPLE 
NO 


3IBE9 
31876 
31002 
3108O 
31015 
31028 
31041 
31054 
31067 
310B0 
31098 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 


082 
388 
600 
093 
121 
222 
154 
135 
390 
0.072 
0.065 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


0.010 
0.295 
0.150 
0.017 
0.003 
0.017 
0.012 
0.012 
0.230 
0.027 
0.040 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

310. 

9000. 

10000. 

5000. 


700. 

600. 

21O00. 

1600. 

5100. 


21000. 
27B4. ' 
310. 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.415 
0.945 
0.395 
.025 
.015 
.115 
.195 
.025 
.  145 
.035 
.020 


0.975 
2.250 
3.780 
0.770 
1  .000 
1  .410 
1  .470 
0.825 
I  .  360 
0.670 
0.590 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

30. 

1020. 

900. 

310. 

20. 

12. 

12. 
960. 

88. 
208. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


04 

M  F. 

ENTER. 

MF/100ML 

24. 

1344. 

13600. 

1200. 


16. 

20. 
12. 

60. 
360. 


1020.     13600. 

116.*      152. 

12.        12. 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.009 
0.052 
0.063 
0.022 
0.019 
0.007 
0.  133 
0.003 
0.065 
0.023 
0.02B 


9 


s<a 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


22 
FILTERED 
N03-N 
MC/L 


520 

360 

400 

230 

060 

010L 

910 

010L 

570 

870 

400 


4. 
4. 

4. 

4. 

20B. 

4. 

e. 


208. 
9.  • 

4. 


10 


5 
TOTAL 
SO  L 1 DS 
MG/L 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2.0 


B 

9 

22 

23 

21 


1B.0 
14.0 

a.o 

4.0 


23.0 

12.9 

2.0 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

8.0 


11  .0 
7.9 

5.0 

10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


6.2 
2.9 
0.6 

11 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   ST^  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

0935 

.3 

28  02 

77 

0930 

.3 

29  03 

77 

0925 

.3 

27  04 

77 

0935 

.3 

25  05 

77 

0930 

.3 

27  06 

77 

0920 

3 

26  07 

77 

0920 

.3 

06  09 

77 

0930 

.3 

27  09 

77 

0930 

3 

24  10 

77 

0930 

■  3 

23  1  1 

77 

0930 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  !,•] 
MINIMUM 

0.600 
0.211 
0.065 


COND. 

25C 

UMHOS 

620 
379 
414 
580 
500 
470 
3B1 
441 
347 
620 
639 


639 
490 
347 


0.295 
0.074 
0.003 

11 

16 

TURB. 

fORMAZIN 

UNITS 

17.00 
27.00 

520.00 
26.00 
18.00 
SO  00 
50.00 
39.00 

210.00 
20.00 
I  1  .00 


520.00 
89.82 
11  .00 


0.945 
0.212 
0.015 

11 

56 
Chloride 
mg/l 


20.5 

26.5 

21  .5 

21  .0 

19 

16 

14 


26.5 
19.9 
13.0 


3.780 
1  .373 
0.590 


59 
SULPHATE 


MG/L 


0.  133 
0.039 
0.003 

11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


6.400 

2.667D 

O.010 

11 

95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

1  .DL 

6.0 

2.0 

1  .0 

1  .0 

1  .01 

1  .5 

1  .OL 

l.OL 

1  .OL 

1  .OL 

6.0 

1  .6D 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


It 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


beaver  creek 

at  pond  outlet  community  of  union 

RIVER 


STATION  10:   16-0087-006-02 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1200 

.3 

2B  02  77 

1200 

.3 

29  03  77 

1430 

.3 

28  04  77 

1105 

.3 

25  05  77 

0200 

,3 

27  06  77 

0150 

.3 

26  07  77 

0145 

.3 

06  09  77 

1340 

.3 

27  09  77 

t335 

.3 

24  10  77 

1330 

.3 

33  11  77 

134D 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( *  1 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


31897 
318B5 
3101  1 
31089 
31024 
31037 
31050 
31063 
31075 
31088 
31094 


S01 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
KETTLE  CREEK 


U.T.M.  17  0483800.0  4728150,0  4 


444 

FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

6000. 

15800. 

12000. 

3700. 

50. 

120. 

700. 


15BO0- 
1755." 
50. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

900. 

1270. 

660. 

380. 

8. 

4. 

24. 


1270.      2400. 
123.*      110.* 
4.         4. 


STORET  CODE: 

02 

003 

1660 

.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

4. 

84 

ea 

80S 

3 

M.F. 

PSEUD, 

WATER 

DISS. 

5 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

100. 

4.   L 

1  .0 

130 

2400. 

40. 

D.O 

14.5 

800. 

8. 

8.0 

100 

150. 

4.    L 

7.0 

10.5 

4.   1 

20.0 

8.0 

4. 

4.   L 

24.0 

B.O 

B. 

4.   L 

22.0 
21.0 
15.0 

BO 
7.0 
9.0 

40. 
6." 

4. 


24.0 
13.1 
0.0 


14.5 
9.8 
7.0 


-DAY 

BOD 

MG/L 

1 

9 

5 

5 

1 

4 

2 

4 

2 

9 

3 

6 

2 

7 

7 

B 

2 

B 

3 

8 

1 

.4 

7 

.8 

3 

.3 

1 

.4 

NO  OF  SAMPLES 


526 


SAMP  DTE  HOUB   STN   STN  SIMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTPS 


36  01  77 

1200 

.3 

2B  02  77 

1300 

.3 

29  03  77 

1430 

.3 

28  01  7  7 

1  105 

.3 

25  OS  7  7 

0300 

.3 

27  06  77 

0150 

.3 

26  07  77 

0145 

.3 

06  09  77 

1340 

3 

27  09  77 

1335 

.3 

24  10  77 

1330 

.3 

23  11  77 

1340 

3 

MAXIMUM 

AvG 

OR  GEOM  MM 

1  •) 

MINIMUM 

NO  OF  SIMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET        MTSS 


26  01 

77 

1200 

.3 

2B  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1430 

.3 

28  04 

77 

1105 

.3 

35  05 

77 

0200 

.3 

27  06 

77 

0150 

.3 

26  07 

77 

0145 

.3 

06  09 

77 

1340 

.3 

27  09 

77 

1335 

.3 

24  10 

77 

1330 

.3 

23  11 

77 

1340 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MS 

C) 

M I N I  MUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

32 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
.   TOTAL 
50  L  1  DS 
MG/l 

6 
SU5P. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 

0.061 

0  039 

0.475 

0.915 

0  039 

2  780 

0 .  294 

0.  163 

0.670 

1  .  650 

0.037 

1  650 

0 ,  1  54 

0044 

0  145 

0.910 

0.025 

2.000 

0.  130 

0.035 

0.  135 

1  .030 

0.045 

2  .390 

0.066 

0.002 

0.005 

0.840 

0.037 

0  510 

0.051 

0.003 

0.005L 

0.725 

D.03B 

0  310 

0  .  092 

0.015 

0.295 

1.110 

0  035 

0  310 

0.  170 

0.007 

0.025 

1  .370 

0  025 

0  240 

0.372 

0.177 

0.145 

1  .  180 

0  052 

1  .030 

0.  100 

0.040 

0.045 

0.910 

0.039 

1  .370 

0.076 

0.033 

0.095 

0.640 

0.037 

3  .  3B0 

0.372 

0.177 

0.670 

1  .650 

0.052 

2.780 

0.  142 

0.051 

0.1 B5D 

1  .025 

0.035 

V  .361 

O.051 

0.002 

0.005 

0.640 

0.025 

0.240 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

208 

25 

CONO. 

TUflB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

620 

4.00 

17.5 

364 

22.00 

19.0 

520 

40.00 

21  .5 

530 

36.00 

19.0 

4B0 

2.  80 

18.5 

460 

3.60 

16.5 

500 

6. 00 

18.0 

498 

5.  BO 

19.0 

3B9 

140. 00 

12.5 

590 

15.00 

23.5 

601 

32.00 

23.0 

630 

140.00 

23.0 

502 

26.94 

is. a 

364 

2.60 

12.5 

NO  OF  SAVPLES 


B.O  «./  SITE. 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE 


KETTLE  CREEK 

FIRST  CONCESSION  SOUTH  WEST  OF  BELMONT 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAK 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
KETTLE  CREEK 


U.T.M.  17  0491500.0  4746650.0  4 


STATION    ID:        16-0087-007-02 

STOBET    CODE:     02 
003 
1660 

GION    01  MILEAGE  27.60 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP 

DY  MO 

YB 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTBS 

26  01 

77 

1200 

.3 

28  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

0945 

.3 

27  04 

77 

0950 

.3 

25  05 

77 

1000 

.3 

27  06 

77 

0940 

.3 

26  07 

77 

0935 

.3 

06  09 

77 

100D 

3 

27  09 

77 

1005 

.3 

24  10 

77 

1010 

3 

23  1  1 

77 

1000 

3 
MAXIMUM 

tVQ 

OP.  GEOM  MN  1  '  1 

MI N1MUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1200 

•  3 

28  02 

77 

1300 

.3 

39  03 

77 

0945 

.3 

2  7  04 

77 

0950 

,3 

25  05 

77 

tcoo 

.3 

27  06 

77 

0940 

•3 

26  07 

77 

0935 

.3 

06  09 

77 

10O0 

.3 

27  09 

77 

1005 

.3 

24  10 

77 

1010 

3 

23  11 

77 

1000 

•3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 

NO 

31890 

31B77 

31003 

3 

31081 

6 

31016 

31029 

6 

31042 

6 

31055 

3 

3106B 

31  OBI 

31099 

90 1         444 
SCO   FLOW  CFS 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.  126 
0  490 
0  260 
0.111 
0.  103 

0 .  1  72 
0.130 

0 1.  1 83 
0.264 
0.092 
0.046 


0.490 
0.  180 
0.046 


049 
300 
135 
013 
037 
107 
042 
090 
157 
055 
027 


19 
FILTERED 
AMMON  I  A 
MG/L 


425 
150 
315 
025 
135 
175 
025 
045 
065 
0.035 
0   015 


60 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

18000. 

8000. 
26000. 
11400. 

1590. 
35000 . 

3000. 

1120. 

2600. 
3900. 


35000 . 
5996. ■ 
1120. 

10 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.950 
3.400 
3.  100 
1  .  100 
0.750 
0.740 
0.850 
I  .016 
1  .  150 
0.700 
0.565 


81  84  88 

FEC4L  M.F.  PSEUD 

COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


3500. 
1  000 . 

290. 
1610. 

BOO. 
1000. 

450. 

140. 
1  100. 

340. 

160. 


3500. 
598 
140. 


3130. 

3390. 

16000. 

36B. 
24. 

BO. 

68. 
164. 


16000. 

402. 

24 


11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


021 
069 

054 
024 
061 
012 
014 
D03 
052 
017 
019 


a 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


570 
970 
000 
920 
350 
020 
040 
010L 
790 
3.760 
5.390 


56. 

16. 


136 
4 


204 
13 


to 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


B05 
WAT  ER 
TEMP. 
DEG  C 

2.0 
4  .0 
7.0 


9 

20 
24 
16 
16 


24.0 

13.4 

2.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


14.0 
18.0 
10.0 

9 

B 

8 

5 

5 


0 
5 
0 
0 
5 
9.0 


1S.0 
9-7 

5.0 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

I  .4 
7.2 
3.0 
2.0 

1  .8 
2.3 

2  8 

1  .0 

2  .4 
1  .4 
0.6 


7.2 
2.4 
0.6 

II 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  DSOLIDS 

MG/L  MG/L 


0.300 
0.092 
0.013 


1  .150 
0.219 
0   015 


3.  100 
1  .211 
0.565 


0.069 
0.031 
0.003 


6.000 

2.6200 

0.010 


NO    OF    SAMPLES 


527 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP 
BY  MO  VR  LMT    D1ST  SRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1200 

.3 

28  02  77 

1200 

3 

29  03  77 

0945 

.3 

27  04  7T 

0950 

.3 

25  05  77 

1000 

3 

27  06  77 

0940 

3 

26  07  7T 

0935 

3 

06  09  77 

1000 

3 

27  09  77 

1005 

3 

24  10  77 

1010 

.3 

23  11  77 

1000 

3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  UN 

1  ■  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2S0 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

ISC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

680 

13.00 

20.5 

413 

12.00 

33.0 

443 

330.00 

22.5 

580 

23.00 

21  .0 

585 

9.50 

22.5 

465 

2.90 

t4.0 

558 

4.50 

37.0 

496 

3,30 

15.0 

403 

84.00 

13.5 

655 

3.40 

24.5 

663 

6.  10 

25.0 

660 

330.00 

37.0 

540 

44.70 

22.6 

403 

2.90 

13.5 

NO  OF  SAMPLES 


BOW./  SITE:  KETTLE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  26  ST  THOMAS 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

M 1 N  I  NISM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTS5 


26 

Ot 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

0905 

27 

04 

77 

0920 

25 

05 

77 

0915 

27 

06 

77 

0910 

26 

07 

77 

0900 

06 

09 

77 

0915 

27 

09 

77 

0910 

24 

10 

77 

0915 

23 

11 

77 

0915 

26  Ot  77 

1200 

.3 

28  02  77 

1200 

3 

29  03  77 

0905 

.3 

27  04  77 

0920 

.3 

25  OS  7  7 

0915 

.3 

27  06  77 

0910 

.3 

26  07  77 

0900 

.3 

06  09  77 

0915 

.3 

27  09  77 

0910 

.3 

24  10  77 

0915 

.3 

23  11  77 

0915 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
KETTLE  CREEK 


STATION  ID:   16-0087-009-02 

STORET  CODE:  02 


LONG 

I 

.T.M. 

17  0483450.0  4736750.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

14.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

sco 

FLO* 

CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP, 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

31BBB 

380. 

28. 

4    L 

0.0 

14.0 

0.9 

31875 

1 1 000 . 

510. 

1  116. 

44. 

3.0 

13.0 

6.7 

31001 

3 

7000. 

190 

1600- 

8.0 

10.5 

1  .4 

31079 

6 

1500. 

320. 

240. 

4.    L 

8.0 

10.0 

31014 

3 

17000. 

340. 

120- 

4.    L 

19.0 

6.0 

2  9 

31037 

6 

10700E»2 

3900. 

444 

20.0 

7.0 

4.3 

31040 

6 

2100. 

S50. 

280. 

8. 

18.0 

4.5 

2.4 

310S3 

3 

5100. 

260. 

180. 

4.   L 

20.0 

7.0 

1  .6 

31066 

70000 . 

860. 

132. 

15.0 

B.5 

2.8 

31079 

320. 

56. 

24. 

4.   L 

1  .8 
1.2 

31097 

3100. 

176. 

244. 

4. 

1O70OE+2 

3900. 

1600. 

132. 

20.0 

14.0 

6.7 

6275.* 

294.  ■ 

266.' 

B.*  0 

13  3 

8.9 

2  6 

320. 

28. 

24. 

4. 

0.0 

4.5 

0  9 

11 

H 

9 

9 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  120 

0 

088 

0 

295 

0.780 

0.016 

2.050 

434  0 

15. OL 

0.388 

0 

247 

0 

945 

1  .950 

0.050 

2.540 

318  0 

46.0 

0.405 

0 

140 

0 

365 

1  ,580 

0.049 

5  500 

466  0 

129.0 

0.098 

0 

003 

0 

060 

1  .000 

0.029 

0.080 

286.0 

16.5 

0.  200 

0 

092 

0 

380 

1  .400 

o.oto 

0.010L 

364.0 

22  5 

0.  134 

0 

014 

0 

0051 

1  ,050 

0.007 

0.07D 

344.0 

38. 0 

0.079 

0 

010 

0 

035 

0.825 

0.006 

0.09D 

290.0 

30.0 

0.505 

0 

237 

0 

180 

1  .280 

0.077 

3  .460 

494  .0 

1510 

0.056 

0 

017 

0 

015 

0.730 

0.038 

2.130 

396.0 

10.0 

0.  104 

0 

051 

0 

0B5 

0 .  840 

0.055 

5.540 

448.0 

23.0 

0.505 

0 

.247 

0 

.945 

1  .950 

0.077 

5.540 

494  0 

151  .0 

0.209 

0 

.090 

0 

.237D 

1  .144 

0.034 

2.147D 

3B4.0 

48.  10 

0.056 

0 

.003 

0 

.005 

0.730 

0.006 

0.010 

2B6.0 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 


3 
-3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

0905 

25 

05 

77 

0915 

27 

06 

77 

0910 

26 

07 

77 

0900 

06 

09 

77 

0915 

27 

09 

77 

0910 

24 

10 

77 

0915 

23 

11 

7  7 

0915 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHCS  UNITS 


720 
400 
480 
405 
500 
463 
439 
334 
625 
608 


3.60 
35.00 

130.00 

10.00 

8.80 

24.00 

15.00 

230.00 
10.00 
31  .00 


56         59        280 

chloride  sulphate  reactive 

mg/l  silicate 

mg/l  si  mg/l 


27.5 
24.0 
23.5 
23.0 


19.0 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    I ' ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


720 
497 
334 


230.00 

49.74 

3.60 


27.5 
23.4 
19.0 


528 


8.0.*./    SITE:    KETUE    CREEK 

SAMPLE    POINT:     FIRST    BRIDGE    ABOVE    PORT    STANLEY 

STATION    TYPE:    RIVER         FLOW  GAUGE   MOE    02GC1U 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ERIE 

KETTLE    CREEK 


U.T.M.    17   04B3175.0   4726500,0   A 


STATION    IB:       1 6-OOB7 -010-02 

STORET    CODE:    02 
003 
t«WJ 


REGION   01 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    0I5T  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26 

Ot 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

10 

03 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

29 

03 

77 

IA10 

29 

04 

77 

I09S 

55 

05 

77 

0140 

27 

06 

77 

133S 

26 

07 

77 

1335 

06 

09 

77 

1330 

27 

09 

77 

1330 

24 

10 

77 

1310 

23 

11 

77 

1330 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1200 

.3 

28  02 

77 

1200 

.3 

10  03 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1410 

.3 

28  04 

77 

I0S5 

.3 

25  05 

77 

0140 

.3 

27  06 

77 

1335 

.3 

26  07 

77 

1335 

.3 

06  OS 

77 

1330 

.3 

27  09 

77 

1330 

.3 

24  10 

77 

1310 

.3 

23  11 

77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  CEOM  MN 

(  "  1 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


31896 
31684 
29998 
29295 


901 
SCO 


444 

FLOW  cfs 


BO 
TOTAL 
CO LI  FORM 
MF/100ML 


B1 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


84         88 
M.F.     PSEUD. 
ENTER.         MPA 

MF/tOOML  MF/100ML 


1510.  106. 

45000.  1900. 

38000.  240. 

11000E+1  2900. 


100. 

1530. 

784. 

1510. 


4. 
176. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


31010 

3 

18000. 

1100. 

1810. 

7.0 

310BB 

6 

7 . 0 

31023 

23600. 

1460. 

4. 

20.0 

31036 

6 

320. 

156. 

68. 

4.    L 

23.0 

31049 

6 

400. 

152. 

88. 

4.   L 

22.0 

31062 

1300. 

150. 

16. 

4.   L 

21  .0 

31074 

15.0 

31087 

B500. 

120. 

24. 

4.   L 

31093 

, 

23000 . 

392. 

256. 

20. 

1I0O0E+1 

2900. 

1810. 

176. 

23.0 

7449.' 

397.  • 

313.* 

8.  ■  0 

16.4 

330- 

108. 

16. 

4. 

7.0 

11 

It 

10 

8 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElOAHL 

N02  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  142 

0 

103 

1 

400 

1  .  750 

0.031 

4.500 

490  0 

22.5 

0.670 

0 

195 

0 

730 

2.050 

0.067 

2.670 

548  0 

254.0 

0.845 

0 

179 

0 

4B0 

1  .980 

0.049 

1  .500 

940.0 

623  0 

0.600 

0 

149 

0 

265 

2.  180 

0.077 

4.060 

612.0 

3Q1  .0 

0.625 

0 

143 

0 

315 

1  .650 

0.057 

5.000 

740  0 

321  .0 

0.220 

0 

097 

0 

145 

1  .200 

0.060 

5.040 

402.0 

50  0 

0.200 

0 

141 

0 

095 

0.995 

0.  195 

2.020 

412.0 

37.0 

0.410 

0 

149 

0 

005 

1  .950 

0-231 

3.370 

498.0 

71  .0 

0.346 

0 

227 

a 

075 

1  .  180 

0.243 

4  1 00 

482.0 

59.0 

0.375 

0 

239 

0 

010 

0.B25 

0.055 

2.400 

39B.0 
574.0 

59.0 
255.0 

0.172 

0 

131 

0 

035 

0.700 

0.087 

3.160 

456.0 

21  .5 

0.110 

0 

059 

0 

190 

0.840 

0.067 

5.  BOO 

456.0 

31  .5 

0.845 

0 

239 

1 

.400 

2.  160 

0.243 

5.8O0 

940.0 

623.0 

0.393 

0 

.151 

0 

.312 

1  .443 

0.  102 

3.552 

539.1 

161  .2 

0.110 

0 

.059 

0 

.005 

0.700 

0.031 

1  .500 

39B.0 

21  .5 

3 

DISS, 

02 

MG/L 


9.0 

8.0 

B.5 

1  1  .0 

9.0 
5.5 
9.0 


11.0 
6.6 
5.5 


319 
435 
435 


468 
378 
294 


1 

5-OAY 

BOD 

MG/L 

5  6 
9.0 
6.0 
1    6 


2.6 
2.6 

2  6 

3  I 
3.0 
1  .2 
3.6 
2.0 
1.6 


9.0 
3.4 

1.2 

13 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 

468 
294 
317 
31  1 
425 
353 
375 
427 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

28  02  77 
10  03  77 
14  03  77 

29  03  77 
28  04  77 

25  05  77 

27  06  77 

26  07  77 
06  09  77 

27  09  77 
24  10  77 
23  11  77 


1200 
1300 
1200 
1200 
1410 
1055 
0140 
1335 
1335 
1330 
1330 
1310 
1330 


14 
COND. 
25C 

UMHOS 

790 
425 
265 
372 
SDO 
600 
570 
620 
625 
560 
36B 
69B 
650 


16 

TUR8. 

FORMAT.  IN 

UNITS 

7.20 

144.00 

420.00 

240.00 

260.00 

55.00 

2B.00 

35.00 

41  .00 

44 .  00 

240.00 

13.00 

23.00 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


53.0 
34.0 
14  0 
20.5 
31  .0 
29.5 
40.0 
51.0 


41  .0 


59 

SULPHATE 

MG/L 

68.0 
25.0 
18.5 
24.5 
44.0 
43.5 
48.0 
58,0 


55. 5 
55  5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


55 
10 
9S 
70 
10 
30 
35 
10 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT     LA8 
MG/L 


2. 90 
2.90 


7.74 
7.63 
7.74 
7.63 
7-92 
8.10 
8.15 
8.66 


7.79 
8  22 
8.22 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.560 

6.650 

23.200 

13.400 

14   000 

2.600 

0.980 

1  .400 


.000 
.000 


25 

PHENOLS 


UG/L 


2.0 

E.O 
2.0 
I  .0 
2.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
1.0 

!:S 

1  .5 

1  .0 


MAKtMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    I  •  I 

MINI  MUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STU    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRi    DEPTH 

FEET  MTRS 


26  01  77 

28  02  77 
10  03  77 
14  03  77 

29  03  77 
28  04  77 

25  OS  77 

27  06  77 

26  07  77 
06  09  77 

27  09  77 
24  10  77 
23  11  77 


1200 
1200 
1200 
1200 
1410 
1055 
0140 
1335 
1335 
1330 
1330 
1310 
1330 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

■  3 

3 

3 

3 

3 


790 
542 
265 

13 


420.00 

119.25 

7.20 

13 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


53.0 
36.2 
14.0 

10 

74 
TOT.  WAG 
NESIUM 
MO/L 


66. 0 
44.  1 
10. 5 

10 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


3.55 
2.30 
0.10 

10 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 

2B 
51 


23 

12 

7 
48 


8.66 
7.98 
7.63 

11 


23.200 
6.479 
0.S60 

10 


6.0 
1  .7 
1  .0 


10 


41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

a? 

42 

4b 

2 

0.003 

59 

a 

0.004 

41 

26 

27 

13 

0.002 

37 

0 

20 

1 

MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


529 


51 
25 

7 

87 

40 
13 

2 

1 

0 

0.004 
0.003 
0.002 

6 

10 

4 

3 

CONT'D 

SAMP  DTE 
OT  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   Pj 
BUG  DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

231 

TOTAL 

Chromium 

MG/L 

325 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

315 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/l 

349 

TOTAL 
ZINC 

MG/L 

10  03  77 
14  03  77 

25  05  77 

26  07  77 

1300 
1300 
0140 
1335 

.3 

3 

3 
3 

0.200 

0.350 

O.OlOL 

o.oaoL 

0.020 
0.0101 

O.OlOL 
O.OlOL 
0.030L 

0.005L 
0.005L 

0.060 
0.020L 

AVG 

MAXIMUM 
OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

0.350 
0.225 
0.200 

0.020 
0.01 50 
0.010 

0.020 

0.0150 

0.010 

0.030 

0.0170 

O.OlO 

0.005 

0.0050 

0.005 

0.060 

0.0400 

0.030 

60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL   FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.020 
0.030L 


0.020 

0.0200 

0.020 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  KETTLE  CREEK  TRIBUTARY 
SAMPLE  POINT:  2  MILES  EAST  OF  UNION 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAUP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

Yfl 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1200 

.3 

26  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1350 

.3 

26  04 

77 

1020 

,3 

25  05 

77 

0125 

3 

27  06 

77 

0115 

.3 

26  07 

77 

0115 

.3 

06  09 

77 

1310 

3 

27  09 

77 

1300 

.  3 

24  10 

77 

1250 

3 

23  11 

77 

1310 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  WO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1200 

.3 

26  02 

77 

1200 

3 

29  03 

77 

1350 

.3 

38  04 

77 

1020 

.3 

25  05 

77 

0125 

.3 

27  06 

77 

0115 

.3 

36  07 

77 

0115 

.3 

06  09 

77 

1310 

.3 

27  09 

77 

1300 

.3 

34  10 

77 

1250 

.3 

23  11 

77 

1310 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

IY 
i 

STATION 

ID:   16-0087-011 -03 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ERIE 

00  3 

TERM  STREAM:  KETTLE  CREEK 

1660 

LONG 

U.T.M 

.  17  0487850.0  4727900.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

9.20 

934 

i 

301 

444 

80 

81 

B4 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/10QML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

31895 

4300. 

180. 

200. 

4.   L 

1  .0 

13.0 

2.0 

31883 

11000. 

760. 

1220. 

32. 

1  .0 

14.0 

5.2 

31  009 

3 

8000. 

300. 

590. 

8.0 

8.5 

2.0 

31087 

6 

2600. 

1020, 

500. 

4.   L 

7.0 

9.0 

1  .6 

31022 

6400. 

1470. 

340. 

4.    L 

30.0 

8.0 

1  .6 

31035 

E 

31000. 

793. 

440. 

4.   L 

30.0 

7.0 

1  .2 

31048 

6 

3600. 

252. 

1  110. 

4.   L 

16.0 

8.0 

1  .0 

31061 

3600. 

450. 

340. 

4.   1 

19.0 

8.5 

0.6 

31073 

14.0 

6.0 

2.0 

31086 

3400 . 

184. 

232. 

8 

9.0 

5.5 

1  .0 

31093 

8000. 

244. 

200. 

4 

4.0 

10.0 

0.4 

21000. 

1470. 

1220. 

32. 

30.0 

14.0 

5.3 

5464 . • 

436.  • 

424.' 

5.*  0 

10.8 

8.9 

1  .7 

3400. 

180. 

200. 

4. 

1  .0 

5.5 

0.4 

10 

10 

to 

9 

11 

1  1 

1  1 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FUTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SO  L I DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  185 

0 

049 

0.255 

0.930 

0.077 

3.200 

0.390 

0 

135 

0.570 

1.710 

0.047 

1  .750 

0.  188 

0 

057 

0.  T25 

1  .010 

0.039 

3.700 

0.068 

0 

.033 

0.075 

0.6B5 

0,053 

3.340 

0.300 

0 

.047 

0.105 

0.615 

0.065 

1  ,  280 

0.130 

0 

.049 

0.050 

0.590 

0.068 

1  .460 

0.097 

0 

.043 

0.035 

0.520 

0.035 

1  .560 

0.102 

0 

.046 

0.035 

0.543 

0.034 

1  .080 

0.280 

0 

,139 

0.145 

1  .120 

0.053 

1  .  150 

0.048 

0 

.032 

0.030 

0.395 

0.021 

2.320 

0.062 

0 

.023 

0.0S5 

0,470 

0.019 

3.610 

0.300 

0 

.  139 

0.570 

1  .710 

0.077 

3 .  700 

0.  159 

0 

.  05B 

0.135 

0.781 

0.046 

2.223 

0.048 

0 

.032 

0.030 

0.395 

0.019 

1  .080 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

3 

3 
3 

.3 
3 
3 
3 
3 

.3 


36 

01 

77 

1200 

38 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1350 

28 

04 

77 

1020 

25 

05 

77 

0125 

27 

06 

77 

0115 

26 

07 

77 

0115 

06 

09 

77 

1310 

27 

09 

77 

1300 

24 

10 

77 

1250 

23 

11 

77 

1310 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

630 

33.00 

13.0 

307 

30.00 

14.0 

467 

75. 00 

18.5 

560 

1 1  .  00 

19.0 

475 

21  .00 

13.5 

500 

16.00 

13.5 

519 

13.00 

12.5 

500 

5.90 

13.0 

394 

12.5 

12.5 

559 

5.70 

19.0 

610 

14.00 

21  .5 

1  .50 

0.06 

630 

75.00 

21  .5 

1  .50 

0.06 

502 

21  .56 

15.5 

1  .50 

0.06 

307 

5.70 

12.5 

1  .50 

0.06 

NO  OF  SAMPLES 


530 


BOW  /  SITE:  KETTLE  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  AT  ELGIN  COUNTY  ROAD  45 

STATION  TYPE;  RIVER 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

HO 

YR 

LMT 

26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1505 

28 

04 

77 

1  130 

25 

OS 

77 

O220 

27 

06 

77 

0215 

26 

07 

77 

0155 

06 

09 

77 

1410 

27 

09 

77 

1410 

24 

10 

77 

1340 

23 

i  i 

77 

1410 

MAXIMUM 

AVG  OP  CEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1505 

38 

04 

77 

1  130 

25 

05 

77 

0220 

27 

06 

77 

0215 

26 

07 

77 

0155 

OS 

09 

77 

1410 

27 

09 

77 

1410 

24 

10 

77 

1340 

23 

11 

77 

1410 

NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

5TN 

STN 

SAMP 

0*  MO 

VR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1200 

.3 

28  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1505 

.3 

28  04 

77 

1  130 

.3 

25  05 

77 

0220 

.3 

27  06 

77 

0215 

.1 

26  07 

77 

0155 

06  09 

77 

1410 

.3 

27  09 

77 

1410 

.3 

24  10 

77 

1340 

•3 

S3  11 

77 

1410 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  { • I 

MINIMUM 


STATION 

D:   16-00 

B7-012-02 

<5S 

MAJOP  BASIN:  GREAT 

LAKES 

, 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:   LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  KETTLE  CREEK 

1660 

LONG 

U.T.M. 

17  0482550.0  4731350.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

10.60 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

60S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL1F0RM 

ENTER, 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

Mf/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

31896 

1 1000. 

600. 

400. 

4, 

0,0 

12.5 

2.1 

31666 

41000. 

2020. 

1660. 

108. 

0,0 

13-0 

6.0 

31012 

3 

25000. 

260. 

14B0. 

6.0 

10.0 

1  .6 

31090 

6 

35000. 

1  130. 

1000. 

4. 

7.0 

9.5 

2.2 

31025 

18.0 

8.0 

3.4 

31038 

6 

1500. 

324, 

136. 

4.   L 

24.0 

7.0 

3  1 

31051 

6 

42000. 

870. 

316. 

36. 

20.0 

6.0 

2  .2 

31064 

20.0 

6.5 

0,4 

31076 

16.0 

9.5 

2.8 

310S9 

17200. 

560. 

64. 

12 

9.0 

8-0 

2.8 

31095 

19500. 

44B. 

256. 

12. 

4.5 

9.5 

1  .5 

42000. 

2020. 

1660. 

IOB 

24.0 

13.0 

6.0 

173B3.* 

631  .  • 

417.* 

12.*  0 

11.5 

9.0 

2.6 

1500. 

260. 

84. 

4. 

0.0 

6.0 

0.4 

B 

B 

B 

7 

11 

1  1 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.250 

0 .  209 

1  .900 

2.050 

0.  1  IB 

5.400 

4SB  0 

15. OL 

0.394 

0.215 

0.6B0 

1  .950 

0.063 

2.560 

340.0 

50.0 

0.455 

0.155 

0.335 

1  .480 

0.061 

5.400 

5B2.0 

214  0 

0.  136 

0.053 

0.  1  15 

0.925 

0.043 

3.900 

230,0 

3B.0 

0.300 

0.207 

0.470 

1  .000 

0,257 

2.B90 

452.0 

14.0 

0.246 

0.178 

0.475 

0.990 

0.225 

1  .  BBO 

464.0 

10,5 

0.27B 

0.215 

0.185 

0.980 

0.245 

3.300 

394.0 

16.5 

0.152 

0.1  15 

0.325 

0.690 

0.141 

2.500 

429.0 

19.0 

0.4E5 

0.236 

0.160 

1  .430 

0.073 

3.410 

496,0 

143.0 

0.  176 

0.  124 

0.345 

0.9B0 

0.260 

3.480 

446.0 

15. OL 

0.126 

0.063 

0.095 

0.800 

0.057 

5  490 

426.0 

21  .5 

0.465 

0.236 

1  .900 

2.050 

0.260 

5.490 

582.0 

214.0 

0.271 

0.161 

0.464 

1  .207 

0.140 

3.657 

428.8 

50.  6D 

0.128 

0.053 

0.095 

0.690 

0.043 

1  .880 

230.0 

10.5 

U 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1  4 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

I  ROM 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

760 

3.60 

48.  5 

1  .0 
6.0 
1  .0 
1  .0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1  .0 
1  .0 
1.0L 

434 

39.00 

36.0 

478 

240.00 

23.5 

620 

34.00 

31.0 

650 

7.30 

65.0 

625 

5.00 

43.0 

570 

10.00 

655 

6.70 

44.5 

370 

200.00 

16.5 

697 

8.30 

49.0 

64S 

24.00 

32.5 

760 

240.00 

65.0 

6.0 
1  .6D 
1.0 

591 

52.54 

39.5 

370 

3.60 

16.5 

NO  OF  SAVPLES 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT : 
STATION  TYPE: 


DODD  CREEK 

AT  HIGHWAY  3  ST  THOMAS 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ERIE 
KETTLE    CREEK 


U.T.M.     17   04B2200.0   4736650.0    4 


STATION    10: 


REGION   01 


16-0087-01302 

STORET    CODE:    02 
003 
1660 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN        STN    SAMP       Pd 
DI5T    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


26  01  77 

1200 

.3 

28  02  77 

1200 

.3 

29  03  77 

0850 

.3 

27  04  77 

0905 

,3 

25  05  77 

0B55 

.3 

27  06  77 

0840 

.3 

26  07  77 

0835 

.3 

06  09  77 

0900 

.3 

27  09  77 

0900 

.3 

24  10  77 

0900 

3 

23  11  77 

0900 

3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


934 

901 

444         80 

81 

8i 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENT 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/10( 

31BB7 

21000. 

700. 

31B74 

6000. 

1070. 

1012 

31000 

3 

8600. 

250. 

2420. 

31078 

6 

65O0. 

650. 

6200. 

31013 

3 

1500. 

820. 

31026 

6 

14000. 

1310. 

316. 

31039 

6 

50000 . 

1710. 

340. 

31052 

3 

3500, 

2600. 

320. 

3 1065 

69000 . 

940. 

31078 

1100. 

24. 

20. 

31096 

2000. 

400. 

256. 

69000 . 

2600. 

6200. 

7452." 

620.* 

477. 

1100. 

24. 

20. 

88 
PSEUD. 
MPA 


4. 
20. 


32. 
6.  ' 

4  . 


805 
WATER 
T  ei,:p  . 
DEG    C 


2, 
3. 

7. 
8 
18 

24 
18 
20 
IS 
7 
4 


24.0 

11.5 

2.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


7.0 
10  0 
9.5 
9.5 
6.5 
a.o 
4,5 
5.6 
9-0 
8.0 
12.0 


12.0 
8.  1 

4.5 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


10. 
6. 
2. 
2, 

1  , 
2 

2  8 
0.4L 
2.6 
2.0 

l    6 


10.0 
3.1D 

0.4 


531 


1 1 

CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

1200 

29 

02 

77 

12O0 

29 

03 

77 

08S0 

2? 

01 

77 

0905 

25 

05 

77 

0B55 

27 

06 

77 

OB40 

26 

07 

77 

0635 

06 

09 

77 

0900 

27 

09 

77 

0900 

24 

10 

TT 

0900 

23 

11 

77 

0900 

MAXIMUM 

AVS  OR  GEOM  MN  I  ■  1 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

M03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.121 

0.079 

«  040 

1  .450 

0.244 

1  .510 

0.302 

0.206 

0.635 

1  .600 

0.049 

2.360 

0.695 

0.  136 

0.315 

2.420 

0.059 

5.000 

0.121 

0.057 

0.045 

0.845 

0.030 

4.320 

0.080 

0.007 

0.055 

O.B25 

0.013 

0.150 

0.  104 

O.OIO 

0.030 

0.765 

0.007 

0.010 

0.  178 

0.021 

0.065 

1  .230 

0.076 

3.900 

0.  195 

0.053 

0.005 

0.775 

0.006 

0.040 

0.302 

0.  180 

o.  too 

1.260 

0.052 

3.  BOO 

O.OGB 

0.027 

0.010 

0.620 

0.027 

3.690 

0.056 

0.029 

0.015 

0.690 

0.029 

5.500 

0.695 

0.208 

1  .040 

2.420 

0.244 

5.500 

0.202 

0.073 

0.210 

1  .153 

0.054 

2.753 

0.056 

0.007 

0.005 

0.620 

0.006 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


3 

.3 
.3 

.3 


26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

OSSO 

27 

04 

77 

0905 

25 

05 

77 

0855 

27 

06 

77 

0840 

26 

07 

77 

0S35 

06 

09 

77 

0900 

27 

09 

77 

0900 

24 

10 

77 

0900 

23 

u 

77 

0900 

.3 

.3 
3 
3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

830 

7.80 

60.0 

3.0 

400 

26.00 

22.5 

5.0 

490 

330.00 

37.0 

1  .0 

620 

27.00 

29.5 

1  .0 

605 

36.00 

43.0 

2.0 

580 

60.00 

50.0 

1  .0 

538 

88.  00 

52.0 

2.0 

619 

80.  OD 

52.0 

2.5 

400 

1 50 . 00 

18.5 

1  .0 

730 

14.00 

51  .0 

1  .5 

659 

18-00 

34.5 

1  .0 

680 

330.00 

60.0 

5.0 

593 

76.98 

40.9 

1  .9 

400 

7.80 

18.5 

1  .0 

HO  OF  SAMPLES 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YB  LMT 


27  09  77  1530 
24  10  77  1420 


TRIBUTARY  TO  DODOS  CREEK 

AT  MIDDLESEX  COUNTY  RD  35  EAST  OF  GLANMORTH 

RIVER 


STATION  ID:   16-0087-014-02 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  t • I 

MINIMUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  09  77  1530 
24  10  77  1420 


3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  < • ) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN.  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  KETTLE  CREEK 

STORET  CODE' 

02 

003 

1660 

LONG 

U.T.M. 

17  0482050.0  4745600.0  4 

REGION  01 

MILEAGE 

2B.20 

934 

SAMPLE 
NO 

90 1 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 

805 
WATER 

TEMP. 
DEG  C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 

MG/L 

31077 
31090 

(50. 

6. 

16. 

4.   L 

14.0 

14.0 

12  0 
16.0 

2.0 
1  .8 

150. 

150.* 

150. 

a. 

8.' 
8. 

16. 

16.* 

16. 

4. 

4.  *  D 

4. 

14.0 
14.0 
14.0 

16.0 
14.0 
12.0 

2.0 
1  .9 
1  .8 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MC/L 

5 

TOTAL 

SOLIOS 

MO/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 

0.252 
0.082 

0.233 
0.047 

0.100 
0.005 

1  .120 
0.950 

0.045 
0.012 

3  .  590 
0.860 

322.0 
408  .  0 

11.0 
B  5 

0.252 
0.  167 
0.082 

0.233 
0.140 
0.04  7 

0.  100 
0.053 
0.005 

1  .  1  20 

1  .035 
0.950 

0.045 
0.029 
0.012 

3.590 
3.225 
0.860 

408.0 
365.0 
322  .0 

1  1  .0 
9.8 
8.5 

NO  OF  5AWIPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  09  77  1530 
24  10  77  1420 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 

UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPMAT8 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

382 
605 

70.00 
3.  60 

43.0 

IBS 

7.S1 

4.800 
0.240 

605 
494 

332 

70.00 

36.  BO 

3.60 

43.0 
43.0 
43.0 

165 

165 
165 

7.51 
7.51 
7.51 

4  .800 
2.520 
0.240 

NO  OF  SAMPLES 


532 


SAMP  DTE 

DT  MO  Yd 

HOUR   STN 
LMT    OIST 
FEET 

STN  SAMP   PJ 
BAG  DEPTH 
MTRS 

235 
TOTAL 

MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

27  09  77 
24  10  T7 

1530 

1420 

.3 
.3 

0.023 
O.020L 

0.010L 
O.OlOL 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  •  1 

MINIMUM 

0.020 

0.020D 

0.020 

0.010 
0 . 0 1 00 
0.010 

22g  215  .    249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L  MG/L 

0.020 
0.010L 


0.020 

0.015D 

0.010 


201  23B                     60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                «G/L 

0.020L 

0.020L 


0.020 

0.0200 

0.020 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN  NO 


CATFISH  CBEEK 

AT  CONCESSION  ROAD  2  MILES  EAST  OF  SPARTA 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GC01B 


LAT 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GBEAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
CATFISH  CREEK 


STATION  10:   16-0097-003-02 

STORET  CODE:  02 
003 
1570 


U.T.M.  17  0496260.0  4727550.0  4     REGION  01 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

10 

03 

77 

1200 

14 

03 

77 

1200 

29 

03 

77 

1325 

2B 

04 

77 

1000 

25 

05 

77 

0100 

27 

OS 

77 

1240 

26 

07 

77 

1250 

06 

09 

77 

1250 

37 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1150 

23 

11 

77 

1250 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


934 

SAMPLE 
NO 


3  1634 
31883 
29290 
29296 
31008 
31086 
3  1021 
31034 
31047 
31060 
31072 
310B5 
31091 


901 
SCO 


444 
FLO*  CFS 


10.20 

580.00 

1390.00 

1530.00 

540.00 

141 .00 

17.40 

B.90 

5.50 

6-40 

874.00 

39.70 

108.00 


SO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

23000. 
13400. 

630. 

18000. 

29000. 

5700. 

1 300 . 

270. 

190. 

300. 

1  100. 
5500. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

300. 
820. 
208. 
930. 
1900. 
930. 

60. 

80. 

64. 

eo. 

32. 

264. 


ENTER. 
MF/100ML 


100. 


1B40. 

800. 

730. 
15400. 
20000 . 

20. 

104. 

20. 


8B 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

4.   L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


6 

0 

7 

0 

23 

0 

24 

0 

21 

0 

21 

0 

16 

0 

3 
DISS. 
02 
MG/L 


10-0 
12.5 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

1  .4 

7.4 
6.0 
2.6 


l'«I  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAVIPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  OEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 


26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

10 

03 

77 

1200 

14 

03 

77 

1300 

29 

03 

77 

1325 

26 

04 

77 

1000 

25 

05 

77 

0100 

27 

OS 

77 

1240 

26 

07 

77 

1250 

06 

09 

77 

1250 

27 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1150 

23 

1  1 

77 

1250 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


1530.00 

29000 . 

1900 

20000. 

20. 

24.0 

12.5 

7.4 

403.93 

3533.* 

220  .  • 

29B.-  U 

6.-  D 

16.9 

9.2 

3.0 

5.50 

190. 

32. 

4. 

4. 

6.0 

5.0 

0  6 

13 

12 

12 

11 

9 

7 

7 

12 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
J>  MG/L 

19 
FILTERED 

AMMON I  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
NC2-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOL  105 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
WG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

0.300 
0.670 
O.860 
0.465 
2.000 
0.  181 
0.  141 
0.  107 

0.280 
0.290 
0.261 
0.151 
0.209 
0.097 
0.070 
0.019 

0.735 
1  .070 
0.615 
0.265 
0.430 
0.065 
0.020 
0.005L 

1  .000 
3.050 
2.600 
1  .820 
3.730 
0 .  860 
0.765 
0.660 

0.016 
0.060 
0.034 
0.095 
0.067 
0.034 
0.044 
0.005 

1  .610 
2.530 
1  .850 
4.550 
6.  100 
5  210 
0.440 
0.050 

424  0 
656  0 
730  0 
534  0 
1216  0 
396  0 
394.0 
334.0 

13. 

340.0 

454.0 

254  0 

902.0 

32.0 

20.0 

32.0 

56  0 

44  3 
316 
26  6 
2B0 
314 
364 
374 
302 

0 .  1  54 

0.  009 

0.005L 

0.950 

0.001 

0.010L 

392  .0 

0^098 

0.015 

0 . 005  L 

0.630 

0.004 

0.070 

356.0 
610  0 

37  .5 
29B.0 

312 

0.052 
0.078 

0.022 
0.049 

0.015 
0.035 

0.570 
0.596 

0.017 
0.029 

1  .970 
5.700 

434  .0 

11  .5 

423 

2.000 
0.426 
0.052 

0.290 
0.123 
0.009 

1  .070 

0.2720 

0.005 

3.730 
1  .436 
0.570 

0.095 
0.034 
0.00 1 

6.100 
2 . SOBO 
0.010 

1216.0 
538.8 
334.0 

902.0 

204.3 

11  .5 

44  3 

339 
266 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OtE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


26  01  77 

12O0 

.3 

28  02  77 

1200 

.3 

10  03  77 

1200 

.3 

14  03  77 

1200 

.3 

29  03  77 

1325 

3 

2B  04  77 

looo 

■3 

25  05  77 

0100 

3 

27  06  77 

1240 

.3 

26  07  77 

1250 

■  3 

06  09  77 

1250 

.3 

27  09  7  7 

1230 

.3 

24  10  77 

1150 

3 

23  11  77 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  1 

MINIMUM 

14 
CONO. 
2SC 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

Chloride 

MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

660 

5.2 

20.0 

as  o 

3  70 

7.72 
7  .  63 

B  .000 
6.050 

1  „0L 
6.0 

365 

106. 00 

27.0 

235 

1  .  95 

1  .95 
2.65 
3.40 

2  25 

7  72 

16 . 000 

3.0 

270 

290. 00 

12.5 

18.5 

7.61 

8  200 

1  .OL 

369 
430 

580 

170.00 

640.00 

32.00 

18.0 
24.5 
23.0 

28.0 
45.0 
48  5 

7.78 
7.90 
8  35 

36.000 
1  .660 
0  .  44  0 

2.0 
1  .0 

I  .OL 

575 

535 

8.  20 
6.50 

25.0 
21  .5 

62-0 
63.0 

1  .  50 
1.55 

8.43 

0.480 

1  .OL 
1  .OL 

500 

33.00 

1  .OL 

542 

24.00 

22.5 

7  .  65 

1  .0 

335 
635 

270.00 
34.00 

27.  D 

66.5 

2.  BO 

8.27 
8.  27 

0.460 
0.460 

1  .OL 
1  .OL 

638 

10.00 

56.5 

660 

640 . 00 

27.0 

8B.0 

3.70 

2.42 
1  .50 

B. 43 
7 .  96 

36 . DOO 
7  .775 

6.0 
1  .6D 

495 
270 

125.30 
5.2 

22.  1 
12.5 

49.0 
18.5 

7*61 

0.440 

1  .0 

MO    OF    SAMPLES 


533 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YP,  LMT    01ST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1200 

3 

28  02 

77 

1200 

.3 

10  03 

77 

1200 

3 

14  03 

77 

1200 

3 

29  03 

77 

1325 

.3 

28  04 

77 

1000 

3 

25  OS 

77 

0100 

.3 

27  06 

77 

1240 

.3 

26  07 

77 

1260 

.3 

06  09 

77 

1250 

.3 

27  09 

77 

1230 

.3 

24  10 

77 

11 60 

.3 

23  11 

77 

1250 

.3 

VAX  ]  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  '  ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  03  77  1200 
14  03  77  1200 
26  07  77  1250 


.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  > 

MINI  MUM 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAC 

HARDNESS  CALCIUM  NES1UM 

MG/L  MG/L  MG/L 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM   CHROMIUM 
UG/L       MG/L 

0.260 
0.360 


0.260 
0.260 
0.260 


6B 

57 

66 

47 

41 

361 

265 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 
47 

MG/L 

18 
31 

MG/L 

MG/L 

18 

31 
43 

0 
0 

0.003 

0.003 

47 

79 
19 

10 

16 

5 

8 

43 

37 

0 

0.002 

8 

16 

a 

25 

5 

7 

22 1 

TOTAL 

ROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.010L 
0.020L 

0.020 
0.010L 

0.260 
0.030L 

O.OOSL 
0.0051 

0.200 
0.020L 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.260 

0.14SD 

0.030 

0.005 
0.0050 

o.oos 

0.200 
0.1 100 
0.020 

79 

30 

8 

10 


0.003 
0.003 
0.002 


60 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL   FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.010 
0.020L 


0.020 
0.01 50 

0.010 


NO  OF  SAMPLES 


B.Q.M./  SITE:  CATFISH  CREEK  WEST 
SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  CONCESSION 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

VR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1200 

.3 

28  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1005 

.3 

27  04 

77 

1010 

.3 

25  OS 

77 

1025 

3 

27  06 

77 

1000 

.3 

26  07 

77 

0945 

.3 

06  09 

77 

1010 

.3 

27  09 

77 

1015 

.3 

24  10 

77 

1020 

3 

23  11 

77 

1010 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  I 

MINIMUM 


26 

01 

77 

1200 

28 

02 

77 

1200 

29 

03 

77 

1005 

27 

04 

77 

1010 

25 

05 

77 

1025 

27 

06 

77 

1000 

26 

07 

77 

0945 

06 

09 

77 

1010 

27 

09 

77 

1015 

24 

10 

77 

1020 

23 

11 

77 

1010 

STATION 

10:   16-01 

197-004-02 

ORTH  OF 

HIGHWA' 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKI 

STORET  CODE: 

03 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM;  CATFISH  CREEK 

1570 

LONG 

U.T.M 

17  0493660.0  4737375.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

16.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

61 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAT 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

31891 

1390. 

1000. 

a 

L 

1  .0 

13.0 

4.2 

31878 

4000. 

600. 

1  176. 

4 

3.0 

11  .5 

7.4 

31004 

3 

34000 . 

900 

24400. 

8.0 

10.0 

3.2 

310B2 

6 

7700. 

600. 

900. 

4. 

L 

9.0 

8.5 

1  .2 

31017 

7900. 

4100. 

230. 

4. 

L 

21  .0 

5-5 

2.6 

31030 

e 

60. 

56. 

24. 

4. 

L 

24.0 

7.0 

5.0 

31043 

E 

1400. 

284. 

164. 

4. 

L 

20.0 

5.5 

4.0 

31056 

3 

1400. 

70. 

60. 

4. 

L 

1B.0 

5.0 

1  .8 

31069 

1210. 

272. 

14.0 

11.0 

2.0 

31062 

1300. 

80. 

64. 

4. 

L 

9.0 

10.0 

1  .0 

31100 

16000. 

444. 

473. 

4. 

L 

4.0 

130 

0.9 

34000. 

4100. 

24400- 

272. 

24.0 

13.0 

7.4 

2785.* 

415.  • 

337.- 

6. 

•  0 

11.9 

B.I 

3.0 

60. 

56. 

24. 

4. 

1  .0 

5.0 

0.9 

10 

11 

9 

10 

1  1 

11 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

s 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLlDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  146 

0 

080 

0-755 

1  .500 

0.020 

3.700 

516 

0 

27.5 

0.400 

0 

355 

>  .320 

2.700 

0.068 

2  720 

282 

0 

20  0 

0.500 

0 

135 

0  050 

2.900 

0.057 

6 .  600 

1  104 

0 

950  0 

0.117 

0 

055 

0  035 

0.670 

0.024 

6.700 

386 

0 

36  0 

0.  154 

0 

013 

0.235 

1  .550 

0.065 

0.870 

430 

o 

62.0 

0.  196 

0 

027 

0.230 

1  .420 

0.01B 

0.070 

424 

0 

46.0 

0.208 

0 

018 

0.  100 

1.650 

0.073 

1  .080 

408 

0 

86.0 

0.  127 

0 

009 

0.060 

0.7  25 

0.005 

0.020 

338 

0 

33.0 

0.405 

0 

207 

0-155 

1  .350 

0.067 

6.800 

546 

0 

147.0 

0.034 

0 

on 

0.025 

0.600 

0.021 

2.620 

382 

0 

15. OL 

0.066 

0 

045 

0.035 

0.445 

0.029 

7.270 

468 

0 

13.0 

0.500 

0 

355 

1  .320 

2.900 

0.073 

7.270 

1  104 

.0 

950.0 

0.214 

0 

.087 

0.273 

1  .410 

0.041 

3.495 

480 

.4 

130.5D 

0.034 

0 

.009 

0.025 

0.445 

0.006 

0.020 

282 

.0 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 


534 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
Of  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56         59        =  80 

COND  TURB.  CHLORIDE  SULPHITE  REACTIVE 

25C  FORMAZIN       MG/L  sl^ICiTE 

UMHOS  UNITS                   na/L         SI  MG/L 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

26  01  77 

1200 

.3 

800 

22.00 

28  02  77 

1200 

.3 

324 

38.00 

23  .5 

29  03  77 

1005 

.3 

393 

620.00 

21.0 

27  04  77 

1010 

.3 

580 

34.00 

26  05  77 

1D25 

.3 

505 

66.  00 

2B-  5 

27  06  77 

1000 

.3 

500 

49.00 

32.0 

26  07  77 
D6  09  77 

0945 
1010 

.3 

.3 

460 
466 

80.  00 
30.00 

33.0 

27  09  77 

1015 

.3 

429 

1 90 . 00 

24  10  77 

1020 

.3 

622 

10.00 

23  11  77 

1010 

.3 

659 

13.00 

MAXIMUM 

BOO 

620.00 

33.3 

AVG  OB 

GEOM  M'4 

1  -) 

522 

104.73 

27.6 

M 1 N ] MUM 

324 

10.00 

21  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CATFISH  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  3  WEST  OF  OBUELL 

STATION  TYPE:  KIVER    FLOW  GAUGE  MOE  02GC1I0 


STN  NO 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  CATFISH  CREEK 

U.T.M.  17  0496475.0  4735675.0  4 


STATION    ID:       16-0097-005-02 

STORET    CODE:    02 
003 
1570 


REGION    01 


SAMP  DTE  HOUR 
Or  MO  YR  LMT 


26  01  77 

28  02  77 

29  03  77 

27  04  77 

25  05  77 
27  06  77 

26  07  77 
06  09  77 

27  09  77 
24  10  77 
23  11  77 


1200 
1200 
1045 
t04Q 
1050 
1035 
1035 
1040 
1040 
1040 
1040 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


31892 
31879 
31005 
31083 
31018 
31031 
31044 
31057 
31070 
31063 
31101 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


60 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

49000. 

2170O. 

21000. 

17000. 

1400. 

5B0. 

900. 

810. 

74000. 

4000. 

9600. 


61 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

3400. 

1640. 

90. 

880. 

130. 

216. 

288. 

80. 

2300. 

144. 

240. 


ENTER. 
MF/IOOML 

1200. 

4780. 

1740. 

12000. 

10B. 

232. 

12. 

64. 
328. 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

4 
72. 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


2. 

2. 
B. 

9. 

22. 
20 
18 
18 
14 

a 

5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.0 


10.5 
9.5 
7.S 

10.0 
5.5 
6-0 
9.5 
9.0 

10.0 


5-OAY 

BOO 
MG/L 

3.0 

11  .2 

3.2 

2.2 

1  .9 
4.2 
2.1 
1  .4 
2.8 
1  .4 
3.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1200 

.3 

28  02  77 

1200 

.3 

29  03  77 

1045 

.3 

27  04  77 

1040 

.3 

2  5  05  7  7 

1050 

.3 

27  06  77 

1035 

.3 

26  07  77 

1035 

,3 

06  09  77 

1040 

.3 

27  09  77 

1040 

3 

24  10  77 

1040 

.3 

23  11  77 

1040 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  I 

MINIMUM 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


1  .100 
0.840 
0.630 
0.312 
0.200 
0.840 
0.216 
0.470 
0.515 
0.  140 
0.146 


1  .  100 
0.492 
0.140 


950 

500 

246 

117 

164 

224 

151 

0.215 

0.279 

0.  107 

0.079 


0.950 
0.276 

0.079 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


1.300 
I  .700 
0.425 
0.  135 
0.245 
0.005 
0.015 
0.055 
0.195 
0.015 
0.005L 


74000. 
6316.- 
580. 

1  1 

20 
TOTAL 
KJELD6HL 
MG/L 

2.800 
3.900 
2.3BO 
1  .260 
0.965 
>  .700 
0.790 
1  .750 
1  .600 
0.630 
0.620 


2.300 

0.4630 

0.005 


3.900 
1  .674 
0.620 


3400. 
378.  ■ 
80. 

11 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


12000. 

450. 

12. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


013 
068 
061 
038 
149 
033 
012 
031 
095 
031 
041 


0.  149 
0.053 
0.012 


520 

150 

200 

400 

890 

090 

160 

O.2B0 

3.300 

3.360 

5.740 


7.200 
2.735 
0.09D 


192. 
8.  *  0 

4. 

10 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


22.0 

11.5 

2.0 

It 

6 
SUSP 
SOLIDS 
MG/L 


10.5 
B.7 
5.5 

10 


11  .2 
3.3 
1  .4 

11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-50LIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1200 

.3 

2B  02  77 

1200 

.3 

29  03  77 

1045 

.3 

27  04  77 

1040 

.3 

25  05  77 

1050 

.3 

27  06  77 

1035 

.3 

26  07  77 

1035 

.3 

06  09  7  7 

1040 

.3 

27  D9  77 

1040 

.3 

24  10  77 

1040 

3 

23  11  77 

1040 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEO*  MN 

CI 

M I N I  MUM 

14 
COND. 

16 
TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

260 
REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

55 

PH 

208 
TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

900 

4.70 

85.0 

380 

30  00 

32.5 

487 

230- 00 

27.5 

560 

74.00 

28.5 

620 

2.70 

30.0 

640 

2.70 

40.0 

5B5 

14.00 

33.5 

610 

8.80 

36.0 

324 

210.00 

12.5 

665 

4.70 

34.0 

678 

8.70 

28. 0 

900 

230. 00 

B5.0 

590 

53.66 

35.2 

324 

2.70 

12.5 

NO  OF  SAMPLES 


535 


B.O.W./  SITE:  CATFISH  CREEK 

SIMPLE  POINT:  AT  ELGIN  COUNTY  ROAD  NO  40  GLENCOLIN 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LWT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

2B  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1145 

.3 

38  04 

77 

0900 

.3 

25  05 

77 

1210 

.3 

2T  OS 

77 

11 45 

3 

26  07 

77 

1140 

.3 

06  OS 

77 

1150 

.3 

27  09 

77 

1130 

3 

24  10 

77 

1125 

.3 

23  11 

77 

1150 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OB  GEO* 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  02 

7T 

1200 

.3 

29  03 

77 

1  145 

.3 

2B  04 

77 

0900 

.3 

25  05 

77 

1210 

3 

27  OB 

77 

1145 

3 

26  07 

77 

1140 

.3 

06  09 

77 

1150 

3 

27  09 

77 

1130 

.3 

24  10 

77 

1125 

3 

23  11 

77 

1150 

.3 
MAXIMUM 

AVQ  OR  t; ;. 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


31BB1 
31007 
31085 
31020 
31033 
31046 
31  059 
31071 
31084 
3H02 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 


750 
325 
063 
109 
148 
1  18 
139 
3B5 
040 
058 


901 
SCD 


0.7SO 
0.216 
0.040 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0  490 
0.  117 
0  036 
0.020 
0.02B 
0.041 
0.045 
0.209 
0.021 
0.047 


0.490 

0.  105 
0.020 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  UKE5 
LAKE  ERIE 
CATFISH  CREEK 


U.T.M.  17  0505600.0  4737600.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

10000. 

7000. 
11600. 

6900. 

6300  . 

6600. 

9000. 

13500. 


13500. 
BB58. 
6600. 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MC/L 


900 
245 
060 
165 
0B5 
060 
060 
135 
065 
075 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 

MG/L 


950 
5B0 
750 
835 
995 
800 
BOS 
300 
600 
485 


1  .900 
0.2B5 

0.060 


3.950 

1  .210 

0.485 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

I  180. 

810. 

600. 

850. 

716. 
1060. 

680. 
17B0. 

216. 


1780. 
771  .  • 
216. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.  110 
0.051 
0.028 
0.090 
0.057 
0.035 
0.023 
0.066 
0.046 
0.045 


0.  110 
0.055 
0.023 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 

3940. 
1850. 
3B0O. 

2B0. 

216. 

364. 

150. 

68. 


3940. 

530. 

68. 


23 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 


830 
600 
100 
400 
680 
540 
490 
.570 
.970 
300 


STATION 

ID:   16-0097-006-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

1570 

REGION 

01 

MILEAGE 

21  . 

8E 

605 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

40. 

0.2 
10.0 

10.0 
10.0 

4. 

L 

7.0 

8.0 

4  . 

L 

1B.0 

7.0 

4  . 

L 

23.0 

5.0 

4. 

L 

16  0 

5.5 

4. 

I 

18.0 

6.0 

272. 

15.0 

8.0 

4. 

L 

272. 
9.'  0 

4. 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


268 
444 
384 
460 
514 
428 
408 
366 
454 
552 


23  0 
13.7 
0.2 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


30. 
79 
21 
39 
78 
27 
23 
6! 
1! 
9 


10.0 
7.4 
5.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


DAY 

BOO 

MG/L 

9.6 
2   2 

1    5 

2.2 
2.3 

1  .0 
1  .0 
2.4 
0.9 

4 


9.6 
2.4 
0.4 

10 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 


8.600 
3.34B 
0.490 


552.0 
427.8 
268  . 0 


79.0 

37.9 

9.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  -i    SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  02 

77 

12D0 

■  3 

29  03 

77 

1145 

.3 

28  04 

77 

0900 

.3 

25  OS 

77 

1210 

.3 

27  06 

77 

1145 

.3 

26  07 

77 

1140 

.3 

06  09 

77 

1150 

.3 

27  09 

77 

1130 

.3 

24  10 

77 

1125 

.3 

23  11 

77 

It  50 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • | 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

1URB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

350 

22.00 

26.5 

500 

75.00 

23.5 

620 

15.00 

605 

16.00 

19.5 

580 

27.00 

13. S 

570 

15.00 

595 

14.00 

14.0 

333 

150.00 

6B3 

4.40 

698 

6.70 

698 

150.00 

26.5 

553 

34.51 

19  4 

333 

4.40 

13.5 

280         95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE       MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


10 

55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY  MO 

Yft 

LMT 

26  01 

77 

1200 

28  02 

77 

1200 

29  03 

77 

1120 

2B  04 

77 

1125 

25  05 

77 

1300 

27  06 

77 

1  130 

26  07 

77 

1  120 

06  09  77  1125 


CATFISH  CREEK 

AT  PERTH  COUNTY  ROAD  NO  10  SOUTH  Of  BROWNSVILLE 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
CATFISH  CREEK 


LAT 


STN   STN  SAMP 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
.3 

.3 
.3 

.3 

.3 
3 

3 


LONG 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 


U.T.M.  17  0513475.0  47433S0.0  4 


81         84 
FECAL       M.F. 
ENTER. 


2070. 

3310. 

340. 

290. 

276. 

76. 

70. 


3310. 
372. 

70. 


934 

901 

444 

BO 

( 

Sample 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

F 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COL  I 
MF/I( 

31693 

720. 

56 

31880 

20000 . 

652 

31006 

3 

14000. 

200 

31084 

6 

5800. 

260 

31019 

850. 

1660 

31032 

6 

22000. 

4000 

31045 

6 

1800. 

1300 

31058 

3 

620. 

22000 . 
3536.' 
620. 

240 

4000 

490 

56 

STAT 

ON 

10:   16-0 

097 -007- 02 

STORET  CODE: 

02 

003 

1570 

REGION  01 

MILEAGE 

31 

00 

B8 

PSEUD. 

MPA 

Mf/tOOML 

805 
WATER 
TEMP  . 

GEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 

5-OAY 

BOO 

MG/L 

4.. 
8. 
a. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 

I 

L 
L 
L 
L 

L 
L 

1  .0 

1  .0 

10.0 

9.0 

21  .0 

16.0 
18.0 

11  .0 

12.5 

8.5 

B.O 

5-0 

9.0 
7.0 

1  .0 
6.2 
1  .2 
1.3 

1  .3 
1.6 
1  .5 
0.6 

8. 

4.' 

4. 

0 

21  .0 

10.9 

1  .0 

13.5 
8.7 

5.0 

6.2 

1  .8 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


536 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77  1200 
2B  02  77  1200 
29  03  77  1120 
28  04  7  7  1  125 

25  OS  77 

27  06  77 

26  07  77  1120 
06  09  77  1125 


1200 

1130 


.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  00  GEO*  MN.  CI 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL, 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-N 

'SOLIDS 

50LIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MGA 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.059 

0.013 

0 .  295 

0.670 

0.025 

1  .780 

416.0 

13.0 

0.  340 

0.  120 

0.690 

1  .900 

0.053 

4.390 

378.0 

116.0 

0.  182 

0.067 

0.  135 

0.990 

0.031 

9.900 

422.0 

42.0 

0  074 

0.033 

0.055 

0.640 

0.023 

6.900 

334.0 

10. 0 

0.046 

0.005 

0.075 

0.685 

0,063 

1  .690 

432  .0 

7.5 

0.068 

0.014 

0.075 

0  .  B30 

0.045 

1  .320 

462  .0 

9.0 

0.055 

O.01  1 

0.045 

0.745 

0.055 

1  .  160 

400  . 0 

12.0 

0.055 

0.018 

0.040 

0.565 

0.045 

0.670 

398. 0 

2  5 

0.340 

0.120 

0.690 

1  .  BOO 

0.063 

9  .  900 

462.0 

116.0 

0.110 

0.035 

0,176 

0.878 

0.043 

3.464 

405.3 

26.5 

0.046 

O.OOS 

0,040 

0.565 

0.023 

0.670 

334.0 

2.5 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01  77 

1200 

.3 

28  02  77 

1200 

3 

29  03  77 

1  120 

.3 

28  04  77 

1125 

3 

25  05  77 

1200 

3 

27  06  77 

1130 

.3 

26  07  77 

1120 

.3 

06  09  77 

1125 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  ■  1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

660 

7.20 

355 

52.00 

14.5 

600 

29  00 

21  .0 

620 

9  30 

62S 

4.20 

17.5 

610 

5.60 

17.5 

600 

5.50 

619 

1.50 

16.0 

660 

52-00 

21  .0 

5B6 

14.29 

17.3 

355 

1  .50 

14.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE:  BIG  OTTER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  9TH  LINE  BAYHAM  TOMN  LINE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GC010 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID: 


GREAT  LAKES 

LAKE  ERIE 

BIG  OTTER  CREEK 


16-0109-004-02 

STORET  CODE:  02 
00  3 
1390 


U.T.M.  17  0517825.0  4738100.0  4 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY  MO 

YR 

LMT 

17  02 

77 

1  100 

10  03 

77 

1200 

23  03 

77 

1039 

14  04 

77 

1200 

25  05 

77 

1035 

14  06 

77 

1  100 

25  07 

77 

1100 

10  08 

77 

1420 

22  09 

77 

1100 

02  11 

77 

1200 

STN   ST\  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
3 

.3 
3 

.3 
3 

-3 
3 


934 
SAMPLE 
NO 


292SB 
29292 
29319 
29374 
29416 
29447 
29478 
29509 
29535 
29593 


901 
SCO 


444 
FLO*  CF5 


48.00 

1080.00 

251 ,00 

121  00 

50.50 

43,60 

28.20 

58.70 

263.00 

82.10 


80  81  84  88 

TOTAL  FECAL  M  F.  PSEUD. 

C0L1F0HM  C0L1FORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


7000. 
1900. 
1460. 
5000. 
2000. 
1500. 
1500. 
25000 . 
6000. 
210. 


4B. 
164. 

60. 

28 
144. 
104. 
176. 

300. 
72. 


48 
500 
720 
68 
84 
160 
108 

530 
I  BO 


4. 
420. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.  1 

2.0 

1  .5 
12  5 
20,  l 
17  8 
21  .0 
12.0 
15.0 
11  .5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


13. 
14. 
13. 
10. 
10 
9. 

a. 

9- 
10.8 
1  I  .9 


5- DAY 

BOD 

MG/L 

1  .5 
4.2 
2.6 

1  ,0 
2.6 
1  .« 
0.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  02  77 

1100 

.3 

10  03  77 

1200 

.3 

23  03  77 

1039 

.3 

14  04  77 

1200 

.3 

25  05  77 

1035 

.3 

14  06  77 

1  1 00 

.3 

25  07  77 

1  100 

.3 

10  OB  77 

1420 

.3 

22  09  77 

1100 

.3 

02  H  77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

M  1  M  MUM 

33 

TOTAL 

P 
MG/L 

0.074 
0.700 
0.084 
0.074 
0,115 
0.079 
0.  195 
0.445 
0.212 
0.022 


0.700 
0.200 
0.022 


34 

FILTERED 

REACUVE 

P    MG/L 

0.040 
0.174 
0.039 
0.013 
0.004 
0.079 
0.019 
0.073 
0.082 
0.007 


0.174 
0.053 
0.004 


1060.00      25000. 
202,61  2594.' 

28.20  210. 


10 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


310 

600 
145 
045 
045 
035 
005 
.105 
.055 
.005 


10 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.600 
0.135 
O.OOS 


500 
2B0 
7  70 
650 
675 
490 
3  BO 
040 
1  10 
320 


2.280 
D.B22 
0.320 


300. 
97. 
28. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


023 

04  5 

026 

022 

031 

031 

009 

0.034 

0.085 

0.01  1 


0.085 
0.032 
0.009 


NO  OF  SAMPLES 


720. 

176.' 

4B. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

2.420 
2  .100 
4.900 
2.830 
1  .130 
1  .330 
1  .700 
0.910 
7.9O0 
2.030 


7.900 
2.725 
0.910 

10 


420. 

a.  • 


5 

TOTAL 

S0L10S 

MG/L 


21  .0 

1  1  .4 

0.1 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


14.4 

11.1 

8.4 

10 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


4.2 
1  .9 
0.6 

10 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


537 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   5TN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MIPS 


.3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
3 
3 
3 


17 

02 

77 

1100 

10 

03 

77 

1200 

23 

03 

77 

1039 

14 

04 

77 

1200 

25 

05 

77 

1035 

14 

06 

77 

1100 

25 

07 

77 

1100 

10 

08 

77 

1420 

22 

09 

77 

1100 

02 

11 

77 

120D 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  n  I'l 

MINIMUM 


14 

16 

56 

SB 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

4.  10 

30.5 

289 

210.00 

10.5 

560 

1  5 .  00 

22.0 

590 

29.00 

20.5 

565 

1  1  .  00 

24.0 

500 

22.00 

24.0 

545 

19.00 

24.0 

407 

244.Q 

22.0 

57B 

45.00 

21  .5 

590 

7.00 

20.0 

640 

244.0 

30.5 

526 

60.61 

21  .9 

289 

4.  10 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


BIG  OTTER  CREEK 

AT  HIGHWAY  19  SOUTHERN  BRIDGE  VIENNA 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GC004 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

FEET 

ORG  DEPTH 
MTRS 

17  02 

77 

1030 

3 

10  03 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

1200 

.3 

23  03 

77 

1013 

.3 

14  04 

77 

1200 

.3 

25  05 

77 

1005 

.3 

14  OE 

77 

1145 

.3 

25  07 

77 

1  140 

.3 

10  08 

77 

1520 

3 

22  09 

77 

1035 

.3 

02  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  •  ( 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


29257 
29291 
29297 
293IB 
29373 
29415 
29446 
29477 
29508 
29534 
29592 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 

BIG  OTTER  CREEK 


U.T.M.  17  0516940.0  4724700.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

2300. 

3100. 

9000. 

1810. 

2100. 

1400. 
224. 

2400. 

50000 . 

13000. 

800. 


50000. 
2836.' 
224. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/1Q0ML 

132. 

160. 
770. 
110. 

20. 
100. 
180. 
336. 
224. 
2B0. 

48. 


770. 
142. 
20. 


STATION 

10:   16-0109-005-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

1390 

.0  4 

REGION 

01 

MILEAGE 

4 

.40 

84 

88 

805 

3 

1 

M.r. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

Mf/100KL 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

520. 

4. 

0.0 

14.3 

0.9 

484. 

1  .5 

12.6 

5.8 

660. 

6.0 

12.6 

3.4 

200. 

4. 

L 

3.0 

13.2 

2.3 

860. 

4 

L 

12.0 

9.7 

1  .  1 

128. 

A 

I 

20.7 

1  1  .0 

2.6 

244. 

4 

L 

18.3 

9-6 

1  .7 

148. 

4. 

L 

21  .  1 

7.9 

0.6 

992. 

760. 

21  .0 

9.5 

2.6 

630. 

15.2 

10.  1 

2.8 

80. 

12.1 

1  1  .6 

0.4 

992. 

760. 

21  .1 

14.2 

5.6 

338.* 

B. 

D 

11  .9 

11.1 

2.2 

BO. 

4. 

0.0 

7.9 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  02 

77 

1030 

.3 

10  03 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

1200 

.3 

23  03 

77 

1013 

.3 

14  04 

77 

1200 

.3 

25  05 

77 

t005 

.3 

14  06 

77 

1145 

.3 

25  07 

77 

1140 

.3 

10  08 

77 

1520 

.3 

22  09 

77 

1035 

.3 

02  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

1  •  > 

MINI MUM 

33 

34 

19 

20 

2t 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02'N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.063 

0.025 

0.200 

0.580 

0.023 

2.130 

398.0 

12  0 

386 

0.715 

0.095 

0.340 

2.6B0 

0.037 

2.200 

1252  0 

919.0 

33  3 

0.765 

0.  107 

0.245 

2.050 

0.068 

3.  820 

BOS.O 

495.0 

31  1 

0.  128 

0.031 

0.095 

0.710 

0.023 

3  900 

452  .0 

85.0 

36  7 

0.116 

0.015 

0.025 

0.700 

0.021 

2  330 

412  .0 

52.  D 

36  0 

0.06B 

0.004 

0,  145 

0.645 

0.01S 

0.87 

3B4. 

3B. 

346 

0.  187 

0.005 

0.005 

0.310 

0.011 

t  .530 

354.0 

39.5 

315 

0.108 

0.016 

0.010 

0.410 

0.009 

1  .  180 

412.0 

62.0 

350 

0.264 

0.046 

0.065 

1  .  100 

0.024 

1  .050 

624.0 

261  0 

363 

0.  362 

0.077 

0.055 

1  .290 

0.073 

7.200 

602.0 

234.0 

368 

0.039 

0.013 

0.015 

0.400 

0.011 

1  .640 

378.0 

13.0 

365 

0.765 

0.107 

0.340 

2.6B0 

0.073 

7.200 

12S2.0 

919.0 

386 

0.256 

0.039 

0.109 

0.989 

0.029 

2.531 

552.2 

201  .0 

351 

0.039 

0.004 

0.005 

0.310 

0.009 

0.87 

354  .0 

12.0 

31  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST*  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTBS 


17  02 

77 

1030 

,3 

10  03 

77 

1200 

.3 

14  03 

77 

T200 

.3 

23  03 

77 

1013 

.3 

14  04 

77 

1200 

3 

25  05 

77 

1005 

.3 

14  06 

77 

1145 

.3 

25  07 

77 

1140 

.3 

10  08 

77 

1520 

.3 

22  09 

77 

1035 

.3 

02  11 

77 

1200 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

M 1 N 1  MUM 

14 

16 

56 

59 

280 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVl 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATf 

UMHOS 

UNI  TS 

MG/L 

SI  MG/I 

600 

9.30 

30.0 

56.0 

4.20 

315 

330.00 

13.5 

23.5 

1  .95 

340 

270.00 

14.5 

27.5 

3  65 

540 

35.00 

21  .0 

61  .0 

3.40 

570 

27.00 

18.0 

52  0 

2.55 

510 

17. 

17.0 

58. 

2.05 

520 

21,00 

17.5 

52.0 

2.25 

515 

43.00 

16.0 

52.0 

2.65 

482 

IBO.OO 

17.0 

54.0 

3.  10 

539 

140.00 

19.0 

50.5 

3.25 

579 

12.00 

16.5 

56.0 

2.50 

600 

330.00 

30.0 

61  .0 

4.20 

501 

98.  57 

1B.3 

49.3 

2.78 

315 

9.30 

13.5 

23.5 

1  .95 

9S 

ACIDITY 
MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

7.77 

0.600 

1  .0 

7.73 

22  800 

2.0 

7.66 

18  000 

1  .OL 

8.07 

2  400 

8.27 

1  540 

1  .OL 

8.28 

0  45 

1  .  L 

7.45 

1  .060 

1  .OL 

7.65 

2.200 

1  .0 

8.05 

10.300 

1  .OL 

7.66 

7.750 

1  .OL 

B.26 

0.350 

1.0L 

8.2B 

22 .800 

2.0 

7.90 

6.132 

1  .10 

7.45 

0.350 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


538 


SAMP  DTE  HOUR 
Or  MO  YR  LMT 


17 

02 

77 

1030 

10 

03 

77 

1200 

14 

03 

77 

1300 

23 

03 

77 

1013 

14 

04 

77 

1200 

25 

05 

77 

1005 

11 

06 

7  7 

1  145 

25 

07 

77 

1  (40 

TO 

OS 

77 

1520 

22 

09 

77 

1035 

02 

11 

77 

1200 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
-3 
.3 

3 
-3 
.3 
.3 
■3 

3 
.3 


MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


76 
CALCUL 
HARONESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT .  MAG 

CALCIUM  NESlUM 

MG/L  MG/L 


68 

67 

66 

47 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

HAZEN 

K 

m 

C  AS  c 

UNITS 

MG/L 

r*G/i 

MG/L 

2 
1 
7 
13 
7 


30 
9 
I 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

18 

21 

1 

0.006 

81 

0 

0.005 

16 

15 

1 

16 

12 

1 

0.001L 

23 

23 

29 

0.003 

19 

B1 

1 

0.006 

26 

1 

0.0040 

12 

D 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE 
DT  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   Pj 
BRG  DEPTH 
MTRS 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

303 
TOTAL 
ALUMINUM 

MG/L 

321 

TOTAL 

CHHOM 1 UM 

MG/L 

235 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

338 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

10  03  77 
14  03  77 
14  06  77 

aa  09  77 

1300 
1300 
1145 
1035 

.3 

.3 
.3 

.3 

0.  1B0 
0.250 
0.050L 
0.O40L 

0.010L 
O.OIOL 
0-010 
0.040 

0.030 
0.030 
O.OIOL 
0.030 

0.020 
0.010L 
O.OIOL 
0.0301 

0.005L 
0.005L 
0.0051 
0.005L 

OOBO 
0.060 
O.OIOL 
0.050 

0.010 
0.010 
0.010L 
0.020L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1 ■ 1 
MINIMUM 

0.350 
0 . 1 300 
0.040 

0.040 

0.0180 

0.010 

0.030 
0  0180 
0.010 

0.030 

0.0180 
0.010 

0.005 
0.005D 
□  005 

0.080 

0.0500 

0.01D 

0.020 

0.013D 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


BOM./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GIG  CREEK 

NORFOLK  COUNTY  ROAD  42 

RIVER 


STATION  ID:   16-0124-003-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1115 

.3 

24  02 

77 

1040 

.3 

23  03 

7  7 

1  130 

.3 

2B  04 

77 

1045 

.3 

09  OS 

77 

1  100 

.3 

14  06 

77 

1120 

.3 

12  07 

77 

1  135 

.3 

19  07 

77 

0240 
1310 

3 

.3 

08  08 

77 

1135 

.3 

20  09 

77 

11  15 

.3 

27  10 

77 

11  10 

.3 

24  11 

77 

It  15 

.3 

15  12 

77 

1220 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

M 1 N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


07  02 

77 

11  15 

.3 

24  02 

77 

1040 

.3 

23  03 

77 

1130 

.3 

28  04 

77 

1045 

.3 

09  05 

77 

1100 

3 

14  06 

77 

1120 

3 

15  07 

77 

1  135 

.3 

1B  07 

77 

0240 
1310 

.3 
.3 

08  08 

77 

1135 

.3 

20  09 

77 

1115 

.3 

27  10 

77 

11  10 

.3 

34  11 

77 

1115 

.3 

15  13 

77 

1230 

1 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

fl 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  BIG  CREEK 

1090 

LONG 

U 

.T.M. 

17  0543150.0  4715600.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

2.10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

03 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27310 

4 

410. 

34. 

14. 

0.0 

9.4 

1  -0 

27354 

4 

330. 

18. 

22. 

O.O 

t  1  .7 

1  .8 

2  7390 

6 

1B0. 

8. 

13. 

3.5 

12.2 

1  .2 

2741B 

3 

1300. 

84. 

33. 

10.0 

7.9 

3  .5 

27455 

6 

100. 

4, 

3. 

1  1  0 

9.3 

0  8 

27491 

8 

300. 

34. 

38. 

18.0 

9.2 

0.8 

27536 

8 

900. 

104. 

68 

210 

5-7 

160.0G 

28206 

23.3 

B.4 

28122 

33.0 

7.  1 

27578 

8 

620. 

128. 

40. 

33.0 

7.7 

1  .4 

27609 

3 

13900. 

433. 

600.   G 

17.5 

7.3 

1  .0 

27649 

6 

500. 

30. 

100.   L 

12.0 

7.9 

0.6 

27717 

6 

200. 

100. 

300. 

6.0 

1  1  .6 

t  .0 

27759 

3 

19OO0. 

560. 

730. 

1  .0 

11.2 

0.8 

19000- 

560. 

730. 

33.2 

12.2 

160.0 

671  ..« 

50.  ■ 

SI.*  E 

12.1 

9.0 

14.  5U 

100. 

4. 

2. 

0.0 

5.7 

0.6 

12 

12 

12 

14 

14 

12 

33 
TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 

AMMONIA 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

33 

FILTEREO 
N03-N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP 

SOLIDS 

7 

DISS. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .014 

0 

004 

0 

118 

0.180 

0.011 

1  .600 

331  .0 

6.  1 

325 

0  .052 

0 

018 

0 

184 

0.420 

0.01  1 

1  .390 

298  0 

16.0 

282 

0.076 

0 

010 

0 

070 

0.660 

0.009 

1  640 

367  0 

39.0 

32a 

0.074 

0 

OlB 

0 

096 

0.640 

0.089 

1  .980 

449  0 

49.0 

400 

0.044 

0 

005 

0 

030 

0.500 

0.008 

0.976 

354  0 

25.0 

329 

0.034 

0 

007 

0 

030 

0.28 

0.010 

0.960 

360. 

13  . 

347 

0.990 

0 

016 

0 

07a 

0.510 

0.016 

0.994 

366.  0 

48.0 

31  B 

0.070 

0 

Oi2 

0 

025 

0.400 

0.009 

O.BAB 

0.064 

0 

015 

0 

042 

0.560 

0.01  1 

0.885 

31B 

0.073 

0 

OOB 

0 

060 

0.490 

0.009 

0.671 

348  0 

30.0 

0.265 

0 

054 

0 

082 

0.B40 

0.025 

0.950 

446.0 

144  ,  0 

302 
34  7 

0.045 

0 

009 

0 

022 

0.530 

0.006 

1  .340 

364  .0 

17.0 

0.040 

0 

008 

0 

030 

0.390 

0.007 

1  .960 

375  0 

14.0 

36  1 

251 

0.114 

0 

034 

0 

048 

0.500 

0.012 

1  .540 

305.0 

54  .0 

0.  990 

□ 

.054 

0 

.  164 

0.840 

0.089 

1  .980 

449.0 

144  0 

400 

251 

0.  141 

0 

.015 

0 

.063 

0.492 

0.017 

1  .368 

363.6 

37.9 

332 
382 

251 
351 

0.01* 

0 

.004 

0 

.020 

0.  180 

0-006 

0.671 

398.0 

6.1 

NO    OF    SAMPLES 


539 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STM   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  1 6         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZ1N       MG/L 

UMHOS  UNITS 


aao 

REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


59 
SULPHATE 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

Phenols 


ug/l 


07 

02 

7? 

11  15 

34 

02 

77 

1040 

23 

03 

77 

1130 

2S 

04 

77 

1045 

09 

05 

77 

1100 

14 

06 

77 

1120 

12 

07 

77 

1  135 

08 

08 

77 

1135 

20 

09 

77 

1  115 

27 

10 

77 

1110 

34 

11 

77 

1115 

15 

12 

77 

1220 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


530 
440 
500 
500 
520 
495 
4B0 
460 
430 
540 
540 
386 


2.40 

7.60 

17.00 

17.00 

8.80 

5.6 

24,00 

1  4 .  00 

75.00 

8.70 

8.70 

28.00 


14 

I  1 

II  . 
11  . 
11  . 
13. 
12. 
15 
11  . 
12 
13 


66.0 

53.0 

60.0 

60.0 

65.0 

B5. 

55. 

SO. 

55. 

71  . 

67. 

45. 


4.35 

3.40 

3.60 

.80 

.40 

.60 

.25 

.90 

05 

.60 

4.20 

2.90 


7.83 
B.  11 
B.05 
8.09 
8.  15 
8.  13 
BOO 
6.  16 
7.53 
7.94 
B.09 
7.74 


310 
630 
380 
450 
900 
520 
000 
400 

.000 
770 

.820 
300 


1  .OL 
1  .0 
1  .01 
1  .01 
1  .0 
1  .  L 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mn  I  -  I 

W I N I  MUM 


540 
485 
386 


75.00 

1B.07 

2.40 


15.5 
12.2 
10.5 


71  .0 
60.2 
45.0 


4.35 
3.50 
1  .80 


B.16 
7.99 
7.53 


7.000 
1  .623 
0.310 


1  .0 
1  .00 
1  .0 


NO  OF  SAMPLCS 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


07 

02 

77 

1115 

24 

02 

77 

1040 

23 

03 

77 

l  130 

28 

04 

77 

1045 

09 

05 

77 

1100 

14 

06 

77 

1120 

12 

07 

77 

1135 

08 

08 

77 

1135 

20 

09 

77 

1115 

27 

10 

77 

11  ID 

24 

1  1 

77 

1115 

15 

12 

77 

1220 

12 

76 
CALCUl 
HARDNESS 
MG/L 


12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


12 

74 
TOT.  MAG 
NES1UM 
MG/L 


12 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


EE 

SOD  I  DM 

NA 

MG/L 


47 

Organic 
c  as  c 

MG/L 

7 
8 
4 

173 

16 

3 

106 

2 

13 
6 

7 
9 


41 
COD 

MG/L 

32 
67 
28 

585 
14 
20 

312 
40 
39 
29 
It 
25 


12 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

1 


12 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001L 


0.001 
0.001 
0.001 L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


173 

30 

2 

12 


100 
It 


12 


0.001 

0.0010 

0.001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02  77  1115 
28  04  77  1045 
12  07  77  1135 
27  10  77  1110 


.3 
.3 
.3 
.3 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 

0.020L 
0.030L 
0.03  L 
0.020L 


221 
TOTAL 
CHROMIUM 
MG/L 

0.010L 
0.010L 
0.02  L 
0.020L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

O.OIOL 
0.010 
0.01    L 
0.010L 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

O.OIOL 
0.010L 

0.020L 
0.030L 


215 
TOTAL 
CA0M1UM 
MG/L 

0 . 005  L 
0.005L 
0.005L 
0.005L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.020 
0.020 
0.02  L 
O.OIOL 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


60 


238 
TOTAL 
NICKEL   FLUORIDE 
MG/L       MG/L 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.02  L 
0.020L 


MAXIMUM        0.030 
AVG  OR  GEOM  MN  (•)        0 . 025D 
MINIMUM        0.020 


0.02 

0.015D 

0.010 


0.010 

0.01OO 

0.010 


0.030 

O.OlSD 

0.D1O 


0.005 

0.005D 

0.005 


0.020 

0.0180 
0.010 


0.02 

0.015D 

0.010 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


DEDR1CH  CREEK 

AT  FRONT  ROAD  WALSIIVGHAM  SOUTH  TOWNSHIP 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GC013 


STN   ST'J  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1145 

,3 

24  02 

77 

1100 

.3 

23  03 

77 

1140 

.3 

2S  04 

77 

1  100 

.3 

09  05 

77 

1110 

.3 

14  06 

77 

1115 

.3 

12  07 

77 

1125 

.3 

19  07 

77 

0245 
1315 

.3 
.3 

DB  08 

77 

1125 

.3 

20  09 

77 

1130 

.3 

24  10 

77 

1300 

.3 

24  11 

77 

1130 

,3 

15  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27309 
27355 
27391 
274  19 
27456 
27492 
27537 
28205 
28121 
27579 
27610 
276SO 
27719 
27760 


901 
SCO 


B 
3 
8 
6 
3  4 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
DEORICH  CREEK 


U.T.M.  17  0544225.0  4717790.0  4 


444 
FLOW  CFS 


7.50 

1  6 .  00 

7B.  10 

71  .  10 

26.70 

9.20 

12.  10 

7.40 

7.40 

8.50 

112.00 

26.40 

56.20 


80  81  84 

TOTAL  FECAL  M.f 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML   MF/100ML 


700. 

390. 
1200. 

600. 

840. 
14D0. 


3100. 

62000. 

700. 

3000. 


419.00   I2500E+1 


419.00   12500E+1 

61.26    2342.* 

7.40     390. 


32, 
20. 

176. 
16. 

20B. 

332. 


410. 
2300. 


2300. 

145. 

16. 


56. 

16. 

66. 

4. 

10B. 

152. 


400. 
1500.   G 

100.   L 
3500. 
4700. 


4700. 
169." 
4. 


STATION 

ID:   16-0 

126-001-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

1080 

REGION  02 

MILEAGE 

0.1 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

0.0 

10.7 

2.0 

12. B 

10.0 

9.1 

10.5 

10-6 

20.0 

B.7 

22.0 

5.6 

24.3 

6.9 

24.0 

6.4 

23.5 

6.3 

1B.0 

7.6 

9.B 

9.4 

6.0 

12.0 

0.5 

1  1.4 

24.3 

12.8 

13.1 

9.0 

O.O 

5.6 

1 
-DAY 

BOD 

MG/L 

7.0 

1  .2 

1  .4 

1  .0 

1  .0 

1.0 

0.8 

5.4 

0.6 

0.8 

1  .6 

7.0 

1  .7 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


11 


11 


13 


13 


11 


540 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

07 

02 

77 

1  145 

24 

02 

77 

1  100 

23 

03 

77 

1140 

28 

04 

77 

1100 

09 

05 

77 

11  10 

14 

06 

77 

1  1  IS 

12 

07 

77 

1125 

19 

07 

77 

0245 
1315 

08 

08 

77 

H  25 

20 

09 

77 

1130 

24 

10 

77 

1300 

24 

11 

77 

1130 

15 

U 

77 

1230 

STN       STN    SAMP       PJ 
DI5T    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG    OH    GEOM    MM     I • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

ao 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

■G/L 

MG/L 

•   MG/L 

MG/L 

0.952 

0.0(9 

0.068 

2.700 

0.014 

1  .490 

1141.0 

636.0 

0.042 

0.009 

0 .  058 

0.500 

0.006 

1  B30 

275.0 

16  0 

0.071 

0.012 

0.026 

0.650 

0.01  1 

2.220 

264.0 

37.0 

0  .034 

0.001 

0.026 

0.440 

0.005 

0.605 

276.0 

14.0 

0  039 

0.003 

0.032 

0.33 

0.0O6 

0.344 

276. 

16. 

0.  102 

0.024 

0.046 

0,  560 

0.039 

0.766 

334  0 

61  .0 

0.OE4 

0.012 

0.040 

0.390 

0.014 

0.411 

0.078 

0.015 

0.056 

0.520 

0.018 

0.427 

0.072 

0,014 

0.060 

0.470 

0.011 

0.264 

278.0 

31  .0 

0.540 

o.oeo 

0.028 

1  .440 

0.042 

2.240 

500.0 

265.0 

0.025 

0.005 

0.032 

0.350 

0.005 

0.615 

297.0 

7.0 

0.  132 

0,034 

0.028 

0.640 

0.015 

1  .690 

351  .0 

43.0 

2.000 

0.055 

0.012 

0.740 

0.016 

1  .840 

261  .0 

94.0 

2.000 

0.080 

0.068 

2.700 

0.042 

2.240 

1 141  .0 

838.0 

0.319 

0.022 

0.040 

0.748 

0.016 

1  .134 

386.5 

129.5 

0.025 

0.001 

0.012 

0.33 

0,005 

0.364 

26«  .0 

7.0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/t 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  02  77 

1100 

.3 

2  3  03  7  7 

1  140 

.3 

28  04  77 

1100 

.3 

09  05  77 

11  10 

.3 

14  06  7  7 

11  15 

.3 

12  07  77 

1125 

.3 

08  08  77 

1  125 

.3 

20  09  77 

1  130 

.3 

34  10  77 

1300 

.3 

24  11  77 

1130 

,3 

15  11  77 

1230 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

480 

180.00 

15.5 

43.0 

395 

12.00 

11.0 

43.0 

378 

16-00 

9.0 

35.0 

415 

10.00 

9.3 

34.0 

400 

14. 

6.7 

38,5 

420 

38.00 

9,5 

38.0 

380 

5.  BO 

9.5 

34.5 

360 

170.00 

11  .5 

36.5 

455 

4.70 

10.5 

43.5 

452 

56.00 

12.5 

43.5 

257 

57.00 

7.7 

27.0 

480 

160  00 

15.5 

43.5 

399 

51  .41 

10.4 

37.9 

257 

4.70 

7.7 

27.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LYNN  RIVES 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  6  PORT  DOVER 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUC 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1330 

.3 

24  02 

77 

(300 

.3 

23  03 

77 

1215 

.3 

2B  04 

77 

1130 

.3 

09  05 

77 

1200 

.3 

14  06 

77 

12  30 

.3 

12  07 

77 

1230 

.3 

19  07 

77 

0315 
1350 

.3 
.3 

D8  OB 

77 

1245 

.3 

20  09 

77 

1215 

.3 

27  10 

77 

1220 

.3 

24  11 

77 

1310 

.3 

15  12 

77 

1355 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  -I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINI  MUM 


07 

02 

7  7 

13  30 

24 

02 

77 

13O0 

23 

03 

77 

1215 

28 

04 

77 

l  130 

09 

05 

77 

1200 

14 

06 

77 

1220 

12 

07 

77 

1230 

19 

07 

77 

0315 
1350 

06 

08 

77 

1245 

20 

09 

77 

1215 

27 

10 

77 

1230 

24 

11 

77 

13<0 

15 

12 

77 

1355 

STATION 

ID:   16-01 

59-001 -02 

ER 

E  03 GO  02 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

003 

0650 

MINOR  8AS1N:   LAKE 

ERIE 

TERM  STREAM:  LYNN 

RIVER 

LONG 

U.T.M 

17  0565600-0  4737100.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

0.40 

934 
SAMPLE 

901 
SCD 

444 

FLO*  CFS 

80 
TOTAL 

HI 
FECAL 

64 
M.F. 

BB 

PSEUD. 

B05 

WATER 

3 
DISS. 
02 

1 
6 -DAY 
BOD 
MG/L 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

T  EMP  . 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

2731  1 

4 

15000. 

630. 

220. 

0.0 

13.2 
11.7 
12,9 
10.5 

2.0 
3.4 
1  .2 

1  .4 
1.6 
4.4 
2.4 

27356 
27392 
27420 

4 

3  9 
6 

760. 

870. 

62000. 

60. 

46. 
300. 

4. 
52. 
76. 

0.0 
3.0 
9.5 

27457 
27493 

6 
6  9 

3000. 
250. 

140. 
174. 

102. 
14. 

12.0 
20.0 

9  ■  1 

11  .2 

5.3 

6.4 

2753B 

6  9 

2400. 

400. 

16. 

22  . 0 
24.  7 

26204 

24.  0 

5.2 

28120 
27580 

6  9 

33000. 

600. 

92. 

25.0 

6.3 

7.2 

8.0 

11. B 

10.0 

1.6 
3.5 

1  .2 
0.6 
1  .6 

2761  1 

6 

17300, 

870. 

600.   G 

18.0 

27651 
27718 

6 
6  9 

2700. 
1600. 

10.   L 
90. 

100.   L 
90. 

12.2 
5.5 

27761 

6  9 

47000, 

400. 

3800 . 

1  .0 

62000. 

870. 

3B00. 

25.0 

132 

4.4 
2.0 

4738.* 

177. •  D 

85.*  E 

12.6 

9.2 

250. 

10. 

4. 

0.0 

52 

0.6 

13 

12 

12 

14 

14 

12 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMT.10N  1  A 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 
MG/L 

0.  10B 
0,  124 
0,064 
0.061 
0 .  098 
0.067 
0.  108 

0.024 
0.034 
0.014 

o.ota 

0.017 
0.003 
0.020 

0.870 
0.680 
0  238 
0.022 
0.134 
0.004 
0.27B 

1  .480 

1  .280 

0.680 

0.660 

0.580 

0.64 

0.900 

0.042 
0.039 
0.01B 
0.016 
0.049 
0.080 
0.095 

3.210 
2.160 
2.2B0 
3.4B0 
1  .010 
1  .32 
1  .500 

448  .0 
451  .0 
381  .0 
381  ,0 
3990 
361  • 
378.0 

49.0 

35.0 

15.0 

30.0 

32.0 

18. 

41  .0 

399 
416 
366 
351 
367 
343 
33  7 

0.  132 

0.024 

0.  190 

0.950 

0.087 

1  .390 

0.  104 
0.113 
0,425 
0.  112 
0.057 
0.  1B6 

0.023 
0.028 
0.  165 
0.065 
0.025 
0.080 

0.212 
0.270 
0.136 
0.  156 
0.140 
0.1  OB 

O.B20 
0.830 
1  .640 
1  .840 
0.520 

o.eoo 

0.076 
0.067 
0.075 
0.053 
0.023 
0.018 

1  .200 
1  .060 
1  .530 
1  .790 
1  .800 
2.190 

360.0 
3B0  0 
401  0 
393.0 
293.0 

26.0 

120.0 

11.0 

6.3 

65.0 

334 

390 
387 

260 

2  28 

0.425 
0.127 
0.057 

0.165 
0.038 
0.003 

0.870 
0.246 

0,004 

1  .640 
0.9B7 
0.520 

0.095 
0.053 
0.016 

3.4B0 
1  .651 
1  .010 

451  0 
385.5 
293.0 

120.0 

37.4 

6.3 

416 
369 
334 

260 
2  44 
328 

NO  OF  SAMPLES 


541 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   s™  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  WIT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02  77 
24  03  77 

23  03  77 
28  01  77 
09  05  77 
■  4  06  77 
12  07  77 

08  08  77 
SO  09  77 
27  10  77 

24  11  77 
15  12  77 


■  330 

1300 
1215 

1130 
1200 
122D 

■  230 

■  245 
1215 

■  223 

■  310 
1355 


.3 

3 
3 
.3 
3 
-3 
.3 
.3 
■  3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I'] 

M I HJ MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07 

02 

77 

1330 

24 

02 

77 

1300 

23 

03 

77 

1215 

2B 

04 

77 

1  130 

09 

OS 

77 

1200 

14 

06 

77 

1220 

12 

07 

77 

1230 

09 

oe 

77 

1245 

20 

09 

77 

1215 

27 

10 

77 

1220 

24 

11 

77 

1310 

15 

12 

77 

1355 

.3 

.3 
.3 

3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ | 

MINIMUM 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


650 

20.00 

650 

1 8 .  00 

560 

14.00 

560 

21  .00 

570 

20.00 

510 

8.8 

490 

26.00 

510 

14.00 

400 

1 00 . 00 

605 

8.  90 

600 

5.40 

352 

46.00 

650 

100.00 

538 

35.  18 

352 

5.40 

12 


13 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  UG/L 


56 

59 

230 

95 

53 

55 

208 

35 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

39.5 

66.0 

5.30 

7.90 

1  .480 

1  .01 

43.0 

63.0 

4.05 

7.92 

1  .140 

1  .0 

32.5 

60.0 

3.35 

8    05 

0.820 

1  .OL 

22.5 

60.0 

3.10 

8.  10 

1  .540 

1  .OL 

27.0 

60.0 

2.35 

8.16 

1  .B20 

1  .0 

26.0 

4.S 

3.35 

8.31 

0.62 

1  .     L 

24.0 

55.0 

4.50 

7.87 

1.750 

1    OL 

30.5 

55.0 

3.05 

8.04 

1  .100 

1  .OL 

18.0 

46.5 

5.00 

7. 52 

B.000 

2.0 

37.5 

6.0 

3-70 

8. 02 

0.500 

1  .OL 

26.0 

68.0 

395 

8.15 

0.450 

1  .OL 

18.0 

36.0 

2.75 

7.78 

3.100 

1.0 

43.0 

68.0 

5.30 

8.21 

8.000 

2.0 

27.9 

48.3 

3.70 

7.98 

1  .860 

1  .10 

18.0 

4.5 

2.35 

7.52 

0.450 

1  .0 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

74 

M 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODlLW 

ORGANIC 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

NE51UM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS    C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

■G/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5 

20  L 

5 

0.001 

12 

B7 

5 

26 

IS 

30 

0 

0.001 

12 

14 

4 

18 

e 

16 

0.001 L 

4 

18 

17 

50 

7 

27 

5 

0.001 

5 

14 

6 

23 

17 

87 

5 

0.001 

9 

29D 

3 

0.0010 

4 

14 

0 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D7  03  77  1330 
2B  04  77  1130 
13  07  77  1330 
37  10  77  1220 


3 
3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


235 

303 

221 

325 

329 

215 

349 

301 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030L 

0.O10L 

0.010L 

0.020 

0.005L 

0.080 

0.010L 

0.030L 

0.020 

0.010 

O.OlOL 

0.005L 

O.OBO 

O.OlOL 

0.030 

0.020L 

0.010 

0.020L 

0.005L 

0.020 

0.020 

0.020L 

0.020L 

0.010L 

0.030L 

0.005L 

0.010 

0.020L 

0.030 

0.02Q 

0.010 

0.030 

0.005 

0.080 

0.030 

0.0250 

0.0180 

D.010D 

0.0200 

0.005D 

0.048 

0.0150 

0.020 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LYNN  RIVER 

AT  BRIDGE  ON  LYNN  VALLEY  ROAD  DOWNSTREAM  FROM  SIMCOE  STP 

RIVER    FLOK  GAUC 


STATION  10:   16-0159-002-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07    02 

77 

1035 

.3 

24    02 

77 

1010 

-3 

23    03 

77 

104  5 

.3 

2B    04 

77 

1010 

3 

09    05 

77 

1020 

3 

14    06 

77 

1040 

3 

12   07 

77 

1050 

.3 

19    07 

77 

0210 
1238 

3 
3 

08   OB 

77 

1050 

.3 

20    09 

77 

1025 

.3 

24    10 

77 

1230 

.3 

24    11 

77 

1040 

.3 

IS    13 

77 

1150 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

«•) 

MINIMUM 

D    02GC008 

MAJOR 

BASIN.     GREAT     LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:    LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM:     LYNN 

RIVER 

06  50 

LONG 

U.T.M 

.    17    0559000.0   47400SC 

■  0    4 

REGION   02 

MILEAGE 

5 

60' 

934 

901 

444 

eo 

81 

S4 

88 

8D5 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DI5S. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

27308 

4 

35.20 

70000 . 

3500. 

5*4 

0.0 

13.7 

1  .8 

27353 

6 

50.60 

4.        L 

3. 

L 

2 

4.0 

12.1 

3.0 

273B9 

6 

99   60 

4. 

2. 

L 

2.       L 

2.0 

13.9 

O.B 

27417 

6 

92.20 

3700. 

48. 

30. 

10.0 

9.7 

1  .4 

27454 

6 

63.70 

55000. 

1700. 

106. 

8.5 

10.5 

2.4 

27490 

6 

41  .20 

5300. 

300. 

26 

19.0 

8.9 

3.0 

27535 

6 

38.60 

2900. 

156. 

72. 

20.0 

5.7 

1  .8 

38203 

37.30 

22.3 

5-9 

281  19 

37.30 

22.5 

6-5 

27577 

6 

41  .00 

4300. 

460. 

116. 

21  .0 

7.6 

1  .4 

27608 

3 

1  1  3 . 00 

42000. 

3700. 

600.      G 

17.0 

7    7 

3.2 

27648 

6 

62.80 

61000. 

3300. 

200. 

9.8 

B.9 

1    8 

27716 

6 

73.50 

10. 

■  0. 

L 

20. 

7.0 

12.0 

0.4 

27758 

3 

340.00 

15000. 

1800. 

1100. 

1.5 

11  .8 

1  .8 

240.00 

70000. 

3500. 

1100. 

33.5 

13.9 

3.2 

73.29 
35.20 

2058.-    D 
4. 

193.  • 
2. 

0 

63."    E 
2. 

11.8 

0.0 

9.6 
5.7 

1  .9 
0.4 

NO  OF  SAMPLES 


14 


542 


SAMP    01E    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Yfl    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


07  02 

77 

1035 

3 

24  02 

77 

1010 

3 

23  03 

77 

1045 

.3 

28  04 

77 

1010 

.3 

09  05 

77 

1O20 

.3 

14  06 

77 

1040 

.3 

12  07 

77 

1050 

3 

19  07 

77 

0210 
123B 

3 
.3 

OB  OB 

7T 

10SO 

.3 

20  09 

77 

1025 

.3 

24  10 

77 

1230 

.3 

24  11 

77 

1040 

3 

15  12 

77 

1150 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  I 

MINIMUM 

33 

TOTAL 
P 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 

20 
TOTAL 
KJElOAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 

FILTERED 
M03-N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 
SUSP, 
SOLIDS 
MG/L 

MG/L 

P  MG/L 

KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 
0  .  106 

O.01S 
0.033 

0.760 
0.760 

1  ,D30 
1  .300 

0.024 
0.034 

2.600 
1  .970 

381  0 
405  0 

6  6 

16.0 

0.036 
0  .  048 
0.076 

0.009 
0.005 
0 .  004 

0.270 
0.038 
0.354 

0.630 
0.700 
0.640 

0.009 
0.008 
0  068 

1  .630 
0.952 
1  .190 

3B40 
357.0 
360  0 

8  .  3 

18.0 
10.0 
16. 
16.0 

0 .  086 
0.086 

0.020 
0.040 

0.370 
0.  163 

0.75 

0.560 

0.  145 
0.260 

1  .90 
3  140 

382  - 

387  0 

0.  102 

0.052 

0.290 

O.BOO 

0  .  220 

1  .880 

0.  091 

0.043 

0.194 

0.730 

0.  130 

1  .770 

29.0 

26.0 

9.4 

0.112 

0.039 

0.116 

0.5B0 

0.  1  10 

1  .440 

344  0 

0  .  260 

0.  105 

0.322 

1  .  120 

0.069 

1  .010 

370.0 

0.  073 

0.019 

0.342 

0.760 

0.04  1 

1  .660 

382.0 

0 .  048 

0.015 

0.146 

0.460 

0.020 

1  590 

371  .0 

6  .6 

0.  156 

0.02B 

0.094 

0.780 

0.030 

1  .730 

364.0 

71.0 

0.  260 

0.105 

0.760 

1  .300 

0.260 

2.600 

405.0 

71  .0 

0.094 

0.030 

0.302 

0.789 

0.083 

1  .676 

373.9 

19.4 

0.036 

0.004 

0.038 

0.460 

0.008 

0.952 

344  .0 

6 . 6 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-  SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02  7  7 

V035 

.3 

24  02  77 

1010 

3 

23  03  77 

1045 

.3 

28  04  77 

1010 

.3 

09  05  77 

1020 

.3 

14  06  77 

1040 

.3 

12  07  77 

1050 

.3 

08  08  77 

1050 

3 

20  09  7  7 

1025 

.3 

24  10  77 

1230 

3 

24  11  77 

1040 

.3 

15  12  77 

1150 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  ■  I 

MINI  MOM 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

F0RMA21N 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  AlK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

35 
PHENOLS 

UG/L 

620 

3.00 

27  0 

630 

5.50 

33.5 

60.0 

560 

4.20 

21  .0 

69.0 

530 

5.80 

14.5 

68.0 

570 

4.20 

21  .0 

63.0 

560 

6.2 

23.0 

60. 

550 

6.20 

23.5 

60.0 

490 

22.00 

22.0 

50.0 

520 

15.00 

18.5 

68.0 

583 

3,30 

22.0 

73.0 

575 

4.30 

22.0 

70.0 

449 

24.00 

18.5 

52.0 

630 

24.00 

33.5 

73  0 

5S3 

8.64 

32.2 

63.0 

449 

3.00 

14.5 

50,0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


BOH./  SITE 
5AMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


LYNN  RIVED 

AT  VICTORIA  STREET  5IMC0E 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GC0D8 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  LYNN  RIVER 

U.T.M.  17  0557325.0  4742450.0  4 


STATION  ID:   16-Ot59-OOB-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0650 


REGION  02 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  02 

77 

0955 

3 

23  03 

77 

1030 

3 

28  04 

77 

0955 

3 

09  05 

77 

1000 

3 

14  06 

77 

1030 

.3 

12  07 

77 

1035 

.3 

19  07 

77 

0305 
1230 

.3 
3 

OB  OB 

77 

1023 

.3 

20  09 

77 

1015 

-3 

24  10 

7T 

1130 

.3 

24  11 

77 

1030 

3 

15  12 

77 

1135 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<  •  i 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  02 

77 

0955 

.3 

23  03 

77 

1030 

.3 

28  04 

77 

0955 

.3 

09  05 

77 

1000 

.3 

14  06 

77 

1030 

.3 

12  07 

77 

1035 

3 

19  07 

77 

0205 
1230 

.3 
.3 

08  08 

77 

1023 

.3 

20  09 

77 

1015 

.3 

24  ID 

77 

1  130 

.3 

24  tl 

77 

1030 

3 

15  12 

77 

1125 

3 

VAX] MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

)*) 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27352 
27388 
27416 
37453 
274B9 
27534 
28202 
2B1  18 
27576 
27607 
27647 
27715 
27757 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.208 
0.034 
0.071 
0.037 
.026 
.033 
.025 
.022 
.040 
.068 
.020 
.022 


0. 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0.079 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.014 

0.006 

0.007 

0.001L 

0.001 

0.004 

0.003 

0.003 

0.007 

0.014 

0.003 

O.OOB 

0.023 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


50.60   10000E+1 


99  60 

92  20 
63  70 
41  .20 
38.60 
37.30 
37.30 
41  .00 
113.00 
62.80 
73.50 


300. 

50000. 

1300. 

2000. 

2400. 


66D0. 
8400. 
3000. 
1600. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

134. 
64. 
6500. 
134. 
1BB. 
162. 


560. 

1400. 

100, 

140. 


240.00   l3600E*1    4300. 


240.00   13600E+I 
76.22    5963.' 
37  .  30     300 . 


13 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.400 
0.056 
0.040 
0.03Q 
0.002L 
0.056 
.024 
.046 
.078 
.054 
.03B 
,044 
.016 


0, 
0. 
O. 
0. 
0. 
0. 
0, 


11 
30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  ,400 
0.520 
0.900 
.600 
.31 
.370 
.360 
.440 
.4  70 
.720 
.380 
.320 
.550 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

164. 

16. 
640. 

28. 

68. 

44. 


156. 
600.   G 
100.   L 
250- 
1900. 


021 

006 
009 
008 
012 
023 
014 
019 
017 
018 
007 
007 
010 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


6500. 
346.' 
64. 

1  1 
21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


0.208 
0,063 
0.020 


0.023 

0.007D 

0.001 


0.400 
0  0680 
O.O02 


1  .400 
0.565 
0.31 


0.023 
0.013 
0.006 


1900. 
146.'  E 
16. 

11 
22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

i  .aao 

1  .400 
1  .240 
1  .  100 
O.980 
1  .320 
t  .110 
1  .160 
0.880 
0.B82 
1  .270 
1  .460 
t  .670 


1  .880 
1  .258 
0.880 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

716.0 
358  0 
373.0 
343.0 
371  . 
350,0 


353.0 
389.0 
360,0 
354  .0 
300.0 


716.0 
387  9 
300.0 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

4.0 


9.7 
7.0 
I  .0 


22.5 

12.6 

1.0 

13 
6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

168.0 


22 
31 


6. 

11 . 


17.0 

19.0 

4.3 

3.5 

18.0 


163.0 

26.9 

3.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

12.4 
12.4 

B.5 
10.3 

9.4 

6.5 

9.4 

7.6 

7.7 

8.3 

8.6 
11.6 
1  1.6 


12.4 
9.6 
6.5 

13 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

3.0 
1  .6 
2.0 
3.0 
1  .4 
1  .0 


1  .0 
1  .3 
0.8 
I  .0 
1  .8 


2.0 
1  .4 
0.8 

tt 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


543 


CONT'D 


5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YH  LMT    DIST  BBO  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  02 

77 

0955 

.3 

23  03 

77 

1030 

3 

28  04 

77 

0955 

.3 

09  05 

77 

1000 

.3 

14  oe 

77 

1030 

.a 

12  07 

77 

1035 

.3 

08  OB 

77 

1023 

3 

20  09 

77 

1015 

.3 

24  10 

77 

1130 

.3 

24  11 

77 

1030 

.3 

15  12 

77 

1125 

.3 

MAXIMUM 

SVG  OR 

GEOM  MN  1  -  | 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

920 

50.00 

130.0 

60.0 

530 

4.20 

16.0 

71  .0 

550 

6.  60 

19.0 

68.0 

540 

3.20 

14.0 

6S.0 

510 

3  8 

14.0 

60. 

510 

6. 00 

14.5 

EO.O 

490 

7.80 

16.0 

50.0 

560 

9.00 

26.5 

75.0 

555 

2.60 

17.0 

70.0 

545 

3.10 

15.0 

70.0 

430 

5.  BO 

14.5 

52.0 

920 

50.00 

130. D 

75.0 

558 

9.30 

27.0 

64.0 

430 

2.60 

14.0 

50.0 

55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


8-0-*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FOLEY  CREEK 
FIRST  ROAD  U 
RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1340 

3 

24  02 

77 

1315 

.3 

23  03 

77 

12  30 

.3 

2B  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1220 

.3 

14  06 

77 

1245 

-3 

12  07 

77 

1300 

3 

19  07 

77 

0320 

-3 

1400 

3 

08  08 

77 

1255 

.3 

20  09 

77 

1230 

.3 

24  10 

77 

1340 

.3 

24  11 

77 

1335 

.3 

15  12 

77 

t405 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  * | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  02 

77 

1340 

.3 

24  02 

77 

1315 

.3 

23  03 

77 

1230 

.3 

28  04 

77 

1200 

3 

09  05 

77 

1220 

.3 

14  06 

77 

1245 

3 

12  07 

77 

1300 

.3 

19  07 

77 

0320 
1400 

.3 
.3 

08  OB 

77 

1255 

.3 

20  09 

77 

12  30 

.3 

24  10 

77 

1340 

.3 

24  1t 

77 

1335 

.3 

15  12 

77 

1405 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  <  ; 

f) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST'J  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT     DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
•  3 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
3 
3 
3 
-3 


VAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  } 

MINIMUM 


24 

02 

77 

1315 

23 

03 

77 

1230 

26 

04 

77 

1200 

09 

05 

77 

1220 

14 

06 

77 

1245 

12 

07 

77 

1300 

06 

OB 

77 

1255 

20 

09 

77 

1230 

24 

10 

77 

1340 

24 

1  1 

77 

1335 

1S 

12 

77 

1405 

STATION 

10:   16-0 

62-001  -oa 

ROM  LAKE 

ERIE 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  F0LE1 

CREEK 

0610 

LONG 

U.T.II. 

17  0570400.0  4737250.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

0.  10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.f  . 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL [FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27312 

2 

27357 

4 

2200. 

10.   L 

70. 

0.0 

7.2 

16  0 

27393 

3 

70. 

S. 

4. 

3.0 

12.1 

1  .2 

27421 

3 

1600. 

410. 

130. 

9.5 

10.5 

1  .8 

27458 

6 

300. 

12. 

24. 

10.5 

8.2 

2.0 

27494 

B 

340. 

128. 

24. 

19.0 

5-9 

2.4 

27539 

9 

34000. 

1900. 

1500.   6 

23.0 

4.3 

1  .5 

28201 

24.9 

4.6 

281  17 

24.0 

4.3 

275BI 

9 

1  100. 

100. 

100. 

24.5 

5.9 

4.2 

27612 

3 

34000. 

1000. 

1800. 

18.5 

7.5 

2-0 

27652 

6 

1400. 

10. 

100.   L 

10.4 

6.4 

1  .6 

27720 

6 

12000. 

6700. 

14000. 

5.5 

1  1  .8 

1  .2 

27762 

4 

77000. 

3200. 

5100. 

1  .0 

11.2 

0.8 

77000. 

6700. 

14000. 

24.9 

121 

16.0 

2628.  ' 

162*  0 

213.*  E 

13.4 

7.7 

3.2 

70. 

8. 

4. 

0.0 

4.3 

0.8 

11 

11 

11 

13 

13 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-K 

N03>N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,250 

0.01B 

0.780 

2.550 

0.084 

5-420 

707.0 

84.0 

0.090 

0.021 

0.066 

0.96O 

0.014 

1  .300 

246.0 

35.0 

0.  144 

0.015 

0.168 

0.980 

0.022 

0.630 

359.0 

83.0 

0.  124 

0.012 

0.052 

1  .000 

O.OOB 

0.047 

377.0 

61  .0 

O.OBE 

0.007 

0.114 

0.84 

0.025 

0 .  325 

374. 

47. 

0.254 

0.060 

0.03B 

1  .520 

0.055 

1  .220 

471  .0 

210.0 

0.185 

0.02S 

0.076 

1  .450 

0.033 

0.347 

0.134 

0.024 

0.076 

1  .440 

0.031 

0.396 

0.046 

0.004 

0.032 

0.570 

0.006 

0.079 

259.0 

18.0 

0.325 

0.110 

0.040 

1  ,  600 

0.051 

0.929 

240.0 

68. 0 

0.070 

0.01  1 

0.004 

0.550 

0.003 

0.005L 

258.0 

7.1 

0.109 

0.016 

0.014 

0.610 

0.034 

0.425 

213.0 

22.0 

0.270 

0.092 

0.024 

0.950 

0.025 

1  .110 

238. 0 

131  .0 

0.325 

0,  110 

0.7B0 

2.550 

0.OB4 

5.420 

707.0 

210.0 

0.  161 

0.032 

0.114 

1  .155 

0.030 

0.94  ID 

340.2 

69.6 

0.046 

0.004 

0.004 

0.55O 

0.003 

0.005 

213,0 

7.1 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

11 

1  1 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

UG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

3.40 

115.0 

85.0 

325 

40.00 

9.5 

52.0 

425 

70  00 

12.0 

57.0 

475 

5R.00 

9.5 

53  0 

465 

27. 

17.5 

57. 

407 

190.00 

7.7 

44.0 

370 

13. 00 

20.0 

37  0 

255 

130. 00 

10.0 

46.5 

412 

6.30 

17.0 

8.5 

294 

140.00 

9.6 

54.0 

164 

140.00 

5.2 

26.0 

. 

580 

1 90 . 00 

1  15.0 

85. 0 

3B0 

74.34 

21  .1 

47.3 

164 

3.40 

S.2 

8.5 

HO  OF  SAMPLES 


544 


6. O.K./  SITE:  CENTRE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FIRST  ROAO  UPSTREAM  FROM  LAKE  ERIE 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  VR  LMT 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


07  OS 

77 

1350 

.3 

24  03 

77 

1325 

.3 

33  03 

77 

1245 

.3 

38  04 

77 

1220 

.3 

09  OS 

77 

1240 

-3 

14  06 

77 

1255 

.3 

12  07 

77 

1310 

.3 

19  07 

77 

0335 
t405 

3 
.3 

OS  08 

77 

1305 

.3 

30  09 

77 

1240 

.3 

24  10 

77 

1350 

3 

24  11 

77 

1345 

.3 

15  12 

77 

1425 

3 

MAXIMUM 

AVS  OR 

CEOM  MN 

1-  I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

3 


07 

02 

77 

1350 

24 

02 

77 

1325 

23 

03 

77 

1245 

28 

04 

77 

1220 

09 

OS 

77 

1240 

14 

06 

77 

1255 

13 

07 

77 

1310 

19 

07 

77 

0335 

1405 

08 

08 

77 

1305 

20 

09 

77 

1240 

24 

10 

77 

1350 

24 

1  1 

77 

1345 

15 

12 

77 

1425 

MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  (  •  » 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN. 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
CENTRE  CREEK 


934 

90 

SAMPLE 

NO 

27313 

2 

27358 

6 

27394 

3 

27422 

3 

27459 

6 

27495 

7 

27540 

8 

28200 

281  16 

275B3 

8 

2  7613 

3 

27653 

7 

27721 

6 

27763 

3  0 

U.T.M.  17  0573200-0  4737650.0  4 


,,        444         80  81  9* 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F. 

COll FORM  COL  1  FORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


18000. 

10. 

1 000 . 

40. 

15000. 

1900. 


2300. 

14900. 

300. 

1100. 
13400. 


20. 

36 

10. 

L 

10 

16. 

4 

4. 

L 

16 

IOO0. 

L 

150 

1140.       160. 

1300.      3900. 

10,  L    100.   L 

500.      1300. 

2200.      2100. 


IBOOO.  2200. 

1 367  .  •  D  1 20 .  ■ 

10.  «- 

11  1 


3900. 
129." 

4. 


STATION 

ID:   16-01 

63-001 -03 

, 

STORET  CODE: 

03 

003 

0596 

REGION  02 

MILEAGE 

0 

.10 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2.0 

8.1 

12.0 

5.0 

10.6 

i  .a 

10.0 

11  .3 

1  .6 

10.5 

11  .7 

4.0 

23.5 

B.e 

2.0 

22.0 

5.9 

1  .0 

24.0 

6.5 

24.0 

8.3 

24.5 

8.5 

1.5 

19.0 

7.5 

2.4 

12.0 

10.2 

0  8 

5.2 

12.0 

1.6 

1.0 

11.5 

0.8 

24.5 

13.0 

12.0 

14.1 

93 

2.7 

1.0 

S.9 

0.8 

11 


33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON' I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  KG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

0.  176 

0.054 

0.  100 

1  .840 

0.  180 

1  .470 

1630.0 

96.0 

0.  130 

0.030 

0.376 

1  .  100 

0.037 

0.913 

690.0 

74.0 

0 .  066 

0,037 

0.058 

0.820 

0.020 

0.550 

713.0 

39.0 

0.034 

0.003 

0.B70 

1  .240 

0.014 

0.256 

3063.0 

50.0 

0.066 

0.001 

0.346 

0.82 

0.013 

0.677 

3000. 

50. 

0.047 

0.009 

0.320 

0.640 

0.064 

1  .300 

716.0 

46  0 

0.045 

0.005 

0  168 

0 .  790 

0.042 

1  .080 

0.074 

0.007 

0.204 

0 .  940 

0.040 

0.707 

0.017 

0.006 

0.440 

1  .  170 

0.039 

0.246 

2500.0 

19.0 

0.360 

0.  130 

0.096 

1  .260 

0.O91 

1  .430 

528.0 

133  0 

0.027 

0 .  005 

0.830 

1  .070 

0.021 

0.239 

2059.0 

15.0 

0.080 

0.080 

0.136 

0.520 

0.026 

0.S45 

568.0 

31  .0 

0.270 

0.090 

0.020 

0.700 

0.024 

0.796 

351  .0 

162.0 

0.360 

0.120 

0.870 

1  .840 

0.180 

1  .470 

3500.0 

162.0 

0.107 

0.034 

0.303 

0.993 

0.047 

0.778 

1256.2 

65.0 

0.017 

0.001 

0.020 

0 .  530 

0.OI3 

0.239 

351  .0 

15.0 

13  11 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


13 


13 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN   STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST  BRG 
FEET 

DEPTH 
MTRS 

34  02 

77 

1325 

.3 

23  03 

77 

1245 

3 

28  04 

77 

1220 

.3 

09  05 

77 

1240 

.3 

14  06 

77 

1255 

.3 

13  07 

77 

1310 

.3 

08  08 

77 

1305 

.3 

20  09 

77 

1  240 

.3 

24  10 

77 

1350 

.3 

24  11 

77 

1345 

.3 

15  12 

77 

1425 

.3 

MAK IMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•( 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

35 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

2200 

160.00 

470.0 

225.0 

18.0 

930 

80.00 

138.0 

129.0 

1  .OL 
1.0L 

980 

44.00 

195.0 

3100 

62.00 

13S.0 

360.0 

2.0 

2400 

37. 

485.0 

369. 

1  .  L 

1040 

33.00 

148.0 

1 90 . 0 

1  .OL 

3200 

10.  DO 

1335.0 

350.0 

2.0 
2.0 

1.0L 

425 

210.00 

34.0 

83.0 

2930 

17.00 

659.0 

130.0 

740 

74.00 

93.0 

120.0 

1  .OL 

391 

1 70 .  00 

18.5 

53.0 

1  .0 

3200 

210.00 

1335.0 

369. 

1B.0 

1658 

81  .55 

350.6 

200.3 

2. 80 

391 

10.00 

1B.5 

52.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


545 


B.OW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NAN1 ICO*E  CREEK 

AT  COUNTY  ROAD  NO  11  NANTICOKE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GC022 


STATION  ID:   16-0164-001-02 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1215 

16 

02 

77 

1110 

23 

03 

77 

1050 

13 

01 

77 

1215 

25 

05 

77 

I  425 

23 

06 

77 

H15 

11 

07 

77 

1303 

19 

07 

77 

0315 
1415 

2  3 

oa 

77 

1022 

15 

09 

77 

1  155 

27 

10 

77 

1215 

29 

11 

77 

1155 

IS 

12 

77 

1435 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  *  '  1 

M 1 N 1  MUM 


9  34 
SAMPLE 
NO 


273H 
27350 
27386 
27429 
27467 
27503 
27532 
26199 
281  15 
27574 
27621 
27661 
27713 
27737 


90 1 
SCO 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN   LAKE  ERIE 

TERM  STREAM.  NANTICOKE  CREEK 

U  T  M   17  0575500.0  1739950 


444 
FLOW  CFS 


1  1  .  50 
55.00 
11 1 .00 
51  90 
20  30 
6  20 
10  30 
27.70 
27  70 
16.10 
39.50 
30.70 
51.00 


500-00 

69.28 

6.30 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


TOOOO . 

230. 

30. 

300. 

200. 

1800. 


16000E-H 
1249. •    0 
30. 


FECAL 
C0L1 FORM 
MF/100ML 


320. 

10. 

10. 
240. 
216. 
620. 


1900.  200. 

17000.  1300. 

600.  50. 

500.  20. 

508.00   160006*1  4100. 


4400. 

154. 

10. 


STORET  CODE: 

02 

003 

0550 

Q  1 

BEG  ION  02 

MILEAGE 

1 

.00 

B4 

68 

605 

3 

1 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML, 

MF/10QML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.  0 

10  0 

1  .2 

564. 

0  0 

B  3 

6.5 

10. 

3  0 

12  6 

1  .6 

10.   L 

16  5 

1  i  6 

2.8 

36. 

27.0 

12.1 

15.0 

40- 

27.0 

7.6 

3  4 

320 

22.0 
24  2 
24  5 

7.8 

6.6 
6.9 

4.0 

300. 

18.0 

7.3 

630 

17.5 

9.7 

5.5 

50. 

12.4 

10.2 

1  .6 

20 

1  .0 

15.6 

0.2 

isoo.  g 

0.5 

11.4 

2.6 

1500 

27.0 

15.6 

15.0 

1 00 . •  E 

13.6 

9.9 

4.0 

10 

0.0 

6.6 

0.2 

NO  OF  SAVPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

DY  WO 

Yfi 

LMT 

DIST 

sac 

DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElOAHL 

N02-N 

N03  ■  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

25  01 

77 

1245 

.3 

0,  063 

0.037 

0  500 

0.940 

0  011 

2  000 

465  0 

12.0 

16  02 

77 

1110 

.3 

0  226 

0  1  10 

0  600 

1  .960 

0.038 

1  .620 

389  . 0 

14.0 

23  03 

77 

1050 

.3 

0  072 

0  010 

0  052 

0  860 

0.013 

3.050 

336  0 

19.0 

13  04 

77 

124S 

.3 

0.  098 

0.0i2 

0.028 

0.960 

0  009 

0  876 

366  0 

42  0 

25  05 

77 

1425 

.3 

0.050 

0.002 

0.050 

l  .840 

0.004 

0.161 

367.0 

22  0 

23  06 

77 

1445 

.3 

0.172 

O.OOB 

0.022 

1  .200 

0.004 

0  006 

470  .  0 

74.0 

1  1  07 

77 

1300 

.3 

0.246 

0.032 

0.029 

1  .520 

0.063 

1  .  140 

515  0 

172.0 

19  07 

77 

0345 

.3 

0.305 

0.026 

0.  106 

1  700 

0.090 

1  .930 

1415 

.3 

0.236 

0  025 

0.  124 

1  .500 

0090 

1  .760 

23  08 

77 

1022 

.3 

0.278 

0  030 

0.01B 

1  .280 

0.014 

0  276 

487  .0 

1'  50  .  0 

15  09 

77 

1155 

.3 

0.2E4 

D.050 

0  082 

1  .440 

0  04B 

0  520 

599  .0 

162.0 

27  10 

77 

1245 

.3 

0.084 

0.005 

0.010 

1  .710 

0.005 

0.720 

392.0 

26.0 

366 

29  1  T 

77 

HB5 

.3 

0  036 

0.011 

0.0O8 

0.510 

O.OIO 

1  .  740 

423.0 

B.4 

415 

15  12 

77 

1435 

.3 

0  22B 

0.  120 

0.100 

0.960 

0.033 

2.050 

164  .0 

34  0 

130 

MAXIMUM 

0.30S 

0.  120 

0.600 

1  .960 

0.090 

3.050 

599  0 

172.0 

415 

130 

AVC 

OR  GEOM 

MN  1  •  1 

0.  170 

0.034 

0.  124 

1  .315 

0.031 

1  .275 

414.4 

61  .3 

39  1 

130 

MINIMUM 

0.036 

0.002 

0  008 

0.510 

0.004 

0.006 

164.0 

8.4 

366 

130 

r.0 

OF  SAVPLES 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

2 

1 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

SAMP 

3TE. 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

OEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTHS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25  Ot 
16  02 
23  03 
13  04 
25  05 
23  06 
1  1  07 
23  08 
15  09 
27  10 
29  11 
15  12 


77  1245 
77  1110 
77  1050 
77  124S 
77  1425 
77  1445 
77  1300 
7  7  1022 
77  1155 
77  1245 
77  1155 
77  143S 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
3 
3 
.3 
3 
-3 
.3 
.3 


7  30 
620 
495 
520 
550 
570 
4  75 
510 
540 
570 
610 
200 


5.  20 
24.00 
17.00 
26  00 
I  4.  00 
48  00 
130.00 
92. 00 
95.00 
24.00 
12.00 
81  .00 


55 

64 
65 
55 
53 
63 
68 
66 
6 
27 


0.  70 
2  55 
2.05 


8.39 
a.  39 
7.63 


1  ,0L 
1  .0 
1  .OL 


WAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  l  •  I 

•fldtMUM 


7  30 
533 
200 


130  00 

47  35 

5  20 


54  0 
33.7 

B.a 


68.0 

52.3 

6.0 


2.55 
1  .77 
0.  70 


B.39 
8.14 
7.63 


5.700 
3.540 
1  .380 


1  .0 

i  oo 
1  .0 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


12 

74 
TOT.  MAG 
NESlUM 
MG/L 


10 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


66 
SODIUM 


MG/f. 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


361 

SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


COO 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


25 

01 

77 

1245 

16 

C2 

77 

11  10 

33 

03 

77 

1050 

13 

04 

77 

1245 

25 

05 

77 

1425 

23 

06 

77 

1445 

1  1 

07 

77 

1300 

23 

03 

77 

1022 

15 

09 

77 

1155 

27 

10 

77 

1245 

29 

1  l 

77 

1155 

IS 

12 

77 

1435 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 


11 
6 

1! 


42 
21 
29 


MAX IMUV 

AVG    OR    GEOM    MN     ( • ) 

MI N I  MUM 


II 

9 
6 


42 
31 

21 


0.001 
0.001 
0.001 


NO    OF     SAVPLES 


546 


SAMP  DTE  HOUR 

OY  HO  YR  LMT 


2?  10  77  U«S 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 


235 

TOTAL 

203 

TOTAL 

221 
TOTAL 

225 

TOTAL 

229 

TOTAL 

215 
TOTAL 

.  249 
TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

Chromium 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020L 


0.020L 


D.010L 


0.030L     0.005L 


0.010L 


201  238         60 

TOTAL  TOTAL 

KN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L       MG/L 

0.020L 


MAXIMUM  0.020 

AVG  OR  GEOM  MN  (•)  0.0200 

MINIMUM  0.020 

NO  OF  SAMPLES  1 


0.020 

D.020D 

0.020 


0.010 
0.010D 

0,010 


0.030 

0.0300 

0.030 

1 


0.005 

0.005D 

0.005 


0.010 
0.01 00 
0.010 


0.020 

0.020D 

0.020 

1 


B.O.W./  SITE:  NANT1C0KE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  27  AND  32 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
NANTICOKE  CREEK 


U.T.M.  17  057OA0O.O  4717850.0  4 


STATION    ID:       16-0164-003-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0550 

GION    02  MILEAGE         11.10 


SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

Or  mo 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRO  DEPTH 
MTRS 

25  01 

77 

1  MS 

.3 

23  03 

77 

1005 

.3 

13  04 

77 

1  140 

3 

25  05 

77 

1235 

.3 

23  06 

77 

1155 

.3 

1  l  07 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

0105 
1  140 

.3 
.3 

23  08 

77 

1143 

.3 

15  09 

77 

1330 

.3 

24  10 

77 

1045 

,3 

29  11 

77 

1045 

.3 

15  12 

77 

1040 

.3 
VAX IMUM 

AVG 

OR  CEOM  MN  I ■ ; 

M  1  n I  MUM 

SAMP    DIE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STH  SAMP 
DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

7  7 

1  145 

.3 

23  03 

77 

1005 

.3 

13  04 

77 

1  140 

.3 

25  05 

77 

12  35 

.3 

23  06 

77 

1155 

3 

1  1  07 

77 

1045 

.3 

19  07 

77 

0105 
1140 

.3 

.3 

23  OB 

77 

1143 

.3 

15  09 

77 

1330 

.3 

24  10 

77 

1045 

3 

29  11 

77 

1045 

.3 

15  12 

77 

1040 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

934 

9C 

SAMPLE 

NO 

27306 

4 

27383 

6 

27426 

e 

27463 

6 

27499 

6 

27528 

6 

28196 

281  14 

27570 

6 

27617 

6 

27657 

6 

27709 

6 

27733 

3  4 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.077 
0.066 
0.092 
0.  174 
0.276 
0.256 
0.330 

0.22a 

0.294 
0.260 
0.038 
0.025 
0.  180 


,         444         SO  81  84          68 

SCO   FLOM  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.     PSEUO. 

COLIFOHM  COLIFORM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  Mf/IOOML 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


0.330 
0.  177 
0.025 


052 

009 

004 

012 

010 

016 

054 

0.044 

0.011 

0.069 

0.003 

0.008 

0.079 


0.079 
0.029 
0.003 


100. 
BO. 
300. 
700. 
100. 


1600. 
23000. 

1200. 

400. 

87000. 


87O00. 
873.' 
BO. 

10 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMCNIA  KJELDAHL 
MG/L       MG/L 


0.600 
0.034 


010 
022 
043 
090 
090 
002  L 
056 
006 
0.054 
0.  132 


010 
750 
900 
200 
520 
700 
450 
620 
220 
.240 
GEO 
460 


0.600 

0.0950 

0.002 


0.920 


2  220 
1  .204 
0.460 


24 

8. 

88. 

124. 
100. 


380 

1600. 

80. 

10. 

470O. 


4700. 
117, • 
8. 

10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/l 


0.01  1 
0  010 
O.OlO 
0.061 
0.003 
0.016 
0.052 
0.061 
0.014 
0.046 
0.007 
0.011 
0.022 


0.061 
0.025 
0.003 


20. 

44. 
0. 


110. 
412 

100.   L 
20. 
1S0O.   G 


1500. 
34-  E 
0. 

10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

2  150 

3  100 
0.880 
0.529 
0.005L 
0.409 

1  .500 
1  .  B39 
0.316 
1  800 
0,958 
1  .740 
3.830 


5 

TOTAL 

SO  LI  OS 

MG/L 


456 
334 
362 
445 
417 
503 


445. 
477 
306 
41  1 
305 


805 
WAtER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
1  .0 


16 
53. 
21. 
21 
24 
25 
19 
16 
8 


25.0 

13.  B 

0.0 

13 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


4. 

19 

36 

76 

105 

10a 


3.830 

1    4660 
0.005 


503.0 
412.8 
305.0 


114   0 

7B.0 

7.4 

4.8 

5B.0 


114,0 

55   5 

4.6 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.4 
13.6 
10.  1 

9.  1 
10,2 

7.0 

6.3 

8.2 

8.6 

B.9 

9.  1 
13-2 
10. B 


13.6 
95 
6.2 

13 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1 
5-DAY 
BOO 
MG/L 

I  .8 
I  .8 

4.S 
2.0 
5.5 
4.6 


5.0 
1  .2 

O.B 

2.2 


5.5 

2.9 
0.8 


10 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

MG/L 


MO    OF    SAMPLES 


13 


SAMP    DIE    HOUR      STN      ST.m    SAMP      Pj 
DY    MO    IP    LMT         DIST    8RG   DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01  77 

1  145 

3 

23  03  77 

1005 

.3 

13  04  7  7 

1140 

.3 

25  05  77 

1235 

.3 

23  OS  77 

1155 

.3 

11  07  77 

1045 

3 

23  08  77 

1  143 

.3 

15  09  7  7 

1330 

.3 

24  10  77 

1045 

.3 

29  11  77 

1045 

3 

IS  12  77 

1040 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  A  IK 

PH 

TOTAL 

phenols 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

730 

3.20 

37.0 

495 

S.50 

20.5 

57.0 

530 

16.  00 

21  .0 

64.0 

580 

45  00 

35.5 

63.0 

580 

55.00 

47.5 

60.0 

560 

56.00 

38.5 

55.0 

520 

57.00 

38.5 

60.0 

560 

38.00 

28.5 

68.0 

575 

5.40 

23.5 

65.0 

610 

3.90 

23.0 

69.5 

380 

41  .00 

14.5 

41  .0 

730 

57.00 

47.5 

69.  S 

556 

29.91 

29.  B 

60.3 

380 

3.20 

14.5 

41  .0 

NO    OF    SAMPLES 


11 


10 


547 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NANTICOKE  CHEEK 

AT  TOWNSHIP  ROAD  7  EAST  OF  DAM  WATERFORD 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
NANTICOKE  CREEK 


STATION  10:   16-0164-003-02 

STOHET  CODE:  03 
003 
0550 


U.T.M.  17  0559350-0  4754200.0  4 


REGION   02 


MILEAGE  24.40 


934 

901 

444        80 

81 

B4 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   Pd 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

DT  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

OEPTH 
MTRS 

NO 

C0L1F0RM 
MF/100ML 

COL! FORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

25  01 

11 

1230 

.3 

27307 

4 

IE  02 

T7 

1135 

.3 

27349 

6 

900. 

20. 

16. 

23  03 

77 

1025 

.3 

273B5 

6 

90. 

a. 

4.   L 

13  04 

77 

1215 

.3 

2742B 

6 

130. 

B. 

4.   L 

25  05 

77 

1345 

.3 

27466 

e 

9 

800. 

5B. 

16. 

23  06 

77 

1235 

.3 

27502 

a 

9 

3000. 

208. 

34. 

11  07 

77 

1135 

.3 

27531 

e 

400. 

120. 

180. 

19  07 

77 

0130 
1210 

.3 

.3 

28  197 
281  13 

23  OB 

77 

1055 

.3 

27573 

B 

1B00. 

220. 

120. 

15  09 

77 

1335 

.3 

27620 

6 

5000. 

232. 

116. 

24  10 

77 

1 1  10 

.3 

27660 

e 

700. 

10. 

100.   L 

29  11 

77 

1  130 

.3 

27712 

6 

400, 

24. 

2a. 

15  12 

77 

1110 

.3 

2  7736 

3 

12800. 

410. 

392. 

MAXIMUM 

12800. 

410. 

392. 

AVC 

OR  GEOM 

MN  ("  ] 

903.  • 

53.  • 

40.*  0 

M 1 N I  MUM 

90. 

a. 

4. 

B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


E05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


3. 
IS. 

27. 
24. 
23. 
24.  B 
25.0 
20,0 
19.0 
10.  S 
2.2 
1  .5 


27.0 

14.0 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


13.9 
10.3 


13.9 

10.1 

6.2 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 


5.5 
1  .6 
1  .2 
0.6 


5.5 
2.5 
0,6 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1230 

.3 

16  02 

77 

1135 

.3 

23  03 

77 

1025 

.3 

13  04 

77 

1215 

.3 

25  05 

77 

1345 

.3 

23  06 

77 

1235 

.3 

11  07 

77 

1135 

.3 

19  07 

77 

0130 
1210 

.3 

.3 

23  OB 

77 

1055 

.3 

15  09 

77 

1235 

.3 

24  to 

1? 

11  10 

.3 

29  tl 

n 

1130 

.a 

15  12 

77 

It  10 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.C34 

0.006 

0.316 

0.710 

0.02E 

1  .900 

4170 

3.5 

0.057 

0.014 

0.3B8 

0.860 

0.027 

2.410 

390.0 

9.B 

0.042 

0.001 

0.042 

0.670 

0.01  1 

0.989 

286.0 

10.0 

0.067 

0.002 

0  008 

0.87 

D.OOB 

0.657 

338. 

29.0 

0.088 

0.003 

0.060 

1  .040 

0.025 

0,590 

353.0 

24.0 

0.09B 

0.004 

0.035 

0.960 

O.OlB 

0  557 

401  .0 

37.0 

0.  174 

0.003 

0.097 

1  .520 

0,036 

0.789 

427.0 

73.0 

0.215 

0010 

0  050 

1  .300 

0  CIO 

0,425 

0.  130 

0.012 

0  032 

t  .500 

0.012 

0  353 

0.  128 

0.002 

0.004 

1  .220 

0.005 

0.195 

333.0 

50.0 

0.  154 

0,005 

0.049 

1  .380 

0.010 

0.335 

375.0 

43.0 

0.035 

0.001 

0.024 

0.720 

0.012 

0.73B 

352.0 

B.6 

0.024 

0.002 

0.085 

0.570 

0.01O 

0.965 

375,0 

4.0 

0.049 

0.01  1 

0.146 

0.580 

0.012 

1  .490 

369.0 

21  .0 

0  215 

0.D14 

0.368 

1  .520 

0.036 

2.410 

427.0 

73.0 

0,093 

0.005 

0.095 

0.993 

0.016 

O.BSS 

368.0 

26.1 

0.024 

0.001 

0.004 

0.570 

0.005 

0.  195 

286.0 

3.5 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25  01 

77 

1230 

.3 

660 

1  .60 

19.5 

16  02 

77 

1  I  35 

.3 

630 

3.50 

18.0 

23  03 

77 

1D25 

.3 

425 

3.60 

13,5 

52.0 

13  04 

77 

1215 

.3 

490 

10.00 

14.5 

61  0 

25  05 

77 

1345 

.3 

520 

12.00 

19.0 

65.0 

23  06 

77 

1235 

.3 

500 

17.00 

24.5 

55.0 

1  1  07 

77 

1  135 

.3 

510 

24.00 

21  .5 

58.  0 

23  08 

77 

1055 

.3 

440 

1B.O0 

21  .5 

55.0 

15  09 

77 

1235 

.3 

4B0 

15.00 

24.0 

6.5 

24  10 

77 

11  to 

.3 

530 

3.30 

15.5 

63.0 

29  11 

7  7 

1130 

.3 

545 

2.50 

14.5 

61  .0 

15  12 

77 

11  10 

3 
MAXIMUM 

545 
660 

5.60 
24.00 

15,5 
24.5 

64.0 
65.0 

AVG 

OR  GEOM  BN  ( - ) 

523 

9.68 

1B.5 

54.1 

MINtMUM 

425 

1  .60 

13.5 

6.5 

NO  OF  SAVPLES 


548 


B.O.M./  SITE:  NANTICOKE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  6  SOUTH  WEST  OF  JARVIS 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
NANTICOKE  CREEK 


STATION  ID:   1 6-01 64-004-02 

STORET  CODE:  01 
003 
0550 


LONG 


U.T.M.  17  0571450.0  4745850.0  4 


RES  I  ON  02 


MILEAGE 


SAMP   DTE 

HOUR 

DV 

MO 

VR 

LMT 

25 

01 

77 

1130 

16 

02 

77 

1210 

23 

03 

77 

0955 

13 

04 

77 

1  120 

25 

05 

77 

1225 

23 

06 

77 

1  145 

1  1 

07 

77 

1225 

19 

07 

77 

0055 
11  20 

23 

CB 

77 

1244 

IS 

09 

77 

1345 

24 

10 

77 

1035 

29 

11 

77 

1030 

15 

12 

77 

1005 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 

.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


934 
SAMPLE 
NO 


27337 
27346 
27382 
27425 
27462 
27498 
27527 
28196 
28112 
27569 
27616 
27656 
2770S 
27732 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


6 
6 
6 
G 
3  4 


eo 

TOTAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


27000. 
300. 
200. 
SOO. 
700. 
900. 


2600. 

21000. 

1700. 

200. 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


126. 

68. 

30. 
156. 
248. 
180. 


84 

«.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


932. 

140. 

10. 

16. 
176. 
170. 


290.  260 

2900.  620. 

20 .  10. 

10.  L     50. 


ae 

PSIUD. 

MPA 

MF/IOOML 


15B0QE»1    4900. 


12700. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

1.0 
15.0 
23.0 
21  .0 
22.0 
24.0 
25.0 
18.0 
16.5 

9.9 

2.2 

1.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.8 

10.2 
13.3 

9.4 

7.1 

7.1 

6.1 

6.5 

5.3 

7.3 

8.9 

7.6 
13.0 
10.6 


5- DAT 

BOD 

MG/L 

1  .4 
5.4 
1.4 
3.0 
9.0 
5.5 
4.4 


5.5 

1.4 
1.4 
1.8 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


15BO0E-H 

1944. ■ 

200. 


4900. 
158. 

10. 


12700. 
D    151  .« 
10. 


25.0 

12.8 

o.o 

14 


13.3 
B.7 
5.3 

14 


9.0 
3.7 
1« 

11 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

TOTAL 

FUTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

or  mo 

VR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P    MG/L 

«G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25    01 

77 

1130 

3 

0.076 

0.049 

0.520 

1  .020 

0.012 

2.050 

456.0 

6.2 

16   02 

77 

1210 

.3 

0,  167 

0.090 

0.560 

1  .560 

0.036 

1  .810 

431  .0 

11  .0 

23   03 

77 

0955 

.3 

0  .  060 

0.014 

0.054 

0.670 

0.O1  1 

3.150 

397.0 

17.0 

13   04 

77 

1  120 

.3 

0.  103 

0.003 

0.B6O 

0.010 

0.910 

374.0 

37.0 

25   05 

77 

1225 

.3 

0.  164 

0.016 

0   030 

1  .440 

0.034 

0.570 

466.0 

75.0 

23   06 

77 

U4S 

.3 

0.276 

0.012 

0.018 

1  .660 

0.003 

O.OOSL 

503.0 

111.0 

1  1    07 

77 

1225 

.3 

0 .  300 

0.021 

0.049 

1  .800 

0.016 

0.499 

545.0 

150.0 

19   07 

77 

0055 

.3 

0.230 

0.053 

0.080 

1  .300 

0.065 

1    680 

1120 

.3 

0.272 

0.046 

0.086 

1  .600 

0.05S 

1  .440 

23    08 

77 

1244 

.3 

0.314 

0.024 

0.044 

1  .440 

0.016 

0.304 

469.0 

138.0 

15    09 

77 

1345 

.3 

0.252 

0.068 

0.086 

1  .340 

0.047 

1  .670 

47a.  0 

92.0 

24    10 

77 

1035 

.3 

0.043 

0.003 

0.002 

0.430 

0.005 

0.980 

377.0 

B.9 

29    1  1 

77 

1030 

3 

0.028 

0.002 

0.050 

0.500 

0.011 

1  .BIO 

415.0 

3.8 

15    12 

77 

1005 

.3 

0.188 

0.090 

0.142 

O.BOO 

0.021 

3.530 

273   0 

40.0 

MAXIMUM 

0.314 

0.090 

0.560 

1  .800 

0.065 

3.530 

545.0 

150.0 

AVG 

OR    GEOM    .v. 

0.  177 

0.035 

0.132 

1  .173 

0.034 

1  .4720 

432.0 

57,5 

MINIMUM 

0.029 

0.002 

0.002 

0.430 

0.003 

0.005 

273.0 

3.B 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MC/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  Yfl  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25   01 

77 

1130 

.3 

16   02 

77 

1210 

.3 

23    03 

77 

0955 

.3 

13    04 

77 

1120 

.3 

25    05 

77 

1225 

.3 

23    06 

77 

1  145 

.3 

1  1    07 

77 

1225 

.3 

23    08 

77 

1244 

3 

15   09 

77 

1345 

.3 

24    10 

77 

1035 

.3 

29    11 

77 

1030 

.3 

15    12 

77 

1005 

3 

YAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN 

1  -  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

730 

4.50 

33.0 

660 

12.00 

50.0 

600 

12.00 

49.0 

57.0 

540 

20.00 

21  .0 

64.0 

590 

46.00 

35.0 

65.0 

560 

62,00 

46.5 

63.0 

560 

75.00 

39.5 

58.0 

520 

68    00 

38.  5 

55.0 

560 

44.00 

29.0 

68.0 

578 

6.20 

24.5 

65.0 

620 

4.80 

26.5 

66.5 

35S 

41  .00 

15.0 

40.0 

730 

75.00 

50.0 

68.0 

575 

32.96 

34.3 

60.2 

356 

4.50 

18.0 

40.0 

2B0         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


549 


B.O. *./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NANUCOKE  CHEEK 

AT  REGIONAL  ROAD  NO  5 

RIVER 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


35 

01 

77 

1210 

16 

02 

77 

1140 

23 

03 

77 

1040 

13 

04 

77 

1210 

25 

05 

77 

1340 

23 

oe 

77 

1225 

11 

OT 

77 

1  125 

19 

07 

77 

0125 
1200 

23 

oa 

77 

1105 

15 

09 

77 

1245 

24 

10 

77 

11  OS 

29 

11 

77 

111S 

15 

12 

77 

1105 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I   '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  9RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1210 

-3 

16  02 

77 

1140 

.3 

23  03 

77 

1O40 

.3 

13  04 

77 

1210 

.3 

25  05 

77 

1340 

.3 

23  06 

77 

1225 

.3 

1  1  07 

77 

1125 

.3 

19  07 

7  7 

0125 
1200 

.3 
.3 

23  08 

77 

1105 

.3 

15  09 

77 

1245 

.3 

24  10 

77 

1105 

.3 

29  11 

77 

11  15 

.3 

15  12 

77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*> 

MINIMUM 

STATION 

ID:   16-0164-005-02 

)  NANTICOKI 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STOR 

02 

MINOR 

3ASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  NANTICOKE  CREEK 

0550 

LONG 

U.T.M 

.  17  0561400. 0  4753375,0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

21  .60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD . 

WATEP. 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

eoo 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27338 

A 

0.0 

10.1 

2.0 

2734B 

4 

15000. 

600. 

44D. 

0.0 

10.5 

3.0 

27364 

3 

500. 

10.   L 

4.   L 

2.5 

13.4 

1  .6 

27427 

6 

300. 

20. 

10.   L 

14.5 

107 

3.4 

27465 

6  9 

3600. 

560. 

148. 

27.0 

10.8 

12.0 

27501 

6 

eoo. 

160. 

24. 

24.0 

9.5 

5.5 

27530 

6 

2000. 

1010. 

240. 

32.5 

7.2 

6.5 

26195 

25.3 

6.5 

231  1  1 

25.0 

6.5 

27572 

6 

3000. 

3B0. 

280- 

19.5 

8,3 

27619 

6 

9000. 

750. 

210. 

18.0 

9.6 

5.5 

27659 

6 

4400. 

110. 

10. 

10.  I 

9.0 

1  .6 

27711 

6 

200. 

20. 

60. 

3.0 

13.8 

0.2 

27735 

3 

14000. 

950. 

1310. 

1  .0 

9.8 

1  .4 

15000. 

1010. 

lata. 

27.0 

13.8 

12.0 

2t40.* 

1 80 . •  0 

78.'  D 

13.7 

9.7 

3.9 

200. 

10. 

4. 

0.0 

6.5 

0.2 

11 

11 

11 

14 

14 

II 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.117 

0.070 

0.800 

1  .400 

0.020 

2.  100 

454.0 

5.9 

0.  145 

0.083 

0.660 

1  .350 

0.032 

1  .810 

425.0 

2.9 

0.067 

0.004 

0.146 

0.830 

0.012 

1  .280 

305.0 

14.0 

0.091 

0.001 

0.  1  18 

1  .020 

0.014 

0.831 

373.0 

47.0 

0.930 

0.006 

0.196 

4.000 

0.066 

0.640 

1 112.0 

730.0 

0.338 

0.007 

0.022 

1  .940 

0.010 

0.175 

962.0 

540.  0 

0.342 

0.022 

0.125 

2.080 

0.045 

0.600 

523.0 

135.0 

0.285 

0.032 

0.048 

1  .500 

0.023 

0.502 

0.322 

0.031 

0.090 

2.160 

0.029 

0.466 

0.  26a 

0.005 

0.084 

1  .920 

0.014 

0.296 

396. 0 

62.0 

0.214 

0.012 

0.074 

1  .300 

0.022 

0.478 

422.0 

64.0 

0.047 

0.002 

0.016 

0.640 

0.012 

0.BO8 

365.0 

9.2 

0.027 

0.005 

0.196 

0.E10 

0.012 

1  .04Q 

375.0 

3.0 

O.0S9 

0.050 

0.210 

0.690 

0.016 

2.290 

342.0 

7.0 

0.930 

0.083 

0.800 

4,000 

0.066 

3.290 

1112.0 

730.0 

0.234 

0.034 

0.199 

1  .526 

0.023 

0.951 

504.5 

135.0 

0.027 

0.001 

0.016 

0.610 

0.010 

0.175 

305.0 

3.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1210 

16 

02 

77 

1140 

33 

03 

77 

1040 

13 

04 

77 

1210 

25 

05 

77 

1340 

33 

06 

77 

1225 

1  1 

07 

77 

1125 

23 

08 

77 

1  105 

15 

09 

77 

1245 

24 

10 

77 

1105 

29 

11 

77 

1115 

15 

12 

77 

1  105 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUR8, 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

730 

3.50 

37.5 

690 

6.00 

31  .0 

445 

4.50 

17.5 

46.0 

530 

16.00 

21  .0 

61  .0 

590 

96.00 

37.5 

65.0 

590 

47.00 

53.0 

53.0 

570 

40.00 

43.0 

55.0 

510 

24.00 

38.5 

53.0 

f 

530 

35.00 

32.0 

63.0 

558 

4.30 

23.0 

63.0 

575 

3.30 

21  .5 

64.0 

515 

6.  10 

19.5 

52,0 

730 

96.00 

53.0 

65.0 

569 

22.  BB 

31  .3 

57.5 

445 

2.30 

17.5 

46.0 

NO  OF  SAMPLES 


550 


B.O.M./  SITE:  NANTICOKE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  LOT  23  CONCESSION  11  FORMER  TWP  OF  TOWNSEND 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LUKE  ERIE 
NANTICOKE  CREEK 


STN  NO 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0568500.0  4750525.0  4 


STATION    JD:       16-0164-006-02 

STOSET    CODE:    02 
003 
0550 


REGION  02 


MILEAGE    14.10 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  TR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


13  04  77 

1150 

.3 

25  05  77 

1315 

.3 

23  06  77 

1210 

.3 

11  07  77 

1  105 

•  3 

19  07  77 

01  10 

.3 

1150 

3 

23  08  77 

1130 

.3 

15  09  77 

1315 

.3 

24  10  77 

1050 

.3 

29  11  77 

1100 

.3 

15  12  77 

1050 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


13  04  77  U5Q 
25  05  77  1315 
23  06  77  1210 
11  07  7  7  1 1 05 
19  07  77  0110 
1150 

23  08  77  1130 
15  09  77  1315 

24  10  77  1050 
29  11  7  7  1100 
15  12  77  1050 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


2744B 
27464 
27500 
27529 
28194 
2B1  10 
27571 
27618 
27656 
27710 
27734 


901 
SCD 


444 
FLOW  CF5 


33 

TOTAL 


MG/L 

079 

172 
250 
294 
300 
254 
30S 
240 
031 
022 
206 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.002 
O.ODB 
0.006 
0.022 
0,060 
0.050 
0.023 
0.057 
0.002 
0.006 
0.072 


BO 
TOTAL 
COLIFOBM 
MF/lOOML 

90. 
600. 
400. 
400. 


1400. 

12000. 

27O00. 

400. 

63000 . 


63000. 
1666." 
90. 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
WG/L 


0  .  004 
0  012 
0.045 
0.066 
0.070 
0.038 
0042 
0.002 
0.05B 
0.122 


20 
TOTAL 
KdELDAHL 
MG/L 


760 
960 
7  20 
7  BO 
450 
440 
520 
I  BO 
590 
380 
.980 


SI 
FECAL 
COLIFOBM 
MF/100ML 

30. 
192. 
132. 
230. 


560. 
2200. 

600. 

20. 

3900. 


3900. 
279. 

20. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


Oil 

096 

002 

010 

043 

046 

021 

0.033 

0.005 

0.01  1 

0.020 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML 

10.   L 
48 
52. 
230. 


220. 
630. 

20. 

20. 
1500. 


1500. 
92. 

10. 


22 

FILTERED 
N03  -  N 
MG/L 

0.909 
0.620 
O.OOSL 
0395 
1  .980 
1  .500 
0.399 
1  .870 
1  .040 
1  .660 
3.630 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

350.0 
567.0 
469  . 0 
503.0 


436  .0 
453.0 
383.0 
4100 
388  0 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


16. 
25. 
21  . 
21. 
24. 
24 
18. 
16 

9 

1 

1 


25.0 

16.4 

1.0 

11 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

29.0 
176   0 

69,0 
120.0 


101  .0 

61    0 

5.3 

2.9 

53.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

11.2 

9.4 

9.1 

7.6 

6.8 

6.9 

8.B 

9.9 

9.4 
13.4 
11.2 


13.4 

9.4 
6.8 

11 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

2.4 
3.4 
5.5 
5.5 


0.2 
2.4 


5.5 
3.2 

0.2 


107 
CALCUL 
D-50LIDS 
MG/L 


MAX  I  MUM 

AVG    OR    GEOM    MN     (  ■  ) 

M I N I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  WTP.S 


13  04  77 

1150 

.3 

25  05  77 

1315 

.3 

23  06  77 

1210 

.3 

11  07  77 

1105 

3 

23  08  77 

1130 

.3 

1 5  09  77 

1315 

3 

24  10  77 

1050 

.3 

29  11  77 

1100 

.3 

15  12  77 

1050 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■  ) 
MINIMUM 

0.306 
0.196 
0.022 

11 


0.072 
0.028 
O.002 

11 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


530 

16.  00 

580 

32  00 

570 

35  00 

560 

48.00 

530 

46. 00 

570 

32.00 

575 

3.80 

615 

2.80 

399 

31  .00 

615 

48.00 

548 

27.40 

399 

2.80 

0.  122 
0.045 
0.002 

10 


1  .960 
1  .251 
0.380 

1  1 


0.096 
0.027 
0.002 

11 


50.0 
30.  B 
15.5 


6» 

0 

63 

Q 

55 

0 

55.0 

55 

0 

m 

0 

60 

0 

69 

5 

42 

a 

69 

5 

58 

7 

42 

.0 

3.630 
1 .273D 
0.005 

11 


56         59        280         95 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

MG/L  SILICATE        MG/L 

MG/L  SI  MG/L 


21  .0 
37.5 
50.0 
39.0 
39.0 
29.0 
23.0 
23.0 
15.5 


567.0 
439.9 
350.0 


52 
TOT    ALU 
AT     LAB 
MG/L 


176.0 

68.6 

2.9 


PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/l 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:     SANDUSK    CREEK 

SAMPLE     POINT:     AT     HALDIMAND    COUNTY    ROAD    NO     11 

STATION    TYPE:     RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
SANDUSK  CREEK 


STATION  ID:   16-0170-002-82 

STORET  CODE:  02 
003 
0490 


U.T.M.  17  0582200.0  4741550-0  4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

13  30 

.3 

16  02 

77 

1045 

3 

23  03 

77 

1  100 

3 

13  04 

77 

1320 

.3 

25  05 

77 

14  25 

.3 

23  06 

77 

1500 

.3 

1  1  07 

77 

1335 

.3 

19  07 

77 

0350 
1425 

.3 
.3 

23  08 

77 

0956 

.3 

15  09 

77 

1  135 

.3 

24  10 

77 

1410 

.3 

29  11 

77 

1245 

.3 

15  12 

77 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEO) 

(•  I 

M I N I  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


27315 
37351 
27387 
27430 
27466 
27504 
27533 
28193 
28109 
27575 
27622 
2  7662 
27714 
27738 


901 
SCO 


444 

FLOW  CFS 


6 
5 
6 
4 
3  4 


80 
TOTAL 
CO! I  FORM 
MF/lOOML 


41000E*1 
2700. 

270. 
1000. 

100. 


15000. 

58000 . 

200. 

1 000 . 

79000. 


41000E+1 

3642.* 

100. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


102. 
60. 


50. 
16. 


600. 

900. 

10. 

100. 

2800. 


2800. 
89.  ' 


ENTER. 
MF/lOOML 


360. 
I  BO 

24. 

10. 

28. 


600.       G 
1140. 
10.       L 
40. 
7400. 


7400. 
124.' 

10. 


BS 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


B05 
WATER 

IEMP. 

DEG    C 

0.0 

0.0 

1.5 
13.5 
28.0 
27.0 
25.0 
25.5 
25.0 
17.5 

11.2 
1.0 
0.5 


28.0 
13.5 
0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

2.7 

5.7 
15.4 

B.6 

8.2 

7.9 
10.7 

7.0 

5.6 

4.3 

7.2 

9.2 
13  8 
11  .8 


15.4 

e.4 

2.7 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .4 

to.o 
i  .a 

2.4 
3.0 


4.0 

2  0 
0   4 

3  2 


10.0 
3.0 

0.4 


NO    OF     SAMPLES 


13 


551 


14  9 

CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1330 

16 

02 

77 

1035 

S3 

03 

77 

1100 

13 

04 

77 

1320 

25 

05 

77 

1425 

23 

06 

77 

1500 

11 

07 

77 

1335 

19 

07 

77 

0350 
1325 

S3 

08 

77 

0956 

IS 

09 

77 

1135 

24 

10 

77 

1410 

29 

11 

77 

1245 

15 

12 

77 

1450 

MAXIMUM 

AVQ  OR  CEOM  MN  ( ■ I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MC/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.092 

0.033 

2.200 

3.560 

0.014 

0.430 

1044.0 

6.4 

0.304 

0.  100 

2  .840 

4.700 

0.061 

2.430 

1106.0 

19.0 

0 .  1  32 

0.056 

0.520 

1  .  420 

0.021 

2.320 

483.0 

21  .0 

0.  138 

0.039 

0.080 

1  .  100 

0.030 

1  .700 

412.0 

57.0 

o.oas 

0.007 

0.014 

1  .080 

0.003 

0.005L 

843. 0 

29.0 

0 .  1  70 

0.022 

0.047 

1  .88 

0.090 

2,46 

505. 

70 

0.  125 

0.034 

0  036 

0.950 

0.030 

0.400 

0.  170 

0.034 

0.04B 

1  .420 

0.030 

0.375 

0.324 

0.110 

0.084 

1  .480 

0.071 

1  .930 

548.0 

77.0 

0.  104 

0.015 

0.030 

0.960 

0.017 

0.568 

B15.0 

46.0 

0.091 

0.016 

0.002 

0.890 

0.008 

0.132 

416.0 

12.0 

0.  160 

0.018 

0.064 

1  .000 

0.033 

1  .170 

447.0 

13.0 

0.246 

0.D95 

0.100 

1  .020 

0.023 

2.730 

270.0 

68.0 

0.324 

0.110 

2.840 

4.700 

0.090 

2.730 

1 106.0 

77.0 

0.  165 

0.045 

0.467 

1  .651 

0.033 

1 .7810 

626.3 

37.9 

0.088 

0.007 

0.002 

0.890 

0.003 

0,005 

270.0 

6.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


25 

01 

77 

1330 

16 

02 

77 

1045 

23 

03 

77 

1100 

13 

04 

77 

1320 

23 

06 

77 

1500 

11 

07 

77 

1335 

23 

08 

77 

0956 

15 

09 

77 

1  135 

24 

10 

77 

1410 

29 

11 

77 

1245 

15 

12 

77 

1450 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

<6 

56 

59 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHAT 

25C 

F0BMA2IN 

mg/l 

UMHOS 

UNITS 

MG/ 

1460 

7.00 

130.0 

1470 

23.00 

125.0 

670 

32.00 

53.0 

108.0 

520 

60.00 

26.0 

1020 

24.00 

85.0 

320.0 

570 

62. 

38.5 

113.0 

550 

180.00 

46.0 

1060 

34.00 

103.0 

295.0 

605 

9.40 

36.0 

101  .0 

550 

68.00 

30.0 

100.0 

310 

78.00 

13.0 

36.5 

1470 

1B0.O0 

130.0 

320.0 

799 

52.49 

62.  a 

153.4 

310 

7.00 

13.0 

36.5 

280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE      MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


SANDUSK  CHEEK 
FIRST  BRIDGE  D 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  01 

77 

1110 

.3 

16  02 

77 

1225 

.3 

23  03 

77 

0945 

.3 

13  04 

77 

1  105 

.3 

25  05 

77 

1215 

.3 

23  06 

77 

1130 

.3 

11  07 

77 

1240 

.3 

19  07 

77 

0050 
1115 

.3 
.3 

23  08 

77 

1300 

.3 

15  09 

77 

14  00 

.3 

24  10 

77 

1025 

.3 

29  1  1 

77 

1020 

.3 

15  12 

77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1 1  10 

16 

02 

77 

1325 

23 

03 

77 

0945 

13 

04 

77 

1105 

2S 

05 

77 

1215 

23 

06 

77 

1130 

11 

07 

77 

1240 

19 

07 

77 

0050 
1115 

23 

08 

77 

1300 

15 

09 

77 

1400 

24 

10 

77 

1025 

29 

11i 

77 

1020 

15 

12 

77 

1000 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   16-0170-003-03 

AM  OF  JARV  IS  :.iiM'ijv 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  SANDUSK  CREEK 

0490 

LONG 

U.T.M 

.  17  0573350.0  4746900.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

1  1  .00 

934 

901 

444 

60 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

temp. 

oa 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27305 

4 

0.0 

5.8 

8.0 

27345 

4 

26000E+1 

360. 

1770. 

0.0 

7.8 

18.0 

27381 

4 

2000. 

150. 

110. 

1  .5 

9.4 

3.0 

27424 

3 

15000.   G 

240. 

100.   L 

17.0 

11.1 

12.0 

27461 

e 

300. 

10. 

8. 

27.0 

14.7 

100 

27497 

e 

SO. 

40. 

1500.   G 

22.0 

1  1  .4 

10.0 

27526 

8 

3S00. 

490. 

1030. 

21  .0 

5.6 

3  8 

28192 

21  .2 

4.7 

2a  103 

23.0 

4.3 

27568 

e 

29000. 

1500. 

1500. 

17.5 

7.  1 

27615 

6 

3 

21000. 

2600. 

1020. 

15.0 

8.6 

3.5 

27655 

5 

71000E+1 

10900. 

3500. 

10.2 

7.6 

S.OG 

27707 

4 

650. 

10.   L 

100.   L 

2.0 

11  .0 

2.0 

27731 

3 

50000 . 

2900. 

18300. 

1  .0 

10.6 

2.4 

71000E-H 

10900. 

18200. 

27.0 

14.7 

18-0 

7772.*  U 

309 , •  D 

559.-  E 

12.7 

8.6 

7.3U 

50. 

10. 

8. 

0.0 

4.3 

2.0 

11 

1  1 

1  1 

14 

14 

H 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.570 

0 

250 

5.750 

8.400 

0.006 

0.100 

1530.0 

89  0 

0.560 

0 

300 

1  .360 

4  .  000 

0.  1  10 

3.740 

783.0 

16.0 

0.  296 

0 

160 

1  .000 

2.300 

0.054 

2.  190 

718.0 

34.0 

3.  150 

2 

700 

14.600 

15.600 

0.014 

0.066 

527.0 

28.0 

0.250 

0 

172 

0.112 

1  .900 

0.006 

0.005L 

653.0 

25  0 

3.  300 

0 

076 

0.  126 

12.000 

O.OlO 

0.020 

12B2.0 

575.0 

0.595 

0 

056 

0.  142 

2.840 

0.023 

0.227 

B10.0 

230.0 

0.15B 

0 

075 

0.  152 

1  .040 

O.OOB 

0.012 

0.2E8 

0 

052 

0.164 

1  .560 

0.014 

0.011 

0.228 

0 

090 

0.016 

0.760 

0.022 

0.  138 

557.0 

41  .0 

0.242 

0 

150 

0.032 

1  .200 

0.083 

1  .920 

524.0 

19.0 

1  .  150 

0 

013 

7.400 

12.300 

0.060 

0.840 

514.0 

33.0 

0.400 

0 

100 

0.  1  IB 

1  .500 

0.01  1 

0.520 

452.0 

13.0 

0.208 

0 

100 

0.090 

1  .000 

0.027 

2.320 

166.0 

28.0 

3.300 

2 

700 

14.800 

15.600 

0.110 

3  740 

1520.0 

575.0 

0.814 

0 

307 

2.233 

4,744 

0.032 

0.B6SD 

706.8 

94.3 

0.  158 

0 

013 

0.016 

0.780 

0.006 

0 .  005 

166.0 

13.0 

NO  OF  SAMPLES 


552 


14 


13 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  y  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

•  3 
3 

.3 

3 
3 
.3 


25 

01 

77 

1  1  10 

IB 

02 

77 

1225 

23 

03 

77 

0945 

13 

04 

77 

1105 

25 

05 

77 

1215 

23 

06 

77 

1130 

11 

07 

77 

1210 

23 

OS 

77 

1300 

IS 

09 

77 

1400 

24 

10 

77 

1025 

29 

11 

77 

1020 

15 

12 

77 

1000 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


1  4 

16 

56 

59 

280 

95 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

25C 

FOSMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

2300 

38.00 

345.0 

1360 

32.00 

320.0 

1080 

24.00 

180.0 

89.0 

910 

24.00 

90.0 

970 

16.00 

16O.0 

1000 

260.00 

185.0 

88.0 

880 

66.00 

103.0 

78.0 

7S0 

32.00 

93.0 

740 

17.00 

70.0 

95.0 

695 

9.00 

71  .0 

117.0 

655 

22.00 

42.0 

89.0 

213 

61  .00 

9.5 

26.0 

2300 

260.00 

345.0 

117.0 

965 

51  .75 

139.0 

B3.1 

213 

9.00 

9.5 

26.0 

52  55 

TOT  ALK  PH 

■AT  LAB  AT  LAB 
MG/L 


208         25 

TOTAL  PHENOLS 
IRON 
MG/L       UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


S.O.M./  SITE:  SANDUSK  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  3  3.4  MILES  EAST  OF  HIGHWAY  6 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM   STREAM 


GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
SANDUSK   CREEK 


U.T.M.    17   0577550.0   4749150.0    4 


STATION  ID:   16-0170-004-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0490 


REGION  02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


25  01 
16  02 
23  03 
13  04 
25  05 
23  06 
1  1  07 
19  07 

23  08 
15  09 

24  10 
29  11 
15  12 


77  1045 
77  1235 
77  0930 
7  7  1055 
77  1200 
77  1120 
77  1315 
77  0040 
1105 
77  1312 
77  1410 
77  1015 
77  1005 
77  0950 


STN   SIN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

,3 
.3 
3 
.3 

.3 

-3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


27304 
27344 
273B0 
27423 
27460 
27496 
27525 
28191 
28107 
27567 
27614 
27654 
2  7706 
27730 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


4 
4 
4 

3 

a  9 

B 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


47000. 
300. 
240. 
1800. 
300. 
400. 


1500. 
43000. 

400. 

900. 
77000. 


81 
FECAL 

COLIFORM 
MF/100ML 


68. 
40 
50. 
80 
30. 
100. 


20. 
5000. 

10. 

700. 

5000. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 


228. 

92. 
180. 

10. 

20. 
150. 


390 
3900 

100 
1900 
4300 


88 

PSEUD . 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

1  .0 
16.0 
21.5 
20.5 
22.0 
25.2 
22.0 
17.5 
16.5 
10.8 

2.8 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.3 
10.9 
122 

7.9 

8.9 

B.5 

6.S 

8.2 

5.4 

6.1 

7.1 

6.B 
12.2 
11  .0 


5- DAY 
BOO 

MG/L 

1  .8 
5.5 

2.0 
2.2 
1  .8 
1  .4 
1  .0 


5.S 
1  .4 

0  4 

1  .8 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


77000. 
1920." 
240. 


25  01 
16  02 
23  03 
13  04 
25  OS 

23  06 

1  I  07 
19  07 

2  3  OS 
15  09 

24  10 
29  11 
15  12 


77  104S 
77  1235 
77  0930 
7  7  1055 
77  1200 
77  1120 
77  1315 
77  0040 
1105 
77  1312 
77  1410 
77  1015 
77  1005 
77  0950 


.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.040 
0.192 
0.  122 
0.  120 
0.084 
0.094 
0.072 
0.062 
0.072 
0.096 
0.238 
0.104 
0.  103 
0.210 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.023 

0.048 
0.022 
0-003 
0.019 
0.019 
0.020 
0.039 
0.017 
0.078 
O.026 
0.062 
0.  110 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

8.150 


700 
3B6 
070 
002 
018 
014 
008 
016 
002  L 
070 
.016 
.068 
.122 


11 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

B.150 
5.700 
1  .300 
1  .000 
0.820 
0.640 
0.660 
650 
080 
5  BO 
280 
850 
630 
800 


5000. 
125. *  D 
10. 

1  1 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


027 
065 
020 
032 
002 
003 
007 
002 
009 
004 
BOO 
012 
015 
.027 


4300. 
238.*  D 

10. 

11 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


2.  100 

3.580 

2.330 

t  .500 

0.116 

005  L 

153 

005  L 

136 

OSS 

700 


1  .320 
1  .320 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

2518.0 
1  B04  0 
427.0 
649.0 
2038.0 
2045.0 
1B58.0 


991  .0 
933.0 
809.0 
520.0 
166.0 


25.2 

12.6 

0.0 

14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

B.O 

13.0 
17.0 
37.0 
2B.0 
30.0 
18.0 


17.0 
53.0 
29.0 
5.7 
26.0 


12.2 
8.5 
5.4 

14 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5.5 
2.3 
0.4 

11 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BBG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 
16  02 
23  03 
13  04 
25  05 
23  06 
1  1  07 

23  08 
15  09 

24  10 
29  11 
15  12 


77  1045 
77  1235 
77  0930 
77  1055 
77  1200 
77  1120 
77  1315 
77  1312 
77  1410 
77  1015 
77  1005 
77  0950 


.3 

■3 


.3 
.3 
.3 
3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


0.238 
0.115 
0.040 


0.110 
0.037 
0.003 


8.150 
1 .0460 
0.002 


8.150 
1  .739 
0.580 


0.800 
0.073 
0.002 

14 


3.700 
1 .3120 

0   005 

I4 


2518.0 
1229.8 

166    0 

12 


53.0 

23.6 

6.7 


14 
COND. 

16 

TUfiB. 

56 
CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

260 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TOT  ALK 

55 

PH 

208 
TOTAL 

25 

phenols 

25C 

UMHOS 

FOBMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

3000 

S.20 

290.0 

2050 

24.00 

240.0 

600 

22  00 

44.0 

91  .0 

880 

38.00 

65.0 

2450 

14.00 

290.0 

2450 

12.00 

290.0 

638  0 

2250 

15.00 

235.0 

163.0 

1270 

12.00 

125.0 

1220 

32.00 

123.0 

310.0 

105O 

11  .00 

85. 0 

265.0 

695 

27.00 

40.5 

130.5 

216 

57.00 

10.0 

290 

3000 

57.00 

290.0 

638.0 

1511 

22.43 

153.1 

232.4 

216 

5.20 

10.0 

29-0 

12 
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B.O.W./  SITE:  SUNFISH  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  HILL  STREET  OUNVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


24  01  77  11 15 
21  02  77  1115 
16  03  77  1210 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I • I 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 


28*116 
2S465 
28501 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


U.T.M.  17  0613625.0  4750550.0  4 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


ao 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/tOOML 

9000. 
24000. 
93000. 


93000. 

271B3.- 

9000. 


B1 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 

300. 

370. 

1B00. 


B4 

M.  F. 

ENTER. 

MF/100ML 

2100. 

700. 

8200. 


1800.  B200. 
585.-  2293. 
300 .       700 . 


STATION 

ID:       16-0184 

005-02 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

REGION    02 

MILEAGE 

A 

.40 

68 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

805 
HATER 
TEMP. 
DEC    C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

2.0 
2.0 
7.0 

9.6 

B.2 
7.4 

1.4 

2.8 
10.0 

7.0 
3.7 
2.0 

9.6 

B.4 
7.4 

10.0 
5.1 
2.4 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77  1115 
21  02  77  1115 
16  03  77  1210 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.420 
0.376 
0.575 


0.320 
0.  160 
0.055 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

0.291 
0.324 
0.660 


20 
TOTAL 
KJElOAHL 
MG/L 

1  .060 
0.820 
2.  150 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.010 
0.016 
0.045 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.475 
0.250 
2.450 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

335.0 
522.0 
559.0 


3 

6 
SUSP- 
SOLIDS 
MG/L 

24.0 
B1  .0 
56.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.575  0.320  0.660  2.150  0.045  2.450 

AVG  OR  GEOM  MN  (■)  0.457  0.178  0.425  1.343  0.024  1.058 

MINIMUM  0.376  0.05S  0.291  0.820  0.010  0.250 

NO  OF  SAMPLES  3  3  3  3  3  3 


559 
472 
33S 


ei 

53 
24 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77  1115 
21  02  77  1115 

16  03  77  1210 


.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  ) 

MINIMUM 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MC/L 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

540 
7B0 
7B0 

12.00 
28.00 
28.00 

53.0 

1  15.0 

81  .0 

7B0 
700 
540 

28.00 
22.67 
12.  DO 

1  15.0 
83.0 
53.0 

55 

20S 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  SENECA  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  KINCARDINE  STREET  CALIDONIA 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77  1035 
21  02  77  1035 
16  03  77  1315 


MAXIMUM 

AVG  OS  GEOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  Dl  77  1035 
21  02  77  1035 
16  03  7  7  1315 


.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


CALIDOMA 

MAJOR    8AS1N:    GREAT    LAKES 
MINOR     BASIN:     LAKE    ERIE 
TERM    STREAM:     GRAND    RIVER 

STATION 

ID:       16-0164-007-02 
STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

LONG 

U.T.M 

17    0586500.0   4768875.0    4 

REGION    02 

MILEAGE 

30,70 

934 
SAMPLE 
NO 

901 

SCD 

444 
FLOW    CFS 

BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOO 
MG/L 

264  15 
28464 
28500 

17000. 

43O00. 

8600 . 

31O0. 

1500. 

500. 

130. 
200. 
370. 

0.0 
0.0 
8.0 

10. 8 
6.0 
8.B 

2.2 

15.0 
1  ,6 

43000. 

1B459. • 

B600. 

3100. 

1325.. 

500. 

370. 

213.' 

130. 

8.0 
2.7 
0.0 

10.  a 
B.5 
6.0 

15.0 
6.3 
1  .8 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 

CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

0.  120 
5.050 
0.  130 

0.027 
0.034 
0.0(0 

0.490 
1  .380 
0.03B 

0.900 

1  a . aoo 

0.920 

0.010 
0.  100 
0.049 

0.295 
1  .400 
6.550 

2556.0 

2349.0 

602.0 

59.0 

625.0 

33.0 

5.050 
1  .767 
0.  120 

0.034 
0.024 
0.010 

1  .360 
0.636 
0.03B 

1B.800 
6.873 
D.900 

0.  100 
0.053 
O.OlO 

6.550 
2.748 
0.295 

2556.0 

1B35.7 

602.0 

625.0 

239.0 

33.0 

NO  OF  SAMPLES 


554 


SAMP  DTE  HQUR   STN   ST M  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77  1035 
21  02  77  1035 
16  03  77  1315 


14  1E 

CONO.  TUR8. 

25C  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


2600 

1950 

790 


22.00 

190.00 
23.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


46.5 
65.0 
39  5 


59 
SULPHATE 


MCA 


260 

REACTIVE 

SILICATE 

S!  MGA 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALU 
'AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 


MAXIMUM  2600  190.00  65.0 

AVG  OR  GEOM  IN  l-l  17B0  78.33  50.3 

MINIMUM  790  22.00  39.5 

NO  OF  SAMPLES  3  3  3 


B. O.K./  SITE:  NITH  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  highway  24A  PARIS 

STATION  TYRE:  RIVES 


STN  NO      9       LAT  LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION    10:       16-0184-009-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


U.T.M.     17    0550125.0   4782150.0   4 


REGION  02 


MILEAGE    75.30 


SAMP  01 E  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01 

77 

1405 

.3 

21  02 

77 

1400 

.3 

16  03 

77 

1040 

.3 

19  04 

77 

1430 

.3 

16  OS 

77 

1000 

3 

21  06 

77 

1200 

3 

19  07 

77 

105S 

3 

20  07 

77 

0500 
1340 

3 
3 

09  08 

77 

1415 

-3 

20  09 

77 

1015 

■  3 

18  10 

77 

1345 

3 

21  11 

77 

1640 

.3 

19  12 

77 

1030 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOI: 

1  •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

1405 

.3 

21  02 

77 

1400 

.3 

16  03 

77 

1040 

.3 

19  04 

77 

1430 

.3 

16  05 

77 

1000 

.3 

21  06 

77 

1200 

.3 

19  07 

77 

1055 

.3 

20  07 

77 

0500 
1340 

.3 

.3 

09  08 

77 

1415 

3 

20  09 

77 

1015 

3 

IS  10 

77 

1345 

-3 

21  11 

77 

1640 

■3 

19  12 

77 

1030 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01 

77 

1405 

.3 

21  02 

77 

1400 

.3 

16  03 

77 

1040 

.3 

19  04 

77 

1430 

.3 

16  05 

77 

1000 

.3 

21  06 

77 

1200 

.3 

19  07 

77 

1055 

.3 

09  08 

77 

1415 

-3 

20  09 

77 

1015 

.3 

18  10 

77 

1345 

3 

21  11 

77 

1640 

.3 

19  12 

77 

1030 

MAX 

3 
MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1*1 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


28420 
26469 
28505 
28544 
28563 
28650 
287 17 
28182 
28098 
28741 
28B47 
2B910 
28980 
13046 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

039 

032 

355 

058 

023 

274 

044 

046 

046 

075 

0.126 

0.054 

0.090 

0.125 


0.35S 
0 .  099 
0.023 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.008 
0.018 
0.090 
0.002 
0.001 
0.088 
0.001 
0.007 
0.011 
0.007 
0.006 
0.024 
0.041 
0.049 


0.090 
0.025 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


14 
COND. 
25C 

UMH05 

850 
820 
325 

640 
730 
610 
710 
690 
610 
700 
620 
570 


B50 

656 
326 


0.  141 
0.082 

.226 
.026 
.046 
.070 
.070 
.020 
.014 
.030 
.060 
.004 
.024 
.152 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

560. 

40000 . 

1900. 

300. 
2800. 
1900. 

900. 


2200. 
3800. 
1200. 
1300. 
3400. 


40000. 
I93B-* 
300. 

12 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.390 
0.400 
1  .250 
0.B60 
0.470 
1  .08 
.460 
.540 
.510 
.57 
.76 
.52 
.70 
.76 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

12. 

450. 
136. 

10.        L 
20. 
208. 
62. 


162. 
800. 

3B. 
100. 
200. 


0.226 

0.069 
0.004 


1  .250 
0.664 
0.390 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MP  A 

MF/IOOML  MF/10OML 


96 

4. 

2. 
32. 

2. 


800. 
87. 
10. 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


021 

016 

039 

010 

015 

060 

007 

0.0O9 

0.01  1 

0.008 

0.009 

0.006 

0.020 

0.021 


0.080 
0.019 
0.006 


26. 

248. 

10. 

2600. 

560. 


2600. 

0     26. 

2. 


12 

22 

FILTERED 

H03-N 

MG/L 

4.280 
3.680 
O.890 
1  .640 
2.000 
1  .37 
0.993 
1  .310 
1  .360 
1  .07 
1  .29 
3.20 
4.17 
1  .84 


16 

56 

59 

280 

TURB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

1  .BO 

IB. 5 

197.0 

4.40 

1  .70 

21  .5 

161  0 

4.60 

80.00 

9.5 

26.0 

2.  10 

4.30 

19.  0 

108.0 

0.45 

1  80 

21  .0 

152.0 

0.75 

5.0 

45.0 

128. 

1  .35 

10.00 

18.5 

160.0 

3.  15 

16. 

IB. 5 

179. 

3.05 

40. 

16.0 

110. 

3.75 

8.4 

19.5 

100. 

3.  90 

19. 

18.5 

73. 

3.35 

25. 

17.5 

60. 

IT. 5 

eo.oo 

45.0 

187.0 

17.5 

17.75 

20.4 

120.3 

4.02 

1  .70 

9.5 

26.0 

0.45 

4.28D 
2,078 
O.B90 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

586.0 

616.0 

384  ,0 

442.0 

498.0 

725. 

550.0 


526. 
517. 
512. 
429. 
378. 


725. 

513.6 

378. 


95  52 

ACIDITY       TOT    ALK 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


9.0 

7  0 

4.0 

3.0 

3.0 

0. 

0.0 

2.1 

I  .1 

5.4 

0.0 


9.0 
3.1 
0. 


248 
246 

1  16 
187 
198 
193 
190 
173 
207 
255 
232 


265 
204 
116 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0  0 

0.0 

5.0 
18.0 
16.5 
22.0 
24.0 
24.0 
27.0 
25.0 
17.0 

9.0 

6.0 

3.0 


27.0 

14.0 

0.0 

14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.7 

tl  .0 

173.0 

15.0 

7.6 

203. 

21  .0 


35. 

103. 

9.3 

1B. 

46. 


203. 
S3. 8 

3.7 

12 

55 
PH 

AT    LAB 


7.93 
7.97 
7.83 
B.15 
B.09 
8.79 
8.30 
6.24 
8.21 
8.  10 
8.38 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

9.0 
104 
10.4 
10.4 

9.2 
10.0 

7.9 

6.4 

9   2 

8.6 

8.2 
10.2 
1  1  .0 
10.2 


11  .0 
9.4 
6.4 

14 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


190 

170 

600 

250 

170 

50 

670 

15 

.60 

.36 

.94 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .6 
0.6 
3.2 

3.5 
0.8 
2.0 
1  .6 


0.8 
1  .5 
0.2 
0   2 

1.4 


3.5 
1  .5 
0.2 

12 

107 

CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


8.79 

5.600 

6.  18 

1  .236 

7.B3 

0.17O 

25 

PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .  L 
1  .0 
1  . 


1  .0 
1  .00 
1.0 


NO    OF    SAMPLES 


555 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRi  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


34 

01 

77 

1405 

21 

02 

77 

1400 

16 

03 

77 

1040 

19 

04 

77 

t430 

16 

05 

77 

1000 

21 

06 

77 

1200 

19 

07 

77 

1055 

09 

08 

77 

1415 

20 

09 

77 

1015 

ie 

10 

77 

1345 

21 

11 

77 

1640 

19 

12 

77 

1030 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

419  0 

421  0 

164.0 

301  .0 

359.0 

340. 

366.0 

349. 

313. 

370. 

322. 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

1 10.00 
124.00 

51  .00 

8E.00 
1 00 . 00 

94. 
103.00 

97. 

89. 
106. 

96. 

as. 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

27.00 
27.00 
9.00 
21  .00 
26.50 
25.5 
26.50 
26.0 
22.0 
25.5 
20. 

ie. 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

15 

15 

70G 

20 

15 

30 

30 

30 

40 
30 

50 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

2.10 
0.45 
3.95 
2.35 
1  .95 
3.  15 
2.35 
2.30 
3.25 
2.95 
3.50 
3.00 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

10.50 
3.  SO 
4.50 
9.40 

18.00 

17. 
8.20 

10.4 

10.2 
9.2 
7.5 
9.0 


47  41  361  265 

ORGANIC  COD  SOLVENT  TOTAL 

C  AS  C  EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 

20  L 

24 

43 

30 

10 

28 

1.01 

18 

29 

34 

36 

12 


MAXIMUM       421.0     124.00     27.00 

AVG  OR  GEOM  MN  |-|        338.5     95.08     22.83 

MINIMUM        164.0     51.00      9.00 


NO  OF  SAMPLES 


12 


70 

30U 

15 


3.95 

2.61 
0.45 


18.00 
9.B1 
3.  BO 


43 

24D 

10 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTHS 


.3 

3 
.3 
3 


24 

01 

77 

1405 

21 

02 

77 

1400 

16 

03 

77 

1040 

19 

04 

77 

1430 

16 

05 

77 

1000 

21 

06 

77 

1200 

19 

07 

77 

10S5 

09 

08 

77 

1415 

20 

09 

77 

1015 

18 

10 

77 

1345 

21 

11 

77 

1640 

19 

12 

77 

1030 

.3 

.3 
.3 
.3 
■3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


235 

203 

221 

225 

229 

21S 

24  9 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.220 

0.020 

0.050 

0.017 

O.OIOL 

0.2 

0.520 

0.020 

0.040 

0.020 

O.OIOL 

0.2 

5.000 

0.010 

0.020 

0.  140 

O.OIOL 

0.1 

0.230 

0.030 

0.020 

0.032 

0.02QL 

0.1 

D.200 

O.OIOL 

0.020 

0.021 

0.020L 

0.2 

7.8 

0.050 

0.050 

0.054 

0.030 

0.2 

0.620 

0.040 

0.020L 

0.046 

0.020L 

0.2 

1  .1 

0.01 

0.02  L 

0.072 

0.02  L 

0.2 

1  .6 

0.02  L 

0.01  L 

0.114 

0.04  L 

0.1 

0.44 

0.01  L 

0.01  L 

0.020 

0.02  L 

0.2 

0.98 

0.01  L 

0.01  L 

0.034 

0.02  L 

0.1 

1  4 

0.01  L 

0.01  L 

0.080 

0.02  L 

0.1 

7.6 

0 .  050 

0.050 

0.140 

0.04 

0.2 

1  .658 

0.0200 

0.0230 

0.054 

0.0200 

o.a 

0.200 

0.010 

0.01 

0.017 

0.010 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


12 


B  O.W  /  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


GRAND  RIVER 

AT  GLEN  MORRIS  BRIDGE 

RIVER 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRANO  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1440 

21 

02 

77 

1430 

16 

03 

77 

1010 

19 

04 

77 

1450 

16 

OS 

77 

0940 

31 

05 

77 

1005 

08 

06 

77 

1200 

13 

06 

77 

1150 

20 

06 

77 

0900 

21 

08 

77 

1510 

27 

06 

77 

1430 

OS 

07 

77 

1050 

12 

07 

77 

1245 

IB 

07 

77 

0945 

19 

07 

77 

1035 

20 

07 

77 

0125 
1025 

35 

07 

77 

1530 

03 

09 

77 

0940 

09 

OB 

77 

1  ISO 
1515 

15 

08 

77 

0950 

22 

08 

77 

1420 

31 

OB 

77 

0915 

07 

09 

77 

1  140 

13 

09 

77 

1400 

20 

09 

77 

0945 

21 

09 

77 

0955 

2  7 

09 

77 

1245 

05 

10 

77 

120S 

1  1 

10 

77 

1510 

IB 

10 

77 

1410 

19 

10 

77 

0935 

25 

10 

77 

1  145 

02 

11 

77 

1500 

08 

11 

7  7 

0935 

U.T.M.  17  0552950.0  4791525.0  4 


934 

901 

444        BO 

81 

B4 

SAMPLE 

SCO 

FuOW  CFS     TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MF/1O0ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

2B421 

8400. 

24. 

20. 

26470 

4000. 

8. 

4. 

2B506 

2700. 

228. 

328. 

2B545 

6 

410. 

2. 

3.   L 

28584 

6 

500. 

2. 

2.   L 

28696 

6B00O. 

1  120. 

120. 

28599 

2000O. 

16. 

14. 

28600 

120. 

6. 

2.   L 

28626 

4700. 

56.  . 

8. 

28651 

6700. 

12. 

4. 

28658 

8 

28665 

8 

5300. 

36. 

2. 

28685 

B 

1800. 

50. 

10.   L 

28708 

7 

3000. 

IB. 

4    L 

28718 

9 

6 

1900. 

34. 

2. 

2B1B1 

2B097 

2B72S 

8 

200. 

28. 

2 

2B732 

e 

300. 

30. 

2. 

2B749 

B 

10900. 

238. 

146. 

2B742 

6 

900. 

258. 

64. 

28772 

8 

1700. 

82. 

18. 

2B779 

6 

8 

99000. 

400. 

170. 

28799 

8 

e 

1400. 

64. 

4. 

28806 

E 

300. 

70. 

10. 

28822 

6 

15000. 

280. 

160. 

28848 

6 

5200- 

900. 

276. 

28ES5 

6 

B4000. 

8900. 

300.   a 

28862 

6 

3 

98000 . 

2900. 

1080. 

2BS69 

6 

3 

8300. 

252. 

92. 

28B85 

6 

2891  1 

6 

1900. 

40. 

22 

28918 

6 

2200. 

42. 

18. 

23925 

6 

13000. 

100. 

100. 

2B932 

6 

8 

1200. 

10. 

100.   L 

2B939 

6 

1900. 

100.   L 

100.   L 

STATION 

ID:   16-0184-010-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

0160 

REGION  02 

MILEAGE 

82.80 

SB 

BOS 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

B.O 

3.5 

0.0 

10.0 

4.5 

3.0 

11  .4 

2.6 

18.0 

11  .B 

1  .4 

17.0 

11  .2 

2.0 

4.8 

)! 

17.2 

11  .6 

)  .8 

19.0 

12.4 

1    0 

21.0 

6.B 

2.0 

21.0 

8.7 

1  .8 

25.0 

1  I  .7 

2.0 

33.0 

7.2 

2.5 

25.0 

8.8 

26.0 

9.2 

1  .4 

24.0 

7.6 

3.0 

24.8 

5.4 

26.0 

9.0 

25.0 

12.2 

1  .0 

22.0 

8.0 

1  .4 

22.  0 

7.7 

1  .8 

35.0 

9.5 

2.0 

22.0 

8.6 

1  .5 

18.0 

10.0 

0. 

21.0 

7.5 

1  .4 

19.0 

12.4 

0.8 

16.5 

12.5 

1  .2 

17.0 

8,4 

2.5 

16.0 

8  9 

2.0 

15.5 

7-5 

4.4 

12.0 

9.0 

2.0 

11.5 

9.  1 

1  .4 

9.0 

1  1  .0 

0.8 

8.5 

9.9 

10.0 

10.6 

0.6 

11  .0 

12.5 

0.8 

10.0 

10.4 

1  .2 

556 


Simp  Ote  hour  Stn  st.m  samp  pj 
Dt  ko  yr  lmt   Disr  brc  depth 

FEET        MTRS 


14  11  77  1355 

21  11  77  1005 

23  11  77  1015 

30  11  77  1140 

06  12  77  0955 

13  12  77  1430 

19  12  77  10«0 

20  12  77  1120 
2B  12  77  1005 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MM  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DiST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

3 

3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1440 

21 

02 

77 

1430 

16 

03 

77 

toio 

19 

04 

77 

1450 

16 

05 

77 

0940 

31 

05 

77 

1005 

08 

06 

77 

1200 

13 

06 

77 

1150 

20 

06 

77 

0900 

21 

06 

77 

1510 

27 

06 

77 

1430 

05 

07 

77 

1050 

12 

07 

77 

1245 

18 

07 

77 

0945 

19 

07 

77 

1035 

20 

07 

77 

0125 
1025 

25 

07 

77 

1530 

03 

08 

77 

0940 

09 

08 

77 

1  150 
1515 

IS 

08 

77 

0950 

22 

oe 

77 

1420 

31 

08 

77 

0915 

07 

09 

77 

1140 

13 

09 

77 

1400 

20 

09 

77 

0945 

21 

09 

77 

0955 

27 

09 

77 

1245 

OS 

10 

77 

1205 

it 

10 

77 

1510 

18 

10 

77 

1410 

19 

10 

77 

0935 

25 

10 

77 

1145 

02 

11 

77 

1500 

OB 

11 

77 

0935 

14 

11 

77 

1355 

21 

11 

77 

1005 

23 

1 1 

77 

1015 

30 

11 

77 

1  140 

06 

12 

7  7 

0955 

13 

12 

77 

1430 

IS 

12 

77 

1010 

20 

12 

77 

1120 

28 

12 

77 

I00S 

934 

90 1 

444 

BO 

81 

84 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

NO 

C0L1FOHM 
MF/lOOMl 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/tOCML 

28955 

6 

800. 

20. 

20. 

28981 

6 

2000. 

100. 

40. 

28988 

6 

1300. 

400. 

70. 

28995 

6 

2700. 

12. 

10.   L 

13005 

6 

49O0. 

400. 

100.   L 

13037 

6 

100. 

20. 

270. 

13047 

6 

1300. 

300. 

50. 

13054 

6 

3800. 

200. 

200. 

13062 

6 

200. 

99000 . 
2685.* 
100. 

100.   L 

8900. 
72 .  •  0 
2. 

10. 
10B0. 

26  •  e 

2. 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100WL 


005 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.285 
0 .  1  74 
0.265 
0.049 
0.084 
0.208 
0.  172 
0.  113 
0.  138 
0.194 
0.194 
0.310 


146 
1  19 
127 
161 
158 
200 
20B 
220 
158 
170 
122 
112 
106 
174 
214 
448 
173 
146 
09B 


0.050 
0.072 
0.064 

0.04S 
0.061 
0.072 
0.057 
0.118 
0.060 
0.0B2 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


125 

089 
OB  3 
010 
036 
085 
010 
005 
055 
086 
070 
102 


0.063 
0.027 
0.080 
0.071 
0.071 
0  084 
0.086 
0.063 
0.074 
0.049 
0.033 
0.077 
0.054 
0.037 
0.047 
0.080 
0.020 
0.016 


0.02S 

0.010 
0.025 
0.013 

0.021 
0.019 
0.026 
0.016 
0.040 
0.033 
0.035 


41 

19         20 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 

MC/L       MG/L 


2.300 
I  .740 
0.328 
0.  116 
0.100 
0.  178 
0  104 
0.054 
0.112 
0  055 
0 ,  062 
0.052 


.  too 

.094 
.026 
.018 
.046 
.060 
.150 
0.068 
0.0B4 
0.046 
.038 
028 
.034 
.072 
.120 
098 
.082 
.022 
.016 


0.018 
0.032 
0.052 

0.026 
0.082 
0.102 
0.  160 
0.186 
0.222 
0.268 


900 

4B0 

.350 

.710 

.800 

.22 

88 

.74 

I  .020 

0.900 

I  .000 

1  .120 


B60 

920 

BOO 

920 

780 

860 

86 

94 

84 

88 

78 

69 

67 

86 

02 

84 

07 

02 


0,87 

t  .80 
0.79 
0.75 

0.G5 
0.71 
0.84 
0.77 
1  .04 
0.78 
0.87 


41 


41 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


014 
020 
027 
077 
081 
160 
008 
024 
095 
075 
0.090 
0.046 


0.042 

0  021 

0.042 

0.030 

013 

014 

035 

026 

OIB 

026 

Oi6 

0.O09 

0.012 

0.031 

0.034 

0.071 

0.036 

0.020 

0.017 


0.016 
0.027 
0.032 


0.013 
0.023 
0.041 
0.024 
0.039 
0.047 
0.046 


3.H0 
2.630 

0  032 

1  .970 
2.050 
1  .70 

1  .74 
1  .37 
1  .060 
1  .37 
1  .240 
1  .260 

1  .  250 
0.899 
l  .  550 

0  920 

1  .030 
1  .430 
1  .36 

1  ,  12 
1  .07 
1  .65 
1  2 
I  69 
I  .39 
I  .62 
1  .34 
3.33 
1  .97 
1  ,B3 
1  ,7B 

1  .83 


89 
82 
42 
27 
28 
38 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/l 


575 
536 
31B 
371 
456 
449 
425 
360 
386 
444 
416 
422 


406.0 
400  . 0 


402.0 

363.0 

357. 

360. 

396. 

388. 

406. 

404. 

361  . 

396. 

400. 

459. 

387. 

392. 

401  . 

375. 
419. 
405. 

392. 

380. 

405. 

398. 

403 

401  . 

392. 


26.0 
14.3 
0.0 

A4 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


21.0 

19.0 

1  13.0 

8.2 

6.0 

25. 

14. 

10. 

15.0 

51  . 

24.0 

20. 0 

18.0 
28.0 


22 
30 
33 
47 
22 
45 
21 
13 
IB 
46 
69 
137 
48 
44 
13 


9.2 

4.0 
1  I  .0 

7.8 

7.4 
22. 

5.8 
15.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

13.8 
1  1  .6 
1  l  .8 
1  1  .6 
19.0 
11.2 
10.6 

ii.S 

10.0 


19.0 

10.1 

4.8 

4  5 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5- DAY 

HOD 

MG/L 

1  .6 

O.B 
1  .« 
1  .4 
O.B 
1.4 


4  .5 
1  .7 
0. 

38 


107 
CALCUL 
D-S0L1DS 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DiST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 
21  02  77 
16  03  77 

19  04  77 
16  05  77 
31  05  77 

08  06  77 
13  06  77 

20  06  7  7 

21  06  77 
27  06  77 
05  07  77 

12  07  77 
IB  07  77 
19  07  77 
25  07  77 
03  08  77 

09  08  77 

1 5  08  77 

22  08  77 
31  08  77 
07  09  7  7 

13  09  77 


1440 
14  30 
1010 
1450 
0940 
1005 
1200 
1150 
0900 
1510 
1430 
1050 
1245 
0945 
1035 
1530 
0940 
1150 
1515 
0950 
1420 
0915 
1140 
1400 


.3 

.3 

.3 

3 

.3 

-3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 


0.448 

0.  125 

2.300 

2.900 

0.  150 

3.33 

575.0 

137. 

0.  149 

0.050 

0.184 

1  .015 

0.037 

1  .669 

405.3 

26.9 

0.045 

0.005 

0.016 

0.65 

0.008 

0.032 

318. 0 

4.0 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

39 

39 

1  4 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

920 

5.00 

70.0 

93.0 

3.80 

17.0 

26S 

7.71 

0.610 

1  .OL 

850 

2.80 

71  .0 

75.0 

4.25 

7.0 

260 

7.94 

0.420 

1  .OL 
1  .0 

315 

66 .  00 

12.0 

18.5 

1  .90 

4.0 

121 

7.85 

4  . 1  00 

600 

2.70 

4t  .5 

47.5 

0.90 

0.0 

1  92 

8.50 

0.120 

1  .OL 

730 

1  .60 

5B.0 

68.0 

0  20 

0.0 

190 

B.55 

0.  130 

1  .OL 

690 

5.0 

63.0 

31.0 

'  ■ 

670 

38 

55.0 

58. 

1  .65 

0 

186 

8.56 

0.590 

1  .  L 

560 
620 

a.o 

6,50 

34.0 
48.0 

68.0 

1  .45 

7.6 

183 

7.83 

0.500 

1  .0 

610 

5  5 

S4.0 

55. 

0.85 

0. 

181 

fl. 81 

0.51 

1  .  L 

600 

7.80 

54.0 

55.0 

1  10 

0.0 

177 

6.45 

0.700 

1  .0 

610 

6.20 

5!  .0 

60.0 

0.85 

1  .9 

17B 

B.20 

0.770 

1  .OL 
1  .OL 

630 

55  0 

2.75 

620 

5.60 

47.0 

53.0 

1  90 

4.8 

189 

7.91 

0.590 

1  .OL 

600 

7.50 

47.0 

55.0 

0.90 

0.0 

184 

8.38 

0.700 

1  .OL 

600 

B  80 

51  .0 

55.0 

0.65 

0.0 

173 

8.79 

0.610 

1  .0 

570 

16.00 

44.5 

53.0 

0.80 

3.9 

169 

7.7B 

0  .870 

1  .0 

495 

30. 

37.5 

52. 

1  65 

5.0 

147 

7.92 

1  .  10 

1  . 

4  85 

18. 

36.0 

47. 

1  .45 

0.5 

154 

8.28 

1  .60 

1  , 

600 

8.8 

47.0 

58. 

1  .BO 

9.6 

IB6 

B  21 

0.76 

1 . 

530 

17. 

39.  0 

50. 

1  .95 

1  .3 

165 

8.  17 

1  .50 

1  . 

580 

10. 

44  0 

95. 

1.  25 

B.6 

160 

7.89 

0.61 

1  .  L 

560 

6.8 

39.5 

58. 

1  .00 

2.0 

182 

8.09 

0.43 

1  .  L 

540 

6.2 

40.0 

46.5 

0.95 

O.O 

176 

8.46 

0.34 

1  .  L 

557 


com '  d 


SAMP  OTE  HOUR 
BY  MO  YR  LMT 

20  09  77  094S 

21  09  77  0955 
27  09  77  1245 
05  10  77  1205 
11  10  7  7  1510 
IB  10  77  1410 
19  10  77  0935 
25  10  77  1 1 45 
02  11  77  1S0O 
08  11  77  0935 
14  11  77  1355 
21  II  77  1005 


23  11 
30  II 


77  1015 
77  1140 


06  12  77  0955 
13  12  77  1430 

19  12  77  1010 

20  12  77  1120 
28  12  77  1005 


STN   ST\  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

3 

-3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

-3 

-3 

3 


.3 
■  3 
.3 
.3 

3 
3 
.3 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

540 
510 
540 
530 
520 
S65 

595 
610 
635 
620 


60S 
605 
610 
645 
645 


16 

Tuna. 

F0PM42IN 
UNITS 

25. 
43. 
70. 

26. 
22. 
7.  1 

4.7 
7.7 
6.1 
4.4 


7.6 
12. 
13. 

3.8 
12. 


56 

CH LOU  IDE 
MG/L 

36.5 

32.5 
24.0 
21  .0 
20.5 
23.5 

32.5 

34-0 
38.0 
30.5 

27.5 


25 
26 
25 
32 
43 


59 

SULPHATE 


MG/L 


SO. 

41 

41  . 

47 

36. 

40. 

41  . 

45  . 

44. 

59- 

46.5 

45.0 

40.5 
41  .0 
43.5 
41  .0 
37.5 
35.5 
47.5 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

S!  MG/L 

2.40 


.60 
55 

.45 

.45 
80 

.50 
1  .55 
1  .05 
1  .20 
2.45 
2.  30 


65 

35 
55 
65 


43.50 
2.85 


95         52 

ACIDITY   TOT  ALK 
MO/L     AT  LAB 
MG/L 


3.6 
2.1 

5.2 


0. 

0. 
0. 
0. 

4.7 

0. 

4.0 

3.7 


183 
176 
202 


228 

225 
232 
225 
245 


253 
251 
253 
256 


55 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

B.Ol 

l 

>6a 

l  . 

a.  13 

2 

,80 

1. 

7.43 

6 

.30 

1  . 

8.35 

0.41 

8.42 

0.67 

8.38 

0.42 

8.57 

0.21 

7.98 
8.05 


0.53 
0.41 
0.73 
0.34 


1  .  L 
1  . 

0.4 
2. 
1  .  L 

1  .  L 
1  .  L 
1.  L 


1.  L 

1  .  L 

1  .  L 
1  .  L 
1  .  L 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAWPLES 


SAMP  DTE  HOUR 

DY  MO  YR  LMT 


24  01  77  1440 
21  02  77  1430 
16  03  77  1010 

19  04  77  1450 
16  05  7  7  0940 
31  05  77  1005 

08  06  77  1200 
13  06  77  1150 

20  06  77  0900 

21  06  77  1510 
27  06  77  1430 

05  07  77  10SD 

12  07  77  1245 

18  07  77  0945 

19  07  77  1035 

25  07  77  1530 
03  08  77  0940 

09  08  77  1150 

1515 
15  08  77  0950 

22  OB  77  1420 
31  OB  7  7  0915 

07  09  77  II 40 

13  09  77  1400 

20  09  77  0945 

21  09  77  0955 

27  09  77  1245 
05  10  77  1205 
11  10  77  1510 

18  10  77  14TD 

19  10  7  7  0935 
25  10  77  1145 
02  11  77  1500 

08  11  77  0935 

14  11  77  1355 
21  11  77  1005 

23  11  77  1015 
30  11  77  1140 

06  12  77  0955 
13  12  77  1430 

19  12  77  1010 

20  12  77  1120 

28  12  77  1005 


STN   STN  SAMP   P 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


920 
599 
315 

39 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
UG/L 


339. 
331  . 
154 
245 
257. 

239. 

220. 

215 

230. 

227. 

275. 

234. 

240. 

230. 

208. 

193. 

'95. 

240 

215 

237 

244 

221 

229 

225 

256 


278. 

2B1  . 

286. 
28B. 
304. 


29B. 
288. 
303. 
301  , 


70. 
13.42 
1  .60 

38 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

124.00 
88  00 
45.  OD 
65  00 
66. 00 
64. 
62. 

55.00 

S3. 

59 .  go 

57.00 

73  00 

59  00 

60.00 

56.00 

52.00 

SO. 

51  . 

64. 

59. 

62. 

63. 

57 

62. 

62. 

72. 

71  . 

72. 

75. 

78. 

7B. 

80. 

79. 

84. 

85. 

S3. 

BO. 
85. 
B2. 
78. 
81  . 
96. 


71.0 
39.9 
12.0 

39 

74 
TOT   MAG 

NESIUM 
MG/L 

26.50 

27.00 

10.00 

20.00 

22.50 

22  0 

20.5 

20.00 

20.0 

20.00 

20  50 
22  50 

21  00 
22.00 
22.00 
19.00 
16.5 


16.5 

21  .5 

16.5 

20.0 

21  .0 

19.0 

1B.0 

17.0 

IS. 5 

19.0 

IBS 

22.0 

21  .0 

21  . 

21  . 

22. 

23. 

22.5 


22 

31. 

22 
23 
21 
22 

25 


9S. 

50.7 
18.5 

42 

68 
COLOUR 

HA2EN 
UNITS 

30 

20 

70G 

20 

30 

10 

30 
40 
30 
30 

30 

40 

30 

15 

30 

40 

40 

40 

700 

30 

30 

40 

60 

70G 


30 
40 
40 
40 
40 

40 

30 

40 
30 


43.50 
2  95 
0.20 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


60 
30 
70 
60 
60 
40 
05 

85 
00 
90 
95 
20 
10 
IS 
10 
BO 
05 
00 
10 
25 
15 
45 
.  IS 
40 
55 
80 
.  10 
.00 
.90 
.85 
9 
.5 
.9 
2.95 
2.60 


17.0 
3.D 
O.D 

33 

66 
SODIUM 
NA 

MG/L 

49.00 
48  00 
5.90 
24.00 
39.00 
43. 
39. 

32.00 
33. 

33.00 

32.00 

23.00 

39.00 

27.00 

33.00 

27.00 

25. 

23- 

31 

23. 

26. 

25. 

23. 

23. 

19. 

42. 

1  1  . 

10.0 

13. S 

14.7 

IS. 
0.9 

23. 

1B. 

15. 

14. 

16. 

14. 
19. 
34. 
18. 
27. 


268 

198 
121 

33 

47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


8.81 
8.  19 
7.43 

33 


6.30 
0  986 
0.120 

33 


361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L       MG/L 


41 

COD 


50 
65 
22 

28 
17 
31 
26 

31 

20 

30 

38 

31 

25 

18 

19 

26 

16 

20 

10L 

40 

43 

40 

36 

29 

31 

55 

43 

40 

51 

30 

37 

49 

38 

39 

35 

24 
24 
3C 
32 
34 
26 
24 


2. 

1  .00 
0.4 

42 

265 
TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OP.  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 

DY  MO  YR  LMT 


24  01  77  1440 
21  02  77  1430 
16  03  77  1010 

19  04  77  1450 
16  05  77  0940 
31  05  77  1005 
OS  06  7  7  1200 

20  06  77  0900 

21  06  77  1510 
27  06  77 
D5  07  77 
12  07  77  1245 

18  07  77  0945 

19  07  77  1035 
25  07  77  1530 
03  08  77  0940 
09  08  77  1 150 

1515 
15  OB  77  0950 

22  08  77  1420 
31  08  77  0915 


1430 
1050 


STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

-3 

3 

3 

.3 

■3 

.3 

3 

.3 

3 

■3 

.3 

.3 

.3 


339.0 
251  O 
154.0 

34 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


124.00 
69.69 
45.00 

42 


27.00 
20.66 
10.00 

42 


203        321 

TOTAL       TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L        MG/L 


07  09  77  1140 


200 

140 

600 

160 

090 

71 

44 

4B0 

5 

650 

450 

510 

660 

380 

500 


70 

36U 
10 

34 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


040 

010 

020 

020 

010 

04 

01  L 

010 

060 

020 

020 

010 

0101 

OIOL 

010 


0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 


3.70 
2.91 
0.5 

42 


49.00 
24.86 

0.9 

42 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 
TOTAL 

ZINC 
MG/L 

0.080 
0.060 
0.030 
0.040 
0.020 

.06 

.03 

.020 

.05 

.030 
020 
020L 

.020L 
020L 

.020L 


65 

32D 
10 

42 

201 

TOTAL 

MN 

MG/L 

0.063 

0.067 

.120 

.025 

032 

095 

.059 

075 

.054 

.080 

.084 

086 

.084 

0240 

0.136 

0    100 

0.065 

0.099 

0.D83 

O.0B2 

0.074 

0  064 


238  60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


0.020 

0.040 

0.01  QL 

0-020L 

0.020L 

0.03 

0.02    L 

0.030 

0.02 

0.030L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

O.020L 

0.020L 


0.02 
0.02 
0.02 

0.04 
0.02 
0.02 


o.a 

0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0  2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
O.I 
0.1 
0.1 
0.1 


558 


SIMP  DTE  HOUR 
Of   MO  YR  LMT 


13  09 

20  09 

21  09 
27  09 

05  10 
11  10 
IB  10 
■  9  10 
25  10 
02  11 

06  11 

14  II 
21  11 
23  11 


7  7  1400 
7  7  0945 
77  0955 
77  1245 
77  1205 
77  1510 
77  1410 
77  093S 
77  1145 
77  1500 
77  0935 
77  1355 
77  1005 
77  1015 


30  11  77  1140 
06  12  77  0955 
13  12  77  1430 

19  12  77  1010 

20  12  77  1120 
28  12  77  1005 


STH   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEIT       MTRS 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 

-3 

3 

3 

3 

.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AV6  OR  QEOM  U*    ( • i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.5S 

0.02    L 

1  .7 

0.02    L 

4.D 

0.02    L 

9.6 

0.02    L 

2.6 

0.03 

1  .4 

0.02    L 

0.43 

0.01    L 

0.21 

0.02 
0.01    L 

0.50 

0.01    L 

0.31 

0.23 

0.01 

0.42 

0.01     L 

0.76 

0.02    L 

0.36 

0.01     L 

0.18 

0.01     L 

0.52 

0.04 

0.98 

0.01    L 

0.12 

0.02    L 

9.6 

0.060 

1  .038 

0.0180 

0.090 

0.010 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAO  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.04 

0.035 

0.04 

L 

0.1 

0.01 

0.  105 

0.04 

L 

0.1 

0.02 

0    124 

0.04 

L 

0.1 

0.06 

0.246 

0.04 

L 

0.1 

0.16 

0.074 

0.04 

L 

0.1 

0.02    L 

0.054 

0.04 

L 

0. 1L 

0.01    L 

0.044 

0.02 

L 

0.1 

0.01    L 

0.04  3 

0.02 

L 

0.1 

0.01    L 

0.033 

0.32 

0.1 

0.02 

0.044 

0   032 

0.03 

L 

0.1 
0.1 

0.01 

0.020 

0.02 

L 

0.1 

0.01 

0.034 

0.02 

L 

0.1 

0.02 

0.038 
0   034 

0.02 

L 

0.2 

0    1 

0.01 

O.0S9 

0.02 

L 

0.1 

0.02 

0.028 

0.02 

L 

0.1 

C.02 

0.D43 

0.02 

L 

0.1L 

0.02 

0.081 

0.02 

L 

0.1 

0.02    L 

0.02S 

0.04 

L 

0.1L 

0.16 

0.246 

0.32 

0.2 

0.0290 

0.073 

0.O33D 

0.10 

0.01 

0.020 

0.01C 

0.1 

39 


39 


39 


42 


39 


42 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  GALT  STP  UL-22 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA003 


LONG 


MAJOR  BASIN; 
MINOR  BASIN: 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 
21  02 
IE  03 

19  04 
16  05 
31  05 
OB  06 
13  06 

20  06 

21  06 
27  06 
OS  07 

12  07 

18  07 

19  07 

20  07 

25  07 
D3  OB 
09  08 

15  OB 

22  OB 
31  08 
07  09 

13  09 

20  09 

21  09 
27  09 
05  10 
II  10 
IB  10 
19  10 
25  10 
02  11 
OB  11 


77  0920 
77  0920 
77  1430 
7  7  0935 
77  1410 
77  0935 
7  7  1200 
77  1200 
77  0920 
7  7  0950 
77  1400 
77  1030 
77  1230 
77  1000 
77  1450 
7  7  0140 

1040 
77  1515 
77  0920 
77  1000 

1205 
77  0935 
77  1400 
77  0900 
77  U50 
77  1345 
77  1335 
77  0940 
77  1230 
77  1150 
77  1455 
7  7  0910 
77  0920 
77  1155 
77  1515 
77  0920 


14  11  77  1340 

2t  11  77  0950 
23  11  77  0950 
30  II  77  1 130 
06  12  77  0940 
13  t2  77  1450 

19  12  77  1345 

20  12  77  1105 
2B  12  77  0950 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


28413 

28462 

284  9B 

2B537 

28576 

28587 

28598 

28601 

28625 

28643 

28659 

28E66 

286B6 

28709 

28710 

281  BO 

2B096 

2B726 

28733 

2B734 

28750 

2B773 

28780 

28800 

26807 

28823 

28B40 

28856 

26863 

28870 

26886 

28903 

28919 

28926 

28933 

2B940 

28956 
28973 
28989 
28996 
13006 
13038 
13039 
13055 
13063 


901 
SCD 


6 
7  6 


7 

C. 

s 

B 

6  B 

8  6 

6  8 

6 

6 

6 

6  3 

6  3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 


TERM  STREAM.  GRAND  RIVER 
U.T.M.  17  0555550.0  4796050.0 


444 
FLOW  CFS 


280.00 
302.00 
1 1200  00 
850.00 
556.00 
428.00 
492.00 
381 .00 
478  00 
453.00 
460.00 
407.00 
556  00 
434  00 
429.00 
424.00 
424.00 
366. 00 
447.00 
882.00 
882.00 
542.00 
922  00 
590.00 
740  00 
879.00 
1590.00 
1440.00 
3550  00 
3270.00 
3700.00 
2400.00 
1850.00 
1510.00 
1450.00 
1270.00 

1620.00 
2450.00 
3300.00 
2170.00 
2050.00 
1500.00 
2930.00 
2760.00 
1 500 . 00 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

22000E+2 
2700. 
7600. 
15000. 

100. 
33000. 
1 1000. 

600. 

700. 

100. 

1000. 
2200. 
1000. 
9000. 


20000. 

700. 

15000. 

15000. 

2800. 
BDOOO . 
18000. 

3900. 
13000. 

1700. 
69000 . 
98000 . 
37000. 

7000. 

5400. 

5300. 

7000. 

1300. 

2300. 

400. 
1900. 
3700. 
1200. 
3000. 

400. 
1100. 
5100. 

100. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

252. 

4.   L 

210. 

376. 

4.   L 

1400. 

12, 

4.   L 
70. 
10. 

30. 
60. 

40. 
SO 


170. 

28. 

200. 

304. 

48. 

1200. 

172. 

72. 

220. 

356. 

11700. 

2500. 

890. 

270. 

160. 

72. 

300. 

10. 

100. 

70. 
300. 
100. 
300. 
500. 

30. 
200. 
100. 
100. 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


11300.00   2200OE+2   11700. 

1491 .42   4098. *  U    115. 

260.00     100.         4. 


STATION 

ID:       16-C 

184 '01 1 -02 

STORET    CODE: 

02 

003 

0150 

0    4 

REGION    02 

MILEAGE 

86.50 

B4 

88 

805 

3 

1 

M.F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

ENTER 

. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEC    C 

MG/L 

MG/L 

216. 

0.0 

8.0 

9.0 

10. 

0.0 

B.8 

5.0 

720. 

4.0 

11  .4 

3.2 

64. 

14.0 

10.4 

1    8 

4. 

L 

21  .0 

19    0 

1  .8 

156. 

20,0 

6.0 

2.2 

20. 

18.0 

12.1 

1  .5 

4. 

L 

18.0 

7.8 

1  .0 

12. 

19.0 

6.2 

2.0 

8. 

19,0 

100 

1  .8 

26.0 

11  .9 

2.0 

4. 

L 

24.0 

7.8 

2.2 

10. 

I 

23.0 

7.6 

1  .6 

4. 

L 

25.0 

86 

1  .6 

4. 

27.0 

24  a 
27,0 

9.6 
6.2 
8.9 

1  .8 

4. 

25.0 

1  1    4 

1  .0 

6. 

22   0 

9.5 

0.2 

92. 

23.0 

7.2 

i    a 

140. 

23.0 

9.2 

1  ,6 

20. 

22.0 

10.0 

1  .6 

240. 

1B.0 

8.7 

22. 

21  .0 

7-7 

1  .6 

12. 

19.0 

12.4 

0.8 

170. 

16.5 

10.6 

88- 

17.0 

9.2 

2.5 

600. 

G 

16    0 

10.0 

2.4 

600. 

16.5 

B.l 

5.5 

128. 

12.5 

9.0 

2    2 

310. 

11.5 

9.1 

1  .8 

24. 

8.0 

10. B 

0.8 

20. 

8.5 

100 

1.6 

100. 

L 

10.0 

10.6 

0.6 

100- 

L 

11.0 

13.0 

1.4 

60. 

10.0 

10.2 

1  -4 

10. 

4.0 

12.7 

1.8 

30. 

7.0 

11.4 

0.4 

410. 

7.0 

11.6 

O.B 

100. 

L 

2.5 

11.6 

1  .6 

200. 

2.0 

16.4 

1  .8 

40. 

2.0 

11.2 

1.2 

60. 

2.0 

11.8 

1.5 

100. 

1.5 

12.4 

1  .8 

10. 

3.0 

12.0 

0.8 

720. 

27.0 

19.0 

9.0 

4t.» 

E 

14,4 

10.2 

1.9 

4. 

0.0 

6.0 

0.2 

42 


45 


45 


559 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  KIN  (  •  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or    MO  VR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24 

01 

77 

0920 

21 

02 

77 

0920 

15 

03 

77 

1130 

19 

04 

77 

0935 

16 

05 

77 

1110 

31 

05 

77 

0935 

OS 

06 

77 

1200 

13 

06 

77 

1200 

20 

06 

77 

0920 

21 

06 

77 

0950 

27 

06 

77 

1400 

OS 

07 

77 

1030 

12 

07 

77 

1230 

18 

07 

77 

1000 

10 

07 

77 

1450 

20 

07 

77 

0140 
1040 

25 

07 

77 

1515 

03 

08 

77 

0920 

OS 

08 

77 

1000 
1205 

15 

06 

77 

0935 

22 

08 

77 

1400 

31 

06 

77 

0900 

07 

09 

77 

1150 

13 

09 

77 

1345 

20 

09 

77 

1335 

21 

09 

77 

0940 

27 

09 

77 

1230 

05 

10 

77 

1  150 

11 

10 

77 

1455 

IB 

10 

77 

0910 

19 

10 

77 

0920 

25 

10 

77 

1155 

02 

11 

77 

1515 

08 

11 

77 

0920 

14 

11 

77 

1340 

21 

11 

77 

0950 

23 

11 

77 

0950 

30 

1 1 

77 

1  130 

06 

12 

77 

0940 

13 

12 

77 

1450 

19 

12 

77 

1345 

20 

12 

77 

1105 

28 

12 

77 

0950 

24  01 
21  02 

16  03 

19  04 
16  05 
31  05 
OB  06 
13  06 

20  06 

21  06 
27  06 
OS  07 

12  07 
1B  07 

19  07 

25  07 
03  08 
09  08 

15  08 
2  2  OB 
31  OB 
D7  09 

13  09 

20  09 

21  09 
27  09 
05  to 

1  1  10 

18  10 

19  10 
25  10 

02  11 
08  11 

14  11 
21  11 


7  7  0920 
7  7  0920 
77  1430 
7  7  0935 
77  1410 
7  7  0935 
77  1200 
77  1200 
77  0920 
77  0950 
77  1400 
77  1030 
77  1230 
77  1000 
77  1450 
77  1515 
77  0920 
77  1000 
1205 
77  0935 
77  1400 
77  0900 
7  7  1150 
77  1345 
77  1335 
77  0940 
77  1230 
77  1150 
77  1455 
7  7  0910 
77  0920 
77  1155 
77  1515 
77  0920 
77  1340 
77  0950 

23  11  77  0950 
30  II  77  1130 
D6  12  77  O940 
13  12  77  1450 

19  12  77  1345 

20  12  77  1105 
28  12  77  0950 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 

3 

3 
.3 

3 

■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • > 

M I N I  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7        107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS.   CA1XUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS   D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L   MG/L 

0.355 

0  125 

2.500 

3.300 

0.027 

3.090 

568.0 

20.0 

0.216 

0  092 

2.420 

3.750 

0.054 

2.600 

587.0 

9.1 

0.  240 

0.075 

0.328 

1  .200 

0.02S 

2.220 

305.0 

94.0 

0.060 

0.018 

0  276 

0 .  930 

0.  100 

2030 

390.0 

13.0 

0.07B 

0.036 

0.110 

0.820 

0.073 

1  .980 

425.0 

10.0 

0.  150 

0.067 

0.126 

0.96 

0.085 

t  .69 

425. 

14. 

0.111 

0.057 

0.116 

0.83 

0.008 

1  .78 

447. 

9.2 

O.0B4 

0.003 

0.023 

0.78 

0.012 

0.908 

335. 

16. 

0.  158 

0.054 

0.  164 

1  .  160 

0.075 

1  .  120 

2.5 

13.0 

0.214 

0.036 

0.053 

1  .22 

0.095 

1.310 

434. 

27.0 

D  1  26 

0.056 

0  076 

0.B2O 

0.  120 

1  .  130 

408.0 

12.0 

0.246 

0.  145 

0.134 

1  .060 

0.  100 

1  .540 

444.0 

17.0 

0.120 

0.043 

0.068 

0.840 

0.090 

2.160 

495.0 

22.0 

0.116 

0.048 

0.066 

0.800 

0.029 

2.070 

396.0 

17.0 

0.  166 

0.073 

0.078 

0.850 

0.085 

1  .760 

427.0 

20.0 

0.  150 

a.  085 

0.068 

0.90O 

0.087 

1  .510 

0,  156 

0.071 

0024 

0.9SO 

0.050 

T  .070 

0.212 

0.085 

0.058 

o.sa 

0.040 

1  .53 

435. 

24. 

0.13a 

0.070 

0.068 

0.760 

0.017 

1  .330 

358.0 

18.0 

0  .  236 

0.077 

0.  140 

1  .00 

0.042 

1.10 

366. 

50. 

0.210 

0.077 

0.124 

0.86 

0.038 

1  .15 

337. 

40. 

0.168 

0.077 

0.052 

0.86 

0.018 

1  .15 

405. 

20. 

0.  198 

0.059 

0.070 

0.86 

0.001 

1  .70 

394. 

58. 

0.  127 

0.040 

0.072 

0.83 

0.019 

1  .43 

423. 

24. 

0.  120 

0.059 

0.048 

D.B9 

0.011 

1  .64 

387. 

17. 

0.118 

0.053 

0.038 

0.74 

0.014 

1  .36 

374. 

23. 

0.  I  70 

0.036 

0.  136 

1  .00 

0.038 

1  .52 

390. 

42. 

0 .  1  90 

0.051 

0.  120 

0.96 

0.034 

1  .45 

392. 

57. 

0.476 

0.  100 

0.102 

1  .96 

0.070 

3.33 

490. 

123. 

0.  199 

0.030 

0.064 

1  .14 

0.034 

1  .87 

402. 

60. 

0.  160 

0.013 

0.002 

1.10 

0.015 

1  .92 

401  . 

48. 

0.  103 

0.033 

0.020 

0.85 

0.016 

1  .95 

385. 

13. 

0.075 

0.020 

0012 

1  .82 

0.014 

2.37 

388. 

17. 

0.05O 

0.011 

0.022 

1  .12 

0.016 

1  .82 

381  . 

1D. 

0.068 

0.022 

0.062 

0.80 

0.030 

1.05 

408. 

16. 

0.073 

0.020 

0.074 

0.78 

0.03B 

2.02 

404. 

13. 

0.054 

0.015 

O.OtB 

0.73 

0.013 

1  .94 

404  . 

4.5 

0.056 

0.019 

0.070 

0.72 

0.02B 

2.81 

397. 

12. 

0.065 

0.024 

0.106 

0.86 

0.041 

2.31 

403. 

10. 

0.055 

0.007 

0.088 

0.95 

0.020 

1  .75 

407. 

14. 

0.  149 

0.038 

0.2D6 

1  .04 

0.037 

2.43 

3B2. 

30. 

0.069 

0-034 

0.210 

D.90 

0.050 

2.38 

410. 

5.2 

0.  128 

0.031 

0.240 

0.68 

0.055 

2.24 

385. 

18. 

0.113 

0.042 

0  260 

0.86 

0.050 

2.25 

401  . 

22. 

0.063 

0.036 

0.178 

0.72 

0.030 

3.44 

437. 

3.0 

0.476 

0.145 

2.500 

3.750 

0.120 

3.44 

587.0 

123. 

0.  146 

0.050 

0.207 

1  .063 

0.043 

1  .849 

400.8 

25.7 

0.050 

0.003 

0.002 

0.68 

0.O01 

0.908 

2.5 

3.0 

45 

45 

4S 

45 

45 

45 

43 

43 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208         25 

COND. 

TURS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL    PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MO/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L      UG/L 

920 

6.50 

TO.O 

88  .0 

920 

2.40 

B2.0 

80.0 

325 

58 .  00 

13.0 

18.6 

640 

2. 50 

50.0 

630 

1  20 

52.0 

635 

3.9 

75.0 

695 

3.0 

65.0 

520 

15. 

23.5 

60G 

6  00 

48  0 

49.0 

1  .45 

7.6 

183 

7.83 

0.80        1. 

590 

4.B 

46.5 

600 

3.60 

55.0 

640 

9.50 

53.0 

660 

11  .00 

53.0 

590 

5.00 

44.5 

650 

9.00 

55.0 

650 

9.6 

S8.0 

540 

6.a0 

39.5 

500 

25. 

10.0 

485 

24. 

35.5 

610 

9.0 

so. 

530 

44. 

42.0 

600 

11  . 

52. 

560 

8.5 

39.5 

530 

9.6 

39.0 

540 

20. 

35.0 

520 

48. 

33.0 

540 

70. 

24.0 

530 

26. 

20.5 

530 

21  . 

20.5 

565 

7,4 

24.0 

575 

6.3 

27.0 

600 

5.4 

32.0 

605 

4.8 

33.0 

625 

8.2 

37.5 

630 

4.7 

30.5 

620 

7.  1 

27.0 

605 

6.9 

25.0 

605 

7.1 

28.0 

60S 

19. 

25.0 

650 

4.1 

34.5 

655 

13. 

45.0 

630 

16. 

32.0 

690 

2.9 

32.5 

920 

70. 

82.0. 

88. 0 

1.45 

7.6 

183 

7.83 

D.SO         1. 

604 

13.65 

39.9 

58.9 

1  .45 

7.6 

183 

7.  83 

0.50         1. 

325 

1  .20 

10.0 

18.5 

1  .45 

7.6 

183 

7.B3 

0  .  50         1  . 

NO  OF  SAMPLES 


560 


8. O.K./  SITE:  GRAND  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  BLAIR  BRIDGE 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


L*T 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TER"  STREA":  GRAND  RIVER 

U.T.M.  17  0549625.0  4803700.0  * 


STATION  ID:   16-0164-012-02 

StORET  CODE:  02 
003 
0150 


REGION  02 


MILEAGE    94.40 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OT  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  02 
14  03 

12  04 
10  05 
31  05 

08  06 

13  06 

14  06 
20  06 
27  06 
OS  07 
12  07 

18  07 
20  07 

25  07 
03  OS 

09  OB 
15  08 

22  08 

23  OB 
31  08 

07  09 

13  09 
21  09 
27  09 
05  10 
11  10 
19  10 
25  10 
02  II 

08  11 

14  11 
23  11 
30  11 


77  1410 
77  1330 
77  0925 
7  7  1145 
77  1610 
77  1155 
77  1100 
77  1000 
77  0945 
77  1315 
77  11 15 
77  1200 
1415 
7  7  1040 
77  0200 
1105 
77  1445 
77  1005 
77  1115 
77  1015 
77  1330 
7  7  1040 
77  0945 
77  1105 
77  1305 
77  1015 
77  0945 
77  1235 
77  1000 
77  1005 
77  1130 
77  1420 
77  1010 
77  1300 
77  1030 
77  1110 


06  12  77  1020 
13  12  7  7  1 000 
20  12  77  1050 
26  12  7  7  1030 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 

.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 

.3 

.3 

.3 
3 
3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 

■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 

.3 

■  3 

3 

.3 


934 

901 

SAMPLE 

j 

NO 

28460 

284B3 

28519 

23574 

8 

2B5B8 

2B597 

2BG02 

28618 

28624 

28657 

8 

2B664 

8 

28684 

a 

28678 

6  7 

28707 

8 

2S  179 

2B095 

2B724 

8  6 

28731 

B 

28748 

B 

28771 

B 

28778 

6  7 

2B792 

6  7 

28798 

7  6 

28805 

6  7 

28B19 

6  7 

28854 

G  7 

2B861 

6  3 

2B868 

B  3 

28SB2 

6  7 

28917 

6  7 

28924 

6 

28931 

6  8 

28933 

6 

38952 

6  7 

289B7 

6  6 

28994 

6 

13004 

6 

13034 

4 

13053 

6 

13061 

4 

444         80  81  64  B8 

SCO   FLO*  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

C0L1F0RM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


30. 

2. 

13500. 

130. 

BOO. 

12 

1200. 

8. 

44000- 

64. 

31000. 

22. 

10. 

4. 

29000 . 

56. 

5900. 

174. 

6600. 

74. 

I1QQ0E4-1 

390. 

20000 . 

20B. 

100.   L 

28 

49O0- 

68. 

4100. 

50. 

HJOOEfl 

1200, 

4400. 

82. 

66000. 

680. 

18000. 

1  000 . 

20400 . 

122. 

1 1700. 

80. 

44000 . 

1900. 

16000. 

5400. 

9 1 000 . 

3600. 

11700. 

412. 

16000. 

330. 

2700. 

62. 

4000. 

70. 

400. 

10. 

2600. 

100. 

1300. 

30. 

900. 

300. 

6300. 

100 

5000. 

4. 

1400. 

200. 

100. 

200. 

100. 

2. 

550. 

2. 

2- 

20. 

6. 

24. 

12. 

46 


10. 
12 


14. 

18. 

298. 

B. 

310. 

16. 

6. 

20. 

164. 

300   a 

600.   G 

BB. 
360, 

18. 
100.   L 
100.   L 
100.   L 

16. 
110. 
100. 

100.  L 

72. 

100.  L 

100.  L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0.0 
4.0 
12.0 
12.0 
23  .0 
16 
19 
20 
20 
25 
23 
26 
25 

26.0 
25.5 
27.0 
24.0 
23.0 
21  .5 
22.0 
ISO 
17.0 
20.0 


18.0 
16.0 
16 

15 
12 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10-4 
12.2 

a.B 

14.2 

13.0 

12.5 

10.8 

B.  1 

6-8 

1  1  .0 

6.7 

7.0 

9.7 

6.8 

4.8 

6 

2 

2 

6 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
1  .0 
2.0 
2.0 


85 

10.9 

10-9 

8.7 

83 

9.2 

9.0 

9.6 

10.6 

14.4 

10.8 

14.0 

11  .5 

11  .2 

18.8 
12.6 
12.0 
12.0 


2.6 
2.4 
2.2 
2.5 
3.0 
1  .4 


1.0 
1.0 
1  .8 
I  .6 


1  .0 
1  .0 
2.0 
2.6 
5  0 
2.5 
1.4 
1  .4 
0.2 
0.8 
1  .0 
2.3 
0.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YS  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


11200E*1    5400. 
4857. "0    100.-  0 
10.         »• 


600. 
36." 

2. 


15  03 
14  03 

12  04 
10  05 
31  05 
08  06 

13  06 

14  06 
20  05 
27  06 
05  07 
13  07 

18  07 
20  07 

25  07 

03  08 
09  08 

15  08 

22  OB 

23  08 
31  08 
07  09 

13  09 
21  09 
27  09 
05  10 
11  10 
19  10 
25  10 
02  11 
OB  11 

14  11 
23  11 
30  11 


77  1410 
77  1330 
77  0925 
7  7  1145 
77  1610 
7  7  1155 
77  1100 
77  1000 
77  0945 
77  1315 
77  1H5 
77  1200 
1415 
77  104O 
7  7  0200 
1105 
77  1445 
77  1005 
77  1115 
77  1015 
77  1330 
77  1040 
7  7  0945 
7  7  1105 
77  1305 
77  1015 
7  7  0945 
77  1235 
7  7  100D 
77  1005 
77  1130 
77  1420 
77  1010 
77  1300 
77  1030 
77  1110 


06  12  77  1020 

13  12  77  1000 

20  12  77  1050 

28  12  77  1030 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 
3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 
3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

3 

.3 
3 


33 

T0T4L 

P 
MG/L 

0.  124 

0.355 

0.091 

0.070 

0.  126 

.070 

.042 

.109 

.112 

.128 

.096 

.  152 

.  1  16 

.096 

.  174 

.  126 

.  102 

,  178 

29B 

.  164 

.252 

.172 

0.096 

0.  138 

0.  ISO 

0.234 

0.456 

0.  160 

0.  120 

0.069 

0.054 

0  .  059 

0.052 

0.044 

0.062 

0.066 

0.  127 
0.  120 
0.088 
0.  148 


0. 

0. 

0 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


023 
070 
029 
005 
066 
037 
012 
0.051 
0.036 
032 
039 
036 
027 
038 
100 
070 
023 
165 
025 
054 
046 
008 
043 
0.062 
0.014 
0.042 
0.  120 
0.029 
0.022 
0.009 
0.015 
0.027 
0.014 
0.012 
0.020 
0.020 

0.064 
0.025 
0.040 
0.063 


0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


19 
FILTERED 
AM.V.0N  I  A 
MG/L 

1  .840 
0.390 
0.320 
O  033 
0.20B 
0.230 
0.039 
0.3B5 
.216 
.125 
.134 
.  104 
106 
073 
.380 
.150 
.046 
062 
.  140 
.044 
.034 
0.040 
0  030 
0.028 
.068 
.  14B 
.098 
.078 
.026 
.008 
.006 
0.014 
O  074 
0.02B 
0.108 
0.174 

0.174 
0.128 
0.207 
0.  154 


0. 
0. 

o. 

0. 
0 

0. 
0. 

o. 
o. 

0 

0- 

0. 

o. 


0. 
0. 

0. 
0. 
0. 
0. 

o. 


36 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


37 


37 


600 

400 

020 

670 

91 

66 

65 

11 
08 
.960 
,890 
.000 
.880 
.790 
.260 
.930 
.72 
.640 
.02 

B2 

04 


0 
0 
0 
1 

0 

1 

0 
0 
0.89 


66 
30 

84 

:o 

92 
25 
80 
0.85 
0.79 
0.71 
0.B7 
0.87 


0.93 
0.94 

0.76 
0.95 


31         22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03'N 

MG/L  MG/L 


0.041 
0.041 
0.069 
0.032 
0.0B5 
0.006 
0,021 
0.330 
0.270 
0.230 
.285 
.210 
.  135 
150 
.240 
.150 
.015 
.016 
0.053 
0.009 
0.015 
0.012 
0.012 
0.010 
0.012 
0.052 
0.067 


026 

013 

009 

006 

005 

025 

0.01  I 

0.029 

0.022 


0  038 
0.053 
0.032 
0.079 


2  BOO 
3.B30 
2.2BO 
2.270 
1  .79 
3.00 
0.954 
1  .27 
1  .28 
1  .330 
0.705 
3.  100 
1  .540 
1  .100 
1  .060 
0.675 
0.595 
1  .560 
1.30 

0  .  890 

1  .68 
2.  19 
1  .OB 
1  .42 
1  .02 
1  .70 
4  08 
1  .80 
2.17 
1  .87 
1  .92 
1  .35 
1  .53 
1  .99 
2.43 
1  .95 

3.31 
2.35 
2.40 
3.92 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


749. 

398 

348. 

413. 

452. 

40B 

2B5. 

429 

372 

391 

413 

491 

524 

378 


329. C 

384. { 

364. 

364. 

461  . 

436. 

382. 

369- 

479. 

465. 

520. 

392. 

3B2. 

3B4 

380. 

368. 

399. 

397. 

407. 

397. 

344. 
422. 
3B9. 
510. 


27.0 

14.9 

0.0 

40 

E 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


16, 

190. 

20 


20. 

17.0 

B5. 

41  . 
132. 

41  . 

17. 

29. 

41  . 

90. 
14B. 

47. 

26. 
7.8 
5.7 
11  . 
6.B 
5.3 
5.4 
10. 

10. 
16. 
14. 
65. 


18.6 

10-3 

4.6 

40 

7 
DISS. 
SOL  I  OS 
MG/L 


5.0 
1  .9 

0.2 

36 

107 

CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 


MAXIMUVI  0.456  0.165  1.840  2.600  0.330  4.08 

AVG   OR    GEOM  MN    CJ  0.136  0.043  0.166  0.985  0.O73  1.835 

MINIMUM  0.043  0.005  0.008  0.640  0.005  0.595 


749.0 
415.7 
285. 


190.0 

33.3 

4.2 


NO    OF    SAMPLES 


561 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUH   STN   ST.v  SAMP   pj 
OV  MO  YH  LMT    OIST  6RG  DEPTH 
FEET      MTRS 


15  02 
14  03 

12  04 

10  05 
31  05 

08  06 

13  06 

14  06 

20  06 

2  7  06 
05  07 

12  07 

18  07 
25  07 

03  08 

09  OB 

15  08 

22  08 

23  08 
31  OB 

07  09 

13  09 

21  09 
27  09 

05  10 

11  10 

19  10 
25  10 
02  1  1 

08  11 

14  11 
23  11 
30  11 

06  12 
13  12 


77  1410 
77  1330 
77  0925 
77  1145 
77  1610 
77  1155 
77  1100 
77  1000 
77  0945 
77  1315 
77  1115 
77  1200 
1415 
77  1040 
77  1445 
7  7  1005 
77  1115 
77  1015 
77  1330 
77  1040 
77  0945 
77  1105 
77  1305 
77  1015 
77  0945 
77  1235 
77  tOOO 
77  1005 
77  1130 
77  1420 
77  1O10 
7  7  1300 
77  1030 
77  1110 
77  1020 
77  1000 


20  12  77  1050 
28  12  77  1030 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
-3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OS  CEOM  MN  (') 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

1280 

5.20 

195.0 

95.0 

320 

120.00 

14.5 

19.5 

550 

12.00 

29.5 

40.5 

650 

2.40 

50.0 

55.0 

730 

2.2 

49.0 

66S 

2.4 

53.0 

440 

2.0 

14.0 

680 

2  5 

55.0 

73. 

590 

6  6 

42.0 

570 

3.60 

45.0 

590 

8.20 

49.5 

630 

13.00 

46.5 

660 

14.00 

55.0 

78.0 

560 

8.00 

41  .0 

490 

6.8 

31.5 

570 

8.40 

46.5 

445 

48. 

35.5 

510 

17. 

35.5 

500 

70. 

32.5 

560 

19. 

44.5 

57. 

560 

9.0 

38.5 

520 

14. 

33.5 

620 

13. 

46.5 

90. 

560 

42. 

30.5 

540 

70. 

24.0 

520 

21. 

18.5 

530 

13. 

19. 0 

35.5 

575 

7.8 

26.5 

590 

3.6 

31  .0 

585 

3.7 

30.0 

620 

S.I 

34.5 

625 

4.8 

29.0 

600 

6.9 

21.5 

605 

7.3 

25.5 

610 

12. 

25.5 

665 

27. 

43.5 

41.9 

615 

13. 

26.5 

710 

17. 

31  .0 

1280 

120.00 

195.0 

95.0 

597 

17.43 

39.5 

58.5 

320 

2.0 

14.0 

19.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N 

./  SITE: 

SPEED 

RIVER 

STATION 

ID:   16-01B4-013-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  BEAVEROALE  BRIDGE 

DOWNSTREAM  OF  HESPELER 

STATION  TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  GRAND 

RIVER 

0150 

5TN  NO 

13 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  055395C 

.0  4B077O0.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

96.90 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

83 

805 

3 

1 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pu 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.E. 

P5EU0. 

MATER 

DISS. 

5-QAY 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 

BRC  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

Mf /100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

18  01 

77  1015 

■3 

28423 

1100. 

24. 

196. 

0.0 

96 

4.0 

15  02 

77  0925 

.3 

28449 

100. 

24. 

24. 

0.0 

10.6 

5.0 

14  03 

77  1005 

.3 

28472 

1BO0. 

8. 

52. 

3.0 

1  1  .4 

4  .2 

12  04 

77  1405 

.3 

2850B 

900. 

a. 

4.   L 

14.0 

108 

2  .8 

10  OS 

77  09O0 

.3 

28563 

G 

60000. 

24. 

22. 

11.0 

10.2 

3.0 

14  06 

7  7  1200 

.3 

28607 

300. 

10.   L 

10.   L 

22.0 

8.7 

2.0 

12  07 

7  7  1000 

.3 

28667 

6 

1 1000. 

144. 

16. 

21  .0 

7.7 

3.0 

22  07 

77  0430 
1130 

.3 
.3 

28167 
28083 

22.0 
24.0 

5.6 
9.8 

23  OB 

77  1445 

3 

28781 

6 

5000. 

104. 

40. 

18.0 

9.6 

13  09 

77  0915 

.3 

28-808 

6 

4000. 

40. 

30. 

16.0 

10.0 

2.2 

1  1  10 

77  1430 

.3 

28671 

6 

5000. 

348. 

36. 

11  .2 

9.7 

1  .6 

14  11 

77  0925 

.3 

28941 

6 

400. 

30. 

20. 

5.0 

11  .2 

2.0 

13  12 

77  1355 

.3 
MAXIMUM 

13023 

6 

1600. 
60000. 

30. 
348. 

10. 
196. 

2.0 
24.0 

I  1  .4 

II  .4 

1  .8 
5.0 

AVG 

OR  CEOM  MN  I  ■  | 

1903.* 

33.  «  D 

24.'  D 

13.1 

9.8 

2.9 

MINIMUM 

100. 

8. 

4. 

0.0 

5.6 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

14 

14 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DlF  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

Or  mo 

Vff  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0LID5 

SOLIDS 

O-SOLIOS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

18  01 

77  1015 

.3 

0.  176 

0 

073 

2.550 

3.720 

0.040 

1  .960 

538.0 

7.0 

15  02 

77  0925 

.3 

0.  150 

0 

080 

2.740 

3.150 

0.051 

1  .940 

578.0 

13.0 

14  03 

77  1005 

3 

0.  154 

0 

031 

0.304 

>  .260 

0.032 

2.460 

290-0 

36.0 

12  04 

77  1405 

.3 

0.055 

0 

013 

0.480 

1  .040 

0.079 

1  .300 

347.0 

8.6 

10  05 

7  7  0900 

.3 

0.054 

0 

015 

0.750 

1  .360 

0.250 

2.330 

436.0 

8,  7 

14  06 

77  1200 

.3 

0.113 

0 

042 

0.384 

1  .  IB 

0.120 

2.08 

465. 

5.9 

12  07 

77  1000 

.3 

0.  104 

0 

035 

0.  156 

0.940 

0.032 

1  .030 

462.0 

15.0 

22  07 

77  0430 

.3 

0.  140 

0 

041 

0.090 

1  .  120 

0.025 

1  .000 

1  130 

.3 

0.  142 

0 

037 

0.04B 

1  .060 

0.027 

1  .  170 

23  OB 

77  1445 

.3 

0.072 

a 

024 

0.  106 

0.82 

0,  115 

1  .  18 

378. 

17. 

13  09 

77  0915 

.3 

0.074 

0 

027 

0.282 

0.98 

0.  150 

1  .87 

448. 

1 1  . 

11  10 

77  1430 

.3 

0.063 

0 

017 

0.093 

0.96 

0.041 

1  .21 

360. 

12  . 

14  11 

77  0925 

3 

0.042 

0 

001 

0.314 

1  .01 

0.055 

1  .20 

371  . 

6.8 

13  12 

77  1355 

3 

0.062 

0 

025 

0.780 

1  .  10 

0.046 

2.08 

400. 

5.9 

MAXIMUM 

0,  176 

0 

080 

2.740 

3.720 

0.250 

2.460 

57a.  0 

36.0 

AVG  OR  GEOM  MN  1 • 1 

0.  100 

0 

.033 

0.649 

1  .407 

0.076 

1  .629 

422.8 

12.2 

MINIMUM 

0.042 

0 

.001 

0.048 

0.82 

0.025 

t  .000 

290.0 

5.9 

NO  OF  SAMPLES 


562 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Of   MO  YR  LMT    DIST  BRO  OEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01  77 

1015 

3 

15  03  77 

0925 

3 

14  03  77 

1005 

3 

12  04  77 

1405 

.3 

10  05  77 

0900 

3 

14  06  77 

1200 

.3 

12  07  77 

1000 

3 

23  OB  77 

1445 

.3 

13  09  77 

0915 

.3 

11  10  77 

1430 

.3 

14  11  77 

0925 

3 

13  12  77 

1355 

3 

WAX  I MUM 

Ave  OR 

geOm  hn 

(*) 

MINIMUM 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
'   MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

920 

2.50 

85.0 

70.0 

1000 

4.50 

130.0 

58.0 

390 

13.00 

24.0 

25.5 

570 

3.00 

33.0 

40.0 

720 

2.00 

65  0 

58.0 

790 

3.0 

90  0 

54. 

630 

5.00 

44.0 

46.5 

56C 

6-0 

42.0 

42. 

650 

2.6 

52.0 

80. 

530 

4.8 

23.5 

36.0 

600 

3.0 

37.0 

40.0 

655 

2.9 

39.5 

46.0 

1000 

13.00 

120.0 

80. 

666 

4.36 

54.6 

49.7 

390 

2.00 

23.5 

35.5 

NO  OF  SAMPLES 


BOM./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

AT  BRIOGEPOHT  BRIDGE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


IB  01 
15  02 
14  03 

12  04 
10  05 
31  05 
08  06 

13  06 

14  06 

20  06 
27  06 
05  07 

12  07 

18  07 

21  07 

25  07 
03  OB 
09  OS 
15  08 

22  OB 

23  OB 
31  08 

07  09 

13  09 
21  09 
27  09 
05  10 

1  1  10 
19  10 
25  10 

02  11 

08  11 

14  11 
23  11 


77  1215 

77  1055 
77  t'OO 
77  1315 
77  0945 
77  1200 
77  1200 
7  7  0945 
77  1200 
77  1200 
77  1150 
77  1345 
77  1055 
1100 
77  1140 
7  7  0355 
1350 
77  1045 
7  7  1 1 05 
77  1015 
77  1040 
7  7  1 1 00 
77  1350 
77  1005 
77  1000 
77  1005 
77  1040 
77  1030 
77  1300 
77  12S5 
77  1030 
77  1020 
77  1330 
77  1115 
77  1010 
77  1 1 30 


30  11  77  1010 

06  12  77  1210 

13  12  77  1230 

20  12  77  0950 

26  12  77  1 t IS 


3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77 
15  02  77 
14  03  77 

12  04  77 
10  05  77 
31  05  77 
08  06  77 

13  06  77 

14  06  77 

20  06  77 
27  06  77 
05  07  77 
12  07  77 

18  07  77 

21  07  77 

25  07  77 

03  08  77 

09  08  77 

15  08  77 


1215 
1055 
1  100 
1315 
0945 
1200 
1200 
0945 
1200 
1200 
1150 
1345 
1055 
1100 
1140 
0355 
1350 
1045 
1105 
10IS 
1040 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


934 

SAMPLE 
NO 


28426 
28452 

28475 

28511 

28566 

28591 

2B595 

28605 

28610 

28622 

28655 

26662 

26682 

28670 

28705 

2B154 

28070 

28722 

28729 

2S746 

28769 

26776 

28784 

2B796 

28803 

23811 

2B852 

28659 

28866 

26874 

28915 

28923 

2B929 

38936 

2B944 

28965 

28992 

13002 
13026 

13051 

13059 


901 

SCO 


8  S 
6  B 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6  3 

6  3 

6 

■ 

6 

« 

6 

6 

b  e 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

U.T.M.  IT  0541875.0  4814225.0  4 


STATION  ID:   16-0184-015-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


444 
FLOW  CFS 


80  81 

TOTAL  FECAL 

COL  I  FORM  COL  1  FORM 

MF/IOOML  MF/100ML 

1800.  14*- 

70.  '«■ 

10800.  236. 

7500.  52. 

80.  *■ 

100.  I*. 

3000.  24. 

100.  *• 

40.  SO. 

500.  32. 

300.  38. 

2700.  1'°- 

1 0000 .  3900 . 

1000.  16. 


200.  52. 

100.  10. 

43000.  4300. 

400 .  36 . 

900.  260. 

64000.  5700. 

1000.   L     72. 

900.  120. 

BOO.  140. 

19000.  12"  • 

1 BOOQ .  1 000 . 

6500.  180. 

12000.  100. 

3000.  328. 

600.  30. 

200.  !°- 

300.  1 00 . 

1700.  196. 

BOO.  100. 

300.  '2. 

5000.  136. 

2100.  24. 

BOO.  96. 

400.  20. 


64000-  5700. 

1153.'  D  73. • 

40 .  §  ■ 

38  38 


.0  4 

REGION  02 

MILEAGE   1 

10,30 

B4 

88 

605 

3 

1 

M.F 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

S-OAY 

ENTER 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML   MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

36. 

0.0 

7.2 

6.0 

4. 

0.0 

7.4 

9.0 

600. 

G 

2.0 

11-8 

3.8 

4. 

14.0 

9.B 

1  .4 

2  . 

L 

10.0 

11  .0 

1  .0 

4. 

L 

23.0 

10.8 

0.5 

12. 

15.0 

9-2 

1  .2 

4. 

L 

17.5 

8  4 

1  .0 

10. 

L 

22.0 

9.B 

0.8 

3. 

20.0 

7.2 

2.0 

24.0 

8.1 

1  .6 

4. 

2S.0 

8.2 

1.4 

100. 

L 

24.0 

7.6 

1  .2 

20. 

22.0 

7.7 

1  .0 

8. 

26. 0 
26.  B 
26.5 

7.2 

5.2 
9.0 

1  .0 

4. 

34.0 

B.5 

0.6 

B. 

32.0 

8.2 

0.6 

300. 

G 

21.0 

B.2 

1  .2 

4. 

22.0 

B-8 

1  .  2 

12. 

17.0 

9.6 

304. 

19.0 

B.2 

4. 

L 

20.0 

7.5 

08 

8. 

17.0 

9.7 

0.8 

40. 

16.0 

9.4 

2.0 

36B. 

15.0 

tO-3 

2.0 

560. 

14.0 

SB 

4.4 

373. 

12.0 

9.2 

1  .8 

110. 

10.5 

9.4 

1  .6 

52. 

9.0 

96 

1  .6 

100. 

L 

B.5 

10.8 

0.8 

10. 

L 

10.5 

15,2 

0.6 

10. 

10.0 

10.0 

1  .2 

60. 

3.0 

12.6 

2.2 

270, 

4.0 

12.0 

0.8 

30- 

2.0 

114 

1  .4 

200. 

1  .0 

18.0 

1  .8 

16. 

2.0 

12.2 

0.4 

B4. 

1  .0 

13.4 

1  .0 

10. 

1.0 

12.2 

1  .0 

600. 

26.8 

18. 0 

9.0 

26.' 

E 

14.1 

97 

1  .7 

3. 

0.0 

5.2 

0.4 

41 


41 


37 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  346 

0.019 

0-37B 

2.020 

0.014 

2.260 

656,0 

200.0 

O.O60 

0.001 

1  .140 

3,230 

0.  120 

8  880 

696.0 

5 .  3 

0.475 

0.  120 

0.362 

1  650 

0.042 

3.250 

440.0 

248.0 

0.053 

0.008 

0.022 

0.610 

0.019 

2.020 

301  .0 

19  0 

0.019 

0.001 

0.002L 

0.520 

0.008 

1  .330 

327.0 

3  2 

0.022 

0  001 

0  028 

0.82 

0.006 

0 .  606 

321  . 

7.0 

0.019 

0.001 

0  016 

0.56 

0.004 

1.11 

316- 

4.5 

0.080 

O.D50 

0.075 

0.66 

0.095 

1  ,31 

4  25. 

12. 

0.034 

0.001 

0.026 

0.59 

0.006 

0.B34 

331  . 

11  . 

0.054 

0.001 

0.044 

0.88 

0.007 

0.723 

312. 

14. 

0.050 

0.001 

0.057 

0.740 

0.008 

0.552 

312.0 

24.0 

0.023 

0.001 

0  030 

0.640 

0.006 

0.439 

286.0 

1  1  .0 

0.074 

0.003 

0  044 

0.860 

0.014 

1  .  170 

38 1  0 

30.0 

0.0B4 

0.003 

0.050 

0.840 

0.012 

0  906 

380.0 

26.0 

0.062 

0.003 

0.046 

0.700 

0.007 

0.643 

329.0 

31  .0 

0.056 

0.008 

0.036 

0.830 

0.007 

0.533 

0.058 

0  008 

0.040 

1  OBO 

0.011 

0.569 

0.046 

0.002 

0.038 

0.68 

0  004 

0.511 

302. 

21  . 

0.052 

0.046 

0  036 

0.670 

0 .  005 

O.510 

300.0 

25.0 

0.  100 

0.014 

0  114 

0.B4 

0.019 

0.676 

329. 

37. 

0.057 

0.003 

0  030 

C  68 

0.004 

0  476 

308. 

23. 

7         107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


563 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  TR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


22  OB  77 

23  08  77 
31  08  77 

07  09  77 

13  09  77 
21  09  77 
27  09  77 
05  10  77 
11  10  77 
19  10  77 
25  10  77 
02  11  77 

08  11  77 

14  11  77 
S3  11  77 


1  100 
1350 
1005 
1000 
1005 
1040 
1030 
1300 
1255 
1030 
1020 
1330 
1  115 
1010 
t«30 


30  11  7  7  1010 

06  12  77  1210 

13  12  77  1220 

20  12  77  0950 

28  12  77  111S 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   PJ 
DY  WO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 

01 

77 

1215 

15 

02 

77 

1055 

14 

03 

77 

1100 

12 

oa 

77 

1315 

10 

OS 

77 

0945 

31 

05 

77 

1200 

08 

08 

77 

1200 

13 

06 

77 

0945 

14 

06 

77 

1200 

20 

06 

77 

1200 

27 

06 

77 

1150 

05 

07 

77 

1345 

12 

07 

77 

1055 
1  100 

19 

07 

77 

1  140 

25 

07 

77 

104S 

03 

OS 

77 

1  105 

09 

06 

77 

1015 

15 

08 

77 

1040 

22 

OB 

77 

1100 

23 

08 

77 

1350 

31 

08 

77 

1005 

07 

OS 

77 

100D 

13 

09 

77 

1005 

21 

09 

77 

1040 

27 

09 

77 

1030 

05 

10 

77 

1300 

11 

10 

77 

1255 

19 

10 

77 

1030 

25 

10 

77 

1020 

02 

1 1 

77 

1330 

08 

11 

77 

11  15 

14 

11 

77 

1010 

23 

11 

77 

1  130 

30 

11 

77 

1010 

06 

12 

77 

1210 

13 

12 

77 

1220 

20 

12 

77 

0950 

28 

12 

77 

11  15 

.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 

.3 
3 

.3 

3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02 

■N 

N03 

•N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.056 

0.008 

0.022 

0.72 

0 

007 

1 

.37 

317. 

20 

0.294 

0.015 

0.1  BO 

1  .6B 

0 

02B 

0 

852 

656. 

206 

0.038 

0.004 

0.04B 

0.70 

0 

.006 

0 

539 

300. 

17 

0.056 

0.004 

0.010 

D.73 

0 

.007 

0 

689 

305. 

23 

0.050 

0.001 

0.014 

0.82 

0 

003 

0 

.377 

286. 

21 

0.  178 

0.040 

0.1  12 

1  .08 

0 

045 

2 

.  16 

403. 

47 

0.404 

0.  110 

0.054 

1  .54 

0 

.054 

4 

.04 

473. 

103 

0.118 

0.014 

0.024 

1  .08 

0 

.015 

2 

.2 

335. 

30 

0.090 

0.016 

0.026 

0.76 

0 

015 

1 

68 

364. 

27 

0.043 

0.002 

0.004 

0.81 

0 

.007 

1 

87 

362. 

7 

0 

0.025 

0.001 

O.010 

0.68 

0 

.005 

1 

.32 

329. 

4 

5 

0.021 

0.003 

0.016 

0.72 

0 

.006 

0 

.814 

345. 

5 

.7 

0.026 

0.002 

0.014 

0.78 

0 

.007 

1 

.40 

362. 

4 

2 

0.024 

o.oot 

0.002L 

0.67 

0 

.010 

1 

.47 

369. 

5 

.6 

0.049 

0.013 

0.076 

0.84 

0 

.018 

2 

.07 

384. 

S 

.7 

0.041 

0.006 

0.032 

0.72 

0. 

D10 

1 

39 

371  . 

8. 

3 

0.070 

0.019 

0.092 

0.81 

0. 

011 

1 

99 

351  . 

20. 

0.048 

0.018 

0.080 

0.62 

0. 

010 

2 

15 

367. 

9. 

0 

0.053 

0.020 

0.126 

0.63 

0. 

016 

2 

12 

372. 

7. 

a 

0.040 

0.014 

0.080 

0.67 

0. 

016 

2 

84 

401  . 

3. 

3 

0.475 

0.  120 

1  .140 

3.230 

0. 

130 

3 

880 

8960 

248. 

0 

0.087 

0.015 

0.089D 

0.907 

0. 

017 

1 

.538 

376  8 

34. 

1 

0.019 

0.001 

0.002 

0.520 

0. 

003 

0 

.377 

286. 

3. 

2 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

39 

39 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDI' 

TOT  ALK 

P» 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMALIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

730 

100.00 

25.5 

75.0 

1290 

16.00 

70.0 

160.0 

295 

140.00 

10.5 

17.5 

475 

B.00 

16.0 

35.0 

510 

2.20 

21  .0 

4.5 

510 

2.9 

24.5 

515 

23 

29.5 

670 

5.5 

55.0 

1  .  L 

4B5 

3,8 

21.5 

51  ■ 

485 

4.8 

21  .0 

435 

3.60 

18.5 

435 

4.60 

(7.5 

480 

12.00 

18.5 

485 

12.00 

19.0 

52.0 

455 

12.00 

18.0 

445 

4.6 

17.0 

430 

1  1  .00 

17.0 

4  60 

19. 

21  .5 

435 

10. 

19.5 

440 

14. 

18.0 

690 

160. 

70. 

sa. 

430 

7.0 

16.5 

425 

10. 

15.0 

408 

10.0 

15.0 

38.0 

550 

24. 

22.0 

510 

70. 

17.0 

484 

16. 

13.0 

500 

9.0 

14.0 

33. S 

550 

5.6 

17.0 

530 

2.7 

16.0 

520 

3.2 

14.0 

560 

4.0 

1B.0 

580 

3-7 

18.0 

570 

6.1 

15.5 

555 

6.9 

15.0 

560 

16. 

15.5 

570 

6.4 

15.5 

39.5 

575 

11. 

17.0 

640 

5.2 

IB. 5 

1290 

160. 

70.0 

180.0 

1. 

530 

19.62 

21  .6 

52.5 

1  .  D 

295 

2.20 

10.5 

4.5 

1- 

NO  OF  SAMPLES 


39 


39 


564 


BO  ■  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


canicicigue  cceIk 

first  bridge  downstream  from  elmisa  sewage  treatment 

B|v>a  MAJOR  8ASI" 

MINOR  basin 

TERM  STREAM 


PLANT 
GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  D5376O0.O  4B2S600.0 


STATION  [0:   1601 B4-016-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 

GION  02  MILEAGE   125.60 


SAMP  PIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   Pj 
D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

1525 

3 

14  02 

77 

1550 

3 

IS  03 

77 

1000 

.3 

18  04 

77 

1425 

.3 

09  05 

77 

0950 

.3 

20  06 

77 

1200 

.3 

18  07 

77 

1015 

.3 

21  07 

77 

0300 
1245 

.3 
.3 

15  OB 

77 

152S 

.3 

19  09 

77 

O950 

.3 

17  10 

77 

1430 

.3 

IS  11 

77 

1355 

.3 

12  12 

77 

0950 

3 

h'AX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  1 

M 1 N | MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

15  25 

.3 

14  02 

77 

1550 

.3 

IS  03 

77 

1000 

.3 

IB  04 

77 

1425 

.3 

09  05 

77 

0950 

3 

30  06 

77 

1200 

3 

IB  07 

77 

1015 

.3 

21  07 

77 

0300 
1245 

.3 
3 

15  OB 

77 

1525 

.3 

19  09 

77 

09S0 

.3 

17  10 

77 

1430 

.3 

IS  1  1 

77 

1355 

3 

12  12 

77 

0950 

3 

MAXIMUM 

AVG  OH 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

14  02 

15  03 
lfl  04 
09  05 
20  06 
1B  07 
15  OB 
19  09 
17  10 
15  II 
12  12 


77  1525 
77  1550 
77  1000 
77  I4JS 
77  0950 
77  1200 
77  IOIS 
77  1525 
77  0950 
77  1430 
77  1355 
7  7  0950 


.3 

.3 

.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 

-3 

.3 

3 

3 


934 

SAMPLE 

r.0 

2641  1 

28447 

2B496 

2B535 

6 

2B561 

6 

28641 

28701 

6 

28153 

28069 

2B765 

e 

28B38 

6 

28901 

6 

26971 

6 

13021 

6 

901  4*4 

SCD   FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

3.610 
3  570 
450 
222 
240 
62 
3  30 
63  = 
376 
420 
540 
195 
032 
10 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0480 
0  410 
0  180 
.006 
.  104 
.440 
.  190 
.440 
.320 
.30 
255 
.10 
023 
.105 


2.  ID 

0.524 

0.032 

14 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

2000 

1850 

355 

1000 

1360 

3600 

1140 

i860 

810 

930 

565 

1200 


0.480 
0.240 
0.006 

14 

16 

TURB. 

FORMAJIN 

UNITS 

1  9  .  00 

6.  60 

120.00 

26  00 

14.00 

18. 
9.50 
9  6 

34. 
8.5 
*.7 
5  4 


so  ai  B4      aa 

TOTAL  FECAL  M.F.      PSEUD. 

C0L1F0RM  COLIFORM  ENTER.         MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/lOQML 


53000. 

3900 . 

2300. 

7200. 

700 

1  170. 

6000. 

100 

1300. 

26000 

200 

800 

9400. 

500 

100. 

75000. 

300 

100- 

S4O00E»1 

5200 

100. 

33O0OE*! 

100 

120. 

23000 

5100 

1500 

45000. 

4  700. 

IB90 

15000. 

2000. 

200 

34000. 

1600. 

200- 

S4O00E»1 

5300. 

2  300. 

35454.  • 

911  .  * 

42B. 

6000. 

100. 

100. 

12 

19  20 

FILTERED  TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L  MG/L 


12 

21 
FILTERED 
N02N 
MG/L 


950 
700 
600 
340 
100 
£5 
264 
0.580 
0.244 

0  334 
0.670 
0.322 
0.004 

1  .62 


7.65 
1  .876 
0.004 


56 

Chloride 
mg/i 


27S.0 
270.0 

16.0 
123.0 
160.0 
375.0 
IOB.0 
255. 

58. 

70. 

17.0 
110. 


5.  100 
5.400 

1  .700 

2  200 
2  .900 
7.8 
0.990 
1  600 
0 .  960 
1  34 

1  .95 
0.97 
0.67 
2,  1 


7.B 

2.549 

0.67 


59 
SULPHATE 


MG/L 


108.0 
SB  0 

450 

305.0 

335. 

105. 

100. 
41.0 

IBB. 


225 
080 
045 
120 
075 
430 
300 
850 
500 
0B6 
090 
097 
012 


12 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

6.030 
4  570 
5.  160 
4  3ao 

3  020 
2  02 

2  900 

4  .050 

3  650 
6  06 
2.  BB 

5  95 
1  59 
5  97 


1  .300 
0.281 
0.012 

14 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


1  .  10 


3.35 
1  80 

i  as 

3  25 
2.  BO 
0.90 
3.66 


6.06 
4.152 
1  .59 

14 

95 
ACIDITY 
MG/L 


9.0 
8.0 
6.0 
3.0 


4  0 
7.0 
3.2 
0. 

11  . 

11. 
2.2 
6.6 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


1214 
1  157 

356 
644 
6G2 
164B 
766 


1224 
595. 
609. 
361  . 

791  . 


1648. 
B52  3 
356.0 

12 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

263 
251 
1  15 
229 
241 
224 
208 
183 
331 
286 
246 
2BI 


BOS 
fc'ATER 
TEMP. 
DLG  C 


24.5 
12. B 
0.0 

14 

6 
SUSP 
SOLIDS 
MG/L 

31    0 
16.0 

135.0 
49    D 
21  .0 
3B. 
22.0 


24  . 
75. 
10. 
S3 
U  . 


125.0 

35.6 

5.3 


55 
PH 
AT     LAB 


8 


7.B6 
7.95 
7.59 
B  14 
19 
7.99 

a.  oo 
e.  sg 

7.68 
7.  85 
B.  15 
7.9B 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


12.6 
9.2 
3.4 

13 


5-  DAY 

BOD 
MG/L 

5  0 
5.0 

2  6 
5.0 
4.0 
7    0 

3  0 


3.4 
4.5 

1  .0 
1  .0 
1  .6 


7.0 
3   6 

I     0 


12 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .  180 

0.740 

5.900 

I  .300 

O.H30 

1  .25 

0.650 

0.89 

2.90 

0.78 

0.25 

0.58 


25 
PHENOLS 


UG/L 


20 
40 

20 

12 
10 


VAX  I  MUM 
AVG  OR  CCCIM  MN  I  ■  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DtFTH 
FEE1        MTRS 


1  7  01 

14  02 

15  03 
IB  04 
09  05 
20  06 

18  07 
15  OB 

19  09 
17  10 
IS  11 
12  12 


77  1525 
7  7  1550 
7  7  1 000 
77  1435 
7  7  0950 
77  1200 
77  1015 
77  1525 
77  0950 
77  V430 
77  1355 
7  7  0990 


3 
3 
3 

.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 

3 


2600 

1305 

355 

12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

370  0 

394  0 

161  0 

306.0 

344  0 

367. 

325.0 

295. 

323 

377. 

292 

357. 


120. 00 
22.94 

4.7 

12 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

101  00 
101  00 

47.00 

83.00 

90.00 

96. 

84.00 

76 

Bff. 
IDS. 

79. 

97. 


375.0 

I  S3.  1 

16.0 

12 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 

28  50 
34  50 
10.50 
24.00 

29  00 
31  .0 
2B  00 
25.5 
25.0 
26.0 
23. 
28. 


450. 
176.7 
41  .0 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

40 

50 

70G 

70G 

30 

50 

40 

70 

70G 

20 

30 

15 


3. 65 
2.34 
0  90 


67 
PTSSIUM 


25 

45 

25 

15 

4 

5 

0 

15 

6 


5.9 
0. 


66 

SOD  I UM 


MG/L 


85-00 

15.50 
390. 
I  13.00 
259. 

47 

5S  2 
9  0 
120. 


286 
2  30 
I  15 

12 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


8.39 
7.9B 
7    59 


30 
100 
48 
31 
67 
64 
31 
28 
32 


5.900 
1  .43B 
0.25 

1  2 

361 

SOLVENT 

EX.RBLES 

MG/L 


105. 
29    >D 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAUMUM  394.0  108.  34    50 

AVG   OR    GEOM  MN    l ■ I  325.9  87.50  26   08 

MINIMUM  161.0  47.00  10.50 

NO    OF    SAMPLES  12  12  12 


70 

46U 

15 


565 


6.5 

4.11 

2.8 


390 
121    52 
9.0 


100 
48 
28 


COHT ' D 


SAMP  DTE  HOUR 

dy  mo  vr  i«t 


18  04  77  1425 
09  05  77  0950 
70  06  77  1300 

18  07  77  1015 
15  OB  77  1525 

19  09  77  09S0 
17  10  77  1430 
15  11  77  1355 
12  12  77  0950 


STN   STN  SAMP   Pj 
OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
■  3 


Mil | MUM 

Ave  or  gco*  mx  < ■ > 

MINI M^M 
NO  OF  SAVPLES 


235 

203 

221 

235 

229 

215 

249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UN 

NICKEL 

FLUORIDE 

UG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

1.200 

0  0101 

0  040 

0.  180 

0.010L 

0  2 

0.680 

1.2 

0.040 

0  030 

0  133 

O.OtOL 

0.2 

0.  02 

0,02  L 

0  097 

0.02  L 

0.3 

0.750 

0.77 

3.1 

0.020 

0.030 

0  06B 

0.020L 

0  3 

0  01  L 

0.02  L 

0.  1  16 

0.02  L 

0.3 

0.02  L 

0.03 

0  204 

0.01  L 

0.3 

051 

0.02  L 

0.02 

0.053 

0  04  L 

0.  1 

0.32 
0.36 

0.01  L 
0.01 

0.01  L 
0.03 

O.024 
0.049 

0  02  L 
0  03  L 

0  1L 
0.2 

4.200 

0.040 

0.040 

0.204 

0.04 

0.3 

1  .399 

0.0180 

0.0230 

0.  103 

0.019D 

0.2D 

0.32 

0.010 

O.Ol 

0  024 

o.oto 

0.1 

B.O.K./  SIU 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CONESTOGO  RIVER 

AT  CONESTOGO  C. A.  DAM 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GA02B 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  ERIE 
TERM  STREAK:  GRAND  RIVER 


STATION  ID    16-0184-017-02 

STOHET  CODE:  02 

00  3 

01  SO 


SAMP  0T£ 

HOUR 

OY 

wo 

YR 

LMT 

17 

01 

77 

1415 

14 

02 

77 

1450 

15 

03 

77 

1045 

IB 

04 

77 

1340 

09 

05 

77 

1030 

20 

06 

77 

1500 

IS 

07 

77 

1  1  15 

21 

07 

77 

0315 
1200 

15 

OB 

77 

1440 

19 

09 

77 

1040 

17 

to 

77 

1335 

15 

1 1 

77 

1305 

12 

12 

77 

1055 

STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
.3 
.3 

3 
3 

.3 

3 

.3 
3 
3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  '  I 

M I N  J  MUM 

NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BR3  0EP1H 
FEET        MTRS 


.3 

.3 
3 

.3 

.3 

3 

3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
3 


1  7 

01 

77 

1415 

11 

02 

77 

1450 

15 

03 

77 

1045 

18 

04 

77 

1340 

03 

05 

77 

1030 

20 

06 

77 

1500 

ie 

07 

77 

1115 

21 

07 

77 

0215 
1200 

15 

OS 

77 

1440 

19 

09 

77 

1040 

17 

10 

77 

1335 

15 

11 

77 

1305 

12 

12 

77 

1055 

MA  X 1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • J 

M 1 H) HUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   ST»  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
3 
3 

1 

3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 


17 

01 

77 

1415 

i  a 

02 

77 

1450 

15 

03 

77 

I04S 

18 

04 

77 

1340 

09 

05 

77 

1030 

2e 

06 

77 

1500 

18 

07 

77 

1115 

IS 

08 

77 

1440 

IB 

09 

77 

1040 

(7 

10 

77 

1335 

15 

1! 

77 

1305 

12 

12 

77 

105S 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ J 

MINIMUM 


LCNG 

U.T.M 

17  05230! 

>0.0  4835525. 0  4 

REGION  02 

MI LEAGE 

139  60 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

68 

B05 

3 

X 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

*.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS 

5-DAY 

NO 

COL) FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

OOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28408 

46  30 

3700 

68. 

84. 

0.0 

2.0 

38444 

22  50 

390. 

10. 

13. 

0  0 

4.0 

0.8 

28493 

3460.00 

900. 

170. 

710. 

3  0 

12.2 

3.0 

285.12 

6 

84.40 

70. 

4. 

3.   L 

7.0 

11  0 

1  .0 

28558 

6 

87  70 

10.   L 

2.   L 

3.   L 

11  .0 

115 

1  .6 

38638 

SB. 00 

1300. 

16. 

10. 

13.0 

10  4 

3-0 

28698 

6 

92  .  00 

10000. 

78. 

34. 

19.0 

B  7 

O.B 

26152 

56.20 

19.5 

7.3 

28068 

56.30 

35.0 

B  5 

26762 

6 

135  00 

300. 

120. 

4. 

21.0 

80 

1  .4 

38835 

6 

331 .00 

2000. 

160. 

80. 

17  0 

9-5 

2  .4 

26S9B 

6 

656.00 

600. 

60. 

a. 

9.0 

12  0 

1  0 

2B96B 

6 

136.00 

2700. 

490. 

280. 

5  0 

12.0 

0.2 

130  IB 

6 

523.00 

1100. 

70. 

70 

1  5 

12  6 

0.6 

3460.00 

10000. 

490 

710. 

25  .  0 

12.6 

3.0 

405.34 

677.*  0 

43.  •  D 

24.*  D 

10.7 

9  8 

l  4 

22.50 

10. 

2. 

2. 

0  0 

4.0 

0  3 

14 

12 

12 

12 

14 

13 

12 

33 
TOTAL 

34 
FILTLREO 

19 
FILTERED 

30 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 

TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMU'ON  1  A 

KJELDAHl 

N02-N 

N03N 

SOL  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-  SDL  IDS 

MG/L 

P 

WG/L 

MG/l 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

D,  130 

0 

005 

0.720 

1  .  too 

0.010 

1  040 

476  0 

92  .  0 

O.OJO 

0 

00b 

0  063 

0.3SO 

0.003 

0.3B2 

309  0 

21  .0 

0  360 

□ 

105 

0.  382 

1  .350 

0.033 

1  .920 

316  .0 

160  .  0 

O.OBO 

0 

038 

0  324 

0  710 

0.  D16 

1  530 

255  0 

1  1  0 

0.04  7 

0 

OOIL 

0  028 

0  500 

0017 

1.610 

246  0 

15.0 

0.066 

0 

024 

0.276 

0  .  920 

0.051 

1  140 

279. 

1  9 

0.062 

0 

007 

0.002 

0,660 

0.099 

1  000 

378  0 

2B  .0 

0.065 

0 

016 

0  212 

0,830 

0.035 

0  935 

0.030 

0 

003 

0  012 

1  ,000 

0.035 

1  .060 

0.052 

0 

004 

0  058 

0.66 

0  0B7 

0.940 

280  . 

33 

0.058 

0. 

009 

0  120 

0.  78 

0.030 

0  430 

394 

27 

0.053 

0 

003 

0  08B 

0.85 

0.014 

1  02 

31  t  . 

12 

0.023 

0. 

OOIL 

0.006 

0.73 

0.003 

0.3B2 

334. 

2.0 

0.076 

0. 

026 

0.  11B 

1  .23 

0.010 

1  .48 

352. 

16. 

0.360 

0. 

105 

0.720 

1  .350 

0.099 

1  .930 

476.0 

160.0 

O.0S2 

0. 

0180 

0.165 

0.833 

0.O33 

1  .062 

310.8 

35.5 

0.023 

0. 

001 

0.002 

0.350 

0.003 

0.3B2 

346.0 

2  0 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

3B0 

95 

52 

55 

20S 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMALIN 

MC/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

6  70 

(14 

00 

16.0 

39.5 

540 

6 

00 

20.0 

15.0 

2-1C 

100 

00 

7.  7 

11  5 

3  75 

1 1 

oo 

9.3 

3  70 

6 

50 

9.5 

400 

15 

10.5 

385 

16 

-00 

11.5 

395 

17 

15.0 

410 

18 

14  0 

470 

a 

6 

13.5 

515 

2 

3 

9.  1 

550 

17 

13.5 

670 

iao 

00 

30  0 

29  5 

443 

31 

.78 

12  6 

IB  7 

240 

2 

3 

7.  7 

11.5 

NO  OF  SAMPLES 


566 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  BIVEO 

AT  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  LUTHER  LAKE  OAM 
RIVER  MAuOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   I6-0IB4-O19-O2 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


LAT 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

or  wo 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

17  01 

77 

1250 

3 

14  02 

77 

1245 

.3 

15  03 

77 

1155 

-3 

IB  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1  155 

.3 

20  06 

77 

1325 

.3 

IS  07 

77 

1255 

■  3 

22  07 

77 

0240 
1425 

•  3 

•  3 

IS  OB 

77 

1300 

3 

19  09 

77 

1210 

.3 

17  10 

77 

1  I4S 

3 

IS  11 

77 

1145 

.3 

12  12 

77 

1225 

3 
MAXIMUM 

Ava 

OR  GEOM  «N  1 • I 

MINIMUM 

PJ 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    VR     LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1250 

.3 

14  02 

77 

1245 

.3 

15  03 

77 

1155 

.3 

IS  04 

77 

1200 

.3 

09  05 

77 

1155 

3 

20  06 

77 

1325 

3 

18  07 

77 

1255 

.3 

22  07 

77 

0240 
1425 

■3 
.3 

15  08 

77 

1300 

.3 

19  09 

77 

1210 

.3 

17  10 

77 

1145 

.3 

15  11 

77 

1145 

.3 

12  12 

77 

1225 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  t ■  ■  ■ : 

1  *l 

MINIMUM 

LONG 

V 

•  T.M. 

17  D548025.0  4S68200.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

168.20 

934 

901 

444 

80 

Si 

84 

88 

605 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOM 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

36406 

20. 

6. 

2.   L 

2.0 

9.2 

1  .2 

28442 

10. 

6. 

2.   L 

2.0 

6.6 

3.8 

28491 

40. 

2.   L 

2.   L 

4.0 

7.2 

3.2 

2B52B 

6 

14.0 

7.6 

1  .0 

28554 

6 

500. 

320. 

2.   L 

10.0 

10.6 

1  .4 

26634 

300. 

IB. 

64. 

14.0 

7.6 

1  .0 

28694 

« 

200. 

3         L 

40. 

26.0 

7.9 

1  .4 

28166 

23.2 

9.9 

2B082 

25.0 

B.2 

2B75S 

6 

20. 

8. 

B. 

22  0 

B.8 

1  .0 

28831 

6 

200. 

4. 

4. 

16,0 

10  0 

2.4 

28B94 

6 

100. 

4. 

2. 

6.0 

11.4 

0.4 

28964 

6 

100. 

4. 

2. 

3.0 

12.0 

0.4 

13014 

6 

10.   L 

3.   L 

4.   L 

2.0 

12.2 

0.2 

soo. 

320. 

64. 

26.0 

12.2 

3.8 

66.*  D 

6.'  0 

5.*  D 

12.1 

9.2 

1  .5 

10. 

2. 

2. 

2.0 

6.6 

0.2 

11 

11 

11 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/l 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0 

001  L 

0 

■  62 

1  .  120 

0.003 

0.007 

165.0 

9.2 

0.056 

0 

007 

0 

306 

1  500 

0.002 

0.01B 

219.0 

7.7 

0.  100 

0 

015 

0 

430 

1  .400 

0.004 

0  136 

224  .0 

1.5 

0.042 

0 

004 

0 

364 

1  .090 

0.004 

0  006 

167.0 

17  0 

0.033 

0 

005 

0 

074 

0.620 

0.004 

0.006 

146.0 

6.3 

0.064 

0 

015 

0 

070 

0.760 

0.003 

0.007 

121  . 

20. 

0.046 

0 

009 

0 

060 

0  BOO 

0.003 

0.007 

105.0 

1  1  .0 

0.050 

0 

014 

0 

036 

1  .040 

0 .  002 

o.ooe 

0.040 

0 

Oil 

0 

028 

0.840 

0.002 

0.005L 

0.074 

0.006 

0 

016 

1  .02 

0.002 

0.005L 

181  . 

31  . 

0.0S1 

0 

001 

0' 

006 

0.84 

O.OOI 

0.005L 

119. 

8.1 

0.027 

0 

001 

0 

012 

0.75 

0.001 

0.005L 

136. 

6.1 

0.027 

0 

001  L 

0 

014 

0.84 

0.009 

1  .01 

336. 

4.4 

0.018 

0 

002 

0 

034 

0.67 

0.002 

0.013 

161  . 

1  .7 

0.  100 

0 

015 

0 

430 

1  .500 

0.009 

1  .01 

338. 

31  . 

0.047 

0 

00  7D 

0 

115 

0.949 

0.003 

00880 

175.2 

10.9 

0.018 

0 

001 

0 

006 

0.620 

0.001 

0.005 

105.0 

1.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1250 

.3 

14  02 

77 

1245 

-3 

15  03 

77 

1155 

.3 

18  04 

77 

1200 

-3 

09  05 

77 

1155 

.3 

20  06 

77 

1325 

.3 

18  07 

77 

1255 

.3 

15  08 

77 

1300 

.3 

19  09 

77 

1210 

.3 

17  10 

77 

1145 

.3 

15  11 

77 

1145 

.3 

12  12 

77 

1225 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

270 

2.50 

3.0 

6.0 

325 

5.00 

3.4 

5  5 

330 

3.00 

3.2 

5.5 

230 

1  .40 

2.2 

225 

2.  00 

1  .9 

155 

4.8 

2.2 

144 

3.20 

1  .0 

230 

7.0 

9.5 

168 

3.2 

1  .5 

300 

29 

1.6 

S30 

4.2 

12.5 

244 

1.5 

2.2 

530 

7.0 

12.5 

6.0 

254 

3.39 

3.7 

5.7 

144 

1.40 

1.0 

5.5 

NO  OF  SAMPLES 


567 


B.O.N./  SITE:  BAOEN  CREEK 
SIMPLE  POINT r  AT  HIGHWAYS 
STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID: 


7  AMD  8  BADEN 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1320 

15 

02 

77 

1210 

14 

03 

77 

11 55 

12 

04 

77 

1105 

10 

OS 

77 

1030 

14 

06 

77 

1215 

12 

07 

77 

1300 

20 

07 

77 

0340 

1315 

23 

08 

77 

1220 

13 

09 

77 

1140 

1  1 

10 

77 

1120 

14 

11 

77 

1145 

13 

12 

77 

1130 

STN   STN  SAMP   CJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IK  ci 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


CHEAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


U.T.M.  17  0527450.0  4B04650.0  4 


934 

901 

444 

BO 

B1 

B4 

SAMPLE 

SCO 

FlOM 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COL  I  FORM 
MF/lOOML 

COL  1  FORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/IOOML 

2B429 

1 0500 . 

5200. 

780 

2B45S 

27000. 

15000. 

840 

26478 

2700. 

300. 

130. 

2S514 

6700. 

20. 

100.   L 

2B569 

6 

1500. 

52. 

24. 

28613 

50000E*! 

1400. 

10. 

28673 

6 

20000. 

150. 

150. 

2817B 

28094 

2B7B7 

6 

ieoooE+1 

1210. 

220. 

288  14 

a 

620OOE+1 

12000E-H 

1500.   G 

2B877 

6 

I4000E+1 

1010. 

2300. 

28947 

6 

4000 

120. 

1000.   L 

13029 

6 

13000E+1 

620006*1 

30404 . • 

ISOO. 

1 0000 .   1 

I2000E+1 

991. •  0 
20. 

2000. 

2300. 
297.*  E 
10. 

16-0184-020-02 
STORET  CODE:  02 


190 


REGION  02 

MILEAGE 

126.60 

BB 

805 

3 

1 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

10.6 

2.2 

0.0 

10.2 

1  .6 

6.0 

10.2 

2.0 

14.0 

12.2 

1  .8 

10.0 

16.5 

1.0 

19.0 

8.7 

t  .4 

20.0 

10.0 

1  .0 

19.2 

6.7 

25.5 

6.B 

16.0 

11.1 

14.0 

9.6 

8.0 

11.0 

9  2 

1  .2 

5.0 

13.2 

1  .6 

3.5 

12.0 

O.B 

25.5 

16.5 

B.O 

11.7 

10.6 

2.1 

0.0 

6.7 

O.B 

12 


12 


12 


14 


11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1320 

.3 

15  02 

77 

1210 

.3 

14  03 

77 

1155 

.a 

12  04 

77 

1105 

,3 

10  OS 

77 

1030 

3 

14  06 

77 

1215 

.3 

12  07 

77 

1200 

.3 

20  07 

77 

0340 
1215 

.3 
.3 

23  08 

77 

1220 

.3 

13  09 

77 

1140 

.3 

1  1  10 

77 

1120 

.3 

14  1t 

77 

1145 

.3 

13  12 

77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


YiAXJMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


18 

01 

77 

1320 

IS 

02 

77 

1210 

14 

03 

77 

1155 

12 

04 

77 

1  105 

10 

05 

77 

1030 

14 

06 

77 

1215 

12 

07 

77 

1200 

23 

08 

77 

1220 

13 

09 

77 

1  I4Q 

11 

10 

77 

1120 

14 

11 

77 

1145 

13 

12 

77 

1  130 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TDTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-  SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  134 

0.041 

0.  125 

0.550 

O.OlO 

1  .750 

376.0 

44.0 

0.  136 

0 .  090 

0 .  1 94 

0.520 

0.017 

1  .  980 

336.0 

3B.0 

0.220 

0.1  10 

0  360 

1  .320 

0042 

3.350 

325.0 

49.0 

0.048 

0.009 

0.262 

0.730 

0.020 

1  .440 

360.0 

19.0 

0  044 

0.O15 

0.052 

0.340 

0.021 

1  .080 

317.0 

2.4 

0.  170 

0.115 

0.236 

0.560 

0.058 

0  252 

362. 

28. 

0.168 

0.090 

0.  164 

0.600 

0.068 

1  .240 

416.0 

40.  0 

0  .  1  40 

0.045 

0.  106 

0.610 

0.043 

1  .370 

0.210 

0.084 

0.450 

1  .700 

0.085 

0.965 

0.087 

0.057 

0.142 

0.44 

0.040 

1  .OB 

667. 

16. 

0.530 

0.  190 

0.920 

2.B6 

0.  140 

1  06 

455. 

133. 

0.232 

0.065 

0.122 

0.9B 

0.056 

2.62 

B47. 

51  . 

0.  l  18 

0.020 

0.066 

0.53 

D.02I 

2.23 

570. 

51  . 

0.240 

0.067 

0.196 

0.76 

0.019 

2.35 

448. 

86. 

0.530 

0.  190 

0.920 

2.86 

0.  140 

3.350 

B47. 

133. 

0.  177 

0,073 

0.243 

0.893 

0.04B 

1  .626 

456.6 

46.5 

0.044 

0.009 

0.052 

0.340 

0.010 

0.252 

317.0 

2.4 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

3SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

560 

30.00 

11.5 

37.0 

610 

16.00 

24.5 

39  5 

450 

27.00 

30.5 

28.5 

580 

3.60 

35.0 

36.5 

520 

3.20 

16.0 

33.0 

540 

17. 

12.5 

35.0 

550 

30.00 

15.5 

33.5 

960 

7-0 

465. 

31  .0 

490 

42. 

23.5 

36.0 

1160 

28 

205. 

44.0 

B95 

27. 

1  13. 

41  .5 

5B5 

43. 

21.5 

40.0 

1  160 

43. 

485. 

44  0 

658 

21  .98 

82.8 

36.3 

450 

3.20 

11.5 

28.5 

568 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


GRAND  RIVER 

BLOSSOM  AVE  BRIDGE  NEWPORT 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

1305 

3 

21  02 

77 

1205 

.3 

16  03 

7? 

1100 

.3 

19  04 

77 

134S 

.3 

IE  05 

77 

1045 

3 

21  OB 

77 

1315 

3 

19  07 

77 

0450 
1030 
1125 

3 
.3 

3 

09  08 

77 

1320 

.3 

20  09 

77 

1050 

3 

18  10 

77 

1255 

.3 

21  11 

77 

1555 

.3 

19  12 

77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

4VG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01 

77 

1305 

3 

21  02 

77 

1205 

.3 

16  03 

77 

1  100 

.3 

19  04 

77 

1345 

.3 

16  05 

77 

1045 

3 

21  06 

It 

1315 

.3 

19  07 

77 

04S0 
1030 
1125 

.3 

-3 
3 

09  08 

77 

1320 

3 

20  09 

77 

1050 

3 

18  10 

77 

1255 

.3 

21  11 

77 

1555 

.3 

19  12 

77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  -  1 

MINIMUM 

STATION 

ID:   15-01 

84-024-02 

WPORT 

MAJOR  BASIN:  GBEA 

LAKES 

STOHET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

01  50 

LONG 

U.T.M 

17  0561750.0  47  71900.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

49.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

68 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

deg  e 

MG/L 

MG/L 

2B418 

BO. 

4.   L 

4.   L 

0.0 

10.4 

1  .8 

28467 

1400. 

4. 

2.   L 

0.0 

12-0 

1  -4 

28503 

5900. 

210 

220. 

4  0 

9.2 

2.8 

28542 

6 

1600. 

4. 

2.   L 

16.0 

9.4 

2  .0 

28581 

6 

20. 

2. 

2.   L 

ISO 

8.7 

1  .6 

28648 

700 . 

IB. 

32. 

22.0 

8-9 

3.6 

28190 

25.5 

9-6 

28106 

26.0 

B.  1 

28715 

6 

3200. 

52. 

2.   L 

24.0 

7.2 

2  .4 

26739 

6 

820Q. 

15B. 

50. 

25  0 

7.6 

1  .4 

2BB4S 

6 

25D0. 

214. 

82. 

17.5 

9.  1 

2.8 

28908 

6 

9700. 

400 

84. 

9.0 

10.0 

0.8 

29978 

6 

2200. 

132. 

24. 

6.5 

10-4 

0.8 

13044 

6 

2200. 

220. 

144. 

3.0 

12.0 

1  .4 

9700. 

400. 

220. 

26.0 

12.0 

3.6 

1375.' 

38.  •  D 

17.'  D 

14.0 

9.5 

1  .9 

30. 

2. 

2. 

0.0 

7.2 

0.8 

12 

12 

12 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOL10S 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  089 

0 

051 

1  ,750 

1  .900 

0  .  024 

4.360 

599  0 

4.7 

0.112 

0  069 

1.660 

2.220 

0.015 

2.940 

634.0 

7.9 

0.305 

0 

077 

0.324 

1  .500 

0.033 

2.510 

350.0 

132.0 

0.054 

0 

003 

0.058 

0.640 

0.035 

1  .630 

427.0 

17.0 

0.046 

0 

001 

0.180 

0.820 

1  000 

1  .080 

518.0 

17.0 

0.  140 

0 

003 

0.094 

1  .  080 

0.022 

0.843 

554. 

83. 

0.  125 

0 

061 

0.022 

0.820 

0.041 

1  .560 

0.  108 

0 

044 

0.008 

0.840 

0 .  009 

1.311 

0.  174 

0 

OIB 

0.038 

1  .000 

0.009 

1  .070 

458  0 

19.0 

0.  156 

0 

059 

0  080 

0  86 

0.012 

0.  120 

471  . 

33. 

0.246 

0 

079 

0,070 

0.92 

0.029 

1  .69 

487. 

91  . 

0.101 

0 

033 

0.026 

0.76 

0.025 

2.20 

435. 

23. 

0.073 

0 

025 

0.128 

0.87 

0.044 

3.07 

412. 

16. 

0.098 

0 

037 

0.23B 

0.84 

0.034 

2.49 

359. 

40. 

0.305 

0 

079 

1  .750 

2.220 

t.000 

4.360 

634.0 

132.0 

0.  131 

0 

039 

0.334 

1  .076 

0.095 

1  .920 

475.3 

40.3 

0.046 

0 

.001 

0.008 

0.640 

0.009 

0.120 

350.0 

4.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


•3 
.3 
3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1305 

21 

03 

77 

1205 

16 

03 

77 

1100 

19 

04 

77 

1345 

16 

os 

77 

1045 

21 

06 

77 

1315 

19 

07 

77 

1125 

09 

08 

77 

1320 

20 

09 

77 

1050 

IS 

10 

77 

1255 

21 

11 

77 

1555 

19 

12 

77 

1105 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAT,  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

960 

2.40 

75.0 

960 

4.30 

73.0 

335 

68.00 

14.0 

650 

4.40 

38.5 

710 

4.50 

54.0 

660 

22. 

55.0 

650 

26.00 

43.5 

670 

18. 

50. 

560 

66. 

33.5 

605 

13. 

24.5 

625 

13. 

26.0 

5B0 

19. 

25.5 

960 

68.00 

75.0 

664 

21  .55 

42.7 

335 

2.40 

14.0 

NO  OF  SAMPLES 


569 


B.O.N./  SITE:  ALDER  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  MANNHEIM  BRIDGE 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16 -01 84-036 -03 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

-3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
□Y  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18 

01 

77 

1345 

IS 

03 

77 

1300 

14 

03 

77 

1230 

12 

04 

77 

1035 

10 

05 

77 

1050 

14 

06 

77 

1135 

12 

07 

77 

1335 

20 

07 

77 

0350 
1230 

23 

06 

77 

1  150 

13 

09 

77 

1205 

11 

10 

77 

1100 

14 

1  1 

77 

12tO 

13 

13 

77 

1100 

1B  01 

77 

1345 

.3 

15  02 

77 

1300 

3 

14  03 

77 

1230 

.3 

13  04 

77 

1C35 

.3 

10  05 

77 

1050 

3 

14  06 

77 

1125 

3 

12  07 

77 

1335 

.3 

30  07 

77 

0350 
1230 

.3 

•3 

23  03 

77 

1150 

.3 

13  09 

77 

1205 

.3 

11  10 

7  7 

1100 

.3 

14  11 

77 

1210 

.3 

13  12 

T7 

1100 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(') 

MINIMUM 

LONG 

L 

.T.M. 

17  0536SO0.O  4804800.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

117.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M,F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2B431 

90. 

2.   L 

80. 

0.0 

4.6 

7.0 

2B4S7 

10. 

3. 

4. 

0.0 

SB 

S.O 

2B4S0 

1060. 

38. 

88. 

5.0 

10.0 

4.2 

2B516 

1220. 

38. 

42. 

14.0 

9.2 

5.0 

26571 

s 

3000. 

14. 

2. 

12.0 

15.3 

3.4 

38615 

4400. 

230. 

160. 

20.5 

14.2 

8.0 

38675 

8  9 

7600. 

300.   G 

300.   G 

23.0 

12.2 

12.0 

28177 

31.0 

4.7 

38093 

28.5 

9.9 

2B769 

6 

24000. 

1200. 

196. 

17.0 

S. 2 

28016 

9 

13000. 

5100. 

4300- 

14.0 

11.1 

4.5 

2BB79 

6 

5000. 

700. 

100. 

10.0 

9.7 

2.0 

2BB49 

6 

1000. 

100. 

100. 

4.0 

15.4 

1  .6 

13031 

4 

2000. 

100.  1 

100.   L 

1.0 

9.3 

4.0 

24000. 

5100. 

4300. 

28.5 

IS. 4 

12.0 

1635.  • 

87."  E 

B2,*  E 

12.1 

10.0 

S.4 

10. 

2. 

3. 

0.0 

4.6 

1  .6 

12 

12 

■  2 

14 

1  4 

11 

33 

34 

19 

30 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3.  3  30 

1  .800 

13 

000 

1 3 . 200 

0.034 

0.3B1 

426.0 

35.0 

1  .320 

1  .300 

g 

600 

10. 100 

0.039 

1  .200 

561  .0 

69.0 

0.310 

0.180 

0 

440 

1  .930 

0.065 

3.930 

298  0 

44.0 

0.635 

0.540 

2 

540 

3.  350 

0.016 

3.080 

449.0 

11  .0 

1  .360 

0.104 

0 

512 

1  .330 

0.  102 

1  .800 

485.0 

7.8 

1  .700 

1  .450 

0 

600 

2.  160 

0.390 

2.510 

514. 

IB. 

1  ,620 

1  .400 

1 

050 

3. 440 

D.350 

1  .850 

551  .0 

16.0 

3.450 

3.250 

0 

680 

2 .  !  BO 

0.990 

6  660 

3.930 

2.600 

0 

900 

2.200 

1  .050 

6-950 

1  .63 

1  .43 

0 

044 

0.83 

0.100 

4.80 

537. 

15. 

3.0 

3.60 

0 

046 

1  .0 

0.090 

2B.4 

678. 

24. 

0.56 

0.375 

0 

460 

1  .32 

0.085 

3.46 

44B. 

1  1  . 

0.385 

0.330 

0 

003  L 

0.54 

0.044 

5.61 

475. 

B.6 

0.380 

0.175 

0 

630 

1  .72 

0.  140 

9.40 

515. 

30. 

3.450 

3.250 

13 

000 

1 3 . 200 

1  .050 

28.4 

678. 

69.0 

!  .529 

1  .253 

3 

1790 

3.234 

0.342 

5.717 

494.8 

24.0 

0.310 

0.  104 

0 

.002 

0.54 

0.016 

0.361 

39B.0 

7.B 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


■3 
3 

-3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
.3 
.3 


IB 

01 

77 

134S 

15 

02 

77 

1300 

14 

03 

77 

1330 

12 

04 

77 

1035 

10 

05 

77 

1050 

14 

06 

77 

1  125 

12 

07 

77 

1235 

23 

08 

77 

1  150 

13 

09 

77 

1205 

1  1 

10 

77 

1100 

14 

11 

77 

1310 

13 

12 

77 

1100 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINIMUM 


14 

16 

5E 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

F0RMA2IN 

MG/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

890 

20.00 

58.0 

900 

17.00 

65.0 

390 

25.00 

19.0 

730 

3.30 

45.0 

760 

5.20 

49.  D 

770 

5.5 

55.0 

770 

7.20 

58.0 

800 

3.6 

73. 

850 

18. 

75. 

610 

10. 

34.0 

740 

5.3 

45,0 

785 

7.6 

57. 

900 

25 .  00 

75. 

752 

10.63 

52.8 

390 

3.20 

19.0 

NO  OF  SAMPLES 


570 


BO.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


27 


GRAND  RIVER 

AT  COCKSUTTS  BRIDGE  BRANTFQRD 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GAOQ1 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STRUM:  GRAND  RIVER 

U.T.M.  17  0561125.0  4773050.0  4 


STATION    ID:       16-0184-027-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


REGION  02 


MILEAGE    67.50 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST\  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 

3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

1330 

21 

02 

77 

1325 

IE 

03 

7  7 

1050 

19 

04 

77 

1355 

18 

05 

77 

1035 

21 

06 

77 

1325 

19 

07 

77 

0500 
1010 
1  135 

09 

08 

77 

1330 

20 

09 

77 

1040 

19 

10 

77 

1305 

21 

11 

77 

1E05 

19 

12 

77 

1100 

934 
SAMPLE 

NO 


28419 
28468 
28504 
29543 
2B582 
2B649 
28189 
2S105 
28716 
28740 
28846 
23909 
28979 
13045 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


600 . 00 

605  00 

17200.00 

1340  00 

1060  00 

663  00 

663.00 

663.00 

663.00 

1480.00 

2400.00 

3290.00 

3410.00 

5160.00 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

3900. 
100. 
1700. 
2200. 
SO. 
4000. 


160. 
6800. 
2700. 
3500. 
1100. 
1 200 . 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 

80. 

4. 

150. 


2. 
24. 


12. 
124. 
238. 
1480. 
120. 
268. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/IOOML 

52. 


290. 
4. 
2. 
4. 


1B. 

42. 

36. 

62. 
168. 
102. 


806 
WATER 
TEMP  . 
DEG  C 


0.0 
0.0 
4.0 

16.0 

18.0 

21 

35 

25 

26 

24 

17 
9 
6 
2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

1D.B 
104 
1  1  .B 
10.4 

9.9 

9.B 

6.9 

7.7 

8  1 

9.1 

B. 8 

9.8 
tl.O 
11.0 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

6.0 
5.0 
2.B 


2.0 
1  .8 
1  .8 
0.5 
0.2 
1  .4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•( 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEE!       MTRS 


24  01 

77 

1330 

.3 

21  02 

77 

1325 

.3 

16  03 

77 

1050 

.3 

19  04 

77 

1355 

.3 

16  OS 

77 

1035 

.3 

21  06 

77 

1325 

3 

19  07 

77 

0500 
1040 
1135 

.3 
.3 

.3 

09  08 

77 

1330 

.3 

20  09 

77 

1040 

.3 

18  10 

77 

1305 

3 

21  11 

77 

1605 

.3 

19  12 

77 

1100 

■  3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

C  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 
21  02  77 
16  03  77 
19  04  77 
16  05  77 
21  06  7  7 

19  07  77 
09  08  77 

20  09  77 
IB  10  77 

21  11  77 
19  12  77 


1330 
1325 
1050 
1355 
1035 
1325 
1135 
1330 
1040 
1305 
1605 
1100 


.3 

.3 
.3 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

500 

220 

280 

031 

026 

153 

127 

106 

O.830 

0.220 

0.180 

0.088 

0.068 

0.126 


0.830 
0.21  1 
0.026 

14 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.033 
0.061 
0.D77 
0.002 
0.001 
.010 
.047 
.043 
.023 
.054 
.03B 
.037 
.024 


17200.00 

2799.79 

600.00 

14 

19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


960 
1150 
335 
640 
720 
670 
660 
590 
5B0 
600 
625 
5B0 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0.037 


0.077 
0.035 
0.001 

14 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


1 10.00 

13.00 

74.00 
2.60 
I  .60 

15. 

BO.  00 

20. 

33. 
8.0 

19. 

24. 


75. 

145 
13 
37 
53 

EB 
47 

44 

31 

25 
27 
25 


6800. 

1166. 

80. 


14BD. 

48. 

2. 


12 


12 


20         21 

TOTAL  FILTERED 

KJELDAHL  N02-N 

MG/L  MG/l 


450 

360 

294 

026 

030 

060 

018 

012 

124 

D6B 

0.086 

0.022 

0.092 

0.208 


1  .450 
0.275 
0.012 

14 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.660 

2.160 

1  .450 

0.540 

0.620 

1  .040 

0.870 

0.860 

2.240 

0.9B 

O.BB 

0.75 

0.79 

0.88 


3.  660 
1  .266 
0.540 


14 


59 
SULPHATE 


0  017 

0.008 

0.031 

0.044 

0.025 

0.018 

008 

.010 

.040 

.013 

.017 

.022 

.026 

.039 


0.044 
0.023 
0.008 

14 


290. 
25.*  D 

2. 

12 

22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


480 

090 

077 

770 

820 

992 

t  .290 

I  .31D 

1  .110 

1  .34 

1  .35 

2.  19 

3.  13 
2.51 


3  480 
1  .819 
0.077 

14 

95 

ACIDITY 
MG/L 


11  .0 
10.0 
4.D 
O.D 
0.0 
O. 
0.0 
2.7 
1  .4 
3.3 
0. 
8.1 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


795 
760 
351 
413 

480 
512 


744  C 
434  . 
455. 
444. 
407  . 
382. 


795.0 
514.8 
351  .0 

12 

52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

275 
237 
122 
196 
178 
179 
183 
170 
193 
233 
243 


26.0 

13.9 

0.0 

14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


1  1  .8 
9.7 

6.9 


180 

29 

133 

6 

6 

28 


300.0 
55. 
75. 
18 
12 
46. 


300.0 

74.7 

6.0 

12 

55 

PH 
AT     LAB 


7.B9 
7.71 
7.80 
B.  31 
8.27 
8.46 
8  51 
B  20 
8.18 
8.  18 
8.33 
7.B7 


8.0 
2.4 
0.2 

(2 


7  107 

DI55.  CALCUL 

SOLIDS  0-5OL1DS 

MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

500 
340 
200 
160 
100 
650 
750 

1  .35 

I  .25 

0  72 

1  .10 
1  .44 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  0T£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


24  01  77 
21  02  77 
16  03  77 
19  04  77 
16  05  77 
21  06  77 

19  07  77 
09  OB  77 

20  09  77 

18  to  77 

21  11  77 

19  12  77 


1330 
1325 
1050 
1355 
1035 
1325 
1135 
1330 
1040 
1305 
1605 
1100 


.3 
•3 
.3 
.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 


1  150 
676 
335 

12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

386  0 

360.0 

161-0 

273.0 

286.  0 

277. 

276.0 

235. 

270. 

300. 

311. 

275. 


1  1  0  .  00 

33.35 

1  .60 

12 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


102. 00 
48.00 
77.00 
74.00 
69. 
75  00 
61  . 
75. 
83 
88. 
78. 


145.0 
48.4 
13.0 

12 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


25.50 

10.00 

19.50 

24.50 

25.5 

21.50 

22.0 

20.0 

22.5 

22. 

19.5 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

50 

30 

70G 

20 

20 

40 

70G 

30 

40 

30 

50 

40 


67 
PTS5IUM 


MG/L 


11.0 
3.4 
0.0 

12 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


275 
203 


12 


47 

ORGANIC 

C    AS   C 

MG/L 


B.51 
8.  14 
7.71 

12 

41 
COD 


6.500 
1  .963 
0.100 

12 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM  3S6.0  102.00  25.50 

AVG  OR    GEOM   MN    | • )  284.2  75.46  21.14 

MINIMUM  161.0  48.00  10.00 


70 
41U 

20 


NO    OF    SAMPLES 


571 


B.O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


GRAND  RIVER 

AT  HIGHWAY  NO  7  BRESLAU 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16-0184-028-02 

STORET  COOE:  02 
003 
0150 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

HO 

YR 

LMT 

IB 

0! 

77 

1130 

t5 

02 

77 

1020 

14 

03 

77 

1040 

12 

04 

77 

1325 

10 

05 

77 

0930 

31 

05 

77 

1400 

08 

06 

77 

1010 

13 

06 

77 

0930 

14 

06 

77 

1355 

20 

06 

77 

11  10 

27 

06 

77 

1030 

05 

07 

77 

1400 

12 

07 

77 

1035 
1040 

18 

07 

77 

1230 

21 

07 

77 

0405 
1400 

25 

07 

77 

1030 

03 

08 

77 

1  120 

09 

oe 

77 

1000 

15 

08 

77 

1135 

22 

08 

77 

1045 

23 

08 

77 

1405 

31 

08 

77 

1  100 

D7 

09 

77 

0945 

13 

09 

77 

0950 

21 

09 

77 

1125 

27 

09 

77 

tots 

05 

10 

77 

1355 

It 

10 

77 

1400 

19 

10 

77 

1120 

25 

10 

77 

1005 

02 

11 

77 

1315 

08 

11 

77 

1125 

14 

11 

77 

1000 

23 

11 

7  7 

1115 

30 

1 1 

77 

0950 

06 

12 

77 

1200 

13 

12 

77 

1310 

20 

12 

77 

0945 

28 

12 

77 

1  too 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YP.  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET      MTRS 


18  01 

77 

1130 

.3 

15  02 

77 

1020 

.3 

14  03 

77 

1040 

.3 

12  04 

77 

1325 

.3 

10  05 

77 

0930 

.3 

31  05 

77 

1400 

,3 

08  OE 

77 

1010 

.3 

13  06 

77 

0930 

.3 

14  06 

77 

1355 

.3 

20  06 

77 

11  10 

.3 

27  06 

77 

1030 

.3 

05  07 

77 

1400 

.3 

12  07 

77 

1035 

.3 

1040 

,3 

18  07 

77 

1230 

.3 

21  07 

77 

0405 

.3 

1400 

.3 

25  07 

77 

1030 

.3 

03  OB 

77 

1120 

.3 

09  OB 

77 

1000 

.3 

15  OB 

77 

1135 

.3 

22  08 

77 

1045 

.3 

23  08 

77 

1405 

.3 

31  OB 

77 

l  too 

.3 

07  09 

77 

0945 

.3 

13  09 

77 

0950 

.3 

21  09 

77 

1125 

.3 

27  09 

77 

1015 

.3 

05  10 

77 

1355 

.3 

1  1  10 

77 

1400 

.3 

19  10 

77 

1120 

.3 

25  10 

77 

1005 

.3 

02  11 

77 

1315 

.3 

08  11 

77 

1125 

.3 

14  11 

77 

1000 

.3 

23  11 

77 

1115 

.3 

30  It 

77 

0950 

.3 

06  12 

77 

1200 

.3 

13  12 

77 

1310 

.3 

20  12 

77 

0945 

.3 

28  12 

77 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • > 
MINIMUM 

LONG 

u.t.m 

17  05466! 

0.0  4B1402 

5.0  4 

REGION 

02 

MILEAGE 

106.60 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

UPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

28425 

5900. 

84, 

4. 

0.0 

8.6 

1  ,4 

28451 

1BQ. 

32. 

6. 

0.0 

E.O 

2  ,0 

28474 

9100. 

184. 

600.   G 

2.0 

1  1  ,0 

4.0 

26510 

8500. 

10. 

10.   L 

14.0 

10.2 

1  .4 

28565 

6 

200. 

20. 

4.   L 

10.0 

1  1  .3 

1  .4 

28590 

2000. 

10. 

10.   L 

24.0 

12.8 

0.8 

28594 

2000. 

64. 

48. 

14.2 

9.6 

1.0 

28604 

14000. 

4.   L 

4.   1 

18.0 

8.3 

1  .4 

2B609 

500. 

30. 

10. 

23.0 

1  1  .4 

1  .2 

2B621 

too. 

38. 

4. 

19.0 

6. a 

1  .5 

2B654 

6 

23.0 

7.2 

1  .8 

28661 

B 

300. 

24. 

4. 

26.0 

9.5 

1  .0 

2B68t 

6 

3600. 

130. 

100.   L 

24  0 

7.0 

1  .8 

2B669 

8 

9 

15000. 

160. 

40. 

23  0 

7.6 

1  .8 

2B704 

8 

300. 

36. 

4. 

27.0 

E.8 

1  .2 

2B151 

26.5 

4.8 

2B067 

27.6 

B.7 

2B721 

E 

2800. 

100. 

4. 

24.0 

8.4 

0.6 

28728 

B 

1200. 

64. 

4. 

22,0 

9.2 

1  .0 

26745 

6 

41000. 

12300. 

300.   G 

21.0 

7.6 

t  .0 

28768 

S 

1300. 

88. 

4. 

22,0 

a. 7 

t  .2 

2B775 

6 

6000. 

192. 

32. 

16.0 

a.B 

2B783 

6 

8 

2100. 

100. 

40. 

20.0 

to. 7 

28795 

6 

2300. 

84. 

3E. 

21  .0 

a. 3 

2.2 

28802 

6 

2900. 

324. 

28. 

17.0 

9.5 

0.8 

28S10 

6 

3000. 

300. 

50. 

16.0 

9.5 

2.0 

28851 

6 

22000. 

1800. 

324. 

15.0 

10.0 

2.4 

28858 

6 

3 

360O0. 

4100. 

600.   G 

14.0 

8.7 

4.0 

28865 

6 

3 

16000. 

272. 

244. 

13.0 

a.B 

I  .8 

28873 

6 

4000. 

240. 

too. 

It  .2 

8.7 

1  .0 

28914 

6 

1300. 

124. 

28. 

9.0 

10.0 

1  .4 

28921 

6 

570. 

30. 

100.   L 

8.5 

10.  B 

0.8 

28928 

6 

200. 

10.   L 

100.   L 

11  .0 

13.5 

1  .0 

28935 

6 

400. 

100.   L 

100.   L 

10.0 

10.0 

1  .1 

2B943 

6 

2900. 

210. 

30. 

3.0 

13.4 

1  .8 

28964 

e 

1200. 

100. 

500. 

4.0 

12.0 

0.4 

28991 

6 

1700. 

20. 

100.   L 

2.0 

12.3 

1  .2 

13001 

6 

7000. 

300. 

100. 

1  .0 

17.0 

0.6 

13025 

6 

1900. 

130. 

to. 

2.0 

1  1  .0 

1  .0 

13050 

6 

1000. 

100. 

280. 

2.0 

12.5 

0.8 

1305S 

6 

2300. 

41000. 
2t64. < 

too. 

38 

200. 

12300. 

96.-  D 
4. 

38 

60. 

600. 
34.*  E 
4. 

38 

1  .0 

27.6 
14.3 
0.0 

41 

1  1  .4 

17.0 
9-7 
4.8 

4t 

2.6 

4.0 
1  .5 
0.4 

37 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0 

019 

0 

420 

1  .000 

0.020 

2.420 

469 

0 

4.4 

0  066 

0 

036 

0 

540 

1  .  1B0 

0.026 

3.070 

621 

0 

15.0 

0.385 

0 

130 

0 

345 

1  .400 

0.037 

3.760 

385 

0 

193  0 

0.055 

0 

010 

0 

026 

0.650 

0  018 

2  090 

309 

0 

20.0 

0.019 

0 

001  L 

0 

004 

0.5B0 

0.010 

1  .400 

331 

0 

3.0 

0.02a 

0 

002 

0 

030 

0.98 

0.0O6 

0.S24 

330 

20. 

0.036 

0 

002 

0 

026 

0.66 

0.006 

1  .20 

338 

3.6 

0.081 

0 

04  4 

0 

220 

0.81 

0-230 

1  .47 

385 

5.2 

0.  170 

0 

001 

0 

036 

1  .20 

0.006 

0.759 

329 

16, 

0.048 

0 

002 

0 

050 

0.82 

0.007 

0.723 

316 

16. 

0.050 

0 

003 

0 

078 

0.740 

0  010 

0.625 

315 

0 

16.0 

0.041 

0 

001 

0 

042 

0.690 

0.006 

0.429 

295 

0 

11  .0 

0.064 

0 

006 

0 

052 

0.780 

0.017 

1  .210 

419 

0 

28.0 

0.064 

0 

003 

0 

064 

0.760 

0.015 

0-890 

373 

0 

3t  .0 

0.056 

0 

003 

0 

046 

0.690 

o.ooa 

0.747 

331 

0 

29.0 

0.070 

0 

017 

0 

046 

0 .  BOO 

0.012 

0.85B 

0.048 

0 

010 

0 

020 

0.800 

0.009 

0.631 

0.042 

0 

002 

0 

012 

0.66 

0.005 

0.583 

358 

31  . 

0.068 

0 

021 

0 

044 

0.690 

0.005 

0.505 

292 

0 

25.0 

0.  120 

0 

019 

0 

080 

0.88 

0.016 

0.854 

338 

46, 

0.066 

0 

004 

0 

055 

0.7B 

0.005 

0.565 

306 

26 

0.080 

0 

008 

0 

025 

0.7B 

0.007 

1  .39 

330 

31. 

0.052 

0 

008 

0 

02B 

O.BO 

0.008 

0.992 

340 

27. 

0.064 

0 

001 

0 

046 

0.62 

0.006 

0.354 

328 

26. 

0.053 

0 

002 

0 

032 

0.72 

0.007 

0.648 

306 

23. 

0.074 

0 

001 

0 

034 

0.88 

0.004 

0.421 

299 

24, 

0.  190 

0 

034 

0 

092 

1  .  14 

0.04  3 

2.16 

419 

47. 

0.44B 

0 

1  10 

0 

082 

1  .86 

0.063 

3.98 

508 

154. 

0.  126 

0 

0(7 

0 

032 

1  .  10 

0.016 

1  .68 

337 

30. 

0.092 

0 

016 

0 

028 

0.015 

1  .68 

365 

16. 

0.043 

0 

002 

0 

004 

0.77 

0.007 

1  .91 

365 

7.2 

0.025 

0 

001 

0 

010 

0.73 

0.005 

1  .30 

324 

3.4 

0.01B 

0 

003 

0 

012 

0.77 

0.005 

0.865 

350 

6.1 

0.053 

0 

003 

0 

014 

0.68 

0.006 

1  .13 

360 

3.2 

0.026 

0 

001 

0 

002  L 

0.72 

0.01  1 

1  .52 

370 

4.9 

0,055 

0 

015 

0 

068 

0.83 

0.017 

2.  13 

383 

9.6 

0.042 

0 

007 

0 

056 

0.75 

0.011 

1  .55 

371 

to. 

0.072 

0 

014 

0 

074 

O.BO 

0.016 

2.01 

338 

15. 

0.046 

0 

013 

0 

066 

0.68 

0.015 

2  00 

372 

11  , 

0.056 

0 

026 

0 

13B 

0.72 

0.016 

2.36 

369 

13. 

0.056 

0 

.027 

0 

080 

0.72 

0.034 

3.13 

412 

3.4 

0.446 

0 

.130 

0 

.540 

1  .86 

0.230 

3.98 

B21 

0 

193.0 

D.080 

0 

.016D 

0 

.0770 

0.841 

0.019 

1  .435 

360 

9 

25.7 

0.01B 

0 

.001 

0 

.002 

0.580 

0.004 

0.354 

292 

0 

3.0 

NO  OF  SAMPLES 


572 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  M  SUMP   PJ 
OY  MO  YH  LMT    DISI  SPG  DEPTH 
FEET      MTBS 


IB  01 
15  02 
14  03 

12  04 
10  05 
31  05 
OS  06 

13  06 

14  06 

20  06 

2  7  06 
05  07 

12  07 

IB  07 
25  07 

03  08 
09  OB 
IE  OB 

22  OB 

23  OB 
31  08 
07  09 

13  09 

21  09 
27  09 

05  10 

1  I  10 
19  10 
25  10 

02  1  1 

03  11 

14  11 
23  1  1 
30  11 

06  12 


7  7  1130 
77  1020 
77  1040 
7  7  1325 
7  7  0930 
77  1400 
77  1010 
77  0930 
77  1355 
77  1110 
77  1O30 
77  1400 
77  1035 
1040 
77  1230 
77  1030 
77  1120 
77  1000 
77  1135 
77  1045 
77  1405 
77  1100 
77  0945 
7  7  0950 
77  1 125 
77  1015 
77  1355 
7  7  1400 
7  7  1120 
77  1005 
77  1315 
77  1125 
7  7  1000 
77  1115 
77  0950 
77  1200 


13  12  77  1310 
20  12  77  0945 
28  12  7  7  1100 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 

3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Hn    i • J 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

9S 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPH4TE 

REACTIVE 

acidity 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZlN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UWHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

770 

4.00 

34  0 

1060 

8.50 

105  0 

295 

130.00 

10.5 

4  BO 

8  50 

16.0 

S30 

2.00 

25.5 

500 

5.7 

24  5 

555 

3.2 

41  ,0 

600 

2.2 

46.0 

490 

16. 

24.0 

4B0 

4.B 

21  .0 

465 

4.  BO 

23.0 

440 

6.80 

20.0 

495 

12-00 

21  .0 

510 

13.00 

22.0 

460 

8.20 

21  .0 

460 

10. 

20.5 

430 

12.00 

20-0 

465 

23. 

23.0 

440 

12. 

21  .5 

450 

17. 

19.5 

445 

14. 

20.5 

445 

12. 

19.5 

425 

12. 

16.0 

420 

9.0 

16.5 

550 

23. 

23.5 

520 

80. 

18.0 

490 

IB. 

14.0 

510 

9.0 

15.0 

550 

6.1 

1B.0 

530 

3.2 

16.5 

524 

3.4 

15.0 

555 

4.5 

17.5 

sao 

4.B 

1B.5 

570 

6.4 

16.5 

560 

7.3 

16.0 

570 

16. 

18.0 

5  BO 

7.4 

19.0 

5B0 

12. 

18.0 

665 

5.5 

24.5 

1060 

130.00 

105.0 

524 

14.29 

23.  1 

295 

2.00 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CONESTOGO  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  WATERLOO  COUNTY  ROAD  NO  22 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


STATION  ID:   1 6 -01 84  -  029  -  02 

STORET  CODE:  02 
003 
0I50 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 


14  02 

77 

1610 

.3 

15  03 

77 

0935 

.3 

IB  04 

77 

1445 

3 

09  05 

77 

0930 

.3 

20  06 

77 

1615 

.3 

18  07 

77 

1000 

.3 

21  07 

77 

0340 
1325 

-3 
.3 

15  oa 

77 

1550 

3 

19  09 

77 

0935 

.3 

17  ID 

77 

14S0 

.3 

15  1  I 

77 

1425 

.3 

12  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

l  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


14  02 

77 

1610 

.3 

15  03 

77 

0935 

.3 

18  D4 

77 

t445 

.3 

09  05 

77 

0930 

.3 

20  06 

77 

1615 

.3 

IS  07 

77 

1000 

.3 

21  07 

77 

0340 
1325 

.3 

.3 

15  08 

77 

1550 

•  3 

19  09 

77 

0935 

.3 

17  10 

77 

1450 

.3 

15  11 

77 

1425 

■  3 

12  12 

77 

0950 

-3 

VtAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

LONG 

u 

T.M. 

17  0539200.0  4819125 

i.O  4 

REGION  02 

MILEAGE 

120.30 

934 

901 

444 

SO 

81 

B4 

86 

B05 

3 

l 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EU0. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

HO 

COL  I  FORM 

COLI FORM 

ENTER, 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

28448 

10. 

4.   L 

36. 

0.0 

11.6 

12.0 

2B497 

1600. 

300. 

BOO. 

2.0 

13.2 

2.4 

2B536 

6 

500. 

2. 

2.   L 

13.0 

98 

1  .0 

2S562 

6 

40. 

4. 

4. 

a, 5 

10. B 

1  .2 

2B642 

600. 

12. 

12. 

23.0 

9.7 

1  .6 

28703 

6 

9 

400. 

44 

6. 

23.0 

B. 5 

1  .0 

2S150 

25.3 

5.2 

2B066 

26.0 

8.2 

2B766 

6 

4500. 

66. 

10. 

24.0 

8.0 

1  .0 

28639 

6 

4300Q . 

1 400 . 

84. 

1B.0 

S.O 

2.8 

26902 

6 

4600. 

90. 

38 

B.O 

12.2 

0.5 

28972 

6 

1  100. 

200. 

56. 

6.0 

12.0 

1  .2 

13022 

4 

200. 

30. 

112. 

2.5 

11.4 

0.6 

43000 . 

1400. 

BOO. 

26.0 

13.2 

12.0 

6B3.' 

3S.  ■  0 

25.'  D 

13.7 

9.9 

2  3 

10. 

2. 

2. 

0.0 

5.2 

0.5 

1  1 

1  1 

11 

13 

l  3 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

F1L1 

ERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCOL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02  ■  H 

N03-N 

S0LID5 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.324 

0.030 

0- 

640 

1  .900 

0.095 

1  .410 

1715.0 

127.0 

0.360 

0.097 

0. 

340 

1  .500 

0.02S 

2. 530 

354.0 

183.0 

0.031 

0.005 

0. 

010 

0.4  70 

0.014 

1  .420 

327  .0 

14.0 

0.019 

0.001 

0 

054 

0  560 

0.04  1 

2.660 

252.0 

6.B 

0.03B 

0.009 

0 

036 

0.540 

0.008 

0.822 

S81 

IB. 

0.066 

0.003 

0 

052 

0.700 

0.007 

0.663 

295.0 

32.0 

0.053 

0.007 

0 

.040 

0.660 

0.009 

0.711 

0.060 

0 .  004 

0 

.024 

0.900 

O.002 

0.57B 

0.040 

0.003 

0 

032 

0.57 

0.005 

0.605 

267. 

20. 

0.113 

0.005 

0 

.050 

1  .01 

0.01B 

0.932 

319. 

34  . 

0.059 

0.01  1 

0 

.026 

0.75 

0.014 

1  .49 

327. 

4.7 

0.082 

0.013 

0 

.256 

1  .05 

0.020 

0.925 

353. 

23. 

0.076 

0.023 

G 

.098 

0.70 

0.013 

1  B7 

364. 

16 

0.360 

0.097 

0 

.640 

1  .900 

0.095 

2  .860 

1715.0 

1G2.0 

0.  102 

0.016 

0 

.  12B 

0.B70 

0.021 

1  .294 

441  .3 

43.4 

D.019 

0.001 

0 

.010 

0.4  70 

0.002 

0.578 

252.0 

4,  7 

NO  OF  SAMPLES 


573 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
D¥  MO  VH  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET      MTRS 


3 

-3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
,3 
3 
.3 


14 

02 

77 

1610 

15 

03 

77 

0935 

1B 

04 

77 

1445 

09 

OS 

77 

0930 

20 

06 

77 

1615 

18 

07 

77 

1000 

15 

OS 

77 

1550 

19 

09 

77 

0935 

17 

10 

77 

1450 

15 

1 1 

77 

1425 

12 

12 

77 

09S0 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 


14 

16 

as 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONQ. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

3000 

65. 

850.0 

53.0 

265 

170.00 

8.6 

13.5 

410 

5.70 

12.5 

4  20 

3.50 

12.0 

405 

5.4 

12.0 

405 

9.  SO 

13.5 

3B0 

7.S 

16.5 

460" 

IB. 

19.0 

494 

6.6 

15.0 

540 

27. 

15.0 

570 

18. 

14.5 

3000 

170.00 

B50.0 

53.0 

668 

30.39 

69.8 

33.3 

265 

3.50 

8.6 

13.5 

NO  OF  SAMPLES 


BOH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


LAUREL  CREEK 

AT  MOUTH  BRIDGEPORT 

RIVER    Flow  GAUGE  FED  02GA024 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

LI.T.M.  17  0541900.0  4814400,0  4 


STATION    ID:       16-OIB4-O30-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 

SION    02  MILEAGE       110.40 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


IS 

01 

77 

1155 

IS 

03 

77 

1045 

14 

03 

77 

1105 

12 

04 

77 

1305 

10 

05 

77 

0940 

14 

06 

77 

1335 

12 

07 

77 

1050 

21 

07 

77 

0350 
1345 

23 

06 

77 

1340 

13 

09 

77 

1010 

11 

10 

77 

1250 

14 

11 

77 

1025 

13 

12 

77 

1215 

934 
SAMPLE 
NO 


28427 
2S453 
28476 
28512 
28  =  67 
28611 
28671 
23149 
28065 
28785 
2B812 
2BB75 
2B945 
13027 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


3.40 

6.40 

84.20 

17.80 

4.90 

3.  ID 

9.90 

5.30 

5.30 

4.40 

19.60 

37.30 

8.70 

30.50 


ao 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


82000 . 

24000. 
I4000E+1 
1 1000. 
100D. 
51000. 


86000. 
34000E+1 

9000 . 

2000. 
52000. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/10DML 

7500. 

3200. 

500. 
1100. 

100.   L 
84. 


10900. 
23000. 

1210. 
530. 

1000. 


84 
W.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

5"0. 

670. 

too. 

130. 
100.   L 
900 


6000. 
2700. 

100. 

200. 

500. 


PSEUD. 

MPA 

MF/10OML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0. 

0, 
4. 
16 

a. 

22 

21 
24 
26 

18 

16 

1  1 

3 

2 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

10.2 
10.2 
10,8 
1  1  .4 
12-2 

9.4 

7.4 

5-6 

9.7 
12.0 

9.8 

8.7 
12.8 
1t.O 


1 
5-OAY 
BOO 
MG/L 

2.2 
1  .8 
3.* 
3.5 

3.0 
1  .4 
4  0 


5.5 
2.0 
1  B 
1  .4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • ) 

M 1 N I MUM 

NO  OF  SAMPLES 


84.20 

17.20 

3.  10 

14 


34000E+1 

26339. * 

1000. 

11 


23000. 
1299.' 
84. 


1  1 


6000. 
416."  D 
100. 

11 


26.0 

12.3 
0.0 

14 


12.  B 

10.1 

5.6 

14 


5.5 
2.6 
1  .4 

11 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DISI  8K3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


18 

01 

77 

1155 

15 

02 

77 

1045 

14 

03 

77 

1105 

12 

04 

77 

1305 

10 

05 

77 

0940 

14 

06 

7  7 

1335 

12 

07 

77 

1050 

21 

07 

77 

0350 
1345 

23 

08 

77 

1340 

13 

09 

77 

1010 

1  1 

10 

77 

1250 

14 

11 

77 

1025 

13 

12 

77 

1215 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

128 
103 
158 
049 
073 
080 
108 
085 
054 
274 
S40 
112 
0.058 
0.  108 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


006 

012 

043 

002 

003 

004 

003 

016 

012 

021 

0.010 

0  008 

0.001 

0.002 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


.27B 

.360 

.332 

.014 

030 

.070 

.  196 

0.  180 

0.036 

0.  1B8 

0.040 

0.042 

0.14B 

0.400 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

1  ,000 
0.930 
1  .  180 
0.770 
0.680 
0.7B0 
1  ,  100 
1  .070 
0.960 
1  .46 
1  .08 
1  .04 
0.85 
1  .04 


21         22 

FILTERED  FILTERED 

N03-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


015 

025 

034 

016 

016 

019 

043 

0.040 

0-018 

0.030 

0.027 

0.016 

0.015 

0.020 


940 
420 
260 
390 
944 
721 
607 
710 
702 
0.870 
0.46B 
1  .28 
I  .39 
1  .91 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


638.0 
1019.0 
412.0 
428.0 
534.0 
573. 
526.0 


739. 
316. 
464. 
464. 
699. 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


68 

19 

70. 

34 
4 
9 

34 


253 

19B. 
41  . 
17. 
25. 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM        0.540     0.043      0.400      1.46      0.048     3.260     1019.0     253 
AVG  OR  GEOM  MN  <•]        0.138     0.010     0.165     0.996     0.024      1.329     568.5      64.4 
MINIMUM       0049     0.D01      0.014     0.680     0.015     0.468      316.         4.9 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST^  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


IB 

01 

77 

1  155 

15 

02 

77 

1045 

14 

03 

77 

1  105 

12 

04 

77 

1305 

10 

05 

77 

0940 

14 

06 

77 

1335 

12 

07 

77 

1050 

23 

08 

77 

1340 

13 

09 

77 

1010 

11 

10 

77 

1250 

14 

11 

77 

1025 

13 

12 

77 

1215 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMOZIN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

930 

42.00 

B3.0 

1600 

6.00 

380.0 

560 

44.00 

60.0 

670 

2.80 

65.0 

840 

4.80 

90.0 

840 

5.6 

108.0 

670 

16.00 

65.  D 

700 

130. 

65, 

335 

48. 

29.5 

4. 

630 

22. 

42.5 

760 

14. 

60. 

S1S0 

14. 

183. 

1600 

180. 

380.0 

4. 

824 

33.27 

102.5 

4. 

335 

2.80 

29.5 

4. 

14 


14 


12 


280        95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE      MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


12 

55 

PH 
AT     LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


.0 
OL 
.0 
.OL 
.0 
.    L 
.OL 
.    L 


1  .60 
I  .0 


NO    OF    SAMPLES 


574 


B.O.W./  SITE;  NITH  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  PLATTSVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16-0184-031-02 

STORET  CODE:  02 
003 
01  SO 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1430 

15 

02 

77 

1340 

14 

03 

77 

1300 

:2 

04 

77 

095S 

10 

05 

77 

1  125 

Id 

06 

77 

1025 

12 

07 

77 

1340 

20 

0? 

77 

0425 
1300 

23 

OB 

77 

1  1  15 

13 

09 

77 

124S 

1  1 

10 

77 

1025 

14 

11 

77 

1235 

13 

12 

77 

1030 

STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  3S0  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

A 

.3 
.3 

■3 

.3 
.3 

3 


.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLE5 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01 

77 

1430 

.3 

15  02 

77 

1340 

.3 

14  03 

77 

1300 

.3 

12  04 

77 

0955 

.3 

10  05 

77 

1  125 

.3 

14  06 

77 

1025 

.3 

12  07 

77 

1340 

.3 

20  07 

77 

0425 
1300 

.3 
.3 

23  08 

77 

1115 

•  3 

13  09 

77 

1245 

.3 

I  1  10 

77 

1025 

.3 

14  11 

77 

1235 

.3 

13  12 

77 

1030 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M 

17  05311E 

0.0  47930C 

0.0  4 

REGION 

02 

MILEAGE 

113.30 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

VIPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28433 

7300. 

168. 

90. 

0.0 

7-4 

1  .6 

28459 

5200. 

1000. 

60B. 

0.0 

B.2 

4.0 

28462 

1 1800. 

IBB 

700. 

4.0 

9.2 

3.0 

285  IB 

200. 

10 

20. 

11.5 

9.6 

1  .4 

28573 

6 

400. 

2B. 

20. 

11  .0 

11  .8 

2.0 

38617 

12000. 

250. 

20. 

21.0 

B.2 

1  .2 

28677 

6 

2400. 

184. 

20. 

25.0 

10.0 

1  .5 

28176 

24.5 

5.8 

28092 

27.5 

7.9 

2B791 

6 

5700. 

1200. 

148. 

19.0 

100 

29818 

6 

9000. 

2000. 

470. 

16.0 

10.7 

1  .2 

20881 

e 

5000. 

540. 

1400. 

10.2 

9.2 

1  .3 

26951 

e 

10000. 

1090. 

780. 

4  0 

13.0 

4.0 

13033 

4 

200. 

(2000. 
2999. • 
200. 

12 

100.   L 

2000. 
249.'  D 
10. 

12 

BO. 

1400. 
135." 
20. 

12 

1  .0 

27.5 

12.5 
0.0 

14 

11.0 

12.0 
9.4 
5.8 

14 

0.4 

4.0 
2.0 
0« 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.102 

0 

029 

0 

300 

0.920 

0.020 

4  600 

502 

0 

36.0 

0.088 

0 

031 

0 

620 

1  .  140 

0.026 

3.970 

454 

0 

1B.0 

0.475 

0 

260 

0 

372 

2.350 

0.046 

2.250 

394 

0 

241  .0 

0.087 

0 

044 

0 

020 

0.550 

0.017 

3.4B0 

422 

0 

27.0 

0.037 

0 

030 

0 

080 

0.5B0 

0.053 

2  570 

428 

0 

6.9 

0.084 

0 

006 

0 

176 

0.960 

0 .  025 

1  .42 

432 

25. 

0.076 

0 

006 

0 

064 

0.840 

0.023 

0.747 

436 

□ 

27.0 

0.064 

0 

022 

0 

050 

0.720 

0.018 

1  .  100 

0.  1  10 

0 

010 

0 

012 

0.720 

O.Ol  1 

0  964 

O.OBO 

0 

008 

0 

10 

0.96 

0.013 

1  .54 

400 

31  . 

0.033 

0 

009 

0 

044 

0.53 

0  008 

1  .09 

464 

11  . 

0.202 

0 

070 

0 

042 

0.96 

0.038 

3.66 

464 

51  . 

0.  135 

0 

049 

0 

060 

0.97 

0.025 

2.53 

405 

25. 

0.072 

0 

019 

0 

002  L 

0.50 

0.011 

4.02 

480 

36. 

0.475 

0 

260 

0 

620 

2.350 

0.053 

4.600 

502 

0 

241  .0 

0.  117 

D 

042 

0 

139D 

0.907 

0.024 

2.424 

440 

1 

44.6 

0.033 

0 

006 

0 

002 

0.50 

o.ooe 

0.747 

394 

0 

6.9 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

1430 

IS 

02 

77 

1340 

14 

03 

77 

1300 

12 

04 

77 

0955 

10 

05 

77 

1  125 

14 

06 

77 

1025 

12 

07 

77 

1340 

23 

08 

77 

1115 

13 

09 

77 

1245 

11 

10 

77 

1025 

14 

1  1 

77 

1235 

13 

12 

77 

1030 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

30B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

730 

2B.00 

1B.0 

730 

4.50 

28.5 

235 

160.00 

7,7 

590 

IB.  00 

18.0 

650 

4.00 

25.0 

610 

12. 

19.0 

550 

15.00 

16.0 

520 

16. 

22.0 

590 

6  2 

19.5 

580 

39. 

17.5 

610 

23. 

21  .0 

680 

IB. 

21  .0 

730 

1 60 . 00 

28.5 

590 

28  64 

19.4 

235 

4.00 

7.7 

NO  OF  SAMPLES 


575 


B.O.W./  SITE: 
SIMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


NITH  RIVES 

FIRST  BRIDGE  DOWNSTREAM  FROM  NEW  HAMBURG 

RIVER    FLOW  GAUC 


STATION  ID:   16-0184-032-02 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

s™ 

SAMP 

DV  MO 

Yfl 

IMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

IB  01 

77 

1335 

.3 

15  OS 

77 

1225 

.3 

14  03 

77 

1205 

.3 

12  04 

77 

1050 

.3 

10  05 

77 

1040 

.3 

14  OB 

77 

1150 

.3 

12  07 

77 

1220 

.3 

20  07 

77 

0325 
1205 

.3 
.3 

23  OB 

77 

1205 

.3 

13  09 

77 

1150 

.3 

11  10 

77 

11  10 

.3 

14  11 

77 

1155 

.3 

13  12 

77 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  [•! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

77 

1335 

.3 

15  02 

77 

1225 

.3 

14  03 

77 

■  205 

.3 

12  04 

77 

1050 

.3 

10  05 

77 

1040 

.3 

14  05 

77 

1  150 

.3 

12  07 

77 

1220 

.3 

20  07 

77 

0325 
1205 

.3 

.3 

23  OB 

77 

1205 

.3 

13  09 

77 

1  150 

.3 

1  1  10 

77 

11  10 

.3 

14  11 

77 

U5S 

.3 

13  12 

77 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  J 

M 1 N 1  MUM 

0  02GAD1S 

MAJOR  BASIN:  GREA 

LAKES 

ST 

DRET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ERIE 

003 

TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

0150 

LONG 

U.T.M 

t7  0526050.0  4802400.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

126.30 

934 

901 

444 

80 

61 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -OAT 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28430 

24.70 

2  TOO. 

132. 

92. 

0.0 

9.5 

1  .8 

28456 

25.00 

750. 

300. 

68. 

0.0 

9.4 

1  .2 

28479 

6790.00 

10500. 

148. 

1S2. 

5.0 

9.4 

2.4 

285t5 

152.00 

290. 

24. 

4.   L 

11  .0 

9.0 

1  .8 

28570 

6 

36.50 

300. 

16. 

2.   L 

11  .0 

11.9 

3.0 

28614 

19.  10 

400. 

10. 

10.   L 

21  .5 

8.5 

1  .6 

28S74 

6 

26.60 

1O00.   t 

64. 

12. 

24.0 

7.7 

1  .8 

2B175 

15.20 

25.0 

5.9 

28091 

15.20 

27.5 

7.7 

28783 

6 

33.80 

1400. 

600. 

10. 

18.0 

8.5 

28BI5 

6 

21  .20 

17000E-H 

300. 

260. 

16.0 

9.7 

1  .6 

28878 

G 

279.00 

9000. 

380. 

1080. 

10.0 

9.6 

1  .4 

28948 

6 

156.00 

10000. 

880. 

520. 

3.0 

12.3 

2.6 

13030 

4 

60.00 

2000. 

50. 

10.   L 

1  .5 

1  1  .4 

0.4 

6790.00 

17000E+1 

eeo. 

1080. 

27.5 

12.3 

3.0 

546. sa 

2323.*  D 

113. • 

39.*  D 

12.4 

9.3 

1  .8 

15.20 

290. 

10. 

2. 

0.0 

5.9 

0.4 

14 

12 

12 

12 

t4 

14 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.056 

0 

014 

0.214 

0.780 

0.016 

2.740 

424.0 

8.8 

0.042 

0 

030 

0.240 

0.530 

0.016 

2.780 

423.0 

6.8 

0.300 

0 

130 

0.2B0 

1  .200 

0.060 

3.040 

430.0 

87.0 

0  100 

0 

063 

0.022 

0.540 

0.015 

3.1B0 

386.0 

27.0 

0.095 

0 

002 

0.576 

1  .570 

0.050 

1  .080 

397  .0 

17.0 

0.118 

0 

004 

0.068 

o.aao 

0.020 

1  .280 

360. 

43. 

0.  100 

0 

006 

0.084 

0.860 

0.021 

0.734 

3B1  .0 

48.0 

0.052 

0 

017 

0.038 

0.760 

0.015 

0.765 

0.075 

0 

015 

0.018 

0.760 

0.01  1 

0.664 

0  .  1 06 

0 

015 

0.  126 

1  .24 

0.038 

1  .7a 

383. 

40. 

0.060 

0 

004 

0.078 

0.72 

0.012 

0.26B 

361  . 

29. 

0.  192 

0 

070 

0-040 

1  .10 

0.023 

3.03 

428. 

39. 

0.  1B4 

0 

062 

0.024 

1  .20 

0.031 

2.47 

394. 

22. 

0.140 

0 

026 

0.058 

0.74 

0.014 

3.84 

498. 

84. 

0.300 

0 

130 

0.576 

1  .570 

0.060 

3.84 

498. 

87.0 

0.116 

0 

033 

0.133 

0.920 

0.024 

1  .975 

405.4 

37.6 

0.042 

0 

.002 

o.oia 

0.530 

0.01  1 

0 .  268 

360. 

6.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

,3 


18 

01 

77 

1335 

15 

02 

77 

1225 

14 

03 

77 

1205 

12 

04 

77 

1050 

10 

05 

77 

1040 

14 

06 

77 

1150 

12 

07 

77 

1220 

23 

08 

77 

1205 

13 

09 

77 

1  ISO 

11 

10 

77 

1  1  10 

14 

11 

77 

1155 

13 

12 

77 

11  15 

YiAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  *  | 

MINIMUM 


14 

16 

5E 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILtCATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

690 

7.00 

19.0 

630 

720 

5.40 

35.5 

50.0 

600 

56.00 

65.0 

26.5 

560 

17.00 

17.5 

38.0 

610 

1  1  .00 

30.0 

58.0 

510 

27. 

18.0 

60.5 

460 

26.00 

16.0 

45.0 

495 

24, 

31  .5 

38. 

530 

17. 

27.0 

47.0 

570 

33. 

18-0 

38.5 

575 

29. 

21.0 

40.0 

655 

36. 

20.5 

46.5 

720 

56.00 

6S.0 

63.0 

583 

24.03 

26.6 

45.  1 

480 

5.40 

16.0 

26.5 

NO  OF  SAMPLES 


576 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NITH     RIVES 

FIRST    BRIDGE    DOWNSTREAM    FROM   AYR 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16-0184-033-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


U.T.M.  17  0542840.0  4791450.0  4 


934       901 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE         SCO 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET      MTRS 


.3  29422 

.3  26471 

.3  28507 

.3  2B546    6 

.3  2B5B5     8  6 

.3  28652 

.3  2S7I9     6 

.3  28  174 

,3  2B090 

.3  2B743     6 

.3  28849    6 

.3  28912    6 

.3  289B2    6 

.3  13048    6 


24 

01 

77 

1515 

31 

02 

77 

1500 

16 

03 

77 

0925 

19 

04 

77 

1515 

16 

05 

77 

0915 

21 

06 

77 

1500 

19 

07 

77 

1010 

20 

07 

77 

0445 
1325 

09 

08 

77 

1435 

20 

09 

77 

0930 

18 

10 

77 

1445 

21 

11 

77 

1700 

19 

12 

77 

0950 

MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MM  (  '  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


444 
FLOW  CFS 


80        Bl  84 

TOTAL       FECAL  M.F 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER 

MF/lOQML  MF/100ML  MF/100ML   MF/100ML 


460. 

57000. 

12700. 

600. 

140. 

2400. 

3800. 


2000. 
7500. 
2100. 
1100. 
1600. 


57000. 
2318.' 
140. 


46. 

12. 

216. 

2. 

26. 

12. 
1  18. 


152. 
232. 
84. 
180. 
152. 


232. 

55. 

2. 


20. 

12. 

244. 

2. 

2 

2. 
2. 


14. 
146. 

74. 
760. 

40. 


760. 
20.* 
2. 


REGION  02 

MILEAGE   1 

05.80 

88 

805 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

CEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

6-4 

1  .0 

0.0 

1  l  .6 

0.8 

4  0 

10.0 

1  .8 

16.0 

13.6 

2.8 

16.0 

9.3 

1  .4 

21  .0 

10.5 

0  .  B 

23.0 

7.2 

1  .0 

23.5 

6.3 

27.0 

9-B 

23,0 

10.3 

O.E 

16.0 

8-3 

2.4 

8.0 

10.7 

1  .6 

5.5 

11  .0 

0.6 

4.0 

10. 0 

1  .3 

27.0 

13.6 

2.B 

13.5 

9.8 

1  .4 

0.0 

6.3 

0.6 

12 


12 


14 


14 


12 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


24  01 

77 

1515 

.3 

21  02 

77 

1500 

.3 

16  03 

77 

0925 

.3 

19  D4 

77 

1515 

.3 

16  05 

77 

0915 

.3 

21  06 

77 

1500 

3 

19  07 

77 

1010 

.3 

20  07 

77 

0445 
1325 

.3 

.3 

09  08 

77 

1435 

.3 

20  09 

77 

0930 

.3 

18  10 

77 

1445 

.3 

21  11 

77 

1700 

.3 

19  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.054 

0.O29 

0.  197 

0.4  20 

0.023 

4  .380 

480.0 

6.0 

0.044 

0.014 

0.086 

0.360 

0.017 

4.  180 

499.0 

5  0 

0.245 

0.090 

0.294 

1  .250 

0.03a 

3.460 

326  0 

108.0 

0.053 

0.003 

0.074 

0.B30 

0012 

1  950 

410  0 

2B.0 

0.022 

0.001 L 

0.028 

0.4B0 

0.020 

2  61D 

441  0 

13.0 

0.068 

0.006 

0.049 

0.580 

0.017 

2.080 

460. 

21  . 

0.052 

0.008 

0.038 

0.510 

0.013 

1  .760 

455.0 

19.0 

0.032 

0.015 

0.018 

0.560 

0.D14 

1  .930 

0.053 

0-015 

0.008 

0.500 

0.012 

1  .680 

0.084 

0.018 

0.030 

0.62 

0.014 

1  .72 

435. 

24. 

0.  166 

0.019 

0.068 

1  .12 

0.018 

1  .60 

446. 

59. 

0.083 

0.D24 

0.002L 

0.61 

D.01  1 

3.40 

470. 

9.3 

0.084 

0.057 

Q.03B 

0.49 

0  023 

4.45 

399. 

17. 

0.090 

0.054 

0.168 

0.68 

0.019 

3.30 

331  . 

16. 

0.245 

0.090 

0.294 

1  .250 

0.038 

4.45 

499.0 

108.0 

O.OBI 

0.025D 

0.0780 

0.644 

0.018 

2.750 

429.3 

27.  1 

0.O22 

0.001 

0,002 

0.360 

0.011 

1  .60 

326.0 

5.0 

7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST<I  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56        59       280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  SI  MG/l 


96 

52 

55 

208 

25 

IDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

MO/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

1515 

3 

21  02 

77 

1500 

.3 

16  03 

77 

0935 

.3 

19  04 

77 

1515 

.3 

16  05 

77 

0915 

.3 

21  06 

77 

1500 

.3 

19  07 

77 

1010 

3 

09  OB 

77 

1435 

.3 

20  09 

77 

0930 

3 

IB  10 

77 

1445 

3 

21  11 

77 

1700 

3 

19  13 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

730 

2.00 

730 

230 

335 

72.00 

600 

8.20 

660 

1  .50 

610 

5.0 

620 

5  60 

590 

10. 

560 

24. 

665 

6.5 

600 

16. 

560 

13. 

730 

72.00 

605 

13.84 

335 

1  .50 

18. 5 

101  .0 

22.0 

91  .0 

10.0 

24.0 

19.0 

22.0 

19.5 

20.0 

19.  D 

19.5 

20.0 

19.0 

17.5 

22.0 

101  .0 

18.8 

72.0 

10.0 

24.0 

NO  OF  SAMPLES 


577 


a. O.K./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


speed  river 

edinbqrough  street  gueeph 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   1  6-01 81 -034-02 

STORET  CODE:  OS 
003 
0150 


U.T.M-  17  0559650.0  481B999.Q  4 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


17 

01 

77 

1015 

14 

02 

77 

0955 

IS 

03 

77 

1400 

IS 

04 

77 

0935 

0'.! 

OS 

77 

14  20 

20 

06 

77 

1030 

IB 

07 

77 

1550 

22 

07 

77 

0400 
1  155 

IS 

06 

77 

1015 

19 

09 

77 

1425 

17 

10 

77 

0920 

IS 

11 

77 

0935 

12 

12 

77 

1530 

STN   STN  SAMP   PJ 
OISI  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  1  ■  | 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 

HO 


2H401 
2B437 
28466 
28522 
28548 
28528 
28688 
28165 
28081 
28752 
28B25 
28888 
28958 
13008 


901 
SCO 


9  6 
6 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

1700. 

1200. 

800. 

tBOO. 
3500. 
1500. 


33000. 
57000. 

3900. 
700. 

2000. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

720. 

100. 

10. 

24. 

64. 
84. 


440. 

280. 

360. 

50. 

96. 


57000. 
2970.' 
700. 


720. 

106. 

10. 


-0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

107.30 

84 

88 

805 

3 

1 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

ENTER. 

MP  A 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24. 

0.0 

10.6 

1  .0 

100. 

O.D 

10.0 

2.4 

12. 

4.0 

11.6 

1  .B 

1  1  .0 

10.2 

1  .6 

28. 

13.0 

12.5 

1  .2 

2. 

19.0 

10.0 

1  .0 

B. 

26.0 
22.0 
23.5 

1  1  .0 
7.1 
8.8 

O.S 

26. 

21  .0 

10. B 

1  .a 

164. 

17.0 

10-0 

1  .0 

16. 

7.0 

1  1  .2 

0.4 

10. 

6.0 

12.0 

1  .6 

64. 

1.0 

12.2 

0.6 

164. 

26.0 

12.  S 

2.4 

22." 

12.1 

10.6 

1  .3 

2. 

0.0 

7.1 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


17  01 

77 

1015 

.3 

14  02 

77 

0955 

.3 

IS  03 

77 

1400 

.3 

18  04 

77 

0935 

.3 

09  05 

77 

1420 

.3 

20  06 

77 

1030 

.3 

18  07 

77 

1550 

.3 

22  07 

77 

0400 
115S 

.3 
.3 

15  08 

77 

1015 

.3 

19  09 

77 

1425 

.3 

17  10 

77 

0920 

.3 

15  tl 

77 

0935 

.3 

12  12 

77 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<  •  1 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L. 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.044 

0.002 

0.  104 

0  .  750 

0.010 

1  .790 

443.0 

23.0 

0.060 

0.001 

0.136 

0.920 

0.012 

1  .600 

462.0 

39.0 

0.075 

0.023 

0.192 

1  .050 

O.OlS 

1  .700 

268.0 

11  .0 

0,031 

0.001 

0.028 

0.650 

0.012 

1  .  150 

332.0 

15.0 

0.021 

0.001 

0.014 

0.470 

0.D10 

1  .470 

457.0 

3.8 

0.020 

0.003 

0.050 

O.SSO 

0.014 

0.746 

351  . 

4.1 

0.044 

0.003 

0.044 

0.680 

0.011 

0.449 

339.0 

3.7 

0.023 

0.003 

0.022 

0.670 

0.009 

0.441 

0.031 

0.006 

0.034 

0.810 

0.010 

0.515 

0.D56 

0.003 

0.036 

0.84 

0.012 

0.428 

33B. 

2t  . 

0.024 

0.004 

0.050 

0.5B 

0.012 

0.358 

319. 

5.9 

0.025 

0.001 

0.028 

0.67 

0.010 

0.790 

341  . 

5.6 

0.250 

0.  110 

0.740 

1  .49 

0.045 

4.10 

700. 

9.  1 

0.023 

0.003 

0.064 

0.56 

O.OOB 

0.103 

371  . 

3.3 

0.250 

0.110 

O.740 

1  .49 

0.045 

4.  10 

700. 

39.0 

0.052 

0.012 

0.110 

0.766 

0.014 

1.117 

395.1 

12,0 

0.020 

0.001 

0.014 

0.470 

0.008 

0.103 

26B.0 

3.3 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

eoNo. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

17  01 

77 

1015 

.3 

720 

4.60 

38.0 

41  .0 

14  02 

77 

0955 

.3 

760 

9.20 

63.0 

42.5 

15  03 

77 

1400 

.3 

395 

3.20 

16.5 

23.5 

18  04 

77 

0935 

.3 

530 

2.20 

34.0 

09  OS 

77 

1420 

•  3 

720 

2.20 

70.0 

20  06 

77 

1030 

.3 

550 

2.5 

35.5 

1B  07 

77 

1550 

3 

520 

1  .60 

28.0 

15  OB 

77 

1015 

.3 

510 

3.6 

23.0 

19  09 

77 

1425 

3 

530 

2.6 

22.5 

17  10 

77 

0920 

3 

525 

3.6 

22.0 

15  1  1 

77 

0935 

.3 

1080 

6.8 

93. 

12  12 

77 

1530 

.3 

575 

2.8 

24.0 

MAXIMUM 

1080 

9.20 

93. 

42.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( ') 

618 

3.76 

39.5 

35.7 

MINIMUM 

395 

1  .60 

16.5 

23.5 

280        95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE        MG/L  AT  LAB 

St  MG/L  MG/L 


12 

55 

PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


578 


B.O.M./  SITE:  GRAND  RIVER 

SAMPLE  POINT:  BRIDGE  AT  DUNNVULE 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DISI  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


24  01 

77 

1155 

.3 

21  02 

77 

1135 

.3 

16  03 

77 

1205 

.3 

19  04 

77 

1  130 

.3 

26  04 

77 

1410 

.3 

16  05 

77 

11  SO 

.3 

21  06 

77 

1205 

.3 

18  07 

77 

0150 
0920 

.3 
.3 

19  07 

77 

1240 

.3 

02  06 

77 

094S 

.3 

09  08 

77 

1200 

.3 

20  09 

77 

1150 

.3 

18  10 

77 

1110 

.3 

27  10 

77 

1410 

.3 

21  11 

77 

1215 

.3 

19  12 

77 

1210 

3 

MAXIMUM 

AUG  OR 

GEOM  MN- 

CI 

M 1 N 1  MUM 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  OT 

77 

1155 

.3 

21  02 

77 

1135 

.3 

16  03 

77 

1205 

.3 

19  04 

77 

1130 

.3 

26  04 

77 

I410 

.3 

16  05 

77 

I  150 

.3 

21  06 

77 

1205 

.3 

18  07 

77 

0T5Q 
0920 

.3 
.3 

19  07 

77 

1240' 

.3 

02  08 

77 

0945 

.3 

09  08 

7  7 

1200 

.3 

20  09 

77 

1150 

.3 

18  10 

77 

1110 

.3 

27  10 

77 

1410 

.3 

21  11 

77 

1215 

.3 

19  12 

77 

1210 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

(♦) 

M 1 N I  MUM 

33 

TOTAL 

P 

WG/L 

0.094 
0.  160 
460 
1  1  1 
144 
068 
264 

oae 
no 

294 
056 
111 
.  188 
.  127 
.  134 
.  142 
.111 


NO  OF  SAMPLES 


0.460 
0.157 
0.056 

17 


PLUARG 

MAJOR  BASIN:  CHEAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM.  GRAND  RIVER 

U.T.M.  17  0612660  0  4750440.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

84 

SAMPLE 

SCD 

flow 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M  F. 

NO' 

C0L1F0RM 
MF/lOOML 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

28417 

80. 

4 

4.   L 

28466 

700. 

4 

6. 

28502 

17600. 

130. 

250. 

28541 

6 

2300. 

4.    L 

4.    L 

28399 

500. 

120. 

BO 

28580 

6 

20. 

4.   L 

4.   L 

2B647 

100. 

10. 

10 

28207 

28123 

28714 

6 

500. 

26. 

2.   L 

27556 

6 

400. 

160. 

130. 

2  8  7  3  B 

E 

700. 

6 

10. 

23844 

6 

430Q. 

22B 

318. 

28907 

6 

3100. 

124. 

44. 

27681 

6 

400. 

20. 

10.   L 

2B977 

e 

13043 

6 

6000. 

190. 

380 

STATION 

ID:   16-0184-035-83 

5T0RET  CODE: 

02 

003 

0150 

REGION  02 

MILEAGE 

4 

BO 

88 

805 

3 

1 

PSEUD 

WATER 

DISS. 

3-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

8  6 

1  .4 

0,  0 

10.4 

1  .5 

5.0 

10.6 

3.0 

180 

12-8 

2.0 
2.0 

IB  5 

11.6 

1  .6 

21.0 

B.  1 

2.6 

25  B 

l  1  .S 

25  5 

9.1 

26.5 

6.9 

4  .4 

23.0 

80 

0  .8 

28.0 

12.0 

1  .4 

19.0 

7.0 

2.0 

8.5 

10  1 

0.5 

13  2 

7.6 

0.8 

6.0 

11  .0 

0.6 

2.0 

116 

1  .8 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


033 
100 

1  10 
OlO 
028 
003 
016 
008 
012 
053 
01  1 
015 
072 
043 
036 
.031 


0.1  10 
0.036 
0.003 

t? 


17600. 
720." 
20. 


19 

FILTERED 

AMMON 1  A 

MG/L 


840 
5B0 
31B 
070 
124 
166 
265 
046 
.OIB 
410 
.074 
.  138 
104 
036 
.044 
.070 
.256 


1  .SBO 
0.263 
0.018 

17 


!« 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

1  .570 
2.240 
1  .650 
0.640 
1  .00 
0.820 
1  .520 
0.  920 
1  .  100 
1  ,  690 
0.5B 

oae 

0.88 
0.93 
1  .160 
1  .0 
0.920 


2.240 
1  .  146 
0.5B 


22B. 
28.  •  D 
4 

14 

21 
FILTERED 
N02  N 
MG/L 

0.013 
0  018 
0  038 
0.038 
0  040 
0  022 
0.019 
0.004 
0.023 
0.039 
0.007 
0.004 
0.030 
0.019 
0  OIB 
0.027 
0.056 


0.056 
0.024 
0.004 


3B0. 
23.*  0 
2. 

14 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


790 
380 
950 
620 
260 
310 
261 
056 
667 
391 
498 
016 
04 

.68 

.  130 

.02 

.340 


3  .  380 
1  .506 
0.016 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


597 
709 
429 
469 
3B2 
552 


519.0 
467. 

458  . 
4  30. 
472. 
511  .0 
469. 
379  .0 


709.0 
468.8 
379.0 


28.0 

15.0 

0.0 

16 

6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

4.2 
22.0 
224.0 
42.0 
50.0 
23   0 


98. 

24. 

2b 

51  . 

54. 

48 

63. 

39. 


224.0 

54.  1 

4.2 


128 
9.8 
6.9 

16 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

593 
66  7 

427 

332 
529 

520 


44  3 
379 

4i  a 

463 
40  6 
350 


68  7 
46  2 
332 


1    B 

0.5 


15 


107 
CALCUL 
DSOLIDS 
MG/L 


2  05 
205 
205 


14 


14 

IE 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACUVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHQ5 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

1  155 

3 

910 

3.20 

50.0 

133.0 

3.  15 

7  95 

0,  1B0 

1  .OL 

21  02 

77 

1  135 

.3 

1000 

6.30 

66.0 

160.0 

4  25 

7.74 

0  460 

1  .OL 

16  03 

77 

1205 

.3 

315 

160.00 

13.5 

24.0 

2.  10 

7.B4 

B.700 

1  .0 

19  04 

77 

1130 

.3 

660 

29.  00 

3A.5 

86.0 

D  60 

8.32 

1  .600 

2.0 

2  6  04 

77 

1410 

.3 

540 

38.00 

27.5 

55.0 

2.45 

7.98 

2  .300 

1  .OL 

16  OS 

77 

1150 

.3 

770 

12.00 

49.0 

135.0 

0.15 

8.14 

0  820 

1  OL 

21  06 

77 

1205 

.3 

740 

24. 

51.0 

143. 

0  80 

6.03 

2.60 

1  .  L 

19  07 

77 

1240 

.3 

610 

55.00 

38.5 

02  08 

77 

0945 

3 

54.0 

1  .90 

09  08 

77 

1200 

.3 

650 

14. 

49.5 

20  09 

77 

1  150 

.3 

530 

:,c 

29.5 

78. 

2,65 

7.62 

1  .50 

5. 

18  10 

77 

11  10 

.3 

610 

32. 

25.0 

68. 

3.35 

8,27 

2.2 

1  .  L 

27  10 

77 

1410 

.3 

700 

37.00 

32.0 

5.5 

2.30 

a.  13 

3.200 

1  .OL 

21  1  1 

77 

1215 

.3 

630 

42. 

28. 0 

71  . 

2  35 

8.  17 

2  .30 

1  . 

19  12 

77 

1210 

.3 

620 

17.00 

33.0 

36. 

8.05 

1  .06 

1  .  L 

MAXIMUM 

1000 

160  00 

68.0 

160.0 

4.25 

8-32 

8  .  700 

5, 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ 1 

663 

36.  1  1 

3B.9 

82  .9 

2,17 

6.02 

2.243 

1  .40 

MIMMuM 

315 

3.20 

t3.5 

5.5 

0.  15 

7.62 

0.180 

1  .0 

NO    OF     SAMPLES 


579 


CONT'D 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY 

MO 

YB 

LMT 

DiST 

BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

M1RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

01 

77 

1155 

.3 

9 

15 
17 
B 
9 
7 
11 

21 

02 

77 

1135 

3 

16 

03 

77 

1205 

3 

19 

01 

77 

1130 

.3 

26 

04 

77 

M10 

.3 

16 

05 

77 

1150 

.3 

21 

06 

77 

1205 

.3 

19 

07 

77 

1210 

3 

14 

02 

oe 

77 

0915 

.3 

■ 

09 

oa 

77 

1200 

.3 

13 

13 

8 

13 

70 

20 

09 

77 

1150 

.3 

18 

10 

77 

1110 

.3 

27 

10 

77 

1110 

.3 

21 

11 

77 

1215 

.3 

19 

12 

77 

1210 

3 

MAXIMUM 

70 
16 

7 

AVG 

OB  GEOM 

MM  1  -  ) 

MINIMUM 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L      MG/L 


41 
COD 


NO  OF  SAMPLES 


13 


30 
112 

m 

32 
40 
10L 
24 


43 
39 
26 


112 
38D 
10 

12 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0     0.001 


1      0.001 


Q.001 
0.001 
0.001 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


24  01  77  1155 

26  04  77  1410 
02  08  77  0945 

27  10  77  1410 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 

221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

2D1 
TOTAL 
MN 
MG/L 

238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.020L 
0.030L 
0 .  030 
0.020L 

0.01DL 
0.010 

0.020L 
0.020L 

0.010 
0.020 
0.010 
0.010L 

O.OlOL 
0.0101 
0.0301 
0.030L 

0.O05L 
0.0054 
0.005L 
0.005L 

0.030 
0.030 
0.020L 
G.010L 

0.010 
O.OtOL 
0.020L 
0.020L 

0.030 

0.025D 

0.020 

0.020 

0.015D 

0.010 

0.020 

0.0130 

0.010 

0.030 

0.D20D 

0.010 

0.005 

O.OOSD 

0.005 

0.030 

0.0230 

0.010 

0.020 

0.0150 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SPEED  RIVER 

PUSL1NCH  LAKE  RD  4M  S-W  GUELPH 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA015 


MAJOR  6AS1N 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  10;   16-0184-036-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

14  02 

15  03 

18  04 
09  05 
20  06 

18  07 
22  07 

15  OB 

19  09 
17  10 
15  11 
12  12 


77  0950 
77  0940 
77  1415 
77  0925 
77  1430 
77  1000 
77  1605 
77  0415 
1145 
77  1000 
77  1445 
77  0910 
77  0920 
77  1540 


VAX [MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ' > 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


17  01 

77 

0950 

.3 

14  03 

77 

0940 

.3 

15  03 

77 

1415 

.3 

19  04 

77 

0925 

.3 

09  05 

77 

1430 

.3 

20  06 

77 

1000 

.3 

18  07 

77 

1605 

.3 

22  07 

77 

0415 
1  145 

.3 
3 

15  08 

77 

1000 

-3 

19  09 

77 

1445 

.3 

17  10 

77 

0910 

.3 

15  11 

77 

0920 

.3 

12  12 

77 

1540 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  "  1 

M 1 N I  MUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0558000.0  4814600.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

102.20 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

86 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28400 

58.60 

10. 

4.   L 

4.   L 

0.0 

9.6 

4,8 

28436 

70.00 

50. 

8. 

4. 

0.5 

7.B 

5.0 

28485 

1210.00 

4.0 

13.2 

2.2 

2B521 

6 

196.00 

5300. 

36. 

8. 

13.0 

7.0 

4.0 

28547 

6 

1 17.00 

700. 

4. 

4.   L 

1  1  .0 

11.1 

3.6 

20627 

76  50 

IOOOOEt-1 

1200. 

12. 

20.0 

a  2 

5.5 

286B7 

B 

56.00 

400. 

8. 

4.   L 

26.0 

8.2 

3.0 

2B164 

45.80 

22.0 

2.5 

28080 

45.80 

22.0 

4.8 

28751 

6 

70.00 

15000. 

76. 

6. 

18.0 

9.5 

1  .8 

28B24 

6 

210.00 

900. 

156, 

36. 

17.0 

8.0 

2.6 

28887 

6 

345.00 

2300. 

32. 

56. 

8.0 

9.5 

1  .0 

38957 

6 

239.00 

600. 

16. 

12. 

6.0 

10.2 

0.8 

13007 

6 

241,00 

380. 

12. 

20. 

1  .0 

11.2 

4.8 

1210.00 

10000E+1 

1200. 

56. 

26.0 

13.2 

5.5 

212.91 

943.' 

26.  •  D 

10.*  D 

12.0 

8. 6 

3.2 

45.80 

10. 

4. 

4. 

0.0 

3.5 

0.8 

14 

11 

11 

11 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  157 

0 

083 

2-550 

3.950 

0.045 

1  .660 

464.0 

7.3 

0.  140 

0 

058 

3.080 

3.980 

0.078 

1  .220 

664.0 

18.0 

0.070 

0 

017 

0.324 

0.950 

0.026 

1  .450 

267.0 

10.0 

0.056 

0 

001 

0.5B0 

1  .310 

0.  120 

1  .140 

347.0 

15.0 

0.042 

0 

004 

0 .  900 

1  .520 

0.255 

1  .490 

394.0 

5.7 

0.116 

0 

060 

1  .250 

2.  120 

0.340 

1  .640 

401  . 

B.4 

0.  106 

0 

052 

0.  194 

0.840 

0-400 

2.200 

440.0 

10.0 

0.098 

0 

060 

0.  100 

0.860 

0.066 

2.  180 

0.  1  IB 

0 

057 

0  224 

1  .050 

0.440 

1  .760 

0.094 

0 

043 

0.3OO 

0.96 

0.220 

1  .40 

391  . 

7.7 

0.097 

0 

019 

0.180 

0.95 

0.135 

1  16 

354. 

19. 

0.050 

0 

002 

0.316 

1  .05 

0.070 

0.840 

354. 

4.5 

0.079 

0 

036 

0.076 

0.52 

0.019 

2.7B 

420. 

11  . 

0.114 

0 

017 

0.050 

1  .86 

0.  125 

1  .60 

418. 

15. 

0.  157 

0 

.063 

3.080 

3.980 

0.440 

2.78 

664.0 

19. 

0 .  096 

0 

.036 

0.723 

1  .494 

0.  167 

1  .623 

409.5 

11  .0 

0.042 

0 

.001 

0.050 

0.52 

0.019 

0.840 

267,0 

4.5 

NO  OF  SAMPLES 


580 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MQ  VR  LHT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

0950 

.3 

14  02 

77 

0940 

.3 

15  03 

77 

1415 

3 

18  04 

77 

0925 

.3 

09  05 

77 

1430 

3 

20  06 

77 

1000 

.3 

18  07 

77 

1605 

.3 

IS  08 

77 

1000 

.3 

19  09 

77 

1445 

3 

17  10 

77 

0910 

3 

IS  11 

77 

0920 

.3 

12  12 

77 

1S40 

■3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  Ml, 

1*1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

*.c  i  Dm 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

'AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/l 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

780 

2.50 

50.0 

60.0 

1140 

6.  BO 

175.0 

55.0 

395 

3.60 

19.5 

26.0 

570 

1.90 

33.5 

630 

2.00 

41  .0 

660 

1  .60 

51  ,0 

670 

2.20 

58.0 

610 

3.5 

49.0 

5  BO 

4.8 

31  .0 

555 

3.7 

27.5 

660 

6-9 

17.5 

650 

4.9 

37.5 

1140 

6.9 

175.0 

60.0 

658 

3.70 

49.1 

47.0 

395 

1  .60 

17.5 

26.0 

NO  OF  SAMPLES 


BOH./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LKT 


GRAND  RIVER 

1ST  CONC  ROAD  DOWNSTREAM  BELLUOOD  LAKE  OUTLET  GR-13 
RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GAO16  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PLUARG 

GREAT     LAKES 
LAKE    ERIE 
GRAND    RIVER 


STATION    ID:       16 -01 B4-037-02 

STORET   CODE:    02 
003 
0150 


17  01 

77 

1210 

.3 

14  02 

77 

1  150 

.3 

15  03 

77 

1230 

.3 

18  04 

77 

1120 

.3 

09  05 

77 

1345 

.3 

20  06 

77 

1215 

.3 

18  07 

77 

1350 

,3 

22  07 

77 

0125 
1310 

.3 

.3 

IS  08 

77 

1205 

.3 

19  09 

77 

1250 

.3 

17  10 

T7 

1100 

.3 

15  11 

77 

1105 

.3 

12  12 

77 

1335 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1210 

.3 

14  02 

77 

1150 

.3 

15  03 

77 

1230 

.3 

18  04 

77 

1120 

.3 

09  05 

77 

1245 

.3 

20  06 

77 

1215 

.3 

18  07 

77 

1350 

3 

22  07 

77 

0125 
1310 

.3 

.3 

15  08 

77 

1205 

.3 

19  09 

77 

1250 

.3 

17  10 

77 

1100 

.3 

15  11 

77 

1105 

.3 

12  12 

77 

1335 

.3 

MAI  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1210 

3 

14  02 

77 

1150 

■  3 

15  03 

77 

1230 

.3 

IB  04 

77 

1  120 

.3 

09  05 

77 

1245 

.3 

20  06 

77 

1215 

.3 

18  07 

77 

1350 

.3 

15  08 

77 

1205 

.3 

19  09 

77 

1250 

3 

17  10 

77 

1100 

■3 

15  11 

77 

1105 

3 

12  12 

77 

1335 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <•) 
MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0552825.0  4841325.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

138.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.f . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

eoo 

MF/10OML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

2aaoS 

53.00 

200. 

36. 

66. 

0.0 

9.8 

1  .6 

28111 

63.00 

400. 

16. 

692. 

0  0 

9.4 

5.0 

28490 

3830  00 

40Q. 

64. 

234. 

2.0 

12.8 

2.4 

28527 

6 

93.50 

100. 

4.   L 

10.   L 

8.0 

12.2 

0.8 

26553 

6 

79.60 

10. 

2.   L 

4. 

12.0 

12.0 

1  .4 

28633 

1 23 . 00 

700. 

240. 

54. 

11  .0 

11.6 

1  .0 

28693 

6 

1 28  00 

5100. 

52. 

3.   L 

21  .0 

11.0 

1  .6 

28163 

164.00 

18.0 

10.9 

26079 

164.00 

21  .0 

9.8 

28757 

6 

1  2 1 . 00 

300. 

124. 

8. 

22.0 

11.0 

1  .6 

28830 

6 

1 54 . 00 

500. 

4. 

14. 

17.0 

9.3 

1  .4 

28893 

6 

847.00 

200. 

10. 

4.   L 

9.0 

10.4 

0.5 

28963 

6 

515  00 

900. 

146. 

B8. 

S.O 

12.3 

0.8 

13013 

6 

379.00 

2100. 

22. 

30. 

2.0 

12.8 

1  .0 

3830.00 

5100. 

240. 

692. 

22.0 

12.8 

5.0 

479.58 

369.' 

25.*  D 

24.-  D 

10.6 

1  t  .  1 

1  .6 

53.00 

10. 

2. 

3. 

0.0 

9.3 

O.S 

14 

12 

12 

12 

14 

14 

12 

33 

34 

19 

20 

31 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMO* I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.068 

0.003 

0.338 

1  .060 

0.009 

0  634 

399.0 

102.0 

1  .700 

0.003 

0.530 

6.600 

0.020 

0.730 

1531  .0 

1250.0 

0.  ISO 

0.055 

0,306 

1  .050 

0.018 

1  .  050 

215.0 

53,0 

0.02a 

O.OOB 

0.080 

0.640 

O.Ol  1 

0.774 

242.0 

8.4 

0.024 

O.OOIL 

0.024 

0.680 

0.010 

0.560 

256.0 

9.2 

0.032 

0.002 

0.134 

0.700 

O.03O 

0.450 

367. 

6.7 

0.026 

0.003 

0.158 

0.760 

0.088 

0.267 

266.0 

8.8 

0.035 

0.008 

0.234 

0.960 

0.035 

0.345 

0.020 

0.006 

0.  128 

0.7O0 

0.030 

0 .  290 

0.042 

0.001 

0.094 

0.81 

0.014 

0  046 

249. 

B.3 

0.038 

0.001 

0.  158 

0.62 

0.011 

0.049 

21,9. 

9.4 

0.055 

0.002 

0.004 

0.99 

0 .  006 

0.479 

319. 

13. 

0.019 

O.OOIL 

0.036 

0.62 

0.010 

0.700 

319, 

3.7 

0.02B 

0.004 

0.034 

0.71 

0.007 

0.52B 

313. 

4.9 

1  .700 

0.05S 

0.530 

6.600 

0.088 

1  .050 

1531 .0 

1250.0 

0.164 

0.007D 

0.161 

1  .221 

0.021 

0.486 

387.1 

123.0 

0.019 

0.001 

0.004 

0.62 

0.006 

0.046 

215.0 

3.7 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

13 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/l 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

510 

40.00 

7.9 

32.0 

460 

110.00 

8.8 

20.5 

250 

38. 00 

6.4 

13.0 

360 

2.70 

7.6 

380 

2.  60 

B.  1 

40O 

4.0 

8.6 

395 

3.  20 

8.5 

370 

4.2 

i.s 

400 

4.6 

9.2 

456 

7.3 

8.7 

520 

3.1 

15.5 

4B0 

4.4 

8.3 

520 

110.00 

15.5 

22.0 

415 

18.68 

8.B 

18.2 

250 

2.60 

6,4 

12.0 

NO  OF  SAMPLES 


581 


B.O.IK./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION    TYPE: 


ALDER  CREEK 

AT  FIRST  CONC  ROAD  SOUTH  OF  HEW  DUNDEE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2GAO30 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

U.T.M.  17  0537950.0  4798600.0  4 


STATION  ID:   16-01  B4-03B-02 

STORET  CODE: 


REGION  02 


03 

003 

0150 

MILEAGE   111.80 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 

3 

.3 

3 
3 
3 
.3 


IB 

01 

77 

1410 

15 

02 

77 

1320 

14 

03 

77 

1235 

12 

04 

77 

1020 

10 

05 

77 

1  105 

14 

06 

7? 

1055 

12 

07 

77 

1320 

20 

07 

77 

0405 
1240 

23 

08 

77 

1130 

13 

09 

77 

1230 

11 

10 

77 

1045 

14 

11 

77 

1220 

13 

12 

77 

1045 

934 
SAMPLE 

NO 


26432 
2845E 
28431 
2B517 
2B572 
2B61E 
28675 
28173 
28089 
28790 
28817 
2BBS0 
28950 
13032 


901 

5CD 


6  B 
6  B 

6  7 

6 
S 


444 
FLOW  CFS 


0.45 

1  .00 
78.90 

7.10 

2  40 
1.30 
2.60 
1  .20 
1  .20 
2.00 
2.30 

13.00 
3.90 
4.10 


80 

TOTAL 
COLI FORM 

MF/100ML 

B80. 

370. 

6500. 

8200. 

2100. 

25000. 

72000. 


39000. 

50000E42 

80000. 

3D00. 

2D00. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 

MF/1Q0ML 

44. 
6. 

44. 

36. 

16. 
480. 
300. 


300. 
1600. 
1  100. 

250. 

200. 


B4  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/100ML 

30- 
12. 
88. 

2.   L 

4. 

336. 

SB. 


52 

440. 

3100. 

120. 

60. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

2.0 

4.0 
14.0 
13.0 
19.5 
22.0 
20.3 
26.0 
18.0 
14.0 
12.0 

6.0 

4.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

10.0 
10.6 
11.0 
11.4 
14.6 
11.0 
10.8 

3.7 

9.6 

9.0 

B.6 

8.9 
12.0 
11.8 


1 
5 -DAY 
BOO 
MG/L 

3.6 
3.0 
3.2 
1  .8 
5.4 
1  .2 
1  .0 


3.5 
2.8 

2.4 
0.2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * \ 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 

3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
■  3 
.3 
3 
.3 


78 . 90   50000E+2 
8.6B   11634.* 
0.45     370. 


'8 

01 

77 

1410 

15 

02 

77 

t320 

14 

03 

77 

1235 

12 

04 

77 

1020 

»0 

05 

77 

1105 

14 

06 

77 

1055 

12 

07 

77 

1320 

20 

07 

77 

0405 

1240 

23 

08 

77 

1130 

13 

09 

77 

1230 

11 

10 

77 

1045 

14 

11 

77 

1220 

13 

12 

77 

1045 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.256 
0.  124 
.0.255 
0.  109 
0.  114 
0.065 
0.074 
0.068 
0.099 
0 .  1 35 
0.  106 
0.304 
0.  128 
0.062 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.150 
0.060 
0.  140 
0.056 
0.006 
0.015 
0  029 
D.040 
0.050 
0.017 
0.018 
0.  110 
0.038 
0.031 


14 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


300 

460 

610 

258 

024 

002 

072 

066 

040 

20 

060 

052 

002  L 

056 


12 

20 
TOTAL 
KOELOAHL 
MG/L 


2.020 

0.840 

1.500 

0.720 

0.800 

0.4B 

0.540 

0 .  700 

D.7I0 

1  .08 

0.63 

1  .02 

0.54 

0.39 


1600. 
131  .• 

e. 
ia 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.036 
0.027 
0.052 
0.047 
.032 
.093 
,064 
.140 
.079 
-110 
0.059 
0.059 
0.033 
0.031 


2100. 

59.  •  D 
2. 

12 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 


760 

750 

540 

750 

470 

200 

260 

610 

370 

29 

86 

84 

37 

90 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

581  .0 

617.0 

285.0 

500.0 

540.0 

568. 

706.0 


515. 
554. 
488. 
508. 
569. 


26.0 

13.6 

1.0 

14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


24 
16 

3B 
6 

16 
6 
6 


31  . 

23. 

45. 
7.2 
3.4 


14.6 

10.2 

3.7 

14 


5.4 
2.5 
0.2 

11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.304  0.150  1.300  2.020  0.140 

AVO   OR    GEOM  MN    (•)  0.136  0.054  0.2290  0    855  D.062 

MINIMUM  0.062  0.006  0.002  0.39  0.O27 

NO   OF    SAMPLES  14  14                     14                     14  14 


6.760 
2.855 
1  .260 


706.0 
535.9 
285.0 


45. 
18.6 
3.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


'4  16         56         59        280         95 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE  ACIDITY 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE       MG/L 

(/MHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


18  01 

77 

1410 

.3 

840 

12-00 

23.5 

15  D2 

77 

1320 

■3 

910 

2.50 

38. 5 

14  03 

77 

1235 

3 

380 

26.00 

17.0 

12  04 

77 

1020 

3 

740 

4.20 

27.5 

10  05 

77 

1105 

■  3 

750 

4.80 

24.5 

14  06 

77 

1055 

■3 

780 

2.5 

23.0 

12  07 

77 

1320 

3 

B80 

3.00 

20.0 

23  08 

77 

1130 

■  3 

690 

4.3 

24.0 

13  09 

77 

1230 

3 

730 

3-0 

23.0 

11  10 

77 

1045 

3 

600 

37. 

18.0 

14  11 

77 

1220 

•3 

760 

4.7 

26.5 

13  12 

77 

1045 

3 

B30 

2.7 

25.5 

MAXIMUM 

910 

37. 

38.5 

AVG  OH  ( ■.:■■■ 

<*) 

741 

B.8B 

24.3 

MINIMUM 

380 

3.50 

17.0 

52 

55 

208 

25 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


582 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


GRAND    RIVES 

AT     EAST    LUTHER    AND    AMARANTH   TUP    LINE 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16-0164-039-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03 

77 

1  130 

.3 

IS  04 

77 

1230 

.3 

09  05 

77 

1  125 

.3 

20  06 

77 

1400 

.3 

IB  07 

77 

1325 

.3 

22  07 

77 

0205 
1400 

.3 

.3 

15  OB 

77 

1330 

.3 

19  09 

77 

1140 

.3 

17  10 

77 

1215 

.3 

15  tl 

77 

1205 

.3 

12  12 

77 

11S5 

<3 

MM  [MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRS  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03 

77 

1  130 

.3 

18  04 

77 

1230 

.3 

09  05 

77 

1125 

.3 

20  06 

77 

1400 

.3 

18  07 

77 

1225 

,3 

22  07 

77 

0205 
1400 

.3 
.3 

15  08 

77 

1330 

.3 

19  09 

77 

1  140 

.3 

17  10 

77 

I21S 

.3 

IS  11 

77 

1205 

.3 

12  12 

77 

11S5 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

|  •  1 

MINI  MUM 

LONG 

U 

T.M. 

17  0556200.0  4860 15C 

.0  4      REGION  02 

MILEAGE 

154.20 

934 

901 

444 

BO 

61 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F, 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28492 

220. 

12. 

42. 

2.0 

10.6 

1  .2 

58530 

6 

500. 

10, 

10-    L 

14,0 

9.2 

0.8 

28556 

6 

50. 

4. 

B. 

9,0 

13  0 

1  .0 

20636 

200. 

200. 

36. 

20.0 

1  1  .  1 

1  .5 

26696 

6 

100. 

4. 

12 

27.0 

10.7 

1  .0 

28162 

22.0 

B.5 

28078 

25.0 

11.4 

2B760 

6 

50. 

4.    L 

8. 

21  .0 

1  1  .0 

1  .0 

2B833 

6 

200. 

576, 

ioa. 

16.5 

10.4 

1  .6 

28B96 

6 

1300. 

40. 

40. 

5.0 

12.4 

0.2 

28966 

6 

2700. 

100. 

16. 

2.5 

12.0 

0  .8 

13016 

4 

100. 

10.   L 

4.   L 

3.0 

11.3 

0.4 

2700. 

576. 

108. 

27.0 

13.0 

1  .6 

228.* 

23.  •  D 

18.*  D 

13.8 

11  .0 

1  ,0 

50. 

4. 

4. 

2.0 

8.5 

0.2 

10 

10 

10 

13 

12 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.085 

0 

025 

0 

084 

0.750 

0.012 

D .  738 

199.0 

17.0 

0.023 

D 

002 

0 

012 

0,720 

0.006 

0  309 

275.0 

4.6 

0.017 

0 

001  L 

0 

004 

0.690 

0.004 

0.  106 

244.0 

2.6 

0.080 

0 

002 

0 

020 

1  .220 

0.001 

0 . 005  L 

221  . 

13. 

0.025 

0 

001 

0 

020 

0.720 

0.001 

0.005L 

170.0 

4,0 

0.023 

0 

004 

0 

010 

0,770 

0  002 

0  008 

0.022 

0 

004 

0 

014 

0.780 

0.004 

0.005L 

0.046 

0 

002 

0 

044 

0.78 

0.002 

0.005L 

101  . 

7.2 

O.03O 

0 

005 

0 

014 

0.8S 

0.007 

0.315 

360. 

6.  1 

0.020 

0 

002 

0 

004 

0.76 

0.004 

0.351 

345. 

3.3 

0.034 

0 

00 1L 

0 

018 

0.79 

0.002 

0.0051 

149. 

4.9 

0.018 

0 

001 

0 

040 

0.65 

0.008 

0.344 

280. 

0.5 

0.035 

0 

025 

0 

084 

1  .220 

0.012 

0.738 

360. 

17  0 

0.035 

0 

004D 

□ 

.024 

0.793 

0.004 

0.183D 

234  4 

6.3 

0.017 

0 

.001 

0 

.004 

0.65 

0.D01 

0.005 

101  . 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03  7  7  1130 

18  04  77  1230 

09  05  77  1125 

20  06  77  1400 

18  07  77  1225 
15  08  77  1330 

19  09  77  1 140 
17  10  77 
15  11  77 


1215 
120S 


12  12  77  1155 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 

*3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNiTS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/l 

280 

8.00 

6.2 

10.5 

415 

1  .70 

10.5 

390 

1  .40 

9.1 

320 

4.20 

13.5 

255 

1.50 

9.7 

146 

40 

1  .  1 

550 

2.6 

16.5 

530 

2.8 

8.9 

222 

4.2 

1.7 

443 

1  .6 

7.1 

550 

8.00 

16,5 

10. S 

355 

3.20 

B.4 

10.5 

146 

1  .40 

1  .  1 

10.5 

NO  OF  SAMPLES 


583 


B    O.K./    SITE:    EfUMOSa    RIVER 

SAMPLE    POINT:    THIRD   CONC    ERAMOSA    TWP 

STATION    TYPE:    RIVER         FLOW   CAUSE    FED   02GA029 


STN  NO 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 

U.T.M.  17  056B400.0  4828300,0  4 


STATION    ID:       16-0184-040-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


REGION    02 


MILEAGE       117.70 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    VR     LMT  01  ST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


934                    901                     444                       BO  B1  B4  68  BOS  3  1 

SAMPLE                   SCO      FLOW  CFS              TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD.  HATER  DISS.  5-DAY 

NO                                                        COLIfORM  COLIFORM  ENTER.  MPA  TEMP.  02  BOO 

MF/VOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/10CML  OEG   C  MG/L  MG/L 


17 

01 

77 

1035 

14 

02 

77 

1015 

15 

03 

77 

1340 

IB 

04 

77 

0955 

09 

05 

77 

1355 

20 

06 

77 

1055 

18 

07 

77 

1525 

22 

07 

77 

0340 
1235 

15 

08 

77 

1035 

19 

09 

77 

1405 

17 

10 

77 

0945 

15 

11 

77 

0950 

12 

12 

77 

1500 

3 
.3 

3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 

.3 
3 

.3 
3 
3 


2B402 
28433 

284S7 
2B523 
28549 
2B629 
2B6S9 
28161 
28077 
28753 
28S2G 
28389 
2B959 
13009 


21  .20 

24  .  00 

846  00 

99.20 

64.70 

46  SO 

28.90 

20.90 

20.90 

37.60 

75.20 

1  1 3 . 00 

101 .00 

100.00 


300. 
6600. 
140. 
1B0. 
110. 
100. 
10000. 


300. 
BOO. 
200. 
90. 
140. 


16. 
2. 

2 
2. 
2. 
2. 

too. 


10. 
40. 
10. 

6. 

4.   I. 


2. 
2. 
14. 
4. 
2. 


14. 
20. 

4. 

4. 
12 


0. 

0. 

2. 
12 
12 
21. 
26 
23 
23 
21 
17 

7 

3 

1 


1  1.4 
10.6 

io. a 

9-4 

105 

9.2 

7.7 

5.8 

8.3 

B. 5 

9.5 

I  1  .6 

12  8 

11.9 


0.4 
1  .0 
<  .8 

0.4 
0.6 
0.2 
1  .0 


1  .4 
1  .2 
0.2 

t  .a 

0.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  -  I 

MINIMUM 


846  00 

114.08 

20.90 


10000. 
349.  • 
90. 


100. 
7..  D 
2. 


20. 
6.' 

a. 


26.0 
12.0 
0.0 


126 
9.9 
5.B 


1  .8 
0.9 
0.2 


NO  OF  SAMPLE5 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

TOTAL 


MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


14 

19 

FILTEREO 

AMMONIA 

MG/L 


12 

20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 


12 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


12 

22 

FILTERED 
NQ3-N 

MG/L 


5 
TOTAL 
S0L10S 
MG/L 


14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


14 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


12 
107 

CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


17 

01 

77 

1035 

14 

02 

77 

1015 

15 

03 

77 

1340 

18 

04 

77 

0955 

09 

05 

77 

1355 

20 

06 

77 

1055 

18 

07 

77 

1525 

22 

07 

77 

0340 
1235 

15 

09 

77 

1035 

19 

09 

77 

1405 

17 

10 

77 

0945 

15 

1  1 

77 

0950 

12 

12 

77 

1500 

3 
3 

3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


018 
015 

04a 
021 
020 
024 
030 
036 
038 
032 
02B 
020 
088 
008 


0.001 
0  002 
0.01  1 
0  001 
0.001 
0.007 

o.ooe 

.008 
.008 
003 
.001 
.001 
.051 
.002 


070 
062 
060 
028 
014 

oeo 

064 
038 
018 
058 
040 
012 
410 
016 


0.810 

0.440 

0.620 

0.580 

0.330 

0.560 

0.580 

0.980 

0.710 

0.66 

0.51 

0.51 

1  .07 

0.31 


0.013 
0.013 
0.010 
0.003 
0 .  005 
0.008 
0.011 
0.004 
0.003 
0.005 
0.003 
0.003 
0.075 
0.004 


440 
330 
035 
372 
2B0 
217 
154 
036 
107 
045 
097 
342 
1  .00 
0.646 


357.0 

334  0 

209.0 

297.0 

316.0 

314. 

325.0 


333. 
328. 
324. 
382. 
333. 


2.4 

3.7 
6.7 
B.1 
5.4 
4.2 
4.2 


5.  1 

3.0 
8  9 
3.5 
1  .3 


MAXIMUM        O.OBB      0.051      0.410      1.07       0.075      1.440      382.         8.9 

AVG  OR  GEOM  MN  I- I        0.030      0.008      0.069      0.619      0.011      0.436      321.0        4.7 

MINIMUM        0.008      0.001      0.012      0.31       0.003      0.035      209.0        1.3 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1035 

.3 

14  02 

77 

1015 

.3 

15  03 

77 

1340 

-3 

18  04 

77 

0955 

3 

09  05 

77 

1355 

.3 

20  06 

77 

1055 

3 

18  07 

77 

1535 

3 

15  OB 

77 

1035 

.3 

19  09 

77 

1405 

.3 

17  10 

77 

0945 

3 

15  11 

77 

0950 

.3 

12  12 

77 

1500 

3 

MAX 1MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  I 

MINI  MUM 

14  16 

CONO.  TUSB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


590 
570 
310 
475 

400 
500 
4B5 
490 
530 
486 
610 
530 


610 
505 
310 


1  .40 

1.50 

2.20 

1.10 

2.00 

1  .80 

1.50 

2.2 

1.6 

2.8 

2.7 

1  .3 


2.8 
1  .84 
1.10 


56 

CHLORIDE 
MO/L 


13.5 
16.0 
9.0 
12.5 
13.0 
12.5 
12.0 
12.5 
12.0 
14.5 
32.5 
(4.5 


32.5 

14.5 

9.0 


59 

SULPHATE 


MG/L 


39.0 
41  .0 
19.0 


41  .0 
33.0 
19.0 


230 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


12 

55 
PH 

AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO    OF    SAMPLES 


584 


B.O.Ht./    SITE:  GRAND  RIVED 

SAMPLE  POINT:  OLD  HIGHWAY  NO  B  FREEPORT 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16-0'  B4-041 -02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRC  DEPTH 
FEET        MTS5 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


IB  0! 

77 

1035 

15  02 

77 

0945 

14  03 

77 

1025 

12  01 

77 

1345 

10  05 

77 

0915 

31  05 

77 

1415 

DB  06 

77 

0945 

13  06 

77 

0915 

14  06 

77 

1415 

20  06 

77 

1  125 

27  06 

77 

0945 

05  07 

77 

1425 

12  07 

77 

1015 
1020 

18  07 

77 

1250 

21  07 

77 

0430 
1415 

25  07 

77 

1015 

03  OS 

77 

1135 

09  08 

11 

0940 

15  08 

11 

1115 

22  OB 

77 

1030 

33  OB 

77 

14  30 

31  08 

77 

1  120 

07  09 

77 

0925 

13  09 

77 

0930 

21  09 

77 

1145 

27  09 

77 

1000 

OS  10 

77 

1415 

11  to 

77 

1420 

19  to 

77 

1135 

25  10 

77 

0945 

02  11 

77 

1220 

08  1  1 

77 

1030 

14  11 

77 

0940 

23  11 

77 

1100 

30  11 

77 

0940 

06  12 

77 

1230 

13  12 

77 

1330 

20  12 

77 

0920 

28  12 

77 

1045 

.3 

:! 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  l  •  l 

m  I  n i Mum 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTSS 


.3 
.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.  3 

.3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

■3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

■3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

•3 

3 

.3 

3 


18  01  77 

1035 

15  02  77 

0945 

14  03  7  7 

1025 

12  04  77 

1345 

10  05  77 

0915 

3)  05  77 

1415 

OB  06  77 

0945 

13  06  7  7 

0915 

14  06  77 

1415 

20  06  77 

1125 

27  06  77 

0945 

05  07  77 

1425 

12  07  77 

1015 

1020 

18  07  77 

1250 

21  07  77 

0430 

1415 

25  07  77 

1015 

03  OB  77 

1135 

09  OB  77 

0940 

15  OB  77 

1115 

22  OB  77 

1O30 

23  08  77 

1430 

31  OB  77 

1  120 

0  7  09  77 

0925 

13  09  77 

0930 

21  09  77 

1  145 

11    09  77 

1000 

05  10  77 

1415 

11  10  77 

1420 

19  10  77 

1  135 

25  10  77 

0945 

02  11  77 

1220 

OB  11  77 

1030 

14  1  1  77 

0940 

23  11  77 

1100 

30  1 1  77  0940 
06  12  77  1230 
13  12  77  1330 
20  12  77  0920 
28    12    77    1045 


MAXIMUM 

AVG   OR   GEOM  MN    I  *  ) 

M I N I  MUM 


LONG 

u. 

T.M. 

17  054770C 

.0  4807600 

.D  4     REGION  02 

MILEAGE 

1 0 1 . 00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

BB 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M,  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP, 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2B424 

5300. 

64. 

16. 

0.0 

7.2 

0.8 

2B450 

13000. 

100. 

28. 

0.0 

8.0 

O.B 

28473 

9300. 

124 

600.   G 

3.0 

1  1  .2 

2.B 

28509 

6000. 

10.   L 

200. 

14.5 

1  1  .0 

1  .0 

26564 

6 

230. 

16. 

4. 

10.0 

10.4 

1  .0 

2B589 

3000. 

8. 

100.   1 

23  0 

0  8 

2B593 

29000. 

52. 

112. 

14.0 

9.3 

1  .4 

28603 

100D0. 

20. 

4,   L 

18,0 

7.7 

1  .0 

28608 

200. 

10.   L 

10.   L 

23.0 

13.2 

1  .0 

26620 

200. 

16 

16. 

19.0 

6.0 

1  .4 

28653 

6 

32.0 

6.8 

1  -B 

28660 

6 

700. 

24. 

10.   L 

26.0 

10.4 

1  »5 

28680 

6 

4600. 

120. 

100.   L 

24.0 

I.I 

1  .8 

28668 

6 

11000 

150. 

10 

22.0 

7.6 

1  .2 

26703 

6 

900. 

24. 

4. 

27.0 

BO 

1  .4 

28147 

26.2 

4.9 

28063 

3B.0 

10.3 

28720 

E 

6000. 

156. 

10.   L 

24  0 

8-0 

1  .0 

2B727 

6 

500. 

16. 

3.   L 

23.0 

9-5 

1  .0 

28744 

6 

47000. 

520. 

286. 

20.0 

7.3 

1  .4 

28767 

6 

1  100. 

32. 

2- 

21  .0 

10.3 

1  .2 

28774 

6 

9 

6800. 

204. 

28. 

16.0 

a. 7 

38782 

6 

1000. 

100. 

10. 

20.0 

12.3 

2B794 

6 

900. 

84. 

B. 

21  .0 

9.4 

1  0 

2B801 

6 

800. 

56. 

12. 

18  0 

9.5 

1  .0 

28609 

6 

1000. 

170. 

10    L 

16  0 

9.3 

1  .8 

2B850 

e 

5200. 

288. 

46B. 

15.0 

10.0 

3.0 

2BS57 

6 

3 

56000. 

3600. 

600.   G 

14.5 

8  4 

4.5 

28864 

6 

3 

21000. 

304. 

108. 

12.0 

9.3 

2.0 

28B72 

6 

4000. 

310. 

140. 

11  .0 

8.9 

1  .8 

28913 

6 

2300. 

64. 

16. 

9.0 

10.0 

1  .0 

28920 

6 

1  900  . 

100. 

lOO.   L 

9.0 

10.8 

0.4 

2B927 

6 

500. 

to. 

100.   L 

10.5 

ISO 

1  .2 

28934 

6 

300. 

100.   L 

100.   L 

10.0 

11  .0 

1  .0 

28942 

6 

4300. 

340. 

56. 

3.0 

12.  B 

2.0 

28983 

6 

400. 

60. 

150. 

4.0 

l  1.8 

0.4 

2S990 

6 

13400. 

200. 

100.   L 

4.0 

1  1  0 

2.2 

1  3000 

G 

8000. 

500. 

100. 

t  .0 

1B.0 

0.6 

13024 

6 

10900. 

1250. 

36. 

2.0 

1  1  .6 

1  .0 

13049 

6 

1600. 

40. 

1  10. 

2.0 

1  1  .3 

1  .0 

13057 

6 

700. 

56000 . 
2793. • 
200. 

38 

100.   L 

3600. 
82.  ■  D 

8. 

38 

40. 

600- 
36.'  E 
2. 

36 

2.0 

2B.0 

14.3 

0.0 

41 

1  1  .4 

18.0 
9.9 
4.9 

40 

2.2 

4.5 

1  .4 

0.4 

37 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02N 

NO  3  ■  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D -  SO  1 1  OS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.045 

0. 

021 

0. 

660 

1  .180 

0.039 

2.850 

492  .0 

2.2 

0.072 

0. 

056 

0. 

500 

1  .090 

0.016 

2.930 

557  .0 

5.3 

0.340 

0. 

110 

0. 

364 

1  .600 

0  039 

3.  160 

395.0 

200.0 

0.056 

0. 

012 

0. 

044 

0.650 

0.023 

2.  130 

314  0 

17.0 

0.010 

0. 

001  L 

0. 

028 

D.530 

0.O19 

1  .540 

359,0 

2.9 

0.029 

0. 

003 

0. 

030 

0.B2O 

0.006 

0.684 

34B. 

5.3 

0.046 

0.010 

0. 

156 

0,740 

0.014 

1  .  120 

3B4. 

12. 

0.028 

0. 

001  L 

0. 

029 

0.690 

0.007 

0.918 

333. 

14. 

0.06S 

0. 

003 

0. 

032 

0.730 

0.014 

0.756 

352. 

7.  1 

0.058 

0. 

003 

0 

0S4 

1  060 

0  009 

0.931 

335. 

14. 

0.074 

0 

005 

0 

062 

O.B80 

0.015 

0.920 

3G4.0 

19.0 

0.048 

0 

003 

0 

038 

0.770 

0.007 

0.503 

339.0 

16.0 

0.296 

0 

01 1 

0 

066 

0,900 

0.034 

1  .340 

418.0 

21  .0 

0.074 

0 

007 

0 

044 

0.760 

0.029 

0  920 

414.0 

23.0 

0.05B 

0 

004 

0 

05B 

0.820 

0.009 

0.B7I 

326.0 

16  0 

0.066 

0 

009 

0 

04B 

0.B90 

0.010 

0.750 

0.046 

0 

003 

0 

018 

1  .060 

0.007 

0  593 

0.066 

0 

003 

0 

020 

0.74 

0.007 

0  B58 

340. 

25. 

0.056 

0 

015 

0 

030 

0.720 

0.006 

0.699 

31  3.0 

13,0 

0.  152 

0 

020 

0 

090 

0.86 

0.017 

0.7B3 

340. 

58. 

0.076 

0 

004 

0 

034 

0.72 

0.005 

0.665 

309. 

26. 

0.094 

0 

009 

0 

02B 

0.84 

0.009 

1  .49 

346. 

37. 

0  .  044 

0 

01  1 

0 

034 

0.71 

0.009 

0  .  991 

340. 

'B. 

0.056 

0 

005 

0 

04B 

0.88 

O.OOB 

0.672 

343. 

21  . 

•  0.059 

0 

007 

□ 

028 

0.69 

0.006 

0.694 

317. 

19. 

0.050 

0 

004 

0 

068 

0.74 

0.005 

0.450 

299. 

te. 

0.2  32 

0 

038 

0 

1  10 

1  .20 

0.049 

2.02 

473 

B9. 

0.420 

0 

.110 

0 

074 

1  .64 

0.060 

3.84 

512. 

144. 

0.  t  10 

0 

.016 

0 

.036 

1  .84 

0.014 

1  .60 

353. 

31 

0.095 

0 

.017 

0 

018 

0.95 

0,013 

1  .77 

375. 

23 

0.047 

0 

.006 

0 

.006 

0.82 

0.006 

1  .91 

372. 

6.  1 

0  02B 

0 

.003 

0 

OOB 

0.71 

0.005 

1  .32 

341  . 

4.5 

0.024 

0 

.005 

0 

024 

0.76 

0.005 

0.892 

345. 

4.5 

0.024 

0 

.003 

0 

.006 

0.77 

0.010 

1  .44 

368 

3.7 

0.029 

0 

.001 

0 

.002L     0.7t 

0.012 

1  .64 

375. 

3.5 

0.056 

0 

.017 

0 

.064 

0.76 

0.018 

2.33 

386. 

6.5 

0.049 

0 

008 

0 

056 

0.6B 

0.012 

1  .68 

3B0. 

8.2 

0.092 

0 

020 

0 

076 

0.85 

0.036 

2.17 

337. 

13. 

0.051 

0 

016 

0 

082 

0.71 

0.034 

2.10 

377. 

12 

0.063 

0 

034 

0 

13S 

0.68 

0.026 

2.08 

375. 

12. 

0.05O 

0 

02! 

0 

076 

0.66 

0.031 

3.19 

423. 

6.6 

0.420 

0 

.1  10 

0 

660 

1  .84 

0.060 

3.84 

557,0 

200.0 

0.084 

0 

0160 

0 

0B2D     0.874 

0.017 

1  .466 

371  .0 

35.  1 

0.010 

0 

.001 

0 

.002 

0.530 

0.005 

0.450 

299. 

2.2 

NO    OF    SAMPLES 


585 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DISF  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
•3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 


IS 

01 

77 

1035 

15 

02 

77 

0945 

14 

03 

77 

1025 

12 

04 

77 

1345 

10 

05 

77 

0915 

31 

05 

77 

1415 

08 

06 

77 

0945 

13 

06 

77 

0915 

14 

06 

77 

1415 

20 

06 

77 

1125 

27 

06 

77 

0945 

05 

07 

77 

1425 

12 

07 

77 

1015 
1020 

18 

OT 

77 

1350 

25 

07 

77 

1015 

03 

06 

77 

1  135 

09 

08 

77 

0940 

IS 

08 

77 

11  15 

22 

08 

77 

1030 

23 

OB 

77 

1430 

31 

OB 

77 

1120 

07 

09 

77 

0925 

13 

09 

77 

0930 

21 

09 

77 

1145 

27 

09 

77 

1000 

05 

10 

77 

1415 

1  1 

10 

77 

1420 

19 

10 

77 

1135 

25 

10 

77 

0945 

02 

1  1 

77 

1220 

08 

11 

77 

1030 

14 

1  1 

77 

0940 

23 

11 

77 

1100 

30 

11 

77 

0940 

06 

12 

77 

1230 

13 

12 

77 

1330 

20 

12 

77 

092D 

28 

12 

77 

1043 

MAXIMUM 

AVC  OR  GCOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

89 

230 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TUBS. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FOPMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

800 

1  .60 

43.  S 

80.0 

930 

2.60 

100.0 

65.0 

300 

140. 00 

11.5 

1B.0 

500 

8.50 

19.0 

37.0 

5B0 

1  .40 

34.5 

55.0 

S50 

2.20 

49.0 

610 

2.50 

29.5 

510 

5.40 

31  .0 

560 

2.50 

37.0 

56. 

520 

3.40 

28.0 

520 

4.50 

31  .5 

4B5 

6.00 

30.5 

550 

9.00 

31  .0 

545 

10.00 

31  .5 

53.0 

4B0 

5.60 

28.0 

490 

5.0 

28.0 

460 

7.60 

30.5 

440 

33. 

24.0 

450 

13. 

26.5 

465 

22. 

25.5 

475 

10. 

27.5 

53. 

4B0 

9.0 

26.5 

450 

9.0 

20.5 

435 

7.0 

21  .0 

40.0 

560 

36. 

25.5 

520 

74. 

19.5 

498 

18. 

15.0 

520 

10. 

16.0 

34.5 

550 

6.3 

19.5 

540 

3.3 

18.5 

527 

2.6 

16.0 

570 

4.6 

21  .5 

590 

4.1 

21  .0 

5B0 

6.7 

18.0 

570 

6.6 

18.0 

575 

12. 

26.0 

585 

7.2 

21  .0 

40.0 

590 

13. 

20.5 

665 

5.3 

23.0 

930 

140.00 

100.0 

80.0 

640 

13.60 

27.0 

48. 3 

300 

1  .40 

11  .5 

18,0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

PILKINGTON  WOOLWICH  Tap 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  SAS1N 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

01 

77 

1140 

14 

02 

77 

1105 

15 

03 

77 

1255 

18 

04 

77 

1055 

09 

05 

77 

1305 

31 

OS 

77 

1510 

08 

06 

77 

1100 

13 

06 

77 

1025 

20 

06 

77 

1025 
1155 

27 

06 

77 

1  120 

05 

07 

77 

1220 

12 

07 

77 

1120 

IB 

07 

77 

1120 
1430 

21 

07 

77 

0320 
1305 

25 

07 

77 

1  145 

03 

08 

77 

1040 

09 

oe 

77 

1040 

IS 

oe 

77 

1110 
1  140 

22 

oe 

77 

1205 

31 

OB 

77 

1035 

07 

09 

7T 

1030 

13 

09 

7T 

1035 

19 

09 

7T 

1315 

21 

09 

77 

1105 

27 

09 

77 

1100 

05 

TO 

77 

1325 

11 

10 

77 

1330 

IT 

10 

77 

1040 

t9 

10 

TT 

1055 

25 

10 

77 

1055 

02 

1 1 

77 

1345 

08 

11 

77 

1200 

U.T.M.  17  0542200.0  4930800.0  4 


934 

901 

444        BO 

81 

B4 

SAMPLE 

5CD 

FLOW  CFS     'TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

28404 

210. 

4. 

L 

2.   L 

28440 

440. 

1B. 

6. 

2B489 

500. 

52. 

96. 

2B526 

6 

2100. 

16. 

4. 

26552 

6 

1  10. 

2. 

L 

2.   L 

28592 

1200. 

25. 

4.   L 

2B595 

2700. 

50. 

14. 

28606 

400. 

10. 

L 

10.   L 

28623 

800. 

74. 

42. 

28632 

2400. 

130. 

20. 

28656 

8 

6 

28663 

a 

900. 

56. 

10. 

26683 

a 

1900. 

32. 

4.   L 

28706 

B 

900. 

30. 

8. 

28692 

8 

1  too. 

4. 

2. 

28146 

28062 

28723 

B 

6 

700. 

120. 

62. 

2B730 

6 

8 

200. 

32. 

2.   L 

23747 

6 

5600. 

156. 

234. 

28770 

8 

6 

1900. 

212. 

6. 

28  7  56 

6 

2400. 

308. 

44. 

28777 

e 

1300. 

184. 

12. 

28797 

6 

300. 

164. 

24. 

28804 

6 

2300. 

146. 

12. 

28821 

6 

3000. 

200. 

90. 

28829 

6 

700. 

160. 

54. 

28853 

e 

21000. 

206. 

206. 

28860 

6 

3 

29000. 

3700. 

600.   G 

2BB67 

6 

3 

7000. 

156. 

124. 

28884 

6 

28892 

6 

800. 

36. 

34. 

28916 

6 

700. 

26. 

4. 

28923 

6 

1000. 

20. 

100.   L 

28930 

6 

3500. 

100. 

100.   t 

28937 

6 

1300. 

100. 

L 

100.   L 

STATION 

ID:   16-0184-042.02 

STORET  CODE: 

02 

003 

0150 

REGION  02 

MILEAGE 

127 

60 

BB 

BOS 

3 

l 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-OAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

11.2 

1  .2 

0  0 

9.3 

1  .8 

6.0 

10.6 

3.6 

12.0 

10.4 

1  .0 

1  I  .0 

13-8 

1  .2 

22.0 

12  3 

1  .0 

14.1 

10.5 

1  .0 

16.0 

10.0 

1  .0 

18. 0 

6.0 

1  .3 

18.0 

9.7 

1  .0 

20.0 

10.1 

2.0 

22.0 

9.7 

1  .8 

23.0 

B.S 

t  .0 

24.0 

8.2 

1  .0 

26.0 

12.2 

1  .0 

24.0 

4.9 

24.0 

9.3 

24.0 

10.8 

0.6 

21.0 

9.5 

0.6 

30.0 

16.2 

0.6 

21  .0 

10.3 

1  .0 

20.0 

10. B 

1  .2 

18.0 

11  .5 

19.0 

9.4 

1  .0 

17.0 

10.3 

1  .0 

16.0 

9.5 

1  .2 

17.0 

10.0 

1  .0 

14.5 

10.7 

1  .5 

15.0 

6.  1 

2.4 

11.0 

10.0 

1  .5 

11  .0 

10.0 

o.a 

7,0 

11  .6 

0.4 

8.5 

10.9 

1  .2 

8.0 

12.0 

0.2 

10.0 

14.4 

0.6 

10.0 

11  .0 

1  .0 

SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SIMP   PJ 

or  vo  rn   lmt       dist  srg  depth 

FEET       MTRS 


14  II  77  1045 

15  11  77  1045 
23  11  77  1250 
30  11  77  1035 
06  12  77  1055 

12  12  77  1400 

13  12  77  1250 
20  12  77  1020 
28  12  77  1200 


3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  I'l 

III  I N  I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
0/  MO  YR  IMT    01ST  BHG  DEPTH 
FEET        MTBS 


17  01  77  1 140 

14  02  77  1105 

15  03  77  1255 

18  04  77  1055 
09  05  77  1305 
31  05  77  1510 

08  06  7  7  1 100 
13  06  77  1025 

20  06  77  1025 

1155 
27  06  77  1120 
05  07  77  1220 

12  07  77  1120 

18  07  77  1 120 

1430 

21  07  77  C320 

1305 
25  07  77  I  145 
03  08  77  1040 

09  08  77  1040 
15  08  77  1110 

1140 

22  OB  77  1205 
31  08  77  1035 
07  09  77  1030 

13  09  77  1035 

19  09  77  1315 
21  09  77  1105 

27  09  77  MOO 

05  10  77  1325 

11  10  77  1330 
17  10  77  1040 

19  10  77  1055 
25  10  77  1055 
02  11  77  1345 
OB  11  77  1200 

14  11  77  1045 

15  1 •  77  1045 

23  11  77  1250 
30  11  77  1035 

06  12  77  1055 

12  12  7  7  1400 

13  12  77  1250 

20  12  77  1020 

28  12  77  1200 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


SAMP  OTE  HOUR 
Or  XO  YR  L"T 


17  01  77  1140 

14  02  77  1105 

15  03  77  1255 

18  04  77  1055 
09  05  77  1305 
31  05  77  1510 

08  06  77  1100 
13  06  77  1025 

20  06  77  1025 

1  155 
27  06  77  1120 
05  07  77  122D 

12  07  7  7  1120 

18  07  77  1120 

1430 
25  07  77  1145 
03  08  7  7  1040 

09  08  77  1040 
15  OB  7  7  1110 

I  140 
22  08  77  1205 
31  08  77  1035 
07  09  77  1030 

13  09  77  1035 

19  09  77  1315 

21  09  77  1105 
27  09  77  1100 
05  50  77  1325 
11  10  77  1330 
17  10  77  1040 
19  10  77  1055 
25  10  77  1055 


NO    OF    SAMPLES 

STN      STN    SAMP      PJ 
01  ST    BP.G   DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.a 


934 

sample 

901 

SCO 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

SI 
FECAL 

64 
M.F. 

66 

PSEUD. 

605 
WATER 

3 

DISS. 
02 

1 
S-OAY 
BOD 

no 

COLIFOBM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

MG/L 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100SIL 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

28954 

6 

300. 

70 

30. 

4.0 

13.4 

1  .0 

28962 

6 

1  100. 

84 

20. 

5.0 

12.2 

0.6 

28966 

6 

200. 

100. 

120. 

4.0 

1,2.6 

0.4 

28993 

6 

280. 

a 

100. 

2.5 

12.2 

1  .0 

13003 

6 

1500.   G 

72. 

100.   L 

1  0 

19.2 

1  .0 

13012 

4 

1500. 

28. 

56. 

2.0 

11  .6 

0.4 

13036 

6 

3600. 

90. 

70. 

2.0 

11  .8 

0.8 

13052 

6 

400. 

40. 

10.   L 

2.0 

12.4 

0.8 

13060 

6 

1D0. 

100.   L 

10. 

1.0 

10-8 

0.6 

29000. 

3700. 

600. 

26.0 

19.2 

2.6 

1075. •  U 

57.'  D 

24.'  E 

13.1 

10.9 

1  .1 

100. 

3. 

2. 

0.0 

4.9 

0.2 

41 

41 

41 

45 

45 

42 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.043 

0.011 

0.218 

0.840 

0.014 

1  .690 

353.0 

10.0 

0.049 

0.012 

0  194 

1  .040 

0.013 

1  .730 

335  0 

9.0 

0.  140 

0.049 

0  202 

1  .000 

0.025 

3.350 

249  0 

38  0 

0.022 

0.002 

0.006 

0.650 

0  009 

1  .350 

277.0 

7  4 

0.022 

0 . 00 1 L 

0.012 

0.630 

0.010 

0.940 

274.0 

4.9 

0.040 

0.006 

0.028 

o.eeo 

0.015 

0  B75 

2B3. 

10. 

0.029 

0.009 

0.020 

0.600 

0.013 

1  030 

2B1  . 

2.8 

0.091 

0.054 

0.077 

0.67 

0.085 

1  .32 

411 

7.6 

0.064 

0.011 

0.036 

0.70 

0.018 

0.752 

274  , 

0.046 

0.010 

0.030 

0.70 

0.016 

0.774 

287 

11  .0 

0.034 

001  1 

0.039 

0  680 

0.014 

0.626 

294  0 

24.0 

0.086 

0.006 

0.034 

0.900 

0.008 

0.567 

275.0 

7.0 

0.054 

0.009 

0.034 

0.820 

0.013 

0.B97 

319.0 

9.2 

0.047 

0.014 

0  034 

0.640 

D.010 

0.660 

289.0 

19.0 

0.052 

O.OlO 

0.036 

0.620 

0.  008 

0.542 

264.0 

6.9 

0.039 

0.007 

0.022 

0.720 

0.008 

0.582 

0.033 

0.014 

0.D24 

0.670 

0.006 

0.529 

0.035 

0,005 

0.020 

0.59 

0.005 

0.585 

275. 

7.9 

0.042 

0.013 

0.046 

0.650 

0.006 

0.374 

264  .0 

68.0 

0.049 

0.018 

0.038 

0.61 

O.Ol  1 

0.529 

276. 

5.8 

0.038 

0.004 

0.034 

0.63 

0.007 

0.568 

268, 

8.0 

0.038 

O.DlO 

0.030 

0.62 

0.007 

0.54B 

271  . 

7.9 

0.043 

0.012 

0  022 

0.75 

0.01  1 

1.12 

274. 

7.4 

0.054 

0.004 

0O3B 

0.74 

0.008 

0.352 

274  . 

14. 

0.041 

0.003 

0.020 

-  0.75 

0.010 

0.445 

275. 

B.2 

0.049 

0.002 

0  036 

0.68 

0.005 

0  255 

268 

1  1  . 

0.040 

0.003 

0.02B 

0.73 

0.008 

0.752 

305. 

8.0 

0.058 

0.003 

0.010 

O.BB 

0.015 

1  .43 

357  . 

12. 

0.  Ibl 

0.048 

0010 

1  .  13 

0.016 

2  88 

390 

43. 

0.0B2 

0 .  006 

0.014 

1  .01 

0  008 

0.957 

317 

16. 

0.062 

0.002 

0.016 

0.96 

0.010 

1  .14 

333. 

14. 

0.051 

0.001 

0.004 

0.97 

0.005 

1  .05 

337. 

13. 

0.033 

0.002 

0.006 

D.6B 

0.006 

0.  130 

342. 

6.3 

0.026 

0.001 

0.008 

0.72 

0.006 

0.844 

321  . 

5.0 

0.036 

0.003 

0.026 

0.82 

0.008 

0.576 

333. 

8  6 

0.019 

O.OOS 

0.036 

0.74 

0.013 

0  .  907 

333. 

2.2 

0.026 

0.001 

0.02  2 

0.76 

0.012 

0.793 

326. 

5.  1 

0.012 

0.001L 

0.008 

0.44 

0.002 

0.353 

308. 

1  .5 

0.032 

0.004 

0.028 

0.82 

0.010 

1  .  14 

356. 

2.8 

0.025 

0.001 

0.01B 

0.68 

0.008 

0.B71 

343. 

4,8 

0.040 

0.005 

0.030 

0.77 

0.01  1 

0.9B9 

286. 

6,9 

0.033 

0.006 

0.026 

0.68 

0.012 

1  .  19 

334. 

9.0 

0.036 

0.006 

0.026 

0.69 

O.OlB 

1  .37 

332. 

7.3 

0.030 

0.003 

0.026 

0.6a 

0.O12 

1  .67 

329. 

4.7 

0.020 

0.003 

0.020 

0.58 

0.012 

3.34 

378. 

3.2 

0.  161 

0.054 

0.21B 

1  .  13 

0.085 

3.350 

41  1  . 

68. 0 

0.047 

0.009D 

0.03B 

0.749 

0.012 

1  .008 

30B.6 

11  .4 

0.012 

0.001 

0.004 

0.44 

0.002 

0.  130 

249.0 

1  .5 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

43 

42 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

25C 

FOPMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

HG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

580 

4.00 

14.5 

29.0 

550 

3.20 

22.0 

295 

325 

28.00 

9.1 

18.5 

450 

2.50 

14.0 

445 

1  .60 

14.0 

422 

2.  1 

16.0 

460 

2.  1 

15.0 

640 

3.2 

53.0 

430 

3.6 

11.5 

425 

3.6 

1  1.5 

415 

1  .60 

12.0 

415 

1  .20 

12.0 

440 

4.00 

13.5 

415 

2.60 

12.0 

395 

2.20 

12.0 

410 

2.2 

11  .0 

41 S 

3.50 

13.5 

415 

3.6 

14.0 

400 

5.0 

14.5 

405 

3.5 

14.5 

410 

3.5 

14.5 

400 

4.2 

12S 

410 

3.6 

12.0 

395 

4.2 

11  .0 

4B0 

3.6 

13.5 

520 

6  6 

15  0 

490 

22. 

14.0 

46B 

8  4 

9.5 

485 

6.8 

11.5 

4B0 

7.2 

It  .5 

515 

4.7 

12.5 

495 

3.  1 

12.0 

587 


CONT"D 


SAMP   DTE   HOUR      STN       ST.M    SAMP      PJ 
OY    HO   YR    LMT         01 51    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


03  11 

77 

1345 

.3 

08  11 

77 

1200 

.3 

14  11 

77 

1045 

.3 

15  11 

77 

1045 

.3 

23  11 

77 

1250 

.3 

30  11 

77 

1035 

.3 

06  12 

77 

10S5 

.3 

12  12 

77 

1400 

3 

13  12 

7  7 

1250 

.3 

20  12 

77 

1020 

.3 

38  12 

77 

1200 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  «IN 

I  •  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

F0RMAJ1N 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UMTS 

M.G/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

4B4 

4.2 

10.0 

510 

3.9 

12.5 

520 

4.5 

12.5 

488 

1  .7 

13.5 

535 

4.4 

12.0 

510 

4.7 

11  .0 

488 

7.7 

10.5 

515 

4.2 

11  .5 

515 

4.B 

12.0 

540 

4.7 

12.5 

610 

3.3 

15.5 

640 

28.00 

53.0 

29.5 

468 

4.87 

13.8 

25.7 

325 

1  .20 

9.1 

IB. 5 

NO  OF  SAWPLES 


B.O.W./  SITE:  SPEED  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  WOODLAWN  ROAD.  GUELPH  UL-2 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN; 
MINOR  BASIN; 
TERM  STREAM 


PLUARG 

GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16 -01 B4- 043 -02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1  100 

.3 

14  02 

77 

1035 

.3 

15  03 

77 

1325 

.3 

18  04 

77 

1030 

.3 

09  05 

77 

1325 

.3 

20  06 

77 

1  130 

.3 

IB  07 

TT 

1450 

.3 

22  07 

77 

0310 

1210 

.3 

.3 

15  08 

77 

1115 

.3 

19  09 

77 

1335 

.3 

17  10 

77 

1015 

.3 

15  11 

77 

1025 

.3 

12  12 

77 

1435 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1100 

.3 

14  02 

77 

1035 

3 

15  03 

77 

1325 

.3 

18  04 

77 

1030 

.3 

09  05 

77 

1325 

.3 

20  06 

77 

1130 

.3 

18  07 

77 

1450 

.3 

22  07 

77 

0310 
1310 

.3 
.3 

15  08 

77 

11  15 

.3 

19  09 

77 

1335 

.3 

17  10 

77 

1015 

.3 

15  11 

77 

1035 

.3 

13  13 

77 

1435 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[-) 

MINIMUM 

LONG 

L 

I.T.tl. 

17  0558890.0  4824130.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

111 .90 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

BS 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/lOOML 

MF/iOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28403 

60. 

3.   L 

2.   L 

0.0 

10-0 

1  .8 

28439 

100. 

4. 

16. 

0.0 

7.0 

3.0 

284B8 

200. 

6. 

26. 

4.0 

11  .2 

1  8 

285  25 

6 

10. 

2. 

2.   L 

13.0 

13.0 

1  .6 

28551 

6 

90. 

2. 

2.   L 

12.0 

11  .9 

1  .2 

28631 

9000. 

260. 

20. 

14.0 

11  .2 

3.0 

28691 

6 

600. 

23. 

6. 

26.0 

11  .5 

1  .4 

28160 

17.5 

4.9 

28076 

20.5 

9.0 

26755 

6 

3400. 

316. 

48. 

19.0 

1  1  .0 

1  .6 

28828 

6 

60. 

24. 

4.   L 

17.0 

9.0 

1  .4 

28B91 

6 

300. 

33. 

10. 

8.0 

1  1  .5 

0.4 

2B961 

6 

330. 

7B. 

24. 

6.0 

12.2 

0.3 

1301  1 

6 

300. 

4.   L 

a. 

2.0 

11  .6 

0.4 

9000. 

360. 

48. 

26.0 

12.3 

3.0 

335.' 

14."  D 

9.'  D 

11.3 

103 

1  .4 

10. 

2. 

2. 

0.0 

4.9 

0.2 

13 

12 

12 

14 

14 

12 

33 

34 

<9 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0.018 

0. 

001  L 

0. 

072 

0.640 

0.010 

1  .440 

379.0 

3.7 

0.030 

0. 

0011 

o. 

084 

0.670 

0.009 

1.410 

387.0 

15.0 

0.090 

0. 

035 

0. 

264 

1  .100 

0.023 

1  .BSD 

265.0 

11.0 

0.020 

0. 

001 

0 

028 

0.700 

0.013 

1  .000 

379.0 

8.9 

0.021 

0. 

001  L 

0. 

034 

D.600 

0.012 

0  868 

377.0 

6.3 

0.080 

0 

001 

0. 

0B4 

1  .340 

0.027 

0.548 

283 

13. 

0.019 

0 

001L 

0 

.026 

0.570 

0.019 

0  301 

266.0 

8.9 

0.042 

0 

005 

0 

.166 

0.900 

0.032 

0.258 

0.071 

0 

007 

0 

.110 

1  .030 

0.028 

0.357 

0.025 

0 

008 

0 

030 

0.67 

0.042 

0.258 

277. 

6.5 

0.029 

0 

.  001  L 

0 

.048 

0.72 

0.017 

0.1  3B 

276. 

7  0 

0.022 

0 

.001 

0 

.052 

0.70 

0.014 

0.646 

305. 

3.9 

0.012 

0 

.001L 

0 

.008 

0.47 

0.003 

0  318 

307. 

2.2 

0.017 

0 

.003 

0 

064 

0.63 

0.009 

1  .2S 

348- 

2.7 

0.090 

0 

.035 

0 

.264 

1  .240 

0.042 

1  .350 

387.0 

15.0 

0.035 

0 

.0050 

0 

.076 

0.760 

o.oie 

0.753 

304.1 

7.3 

0.012 

0 

.001 

0 

.008 

0.47 

0.002 

0.138 

265.0 

3.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1100 

3 

14  02 

77 

1035 

.3 

15  03 

77 

1325 

.3 

IB  04 

77 

1030 

3 

09  05 

77 

1325 

3 

20  06 

77 

1130 

3 

18  07 

77 

1450 

3 

15  OB 

77 

11  15 

3 

19  09 

77 

1335 

.3 

17  10 

77 

1015 

3 

15  11 

77 

1035 

3 

13  13 

77 

1435 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

(♦) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TUHB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

1  80 

16.  D 

31.5 

630 

3.80 

16.0 

34.5 

390 

5.40 

12.5 

22.0 

415 

4.20 

14.5 

425 

1.60 

13.0 

440 

4.0 

12.0 

395 

1  .20 

12.0 

425 

2.2 

13.5 

450 

2.6 

13.5 

- 

462 

2.7 

14.0 

486 

1  .5 

14.  D 

545 

2.6 

17.0 

640 

5.40 

17.0 

34.5 

475 

3.80 

14.0 

29.3 

390 

1.20 

12.0 

220 

NO  OF  SAMPLES 


588 


B.O.K./  SITE:  FAiRCHILD  CREEK 

SAMPLE  POINT;  FIRST  CONC  DOWNSTREAM  FROM  ST  GEORGE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLON  GAUGE  FED  03CB007 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    OIST  6RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

0940 

.3 

21  02 

77 

0940 

,3 

16  03 

77 

1400 

.3 

19  04 

77 

09S0 

3 

IE  OS 

77 

1345 

.3 

21  06 

77 

1005 

.3 

19  07 

77 

1430 

.3 

20  07 

77 

0530 
1405 

.3 

.a 

09  OS 

77 

1025 

.3 

20  09 

77 

1315 

.3 

18  10 

77 

0930 

.3 

21  11 

77 

1030 

.3 

19  12 

77 

1320 

,3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

i*> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

0940 

.3 

21  02 

77 

0940 

.3 

16  03 

77 

1400 

.3 

19  04 

77 

0950 

.3 

16  05 

77 

1345 

.3 

21  06 

77 

1005 

.3 

19  07 

77 

1430 

.3 

20  07 

7T 

0520 
1405 

.3 

3 

09  08 

77 

1025 

.3 

20  09 

77 

1315 

.3 

18  10 

77 

0930 

.3 

21  11 

77 

1030 

.3 

19  12 

77 

1320 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  1 

MINI  MUM 

LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


2S4  14 
29463 
28499 
28538 
28577 
28644 
28711 
28172 
2806B 
28735 
2S841 
28904 
28974 
13040 


U.T.M.  17  0561450.0  4786500.0  A 


901 
SCD 


444 
FL.OK  CFS 


12.  10 

40.00 

79B.00 

81  .70 

29.30 

17.50 

25.60 

20.  80 

20.80 

21  .40 

167.00 

116.00 

158.00 

1 0 1 0 . 00 


1010.00 

179.86 

12.  10 


80 
TOTAL 
C0L1F0RM 
MF/lOOML 


700. 
3600. 
10800. 
16000. 
30000E+I 
33O0OE-H 


22000E*1 
21000. 

3000. 

12O0. 

6600. 


33000E+1 

14199.* 

700. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
Mf/IOOML 


20. 
300 
92. 
52. 
1500. 
48. 


5200. 
3300. 

184. 

500. 
1 800 . 


5200. 
335.  • 
20. 


B4 

M.  F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


20. 
130. 

4.   L 
4.   L 

80. 

52. 


693. 

600. 

44. 

300. 

3000. 


3000. 
89." 

4. 


STATION 

ID:   16-01 

84-044-02 

STORET  CODE: 

02 

003 

0150 

REGION  02 

MILEAGE 

66 

80 

68 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-D  v 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

1,3 

1  .0 

0.0 

9.4 

1  .0 

7.0 

10.4 

1  .8 

14.0 

9.2 

1  .0 

18.0 

9.5 

1  .4 

17.0 

9  8 

2.6 

25.5 

83 

1  .0 

33.0 

5.7 

36.0 

7.8 

21  .0 

6.6 

1  .2 

16.0 

8.5 

2.2 

7.0 

10.6 

o.s 

6.5 

1  1.2 

0.2 

3.0 

10. B 

1  .1 

26.0 

11  .2 

2.6 

13.  1 

9.0 

1.3 

0.0 

S.7 

0.2 

14 


■  2 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.059 

0.026 

0.  183 

0.500 

0.013 

2.090 

482  .0 

15.0 

0.066 

0.027 

0.360 

0.800 

0.015 

2.090 

518.0 

10.0 

0.  126 

0.028 

0.106 

0.880 

0.023 

1  .970 

379.0 

57  0 

0.083 

0.035 

0.030 

0.570 

0.013 

O.B97 

432.0 

30.0 

0.060 

0.022 

0.074 

0.530 

0.026 

1  ,720 

432.0 

21  .0 

0.  172 

0.039 

0.051 

0.840 

0.028 

1  .170 

468 

37. 

0,114 

0.075 

0.050 

0.590 

0.025 

t  ,250 

426.0 

17.0 

0.112 

0.059 

0  064 

0.680 

0.025 

1  .150 

0.085 

0.043 

0.038 

D.660 

0.017 

1  .080 

0.31 

0.31 

0.120 

0.94 

0.041 

0.774 

371  . 

42. 

0.228 

0.095 

0.096 

1  .20 

0  046 

1  .72 

485. 

38. 

0.042 

0.014 

0.0021 

0.54 

0.006 

1  .48 

467. 

8  0 

0.034 

0.014 

0.016 

0.53 

0.007 

1  .66 

437. 

6  0 

0.093 

0.054 

0.096 

0.83 

0.013 

0.452 

336 

39.0 

0.31 

0.31 

0.360 

t  .20 

0.046 

2.090 

518.0 

57.0 

0.113 

0.060 

0.C92D 

0.720 

0.021 

1  .393 

436.1 

26.7 

0.034 

0.014 

0 .  002 

0.500 

0.006 

0.453 

336. 

6.0 

7         107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

0940 

.3 

21  02 

77 

0940 

3 

16  03 

77 

1400 

.3 

19  04 

77 

0950 

.3 

16  05 

77 

1345 

.3 

21  06 

77 

1005 

.3 

19  07 

77 

1430 

3 

09  08 

77 

1025 

.3 

20  09 

77 

1315 

.3 

18  10 

77 

0930 

-3 

21  1< 

77 

1030 

.3 

19  12 

77 

1320 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(-> 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MC/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

720 

7.00 

17.5 

760 

4.70 

25.0 

520 

23.00 

18.5 

660 

6.30 

23.5 

610 

5.80 

19.0 

590 

9.50 

17.0 

630 

7.80 

20.0 

510 

23. 

14.5 

630 

24. 

22.5 

680 

4.4 

21.0 

585 

4.9 

20.5 

500 

24.0 

16.0 

760 

24. 

25.0 

616 

12. 03 

19.6 

500 

4.4 

14.5 

NO  OF  SAMPLES 


589 


a. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


NITH  RIVER 

FIRST  CONC  DOWNSTREAM  FROM  WELLESLY 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID;   16 -01 84- 045 -02 

STORET  CODE:  OS 
003 
0150 


SAMP  01 E  HOUR   STH   STN  SAMP   p„ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

.3 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEO*  MN  [ » | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB 

01 

77 

1250 

15 

02 

77 

1135 

14 

03 

77 

1135 

12 

04 

77 

1125 

10 

05 

77 

1015 

14 

06 

77 

1235 

12 

0? 

77 

1135 

20 

07 

77 

0310 

1  145 

23 

08 

77 

1240 

13 

09 

77 

1125 

1  1 

10 

77 

1135 

14 

11 

77 

1130 

13 

12 

77 

1145 

18  01 

77 

1250 

3 

15  02 

77 

1135 

.3 

14  03 

77 

1135 

.3 

12  04 

77 

1125 

.3 

10  05 

77 

1015 

.3 

14  06 

77 

1235 

.3 

12  07 

77 

1135 

-3 

20  07 

77 

0310 
1145 

3 

.3 

33  08 

77 

1240 

.3 

13  09 

77 

1125 

.3 

11  10 

77 

1135 

.3 

14  IT 

77 

1130 

.3 

13  12 

77 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

«•) 

MINIMUM 

LONG 

J.T.M 

17  0531050.0  4811250.0  * 

REGION  02 

MILEAGE 

143.50 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

2B428 

560. 

196. 

149. 

0.0 

8.8 

1  .4 

28454 

40D0. 

560. 

652. 

0.0 

7.6 

1.6 

2B477 

15000. 

108. 

310. 

2.0 

10.6 

3.4 

26513 

2900. 

40. 

10. 

13.0 

B.4 

1  .4 

2B56S 

6 

90. 

4. 

4. 

to.o 

10. 8 

1  .0 

28612 

200. 

100. 

10. 

22.0 

8.9 

0.8 

28672 

6 

6000. 

520. 

10.   L 

24.0 

6.1 

1  .4 

28171 

25.2 

4.0 

28087 

28.0 

6-0 

38786 

6 

13O0O. 

950. 

10 

19.0 

9.7 

28813 

6 

600. 

390. 

24. 

16.0 

6.3 

1  .2 

28876 

6 

11000. 

330. 

280. 

10.5 

8.9 

1  .0 

28946 

6 

3200. 

990. 

372. 

3.5 

1  1  .6 

2.0 

13028 

4 

600. 

60. 

300. 

1.0 

10.0 

0.2 

1 5000 . 

990. 

652. 

28.0 

11  .6 

2.4 

1862. • 

173.' 

56."  D 

12.4 

B.4 

1  .3 

90. 

4. 

4. 

0.0 

4.0 

0.3 

12 

12 

«2 

14 

14 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ! A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,062 

0.030 

0 

276 

0.64D 

0.016 

2.740 

437.0 

ID.O 

0.082 

0.044 

0 

600 

1  090 

0.019 

2.980 

407.0 

20.0 

0.345 

0  100 

0 

332 

1  .350 

0.039 

3.360 

323.0 

160.0 

0.  140 

0  ,  09 1 

0 

048 

0.630 

0.019 

2.780 

352.0 

24.0 

0.031 

0.002 

0 

004 

0.530 

0.012 

0.660 

335  0 

8.3 

0.068 

0.004 

0 

031 

0.660 

0016 

0.854 

312. 

17. 

0.070 

0.006 

0 

098 

0.940 

0  080 

1  .480 

395-0 

25. 0 

0  048 

0.017 

0 

074 

O.SOO 

0.072 

1  .220 

0.053 

0.015 

0 

05B 

0 .  900 

0.055 

1  .090 

0.070 

0.021 

0 

054 

O.BB 

0.064 

2.64 

36B. 

32. 

0 .  064 

0.006 

0 

060 

0.66 

0.020 

0.530 

340 

4a 

0.160 

0.D70 

0 

036 

0.74 

0.022 

3.52 

452. 

33. 

0.123 

0.062 

0 

032 

0.83 

0.020 

2.98 

394. 

8.8 

0.048 

0.D32 

0 

064 

0.48 

0.015 

3.33 

400. 

3.7 

0.345 

0.  100 

0 

600 

1  .350 

0.080 

3.52 

452. 

160.0 

0.097 

0.036 

0 

126 

0.795 

0.034 

2.155 

375.4 

30.7 

0.031 

0.003 

0 

004 

0.48 

0.012 

0.530 

312. 

2.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

1250 

15 

02 

77 

1135 

14 

03 

77 

1135 

12 

04 

77 

1  135 

10 

OS 

77 

1015 

14 

06 

77 

1335 

12 

07 

77 

1135 

23 

08 

77 

1240 

13 

09 

77 

1125 

11 

to 

77 

1135 

14 

11 

77 

1130 

13 

12 

7T 

1 145 

KAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

TUBB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

St  MG/L 

MG/L 

660 

5.20 

17.0 

53.0 

640 

4.50 

19.0 

45.0 

250 

86.00 

7.6 

15.0 

540 

9.00 

16.5 

34.0 

530 

6.40 

16.5 

36.5 

4  70 

7.20 

15.0 

43.0 

515 

14.00 

20.0 

500 

30. 

34.5 

31.5 

470 

17. 

19  0 

43.5 

590 

23. 

17.5 

41  .5 

600 

17. 

19.0 

43.5 

640 

3.4 

15.5 

43.0 

660 

86.00 

34.5 

53.0 

534 

17.64 

17.3 

3B.8 

250 

3.4 

7.6 

15.0 

AT  LAB 


30B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


590 


B.O  W./  SITE:  SPEED  RIVER 

SAMPLE  POINT'  200  YDS  UPSTREANI  FROM  CONFLUENCE  WITH  GRAND  RIVER 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION    ID:       16-0184-046-02 

STORET    CODE:    02 
003 
0150 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO   YR    LMT 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


IB  01 

77 

1530 

.3 

15  02 

77 

1425 

.3 

14  03 

77 

1345 

.3 

12  04 

77 

0910 

.3 

10  OS 

7? 

115S 

3 

14  06 

77 

0940 

.3 

12  07 

77 

1430 

3 

22  07 

77 

0455 
11  to 

.3 
3 

23  08 

77 

1030 

3 

13  09 

77 

1320 

.3 

11  10 

77 

0950 

.3 

14  11 

77 

1320 

.3 

13  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OP 

GEOM  MM 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BP5  DEPTH 
FEET        MTHS 


IB  01 

77 

1530 

3 

15  02 

77 

1425 

.3 

14  03 

77 

1345 

.3 

12  04 

77 

0910 

3 

10  05 

77 

1165 

.3 

14  06 

77 

0940 

.3 

12  07 

77 

1430 

.3 

22  07 

77 

0455 
1110 

•  3 
.3 

23  08 

77 

1030 

.3 

13  09 

77 

1320 

.3 

11  10 

77 

0950 

3 

14  11 

77 

1320 

.3 

13  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OP 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

LONG 

L 

.T.M. 

17  0551050.0  4804999.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

93.40 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 
BOO 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

Mf/IOQMl 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

28435 

4700. 

176. 

82. 

0.0 

9-8 

3.4 
3.5 
4  4 

2B46I 

2000. 

1  16. 

56. 

0.0 

10.0 

284B4 

3BO0. 

80. 

40. 

4.0 

11  .4 

2B520 

200. 

e. 

12. 

12.0 

9.4 

2  8 
1.6 

28575 

6 

500. 

50. 

B. 

12.0 

11.0 

28619 

400. 

16. 

8. 

20.0 

5.6 

6  .0 
2.6 

28679 
28159 
28075 

6 

38000. 

280. 

16. 

24.0 
22.2 
23.0 

8  2 
6.3 

6.4 

28793 

6  e 

6500. 

136. 

4E. 

1B.0 

7.4 

2.0 

28820 

6  B 

2200. 

190. 

210. 

16.0 

7  -  3 

28883 

6 

4  000. 

140. 

100. 

11  .2 

8.4 

2  .0 
1.6 
2.2 

28953 

6 

300. 

20. 

20. 

4.0 

12.8 

13035 

4 

7400. 

130. 

110. 

1  .0 

1 1  .8 

38000. 

280. 

210. 

24.0 

12.8 

6.0 

2089. * 

74.  » 

36.* 

12.0 

9.0 

2.9 

300. 

e. 

8. 

0.0 

5.6 

1  .6 

12 

12 

T2 

14 

14 

11 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  a 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0' SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  150 

0.004 

2 

600 

3.260 

0.015 

2.980 

526.0 

1B.0 

0.  1  14 

0.064 

1 

940 

2.540 

0.020 

2.100 

602  .0 

12,0 

0.206 

0.032 

0 

2IB 

1  .300 

0.036 

2.090 

321  .0 

74.0 

0.035 

0.005 

0 

436 

1  .  100 

0.  125 

1  .350 

357.0 

6.6 

0.072 

0.070 

0 

076 

0.760 

0.065 

2.260 

432.0 

(6.0 

0.6BO 

0.040 

0 

168 

2.240 

0.093 

1  .600 

729. 

261  . 

0.136 

0.065 

0 

104 

0.900 

0.075 

1  .  160 

434.0 

10.0 

0.170 

0.D67 

0 

060 

1  .280 

0.02  2 

1  .220 

0.140 

0.D69 

0 

076 

1  .010 

0.027 

1  .020 

0.116 

0.034 

0 

072 

0.90 

0.058 

1  .09 

409. 

31  . 

0.092 

0.035 

0 

074 

0.78 

0.057 

1  .50 

442. 

8.8 

0.132 

0.010 

0 

106 

1.14 

0.069 

1  .16 

393. 

30. 

0.039 

0.002 

0 

204 

0.86 

0.041 

1  .26 

377. 

5.8 

0.065 

0.013 

0 

790 

1  .35 

0.051 

2.11 

416. 

5.0 

0.680 

0.070 

2 

600 

3  .  260 

0.125 

2.980 

729. 

261  . 

0.  153 

0.036 

0 

.495 

1  .389 

0.054 

t  .641 

457.3 

39.9 

0.035 

0.002 

0 

.060 

0.760 

0.015 

1  .020 

321  .0 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

77 

1530 

.3 

15  02 

77 

1425 

.3 

14  03 

77 

1345 

-3 

12  04 

77 

0910 

.3 

10  05 

77 

1155 

3 

14  06 

77 

0940 

3 

12  07 

77 

1430 

•  3 

23  08 

77 

1030 

.3 

13  09 

77 

1320 

3 

1  1  10 

77 

0950 

.3 

14  11 

77 

1320 

.3 

13  12 

77 

0950 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  -I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

870 

3.00 

70.0 

1  040 

3.50 

135.0 

3B0 

24.00 

19.5 

590 

2.00 

41.5 

680 

3.  00 

50.0 

780 

42. 

90.0 

700 

2.50 

60.0 

560 

8.5 

47.5 

680 

3.6 

60. 

SSO 

to. 

29.0 

60S 

3.1 

35.0 

675 

2.8 

44.5 

1040 

42. 

135.0 

676 

9. 00 

56.8 

380 

2.00 

19.5 

NO  OF  SAWPLES 


SQl 


BOH./  5ITE:  CANAGAGIQUE  CREEK 

SIMPLE  POINT:  FIRST  CONCESSION  NORTH  OF  ELMIRA 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


STATION  ID:   1**01  94-051 -03 

STORET  CODE:  03 
003 
0150 


LONG 


U.T.M.  17  0535475.0  4B29125.Q  4 


REGION  03 


MILEAGE   129.20 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1510 

3 

14  02 

77 

1530 

3 

15  03 

77 

1010 

.3 

IS  04 

77 

1410 

3 

09  05 

77 

1005 

.3 

20  06 

77 

1535 

.3 

18  07 

77 

1040 

.3 

21  07 

77 

0245 
1230 

.3 
.3 

15  OB 

77 

1515 

.3 

19  09 

77 

1005 

.  3 

17  10 

77 

1415 

3 

15  11 

77 

1340 

3 

12  12 

77 

1025 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*  > 

MINIMUM 

SAMPLE 

NO 

28410 

28446 

38495 

28534 

6 

28S60 

6 

28640 

28700 

6 

28145 

28061 

28764 

6 

28837 

6 

28900 

6 

28970 

6 

13020 

4 

444 

FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

900. 

800. 
300. 

120. 

200. 

1100. 


1400. 

25000 . 

2600. 

10. 

5100. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 

MF/IOOMl 

190. 

100. 

10. 

16. 

96. 
280. 


410. 

690. 

560. 

20. 

90. 


25000. 
719." 
10. 


690. 

106.  ■ 
10. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

30. 

610. 
10. 
4.   L 


70. 
340. 
220. 

50. 

80. 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/10OML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0  0 

0.0 

3.5 

14.0 

6.0 

22.0 

24.0 

35.0 

24.0 

23.0 

16.0 

7.0 

5.0 

3.0 


610. 
41  . 


35.0 

12.2 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


7. 

9.4 

8.7 

13.3 

12.0 

102 


13.3 

9.7 
4.6 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 


3  4 
2  8 

0.2 
0.4 
0.6 


3.4 
1  .9 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1510 

.3 

14  02 

77 

1530 

.3 

IS  03 

77 

1010 

.3 

18  04 

77 

1410 

.3 

09  05 

77 

1005 

.3 

20  06 

77 

1535 

.3 

IB  07 

77 

1040 

3 

21  07 

77 

0245 
1230 

.3 
.3 

15  06 

77 

1515 

.3 

19  09 

77 

1005 

.3 

17  10 

77 

1415 

-3 

15  11 

77 

1340 

.3 

12  12 

77 

1025 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINI  MUM 

33 

TOTAL 

9 

MG/L 

164 

095 

470 

216 

110 

370 

176 

286 

178 

0.450 

0.265 

0.095 

0.077 

0.  146 


0.470 
0.221 

0.077 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 

0.053 

0.043 

0.  190 

0.005 

0.003 

0.004 

0.01B 

0.022 

0.023 

0.30 

0.083 

0.031 

0.032 

0.032 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


0.30 

0.059 

0.003 


330 

420 

600 

102 

090 

048 

0.  119 

0.184 

0.066 

0.228 

0.112 

0.046 

0.066 

0.094 


0.600 
0.180 

0.046 


II 

20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MG/L 

0.820 
0.780 
1  .800 
1  .060 
0.760 
2.020 
1  .040 
1  .360 
1  .060 
1  .56 
0.93 


1  I 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.019 

0.014 
0.039 
0.059 
0.034 
0.055 
0.073 
.081 
.050 
.093 
.047 
.038 
.018 
.023 


2.030 
1  .068 
0.56 


0.093 
0.046 
0.014 


11 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

4.600 

3.980 

4.610 

5.940 

3.270 

1  .940 

2.220 

I  .490 

0.575 

5.71 

2.13 

4.46 

3.01 

5.04 


5.940 
3.498 
0.575 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


45B.0 
387.0 

327.0 

468.0 

420.0 

404. 

447.0 


374. 
506. 
429. 

417. 
425. 


506. 
421  .8 
327.0 


14 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

45.0 

14.0 
132.0 
130.0 

71  .0 

72. 

69.0 


28. 
111  . 
8.5 
5.2 
13. 


132.0 

59.9 

5.2 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


12 

107 
CALCUL 
0-  SOL  I  OS 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

380 

95 

53 

55 

208 

25 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

or  mo 

VR  LMT 

CIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMA21N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

17  01 

77  1510 

.3 

670 

27  00 

15.5 

8.1 

363 

7.B6 

1  .700 

14  02 

77  1530 

3 

620 

5. 20 

16.5 

5.0 

341 

8.04 

0.580 

15  03 

77  1010 

3 

300 

130  00 

9.5 

5.0 

107 

7.61 

6  700 

IB  04 

77  1410 

.3 

540 

67.00 

14.5 

39.0 

O.BO 

3.0 

223 

8.08 

3  300 

1  .OL 

09  05 

77  1005 

3 

580 

34.00 

15.0 

55.0 

3.0 

223 

8.25 

2  400 

1  .OL 

20  06 

77  1535 

3 

540 

42. 

14.0 

66. 

0.50 

3.0 

205 

8.  IS 

2  .550 

1  .  L 

18  07 

77  1040 

-3 

580 

32.  00 

15.0 

65.0 

1  .60 

15.0 

221 

7.4B 

2 -BOO 

1  .OL 

15  08 

77  1515 

.3 

540 

7.0 

15.0 

305. 

1.80 

0. 

208 

8  31 

1  .00 

1  . 

19  09 

77  1005 

.3 

600 

33. 

17.5 

60. 

3.30 

4  5 

244 

8.04 

2.90 

1  . 

17  10 

77  1415 

3 

670 

15. 

30.0 

46.5 

2.80 

50 

281 

B.OB 

1  .0 

1  .  L 

15  11 

77  1340 

.3 

650 

6.4 

16.0 

45.5 

3.30 

9.9 

287 

7.85 

0.26 

1  .  L 

13  12 

77  1025 

3 

660 

20. 

17.5 

49.0 

3.45 

6.8 

275 

7.97 

1  .62 

1  .  L 

MAXIMUM 

670 

130. 00 

20.0 

305. 

3.45 

15.0 

287 

8.31 

6  700 

1  .0 

AVG 

OR  GEM 

579 

34.  BS 

15.5 

81  .2 

2.19 

S.7 

232 

7  98 

2.234 

1  .00 

MINIMUM 

300 

5.20 

9.5 

39.0 

0.50 

0. 

107 

7.48 

0.26 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

13 

12 

9 

8 

12 

12 

12 

12 

9 

76 

73 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP  1 

>TE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DV  MO 

VR  LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  01 

77  1510 

.3 

327.0 

88.00 

26.00 

30 

14  02 

77  1530 

.3 

288.0 

79.00 

22.00 

20 

15  03 

77  1010 

.3 

144.0 

43.00 

9.00 

70G 

18  04 

77  1410 

.3 

278. 0 

76.00 

31  .50 

70G 

3.30 

8.80 

30 

09  05 

77  1005 

.3 

279.0 

73.  00 

34.00 

70G 

2.50 

10.20 

34 

20  06 

77  1535 

.3 

24  1. 

56. 

24.50 

70G 

2.30 

12. 

25 

IB  07 

77  1040 

.3 

270.0 

66.00 

25.50 

40 

3.  15 

10.40 

25 

15  08 

77  1515 

.3 

292. 

75. 

25.5 

40 

6.0 

269. 

48 

19  09 

77  1005 

.3 

308. 

82. 

25.0 

TOG 

4.60 

11  . 

47 

17  10 

77  1415 

3 

344. 

100. 

23.0 

30 

3.35 

8.9 

12 

15  11 

77  1340 

.3 

347. 

96. 

26. 

30 

2.75 

B.7 

21 

12  12 

77  1025 

3 

307. 

81  - 

25.5 

15 

2.0 

9.4 

30 

MAXIMUM 

347. 

100. 

26.00 

70 

6.0 

269. 

48 

AVG 

OR  GEOM  MN  <  •  ) 

285.4 

76.17 

33.13 

46U 

3.32 

38.71 

30 

M I N I  MUM 

144.0 

43.00 

9.00 

15 

3.0 

8.7 

12 

NO    OF    SAVPLES 


592 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  VR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  04 

77 

1410 

.3 

09  05 

77 

1005 

.3 

20  D6 

77 

1535 

.3 

16  07 

77 

1040 

.3 

IS  08 

77 

1515 

.a 

19  09 

77 

1005 

.3 

17  10 

77 

1415 

.3 

15  11 

77 

1340 

3 

13  12 

77 

1025 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  C| 
M [ N I  MUM 

235 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

UG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

2.000 

0.010L 

3.400 

0.O7O 

, 

3.400 

0.010 

3.200 

0.010L 

1  .0 

0.01  L 

3.6 

0.02  L 

0.B2 

0.02  L 

0.40 

0.01  L 

1.0 

0,02  L 

3.S 

0.070 

2.091 

0 . 0200 

0.40 

0.010 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.060 

0  290 

O.O10L 

0.2 

0.010 

0.  143 

O.OlOL 

0.2 

0.020L 

0.1  BO 

0.020L 

0.3 

0.020L 

0.  160 

0.020L 

0.2 

0.02  L 

0.142 

0.02  L 

0.2 

0.01 

0.154 

0.01 

0.2 

0.02  L 

O.056 

0.04  L 

0.1 

0.01  L 

0.031 

0.02  L 

0.1 

0.02  L 

0.096 

0.02  L 

0.1 

o.oeo 

0,290 

0.04 

0.3 

0.0210 

0.139 

0.0190 

0-2 

0.010 

0.031 

0.010 

0.  1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE;  CANAGAGIGUE  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  19  FLORADALE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02GA036 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOS  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


STATION  10:   16-0184.052-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


P.J 


17  01 

77 

1445 

.3 

14  02 

77 

1520 

.3 

15  03 

77 

1020 

.3 

18  04 

77 

1400 

.3 

09  05 

77 

1015 

3 

20  06 

77 

1515 

.3 

18  07 

77 

1055 

.3 

21  07 

77 

0240 
12  25 

.3 

.3 

15  08 

77 

1455 

.3 

19  09 

77 

1020 

.3 

17  10 

77 

1355 

.3 

15  11 

77 

1330 

.3 

12  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*t 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1445 

.3 

14  02 

77 

1520 

.3 

15  03 

77 

1030 

.3 

18  04 

77 

1400 

.3 

09  05 

77 

1015 

.3 

20  06 

77 

1515 

.3 

18  07 

77 

1D55 

.3 

21  07 

77 

0240 
1225 

.3 
3 

15  08 

77 

1455 

.3 

19  09 

77 

1030 

.3 

17  10 

77 

1355 

.3 

15  11 

77 

1330 

.3 

12  12 

77 

1030 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG 

OB  GEO! 

MINIMUM 

NO 

OF  SAMPLES 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BUG  DEPTH 
MTRS 

17  01 

77 

1445 

.3 

14  02 

77 

1520 

.3 

15  03 

77 

1020 

3 

IS  04 

77 

1400 

.3 

09  05 

77 

1015 

.3 

20  06 

77 

1515 

:! 

1B  07 

77 

1055 

15  08 

77 

1455 

.3 

19  09 

77 

1020 

.3 

17  10 

77 

1355 

.3 

15  11 

77 

1330 

.3 

12  12 

77 

1030 

.3 
MAXIMUM 

AVC 

i  OR 

3E0M  MN  (  * ) 
MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0533890.0  4831150.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

1 3 1  .  00 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFOHM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2B409 

0.54 

1100. 

260. 

48  i 

0.0 

1  .0 

28445 

0.52 

0.0 

10.6 

1  .8 

28494 

91  .20 

1300. 

130. 

350. 

2.0 

12.8 

2.6 

2B533 

6 

1  .80 

2000- 

520. 

16. 

12.0 

B.2 

1  .0 

28559 

6 

0.45 

300- 

20. 

4. 

9.0 

10.9 

1  .8 

2B639 

0.00 

100. 

10.   L 

4.   L 

21.0 

10.5 

40 

28699 

6 

0.04 

1300. 

ISO. 

4.   L 

24.0 

9.3 

2.8 

26144 

0.00 

25.8 

7.  1 

28050 

0.00 

24.5 

7.2 

28  763 

6 

0.78 

600. 

70. 

6. 

230 

9.5 

1  .6 

2BS36 

a 

4.  10 

34000. 

3200. 

324. 

150 

9.0 

3.0 

38899 

6 

6.70 

5B00. 

650. 

332. 

7.0 

1  1  .0 

0.2 

28969 

6 

3.60 

1600. 

1000. 

80. 

4.0 

11  .0 

1  .0 

13019 

6 

3.90 

1900. 

100. 

190. 

l  .0 

11  .4 

0.2 

91  .20 

34000. 

3200. 

350. 

25.8 

12.8 

4.0 

B.05 

1399.- 

1B3.«  D 

37.  '  0 

12.0 

9.9 

1  .7 

0.00 

100. 

10. 

4. 

0.0 

7.1 

0.2 

14 

11 

11 

11 

14 

13 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

50LIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  100 

0.072 

0.271 

0.490 

0.017 

3.730 

389  0 

4.5 

0.  102 

0.060 

0.358 

0.800 

0.013 

3.370 

365.0 

5.5 

0.  196 

0.090 

0.3B6 

O.9B0 

0  028 

5.730 

310.0 

56.0 

0.027 

0.006 

0.030 

0,420 

0.026 

3.870 

343.0 

16.0 

0.053 

0.002 

0.052 

0.660 

0.039 

3.060 

iSS.O 

33.0 

0.090 

0.002 

0.072 

1  .06 

0.075 

1  .570 

368. 

27. 

0  088 

0.0t2 

0 .  206 

1  .000 

0.085 

1  .970 

386.0 

19.0 

0.061 

0.010 

0.036 

0.760 

0.079 

1  .400 

0.080 

0.019 

0.030 

1  .060 

0.071 

0.379 

0 .  097 

0.028 

0.148 

0.63 

0.094 

1  .36 

377. 

10. 

0.  156 

0.089 

0.  146 

0.95 

0.059 

1  .69 

389. 

14. 

0.  121 

0.045 

0.108 

0.70 

0.04  3 

4.04 

465. 

22. 

0.032 

0.0O6 

0.010 

0.54 

0.008 

1  .47 

399. 

5.8 

0.060 

0.037 

0.122 

0.21 

0.016 

4.10 

404. 

4.2 

0.  196 

0.090 

0.358 

1  .06 

0.094 

5.730 

465. 

56.0 

0 .  090 

0.034 

0.  134 

0.747 

0.047 

2.696 

379.4 

16  0 

0.027 

0.002 

0.010 

0.21 

0.008 

0.379 

310  0 

4.2 

14 

14 

?4 

14 

14 

14 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

2  BO 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LIB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

3.50 

12.5 

BOO 

610 

4.40 

12.5 

56.0 

390 

32.00 

10.5 

21  .0 

540 

4.70 

13.0 

550 

13.00 

13.0 

560 

6.20 

11  .0 

570 

3.00 

14.0 

570 

4.5 

13.5 

600 

6.5 

14.0 

660 

17. 

17.5 

630 

2.6 

17.0 

640 

2.4 

16.0 

660 

32.00 

17.5 

80.0 

5B0 

8.32 

13.7 

53.0 

390 

2.4 

10.5 

21  .0 

NO  OF  SAMPLES 


593 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GRAND  RIVER 

IN  THE  DISPERSED  RURAL  COMMUNITY  OF  LEGGATT 
RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ERIE 
GRAND  RIVER 


STATION  ID:   16-01 84 -090-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


STN  NO 


LAT 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRO 

DEPTH 
MTRS 

IB  04 

77 

1215 

.3 

09  05 

77 

1145 

.3 

30  06 

77 

1310 

.3 

IB  07 

77 

1245 

3 

22  07 

77 

0230 
1410 

3 
.3 

IS  OB 

77 

1315 

.3 

IB  09 

77 

1200 

.3 

17  10 

77 

1200 

.3 

15  11 

77 

1150 

3 

13  12 

77 

1215 

3 

MAXIMUM 

AVC 

OR  GEO* 

n  ['i 

M 

INIMUIM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  HO  YD  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  04 

77 

1215 

.3 

09  05 

77 

1145 

.3 

20  06 

77 

1310 

3 

18  07 

77 

1245 

3 

22  07 

77 

0230 

.3 

1410 

3 

15  OS 

77 

1315 

.3 

19  09 

77 

1200 

.3 

17  10 

77 

1200 

.3 

15  11 

77 

1150 

.3 

12  12 

77 

1215 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  m  (•] 
MINI  MUM 

LONG 

U.T.M 

17  0551725.0  4866200. 0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

164.30 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

28529 

6 

1500- 

8. 

4.   L 

14.0 

9.4 

0.8 

2B555 

6 

140. 

2.   L 

2. 

8.0 

12.6 

1  .0 

28635 

400. 

62. 

10. 

19.5 

10.5 

1  .0 

28695 

6 

1 5000 .   0 

2.   L 

2- 

26.0 

11  .2 

OB 

2S<58 

21.0 

8.2 

2B074 

25.0 

9.0 

28759 

6 

1000. 

34. 

44. 

20.0 

10.7 

1  .2 

2BB32 

6 

200. 

168. 

58. 

16.0 

10-0 

1  .2 

2B895 

e 

36000. 

48. 

108. 

4.5 

12.8 

0.2 

2B965 

6 

1700. 

4B. 

14. 

2.0 

12.4 

1  .0 

13015 

6 

50. 

4.   L 

2. 

2.0 

9.2 

0.4 

36000 . 

168. 

108. 

26.0 

12.6 

1  .2 

971 . •  U 

17.  •  D 

10.'  0 

14.4 

10.5 

0.8 

50. 

2. 

2. 

2.0 

6.2 

0.2 

9 

9 

9 

1  1 

1  1 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElOAHL 

H02-H 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.025 

0 

003 

0 

058 

0  .  660 

0.015 

0.065 

368.0 

5.4 

0.020 

0 

00 1L 

0 

004 

0  600 

0.O04 

0.011 

193.0 

1.2 

« 

0.034 

0 

005 

D 

040 

0.760 

0  004 

0.01  1 

164. 

5  4 

0.033 

0 

007 

0 

028 

0.740 

0.003 

0.005L 

135.0 

5.3 

0.058 

0 

022 

0 

020 

1  .000 

0.003 

0.007 

0.026 

0 

003 

0 

010 

0.940 

0.002 

O.OOSL 

0.052 

0 

004 

0 

032 

0.62 

0.002 

0.005L 

143. 

9.5 

0.022 

0 

001  L 

0 

oto 

0.B7 

0.003 

0.030 

334. 

3.4 

0.020 

0 

002 

0 

002 

0.75 

0.003 

0.  197 

344. 

2.4 

0.D37 

0 

001  L 

0 

062 

0.65 

0.007 

0.393 

333. 

11  . 

0.006 

0 

001  L 

0 

01B 

0.66 

0.004 

0.230 

270. 

1  .5 

0 .  058 

0 

022 

0 

062 

1  .000 

0.015 

0.393 

344. 

11  . 

0.030 

0 

0050 

0 

026 

0.805 

0.005 

0.087D 

242.6 

5.0 

0.006 

0 

001 

0 

.002 

0.600 

0.002 

0.005 

13S.0 

1  .2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST><  5JMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  04  77  1215 

09  05  77  1145 

20  06  77  1310 

18  07  77  1245 
15  OB  77  1315 

19  09  77  1200 
17  10  77  1200 
IS  11  77  1150 
13  12  77  1215 


3 
.3 

3 
.3 

.3 
3 
.3 
-3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

forma; in 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

405 

1  .40 

7.5 

390 

1  .60 

6.8 

245 

2.60 

6.3 

200 

2.60 

3.6 

205 

4.5 

7.4 

520 

1  .6 

11  .5 

530 

2.4 

8.4 

497 

7.7 

9.4 

412 

1  .6 

5.8 

530 

7.7 

11.5 

378 

2.89 

7.4 

200 

1  .40 

3.6 

NO  OF  SAMPLES 


BOB./  SITE:  MOOREFIELD  CREEK 

SAMPLE  POINT:  COUNTY  ROAD  NO  10  VILLAGE  OF  MOOREFIELD 

STATION  TYPE:  RIVER 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18  04 
09  05 

20  06 

18  07 

21  07 

15  OB 

19  09 

17  10 
15  II 
12  13 


77  1315 
77  1050 
77  1440 
77  1135 
77  0150 
1135 
77  1415 
77  1100 
77  1310 
77  1245 
77  1115 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.a 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  j 

MINIMUM 


MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ERIE 

TERM 

STREAM:  GRAND 

RIVER 

LONG 

U.T. 

M.  17  0520350 

.0  4B44775 

934 

901 

444 

80 

81 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/tOOMl 

COL  1  FORM 
MF/IOOML 

2B53I 

6 

13000. 

240. 

28557 

6 

1100. 

54. 

28637 

40D0  . 

140. 

28697 

6 

7000. 

600. 

28143 

28059 

28761 

6 

1600. 

270. 

28834 

a 

2400. 

720. 

28897 

6 

13300E-H 

320. 

28967 

6 

5400. 

240. 

13017 

4 

3200. 

1330OE.1 
5341 .  • 
1100. 

230. 

720. 

249.  • 

54. 

STATION  ID:   16-0184-091-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


84 
M.F. 
ENTER. 


10. 

8 
10 

2. 


126 
64. 

280. 

132. 
68. 


2B0. 
32,  ■ 

2. 


REGION  02 

MILEAGE 

88 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

13.0 

9.0 

7.5 

12.4 

21.0 

8.6 

26.0 

11.1 

26,5 

3.2 

24.5 

B.7 

23.0 

9.4 

16.0 

8.4 

7.5 

11.6 

4.5 

11.1 

1  .0 

9. a 

26.5 

12.4 

15.5 

9.5 

t  .0 

3.2 

5- DAY 

BOO 

MG/L 

O.B 
0.8 
1  .4 

1  .6 


3.0 
0.2 

0.2 
0.2 
0.4 


3.0 
1  .0 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


II 


594 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  04  77  1315 
09  05  77  1050 

20  06  77  1440 
IB  07  77  1135 

21  07  77  0150 

1135 
15    08    77    1415 

19  09  77  1 100 
17  10  77  1310 
15  11  77  1245 
12    12    77    1115 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MM     I  •  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

R 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.002 

0.014 

0.540 

O.OlO 

1  .600 

324.0 

7.6 

0.016 

0.001 L 

0.016 

0.4B0 

0.011 

1  .690 

32B.O 

5.6 

0.044 

0.003 

0.062 

o.eao 

0.072 

t  .420 

35B. 

9.0 

O.053 

0,003 

0.052 

0.970 

0.032 

0.778 

339  0 

7.  1 

0.076 

0.029 

0.1  to 

1  .250 

0.044 

0.636 

0.076 

0.025 

0.044 

1  .090 

0.021 

0.494 

0.072 

0.002 

0.068 

I  .20 

0.016 

0.464 

340. 

25. 

0.0B1 

0.029 

0.192 

1  .02 

0.064 

1  61 

425. 

22. 

0.028 

0.007 

0.002L 

0.54 

0.007 

1  .72 

405. 

2.  t 

0.024 

0.001L 

0.040 

o.eo 

0.003 

0.317 

326. 

4.5 

0.050 

0.005 

0.036 

0.62 

0.010 

2.03 

415. 

10. 

0.061 

0.029 

0.192 

1  .250 

0.072 

2.03 

425. 

25. 

0.049 

O.OlOD 

0.058D 

0.B54 

0.026 

1  .160 

362.2 

10.3 

0.016 

0.001 

0.002 

0.460 

0.003 

0.317 

324.0 

2.  1 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  04  7  7  1315 
09  05  7  7  1050 
20  06  77  1440 
IB  07  77  1  135 
15  08  77  1415 

19  09  77  1100 
17  ID  77  1310 
15  II  77  1245 
12  12  77  1115 


.3 

.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


14 
COND. 

16 

TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

2B0 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

55 
PH 

208 

TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

540 

1  .90 

12.5 

550 

2.60 

14.0 

540 

3.40 

38.0 

530 

2.50 

37.0 

495 

9.2 

26.0 

650 

8.0 

26.0 

620 

4.0 

14.0 

502 

2.4 

8.6 

650 

8.2 

18.5 

650 

9.2 

38.0 

564 

4.69 

21  .6 

495 

1  .90 

B.6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


19  04  7  7  1050 
16  05  77  1235 
21  06  77  1135 

19  07  77  0420 

1310 

1455 

09  OB  77  114D 

20  09  77  1220 

18  10  77  1030 

21  11  77  1135 

19  12  77  1230 


GRAND  RIVER 

AT  BRIOG£  IN  COMMUNITY  OF  YORK 

RIVER 


5TN   ST\  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 


19 

04 

77 

1050 

16 

05 

77 

1235 

21 

06 

77 

1  135 

19 

07 

77 

0420 
1310 
1455 

09 

08 

77 

1140 

20 

09 

77 

1220 

16 

10 

77 

1030 

21 

11 

77 

1135 

19  12  77  1230 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM:  GRAND  RIVER 


STATION    ID:       16-0184-092-02 

STORET    CODE:    02 
003 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( • t 

MINIMUM 


LONG 

u 

T.M. 

17  0590250.0  476370C 

.0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

26.30 

934 
SAMPLE 

NO 

901 
SCD 

444 

FLOU  CFS 

80 
TOTAL 
COLIFORM 

81 
FECAL 
COLIFORM 

84 
M.F. 

ENTER. 

88 

PSEUD, 
MPA 

B05 
WATER 
TEMP  . 

3 
DISS. 
02 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

28540 
2B579 
2B646 

6 
6 

120. 

10. 

1300. 

4.   L 

2.    L 
4.    L 

4.   h 

2.    L 
4.    L 

16.0 
1B.0 
21.0 
25 .  1 

1  1  .4 

10.7 

9.5 

50 

2.0 
1  .6 
2.4 

2B1BB 
28713 

6 

SOO. 

12. 

2.   L 

27.0 
26  0 

7.0 

7.8 

2.0 

28104 
28737 
2B843 
28906 
28376 
13042 

6 
6 
6 
6 

6 

9500. 
2300. 
2400. 
500. 
1100. 

108. 
320 
116. 
90. 
440. 

2. 
334. 

16. 

10. 
290. 

25  0 

18.5 

8.0 

6.0 

2.0 

7.2 
8.2 

10.6 
10.6 
12.2 

1  .4 
1  .« 

0.6 
0.8 

9500. 
656.' 
10. 

440. 
34.  •  D 
2. 

334. 

11  .•  D 
2. 

27.0 

17.5 

2.0 

12.2 

9.1 
5.0 

2.4 

1  .6 
0.6 

9 

9 

9 

11 

11 

1 

33 

TOTAL 
P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
VG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.068 
0.050 
0.276 

0.004 
0.001 
0.D20 

0. 
0 

0 

076 
048 
14B 

0.850 
0.660 
1  .180 

0032 
0.022 
0.014 

1  .490 
1  .880 
0.751 

441  .  0 
519.0 

722. 

27.0 
14.0 
192. 

0.089 
0.111 

0.038 
0.027 

0 

0 

070 
066 

0.700 
0.620 

0.014 
0.012 

0  .956 
0.763 

459.0 

34.0 

0.08B 
0.142 

0.037 
0.016 

0 
0 

040 
07B 

0.720 
0.B6 

0.  015 
0.010 

0.985 
0,660 

455. 

50. 

49. 

26 

25. 

40. 

0.  142 

0.035 

0 

056 

0.88 

0.020 

1  .35 

436. 

0.094 
0.083 
1  .22 

0.031 
0.028 
0.046 

0 
0 
0 

022 
018 
162 

0.75 
0.84 
0.84 

0.021 
0.029 
0.025 

2.00 
2.71 
2.44 

455. 
423. 
353. 

1  .22 

0.215 

0.050 

0 .  046 
0.026 
0.001 

0 

0 
0 

.  162 
.071 
.018 

1  .  1B0 
0.B27 
0.660 

0.032 
0.019 
0.010 

2.71 
1  .453 
0.660 

722. 

473.7 

353. 

192. 
50.  B 
14.0 

NO    OF    SAMPLES 


595 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 
COND 

25C 
UMHQS 


16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


59 
SULPHATE 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


206         25 

TOTAL  PHENOLS 
IRON 
MG/L       UG/L 


19  04  77  1050 

16  D5  77  1235 

21  06  77  1135 

19  07  77  1310 
09  08  77  1140 

20  09  77  1220 
18  10  77  1030 

21  11  77  1135 
IB  12  77  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


650 
730 
730 
630 
630 
590 
605 
625 
535 


B.30 
5.0D 
1D6. 

18.00 

22. 

18. 

17. 

18. 

27. 


39. 

53. 

t. 

43 
48 
34 
24 
27 
23 


0.0 
2.1 
5.4 
0.3 
5.B 
1  .4 
3.5 
1  .4 
8.9 


196 
1B6 
163 
167 
155 
1B6 
239 
242 
201 


B.32 
8.  17 
7.B9 
8.26 
7.93 
8.  17 
8.  13 
a. 22 
7.72 


460 
420 
500 
200 


1  -40 
0.81 
1  .0 
1  .05 
1  .76 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MM     ( • ) 

MINIMUM 


730 
636 
535 


106. 
26.59 
5.00 


53.5 

32.7 

1.5 


8.9 
3.2 

0.0 


242 
193 

1  55 


8.32 
8.09 
7.72 


9.500 
1  .844 
0.200 


NO    Of    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    SAMP       PJ 
DY    MO    Yd    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


19    04    7  7  1050 

16    05    77  1235 

21    06   77  1135 

19  07    77  1310 
09   OB    77  1140 

20  09    77  1220 

18  10    77  1030 

21  11    77  1135 

19  12    77  123D 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

273.0 

29B.0 

280. 

257.0 

24B. 

267. 

26B. 

310. 

256. 


9 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

78.00 

79.00 

56. 

69.00 

63.00 

74.0 

85.00 

89. 

73.00 


9 

74 
TOT.  MAQ 
NES1UM 
MG/L 

19.00 

24.50 

2B.0 

20.50 

22.0 

20.0 

23.5 

21.5 

18.0 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 

30 

30 

70G 

40 

30 

30 

40 

50 

50 


67 

PTSSIUM 

K 

MO/L 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


9 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


41 
COD 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM        310.       89.        28.0 
AVG  OR  GEOM  MN  I- I        273.0      75.11      21.89 
MINIMUM        248.       63.00      18.0 


70 

41U 
30 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FAIRCHILD  CREEK 

LOT  G  RANGE  SOUTH  OF  HAMILTON  ROAD  TWP  OF  BRANTFORD 

RIVER 


STATION  10:   16-0184-093-02 


SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

DY    MO 

TR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG    DEPTH 
MTRS 

19    04 

T7 

1020 

.3 

16   05 

77 

1316 

.3 

21    06 

77 

1050 

.3 

19   07 

77 

0515 
1000 
1355 

.3 
.3 
.3 

09    OB 

77 

1050 

.3 

20    09 

77 

1255 

.3 

IB    10 

77 

0955 

.3 

21    11 

77 

1100 

.3 

19    12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM   mn    ( - l 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  04  7  7  1020 
16  05  77  1315 
21  06  7  7  1050 

19  07  7  7  0515 

1000 

1355 

09  08  77  1050 

20  09  77  1255 
IB  10  77  0955 

21  11  77  1100 
19  12  77  1300 


.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■ ) 

MINIMUM 


MAJOR 

3ASIN:    GREA 

T    LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR    BASIN:     LAKE 

ERIE 

003 

TERM    STREAM;     GRAND    RIVER 

0150 

LONG 

U.T.M 

17    0568750.0   4777300.0   4 

REGION    02 

MILEAGE 

50.10 

934 

S01 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW   CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAT 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

28539 

6 

800. 

40. 

10.        L 

'4,0 

8.6 

1  .4 

28578 

6 

3500. 

40. 

4.       L 

18.0 

8.6 

1  .4 

26645 

26000 . 

700. 

76- 

19.0 

9.4 

2.6 

281  87 

24.0 

6.0 

2B103 

- 

24.5 

SB 

28712 

6 

15000.       G 

420. 

50. 

26.0 

5.B 

2.6 

2B736 

6 

17000E+1 

770. 

170. 

22.0 

5.B 

1  .0 

2B842 

6 

230. 

720. 

340. 

18.0 

6.4 

3.5 

2B905 

6 

2300. 

140. 

70. 

a.o 

10.0 

0    5 

2B97S 

6 

1000. 

260. 

70. 

6.0 

10.6 

0.2 

13041 

6 

1  100. 

230. 

610. 

3.0 

10.0 

1  .  1 

17000E-H 

770. 

610. 

26.0 

10.6 

3.5 

3626. •    U 

235.- 

67.*    0 

16.6 

8.  1 

1  .6 

230. 

40. 

4, 

3.0 

5.6 

0.2 

9 

9 

9 

1  1 

11 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

f  1LTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

50LIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.090 

0 

015 

0   026 

0.6BO 

0.009 

0.458 

429.0 

49.0 

0    096 

0 

009 

0.050 

0.720 

0.016 

0.604 

462.0 

56.0 

0.440 

0 

034 

0.092 

1  .  2B0 

0.061 

0.894 

685. 

290. 

0.  195 

0 

047 

0.052 

0.750 

0.027 

0.768 

0.094 

0 

043 

0.058 

1  .  100 

0.027 

0.923 

0.210 

0 

050 

0.03B 

0.940 

0.036 

0.839 

531  .0 

125.0 

0.206 

0 

055 

0.059 

0.62 

0.031 

0.474 

435, 

119. 

0,330 

0 

087 

0.076 

1  .08 

0.040 

1  .26 

576. 

179. 

0.070 

0 

019 

0.002 

0.62 

0.0O6 

0.794 

442. 

30. 

0.055 

0 

025 

0.O28 

0.62 

0.009 

1  .36 

425. 

25. 

0.  142 

0 

056 

0.056 

0.6B 

0.014 

2.13 

356. 

70. 

0.440 

0 

0B7 

0.092 

1  .280 

0.061 

2,13 

685. 

290. 

0.  175 

0 

040 

0.049 

0.826 

0.025 

0.955 

482.3 

104.B 

0.055 

0 

009 

0.002 

0.62 

0.006 

0.458 

356. 

25. 

NO  OF  SAMPLES 


596 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77 

1020 

3 

16  05  7  7 

1315 

.3 

31  06  77 

1050 

.3 

19  07  77 

1355 

.3 

09  08  77 

1050 

.3 

20  09  77 

1255 

.3 

18  10  77 

0955 

.3 

21  11  77 

1100 

.3 

19  11  77 

1300 

-3 
MAXIMUM 

AUG  OR 

GEOM  MN  <  *) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

520 

22.00 

32.5 

620 

28.00 

25.0 

560 

140. 

26.5 

640 

70.00 

28.5 

495 

68. 

J2.0 

570 

98, 

30.5 

630 

20. 

22.0 

635 

17. 

25.5 

484 

36. 

21.5 

640 

140. 

32.5 

573 

55.44 

26.  D 

484 

17. 

21  .5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


ERAMOSA  RIVER 
AT  HIGHWAY  NO 
RIVER 


7  ROCKWOOD 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ERIE 
TERM  STREAM;  GRAND  RIVER 


STATION  ID:    16-0184-094-02 

STORET  CODE:  02 
003 
0150 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  "  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12 

01 

77 

1010 

22 

02 

77 

0935 

16 

03 

77 

0935 

04 

04 

77 

0935 

18 

04 

77 

1005 

09 

05 

77 

1350 

20 

06 

77 

1  105 

18 

07 

77 

1515 

22 

07 

77 

0335 
1245 

IS 

08 

77 

1050 

19 

09 

77 

1355 

17 

10 

77 

0955 

IB 

11 

77 

1010 

12 

12 

77 

1450 

12  01 

77 

1010 

.3 

22  02 

77 

0935 

.3 

16  03 

77 

0335 

.3 

04  04 

77 

0935 

.3 

18  04 

77 

1005 

.3 

09  05 

77 

1350 

.3 

20  06 

77 

1105 

.3 

IB  07 

77 

1515 

.3 

22  07 

77 

0335 
1245 

.3 

.3 

15  08 

77 

1050 

.3 

19  09 

77 

1355 

.3 

17  10 

77 

0955 

.3 

15  11 

77 

1010 

.3 

12  12 

77 

1450 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  -  I 

MINIMUM 

LONG 

u.t.m. 

17  0569350.0  4B29400-0  4 

REGION  02 

MILEAGE 

1 18.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

SB 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAIT 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/1O0ML 

MF/100ML 

MF/ 1 OOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27300 

4 

4.   L 

4. 

4. 

00 

12.2 

0.8 

27340 

4 

56. 

4. 

6. 

0.0 

11.9 

0.4 

27376 

3 

276. 

E. 

10. 

2.0 

12.9 

2.2 

27412 

6 

104. 

a. 

6. 

6.0 

11  .8 

1  .4 

28524 

6 

290. 

4. 

4. 

11.0 

9.0 

0.6 

26550 

6 

50. 

2.   L 

2.   L 

12.0 

12.4 

1  .0 

26630 

3700. 

280. 

38. 

18.0 

1  1  .3 

0.8 

28690 

E 

300. 

54. 

4. 

27.0 

9.7 

1  .0 

28157 

20.5 

5.4 

28073 

25.0 

7.6 

28754 

6 

1500. 

102. 

8. 

17.0 

10.5 

0.4 

28627 

6 

500. 

52. 

54. 

16.5 

9.5 

t  .0 

28B90 

6 

200. 

30. 

48. 

5.5 

11.2 

0.2 

28960 

6 

eo. 

4.   t 

12. 

6.0 

12.0 

0.4 

13010 

4 

110. 

12. 

48. 

2.0 

10.2 

0.2 

3700. 

2B0. 

54. 

27.0 

12.9 

2.2 

174.*  0 

12.  •  0 

11.*  D 

11.2 

10.5 

0.8 

4. 

2. 

2. 

0.0 

5.4 

0.2 

13 

13 

13 

15 

15 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUIL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,013 

0 

006 

0.090 

0.270 

0.010 

t  .010 

341  .0 

2.7 

0.011 

0 

006 

0.020 

0.280 

0.009 

0.09B 

362.0 

2  1 

0.036 

0 

008 

0.048 

0.940 

0.009 

0.311 

227  .0 

5.6 

0.019 

0 

003 

0.018 

0.510 

0.003 

0.637 

268.  0 

3.7 

0.011 

0 

001  L 

0.004 

0.440 

0.003 

0.397 

295.0 

4.7 

0.012 

0 

001  L 

0.002L 

0.390 

0.005 

0-295 

308.0 

2.6 

0.032 

0 

005 

0.026 

0.500 

0.004 

0.301 

324. 

7.0 

0.026 

0 

DO  2 

0.028 

0.530 

0.003 

0.  102 

317.0 

5.7 

0.030 

0 

007 

0.029 

0.550 

0.003 

0.  137 

0.046 

0 

012 

0.026 

0  .  BOO 

0.004 

0.026 

0.027 

0 

007 

0.022 

0.55 

0.004 

0,  156 

343. 

4.0 

0.022 

0 

005 

0.012 

0.42 

0.003 

0.067 

334. 

5.3 

0.009 

0 

001 

0.012 

0.50 

0.002 

O.SSB 

322. 

2.2 

0.026 

0 

001  L 

0,022 

0.63 

0.008 

0.806 

356. 

B.3 

0.011 

0 

001  L 

0.002 

0.36 

0.003 

0.672 

330. 

1  .9 

0.046 

0 

.012 

0.090 

0.940 

0.010 

1  .010 

362.0 

8.3 

0.022 

0 

.0040 

0.024D 

0.515 

0.005 

0.372 

317.5 

4.3 

0.009 

0 

.001 

0.002 

0.270 

0.002 

0.026 

227.0 

1  .9 

NO  OP  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/t. 

12  01 

77 

1010 

.3 

560 

1  .20 

11  .5 

22  02 

77 

0935 

.3 

570 

0.35 

10.5 

39.5 

7.0 

250 

16  03 

77 

0935 

.3 

340 

3.00 

10.0 

04  04 

7  7 

0935 

.3 

435 

2.00 

12.5 

18  04 

77 

1005 

■3 

475 

O.BO 

11-5 

09  05 

77 

1350 

.3 

475 

1  .50 

11.5 

20  06 

77 

1  105 

-3 

500 

2.80 

11.0 

IB  07 

77 

1515 

.3 

465 

1  .60 

10.0 

15  08 

77 

1050 

,3 

510 

2.0 

11.5 

19  09 

77 

1355 

.3 

520 

2.0 

11.5 

17  10 

77 

0955 

3 

isy 

1  .6 

15.5 

15  (1 

77 

1010 

.3 

565 

4.1 

25.5 

12  13 

77 

1450 

.3 

530 

1  .6 

15.0 

MAXIMUM 

570 

4.1 

25.5 

39.5 

7.0 

250 

AVG 

OR  GEOM  MN  < • ) 

495 

1  .69 

12.9 

39.5 

7.0 

250 

MINIMUM 

340 

0.35 

10.0 

39.5 

7.0 

250 

AT  LAB 


7. 85 


7  85 
7,85 
7.85 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


597 


B.O.W./  SITE:  PICTON  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CONSERVATION  AREA  POUND 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
PICTON  CREEK 


STATION  ID:   17-OO08-O01-O2 


5T0RET  CODE:  02 
004 
1710 


STN  NO 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


U.T.M.  IB  0329975.0  4B74300.Q  4 


25  01 

77 

OB30 

.3 

29  03 

77 

0830 

.3 

26  04 

77 

0100 

.3 

2B  06 

77 

0B30 

.3 

26  07 

77 

0815 

.3 

30  oa 

77 

0815 

.3 

25  10 

77 

OS  15 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


21800 
21816 
21824 
21840 
21848 
21856 
21872 
21830 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

100. 

230. 
290. 

70. 
310. 

60. 
430. 


430. 

16B." 

60. 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

6. 
26. 

20. 

16. 

3B. 
4. 

2. 


36. 

11  .  " 

2. 


.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

O.BO 

B4 

88 

805 

3 

1 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2- 

2.0 

4.0 

0.6 

16. 

7.0 

8.0 

0.8 

B4. 

10.0 

8.0 

O.B 

24.0 

12.0 

2.4 

96. 

21.0 

7.0 

1  .6 

e. 

21  .0 

10.0 

1  .0 

4. 

6.0 

11.0 

O.B 

4. 

0.4 

96. 

12." 

2. 


24.0 

13.0 

2.0 


12.0 
B.6 
4.0 


1  .1 

0.4 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77  0830 

29  03  77  0330 

26  04  77  0100 
2B  06  77  0830 
26  07  77  0815 

30  OB  77  0B15 
25  10  77  0B15 
29  11  77  1200 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.025 
0.058 
0.018 
0.046 
0.  160 
0.023 
0.010 
0.059 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


003 
004 
003 
001 
005 
001 
001 
002 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.074 
0.006 
0.004 
0.006 
0.040 
0.04B 
0.008 
0.004 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 


0.410 
0.340 
0.230 
0.660 
1  .480 
0.490 
1  .870 
0.340 


21 
FILTERED 
N02-N 


MG/L      MG/L 


004 
001 

002 
002 
002 

001 
001 
001 


22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 

0.295 

0.079 

0   018 

0.005L 

O.OOB 

0.009 

0.010 

0.028 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

343.0 
303.0 
266.0 
231  .0 
248.0 
393.  0 
331  .0 
33G.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

9.0 
59.0 

3.  1 
16.0 
53.0 

9.0 

2.0 
31  .0 


7 

DISS. 

SOLIDS 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 


MG/L       MG/L 


MAXIMUM  0.160     0.005     0.074      1.870      0.004     0.295     393.0      59.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (•)  0.050     0.003     0.024      0.728      0.002     0.057D    306.4      22.8 

MINIMUM  0.010     0.001      0.004     0.230      0.001      0.005     231.0       2.0 

NO   OF    SAMPLES  BBB88BB8 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND, 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25  01 

77 

0B30 

3 

570 

5.20 

8.  1 

29  03 

77 

0B30 

.3 

375 

5.60 

5.5 

26  04 

77 

0100 

.3 

455 

1  .60 

63.  0 

2B  06 

77 

0830 

.3 

330 

4.00 

5.2 

26  07 

77 

0815 

3 

300 

24.00 

7.5 

30  OB 

77 

0815 

.3 

570 

4.20 

11.5 

25  10 

77 

0B15 

.3 

550 

2.70 

6.8 

20  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

4B4 
570 

17.00 
24.00 

5.8 
63.0 

AVG 

OR  GEOM  :  ;  i  -  ; 

454 

8.04 

14.2 

MINIMUM 

300 

1  .60 

5.2 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./    SITE:    OEMORESTVI  LLE    CREEK 

SAMPLE    POINT:    AT    COUNTY    ROAD    14 

STATION    TYPE:     RIVER         FLOW   GAUGE    FED    02HE003 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
DEM0RESTV1LLE   CREEK 


STATION    ID:       1 7-00l4-CCI -02 

5T0RET    CODE:    02 
004 
1460 


U.T.M.     18   0323000.0   4384100.0    4 


SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO    YR    LMT 


STN        STN     SAMP       PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


25  01 

77 

1215 

.3 

29  03 

77 

1200 

.3 

26  04 

77 

11  15 

.3 

23  06 

77 

1200 

.3 

26  07 

77 

1130 

.3 

30  OB 

77 

1140 

.3 

25  10 

77 

1100 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  |  •  ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


21B07 
21823 
21831 
2  1847 
21355 
21863 
21S79 
21887 


901 

SCD 


444 
FLOW  CFS 


1.90 

42  .  80 

13.00 

0.90 

0.37 

0.43 

2.30 

10.10 


42.80 
8.98 
0.37 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


10. 
60. 


50. 

1 00. 

60. 

44. 


100. 
45.*  D 
10. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


4:. 

28. 


12. 
4. 
2. 
4. 


84  38 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/lOOML 


2. 

76. 

12. 
4. 
2. 
4. 


28. 
6.'  0 
2. 


76. 
6. 
2. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


a 

10 
24 

21 

20 
B 


24.0 

14.3 

6.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


7.0 
10.0 
5.0 
5.0 
4.0 
1  1.0 


1  1  .0 
7.0 
4.0 


1 

5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
1  .0 
1  .2 
1  .0 
O.B 
1.2 
0.6 


1  .2 
0.9 
0.6 


NO    OF    SAMPLES 


598 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 

1215 

.3 

29  03  77 

1200 

.3 

26  04  77 

1115 

.3 

28  06  77 

1200 

.3 

26  07  77 

1130 

.3 

30  08  7  7 

1140 

.3 

25  10  77 

1  100 

.3 

29  11  77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [ -  1 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

e 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

susp. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.022 

0.004 

0.004 

0.450 

0.002 

0.018 

184  .0 

2.0 

0.023 

0.009 

0.530 

0.0O3 

0.007 

191  .0 

2  2 

0.078 

0.013 

0.  103 

1  .760 

0.003 

0.005L 

258.0 

4.4 

0.044 

0.002 

0.010 

1  .600 

0  002 

0  005L 

257  .0 

3.0 

0.059 

0.003 

0.026 

1  .200 

0.002 

0.005L 

265.0 

1  .9 

0.014 

0.001 

0.006 

0.540 

0.002 

D.005L 

259.0 

0.2 

0.023 

0.002 

0.014 

0.830 

0.004 

0.016 

230.0 

0.9 

0.078 

0.013 

0.108 

1  .760 

0.004 

O.D'8 

265.0 

4.4 

0.033 

0.005 

0.028 

0.987 

0.003 

0 .  0090 

234.9 

2.  1 

0.014 

0.001 

0.004 

0.450 

0.002 

0.005 

184.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56         59 

COND.  TUR9.  CHLORIDE  SULPHATE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS                  MG/L 


280 

95 

52 

55 

208 

25 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

29  03 

77 

1200 

.3 

280 

1  .20 

3.4 

26  04 

77 

1115 

3 

290 

1  .40 

9.2 

28  06 

77 

1200 

3 

390 

1  .20 

6  0 

26  07 

77 

1130 

.3 

390 

2.20 

6  2 

30  08 

77 

1140 

.3 

405 

1  .20 

5-3 

25  10 

77 

1100 

.3 

399 

0.95 

3.5 

29  11 

77 

1200 

.3 

353 

1.30 

5.9 

MAX  I 

]MUM 

405 

3.  20 

9  2 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

358 

1  .39 

5.6 

M 1 N I  MUM 

280 

0.9S 

3.4 

NO  OF  SAMPLES 


BOX/  SITE;  SAWGUlN  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  28 
STATION  TYPE :  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   17-0016-001-02 


25  01 

77 

1  145 

.3 

29  03 

77 

1130 

.3 

26  04 

77 

0930 

.3 

28  06 

77 

1145 

3 

26  07 

77 

11  10 

.3 

30  08 

77 

1045 

.3 

25  10 

77 

1040 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  ( .  i 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1145 

.3 

29  03 

77 

1  130 

.3 

26  04 

77 

0330 

.3 

28  06 

77 

1  145 

.3 

26  07 

77 

1110 

.3 

30  08 

77 

1045 

3 

25  10 

77 

1040 

.3 

29  11 

77 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • j 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  SAMGUIN  CREEK 

1400 

LONG 

U.T.M. 

18  0308250.0  4865900. 0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

5.50 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

Sample 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

21806 

4  5 

20. 

10.   1 

10.   L 

2.0 

2.0 

21822 

6 

60. 

2. 

26. 

10.0 

4.0 

0.8 

21  830 

6 

80. 

32. 

16. 

9.0 

7-0 

1  .0 

2IB46 

6 

26.0 

9-0 

1  .6 

21854 

6 

90. 

50. 

8. 

22.0 

7.5 

1  .0 

21862 

6 

100. 

12. 

4. 

21  .0 

3.0 

1  .0 

21876 

6 

150, 

e. 

18. 

6.0 

6.0 

2.4 

21886 

250. 

10. 

70. 

0.6 

250. 

50. 

70. 

26.0 

9.0 

2.4 

85.* 

12.'  D 

15.*  D 

13.7 

5.5 

1  .3 

20. 

2. 

4. 

2.0 

2.0 

0.6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.049 

0.009 

0.030 

0.800 

0.012 

2.4B0 

247.0 

13.0 

0.046 

0.017 

0.820 

0.014 

1  .  150 

276.0 

60 

0.158 

0.074 

0.056 

1  .500 

0.003 

0.005L 

323.0 

8.8 

0.  106 

0.046 

0.026 

1  .440 

0.003 

0.005L 

314.0 

4.6 

0.06B 

0.034 

0.066 

1  .100 

0.004 

0.005L 

245.0 

3.9 

0.046 

0.016 

0.004 

0.900 

0.019 

0.043 

326.0 

1  .5 

0.024 

0 .  008 

0.020 

0.700 

0.008 

1  .290 

388.0 

1  .4 

0.  156 

0.074 

0.066 

1  .500 

0.019 

2.4S0 

326.0 

13.0 

0.071 

0.029 

0.034 

1  .037 

0.009 

0.711D 

268.4 

5.6 

0.024 

0.008 

0.004 

0.700 

0.003 

0.005 

245.0 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STi  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


260         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

25 

TDT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

29  03 

77 

1130 

.3 

26  04 

77 

0930 

.3 

28  06 

77 

1  145 

.3 

26  07 

77 

11  10 

.3 

30  08 

77 

1045 

-3 

35  10 

77 

1040 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 

MAX IMLW 

AVG  OR 

GEOM  MN  (- t 
MINI  MUM 

360 
415 
4  35 
A45 
370 
475 
430 


475 
419 
360 


5.50 


1  .50 
3.40 

2  20 
1.60 
1  .20 
1    80 


5.50 

2.31 
1  .20 


0 
3 

0 
0 
5 
5 
9.0 


21  .5 

11  .2 

5.3 


NO   OF    SAMPLES 


599 


B.O.W./  SITE: 
SAMP LE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


SAMP   DTE   HOUR 
DY    MO    TR    LMT 


TRENT  RIVER 

AT  DAM.  TOWN  OF  CAMPBELLFORD 

RIVER    FLOW  GAUC 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02 

77 

1120 

.3 

30  03 

77 

1310 

.3 

27  oa 

77 

1  150 

.3 

18  05 

77 

0915 

.3 

15  06 

77 

1O00 

.3 

13  07 

77 

1  130 

.3 

17  08 

77 

0920 

.3 

14  09 

77 

0958 

.3 

19  to 

77 

0915 

.3 

33  11 

77 

0930 

.3 

oa  12 

77 

1105 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  I :•! 

MINIMUM 

09 

02 

77 

1120 

30 

03 

77 

1340 

37 

04 

77 

1150 

18 

05 

77 

0915 

15 

06 

77 

1000 

13 

07 

77 

1  130 

17 

08 

77 

0920 

11 

09 

77 

0958 

19 

10 

77 

0915 

23 

11 

77 

0930 

08 

12 

77 

1105 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • > 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


09 

03 

77 

1120 

30 

03 

77 

1340 

27 

04 

77 

1150 

18 

OS 

77 

0945 

15 

06 

77 

1000 

13 

07 

77 

1130 

17 

08 

77 

0920 

14 

09 

77 

0958 

19 

10 

77 

0915 

23 

11 

77 

0930 

08 

12 

77 

1105 

STATION 

ID:   17-0021-002-02 

ELLFORD 

D  O2HK002 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CI 

03 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M. 

18  0276550.0  4909075.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

31  .60 

934 

901 

444 

BO 

61 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COH  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25362 

6 

2180.00 

8. 

2.   L 

2.   L 

2.0 

14.5 

1  .2 

25934 

6 

5540.00 

28. 

2.   L 

2.   L 

7.5 

12.0 

0.6 

25469 

6 

2780.00 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

9.B 

9.B 

0.4 

2S532 

6 

767.00 

32. 

6. 

4. 

17. B 

6.  t 

0.6 

25571 

6 

486.00 

56. 

8. 

2. 

20.2 

7.9 

1  .4 

25636 

6 

778.00 

64. 

48. 

32. 

33.0 

6. a 

1  .8 

25701 

6 

1030.00 

700. 

236. 

66. 

19.9 

e.4 

3.0 

25754 

6 

1270.00 

30. 

10. 

10.   L 

19.0 

e.4 

2.0 

25820 

6 

2710.00 

a. 

2.   L 

2.   1 

6.0 

10.1 

1  .8 

258  70 

6 

7040.00 

48. 

4. 

4.  i. 

2.0 

14.2 

1  .6 

25983 

6 

6460.00 

152. 

4. 

4. 

0.0 

13.6 

0.4 

7040.00 

700. 

236. 

66. 

23.0 

14.5 

3.0 

2823.73 

36.'  0 

7.»  D 

s.-  a 

11.6 

10.2 

1.3 

486.00 

4. 

2. 

2. 

0.0 

6.1 

0.4 

1  1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON ] A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.019 

0.008 

0.195 

0.520 

0.003 

0.127 

162.0 

2.6 

0.028 

0.002 

0.048 

0.480 

0.005 

0.320 

162.0 

4.9 

0.037 

0.002 

0.010 

0.470 

0.004 

0.051 

153.0 

B.B 

0.025 

0.003 

0.034 

0.430 

0.002 

0.018 

154.0 

3.B 

0.020 

0.001 

0.018 

0.500 

0.001 

0.005L 

159.0 

3.3 

0.033 

0.001 

0.026 

0.710 

O.001 

0.009 

160.0 

4.4 

0.037 

0.001 

0.040 

1  .040 

0.003 

0.027 

150.0 

6.5 

0.039 

0.001 

0.084 

0.81 

0.002 

0.028 

0.036 

0.001 

0.024 

0.730 

0 .  002 

0.013 

0.020 

0.006 

0.030 

0.48 

0.002 

0.038 

167. 

5.2 

0.019 

0.002 

0.012 

0.450 

0.002 

0.079 

161  .0 

4.0 

0.039 

0.008 

0.195 

1  .040 

0.005 

0.320 

167. 

6.8 

0.028 

0.002 

0.04T 

0.602 

0.002 

0.065D 

158.7 

4.6 

0.OT9 

0.001 

0.010 

0.430 

0.001 

0.005 

150.0 

2.6 

11 

11 

11 

tl 

11 

11 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

FORMAJIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

WG/L 

245 

1  .20 

5.7 

240 

2.10 

6.7 

225 

2.00 

5.6 

330 

1  .50 

0.7 

240 

1  .60 

6.8 

240 

2.60 

6.9 

220 

6.20 

7.6 

220 

3.8 

7.9 

251 

3.10 

7.6 

250 

2.3 

6.9 

242 

2.20 

6.5 

251 

6.20 

7.9 

237 

2.63 

6.3 

220 

1  .20 

0.7 

NO  OF  SAMPLES 


8.O.H./  SITE:  CROWE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  7.  MARMORA 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HK003 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STN  NO 

3 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

18  0286450.0  49286S0 

934 

901 

411 

BO 

81 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

12  01 

77 

1140 

.3 

33005 

E 

336.00 

a. 

2. 

L 

23  02 

77 

1025 

.3 

23020 

B 

169.00 

4. 

L 

4. 

L 

30  03 

77 

1055 

.  3 

23039 

6 

17(0.00 

4. 

4. 

25  04 

77 

1  120 

.3 

23047 

997.00 

B. 

4. 

31  05 

77 

1030 

.3 

23072 

6 

148.00 

100. 

B. 

21  06 

77 

1020 

.3 

23088 

100.00 

1B0. 

4. 

13  07 

77 

1020 

.3 

23096 

84.30 

90. 

4. 

09  08 

77 

1030 

.3 

23121 

6 

36.40 

10. 

L 

13  09 

77 

1030 

.3 

23137 

6 

35.50 

88. 

4. 

L 

18  10 

77 

1035 

.3 

23153 

6 

521 .00 

1000. 

L 

22  11 

77 

1025 

.3 

23169 

6 

924.00 

48. 

4. 

L 

20  12 

77 

1046 

.3 
MAXIMUM 

23176 

6 

1710.00 
1710.00 

a. 

1000. 

4. 
B. 

L 

AVG 

OR  GEOK  'a 

564.37 

30.' 

0 

A.' 

D 

MINIMUM 

35.50 

4. 

a. 

0  1 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100M 


3 
0 

4 

e 

4 

32 

4 

4 

112 

13 
4 


113. 

6.  » 
0. 


STATION 

ID:   17-0021-003-02 

STORET  CODE; 

02 

004 

1220 

REGION 

04 

MILEAGE 

47 

10 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

j-DAY 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

0.9 

1  .0 

0. 

0.0 

9.0 

1  -OL 

4  . 

L 

0.0 

12.5 

1  .OL 

4  . 

L 

8.0 

10.9 

2.0L 

2. 

L 

2. 

L 

2.0L 

300. 

1  .0 

22.5 

9.0 

2.0L 

0. 

18.0 

8.0 

2.0L 

9.0 

13.0 

2.0L 

2. 

L 

5.0 

12.0 

1  ,0 

2. 

L 

2.0 

20.0 

1  .0 

300. 

22.5 

20.0 

2.0 

3. 

•  D 

7.2 

10.6 

1  .50 

0. 

0.0 

0.9 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


600 


SAMP  DTI  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  HO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 


12 

01 

77 

11*0 

23 

02 

77 

1025 

30 

03 

77 

1055 

35 

04 

77 

1  120 

31 

05 

77 

1030 

21 

06 

77 

1020 

13 

01 

77 

1020 

09 

OB 

77 

1030 

13 

09 

77 

1030 

18 

10 

77 

1035 

22 

11 

77 

1025 

20 

12 

77 

1046 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

'SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOL10S 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.01B 

0.006 

0.010L 

0,240 

0.002 

0.020L 

0.014 

0.006 

0.590 

O.OOE 

0.020L 

O.OOB 

0.002L 

0.010 

0.290 

0.004 

0.060 

0.O1B 

0.002L 

0.030 

0.300 

0.004 

0.040 

0.018 

0.006 

0.050 

0.350 

0.004 

0-020L 

0.012 

0.D04 

0.040 

0.420 

0.001 

0.005L 

0.016 

0.004 

0.060 

0.360 

0.002 

0.020L 

0.012 

0.002 

0.040 

0.390 

0.020L 

0.010 

O.004 

0.050 

0.340 

0.0201 

0.006 

0.004 

0.040 

0.470 

0.D02 

0.02DL 

0.014 

0.004 

0.010 

0.360 

O.OBO 

0.01B 

0.006 

0.590 

0.470 

0.020 

O.OBO 

0.013 

0.0040 

0.085D 

0.354 

0.0050 

0,0310 

0.006 

0.002 

0.010 

0.240 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
.3 


12 

01 

77 

1140 

23 

02 

77 

1025 

30 

03 

77 

1055 

25 

04 

77 

1120 

21 

06 

77 

1020 

»3 

07 

77 

1020 

09 

oa 

77 

1030 

13 

09 

77 

1030 

18 

10 

77 

1035 

22 

•  1 

77 

1025 

20 

12 

77 

1046 

.3 
3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  { • 1 

M I N I  MUM 


14 

16 

56 

COND. 

TURB. 

Chloride 

2SC 

F0RMA2IN 

MG/L 

UMHOS 

UNITS 

170 

0.65 

7.0 

174 

1  .50 

5.0 

170 

0.75 

6.0 

155 

O.SO 

7.0 

155 

080 

4.2 

165 

1  -00 

2.9 

165 

0.71 

3.7 

165 

1  .  10 

6.0 

170 

1  .20 

6.0 

175 

3.  30 

3.0 

175 

2.  10 

4.0 

175 

3.30 

7.0 

167 

1  .24 

5.0 

155 

0.50 

2.9 

59 

SULPHATE 


MG/L 


280         95  52  55  206 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK  PH  TOTAL 

SILICATE       MG/L  AT  LAB  AT  LAB  IRON 

SI  MG/L  MG/L  MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TRENT  RIVER 

AT  HIGH-LO  COTTAGES  DOCK 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


09 

02 

77 

1330 

30 

03 

77 

1500 

27 

04 

77 

1430 

18 

05 

77 

1140 

15 

06 

77 

1310 

13 

07 

77 

1350 

17 

08 

77 

1200 

14 

09 

77 

1215 

19 

10 

77 

1145 

S3 

11 

77 

1155 

08 

12 

77 

1215 

3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02  77 

1330 

.3 

30  03  77 

1500 

.3 

27  04  77 

1430 

.3 

18  05  7  7 

1  140 

.3 

15  06  77 

1310 

.3 

1 3  07  77 

1350 

3 

17  08  77 

1200 

3 

14  09  77 

1215 

,3 

19  10  77 

1  145 

.3 

23  11  77 

1155 

3 

08  12  77 

1215 

•3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINI  MUM 

STATION 

ID:   17-0 

321 -004-02 

OCK 

MAJOR  BASIN:  CREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TREN1 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M. 

18  0264400.0  4910450.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

50.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

scs 

FLOW  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M,F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

C0L1FORM 

C0L1FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MC/L 

25365 

6 

124. 

14. 

4. 

1  .0 

14.4 

1  .0 

25928 

6 

96. 

4. 

128. 

6.0 

12.0 

1  .5 

25476 

6 

60. 

2. 

B. 

10.0 

9.4 

2.2 

25539 

6 

IBB. 

18. 

24. 

19.0 

6.4 

1  .0 

25577 

6 

200. 

B. 

2 

20.5 

6.7 

1  .0 

25643 

6 

144. 

8 

30. 

23.5 

7.6 

1  .8 

25708 

6 

232. 

28. 

12. 

20.2 

10.4 

5.0 

25761 

6 

2B. 

4. 

4.   L 

19.4 

9.9 

2.6 

25827 

6 

36. 

2. 

2.   L 

8.0 

11  .4 

0.2 

25876 

6 

44. 

4. 

4.   L 

2.0 

13.1 

1  .2 

25991 

4 

450. 

10.    L 

10.   L 

0.0 

12.7 

2.2 

450. 

28. 

128. 

23.5 

14.4 

5.0 

105.  * 

7.*  D 

9.'  0 

11  ,B 

10.4 

1  .8 

28. 

2. 

2. 

0.0 

6.4 

0.2 

11 

1  1 

tl 

l  1 

1  1 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.017 

0 

004 

0.  148 

0.520 

0,003 

0.  102 

160.0 

1  .3 

0.039 

0 

001 

0.  10B 

0.690 

0 .  005 

0,305 

182.0 

6  2 

0.030 

0 

001 

0.004 

0.580 

0  004 

0.005 

165  0 

9.3 

0.026 

0 

001 

0 .  048 

0.540 

0.002 

O.OOB 

171  .0 

5.3 

0.01B 

0 

001 

0.024 

0.390 

0.002 

0033 

139.0 

2,  l 

0.021 

0 

001 

0.012 

0.740 

0.001 

0 . 005  L 

160.0 

7.4 

0.055 

0 

001 

0.024 

1  .  020 

0.003 

0.017 

158.0 

12.0 

0.037 

0 

00 IG 

0.034 

0.91 

0.002 

0.018 

0.041 

0 

021 

0.020 

0.410 

0.0O3 

0.017 

0.01B 

0 

001  L 

0.028 

0.44 

0.002 

0.043 

165. 

4.  t 

0.056 

0 

004 

0.016 

0.760 

0.002 

0.102 

201  .0 

33.0 

0.056 

0 

021 

0.148 

1  .020 

0.005 

0.305 

201  .0 

32.0 

0.032 

0 

.  003E 

0.042 

0.636 

0.003 

0.060D 

166.8 

B.9 

0.011 

0 

.001 

0.004 

0.390 

0.001 

0.005 

139-0 

1  .3 

NO  OF  SAMPLES 


601 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
D*  MO  VH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


09 

02 

77 

1330 

30 

03 

77 

1500 

27 

04 

77 

1430 

13 

05 

77 

1140 

IS 

OS 

77 

1310 

13 

07 

77 

1350 

17 

oe 

77 

1200 

11 

09 

77 

1215 

19 

TO 

77 

1145 

23 

11 

77 

11S5 

08 

12 

77 

1215 

WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHATE 

reactive 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

245 

1  .00 

5.7 

2  70 

1  .BO 

9.4 

240 

2.60 

6.6 

255 

2.00 

7.6 

210 

1.20 

5.7 

235 

5.20 

7.2 

22S 

9.00 

8.4 

220 

4.B 

8.0 

2S0 

1.30 

9.5 

248 

2.3 

6.9 

261 

6.70 

8.0 

270 

9.00 

9.5 

242 

3.43 

7.5 

210 

1  .00 

5.7 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DENTS  COTTAGES  DOCK 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

09 

02 

77 

1303 

30 

03 

77 

1445 

27 

04 

77 

1400 

19 

05 

77 

1  120 

15 

06 

77 

1300 

13 

07 

77 

1322 

17 

OB 

77 

1138 

14 

09 

77 

1  145 

19 

10 

77 

1  120 

23 

11 

77 

1140 

08 

12 

77 

1200 

934 

9 

SAMPLE 

NO 

25364 

6 

25927 

a 

25474 

6 

25537 

6 

25576 

6 

25641 

6 

25706 

6 

25759 

6  9 

25825 

6 

25875 

6 

25969 

SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


U.T.M.  18  0264350.0  4910200.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

96. 

4.   L 

16. 
260. 

16. 
256. 
170. 

12. 
8. 

36. 
300. 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


13. 

2. 
14. 
40. 

2. 
16. 

S. 

4. 

6. 

4. 

4. 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


2. 

2. 

4. 
24. 

2. 

300. 

10. 

4. 
10. 

4. 
24. 


STATION 

ID:   17-0021-005-02 

STORET  CODE: 

02 

004 
122 

REGION  03 

MILEAGE 

50 

SB 

SOS 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/IOOMl 

□  EG  C 

MG/L 

1  .2 

14.1 

7.0 

1  1  .6 

10.0 

10  2 

19.0 

6.4 

21.0 

6.3 

24.0 

7.2 

20.0 

9.6 

1B.B 

9.7 

7.2 

1  1.2 

2.5 

13. S 

1 

S-OAY 

BOD 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       M1RS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

02 

77 

1308 

30 

03 

77 

1445 

27 

04 

77 

1400 

18 

05 

77 

1  120 

IS 

06 

77 

1300 

13 

07 

77 

1322 

17 

OS 

77 

1138 

14 

09 

77 

1145 

19 

10 

77 

1  120 

23 

11 

77 

1140 

08 

12 

77 

1200 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

019 

022 
037 
033 
024 
039 
071 
049 
025 
022 
021 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.005 

0.002 

0.001 

0.005 

O.OOt 

O.OOt 

0.001 

O.OOIG 

0.001 

0.001 

0.002 


300. 
44.*  0 
4. 

u 

19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/l       MG/L 


0.  143 
0.084 
0.006 
0 .  060 
0.016 
0.026 
0.106 
0.050 
0.024 
0.036 
0.014 


0.560 

0.480 

0.610 

0.540 

D.450 

0.900 

1  ,4  70 

1.17 

0.690 

D.5t 

0,450 


40. 
7.  *  0 
2. 

1  1 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.003 
0.005 
0.004 
0.004 
0.002 
0.001 
0.002 
0.001 
0.002 
0.002 
0.002 


300, 
8*    E 
2. 

11 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


.  102 

.300 

.010 

.026 

.028 

.005L 

.008 

.024 

0.018 

0.048 

0.085 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

160.0 
170.0 
174.0 
178.0 
139.0 
1E5.0 
159.0 


167. 
165. 


24.0 

13.1 

1  .2 

10 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


14.1 

10.0 

6.3 

10 


E.O 
1  .9 
0.6 

11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.071  0.005  0.148  1    470 

AVG  OR    GEOM   MN    (•)  0.033  0.002U  0.052  0^712 

MINIMUM  0,019  0.0O1  0.006  0.450 

NO    OF    SAMPLES                             II                        11                        tl  tl 


0.005 
0.003 
0.001 


0.300 

0.0590 

0.005 


178.0 
164.1 
139.0 


15.0 
7.1 
1  .4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


09 

02 

77 

1308 

30 

03 

77 

1445 

27 

04 

77 

1400 

to 

05 

77 

1120 

15 

OS 

77 

1300 

13 

07 

77 

1322 

17 

08 

77 

1138 

14 

09 

77 

1145 

19 

10 

77 

1120 

23 

1  1 

77 

1140 

08 

12 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZIN 

UMHOS 

UNITS 

245 

1  .20 

255 

1  .60 

245 

3.20 

255 

2.00 

210 

1  .00 

235 

5.50 

225 

8.80 

220 

5.0 

252 

2.  BO 

249 

2.0 

244 

2.70 

265 

8.80 

240 

3.26 

210 

1.00 

56         59        2B0 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  St  MG/L 


5 

8 

7 

6 

7 

1 

6 

9 

5 

7 

7 

2 

7 

B 

7 

9 

7 

a 

7 

0 

7 

4 

7 

9 

7 

1 

5 

7 

95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

602 


8.0. 

»■/ 

SITE: 

INDIAN  RIVER 

STATION 

ID:   17-0021-006-02 

SIMPLE 

>OINT: 

FIRST  ROAD  SOUTH  OF 

KEENE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

IAS1N:  GREAT  LAKES 

STORET  CI  r 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

1220 

STN  HO 

■ 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0726650.0  4902425.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

63.90 

934 

901 

444 

BO 

Bt 

84 

SB 

805 

3 

1 

SIMP 

DIE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

DV  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BAG  DEPTH 

NO 

CO  L I  FORM 

CO LI  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

21  02 

77 

1300 

.3 

25382 

4 

116. 

20. 

2. 

0.2 

9.0 

0.2 

31  03 

77 

120Q 

.3 

25936 

OB 

27  04 

77 

1S30 

.3 

25479 

6 

98. 

8. 

4. 

10.0 

10.4 

0.4 

19  OS 

77 

1000 

.3 

25546 

6 

9 

92. 

14. 

12. 

22.0 

4.8 

1  .0 

15  06 

77 

1S40 

.3 

255B5 

S 

7  9 

36. 

6. 

4. 

25.5 

7.9 

o.a 

15  07 

77 

0938 

.3 

25661 

5 

1    9 

1000. 

128. 

72. 

24.0 

6.2 

1  .0 

17  OB 

77 

1408 

.3 

29711 

5 

7  9 

2000. 

220. 

32B. 

IB. 8 

8.5 

0.6 

14  09 

77 

1330 

.3 

25764 

7 

5  9 

20. 

2.   L 

14. 

18.0 

8.0 

0.6 

19  10 

77 

1315 

.3 

25830 

5 

7  9 

70. 

10.   L 

10.   L 

7.0 

1  1  .4 

0.4 

24  11 

77 

09SS 

.3 
MAXIMUM 

2S8S3 

e 

B 

508. 
2000. 

18. 
220. 

38. 

328. 

1.0 
25.5 

12.6 
12.6 

O.B 
1  .0 

AVG 

OR  GE01 

156.' 

17.  •  0 

15.*  0 

14.1 

8.8 

0.7 

MINI  MUM 

20. 

2. 

2. 

0.2 

4.8 

0.2 

NO 

OF  SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

G 

7 

107 

SAMP  DIE 

HOUR 

STN 

5TN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DT  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21  02 

77 

1300 

.3 

0.017 

0 

005 

0.128 

0.540 

0.003 

0.257 

235.0 

1  0 

31  03 

77 

1500 

.3 

0.026 

0 

003 

0.010 

0.460 

0.003 

0.217 

27  04 

77 

1530 

.3 

0.012 

0 

001 

0.006 

0.440 

0.003 

0.047 

250.0 

2.B 

19  OS 

77 

1000 

.3 

0.046 

0 

01  1 

0.070 

0.590 

0.004 

0.026 

235.0 

4.0 

15  06 

77 

1540 

.3 

0.018 

0 

001 

0.006 

0.440 

0.001 

0 . 005  L 

168.0 

2.2 

15  07 

77 

093S 

.3 

0.031 

0 

014 

0.048 

0.260 

0.005 

0.335 

250.0 

6.4 

17  08 

77 

1408 

.3 

0.026 

0 

005 

0.008 

0.400 

0.004 

0.056 

159.0 

2.7 

14  09 

T7 

1330 

.3 

0.017 

0 

001 

0.014 

0.41 

0.002 

O.OIB 

19  10 

77 

1315 

.3 

0.012 

0 

001 

0.004 

0.480 

0.002 

0.062 

24  11 

77 

09S8 

.3 

0.012 

0 

002 

0.008 

0.51 

0.002 

0.065 

255. 

D.6 

MAXIMUM 

0.046 

0 

.014 

0.128 

0.590 

0.005 

0.335 

255. 

6.4 

AVG 

OH  GEOM  : !-,  i  ■ 

0.022 

0 

.004 

O.D30 

0.453 

0.003 

0.1 09D 

221  .7 

2.8 

M I N  I  MUM 

0.012 

0 

.001 

0.004 

D.260 

0.001 

0.O05 

159.0 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
3 
3 

.3 

3 
.3 
3 
3 

.3 


21 

02 

77 

1300 

31 

03 

77 

1200 

27 

04 

77 

1530 

19 

05 

77 

1000 

15 

06 

77 

t540 

15 

07 

77 

0938 

17 

08 

77 

1408 

14 

09 

77 

1330 

19 

10 

77 

1315 

24 

1  1 

77 

0958 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

H I N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

COND. 

tURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

360 

0.30 

10  0 

385 

1.40 

9  1 

380 

1  .00 

7  1 

355 

2.20 

7.4 

255 

1  60 

5.7 

37S 

4.00 

3.1 

240 

2.00 

5.1 

255 

12 

5  9 

330 

1  60 

7.9 

41B 

1.3 

9  5 

418 

4.00 

10.0 

335 

1  .68 

7.1 

240 

0.30 

3.1 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


BOX/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


0U5E  RIVER 

AT  HIGHWAY  45 

RIVES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STU  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  04  77  1455 

18  06  77  1215 
IS  06  77  1330 

13  07  77  1415 
17  08  77  1320 

14  09  77  1235 

19  10  77  1210 
23  11  77  1220 
08  12  77  1230 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  "  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


U.T.M.  IB  0262750.0  4918250.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

a 

Sample 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

no 

COH  FORM 
MF/lOOML 

COLIFORM 
MF/IOOML 

ENT 
MF/10 

25477 

6 

220. 

12. 

12. 

25540 

6 

112. 

20. 

4. 

2S578 

B 

1600. 

600. 

200. 

25644 

7 

464. 

200. 

172. 

25709 

6 

a 

510. 

72. 

25762 

a 

6 

200. 

4. 

L 

IS. 

25828 

6 

e 

50. 

4. 

L 

4. 

25S77 

6 

I6B. 

4. 

24. 

25992 

6 

212. 

1600. 
246." 
50. 

4. 

600. 
17.  • 

4. 

0 

24. 

200. 
25. 

4. 

STATION 

ID:   17-0021-007-02 

STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

REGION  03 

MILEAGE 

64. 

86 

805 

3 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

DEO  C 

MG/L 

8.5 

10-0 

19.0 

6.2 

21  .0 

7.0 

23.5 

6.6 

18.0 

9.6 

18.0 

8.7 

7.5 

11  .9 

1  .5 

13.8 

0,0 

1  1  .8 

23.5 

13.8 

13.0 

9.5 

0.0 

6.2 

1 

DAY 

BOD 

MG/L 


2.0 

0.8 
0.4 


603 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


27 

01 

77 

1455 

te 

05 

77 

1215 

15 

06 

77 

1330 

13 

07 

77 

1415 

1? 

08 

77 

1330 

14 

09 

77 

1235 

19 

10 

7  7 

1210 

33 

1  1 

77 

1220 

OS 

12 

77 

1230 

.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

«G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.002 

o.ooa 

0.390 

0.003 

0.052 

246.0 

2.1 

0.014 

0.001 

0.020 

0.350 

0.004 

0.086 

262.0 

1.7 

0.0B6 

0.001 

0.008 

0.680 

0.002 

0.043 

217.0 

77.0 

0.021 

0.004 

0.038 

0.480 

0.003 

0.152 

251  .0 

4.2 

0.040 

0.006 

0.038 

0.53 

0.003 

0.097 

239. 

5.4 

0.024 

0 .  004 

0.036 

0.51 

0.004 

0.321 

0.018 

0.002 

0.002 

0.600 

0.003 

0.117 

0.008 

0.001L 

0.006 

0.4S 

0.002 

0.K3 

256. 

0.4 

0.006 

0.006 

0.010 

0.350 

0.002 

0.  JIB 

269.0 

0.6 

0,086 

0.006 

0.038 

0.680 

0.004 

0.221 

269.0 

77.0 

0 .  025 

0.0030 

0.018 

0.482 

0.003 

0.12S 

348. 6 

13.1 

0.006 

0.001 

0.002 

0.350 

0.002 

0.043 

217.0 

D.4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  04  77 

1455 

.3 

18  05  77 

1215 

.3 

11  06  77 

1330 

.3 

13  07  77 

t415 

.3 

17  08  77 

1320 

.3 

14  09  77 

1235 

.3 

19  10  77 

1210 

.3 

33  11  77 

1320 

.3 

08  12  77 

1230 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GCOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

forma; 1  a 

UMHOS 

UNITS 

375 

1  .00 

400 

1  .00 

21S 

7.20 

380 

2.20 

360 

3.5 

405 

t  .6 

441 

1  .20 

394 

0.90 

412 

0.90 

441 

7.20 

376 

2.06 

215 

0.90 

56 

59 

OR  IDE 

SULPHATE 

MG/L 

MG/L 

5.9 

5.5 

6.4 

10.0 

11  .5 

15.5 

10.0 

6.9 

6.3 

15.5 

e.7 

5.5 

280         95 

REACTIVE  ACI01TY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

35 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


SOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN  NO 


OTONABEE  RIVER 

BENSfORTH  BRIDGE  8  MILES  SOUTH  OF  PETERBOROUGH 

river  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:   LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-008-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1230 


LAT 


LONG 


U.T.M.  17  0717425.0  4B98200.0  4 


REGION  03 


MILEAGE    77.80 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  03  77 

1200 

.3 

27  04  77 

1545 

.3 

19  05  77 

1030 

.3 

IS  06  77 

1600 

.3 

15  07  77 

1000 

.3 

17  08  77 

1430 

.3 

14  09  77 

1355 

.3 

19  10  77 

1345 

.3 

34  11  77 

0940 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO   YR    LMT 


STN 

DIST 

FEET 


31  03  77  1200 
27  04  77  1545 
19  05  7  7 
15  06  77 
15  07  77 
17  08  77 
14  09  77 
19  10  77 


1030 
1600 
1000 
1430 
1355 
1345 


24  11  77  0940 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 

MTRS 

3 

.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


934 
SAMPLE 
NO 


25935 

25480 
25547 
25564 
2S662 
25712 
25765 
25831 
25682 


0.032 
0.02  2 
0.050 
.033 
.024 
.039 
.042 
.031 
.030 


901 

SCO 


B 
6 

6  9  8 

6 
6 
6 
6 

6 


444 

FLOW  CFS 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.003 
0.001 
0.003 
0  OOB 
0.003 
0.014 
0.002 
0.001 
0.004 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


180. 
164. 
4.   L 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.094 
0.010 
0.092 
0.  164 
0  052 
0.090 
0.054 
0.074 
0.058 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.470 
0.450 
0.690 
0.580 

0.480 

0.480 

0.59 

0.620 

0.52 


B1 
FECAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 


12. 
6. 
4.   L 


156. 
24. 
50. 

1100. 


1100. 
83.*  D 
4. 


21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 


005 
004 
007 
007 
002 
007 
004 
006 
003 


M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


bb 

PSEUD. 

MP  A 
MF/100ML 


2 

2- 
4. 


10. 

4. 

B. 

152. 


152. 
10.  •  0 

4. 


2.  L 

4.  L 

4.  L 
100. 


100. 
5.' 

2. 


23 
FILTERED 

N03-" 

MG/L 


350 
146 
118 
163 
01B 
153 
091 
054 
.060 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


171  0 
370.0 
163.0 

166.0 
153  .0 


805 
HATER 
TEMP. 
OEG  C 


9  8 
19.0 
23.0 
24.  0 
20.0 
19.5 
19.5 

2.5 


24.0 

17.3 
2.5 

B 

E 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


5.1 
4.3 

3.6 
3.3 

2.9 


3 

0I5S. 

02 

MG/l 


10.4 
7.5 
7.3 
6.8 
8.2 
87 
B.7 

13.3 


13.3 
8.9 
6.B 


5-DAY 

BOO 

MG/L 


1  .0 
1  .4 
1  .8 
0.8 
1  .0 
0.5 
1  .2 
0.5 
0.6 


1  .8 
1  .0 
0.5 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.050  0.014  0.164  0.690  0.007 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • )  0.O34  0.004  0.076  0.542  0.005 

MINIMUM  0.022  0.001  0.010  0.450  0.002 


0.250 
0.117 

0   016 


370.0 
195.3 
149. 


5.3 
4.1 
2.9 


NO    OF    SAMPLES 


604 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

14 

COND. 

16 
TURB. 

56 

chloride 

59 

SULPHATE 

230 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 
TdT  ALK 

55 

PH 

208 
TOTAL 

25 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

01ST 

BRG  OEPTH 

25C 

F0RMAZ1N 

mo/l 

SILICATE 

MG/l 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

31  03 

77 

1200 

.3 

233 

2.60 

7.1 

27  04 

77 

1545 

.3 

155 

1  .SO 

B.O 

19  05 

77 

1030 

3 

2S5 

2.00 

B.7 

15  06 

77 

1600 

.3 

245 

1  60 

5.1 

15  07 

77 

10D0 

.3 

250 

1  .80 

4.8 

17  OB 

77 

14  30 

.3 

230 

1  .60 

7.0 

14  09 

77 

1355 

.3 

225 

1  .2 

7.0 

IS  10 

77 

1:345 

.3 

225 

2.60 

6.9 

24  11 

77 

0940 

3 

MAXIMUM 

222 

255 

2.6 

2.60 

6.6 
8.7 

AVC 

OR  GEOM  r  . 

238 

1  .94 

6.8 

MINIMUM 

222 

1  .2 

4.B 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  StTt:  OTONABEE  RIVER 

SAMPLE  POINT;  HIGHWAY  7  PETERBOROUGH 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


21  02  77  1340 
28  04  77  0930 

18  05  77  1700 
15  06  77  1508 
15  07  77  1030 
17  08  77  1500 
14  09  77  1415 

19  10  77  1500 
24  11  77  1400 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
PEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MPi  (  •  ) 

M 1 N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 
BY  MO  YH  LMT 


21  02  77  1340 
2B  04  77  0930 

18  05  77  1700 
15  06  77  1508 
15  07  77  1030 
17  08  77  1500 
14  09  77  1415 

19  10  7  7  1500 
24  11  77  1400 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  8R3  OEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


25383 
25483 
25545 
25582 
25663 
25713 
25766 
25833 
2S879 


33 

TOTAL 

c 

MG/L 

012 
208 
037 
034 
032 
133 
076 
0.036 
0 .  026 


901 
SCO 


6 

6  9 

6  8 

6  8 

6  B 


6 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

U.T.M.  17  0714775.0  49073SO.0  4 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

76. 
BOO.   0 

660. 
160. 

10000. 
1  100. 
6800, 
1600. 


10000. 
933.' 
76. 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  »G/L 


0.004 
0.004 
.001 
.010 
.017 
.005 
.002 
.001 


0.006 


0.074 
0.290 
0.  144 
0.146 
0.  1  »4 
0.068 
0.176 
0.126 
0.  108 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
NG/L 


3B0 
100 
640 
640 
910 
920 
900 
640 
57 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

12. 
300.   G 
8. 

20. 

290. 

12. 

508. 

372. 


508. 

66. 

8. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 
0.009 
0.005 
0.008 
0.007 
0.006 
0.01  1 
0.016 
0.004 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

4. 

180. 

6. 

28. 

510. 

4. 

124. 

108. 


510. 
37.  « 
4. 

a 

22 

FILTESED 

N03-N 

MG/L 

0  098 
0.196 
0.035 
0.102 
0 .  243 
0.064 
0.091 
0.079 
0.061 


STATION 

ID    1  7  - OC 

121-011  -83 

STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

REGION  03 

MILEAGE 

88 

50 

B8 

BOS 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

! 

j-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.5 

11  .0 

0.2 

8.8 

9.9 

2.8 

20.0 

64 

1  .4 

23.8 

9.2 

1  .0 

25,0 

7.1 

1  .0 

20.0 

1  l  .0 

3.0 

19.0 

10.6 

1  .B 

8.5 

11  .3 

0.5 

2.5 

14.2 

1.2 

25.0 

14.2 

3.0 

14.2 

10.1 

1  .4 

0.5 

6.4 

0.2 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

148.0 


157. 
166 
158. 
195 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .5 

4.3 
20.0 

2.2 
52.0 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0    208  0.017  0.290  1.100  0.016 

AVG   OR    GEOM   MN    (-1  0.066  0.006  0.138  0.700  O.OOB 

MINIMUM  0.012  0.001  0.068  0.380  0.002 


0.243 
0.108 
0.035 


195  0 
161  .2 
143. 


52.0 

13.9 
1  .5 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR        5TN        STN    SAMP       PJ 
OY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


21  02 

77 

1340 

3 

28  04 

77 

0930 

.3 

18  05 

77 

1700 

.3 

15  06 

77 

1508 

.3 

15  07 

77 

1030 

3 

17  08 

77 

1500 

.3 

14  09 

77 

1415 

.3 

19  10 

77 

1500 

3 

24  11 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • | 
MINIMUM 

1  4 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

26C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

225 

0.40 

E.O 

260 

4.10 

12.5 

235 

1.60 

8.4 

225 

2.40 

3.3 

240 

1.20 

7.6 

2  20 

12.00 

7.7 

225 

4.80 

9.2 

221 

2.80 

7.2 

216 

2.1 

6.9 

260 

12.00 

12.5 

230 

3.49 

7.6 

216 

0.40 

3.3 

NO    OF     SAMPLES 


605 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OtONABEE  RIVER 

ROAD  TO  NASSAU  MILLS 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOS  BASIN:   LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  10:   17-0021-013-01 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

21  02 

77 

1448 

3 

01  04 

77 

12O0 

3 

2B  04 

77 

1015 

3 

19  05 

77 

1522 

.3 

16  06 

77 

0900 

.3 

14  07 

77 

0610 

.3 

18  08 

77 

0850 

3 

IS  09 

77 

0740 

.3 

20  10 

77 

0900 

-3 

24  11 

77 

1  100 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

PJ 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
-3 
3 
3 
3 


21 

02 

77 

1448 

01 

04 

77 

■  200 

28 

04 

77 

1015 

■  8 

OS 

77 

1S22 

te 

06 

77 

0900 

14 

07 

77 

0810 

18 

08 

77 

0858 

15 

09 

77 

0740 

20 

10 

77 

0900 

24 

11 

77 

1100 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 

U.T.M. 

17  071565 

0.0  4914400.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

93.10 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

S-DAV 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/ 100ML 

MF/10OML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

25385 

6 

a. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

14.0 

1  .4 

25951 

30. 

4.   L 

4.   L 

0.6 

25486 

6 

104. 

2.   L 

2. 

8.0 

10.1 

1  .0 

25542 

6 

324. 

12. 

6. 

18.0 

6.5 

0.8 

25587 

6 

124. 

8. 

3.   L 

19.0 

7.5 

0.6 

25S4B 

6 

22.2 

65 

0.6 

25716 

6 

17.5 

95 

0.8 

25769 

6 

4.   L 

2.   L 

2. 

17.5 

1  1  .4 

1  .4 

25B36 

6 

4.   L 

2.   L 

A.   L 

B. 5 

11  .6 

0.8 

25884 

6 

BO. 

20. 

2.   L 

3.2 

13.3 

1  .o 

324. 

20. 

6. 

22.2 

14.0 

1  .4 

33.'  0 

«.»  D 

3-'  0 

12.5 

100 

0.9 

4. 

2. 

2. 

0.0 

6.5 

0.6 

a 

B 

a 

9 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CA  LC U  L 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/l 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0 

004 

0 

070 

0.530 

0.003 

0.OB7 

147.0 

0.9 

0.013 

0 

002 

0 

oeo 

0.390 

0.004 

0.241 

135.0 

2.3 

0.019 

0 

002 

0 

014 

0.420 

0.003 

0.182 

0.03B 

0 

003 

0 

026 

0.510 

0.004 

0.036 

145.0 

5.4 

0.017 

0 

005 

0 

054 

0.380 

0.003 

0.062 

140.0 

2.5 

0.027 

0 

001  L 

0 

032 

0.500 

0.002 

0.058 

141  .0 

3.6 

0.027 

0 

001  L 

0 

006 

0.960 

0.003 

0.045 

0.033 

0 

003 

0 

018 

1  .24 

0 .  002 

o.ooa 

0.015 

0 

003 

0 

036 

0.520 

0.003 

0.342 

0.016 

0 

001 

0 

020 

0.44 

0.002 

0.040 

133. 

2.1 

0.038 

0 

005 

0 

oso 

1  .24 

0.004 

0.342 

147.0 

5.4 

0.022 

0 

002D 

0 

036 

0.589 

0.003 

0.110 

140.2 

2.B 

0.012 

0 

001 

0 

006 

0.360 

0.002 

o.ooa 

■  33. 

0.9 

10 


10 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

508 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21  02 

77 

144B 

3 

230 

0.15 

5.5 

01  04 

77 

1200 

.3 

203 

0.80 

4.6 

2B  04 

77 

1015 

.3 

20a 

0.60 

5.3 

IB  05 

77 

1522 

3 

315 

1  .60 

5.7 

16  06 

77 

0900 

.3 

215 

1  .20 

5.0 

14  07 

77 

0810 

.3 

210 

1  .BO 

5.2 

IB  08 

77 

0858 

.3 

215 

1  .00 

5.B 

15  09 

77 

0740 

.3 

210 

3.6 

5.3 

20  10 

77 

0900 

.3 

209 

1  .60 

5.7 

24  11 

77 

1100 

.3 
MAXIMUM 

202 
230 

1.3 
2.6 

5.2 
5.8 

AVG 

OR  GEOM 

211 

1  .26 

5.4 

MINI  MUM 

202 

0.  15 

4.8 

NO  OF  SAMPLES 


B.G.W,/  SITE:  CLEAR  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  28  YOUNGS  POINT 
STATION  TYPE;  DIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-016-02 

STORET  CODE:  03 
004 
1220 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77 

0930 

.3 

31  03  7  7 

1D55 

3 

28  04  77 

1  120 

3 

16  06  77 

1000 

.3 

14  07  77 

0945 

.3 

la  08  77 

1000 

3 

15  09  77 

0835 

.3 

20  10  77 

10O0 

3 

M  11  77 

1200 

,3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

MINI  MUM 

LONG 

U 

T.M. 

17  0720O2S.0  4929S25 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE   1 

06.60 

934 

901 

444 

■0 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER . 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25366 

6 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

L 

0.5 

14.4 

0.6 

25938 

6 

2.0 

12.0 

1  .0 

254BB 

6 

236. 

2. 

3. 

L 

5.5 

11.9 

2.S 

255B9 

6 

32. 

2. 

L 

2. 

L 

19.0 

7.7 

0.6 

25650 

6 

21.0 

6.9 

OB 

2571B 

6 

18.5 

9.3 

0.6 

25771 

6 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

L 

18.2 

9.9 

2-0 

25838 

6 

4. 

2. 

L 

2. 

L 

8.0 

10.6 

0.8 

25B86 

6 

4. 
238. 

L 

2. 
2. 

L 

2. 
2. 

L 

• 

3.0 
21.0 

13.2 

14.4 

1  .2 
2.5 

1  1  .• 

D 

2.' 

D 

2.' 

0 

10.5 

10.7 

1  .1 

4. 

2. 

3. 

0.5 

6.9 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


606 


SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    D1ST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77  0930 
31  03  77  1065 
28  04  77  1120 
16  06  7  7  1000 

14  07  77  0945 
IB  08  77  1000 

15  09  77  0835 
20  10  77  1000 
24  11  77  1200 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  {  ■  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAHL 

N02N 

N03N 

'  SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/t 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.003 

0.070 

0,  380 

0.002 

0.097 

152.0 

2.  1 

0.018 

0.002 

0.146 

0.470 

0.004 

0.286 

0  088 

0.003 

O.OCB 

0.740 

0.003 

0.177 

0.016 

0.002 

0.066 

0  450 

0.003 

0.037 

137.0 

4.1 

0.024 

0.001 

0.044 

0.580 

0.003 

0.027 

136. 

2.S 

0.035 

0.009 

0.0*2 

0.540 

0.002 

0.013 

0.031 

0.002 

0.042 

1  .04 

0.002 

0.013 

0.015 

0.001 L 

0  024 

1  .000 

0.001 

0.009 

0.015 

0 . 00 1 L 

0.022 

0.45 

0.001 

0.030 

128. 

1  .2 

0.088 

0.009 

0.146 

1  .04 

0.004 

0.206 

152.0 

4.1 

0.028 

0.003D 

0.052 

0.628 

0.002 

0.077 

138.3 

2.5 

0.013 

0.001 

0.008 

0.380 

0.001 

0.009 

128. 

1  .2 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77 

0930 

.3 

31  03  77 

1055 

.3 

28  04  77 

1120 

■  3 

16  06  7  7 

1000 

.3 

14  07  7  7 

0945 

3 

18  08  77 

1D00 

.3 

15  09  77 

0835 

.3 

20  10  77 

1000 

.3 

24  11  77 

1200 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (»( 

MINI  MUM 

14 

(6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208  ' 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

230 

1  .40 

5.2 

215 

0.80 

5.9 

220 

6.40 

6.4 

205 

0.96 

4.9 

206 

2.20 

5  1 

205 

1.00 

4.8 

205 

2.6 

5  0 

200 

1.70 

5  4 

196 

1.4 

5.0 

230 

6.40 

6.4 

209 

2.  OS 

5.3 

196 

080 

4.8 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  LOVESICK  LAKE  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  26  BURLEIGH  FALLS 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-017-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DV  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

10  02 

77 

1000 

.3 

31  03 

77 

1030 

.3 

28  04 

77 

1140 

.3 

16  06 

77 

1015 

.3 

14  07 

77 

1015 

.3 

IS  OS 

77 

1015 

.3 

15  09 

77 

0900 

.3 

20  10 

77 

1020 

.3 

24  11 

77 

1220 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  7  7 

1000 

.3 

31  03  77 

1O30 

.3 

28  04  77 

1140 

.3 

16  06  7  7 

1015 

.3 

14  07  7  7 

1015 

.3 

18  08  77 

10t5 

.3 

15  09  77 

0900 

.3 

20  10  77 

1020 

.3 

34  11  77 

1220 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  < .: ■•■' 

MINIMUM 

LONG 

U 

.t.m. 

IS  0721700.0  4937525.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

115.40 

934 

901 

M4 

BO 

81 

B4 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

WF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25367 

6 

12. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

16. B 

0.8 

25937 

6 

1  .5 

12-  1 

0.6 

25469 

6 

60. 

2. 

2.   L 

6.0 

10.2 

1  ,B 

25590 

6 

6B. 

2.   L 

2.   1 

19.  8 

BO 

0.6 

25651 

6 

21  .5 

7.4 

1  .0 

25719 

6 

18.0 

9.1 

0.8 

25772 

6 

12. 

2.   1 

2.   L 

18.8 

9.7 

1  .0 

25839 

6 

4.   L 

2.   L 

2. 

8.5 

10.4 

0.6 

258B7 

6 

36. 

4.   L 

4.   L 

1  .5 

12.8 

0.8 

68. 

4. 

4. 

21  .5 

16. a 

1  .8 

21  .•  D 

2.-  D 

2.  •  D 

10.6 

10.7 

0.9 

4. 

3. 

2. 

0.0 

7.4 

0.6 

6 

6 

6 

9 

i 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0 

002 

0 

082 

0.420 

0.002 

0.033 

160.0 

0.5 

0.012 

0 

001 

0 

094 

0.41O 

0.003 

0.217 

0.016 

0 

003 

0 

012 

0.43O 

0,003 

0.177 

0.014 

0 

001 

0 

034 

0.400 

0.002 

0.005L 

142.0 

1  .9 

0.025 

0 

002 

0 

042 

0,550 

0.003 

0.017 

141  .0 

4.3 

0.029 

0 

003 

0 

064 

0.610 

0.002 

0.008 

0.023 

0 

002 

0 

030 

0.83 

0 . 00 1 G 

0 . 005G 

0.017 

0 

001 

0 

030 

0.670 

0.001 

O.0C5L 

0.014 

0 

001  L 

0 

016 

0.42 

0.001 

0 .  025 

131  . 

1  .5 

0.029 

0 

.003 

0 

.094 

0.83 

0.003 

0.217 

160.0 

4.3 

0.018 

0 

.0020 

0 

.045 

0.527 

0.002U 

0.060E 

143.5 

2.  1 

0.012 

0 

.001 

0 

.012 

0.400 

0.001 

0.005 

131 

D.5 

NO    OF    SAMPLES 


607 


CONT"D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


10  02  77  1000 

31  03  77  1030 

28  04  77  1140 

16  06  77  1015 

14  07  77  1015 
16  OB  77  1015 

15  09  77  0900 
20  10  77  1020 
24  11  77  1220 


3 

.3 
3 
.3 
.3 

3 
-3 


MAXIMUM 

Ave  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/l 

SI  MG/L 

MG/L 

MO/L 

UG/L 

245 

2.00 

6.9 

200 

0.70 

4.7 

220 

1  .50 

6.2 

215 

1  .20 

5.5 

210 

1  .50 

5.0 

205 

1  .00 

5.  1 

205 

2.2 

S.5 

203 

1  .60 

5.6 

199 

1.4 

5.1 

245 

2.2 

6.9 

211 

1  .46 

5.7 

199 

0.70 

4,7 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BUCXHORN  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  507  BUCKHORN 
RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-018-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


.T.B.  17  0710850.0  4936725.0  4      REGION  03 


MILEAGE   122.60 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

10 

02 

77 

1047 

31 

03 

77 

1127 

28 

04 

77 

1225 

16 

06 

77 

1055 

14 

07 

77 

1050 

18 

08 

77 

1105 

IS 

09 

77 

0945 

20 

10 

77 

1105 

24 

11 

77 

1300 

STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

:I 

3 

.3 
.3 

.3 

■3 
■3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02 

77 

1047 

.3 

31  03 

77 

1127 

.3 

28  04 

77 

1225 

3 

16  06 

77 

1055 

3 

14  07 

77 

1050 

.3 

18  08 

77 

1105 

.3 

15  09 

77 

0945 

.3 

20  10 

77 

1105 

3 

24  11 

77 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  1 
MINIMUM 

934 

901 

444 

SAMPLE 

sco 

FLOW  CFS 

NO 

25369 

6 

25940 

6 

25491 

6 

25592 

6 

25653 

6 

25721 

6 

25774 

6 

25841 

6 

25889 

6 

33         34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


O.OlB 
0.022 
0.019 
0.018 
0.024 
0.028 
0.031 
0.016 
0.010 


0.031 
0.021 
0.010 


0.002 
0.302 
0.003 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.002 
0.001 L 


0.003 

0.002D 

0.001 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/l 

0.084 

0.152 

0.022 

0.020 

0.046 

0.032 

0.24 

0.034 

0.018 


0.24 

0.072 

0.01B 


80         81         84  6B 

TOTAL      FECAL       M.F.  PSEUD. 

CO  LI  FORM  COL 1  FORM     ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/TOOML  MF/100ML  MF/100ML 


188. 

as. 


4.   L 

4. 

4.   L 


188. 

11. • 
4. 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


2. 
2. 
2. 


450 

510 

450 

420 

580 

620 

63 

540 

37 


0.63 

0.508 

0.37 


8. 

2,« 

2. 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.002 

0.004 

0.003 

0.001 

0.002 

0.001 

0.001G 

0.001 

0.002 


0.004 

0.002U 

0.001 


2-  L 
2.  L 
2.   L 


22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

0.073 

0.351 

O.  177 

0.005L 

0.028 

0.005L 

0.005G 

0.004 

0.035 


0.35! 

0.076E 

0.004 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

149.0 


156.0 
138.0 


156.0 

128.5 

63. 


BOS  3 

MATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.2 

2.0 

7.5 
1B.0 
32.0 
16.2 
18.0 

9.0 

1.0 


22.0 

10.7 
0.2 


6 

SUSP. 
SOLIDS 

MG/L 

3.3 


3.0 
4.7 


DISS. 
02 

MG/L 

5 -DAY 

BOD 

MG/L 

13. S 

11.3 

9.2 

7.6 

6.9 

9.5 

10.1 

12.1 

13.9 

1  .8 
0.8 
1  .2 
1  .0 
1  .0 
1  .0 
1.0 
0.8 
1  .2 

13.9 

10.5 

6.9 

1  .6 
1  .1 
0.8 

9 

9 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MO/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MO/L 

4.7 
2.9 
0.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 

02 

77 

1047 

31 

03 

77 

1127 

28 

04 

77 

1225 

16 

06 

77 

1055 

14 

07 

77 

1050 

IB 

08 

77 

1105 

15 

09 

77 

0945 

20 

10 

77 

1  105 

24 

11 

77 

1300 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ] 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA6 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MO/L 

ug/l 

225 

2.00 

5.0 

235 

0.80 

6.7 

210 

2.10 

5.3 

235 

1  .50 

6.3 

205 

1  .40 

5.0 

220 

2.10 

5.9 

205 

2.2 

5.7 

202 

1  .70 

5.4 

91 

1  .5 

3.3 

335 

2.2 

6.7 

204 

1  .70 

5.4 

96 

0.80 

3.3 

NO  OF  SAMPLES 


608 


B.O.W./    SITE:    STURGEON    LAKE   OUTLET 
SAMPLE    POINT:    HIGHWAY    36    BOBCAYGEON 
STATION    TYPE:    RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


STATION    ID:       1 7-0021 -021 -OS 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


5TN  NO 


21 


U.T.M.  IT  0694960  0  4934400.0  4 


SA» 

IP  [ 

>TE 

HOUR 

OY 

MO 

VR 

LMT 

10 

02 

77 

1120 

31 

03 

77 

1150 

28 

04 

77 

1255 

16 

06 

7T 

1130 

14 

0? 

77 

1125 

18 

oa 

77 

1145 

15 

09 

77 

1005 

20 

10 

77 

1130 

24 

1 1 

77 

1340 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I • I 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
HO 


25370 
25941 
25492 
25593 
25654 
25722 
25775 
25842 
25690 


901 
SCO 


444 

FLOW  cfs 


so 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

40. 

216. 

24. 

400. 

16. 
4.   L 
4.   L 


400. 
30.' 
4, 


B1 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

16. 

6 

4. 
40. 

2.  L 
2.  L 
2.   L 


84 

M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


2.  L 

2.  L 
80. 

2.  L 

2.  L 
6. 


40. 
5.  •  0 
2. 


BO. 

5. 
2. 


REGION  03 

MILEAGE   1 

38.00 

88 

BOS 

3 

1 

PSEUO. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .  1 

13. B 

0.6 

2.0 

12.1 

0.8 

8.0 

12.0 

1  .0 

19.0 

7.5 

I  .0 

21  .5 

7.3 

0.8 

17.5 

9.8 

1  .6 

17.0 

9.2 

2  8 

8  5 

1  1.6 

o.e 

2.0 

13. B 

1  .4 

21  .5 

13.8 

2. a 

10.7 

10.8 

1  .2 

I  .1 

7.3 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10  02 

77 

1  120 

.3 

31  03 

77 

1150 

.3 

28  04 

77 

1255 

.3 

16  06 

77 

1130 

J 

14  07 

77 

1125 

.3 

18  OB 

77 

1145 

.3 

15  09 

77 

1005 

.3 

20  10 

77 

1130 

.3 

24  11 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  • ) 
MINIMUM 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


010 
OH 
019 
025 
023 
038 
027 
0.016 
0.020 


0.003 
0.004 
.002 
.002 
.007 
.DO  I 
.001 
.001 


0.03B 
0,022 
0.010 


O.OOU 


0.007 

0.002D 

O.0O1 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0  070 
0.112 
0.024 
0.076 
0.036 
0.058 
0.006 
0.028 
0.014 


0.1  12 
0.047 
0.006 


20 
TOTAL 
KJElCAHL 
MG/L 

0.320 

0.470 

0.430 

0.480 

0.530 

0.630 

0.74 

0.460 

0.46 


0,74 

0.503 

0.330 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.002 

0.005 

0.003 

O.0O3 

0 .  002 

0.001 

O.OOIG 

0.002 

0.002 


0.005 

0.002U 

0.001 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.083 

0.40S 

0.152 

0.062 

0.023 

O.OOSL 

0.010 

0.01B 

0.040 


0.405 

0.089D 

0.005 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

105.0 


146. 0 
1390 


146.0 
133.0 
105.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .2 


2   5 

6.2 


6.2 
3.6 
1  .2 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 


10 

02 

77 

1120 

31 

03 

77 

1  150 

28 

04 

77 

1255 

16 

06 

77 

1130 

14 

07 

77 

1125 

18 

06 

77 

1  145 

15 

09 

77 

1005 

20 

10 

77 

1130 

24 

11 

77 

1340 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • i 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2S0 

95 

52 

55 

3oe 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/l 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

160 

1.60 

4.2 

200 

1  .00 

5.4 

225 

1  .30 

5.4 

220 

1.20 

6.3 

205 

2.20 

5.1 

195 

2.90 

5.2 

19S 

4.6 

5.1 

202 

1.60 

5.4 

212 

1.9 

6.4 

235 

4.6 

6.4 

302 

2.03 

5.4 

160 

1  .00 

4,2 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE:  CAMERON  LAKE  OUUET 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  35  FENELON  FALLS 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77 

1408 

.3 

31  03  77 

1430 

.3 

38  04  77 

1630 

.3 

16  06  77 

1710 

.3 

14  07  77 

1430 

.3 

18  08  77 

1430 

3 

15  09  77 

1500 

3 

20  10  77 

1400 

.3 

24  11  77 

1630 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  < • 1 
MINIMUM 

LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

U.T.M.  17  0679725.0  4933625.0  4 


STATION    ID:       17-0021-023-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


934 

901 

444 

80 

91 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/IOOML 

25374 

6 

4. 

2. 

L 

2.   L 

25946 

6 

25497 

6 

60. 

2 

L 

3.   L 

25598 

6 

4. 

2. 

L 

2.   L 

25659 

6 

40000 . 

1500. 

B4. 

25727 

6 

25780 

6 

4.   L 

2. 

2.   L 

25B47 

6 

BOO. 

12. 

4.   L 

25895 

6 

4.   L 

2. 

L 

4. 

40000 . 
47.' 

4. 


1500. 
7. 
2. 


REGION  03 

MILEAGE   1 

55.00 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DI5S. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

14.6 

1  .2 

1  .9 

1  1  .2 

0.6 

B.O 

10-5 

1  .2 

19.4 

B.3 

0.4 

25.0 

7.5 

0.6 

16.5 

9.5 

20.0 

10.1 

1  .0 

7.5 

12.6 

0.8 

2.0 

12.4 

0.6 

25.0 

14.6 

1  .2 

11.3 

10.7 

0.8 

1.0 

7.5 

0.4 

NO    OF    SAMPLES 


609 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BP3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

.3 


10 

02 

77 

1408 

31 

03 

77 

1430 

28 

04 

77 

1630 

16 

06 

77 

1710 

14 

07 

77 

1430 

IS 

08 

77 

1430 

IS 

09 

77 

1500 

20 

10 

77 

1400 

34 

1  1 

77 

1630 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.004 
0.012 
0.021 

o.ooa 

0.021 
0.012 
0.012 
0.030 
0.010 


0.002 
0.001 
0.002 
0.001 
0.001 
O.OOI 
0.001 
0.003 
0.002 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MG/L 

0.044 
0.043 
0.010 
0.030 
0.024 
0.008 
0.006 
0.004 
0.036 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.260 

0.340 

0.420 

0.270 

0.43 

0.  340 

0.36 

O.SOO 

0.32 


21 
FILTERED 
NQ2-N 
MG/L 

0.002 

0.002 

0.003 

0.003 

0.002 

0.003 

0.001G 

0.002 

0   002 


22 

FILTERED 
N03-N 

MGA 

0.078 
0.193 
0.147 

0.008 

0.022 

O.OOB 

0 . 00 5G 

0.02B 

0.030 


5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 

77.0 


92. 

149. 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .5 


3.7 
5.5 


D.7 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.030  0.003 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • |  0.014  0.002 

MINIMUM  0.004  0.001 

NO  OF  SAMPLES  9          g 


0.044 

0.022 
0.004 


0.500 

0.360 
0.260 


0.003 

0.002U 

0,001 


0.193 

o.osau 

0.005 


149. 
99.8 
77.0 


5,5 

2.9 
0.7 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  7  7  1408 
31  03  77  1430 
28  04  77  1630 
16  06  77  1710 

14  07  77  1430 
IB  08  77  1430 

15  09  77  1500 
20  10  77  1400 
24  11  77  1630 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( -  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 
FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 

95 
ACIDITY 

MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 

AT  LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
"»G/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

116 

0.80 

2.B 

127 

o.eo 

3.3 

230 

1  .30 

6.1 

133 

0.80 

3.4 

230 

2.4 

7.0 

130 

1  .00 

3.2 

127 

1.0 

3.0 

250 

1.80 

9.1 

123 

1.4 

3.3 

250 

2.4 

9.1 

161 

1.26 

4.6 

116 

0.80 

2.6 

B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GULL  RIVER 

HIGHWAY  35  COBOCONK 

RIVER 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:    LAKE   ONTARIO 
TERM   STREAM:    TRENT    RIVER 

U.T.M.    17   0674650.0  4947150.0   4 


STATION    ID: 


REGION   03 


17-0021-025-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 

MILEAGE       166.30 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN 

SAMP 

OY  MO  YR 

LMT 

DIST  BRG 

DEPTH 

FEET 

MTRS 

10  02  77 

1310 

.3 

31  03  77 

1320 

.3 

28  04  77 

1540 

.3 

16  06  77 

163D 

.3 

14  07  77 

1320 

.3 

18  08  77 

1350 

3 

15  09  77 

1410 

.3 

20  10  77 

1300 

.3 

24  11  77 

1S05 

.3 

PJ 


934 
SAMPLE 
NO 


25372 
25944 
25495 
25596 
2S657 
25725 
25778 
25645 
35893 


901 
SCO 


444 
FLOH  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


BB. 
332. 

860. 


4. 
10. 
8B. 


81 
FECAL 
CO LI  FORM 
MF/100ML 


4. 

2. 

106. 


2. 
2. 
2. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


2. 

2. 

28. 


SB 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0, 

3. 

7, 
20 
31  , 
16 
19. 

7. 

2. 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


1  1 


12.2 

12.0 

7.B 

7.3 

9.2 

9.9 

13.3 

12.6 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

1  .2 
1  .0 

I  .0 
0.5 
0.4 

0.4 
0.8 
1  .0 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


660. 
43. 

4. 


106. 

4,  • 
2. 


28. 
4." 

2. 


2t.B 
11.3 

0.8 


12.6 

10.5 

7.3 


1  .2 
0.6 
0.4 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
,3 


10 

02 

77 

1310 

31 

03 

77 

1330 

38 

04 

77 

1S40 

16 

06 

77 

1630 

14 

07 

77 

1320 

18 

08 

77 

1350 

15 

09 

77 

1410 

20 

10 

77 

1300 

24 

11 

77 

1505 

■3 
.3 
.  3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 

MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

0.006 
0.006 

0.001 
0.001L 

0.022 

0.016 

0.200 
0.260 

0.001 
0.001 

0.129 
0.  194 

47.0 

0.8 

0.  017 

0.003 

0.056 

0.410 

0.006 

0.244 

0  .  007 
0.028 
0.015 

0.001 
0.013 
0.001 

o.ooa 

0.050 
0.006 

D.370 
0.250 
0.300 

0.002 
0.005 
0.001 

0.038 
0.355 
0.005L 

51  .0 
252.0 

1  .8 
B.I 

D.010 

0.001 

0.008 

0.27 

0.001G 

O.OOSG 
0.005L 
0.045 

0.034 

0.002 

0.030 

0.530 

0.002 

0.006 

O.O01L 

O.OOB 

0.21 

0.001 

SO. 

0.T 

0.034 
0.015 
0.006 

D.D12 

0.0030 

0.001 

0.056 
0.023 
0.006 

0.530 
0.3O0 

0.200 

0.006 

0.002U 
0.001 

0.325 
0 . 1 09E 
0.005 

252.0 

100.0 

47.0 

8.1 

2.8 

0.7 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOL  IPS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


610 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST»  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  OEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77 

1310 

.3 

31  03  77 

1320 

.3 

38  04  77 

1540 

.3 

16  06  77 

1630 

3 

14  07  77 

1320 

.3 

IB  08  77 

1350 

3 

15  09  77 

1410 

.3 

20  10  77 

1300 

3 

24  11  77 

1S05 

■3 
MAX  I  MUM 

AVG  OR 

OEOM  MN  < • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

70 

1  .20 

1  .3 

80 

0.80 

2.4 

207 

1  .30 

5.3 

75 

0.90 

2.  1 

375 

4.00 

3.  1 

68 

0,90 

1  .9 

67 

1  .0 

1  .B 

200 

1  .60 

5.3 

76 

0.95 

2.2 

375 

4.00 

5.3 

136 

1.41 

2.9 

67 

080 

1  .6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

CAVAN  CREEK 
FIRST  CONCESSION 
RIVER 

NORTH  OF  FRASERVULE 

MAJOR 
MINOR 
TERM 

BASIN:  GREAT 

BASIN:  LAKE 

STREAM:  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STATION 

ID:   17-0021-030-02 
STORET  CODE: 

02 

004 
1220 

STN  NO     30 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  17  0710660 

.0  4899925 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

85 

10 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444         BO 
FLOW  CFS      TOTAL 
COLIFORM 
MF/iOOML 

B! 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

88 
PSEUO. 
MPA 
MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
j-DAY 
BOO 
MG/L 

22  02  77  0900 
31  03  77  1200 

.3 
3 

25387 
25933 

4 

BO. 

16. 

10.    L 

0.0 

10-0 

0.8 
1.* 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  CI 

MINI  MUM 

BO. 

80.' 

80. 

16. 

16.' 

16. 

10. 

10.'  D 
10. 

D.00 

O.D 

0,0 

10.0 
10.0 
10.0 

1  .4 
1  .1 

o.e 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


22  02  77  0900 
31  03  77  1200 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/l  P  MG/L 


0,029 
0.057 


0.009 
0.004 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0  .  062 
0.004 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.410 
0.470 


1 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.005 
0.005 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0  095 
0.575 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

313.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

9    9 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.067  0.009  0.062  0.470  0.005  0.575  313.0  9.9 

AVG   OP    GEOM  MN    <-)  0.043  0.007  0.033  0.440  0.005  0.335  313.0  9.9 

MINIMUM  0.029  0.004  0.004  0.410  0.005  0.095  313.0  9.9 

NO    OF    SAMPLES  2  2  2                        2                        2                        2                        1  1 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  IE 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 

5ULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


20B 

TOTAL 
[RON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


22  02  77  0900 
31  03  77  1200 


475 
420 


4.30 
17.00 


9.3 
12.5 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  i • ) 

MINIMUM 


475 
448 
420 


17.00 

10.65 

4.30 


12.5 
10.9 
9.3 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GULL  LAKE  OUTLET 
HIGHWAY  35  MOORE  FALLS 
RIVER 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1146 

.3 

23  03 

77 

1200 

,3 

25  04 

T7 

1  105 

.3 

17  05 

77 

1  102 

.3 

20  06 

7  7 

1035 

.3 

18  07 

77 

1055 

.3 

22  06 

77 

1040 

.3 

27  09 

77 

1045 

.3 

25  10 

77 

1105 

.3 

18  11 

7  7 

1050 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


U.T.M.  17  0673800.0  4963525.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

B4 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COLIFORM 
MF/IOOML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/IOOML 

25205 

6 

4, 

L 

4, 

L 

4.   L 

25212 

4. 

4. 

L 

4.   L 

25219 

6 

4. 

I. 

L 

2.   L 

25226 

9 

4. 

L 

2 

L 

2.   L 

25233 

5 

28. 

2. 

2.   L 

25240 

5 

8. 

2 

L 

2.   L 

25247 

6 

16. 

2. 

L 

2.   L 

25254 

6 

16. 

2. 

L 

2,   L 

25261 

9 

12. 

2. 

L 

2.   L 

25268 

9 

8. 
28. 

2. 
4. 

L 

2.   L 

4  . 

a.  • 

0 

2." 

0 

2.-  D 

4. 

2. 

2. 

STATION    ID:       17-0021-032-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


REGION  03 

MILEAGE 

179.60 

BB 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  .0 

9.0 

0.8 
1  .0 

7.5 

16.6 

0.8 

14.5 

B.6 

0.4 

18.0 

9-2 

0.4 

24.0 

8.6 

0.4 

19.5 

8.4 

15.0 

1  1  .0 

0.4 

9.0 

1  1  .6 

0.2 

7.0 

9.8 

0.6 

24.0 

16.6 

1  .0 

12,  B 

10.3 

0.6 

1.0 

8.4 

0.2 

NO    OF    SAMPLES 


611 


10 


10 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  Ot  77 
23  03  77 
25  04  77 
17  OS  77 
20  06  7  7 
10  07  77 
22  08  77 

27  09  77 
25  10  77 
16  11  77 


1146 
1200 
1105 
1102 
1035 
1055 
1040 
1045 
1105 
1050 


3 
3 
.3 
.3 

■3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  *  I'! 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

s 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 

0.001 

0.017 

0.170 

O.OOIL 

0.  115 

40.0 

0.9 

0.01  1 

0.001 

0.018 

0.2GO 

0.001 

0.159 

41  .0 

2.0 

0.015 

0.001 

0.050 

0.230 

0.009 

0    271 

52. 

2.7 

0.012 

0.002 

0.060 

0.320 

0.002 

0.173 

51.0 

2.0 

0.008 

0.001 

0.020 

0.240 

0.002 

0.04B 

52.0 

3.3 

0.005 

O.OOIL 

o.ooa 

0.200 

0.002 

0.009 

43.0 

0.8 

0.014 

0,004 

0.004 

0.260 

0.001 

0.059 

43.0 

1  .4 

0.015 

0.001 

0.010 

0.33 

0.001 

0.014 

49. 

2.5 

0.006 

0.001 

0.010 

0.20 

0.001 

0.0S4 

45. 

0.3 

0.006 

0.003 

0.064 

0.23 

o.ooa 

0.073 

46. 

1  .6 

0.0I5 

0.004 

0.084 

0.33 

0 .  009 

0.271 

53. 

3.3 

0.009 

0.002D 

0.028 

0.244 

0.0020 

0.097 

46.2 

1  .8 

O.O01 

0.001 

0.004 

0 ,  1  70 

0.001 

O.ooa 

40.0 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

CONB. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

DY   MO   YR 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

26   01    T7 

1146 

3 

62 

080 

1  .7 

23    03    77 

1200 

3 

64 

0.80 

2   5 

25   04    77 

1105 

.3 

73 

1  .0 

2.0 

17    05    77 

1102 

3 

76 

o.eo 

2.0 

20   06    77 

1035 

■3 

73 

1  ,00 

1  .7 

18    07    77 

1055 

3 

65 

0,60 

1  .7 

22    08    77 

1040 

.3 

64 

1  .00 

1  .7 

27    09    77 

1045 

3 

70 

1  .0 

1  .5 

25    10   77 

1105 

.3 

69 

o.es 

1  .8 

16    11    77 

1050 

.3 

MAXIMUM 

69 
76 

0.65 
1.0 

1  .8 
2.5 

AVQ 

OR    GEO* 

69 

0.B5 

1  .8 

MINIMUM 

62 

0.60 

1  .5 

AT  LAB 


208 

25 

TOTAL 

PHEN0L5 

IRON 

MG/L 

UG/L 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


DRAG    RIVER 

HIGHWAY    519    12   MILES    SOUTH   WEST   OF    HALIBURTON 
RIVER  MAJOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 

TRENT    RIVER 


STATION    ID:       17-0021-033-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


SAMP   DTE 

HOUR 

DY    MO 

YR 

LMT 

26    01 

77 

121B 

23    03 

77 

1200 

25    04 

77 

1135 

17    05 

77 

1132 

20    OG 

77 

1100 

IB    07 

77 

1125 

22    OS 

77 

1105 

27   09 

77 

11  IS 

25    10 

77 

1130 

16  11  77  1125 


LAT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 
3 

.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ( 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 


26 

Ot 

77 

121B 

23 

03 

77 

1200 

25 

04 

77 

1135 

17 

OS 

77 

1132 

20 

06 

77 

1100 

18 

07 

77 

1125 

22 

OB 

77 

1105 

27 

09 

77 

11  15 

25 

10 

77 

1  130 

16  11  77  1125 


MAXIMUM 
AVQ  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 


LONG 

U.T.M. 

17   0686850.0  49775S0.0   4 

REGION   03 

MI LEAGE 

196.90 

934 

901 

144 

80 

81 

64 

6B 

8D5 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  C 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

25206 

6 

4.       L 

4.       L 

4.       L 

1  .1 

12.0 

1  .4 

25213 

4.       L 

4.       L 

4.       L 

0.4 

25230 

6 

20. 

2.       L 

2.       L 

9.5 

9.6 

0.6 

25237 

6 

4.       L 

2.       L 

2.       L 

16.2 

a.s 

0.6 

2S234 

6 

16. 

2. 

2. 

18.5 

8.8 

0.3 

25241 

6 

20. 

2.       L 

2.       1 

25.0 

7.0 

0.6 

25248 

6 

80. 

3.       L 

14. 

19.0 

7.6 

25255 

6 

96. 

4. 

2.       L 

14.5 

11.6 

0.3 

35263 

5 

16. 

3.       L 

2.       L 

9.5 

16.0 

0.4 

25753 

5 

1S00. 

100. 

100.       L 

9.5 

16.0 

0.8 

25269 

6 

4. 

2.       L 

2.       L 

7.0 

10. 6 

0.8 

1500. 

100. 

100. 

35.0 

16.0 

1  .4 

20.*    0 

3.'    0 

*■•  0 

13.0 

10   B 

0.6 

4. 

2. 

2. 

1.1 

7.0 

0.2 

11 

11 

tl 

10 

10 

to 

33 

34 

19 

20 

21 

33 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS, 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-  SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.003 

0 

001 

0 

016 

0.230 

0.001 L 

0.090 

56.0 

0    8 

0.010 

0 

001  L 

0 

022 

0,260 

0.001 

0.  174 

56.0 

1,0 

o.ooa 

0 

001 

0 

018 

0.220 

0.003 

0.147 

53. 

1.3 

0.012 

0 

003 

0 

084 

0.330 

0.002 

0.1  13 

57.0 

1  .5 

0 .  005 

0 

001  L 

0 

020 

0.260 

0.002 

0.008 

57.0 

3.3 

0.007 

0 

001  L 

0 

004 

0.290 

0.001 

0.O05L 

57.0 

1  .8 

0.008 

0 

005 

0 

004 

0.2B0 

0.001 

0.019 

53.0 

1  .1 

0.010 

0 

001 

0 

008 

0,31 

0.001 

0.014 

54. 

1  .6 

0.010 

0 

001 

0 

008 

0 .  290 

0.002 

0.038 

54.0 

1  .5 

0.077 

0 

D36 

0 

078 

0.74 

0.0B4 

1  .17 

0.010 

0 

001  L 

0 

022 

0.27 

0.001 

0.009 

56. 

1  .2 

0.077 

0 

036 

0 

0B4 

0.74 

0.084 

1  .17 

57.0 

2.3 

0.014 

0 

004D 

0 

026 

0.316 

0.0090 

0.162D 

55.3 

1  .4 

0.003 

0 

001 

0 

004 

0.320 

0.001 

0.005 

53. 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


10 


612 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 


26 

01 

77 

1218 

23 

03 

77 

120D 

25 

04 

77 

1135 

17 

05 

77 

1  132 

20 

06 

77 

1  100 

18 

07 

77 

1  125 

22 

08 

77 

1105 

27 

09 

77 

1115 

25 

10 

77 

1130 

16  11  77  1125 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  [ ■ | 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CCND. 

runs. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

t6t  alk 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

B« 

0.70 

2.7 

86 

0.80 

3.  1 

82 

0.6 

2.8 

84 

0.80 

2.6 

84 

0.70 

2.7 

34 

0.75 

2.7 

82 

0.90 

2.8 

82 

1  .0 

3.0 

BO 

1  .  10 

2.5 

475 

3.0 

24.5 

84 

0.70 

3.0 

475 

2.0 

24.5 

119 

0.91 

4.6 

80 

0.6 

2.5 

NO  OF  SAWPLES 


B.O.M./  SITE:  TWELVE  MILE  LAKE  OUTLET 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  35  1  MILE  NORTH  OF  ELSIE  M1N0EN  TOWNSHIP 


STATION  ID:   17-0021-035-02 


STATION 

TYPE: 

RIVEf 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:   LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TREN1 

RIVER 

1220 

STN  NC 

35 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0681050.0  4985525.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

197 

.90 

934 

90 1 

444 

eo 

81 

B4 

88 

80S 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST^4  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL! FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100NL 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

26  01 

77 

1047 

.3 

35203 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

1  .5 

6.0 

1  .2 

23  03 

77 

1300 

.3 

35209 

4.   L 

4.   L 

4.    L 

t  .0 

25  04 

77 

1010 

.3 

25216 

6 

4 

3.   L 

2.   L 

8  5 

9.0 

0.6 

17  OS 

77 

1010 

.3 

25223 

6  0 

4.   L 

3.   L 

2.   L 

15.0 

B.2 

0.4 

20  06 

77 

0940 

.3 

25230 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

18. S 

9.2 

0.2 

18  07 

77 

1000 

.3 

25237 

E 

4. 

2.   L 

3.   L 

23.5 

8.6 

0.4 

22  08 

77 

0940 

■  3 

25244 

6 

12. 

2. 

2. 

16.5 

8.0 

27  D9 

77 

0950 

.3 

25251 

6 

4. 

2.   L 

2.   L 

15.0 

9.6 

0.4 

25  10 

77 

1015 

.3 

25258 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

10.0 

15.0 

0.2 

16  11 

77 

1005 

.3 

MAXIMUM 

25265 

3  8 

4.   L 
12. 

2.   L 
4. 

2.   L 
4. 

7.0 
23  5 

9.8 
15.0 

1  .0 
1  .2 

AVG 

OR  GEOM  ;■.:.■! 

4."  D 

2.«  0 

2.'  0 

13.1 

9.3 

0.6 

MINI  MUM 

4. 

2. 

2. 

1  .5 

6.0 

0.2 

NO 

3F  SAMPLES 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

26  01 

77 

1047 

.3 

0.002 

0.005 

0.019 

0.210 

O.OOIL 

0.  140 

37.0 

0.7 

23  03 

77 

1200 

.3 

0.007 

0.001 L 

O.OBO 

0.200 

0.001L 

0.  179 

37.0 

1  .  1 

25  04 

77 

1010 

.3 

0.007 

0.002 

0.008 

0.  180 

0.001 

0.147 

41  . 

1  .6 

17  05 

77 

1010 

.3 

0.011 

O.OOIL 

0.028 

0.2BO 

0.001 

0.139 

37.0 

1  .1 

20  06 

77 

0940 

3 

0.016 

O.OOIL 

0.018 

0.240 

0.002 

0.073 

38.0 

1  .5 

18  07 

77 

1000 

.3 

0.005 

0.001L 

0.010 

0.210 

0.002 

0  038 

38  0 

1  .5 

22  08 

77 

0940 

.3 

0  008 

0.003 

0.006 

0.230 

0.001 

0.009 

37.0 

O.B 

27  09 

77 

0950 

.3 

0.005 

0.010 

0.27 

0.001 

0.009 

37. 

1  .3 

25  10 

77 

1015 

.3 

0.006 

0.001 

0.010 

0.20 

0.002 

0.048 

39. 

1  .0 

16  11 

77 

1005 

.3 

0.007 

0.001L 

0.018 

0.20 

0.001 

0.039 

36. 

1  .6 

MAXIMUM 

0  016 

0.003 

0.080 

0.2BO 

0.002 

0 .  1  79 

41  . 

1  .6 

AVG 

OR  GEOt:  "... 

0.007 

0.0010 

0.021 

0.222 

O.OOID 

0.081 

37.7 

1  .2 

MINIMUM 

0.002 

0.001 

0.006 

0.  ISO 

0.001 

0.009 

36 

0.7 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YD  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
.3 


26 

01 

77 

1047 

23 

03 

77 

1200 

25 

Oa 

77 

1010 

17 

05 

77 

1010 

20 

06 

77 

0940 

16 

07 

77 

1000 

32 

08 

77 

0940 

27 

09 

77 

0950 

25 

10 

77 

1015 

16 

11 

77 

1005 

.3 

.3 
.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  I  ■  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

53 

060 

1.4 

54 

O.EO 

1.5 

58 

0.7 

1.5 

56 

0,55 

1.5 

56 

0.70 

1  .4 

'jb 

0.75 

1  .4 

54 

0.B5 

1.4 

55 

1  .0 

1.5 

se 

0.95 

1.4 

53 

0.80 

1.4 

58 

1  .0 

1  .5 

55 

0.77 

1.4 

S3 

0.55 

1  .4 

NO  OF  SAWPtES 


613 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


GULL  RIVER 

HIGHWAY  35  NORTH  OF  CARNARVON 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAME  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION    ID:       17-0021-036-02 

S'CRET    CODE:    02 
004 
1220 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO   VR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   KM    (  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


26 

01 

77 

1024 

23 

03 

77 

120D 

25 

04 

77 

0945 

17 

05 

77 

0955 

20 

06 

77 

0925 

IB 

07 

77 

0940 

22 

08 

77 

0930 

27 

09 

77 

0930 

25 

10 

77 

0955 

16 

11 

77 

0950 

LONG 

U 

T.M. 

17  0679SO0.O  4993100 

.0  4 

REGION  03 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

BB 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M, 

'. 

PSEUD. 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

COL I  FORM 

MF/100ML 

ENTER. 
MF/100IHL 

MPA 

MF/1Q0ML 

25201 

6 

4. 

L 

4. 

L 

4. 

L 

25208 

4. 

L 

4, 

L 

4. 

L 

25215 

6 

4. 

L 

2. 

L 

2. 

25222 

6 

0 

68. 

2. 

L 

2. 

L 

25229 

6 

84. 

2. 

2. 

L 

25236 

8 

6 

20. 

2. 

2. 

L 

25243 

B 

6 

4. 

2. 

L 

2. 

L 

25250 

9 

5 

7 

24. 

2. 

L 

2. 

25257 

8 

6 

8. 

2. 

L 

2. 

25264 

5 

28. 

84. 
13. • 

4. 

0 

2. 

4. 

2.* 
2. 

L 
D 

2. 

4. 
2.* 

2. 

0 

MILEAGE      203.30 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

7.0 
14.5 
19.0 
24.0 

18.0 
15.0 

9.0 

7.0 


24.0 
12. T 

1.0 

9 


3 

DISS. 

02 

MC/L 

10.0 

10.8 

8.6 

88 

8.B 

8.6 
11.0 
14.2 

9.6 


14.2 

10.0 

8.6 


1 

5 -DAY 
BOO 

MG/L 

0.6 
1  .6 
1  .0 
0.2 
0.4 
0.4 

0.2 
0.4 
0.8 


1  .6 
0.6 
0.2 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BR3   OEPTH 
FEET  MTRS 


28  01  77 

1024 

.3 

23  03  77 

1200 

.3 

25  04  77 

0945 

.3 

17  OS  77 

0955 

•  3 

20  06  77 

0925 

.3 

IB  07  77 

0940 

.3 

22  08  77 

0930 

.3 

27  09  77 

0930 

.3 

25  10  77 

0955 

.3 

16  11  77 

095D 

3 
MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.008 

0.004 

0 .  029 

0.290 

0.001 

0.139 

43.0 

0.9 

0.007 

0.001 

0.026 

0.230 

0.001 

0.194 

43.0 

1  .  1 

0.008 

0.001 

0.003 

0.190 

0.001 

0.169 

45. 

3.3 

0.009 

0.001 

0.016 

0.270 

0.001 

0.144 

44.0 

1  .5 

0.032 

0.001 

0.01B 

0.310 

0.002 

0.039 

48.0 

1  .5 

0.006 

0.001 

0.008 

0.230 

0.001 

0.005L 

48.0 

2.3 

0.004 

0.002 

0.004 

0.220 

0.001 

0.005L 

47.0 

0.7 

0 .  007 

0.001 

O.OOB 

0.30 

0.001 

0.009 

43. 

D.5 

0.006 

0.001 

0.010 

0.23 

0.001 

0.044 

38. 

D.B 

0.006 

0.001 

0.026 

0.20 

0.001 

0.054 

44. 

O.B 

0 .  032 

0.004 

0.029 

0.310 

0.002 

0.194 

48.0 

3.3 

0.009 

0.001 

0.015 

0.247 

0.001 

0 . 0800 

44.3 

1  .3 

0.004 

0.001 

0.004 

0.190 

0.001 

0.005 

38. 

0.5 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1024 

.3 

23  03 

77 

1200 

.3 

25  04 

77 

0945 

.3 

17  05 

77 

0955 

.3 

20  06 

77 

0925 

.3 

18  07 

77 

0940 

.3 

22  08 

77 

0930 

.3 

27  09 

77 

0930 

3 

25  10 

77 

0955 

3 

16  11 

77 

0950 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ' 1 
MINIMUM 

14 

IB 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

64 

060 

1  .1 

64 

0.90 

1.4 

64 

1  .0 

1.3 

67 

0.65 

1  .4 

72 

0.65 

1  .6 

70 

0.G5 

1.4 

68 

0.85 

1  .5 

65 

1.0 

1  .4 

57 

1  .4 

1  .3 

66 

0,95 

1  .2 

72 

1  .4 

1  .6 

66 

0.B7 

1  .4 

57 

0.60 

1  .1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  HEAD  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  121  HALIBURTON 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-037-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1322 

.3 

23  03 

77 

1200 

.3 

25  04 

77 

1205 

.3 

17  05 

77 

1205 

.3 

20  06 

77 

1125 

.3 

18  07 

77 

1150 

3 

22  08 

77 

1130 

.3 

27  09 

77 

1145 

3 

25  10 

77 

1155 

.3 

16  1  1 

77 

1145 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■  ) 
MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  069495 

0.0  499 

575 

3.0  4 

REGION  03 

MILEAGE  '. 

07.90 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

tt. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

600 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25207 

6 

28. 

4. 

L 

4. 

0.8 

12.0 

1  .6 

25214 

16. 

4. 

L 

4. 

L 

0.8 

25221 

6 

40. 

2. 

L 

2. 

11.0 

10-4 

O.B 

25228 

6 

176. 

2. 

L 

2. 

L 

16.2 

9.4 

0.6 

25235 

6 

484. 

2. 

L 

2. 

L 

19.0 

8  8 

O.B 

25242 

7 

24. 

2. 

L 

2. 

L 

25.0 

7.4 

0.6 

25249 

7 

40. 

4. 

2. 

L 

19.0 

BO 

25256 

7 

5 

124. 

6. 

14. 

14.0 

12.6 

0.4 

25262 

5 

8 

20. 

2. 

L 

2. 

L 

8.2 

18.0 

O.B 

25270 

9 

172. 
484. 

6. 

6. 

6. 
14. 

4.7 
25. 0 

11.6 

18.0 

1  .0 
1  .6 

60.  » 

3.  * 

0 

3.* 

D 

13.1 

10-9 

0.8 

16. 

a. 

2. 

0.8 

7.4 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


614 


SIMP    DTE    HOUR        S'N        STN     SAMP 
DY    HO    YR    LMT         01  ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTH5 


26   01 

77 

1322 

.3 

S3    03 

77 

1200 

.3 

25    04 

77 

1205 

.3 

17    OS 

77 

1205 

.3 

20    06 

77 

1125 

.3 

IB    07 

77 

1150 

.3 

22   06 

77 

1130 

.3 

27   09 

77 

1145 

3 

25    10 

77 

1155 

.3 

16    11 

77 

1145 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MM     (  •  | 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

T 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

p 

REACTIVE 

AMMON  1  A 

KJElDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

' S0LID5 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MCA 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.OO3 

0.001 

0.029 

0.230 

0.001 L 

0.  135 

50.0 

0   6 

0.013 

0.001 

0.016 

0.3  70 

0.002 

0.258 

47.0 

D.9 

0.015 

0.001 

O.OOB 

0.240 

0.002 

0.173 

56. 

4.4 

0.010 

0.002 

0.034 

0    340 

0.002 

0.018 

57.0 

1  .6 

0.017 

0.001 

0.025 

0.310 

0.002 

0.005L 

51  .0 

1  .9 

0.009 

0.001L 

0.016 

0.260 

0.001 

0.005L 

48.0 

l  .5 

0.006 

0.001 L 

0.004 

0.270 

0.001 

0.005L 

53,0 

0.9 

0.004 

0.001 

0 .  006 

0.27 

0.001 

0.009 

50. 

0.7 

0.007 

0.001 

0.010 

0.26 

0.002 

0.003 

57. 

1  .4 

0.009 

0.001L 

0.016 

0.32 

O.OOI 

0.044 

52. 

1  .2 

0.017 

0.002 

0.034 

0.370 

0.002 

0.25B 

57.0 

4.4 

0.009 

0 . 00 1 0 

0.016 

0.267 

0.002D 

0.0660 

52.1 

1  .5 

0.003 

0.001 

0.004 

0.230 

0.001 

0.003 

47.0 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26   01 

77 

1322 

.3 

23    03 

77 

1200 

.3 

25    04 

77 

1205 

.3 

17    05 

77 

1205 

3 

20   06 

77 

1125 

.3 

IB   07 

77 

1  150 

3 

22   OB 

77 

1130 

.3 

27   09 

77 

1145 

.3 

25    10 

77 

1155 

3 

16    11 

77 

1145 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MM  ( • ) 
MINIMUM 

14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

F0RMA7.lt 

UMHOS 

UNITS 

74 

0.70 

66 

0.90 

BO 

t  .4 

B4 

0.70 

76 

0.E5 

76 

1  .00 

78 

0.80 

74 

1.0 

86 

1  .1 

7B 

12 

86 

1  .4 

77 

0.97 

68 

0.70 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


1  .3 
2.7 

4.  1 
3.5 
1.6 
2.0 
1.3 
2.0 
3.0 
2.8 


4.1 
2.5 
1  .3 


59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

NO  OF  SAMPLES 


10 


6. OH  /  SITE:  JACKSON  CREEK 

SAMPLE  POINT:  DALrtOUSIE  STREET  PETERBOROUGH 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  FED  02HJ001 


MAJOR  8ASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17 -0021 ■ 038- 02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    02    77 

1415 

.3 

31    03    77 

1200 

.3 

27    04    77 

1645 

.3 

18    05    77 

1500 

3 

15   06    77 

1420 

3 

13    07    77 

1600 

.3 

17    08    77 

1535 

.3 

14    09    77 

1545 

■3 

19    10   77 

1540 

.3 

23    11    77 

1420 

3 

08    12    77 

1330 

3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     1  * ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    02    77 

1415 

.3 

31     03    77 

1200 

3 

27    04    77 

1645 

3 

18    05    7  7 

1500 

,3 

15   06   77 

1  420 

3 

13    07    77 

1600 

.3 

17    08    77 

1535 

.3 

14   09   77 

1545 

.3 

19    10   77 

1540 

3 

23    M    77 

1420 

.3 

OS    12    77 

1330 

-3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM   MN 

(  •  1 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

t7    0713750.0   4908325.0    4 

REGION    03 

MILEAGE 

90.20 

934 

901 

444 

ao 

81 

14 

SB 

605 

3 

1 

SAMPLE 

see 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIfORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 

25384 

6 

7.20 

1800. 

42. 

56. 

1  .0 

9.5 

1  .2 
t  .0 

25947 

110.00 

25482 

6 

47.30 

740. 

102. 

40. 

10.2 

9.5 

0.8 

25541 

6   9 

B.70 

81000E-H 

8700. 

7100. 

21  .2 

5.B 

30.0 

25580 

6 

2.90 

21.5 

7.6 

0.6 
1.2 

25647 

e 

10.80 

3000. 

380. 

300.      G 

23.5 

6.7 

25715 

6 

27.60 

16000. 

496. 

390. 

19.0 

9.5 

1  .8 

257EB 

6 

3.20 

19000. 

510. 

170. 

17. B 

10.0 

0  .8 

25B35 

6 

22.10 

3900 . 

170. 

30. 

8.0 

11.0 

0.2 

25880 

6 

S7.50 

2000. 

160. 

16. 

0.0 

13.6 

1  .0 

25995 

6 

37.80 

730. 

4.       L 

50. 

0,0 

13.3 

0.8 

110.00 

S1000E+1 

6700. 

7100. 

23.5 

13.6 

30. 0 

30.46 

5621.* 

194. •    D 

125.'    U 

12.2 

9.7 

3.6 

2.90 

730. 

4. 

16. 

0.0 

5.B 

0.2 

11 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.074 

0.034 

0.560 

1  .260 

0.010 

0   510 

355.0 

5.0 

0.020 

0.001 

0.014 

0.360 

0.003 

0    127 

0.048 

0.016 

0.002 

0.750 

0.004 

0.011 

281    0 

4  a 

1  .620 

0.028 

0    072 

4.200 

0.030 

0.360 

1242    0 

1037.0 

0.117 

0.093 

0.032 

0.690 

0.008 

0   672 

34B.0 

7.5 

0.204 

0.057 

0.024 

1  .240 

0.006 

0    119 

390.0 

114.0 

0.  104 

0.031 

0.018 

1  .000 

0.005 

0.065 

305.0 

42.0 

0.052 

0.025 

0.296 

0,98 

0.090 

0.650 

0.030 

0.003 

0.016 

0.880 

0 .  OOB 

0.032 

0.024 

0.004 

0.032 

0.66 

0.004 

0.036 

313. 

1  .9 

0.020 

0.008 

0-012 

0.590 

0.004 

0.205 

310.0 

2.3 

1  .620 

O.093 

0.560 

4.200 

0.090 

0.672 

1242.0 

1037.0 

0.210 

0.027 

0.098 

1  .146 

0.016 

0.253 

443.0 

151  .8 

0.020 

0.001 

0.002 

0.360 

0.003 

0.011 

281  .0 

1  .9 

NO    OF    SAMPLES 


615 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
3 
.3 
,3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 


21 

02 

77 

1415 

31 

03 

77 

1200 

27 

04 

77 

16*5 

18 

05 

77 

1500 

15 

06 

77 

1420 

13 

07 

77 

1EO0 

17 

oa 

77 

1535 

14 

09 

77 

1545 

19 

10 

77 

1540 

23 

1 1 

77 

1420 

08 

12 

77 

1330 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  IE         56         59        280 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

2SC  F0RMAZ1N       MG/l  SILICATE 

UMHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


18.0 
7.0 
13. 5 
24.5 
50.0 
16.5 
13.5 
45-5 
17.5 
19.5 
19.0 


560 

2.30 

375 

0.80 

425 

1.60 

315 

140.00 

530 

2.20 

425 

76.00 

405 

14.00 

560 

3.6 

461 

2.50 

477 

1.6 

500 

1  .20 

560 

140.00 

459 

22.35 

315 

0.80 

50.0 

22.2 

7.0 


95         53         55 

ACIDITY   TOT  ALK  PH 

MG/L     AT  LAS     AT  LAB 
MG/L 


208 

35 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/l 

BO.*./  SITE:  NONOUON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  COUNTY  ROAD  NO  2  5EAGRAVE 

STATION  TYPE:  RIVEH 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 


SAMP 

5TE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

22 

02 

77 

1330 

30 

03 

77 

1550 

27 

04 

77 

1540 

18 

05 

77 

1535 

22 

06 

77 

1530 

27 

07 

77 

I52S 

31 

08 

77 

1515 

29 

09 

77 

T530 

27 

10 

77 

1515 

25 

11 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
,3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 


22 

02 

77 

1230 

30 

03 

77 

1550 

27 

04 

77 

1540 

18 

05 

77 

1535 

22 

06 

77 

1530 

27 

07 

77 

1525 

31 

OB 

77 

1515 

29 

09 

77 

1530 

27 

to 

77 

1515 

25 

11 

77 

1420 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION    ID:       17-0021-040-03 

STORET    CODE:    03 
004 
1320 


LONIJ 

U.T.M 

17  0663S5 

0.0  4895950.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

180. SO 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 

FLOW  CFS 

SO 

TOTAL 
COLIFORM 

Si 
FECAL 
COLIFORM 

B4 

M.F. 
ENTER. 

ee 

PSEUD. 
MPA 

605 

MATER 

TEMP. 

3 

DISS. 

03 

1 
5- DAY 
800 
MG/L 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

25389 
24432 
24466 
34500 
24535 
24571 
24607 
24644 
26831 
26863 

4  0 

6 

6 

6 

6 

8  9 

B  9 

a 

6 
6 

660. 

360. 

190. 

130. 
1000. 

800. 

600. 

370. 
3900. 

680. 

40 
16. 
40. 
73. 
1 000 .   L 
54. 

eo. 

70. 

10,   L 
10. 

10. 

28. 

13. 

S. 

1000.   L 

24. 

50. 

350. 

30. 

20. 

0.0 

10.0 
9.4 
21.1 
18.9 
31.8 
30.4 
12.9 
13.0 
0.9 

4.0 

10  3 
10.4 

8  6 
9.B 
S3 
B  2 
B.2 
8  6 

11  ,7 

1  .0 
0.8 
1.0 
3.0 
1.4 
1.0 
1.2 
1.0 
0.4 
0.4 

3900. 

1000. 

1000. 

31.8 

11  .7 

3.0 
1  1 

536.  * 

47."  D 

37.-  0 

13.7 

8.1 

130. 

10. 

a. 

0.0 

4.0 

0.4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

30 
TOTAL 

31 

FILTERED 

33 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP  . 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJElDAHL 

N02-N 

N03-H 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,  144 

0.032 

0 

700 

1  .  100 

0.006 

0.344 

375.0 

19.0 

0.056 

0.008 

D 

022 

0.640 

0.006 

0.4t4 

291  .0 

IB  ,0 

0.  034 

0.009 

0.620 

0.003 

0  023 

298  , 0 

3.4 

0.  134 

0.007 

0 

040 

1  .430 

0.002 

0.005L 

376.0 

14.0 

0  .064 

0.008 

0 

002 

0.920 

0.003 

0.005L 

266.0 

9.  1 

0.052 

0.009 

0 

002 

0.960 

0.003 

0.017 

2B7.0 

11  .0 

0.030 

0.036 

0 

020 

0.900 

0.007 

0.005L 

332.0 

9.  5 

0.048 

0.017 

0 

004 

0.86 

0 .  004 

0  036 

313. 

11  . 

0.029 

0.003 

0 

004 

0.68 

0.002 

0.003 

343. 

3.8 

0.013 

0,002 

0 

002 

0,52 

0.0O3 

0.397 

335. 

1  .2 

0.  144 

0.036 

0 

700 

1.430 

0.007 

0.414 

37E.O 

19.0 

0.060 

0.013 

0 

086 

0.863 

0.004 

0.1140 

331  .5 

10.0 

0.013 

0.003 

0 

002 

0.52 

0.003 

0.003 

266.0 

1  .3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

,3 
•  3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


22 

02 

77 

1230 

30 

03 

77 

1550 

27 

04 

77 

1540 

18 

05 

77 

1535 

2! 

06 

77 

1530 

27 

07 

TT 

1525 

31 

08 

77 

1515 

29 

09 

77 

1530 

27 

10 

77 

1515 

25 

11 

77 

1420 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

VINIMLIM 


14 
COND. 

16 
TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

n 

ACIDITY 

52 

TOT  AL« 

5S 
PH 

308 

TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/l 

UG/L 

570 

7  60 

14.5 

420 

4.60 

13.5 

495 

2.40 

21  , 0 

580 

4.40 

43.5 

395 

6.20 

6.2 

425 

4.60 

7.0 

470 

5.40 

490 

5.0 

16.5 

545 

3.6 

23.0 

520 

1  .6 

19.5 

580 

7.60 

43.5 

491 

4.54 

IB. 3 

395 

l  .6 

6.2 

NO  OF  SAMPLES 


616 


S.O.W./  SITE:  SCUGOG  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  LINDSAY  LAGOONS 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


Oi 

03 

7? 

1200 

05 

01 

77 

1200 

15 

05 

77 

1200 

21 

06 

77 

1300 

IT 

OS 

77 

1200 

36 

10 

77 

1200 

33 

11 

77 

1300 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


STATION 

ID:   17-OC 

21- 

04 1  -  02 

AY  LAGOONS 

MAJOR 

MINOR 

TERM 

BASIN:  GREAT 

BASIN:  LAKE 

STREAM:  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET 

CODE: 

02 

004 
1220 

LONG 

U.T. 

M.  17  067B96C 

.0  4916125 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

152 

70 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444         BO 

FLOW  CFS      TOTAL 
COLIFORM 
MF/tOOML 

SH 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

B4 
M.F. 
ENTER. 
MF/ 100ML 

BB 

PSEUD . 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 

OISS. 

03 

MG/L 

I 
5 -DAY 

BOD 
MG/L 

31258 
27250 
27353 
37254 
37254 
37256 
27258 

5100. 

220. 

10. 

30. 

200. 

15000. 

15000. 
317.' 
10. 

630. 

190. 
10.   L 
4.   L 

10.   L 
1280. 

1280. 
63.  •  0 
4. 

268. 

4. 

4. 

4. 
10. 
40. 

268- 
1*.' 
4. 

L 
L 

L 
0 

6.0 
3.0 
3.0 
3.8 
3.5 
1.6 
1.0 

6.0 
2.8 
1.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


02  02 

77 

1300 

.3 

05  04 

77 

1300 

.3 

15  05 

77 

1200 

.3 

21  D6 

77 

1200 

.3 

17  08 

77 

1200 

.3 

36  10 

77 

1300 

.3 

22  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  < .; ;■■.::- 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

33 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.003 

1  .050 

2.320 

0.008 

0.2B2 

278.0 

3.4 

0.031 

0.001 

0.1B8 

0.910 

0.006 

0.634 

281  .0 

6.3 

0.074 

0.002 

0.060 

1  .320 

0.016 

0.114 

2B9.0 

13.0 

o.oeo 

0.003 

0.  110 

1  .300 

0.019 

0.116 

302  0 

13.0 

0.096 

0.002 

0.  168 

1  .540 

0.004 

0.011 

329.0 

15.0 

0.046 

0.002 

0.154 

1  .240 

0-006 

0.3B9 

376.0 

11  .0 

0.056 

0.003 

0.082 

1  .  330 

0.002 

0.308 

377.0 

11  .0 

0.096 

0.003 

1  .050 

2.320 

0.019 

0.624 

329.0 

15.0 

0.060 

0.002 

0.259 

1  .409 

0.009 

0.249 

290.3 

10.7 

0.031 

0.001 

0.060 

0.910 

0 .  002 

0.011 

276.0 

3.4 

7  107 

OISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-S0L1DS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST4  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 

3 
-3 
.3 
.3 


02 

03 

77 

1200 

OS 

04 

77 

1300 

15 

05 

77 

1300 

31 

06 

77 

1300 

17 

08 

77 

1200 

26 

10 

77 

1200 

22  11  77  1200 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  •  ) 

MINIMUM 


14 

COND. 

25C 

UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

380 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

53 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

35 

PHENOLS 

UG/L 

470 
420 
425 
440 
490 
41G 
400 

2.80 
5.00 
5. 30 
5.00 
6.60 
5.60 
4.80 

14.0 
11  .0 
17.0 
18.5 
32.0 
16.5 
14.5 

490 

437 
400 

6. 60 
5.00 
2.  BO 

32.0 
17.6 

11  .0 

NO  OF  SAMPLES 


6.0  W./  SITE:  SCUGOG  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHHAY  7  B  LINDSAY 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-042-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


LONG 


U.T.M.  17  0681050.0  4912150. 0 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


02 

02 

77 

1200 

05 

04 

77 

1300 

15 

05 

77 

1300 

21 

06 

77 

1300 

17 

08 

77 

1200 

26 

10 

77 

1200 

22  11  77  1300 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 


934 

901 

444 

BO 

81 

8 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENT 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf  /ID 

31269 

48, 

16. 

2 

37251 

30. 

30. 

4. 

27253 

27255 

400. 

300. 

104. 

27355 

500. 

34. 

68. 

27257 

100. 

30. 

10. 

27359 

136. 

1E. 

133. 

500. 

300. 

132. 

136.  * 

34.' 

21. 

30. 

16. 

3. 

0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

84 

88 

805 

3 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

1 

5- DAY 

BOO 

MG/L 

3.6 

1  .a 

6.4 
3.0 
3.2 
1  .8 

0.6 


6.4 
2.5 
0.6 


NO   OF    SAMPLES 


617 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
Ot  MO  YR  LMT    OIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
3 
.3 
.3 


02 

02 

77 

1200 

05 

00 

77 

1200 

IS 

05 

77 

1200 

21 

06 

77 

1200 

17 

oa 

77 

1200 

26 

10 

77 

1200 

22 

1 1 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

T 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

0- SOL  JDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.024 

0.001 

0.410 

1  .soo 

0 .  008 

0.28B 

259.0 

2.6 

0.054 

0.001 

0.066 

0.630 

0.007 

0.613 

273.0 

36.0 

0.181 

0.038 

0.290 

2.240 

0.006 

0.014 

310.0 

32.0 

0.050 

o.ooi 

0.044 

1  .080 

0.002 

0.005L 

291  .0 

9.5 

0.044 

0.001 

0.056 

1  .060 

0.003 

0.007 

234.0 

10.0 

0.044 

0.001 

0.006 

1  .420 

0.003 

0.322 

254.0 

12.0 

0.02S 

0.001L 

0.012 

0.730 

0.002 

0.456 

256.0 

7.8 

0.  1B4 

0.038 

0.410 

2.240 

0.008 

0.613 

310,0 

26.0 

0.061 

O.OOGD 

0.126 

1  .266 

0.004 

0.2300 

268.1 

12. B 

0.024 

0.001 

0.006 

0.730 

0.002 

o.oos 

234.0 

2.6 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
0*  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


D2  02 

77 

1200 

.3 

05  04 

77 

1200 

.3 

15  05 

77 

1200 

3 

21  06 

77 

1200 

.3 

17  08 

77 

1200 

.3 

26  10 

77 

1200 

3 

22  11 

77 

1200 

-3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

14 
COND. 
25C 

UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 

MG/L 

S3 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 

AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

440 
380 
460 
430 
345 
373 
406 

1  .60 

15,00 

9.00 

4.40 

6.00 
5.  BO 
4.30 

13.0 
10.5 
12.0 
13.0 
11  .5 
13.5 
14.0 

460 

405 
345 

15.00 
6.59 
1  .60 

14.0 
12.4 
10.5 

NO  OF  SAMPLES 


6. O.K./  SITE:  GULL  RIVER 

SAMPLE  POINT:  1.3  MILES  DOWNSTREAM  FROM  MINDEN 

STATION  TYPE;  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID.   17-0021-043-02 

STORET  CODE:  03 
004 
1330 


LONG 


U.T.M.  17  0677700.0  4975150.0  4 


MILEAGE   187.60 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN  STN  Samp  pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1115 

.3 

23  03 

77 

1200 

.3 

25  04 

77 

1037 

3 

17  05 

77 

1035 

.3 

20  06 

77 

1015 

.3 

IS  07 

77 

1030 

.3 

22  OS 

77 

1010 

.3 

27  09 

77 

103D 

.3 

25  10 

77 

1040 

.3 

16  11 

77 

1035 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <■) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25204 
25211 
25218 
25225 
25232 
25239 
25246 
25253 
26260 
25267 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

28. 

4.   L 

40. 

32. 
100. 

56. 
190. 
10B. 

32. 

32. 


190. 
43.' 

4. 


81 
FECAL 
COLIFQRM 

MF/lOOML 


4. 

4. 

4, 

4. 

2. 
24 
10. 
20 

2. 

2. 


ENTEP. 
MF/lOOML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


34. 
5..  0 

3. 


4. 

4. 

3. 

4. 

2. 

2. 
14. 

6. 

2. 
10. 


14. 

*.•  a 

2. 


805 
WATER 

TEMP  . 
DEG  C 

0.8 

9.5 

15.0 
IB. 5 
24.5 
19.0 
14.0 

8  5 

6.2 


24.5 

12.9 
0.8 


3 

DISS. 
03 

MG/L 

11.0 

11.0 

9.0 

8  6 

7.4 

9.0 
13.0 
15.2 
TO.O 


15.2 

10.5 
7.4 


1 

5- DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 


1  .4 
0.6 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  HO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1115 

.3 

23  03 

77 

1300 

3 

25  04 

77 

1037 

.3 

17  05 

77 

1035 

.3 

20  06 

77 

1015 

3 

18  07 

77 

1030 

3 

23  OB 

77 

1010 

.3 

37  09 

77 

1030 

.3 

3S  10 

77 

1040 

.3 

16  11 

77 

1035 

■3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • | 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

31 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOL I OS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

0.006 

0.001 

0.031 

0.300 

0.001 

0 .  1  39 

49  0 

3.  1 

0.009 

0.00'L 

0.044 

D.310 

0.001 

0.  184 

49.0 

2.9 

0.030 

o.oot 

0.006 

D .  330 

0.002 

0.  153 

106. 

54. 

0.023 

0.001 L 

0.030 

0.300 

0.003 

0.098 

55.0 

3.3 

0.053 

O.OO' 

0.031 

0.310 

0.002 

0.073 

48.0 

9.3 

0.019 

0.001 L 

0.030 

0.370 

0.002 

0.02B 

43.0 

2.7 

0.009 

0 . 00 1 L 

O.OOB 

0.330 

O.OOI 

O.OOSl 

45.0 

2.5 

0.  128 

0.001 

0.016 

0.35 

0.002 

0.018 

97. 

51. 

0.010 

0.001 

0.01B 

0.27 

0.003 

0.038 

48. 

1.7 

0.010 

0.001 L 

0.033 

0.33 

0.001 

0.034 

44. 

2.1 

0.1  3B 

0.001 

0.044 

0.35 

0.003 

0  .184 

106. 

54. 

0.029 

0.00  ID 

0.023 

D.360 

0.003 

0.0750 

58.3 

13.3 

0.006 

0.001 

0.006 

0.300 

0.001 

0.006 

42.0 

1  .7 

NO  OF  SAMPLES 


618 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YiR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56  59 

COND  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE 

25C  F0SM42IN        MG/L 

UMHOS  UNITS  KG/  L 


280 

95 

52 

55 

208 

25 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

26  01  77 

1115 

.3 

70 

0.70 

2.3 

23  03  77 

1200 

■  3 

67 

0  80 

1  .B 

25  04  77 

1027 

.3 

'  62 

1  .2 

2.  1 

17  05  7  7 

1035 

.3 

80 

0.S5 

1  .7 

20  06  77 

1015 

.3 

SO 

0.85 

1.6 

IB  07  77 

1030 

.3 

62 

1  .40 

1  .6 

22  08  77 

1010 

•  3 

63 

1  .20 

1  .7 

27  09  77 

1020 

.3 

70 

2.2 

2.4 

25  10  77 

1040 

.3 

71 

1  .3 

3.1 

16  11  77 

1035 

.3 

65 

1  0 

1.8 

MAXIMUM 

92 

2.2 

2.4 

AVG  OR 

GEOM  MN 

( •  1 

69 

1  .15 

1.9 

ylNIMUM 

60 

0.70 

1.6 

NO  OF  SAMPLES 


10 


BOM./  SITE:  GULL  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  HIGHWAY  NO  35  1  MILE  UPSTREAM  FROM  MINOEN 
STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN 

MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  10:   17-0021-044-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


STN  NO 


44 


SAMP    OTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1105 

.3 

23  03 

77 

1200 

.3 

25  04 

77 

1021 

.3 

17  05 

77 

1025 

.3 

20  06 

77 

1000 

.3 

18  07 

77 

1015 

.3 

22  OB 

77 

1000 

.3 

27  09 

77 

1005 

.3 

25  10 

77 

1030 

.3 

16  11 

77 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  |.l  J 

MINIMUM 

LONG 


934 
SAMPLE 
NO 


25203 
25210 
25317 
25224 
25231 
25238 
25245 
25252 
25259 
25266 


901 
SCD 


6 
6 
5 
5 

5    3 
9   3   5 
B    S 
9 


U.T.M.    17    0680400.0   4978825.0   4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 


4. 

4. 
20. 
36. 
116. 
32. 
30. 
16. 

4. 

4. 


116. 
14.' 

4. 


B1 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


2. 

2. 
2. 
10. 
2. 
2. 
2. 
2. 


10. 
3.< 
2. 


4. 

1-    D 
2. 


REGION  03 

MILEAGE 

91  .20 

88 

605 

3 

1 

P5EU0. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

Mf /lOOML 

OEC  C 

MG/L 

MG/L 

1  .2 

9.0 

1  .6 
0.6 

10,0 

9.2 

1  .0 

15.4 

1  1  .0 

0.2 

18.5 

a.B 

0.4 

24.0 

7.6 

0.8 

19.0 

8.6 

14.5 

13.0 

0.2 

9.5 

15.6 

0.2 

7.0 

10.0 

1  .0 

24.0 

15.6 

1  .6 

13.2 

10.3 

0.7 

1  .2 

7.6 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01  77 

1  105 

.3 

23  03  77 

1200 

.3 

25  04  77 

1021 

.3 

17  05  77 

1025 

.3 

20  06  77 

1000 

3 

IB  07  77 

1015 

.3 

22  08  77 

1000 

.3 

27  09  77 

1005 

.3 

2S  10  77 

1030 

•  3 

19  11  77 

1015 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03  -N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.002 

0.001 

0.016 

0.  160 

0 . 00 1 L 

0.  120 

37,0 

1  .0 

0.010 

0.001 

0.016 

0.200 

0.001 

0  184 

43.0 

1  .0 

0.007 

0.001 

0.006 

0.  180 

0.002 

0.163 

63. 

14. 

0.010 

0.001L 

0.016 

0.280 

0.002 

0.  10B 

51  .0 

1  .6 

0,035 

0.001 

0.016 

0.250 

0.002 

0.066 

42.0 

2.5 

0.006 

0.001 

0.008 

0.340 

0.002 

0.018 

41.0 

2.3 

0.005 

0,001 

0.006 

0.210 

0.001 

0.005L 

37.0 

1  .4 

0.007 

0.001 

0.012 

0.23 

O.OOI 

0.005L 

50. 

11  . 

0.004 

0.001 

0.014 

0.22 

0.001 

0.024 

41  . 

O.S 

0.007 

0.001 L 

0.016 

0.24 

0.001 

0.029 

43. 

3.2 

0.035 

0.001 

0.016 

0.2BO 

0.002 

0.  184 

63. 

14. 

0.009 

0.00  ID 

0.013 

0.221 

0.0010 

0.072D 

44.6 

3.9 

0.002 

0.001 

0.006 

0.160 

0.001 

0.005 

37.0 

0.8 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


36  01  77 

1105 

.3 

23  03  77 

1200 

3 

25  04  77 

1021 

.3 

17  05  7  7 

1025 

.3 

20  06  77 

1000 

.3 

18  07  77 

1015 

.3 

22  08  7  7 

1000 

.3 

27  09  77 

1005 

.3 

25  10  77 

1030 

.3 

16  11  77 

1015 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

OEOM  MN  ( •) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMA; IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

56 

0.60 

1  .5 

64 

1  .00 

1.7 

77 

1.0 

1.5 

76 

0.60 

1  .5 

sa 

0.75 

1.5 

58 

0.75 

1  .4 

57 

1  .00 

l.S 

58 

0.65 

1.5 

62 

1.2 

1.5 

62 

0.65 

1.5 

77 

1  2 

1.7 

63 

0.82 

1  .5 

56 

0.60 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


619 


E-O.W./  SITE;  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  101  BRIDGE  *EAR  TRENTON. 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HKD04 


LONG 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


28  03  77  0900 
26  01  77  1200 
01  06  7  7  0815 

13  07  77  0845 
39  08  77  1345 
18  10  77  0930 

14  11  77  0950 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
3 
3 
.3 

-3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


21001 
2100B 
21011 
21016 
21021 
21025 
2103D 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


U.T.M.  18  0292540.0  4689100.0  4 


444 

FLOW  CFS 


8020.00 

4260.00 

815.00 

7  1 5 . 00 

864.00 

5610.00 

4900 . 00 


B020.00 

3597.71 

715.00 


80  B1  84 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COL1F0RM  C0L1FORM  ENTER. 

MF/100ML  MF/10OML  WF/100ML   MF/1Q0WL 


130. 
310. 
510. 

40. 
210. 
500. 

40. 


510. 
166.' 

40. 


16. 
44. 

4. 

2. 

2 


44. 
7.' 
2. 


10. 

4. 

a. 


STATION 

ID:       (7-0021-046-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

REGION   04 

MILEAGE 

2 

.40 

II 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

3 
DISS. 
02 

MG/L 

1 
5-OAY 

BOD 
MG/L 

4.       L 

3.0 

22.0 
33.0 

4.0 

8.0 
11.0 

12.0 

1  .0 

1.2 

0.6 

O.S 

1  .8 

2.0L 

1  .OL 

4. 

4.'     D 
4. 

23.0 

13.0 

3.0 

12.0 

10.3 

B.O 

2.0 
1  .20 

0.6 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP  Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


2B  03  77  0900 
26  04  77  1200 
01  06  77  OB  15 
t3  07  77  0B45 
29  08  77  T345 
18  10  77  0930 
14  II  77  0950 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ] 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.032 

0.002 

D.0S4 

0.460 

0.004 

0.371 

0.027 

0.0D2 

0.004 

D.460 

0.004 

0.086 

0.031 

0.01  1 

0.078 

0.590 

0.005 

0.040 

0.040 

0.002 

0.054 

0.670 

0.003 

0.005L 

0  .  044 

0-001 

0.042 

0.760 

0.001 

0.005L 

0.014 

0.006 

0   080 

0.570 

0.060 

0.030 

0.004 

0.040 

0.S20 

0.006 

0.050 

0.044 

0.011 

0.080 

0.760 

0.006 

0.371 

0.031 

0.004 

0.050 

0.576 

0.004 

0 . 08BD 

0.014 

0.001 

0.004 

0.460 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY   MO    YR 

LMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

2B    03    77 

0900 

.3 

260 

2.20 

7.0 

26    04    77 

1300 

.3 

245 

2.20 

5.8 

01    06    77 

0815 

.3 

253 

1  .90 

6.0 

13   07    77 

0S4S 

3 

250 

3.60 

7.2 

29   OB    77 

1345 

.3 

250 

3.60 

7.4 

18    10    77 

0930 

3 

255 

3.50 

14.0 

14    H    77 

0950 

3 
MAXIMUM 

270 
370 

2.30 
3.60 

4.0 
14.0 

AVG 

OR    GEO*      ■  : 

255 

2.76 

7.3 

MINIMUM 

345 

1  .90 

4.0 

NO  DF  SAMPLES 


BOW./  SITE:  COLD  CREEK. 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  33  BRIDGE  IN  FRANKFDRO 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUG 


STN  NO 


STATION  ID:   17-0021-046-02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


28   03 

77 

0910 

3 

36   04 

77 

1200 

3 

01    06 

77 

0845 

.3 

13    07 

77 

0915 

•3 

29   08 

77 

1230 

•  3 

IB    10 

77 

0950 

.3 

14    11 

77 

1010 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR    GEO 

MINIMUM 

E    02HK108 

MAJOR 

BASIN;    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:    TRENT 

RIVER 

1230 

LONG 

U.T. 

M.     1B    0292500 

.0   489725C 

.0    4 

REGION    04 

MILEAGE 

7 

50 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW   CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

i-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100WL 

MF/100ML 

DEC   C 

MG/L 

MG/L 

21002 

6 

310. 

26. 

2. 

4.0 

0.6 

21007 

520. 

220. 

9B. 

1  .4 

21012 

2000. 

220. 

384. 

1  .0 

21017 

6 

21.0 

13.0 

0.8 

31022 

6   8 

200. 

26. 

3.       L 

34.0 

12. S 

O.S 

21026 

30. 

3.0L 

21031 

6 

200. 

70. 

30. 

4.       L 

0.0 

13.0 

1  .OL 

2000. 

220. 

284. 

4. 

34.Q 

12.5 

2.0 

370.' 

74.  • 

19.'   0 

4,  •    D 

13.3 

12.2 

1  .10 

30. 

26. 

3. 

4. 

0.0 

12.0 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


620 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DV  MO  Yfi  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


28  03  77  0910 
36  04  77  1200 
01  06  77  0845 

13  07  77  0915 

29  06  77  1230 
18  10  77  0950 

14  II  77  1010 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m    I  ■  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

■  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  a 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

S0LID5 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.032 

0.01  1 

0.01B 

0.380 

0.003 

0.672 

0.049 

0.006 

0.540 

0.004 

0.216 

0.038 

0.006 

0.042 

0.53O 

0.005 

0.075 

0.024 

0.005 

0.022 

0.440 

0.005 

0.015 

0.02E 

0.007 

0.02a 

0.510 

0.002 

0.005L 

0.022 

0.010 

0.030 

0.330 

0.180 

0.024 

0.014 

0.030 

0.300 

0.004 

0.220 

0.048 

0.014 

0.042 

0.S40 

0.005 

0.672 

O.031 

0.008 

0.028 

0.433 

0.004 

0.1 980 

0.022 

0.005 

0.018 

0.300 

0.002 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMA21N 

UMHOS  UNITS 


56         59        280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  SI  MG/L 


95 

52 

55 

206 

25 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

28  03 

77 

0910 

.3 

420 

2.50 

11  .0 

26  04 

77 

1200 

.3 

420 

3.60 

8.7 

01  06 

77 

0B45 

.3 

380 

3.60 

5.7 

13  07 

77 

0915 

3 

380 

2.40 

5.3 

29  08 

77 

1230 

.3 

375 

3.60 

6.6 

IB  10 

77 

0950 

3 

440 

3.00 

10.0 

14  11 

77 

1010 

■3 

445 

2.00 

10.0 

MAXIMUM 

445 

3.60 

11  .0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(  •  1 

409 

2.67 

8.2 

MINI  MUM 

375 

2.00 

5.3 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.t)./  SITE:  RAWDON  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  33 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAIC 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


2B  03 

77 

0920 

.3 

26  04 

77 

1300 

.3 

01  06 

77 

0900 

.3 

13  07 

77 

0935 

.3 

29  OB 

77 

1445 

.3 

IB  10 

77 

1030 

.3 

14  11 

77 

1025 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


2B  03  77  0920 
26  04  77  1200 
01  06  7  7  0900 

13  07  77  0935 
29  08  77  1445 
IB  10  77  1030 

14  11  77  1025 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


STATION 

ID:   17-OC 

21 -047-02 

LE  SOUTH  OF  STIRLING 

E  O2HK105 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  <  :  ., 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M 

18  0296250.0  4906650.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

15.40 

934 

SOI 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-0AY 

NO 

COLIFOHM 

C0L1F0RM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

80D 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21003 

6 

400. 

14. 

33. 

3.5 

0.6 

21  oca 

230. 

9B. 

76. 

0.8 

21013 

850. 

170. 

214. 

0.8 

2I01B 

6 

21.0 

7.0 

1  .0 

21023 

6  8 

310. 

48. 

4. 

25.0 

10.0 

1  .0 

21027 

2B0. 

2.0L 

21032 

6 

480. 

40. 

30. 

4.   L 

2.0 

12.0 

1  .4 

850. 

170. 

214. 

4. 

25.0 

12.0 

2.0 

385.' 

54.  • 

36.' 

4.  •  0 

12.9 

9.7 

1  .1D 

230. 

t4. 

4. 

4. 

2.0 

7.0 

0.6 

6 

5 

5 

1 

4 

3 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

M03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.038 

0.005 

0.016 

0  .  360 

0.003 

0.587 

0.018 

0  002 

0.500 

0.003 

0.217 

0.031 

0.006 

0.044 

0.590 

0.009 

0.289 

0.020 

0.003 

0.040 

0.60O 

0.010 

0.135 

0.018 

0.003 

0.036 

0.630 

0.002 

0.OO5L 

0.002L 

0.002L 

0.010 

0.260 

0.040 

0.046 

0.003 

0.010 

0.410 

0.006 

0.030 

0.046 

0.O06 

0044 

0.630 

0.010 

0.587 

0.023D 

0.003D 

0.036 

0.479 

0.006 

0.1  B6D 

0.002 

D.002 

0.010 

0.260 

0.002 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STM  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

28  03  77 

0920 

.3 

410 

3  50 

8.7 

26  04  77 

1200 

.3 

425 

2.00 

8.3 

01  06  77 

09OO 

.3 

422 

2.60 

11  .0 

13  07  77 

0935 

.3 

42C 

1.60 

10.5 

29  08  77 

1445 

3 

415 

1.00 

9.1 

IB  10  77 

1030 

3 

470 

3.00 

13.0 

14  11  77 

1025 

.3 

MAXIMUM 

485 

4B5 

2.30 

3.50 

12.0 

12.0 

AVG 

OR  GEOI 

435 

3.  14 

10.2 

MINIMUM 

410 

1  .00 

8.3 

NO  OF  SAMPLES 


621 


B.O.K./  SITE 

SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


CRONE  RIVER 
CROWE  BRIDGE 
RIVER 


Samp  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SIMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BOG  DEPTH 
MTRS 

2B  03 

77 

094S 

3 

26  04 

77 

1200 

■  3 

01  06 

77 

0930 

-3 

13  07 

77 

1000 

■  3 

39  OS 

77 

151S 

.3 

IB  10 

77 

11  10 

.3 

14  11 

77 

1100 

.3 
MAXIMUM 

AVO. 

OR  GEOM 

MINIMUM 

28  03  77 

0945 

3 

26  04  77 

1200 

.3 

01  06  77 

0930 

3 

13  07  77 

1000 

-3 

39  08  77 

ISIS 

3 

IS  10  77 

11  10 

.3 

14  11  77 

1100 

.3 
MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  UN  CI 
MINIMUM 

PJ 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
07  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION 

10:   17-0021-048-02 

LEY  FALLS 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORI 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M 

18  0377999.0  4917330.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

36,  10 

934 

901 

444 

BO 

61 

84 

88 

605 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL I FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/100ML 

Mf/IQOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21004 

6 

36. 

2.   L 

3.   1 

2.0 

0.8 

21009 

44. 

3.   L 

3. 

0.6 

21014 

92. 

6. 

38. 

0.2 

21019 

6 

33.0 

9.0 

0.4 

21024 

6 

60. 

4. 

2. 

34.0 

10.0 

0.8 

21028 

10.   L 

2.0L 

21033 

6 

10.   L 

10.   L 

10.   L 

4.   L 

4.0 

13.0 

1  .OL 

93. 

10. 

28. 

4. 

34.0 

13.0 

3.0 

31.  •  0 

4.»  D 

S.«  D 

4.*  D 

13.3 

10. 7 

0.80 

10. 

3. 

2. 

4. 

3.0 

9.0 

0.3 

6 

S 

s 

1 

4 

3 

7 

33 

34 

19 

30 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N03-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0 

001  L 

0.012 

0.310 

0.002 

0.163 

0.012 

0 

001 

0.008 

0.310 

0.003 

0.087 

0.012 

0 

001  L 

0.022 

0.430 

a.  003 

0.008 

0.014 

0 

002 

0.032 

0.450 

0003 

O.OOSL 

0.012 

0 

001  L 

0.010 

0.440 

0.003 

O.OOSL 

0.012 

0 

004 

0.040 

0.370 

0.020L 

0.012 

0 

002 

0.020 

0.310 

0.002 

0.020L 

0.014 

0 

.004 

0.040 

0.4S0 

0.003 

0.163 

0.012 

0 

0020 

0.019 

0.374 

0.002 

0.0440 

0.010 

0 

.001 

a. oo« 

0.310 

0.002 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


2B  03 

77 

0945 

3 

26  04 

77 

1200 

3 

01  06 

77 

0930 

3 

13  07 

77 

1OO0 

.3 

29  08 

77 

1515 

.3 

18  10 

77 

1110 

.3 

14  11 

77 

1100 

3 

MAXIMUM 

AVO  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

14 

IB 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMA* I  ► 

UMHOS 

UNITS 

IBS 

1  .20 

180 

0.70 

166 

0.85 

175 

1  .20 

170 

1  .20 

165 

1.30 

ISO 

1.20 

196 

1.30 

180 

1  .09 

170 

0.70 

56 
CHLORIDE 

MG/L 


3.3 
3.2 
3.3 
3.2 

3.6 
S.O 
6.0 


6.0 
3.9 
3.3 


59 

SULPHATE 


360 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
"0/1 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


20B 
TOTAL 
IRON 
MG/L 


29 

phenols 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./ 

SITE: 

MISSISSAUGA  RIVER 

5TATI0N 

ID:   17-0021-052-02 

SAMPLE  POINT: 

HIGHWAY 

36  1  MILE 

NORTH  OF  BUCKHORN 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW  GAUGE 

FED  03HH002 

MAJOR 

USIN:  GREAT 

LAKES 

STORE' 

03 

MINOR 

9ASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1320 

STN  NO 

52 

LAT 

LONG 

U.T.M 

.  17  0711300 

.0  4937750 

.0  4 

REGION  03 

MI  LEASE 

122 

.80 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

68 

tut 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

sco 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.f 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-OAY 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 

NO 

COL I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

10  02  77 

1032 

.3 

25366 

4 

54.70 

48. 

4. 

2. 

L 

0.0 

16.2 

OB 

31  03  77 

in  2 

.3 

35939 

6 

30.60 

5.4 

10.8 

0.8 

38  04  77 

1210 

-3 

25490 

6 

1  78 . 00 

108. 

3.   L 

2. 

L 

8.0 

10.2 

1  .6 

16  06  77 

1040 

3 

2S591 

6 

126.00 

44. 

63. 

46. 

19.5 

7.1 

0.4 

14  07  77 

1035 

•3 

25652 

6 

36.30 

340. 

64 

4. 

L 

31.5 

7.0 

0.6 

16  08  77 

I04S 

3 

25720 

6 

37.50 

18.8 

9.0 

0.4 

15  09  77 

0930 

.3 

35773 

6 

94.70 

8. 

3.   L 

2. 

16.8 

94 

0.6 

30  10  77 

1050 

3 

25840 

e 

166.00 

10.   L 

4.   1 

4. 

L 

7.5 

12.3 

0.6 

34  11  77 

1245 

3 

MAXIMUM 

25888 

6 

13.30 
1 78 . 00 

56. 

340. 

2. 
84. 

4. 
48. 

0.5 
21.5 

13.6 
16.3 

0.6 

1.8 

AVG 

OR  GEO* 

MN  I  ■» 
MINIMUM 

BO.  79 
13.30 

43.*  D 
B. 

7.'  0 

3. 

4.» 

2. 

D 

10.7 
0.0 

10.5 
7.0 

0.7 
0.4 

NO  OF  SAMPLES 


622 


SAMP  DTE  HOUR   5TN   5TM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 


10 

02 

7? 

1032 

31 

03 

77 

1  1  12 

28 

04 

77 

1210 

16 

06 

77 

1040 

14 

07 

77 

1035 

IB 

08 

77 

1045 

15 

09 

77 

0930 

20 

10 

77 

1050 

24 

1  1 

77 

1245 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAMl 

N02-N 

N03  ■  N 

'SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0LID5 

MG/L 

P  MG/L 

MG/  L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

0.004 

0.002 

0,030 

0.250 

0.002 

0.  173 

46.0 

0.4 

0.015 

0.001 

B.OJS 

0.330 

0.002 

0.068 

0.015 

0.003 

0.016 

0.460 

0.003 

0.  177 

0.006 

0.001 

0.032 

0.350 

0.003 

0.058 

41  .0 

1  .8 

0.016 

0.002 

0.034 

0.450 

0.002 

0.018 

136.0 

3.0 

0.007 

0.001 

0.020 

0.360 

0.002 

0.018 

0.006 

0 . D0 1 G 

0.010 

0.43 

0.D01G 

0 . 005G 

0.016 

0.002 

0.034 

0.480 

0.002 

O.OOB 

0.007 

0.001 L 

0.026 

0.39 

0.002 

0.020 

76. 

0.3 

0.016 

0.003 

0.034 

0.4B0 

0.003 

0.177 

136.0 

3.0 

0.010 

0.002E 

0.024 

0.389 

0.002U 

0.061U 

74.5 

1  .4 

0.004 

0.001 

0.010 

0.250 

o.oot 

O.D05 

41  .0 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   SIN   STN  SAMP   »J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77 

1032 

.3 

31  03  77 

1112 

3 

28  04  77 

1210 

.3 

16  06  77 

1040 

.3 

14  07  77 

1035 

.3 

19  08  77 

1045 

.3 

15  09  77 

0930 

3 

20  10  77 

1050 

3 

24  11  77 

1245 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  1 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

9S 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUR6. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

"G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

6a 

1  .80 

0.9 

108 

O.BO 

1  .2 

205 

1  .50 

S.4 

62 

0.80 

0.9 

205 

1  .80 

4.9 

57 

0.95 

1  .0 

56 

2.0 

0.9 

204 

1  .70 

S.7 

117 

0.90 

1  .9 

205 

2.0 

5.7 

120 

1  .36 

2.5 

56 

O.BO 

0.9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BALSAM  LAKE  OUTLET 
AT  ROSEDAIE  DAM 
RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   t7 -0021 -054-02 


STORET  CODE:  02 
004 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STU  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77  1340 
31  03  77  1340 
28  04  77  1600 
16  06  77  1650 

14  07  77  1345 
18  08  77  1408 

15  09  77  1430 
20  10  77  1320 
24  11  77  1530 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10  02  77 

1340 

.3 

3t  03  77 

1340 

3 

28  04  77 

1600 

.3 

16  06  77 

1650 

.3 

14  07  77 

1345 

.3 

IB  OB  7  7 

1408 

.3 

15  09  77 

1430 

.3 

20  10  77 

1320 

.3 

24  11  77 

1530 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  <>:  _: 

MINI  MUM 

LONG 

U 

.r.M. 

17  0675800.0  4937775 

.0  4      t 

HGION  03 

MILEAGE 

159.00 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

SB 

605 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/1QQML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25373 
25945 

4 
6 

a. 

2.   L 

2.   L 

1  0 
3.0 

12.2 
12.5 

1  .8 
1  .0 
1  .4 
0.6 
0.8 

1  .2 
0.6 
1  .0 

25496 
25597 
25658 
25726 
25779 

6 

e 

6 

6 
6 

72. 

8. 

340. 

4.   L 

3.       1 
2.   L 
12. 

2.   L 

2.   L 

2. 

30. 

2.   L 

7.5 
20.0 
26.0 
17.0 
19.8 

11.6 
8.2 
8.3 

10.2 
9.8 

25S46 

6 

10.   L 

2.   L 

2.   L 

7.B 

12.4 
128 

25S94 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

2.0 

340. 

12. 

30. 

26.0 

12.8 

1  .8 

16.*  0 

3."  0 

3.*  D 

11  .6 

10.9 

1  .1 

4. 

2. 

2. 

1  .0 

8.2 

0.6 

7 

7 

7 

9 

9 

B 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

9 

REACTIVE 

AMMDN 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L I  DS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOI IDS 

MG/l 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.005 

0 

002 

0 

030 

0.220 

0.001 

0.074 

68.0 

0.4 

0.010 

0 

001  L 

0 

018 

0.240 

0.001 

0.169 

0.016 

0 

002 

0 

010 

0.420 

0.003 

0.172 

0.006 

0 

001 

0 

006 

0.260 

0.001 

0  005L 

B2.0 

1  .3 

0.022 

0 

005 

0 

014 

0.430 

0.002 

0.023 

144.0 

3.6 

0.021 

0 

005 

0 

010 

0.330 

0.001 

0 . 005  L 

0.014 

0 

001 

0 

018 

0.53 

0.001G 

0  .  O05G 

0.017 

0 

003 

0 

032 

0.490 

0.002 

0.005L 

0.006 

0 

001  L 

0 

014 

0.20 

0.001 

0.010 

75. 

0.8 

0.022 

0 

.005 

0 

032 

0.53 

0.003 

0.172 

144  .0 

3.6 

0.013 

0 

.  002D 

0 

017 

0.347 

0.001U 

0.052E 

92.3 

1  .5 

0.005 

0 

.001 

0 

006 

0.20 

0.001 

0.005 

68.0 

0.4 

NO  OF  SAMPLES 


623 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STv  SAMP 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BSG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


10  02 

77 

1340 

3 

31  03 

77 

1340 

3 

28  04 

77 

1600 

3 

16  oe 

77 

1650 

.3 

14  OT 

77 

1345 

.3 

18  09 

77 

1406 

3 

15  09 

77 

1430 

.3 

20  10 

77 

1320 

.3 

24  11 

77 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

108 

29 

phenols 

CONO. 

TUBS. 

Chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

25C 

UMHOS 

FORMA  Z I N 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MO/L 

MG/L 

AT  LAB 
MG/L 

AT  LAB 

IRON 
MG/L 

UG/L 

103 

0.80 

2.2 

104 

0.60 

2.7 

20S 

1.30 

5.2 

127 

0.80 

2.8 

215 

2.  20 

5.6 

117 

1.10 

2.7 

115 

'.a 

2.6 

203 

1.80 

5.3 

114 

0.95 

2.6 

215 

2.20 

5.S 

145 

t.17 

3.5 

103 

0.60 

2.2 

NO  OF  SAWPLES 


B.O.M./  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HEALEY  FALLS  DAM 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  FEO  02HK002 


STN  NO 


LONG 


STATION  ID:   17-0021-057-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 

TRENT  RIVER 


.T.M.  18  0277995.0  4917250.0  4      REGION  03 


STORET  CODE:  02 
004 
1220 

MILEAGE    39.30 


SAA1P  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO  YR 

LMT 

BIST 

BRG  DEPTH 

FEET 

MTRS 

30  03  77 

1400 

.3 

27  04  77 

1215 

3 

IB  05  77 

1006 

3 

15  06  77 

1020 

3 

13  07  77 

1200 

.3 

17  08  77 

1000 

.3 

14  09  77 

1020 

3 

19  10  77 

0935 

.3 

MAXIMUM 

AYO 

OR  GEOM 

MINIMUM 

PJ 


934 
SAMPLE 

NO 


25925 
25470 
25533 
25572 
25637 
25702 
2S755 
25821 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


5540.00 

2760.00 

767.00 

486 . 00 

77S.  00 

1030.00 

1270.00 

2710.00 


5540.00 

1920.13 

486.00 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


20. 

4. 

4. 

4. 

4. 
12. 
24. 
12. 


24. 

8." 

4. 


FECAL 

COLIFORM 
MF/IOOML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


2. 

3. 
2 

2. 
4. 
4. 

4, 
2. 


4. 
3." 

:. 


2. 

a. 

3. 

a. 

16. 

3. 

4. 
2 


18 
3. 
2. 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


B05 
HATER 

TEMP. 
DEG  C 

6.6 
10.5 
IB. 8 
20.5 
22.5 
19.8 
19.0 

6.5 


23.5 
15.6 
6.5 


3 

DISS. 
02 

MO/L 

11.6 

9.6 

6.3 

It 

6.9 

8.8 

B.2 
10.3 


11.6 
8.8 
6.3 


5- DAY 
BOD 

MO/L 

0.6 
1  .8 
0.6 
1  .0 
2.0 
3.4 
1  .6 
1  .0 


3.4 
1  .5 

0.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77 

27  04  77 

16  05  77 
IS  06  77 

13  07  77 

17  08  77 

14  09  77  1020 
19  10  77  0935 


1400 
1215 

1006 
1020 
1200 
1000 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.028 
0.028 
0.035 
0.020 
0.028 
0.047 
0.035 
0.031 


0.002 

0.002 
0.008 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.002 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.074 
0.008 
0.094 
0.01E 
0.024 
0.038 
0.07B 
0.03D 


20 
TOTAL 

KOELDAHL 
MG/L 

0.S2O 

0.490 

0.580 

0.520 

0.680 

1  .120 

0.61 

0.630 


21 

FILTERED 

N02-N 
MG/L 

0.005 

0.004 
0.002 
0.001 
0.001 
0.003 
0.002 
0.002 


39 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


355 
Oil 
009 
005  L 
005  L 
DOS 
0.023 
0.013 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


174 
163 

169 
156 
157 
150 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.7 
7.3 
3.0 
2.5 
4.1 
9.5 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.047  0.008  0   094  1    130 

AVO   OR    GEOM   MM    |<)  0.032  0.002  0.045  o'«43 

MINIMUM  0.030  0.001  0.008  0.490 

NO  OF  SAMPLES  8  B  B  s 


0.005 
0.002 
0.001 


0.355 
0 . 0S4D 
0.005 


174.0 
161  .5 
150.0 


9.5 
5.2 
2.5 


SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      Pj 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


3 
3 
3 
3 
.3 
-3 
3 
3 


30 

03 

77 

1400 

37 

04 

77 

1315 

18 

05 

77 

1006 

15 

06 

77 

1020 

13 

07 

77 

1200 

17 

oe 

77 

1000 

14 

09 

77 

1020 

19    10   77    0935 


MAXIMUM 

AVO    OR    GEOM    MN     I  ■  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

Tor  alk 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

FORMAZIH 

MG/L 

SILICATE 

MO/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

260 

1  .60 

7.7 

240 

1  SO 

7.5 

255 

1  .20 

0.7 

236 

1  .30 

7.3 

235 

2.80 

7.4 

215 

5.50 

7.6 

220 

3.5 

8.0 

251 

3.00 

7.7 

360 

9-50 

8.0 

239 

2.58 

6.7 

215 

1.30 

0.7 

NO   OF    SAMPLES 


624 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


FARREL  CREEK 

AT  DYNO  ROAD  DOMNSTREAM  FROM  DYNO  MINE  TAILINGS  7B  1 

RIVER 


STATION  ID:   17-0021-058-02 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  Yfi  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRi  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77 

1  105 

3 

24  01  77 

1200 

.3 

04  04  77 

1200 

.3 

02  05  77 

1200 

-3 

01  06  77 

1200 

.3 

04  07  77 

1300 

.3 

30  08  77 

1200 

.3 

11  10  77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

KEUl   rMVM 

uinv  mint 

1  Ml  t  i  "UJ 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE  ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1230 

LONG 

U.T.K 

.  17  0728955 

0  4960150.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

1S5.20 

273 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

450 

461 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A"   GBQSS-A" 

GROSS "B" 

GHOSS'B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

CYANIDE 

COBALT 

336  DISS 

DISS 

UNOISS 

DISS 

UNOISS 

238 

-137 

60 

PCI/1 

MG/L 

MG/L 

PCl/l 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

S. 

10. 

5. 

10. 

5 

10. 

L 

8, 

10. 

3. 

10. 

1  . 

10. 

15. 

5. 

10. 

1  . 

10 

L 

9. 

35. 

10. 

20. 

10. 

7. 

20. 

5. 

15. 

3. 

ID. 

L 

8. 

20. 

15. 

15. 

10. 

10. 

L 

7. 

IS. 

1  .  L 

15. 

1  .  L 

10. 

L 

10. 

35. 

15. 

20. 

10. 

10, 

a. 

16. 

6,  D 

13. 

4.  D 

10. 

D 

s. 

10. 

1  . 

10. 

1  . 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 


PAUDA5H  LAKE 

INLET  BAV  NEAR  MOUTH  OF  DEER  CREEK  75  1 


STATION  ID:   17-0021-059-01 


STATION 

TYPE: 

LAKE 

MAJOR  BASIN:  GREAT 
MINOR  BASIN:  LAKE 
TERM  STREAM:  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET  CODE: 

03 
1320 

STN  NO 

59 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  073440C 

.0  4985175.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

113.30 

SAMP  DTE 
OY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CfS 

80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 

86 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 
DISS. 

02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

19  01  77 

17  02  77 

1340 
1300 

AVG 

.3 
.3 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  ■  ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

25311 
30060 

4 

4 

0.0 
1  .0 

1.0 
O.S 
0.0 

2 

SAMP  OTE 

DT  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 

19  01  77 
17  02  77 

1340 
1300 

AVG 

3 
3 

MAXIMUM 

OR  GEOM  n    |'l 

M 1 N I  MUM 

89.0 

B9.0 
89.0 
89.0 

3.9 

3.9 

3.9 
3.9 

95 

85 
85 
65 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77  1340 
17  02  77  1300 


.3 
.3 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


132 
175 


1  .50 
4.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


35.5 

14.0 


95 

ACIDITY 
MC/L 


4.5 
14.0 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


6.59 
6.95 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.550 
1  .900 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


175 
154 
132 


4.00 
2.75 
1  .50 


35.5 
34.8 
14.0 


14.0 
9.3 
4.5 


6.95 
6.77 
6.59 


1  .900 
1  .225 
0.550 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  7  7  1340 
17  02  77  1300 


3 
•3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 

TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/l 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 

PTSS1UM 

K 

MG/L 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MC/L       MG/L 


41 
COD 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

0.001L 
0.001L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN.  (  '  ) 

MINIMUM 


0.001 

0.0010 

0.001 


NO  OF  SAMPLES 


625 


CONT'D 


235 

203 

331 

225 

229 

215 

249 

301 

238 

60 

SAMP 

DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

IMT 

OIST 

BUG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

HTRS 

UG/L 

MG/L 

"C/L 

MG/L 

MG/L 

»G/L 

HG/L 

MG/L 

"G/L 

MG/L 

19  01 

77 

1340 

.3 

0.210 

24  01 

77 

1200 

.3 

17  03 

77 

1300 

.3 

0.216 

04  04 

77 

1200 

.3 

03  05 

77 

1200 

.3 

01  06 

77 

1200 

3 

04  07 

77 

1300 

.3 

30  OB 

77 

1200 

.3 

18  10 

77 

1200 

3 

MAXIMUM 

0.216 

AVO 

OR  GEO! 

0.213 

MINIMUM 

0.210 

NO 

OF  SAMPLES 

2 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A* 

GROSS- A  - 

GROSS 'B- 

GROSS'S" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNOISS 

238 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

19  01 

77 

t340 

.3 

24  01 

77 

1200 

.3 

3 

3. 

1  . 

3. 

». 

10.  L 

17  02 

77 

1300 

.3 

1. 

5. 

1  . 

3. 

1  . 

10.  L 

04  04 

77 

1200 

.3 

2. 

2. 

1  .  L 

5. 

1 

02  05 

77 

1200 

-3 

1. 

2, 

1  .  L 

4. 

1  .  L 

10.  L 

01  06 

77 

1200 

•  3 

1.   L 

S. 

2. 

s. 

j  , 

04  07 

77 

1200 

3 

8. 

10. 

1  . 

5. 

1  . 

10.  L 

30  08 

77 

1300 

.3 

1. 

2. 

1  . 

5. 

1,  L 

10.  L 

16  10 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

1.   1 
8. 

2. 
10. 

1.  L 

a. 

5. 
5. 

1  .  L 

t  . 

10.  L 

10. 

AVS 

OR  GEOM  s: 

2.   D 

3. 

1.  D 

4. 

1.  D 

10.  D 

MINIMUM 

1. 

2. 

1 . 

3. 

1  . 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


DEER  CREEK 

OOWNSTREAW  FROM  BICROFT  MINE  TAILINGS  74 

RIVER    FLOW  GAUGE  HOE  02HK104 


LONG 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN   ST*  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

19  01  77 
17  02  77 

1330 
1245 

3 
.3 

avo 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77  1330 
17  02  77  1245 


.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


25310 
20059 


901 

SCD 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0031-060-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


U.T.M. 

17  0733825.0  49B58OO.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

113. BO 

444 
FLOW  CFS 

BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
COLIFORM 

MF/IOOML 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

BB 

PSEUO. 

HPA 

MF/100ML 

805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.5 

1.0 

1.0 

0.8 

0.5 

2 
6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

19 
FILTEREO 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTEREO 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTEREO 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLI  OS 
MG/L 

107 

CALCUt 
D- SOL  IDS 
MG/L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


79.0 

1  .0 

79.0 

1  .0 

79.0 

1.0 

78 

78 
78 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 
FORMAZIN 

UNITS 

58 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 

MG/L 

53 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

306 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

19  01  77 
17  02  77 

1330 

1245 

■3 
.3 

122 
124 

1.20 
1  .20 

34.0 
39. S 

3.7 
5.0 

6.65 
6.50 

0.420 
0.720 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (  ») 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

124 
123 
122 

2 

1  .20 
1  .20 
1  .20 

2 

39.5 
36.  B 
34.0 

2 

5.0 

4.4 
3.7 

2 

6.65 
6.58 
6.50 

2 

0.720 
0.570 
0.420 

2 

SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN   STN  5AMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 

TOTAL 
CALCIUM 

MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 

MG/L 

68 

COLOUR 
HA2EN 

UNITS 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

66 

SODIUM 
NA 

MG/L 

47 

ORGANIC 

C  AS  c 

MG/L 

41 
COD 

MG/L 

361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

19  01  77 
17  02  77 

1330 
1245 

AVG 

3 
.3 

MAX  I  MUM 

OR  GEOM  MN  (•) 

MINI  MUM 

0.001L 
0.001L 

0.001 

0.0010 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


626 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

5T.N  SAMP 

OV  MO 

YD 

IMT 

D1ST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

19  01 

77 

1330 

.3 

24  01 

77 

1200 

.3 

17  02 

77 

1245 

.3 

02  03 

7T 

1200 

3 

04  04 

77 

1200 

.3 

01  06 

77 

1200 

.3 

04  07 

77 

1200 

.3 

30  OB 

77 

1200 

.3 

IB  10 

77 

1200 

MAXIMUM 

AVO 

OR  GEO* 

MINIMUM 

335 

203 

221 

225 

229 

215 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

RCUSY 

ALUMINUM 

chromium 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

249                  201  338                     60 

TOTAL              TOTAL  TOTAL 

ZINC                     MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L                MG/L  MG/L                MG/L 

0.162 

0.  168 


0.  168 
0.165 
0.162 


NO   or   SAMPLES 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

to 

LMT 

Disr 

FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

19  01 

77 

1330 

.3 

24  01 

77 

1200 

.3 

17  02 

77 

1245 

.3 

02  03 

77 

1200 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

01  06 

77 

1200 

.3 

04  07 

77 

1200 

3 

30  OB 

77 

1200 

■3 

IB  10 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ 1 

MINIMUM 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


451 
RADIUM 
226    DISS 
PCI/L 


5. 
4. 
3. 
3. 
3. 
6. 
5. 
10. 


10. 

5. 
3. 


452 

GROSS "A- 

DISS 

PCI/L 


5. 

10. 

190. 

5. 

5 
10. 
10. 
35. 


190. 
33. 

5. 


4S3 
GROSS-A- 
UNDISS 
PCI/L 


454 
GROSS- B- 
DISS 
PCI/L 


3 

10. 
140. 
5. 
10. 
10. 
10. 
30. 


5. 
2.  D 


140. 

37. 

3. 


455 
GROSS"B" 
UNOISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 


10. 
10. 
10. 


10. 
10. 

10. 


ID. 
10.  D 
10. 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.B./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN    NO 


CENTRE     LAKE    OUTLET 

AT    HIGHWAY    121    4    MILES    WEST    OF    CARDIFF    73    1 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVES 


. T.M.  17  0732100.0  49B7550.0  4 


STATION  ID:   17-0021-061-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


MILEAGE   115.40 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


19  01  77  1250 
17  02  77  1325 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25308 
20061 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81  84  83 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/1Q0ML  MF/IOOML  MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

D.5 
1.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5  -DAY 

BOO 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■  I 

MINIMUM 


1  .0 
0.6 
0.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  IMT    OIST  8R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77  125D 
17  02  77  1325 


3 

.3 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


19 
f ILTERED 
AMMON I A 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


21 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


22 
FILTERED 
NO  3  -  N 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

37.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 

36 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  ■  > 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


19   01    77    1250 
17   02    77    1325 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM   MN    ( • I 

MINIMUM 


37.0 
37.0 
37.0 

1 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

0.8 
0.8 
O.B 

1 

36 
36 

36 

1 

14 
CONO. 
2SC 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

56 

61 

1  .20 
1.40 

9.0 
12.0 

9.6 

7.0 

6.16 
6.31 

0.420 
0  .440 

62 
59 
S6 

1  .40 
1  .30 
1  20 

12.0 

10.5 

9.0 

9.6 
B.3 

7.0 

6.31 
6.24 
6.  16 

0  .440 
0.430 
0.420 

NO    OF    SAMPLES 


627 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  01  77  1250 
17  02  77  1325 


STN   STM  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


7* 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


ee 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 

0.001L 
0.001L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    <  •  ) 

MINIMUM 


0.001 

O.OOID 
0.001 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

UC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201 

TOTAL  TOTAL 

Z  INC  MN 

MG/L  MG/L 


238  60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


19  01 

77 

1250 

-3 

0.048 

24  01 

77 

1200 

-3 

17  02 

77 

1325 

.3 

0.107 

02  03 

77 

1200 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

02  05 

77 

1200 

.3 
.3 
.3 

01  06 

77 

1200 

04  07 

77 

1200 

.3 

30  oa 

77 

1200 

.3 

IB  10 

77 

1200 

3 
MAXIMUM 

0.107 

AVG 

OR  GEOI  "N 

0.078 

MINIMUM 

0.04B 

NO 

OF  SAMPLES 

2 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS'A" 

GROSS-A" 

GROSS- B- 

GROSS" 

B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

239 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/I 

19  01 

77 

12S0 

.3 

24  01 

77 

1200 

.3 

2. 

2. 

1  .  L 

2. 

1  . 

L 

10.  L 

17  02 

77 

1325 

3 

t. 

5. 

5. 

1  . 

ID.  L 

02  03 

77 

1200 

.3 

2. 

2. 

L 

2: 

1  . 

L 

10.  L 

04  04 

77 

1200 

■  3 

1.   L 

1. 

L 

2. 

1  . 

L 

02  05 

77 

1200 

.3 
.3 

2. 

3. 

3. 

5. 

L 
L 

3- 
5. 

1  . 
1. 

L 

L 

10.  L 
10.  L 

01  06 

77 

1200 

.3 

1-   L 

1  . 

L 

3. 

1  . 

L 

04  07 

77 

1200 

3 

1. 

3. 

L 

3. 

1  . 

10.  L 

30  OS 

77 

1200 

.3 

1.   L 

1  .  L 

L 

3. 

1  . 

L 

10.  L 

18  10 

77 

1200 

■3 

1.   L 

2. 

L 

1. 

1  . 

L 

10.  L 

MAXIMUM 

3. 

S. 

1  . 

5. 

1. 

10. 

AVG 

OR  GEOM  MN  | ■ ) 

2.   D 

3.  D 

1  .  D 

3. 

». 

0 

10.  0 

MINIMUM 

1. 

1  . 

1 

2. 

1  . 

10. 

NO    OF    SAMPLES 


BOW./    SITE 

SAMPLE     POINT 
STATION    TYPE 


BOW    LAKE    OUTLET 

AT     HIGHWAY     2B    B    MILES     SOUTH    WEST    OF     BANCROFT     71     3 
RIVER         FLOW   GAUGE    MOE    02HK102  MAJOR    BASIN 

MINOR    BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


STATION    ID:       17-0021-062-02 
STORET    CODE: 


0? 

004 

1220 


LAT 


LONG 


U.T.M.    IB   026B600.0   4987350.0    4 


REGION  04 


MILEAGE   115.20 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  QEPTH 
FEET       MTRS 


17  02 

77 

1150 

-3 

29  03 

77 

1105 

.3 

19  04 

77 

1140 

.3 

1  1  05 

77 

1240 

.3 

16  06 

?7 

1435 

.3 

1  1  07 

77 

1135 

.3 

03  OB 

77 

1120 

.3 

27  10 

77 

1230 

-3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

17 

02 

77 

1150 

29 

03 

77 

1105 

19 

04 

77 

1140 

11 

OS 

77 

1240 

16 

06 

77 

1435 

11 

07 

77 

1135 

03 

08 

77 

1120 

27 

10 

77 

1230 

NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

3 

.3 
3 
3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 


934 

SAMPLE 
NO 


20056 
20107 
20161 
20207 
20245 
20276 
20320 
20418 


901 
SCD 


444 

FLOW  Cfs 


BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


64 

M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/iOOML 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

10.8 
13.2 


23.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


11.2 

10.1 


8.8 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 


0.4 


23.0 

12.0 

1.0 

11.2 

10.0 

8.6 

0.4 
0.4 
0.4 

4 

3 

I 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIOS 

MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 

CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 

0.008 

0.003 

0  032 
0 . 0 1  B 
0.010 
0.008 
0.004 
0.062 

0.20O 
0.180 
0.290 
0.160 
0.670 
0.220 

0.002 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.003 

0.  138 
0.147 
0  136 
0.130 
0.103 
0  166 

260. 0 
390.0 
418.0 
459.0 
445.0 
498.0 

0.5 

o .  oca 

0.008 
0.008 

0.003 
0.003 
0.003 

0.062 
0.022 
0.004 

0.670 
0.287 
0.160 

0.003 
0.002 
0.002 

0.166 
0.137 
0.103 

498. 0 
415.0 
280.0 

0.5 
8.3 

0.5 

NO    OF    SAMPLES 


628 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  02  77  1150 
29  03  77  1 105 
19  01  77  11*0 
11  05  77 
1 6  06  77 
11  07  77 
D3  08  77  1120 
27  10  77  1230 


1240 
1435 
1135 


.3 
3 

.3 
-3 

..3 
.3 
.3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMBOS 

540 

430 
510 
550 
670 
590 
640 


IE 
TUP.B. 
FORMAZIN 
UNITS 

0.80 

0.45 
0.75 
1  .40 
1  .20 
0.75 
I  .40 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


190.0 

138  .0 
175.0 
180.0 
210  0 

250.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


5.0 

4.0 
2.0 
1  .8 
2.2 


.      52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


1.3 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

O.030 

0.110 

0.080 
0.070 
0.04  0 

0.120 


25 

PHENOLS 


116/ L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I  •  I 

MINIMUM 

NO    OF    SAWPLES 


SAMP    DTE    HOUR        STN        STN    SAMP       PJ 
D*    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  02  77  1 150 
29  03  77  1105 
19  04  7  7  1140 
11  05  77  1240 
16  06  77  1435 
11  07  77  1135 
03  08  7  7  1  120 
27    10    77    1230 


.3 

.3 
.3 
.3 

3 

3 

.3 

.3 


640 
547 
430 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


1  .40 
0.96 
0.45 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


22.5 
22.5 
22.5 

1 

74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


250  0 
190.5 
138.0 

6 

SB 

COLOUR 

HAZEH 

UNITS 


67 
PTSSIUM 


MG/L 


5.0 
2.7 
1  .3 


BE 
SODIUM 


MG/L 


44 

44 
44 

1 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


7.94 
7.59 
7.14 


MG/L 


0.120 
0  .  07  5 
0.030 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.001L 
0.001L 

O.OO'L 
0.001L 

0.001L 
0.001L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■  I 

MINIMUM 


0.001 

0.0010 

0.001 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203 
TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


221 

225 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L        MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


24  01 

77 

1200 

.  3 

0.045 

17  02 

77 

1  150 

.3 

29  03 

77 

1105 

.3 

0.044 

19  04 

77 

1140 

3 

0.050 

11  05 

77 

1240 

.3 

11  06 

77 

1200 

.3 

0.021 

16  06 

77 

1435 

.3 

0.013 

1  1  07 

77 

1  135 

.3 

03  08 

77 

1120 

.3 

29  09 

77 

1200 

.3 

0.  150 

27  10 

77 

1230 

.3 

29  11 

77 

1200 

.3 

WAX  I  MUM 

0.150 
0.054 

AVG 

OR  GEO'.  '■••'.    '  , 

0.013 

MINIMUM 

NO 

OF  SAMPLES 

6 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS"A- 

GR0S5''A" 

GROSS'S- 

GROSS "B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNOISS 

DISS 

UNOISS 

238 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/t 

24  01 

77 

1200 

.3 

4. 

15. 

10. 

3. 

10.  L 

17  02 

77 

1  150 

.3 

2. 

20. 

15. 

3. 

10.  L 

29  03 

77 

1105 

-3 

4. 

10. 

10. 

1  , 

10.  L 

19  04 

77 

1140 

.3 

2. 

40. 

3. 

15. 

3. 

30. 

11  05 

77 

1240 

.3 

2. 

45. 

10. 

3. 

30. 

11  06 

77 

1200 

.3 

4. 

40. 

20. 

2. 

25. 

16  06 

77 

1435 

.3 

4. 

45. 

1  .  L 

15. 

1  . 

30. 

11  07 

77 

■  135 

.3 

03  OB 

77 

112D 

.3 

5, 

60. 

65. 

5. 

30. 

29  09 

77 

120D 

.3 

4. 

60. 

1  .  L 

20. 

1  . 

27. 

27  10 

77 

1230 

3 

5. 

65. 

2. 

20. 

4. 

25. 

29  11 

77 

1200 

3 

MAXIMUM 

4. 
5. 

50. 
65. 

1  . 

3. 

15. 

as. 

2. 
5 

35. 
35. 

AVG 

OR  GEOM  MN  (  • ) 

4. 

40. 

1  .  D 

21  . 

2. 

23.  D 

MINI  MUM 

2. 

10. 

1  . 

10. 

1  . 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


629 


B.O.W./  SITE 

CREEK  TRIBUTARY  TO 

BOW  LAKE 

SIMPLE  POINT 

DOWNSTREAM  FRO*  FARADAY  MINI 

TAILINGS 

70  1 

STATION 

ID:   17-0021-063-02 

STATION  TYPE 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STOHET  CODf 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE  ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER. 

1230 

STN  NO     63 

.AT 

LONG 

U.T.H 

.  18  0369600.0  4989600.0  4 

REGION  04 

MI LEAGE 

117.00 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTBS 

934 

SAMPLE 
NO 

901 

SCO 

444 

FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

COL  I  FORM 

81 
FECAL 
COL  I  FORM 

B4 

M.F. 
ENTER. 

88 

PSEUD. 
MPA 

B05 

WATER 

TEMP. 

3 
DISS. 

02 

1 

5- DAY 
BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

17  0!  77  1110 

.  3 

20054 

4 

29  D3  77  104S 

.3 

20106 

1  .0 

19  04  77  1125 

.3 

20160 

11  05  77  1320 

.3 

20206 

14.8 

10.6 

16  06  77  1420 

.3 

20244 

15.0 

9.1 

It  07  77  1125 

3 

20275 

23.0 

8.9 

03  08  77  1045 

.3 

20319 

27  10  77  1215 

.3 
MAXIMUM 

20417 

6 

21  .8 

10.3 

10.0 

10.0 

0.2 

AVG  OR  GEOM  m't 

23.0 

10.6 

0.2 

MINIMUM 

14  3 
1.0 

9  .9 
8.9 

0.2 
0.3 

NO 

OF  SAMPLES 

6 

5 

1 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  (.PIT 

STN 

STN  SAMP   PJ 

33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

23 
FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOI I  OS 

FEET 

MTRS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  02  77  1110 

.3 

29  03  77  1045 

3 

19  04  77  1125 

3 

0.024 

0.250 

0.003 

0  082 

249  0 

11  OS  77  1220 

■  3 

O.030 

0.250 

0.003 

0.052 

390.0 

16  06  77  1420 

■  3 

0.028 

0.750 

0.002 

0.033 

501  .0 

11  07  77  1125 

3 

0.024 

0.230 

0.002 

0.040 

526 . 0 

03  01  77  1045 

-3 

0.033 

0.018 

0.016 

1  .240 

0.001 

0.049 

563.0 

1  . 1 

27  10  77  1215 

•3 

0.046 

0.300 

0.002 

0.064 

628. 0 

MAXIMUM 

0.033 

0.018 

0.046 

1.340 

0.003 

0.083 

628.0 

1  .1 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( « ) 

0.033 

0.018 

0.028 

0.SO3 

0.002 

0.053 

476.2 

1  . 1 

MINIMUM 

0.033 

0.018 

0.016 

0.230 

0.001 

0.033 

249.0 

1  .1 

NO 

3F  SAMPLES 

1 

1 

6 

6 

6 

5 

6 

1 

SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

14 
COND. 
2SC 

UMHOS 

16 

TURB. 

F0RMA2IN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

260 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UO/L 

17  02  77  11 10 
29  03  77  1045 

.3 
3 

540 

1.30 

165.0 

7.0 

7.62 

0.230 

19  04  77  1125 
11  05  77  1220 

■  3 
.3 

360 
500 

0.75 
0.75 

123.0 
135.0 
230.0 
235.0 

5.0 
3.0 
3.9 
3.3 

7.08 

0.220 

16  06  77  1420 
11  07  77  1125 
03  OS  77  1045 

.3 
.3 

3 

64  0 

fi60 
730 

1  .20 
1  .20 

0.75 

27.0 

54 

7.43 
7.53 
7.67 

0.310 
0.310 
0.430 

27  10  77  1215 

3 

790 

1  .60 

325.0 

it 

7.55 

0.150 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  IIK  C| 

MINIMUM 

790 
ED6 
380 

1.60 
1  .06 
0.75 

27.0 
27.0 
27.0 

325.0 
305.5 
123.0 

7.0 
4.1 
2.6 

54 
54 
54 

7.67 
7.48 
7.08 

0.430 
0.25B 
0.150 

NO 

OF  SAMPLES 

7 

7 

1 

6 

6 

1 

6 

6 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 
DIST 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 

76 
CALCUL 
HARDNESS 

72 
TOTAL 

CALCIUM 

74 

TOT.  MAG 
NES1UM 

B8 

COLOUR 
HA2EN 

67 
PTSSIUM 
K 

66 

SODIUM 
NA 

47 

ORGANIC 

C  AS  C 

41 
COD 

361 

SOLVENT 
EXTRBLES 

265 
TOTAL 
ARSENIC 

FEET 

MTH5 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

17  02  77  1110 

.  3 

29  03  77  1045 

.3 

0.001L 

19  04  77  1125 

3 

0.001L 

11  05  77  1220 

■3 

3 

16  06  77  1420 

0.001L 

11  07  77  1 125 

.3 

0.001L 

03  OS  7  7  1045 

3 

27  10  77  1215 

3 
MAXIMUM 

O.0O1L 
0.001L 

AVG 

OR  GEOM 

0.001 

M 1 N I  MUM 

0.0010 
0.001 

NO 

3F  SAMPLES 

8 
60 

FLUORIDE 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   pg 
BRG  DEPTH 

235 

TOTAL 
MERCURY 

303 

TOTAL 

ALUMINUM 

221 

TOTAL 
CHROMIUM 

325 

TOTAL 
COPPER 

229 

TOTAL 
LEAD 

215 
TOTAL 

CADMIUM 

249 

TOTAL 
ZINC 

201 

TOTAL 
MM 

238 

TOTAL 
NICKEL 

MTRS 

UC/L 

MG/L 

"0/L 

MG/L 

MG/L 

"0/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01  77  1200 

3 

17  02  77  1110 

3 

29  03  77  1045 

3 

0.095 

19  04  77  1125 

,3 

11  05  77  1220 

3 

0.062 

11  06  77  1200 

3 

0.069 

16  06  77  1420 

3 

11  07  77  1125 
03  OB  77  1045 

.3 
.3 

0.098 
0.107 

29  09  77  1200 

3 

27  10  77  1215 

.3 

29  11  77  1200 

.3 
MAXIMUM 

• 

0.174 

AVG 

OR  GEOM 

0,  174 

MINIMUM 

0.101 
ft  nx* 

0.062 


NO   OF    SAMPLES 


630 


272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS- A' 

GROSS-A* 

GROSS"  B- 

GROSS-B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

60 

PCI/1 

DV  HO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  01SS 

DISS 

UNOISS 

DISS 

UnDISS 

236 

- 1  37 

FEET 

mths 

MO/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/t 

PCI/L 

24  01 

7  7 

1200 

,3 

4. 

25. 

1  . 

15. 

3 

10. 

L 

17  01 

7T 

11  10 

.3 

3. 

40. 

1  . 

25. 

3. 

10. 

I 

29  03 

77 

1045 

.3 

2. 

10. 

1  . 

10. 

1  . 

10. 

19  04 

77 

1125 

.3 

2. 

50. 

3. 

15. 

5. 

35. 

11  05 

77 

1220 

-3 

4. 

60. 

1  . 

20. 

2. 

40. 

1  1  06 

77 

1200 

.3 

3 

130. 

2. 

50. 

2. 

90. 

16  06 

77 

1420 

.3 

6. 

75. 

3. 

10. 

5. 

45. 

11  07 

77 

1125 

.3 

03  08 

77 

1045 

.3 

6. 

260. 

1 . 

90. 

5. 

145. 

29  OS 

77 

1200 

.3 

7. 

210. 

2. 

60. 

5 

110. 

27  10 

77 

1215 

.3 

3. 

75. 

1  . 

25. 

3. 

10. 

29  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

1  .   L 
7. 

15. 
260. 

1  . 
3. 

10. 
90. 

3. 
5. 

25. 
145. 

AVG 

OS  OEOM  MN   '1 

4.   D 

66. 

1  . 

30. 

3 

50. 

0 

MINIMUM 

1. 

10. 

1  . 

10. 

1  . 

to. 

NO  OF  SAMPLES 


H 


11 


B.O  W  /  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CREEK  OUTLET  OF  BENTLEY  LAKE 

UPSTREAM  FROM  FARADAY  MINE  TAILINGS  AREA  70  2 

RIVER 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  BASIN: 
TERM    STREAM: 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


U.T.h.     18   0270350-0   49B9350.0   4 


STATION    ID:       17-0021-064-02 


REGION   04 


STORET    CODE:    02 
004 


MILEAGE      11 7. BO 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN 

SAMP 

OY  MO  YR 

LMT 

DIST  BRG 

DEPTH 

FEET 

MTRS 

17  02  77 

1140 

.3 

29  03  77 

1035 

.3 

19  04  7  7 

1100 

.3 

11  05  77 

1  120 

.3 

16  06  77 

1400 

.3 

11  07  77 

1105 

.3 

03  08  77 

1105 

.3 

27  10  77 

1145 

.3 

934 

901 

444 

SO 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

20055 

4 

20 105 

20159 

20205 

20243 

20274 

20318 

20416 

6 

81  84  88 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFQRM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/10OML  MF/100ML 


805 
WATER 
TFMP. 
DEG  C 

1  .0 

13,3 
12.8 
22.0 

23.2 
11.3 


3 

DISS. 
02 

MG/L 


11  .0 

10.0 

7.3 

6.8 

10.8 


5- DAY 

BOO 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  Y'R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33  34 

TOTAL  FILTEREO 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


19 
FILTERED 
AMMON I  A 
MO/L 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


23.2 

13.9 

1  .0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


11  .0 
9.2 

6.B 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


0.4 
0.4 
0.4 

1 

»07 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


17  02  77 

11 40 

.3 

29  03  77 

1035 

.3 

19  04  77 

1  100 

.3 

11  05  7  7 

1  120 

.3 

16  06  77 

1400 

.3 

11  07  77 

1105 

.3 

03  08  77 

1105 

.3 

27  10  77 

1145 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

0.029 
0.029 
0.029 


0.013 
0.013 
0.013 


0.013 
0.024 
0.036 
0.030 
0.042 
0.090 


0.090 
0.040 
0.018 


0.240 
0.290 
0.530 
0.270 
0.480 
0.440 


0.530 
0.375 
0.240 


0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.003 


0.003 
0.003 
0.002 


0.097 

0.057 

0.005L 

0005L 

0.013 

0.044 


0.097 

0.0370 

0.005 


207.0 
321  .0 
418  0 
416.0 
475.0 
61  t  .0 


61  1  0 
408.0 
207.0 


1  .0 
1  .0 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
-3 

.3 


17 

02 

77 

1  140 

29 

03 

77 

1035 

19 

04 

77 

1100 

1  1 

05 

77 

1120 

16 

06 

77 

1400 

11 

07 

77 

1105 

03 

08 

77 

1105 

27 

10 

77 

1145 

CONO. 

25C 

UMHOS 

420 

315 
445 
520 
550 
620 
795 


16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

1.30 

0.70 
0.75 
0.65 
1.20 
0.75 
2.10 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 

MG/L 

120.0 

92.0 
125.0 
160.0 
IBS.O 

320.0 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


11  .0 


52 

TOT  ALK 
AT  LA8 

MG/L 


4.0 
4.0 
4.2 
3.9 

2.6 


55 
PH 
AT  LAB 


7.06 

7.  15 
7.56 
7.50 
7.48 

7.39 


203 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.150 

0.130 
0.160 
0  200 
0.  13D 

0  .  090 


25 
PHENOLS 


UG/L 


MAX  I  MUNI 

AVG   OR    GEOM   MN    (•) 

MINIMUM 


795 
524 

315 


2. tO 
1  .06 
0.70 


24.0 

320.0 

24.0 

167.0 

24.0 

92.0 

1.0 

50 

7.56 

0.200 

5.0 

SO 

7.  36 

0.143 

2.6 

50 

7.06 

0.O90 

NO    OF    SAMPLES 


631 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR 
OV  MO  YR  LMT 


17  02  77  1140 
29  03  77  1035 
19  04  77  1100 
11  05  77  1120 
16  06  77  1400 
11  07  77 
03  OS  77 


1105 
1105 


27  10  77  1145 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 

mg/l 


74 
TOT.  MAG 

NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 
K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 

O.OOH 

O.OOIL 

0.001 L 
O.OOIL 

O.OOH 
O.OOH 


MAXIMUM 

AVG  Oft  GEOM  MN  (  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.001 
0.0010 

0.001 


SAMP  DTE  HOW) 
Of    MO  VH  LMT 


24  01  77 
17  02  77 
29  03  77 
19  04  77 
11  05  77 
11  06  77 
16  06  77 
11  07  77 
03  OB  77 
39  09  77 
2T  10  77 
39  11  77 


1200 
1140 

1035 
1100 
1120 
1200 
1400 
11  OS 
11  OS 
1300 
1145 
1300 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


PJ 


235 

TOTAL 
MERCURY 

UG/L 


803        231        325  229  315  249 

TOTAL      TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER  LEAD  CADMIUM  ZINC 

"G/L       MG/l       MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


60 


201  236 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL   FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.04B 

0.054 


0  108 
O.0B2 


0330 


MAXIMUM 

AVO  OR  OEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR 

or  MO  TR  LMT 


24  01  77 
17  02  77 
39  03  77 
19  04  77 
11  05  77 
II  06  77 
16  06  77 
11  07  77 
03  08  77 
29  09  77 
27  10  77 
29  11  77 


1200 
1140 
1035 

1100 
1120 
1200 
1400 
1  105 
1  105 
1200 
1145 
1200 


STN 

DIST 

FEET 


STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
3 
.3 

.3 
3 

-3 
-3 

.3 

.3 
.3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


272 
SIMPLE 

CTANIDE 

MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451 

RADIUM 

336  DISS 

PCI/L 


3. 
1. 


1  . 
I. 
1. 


3. 

1. 
1  . 


453 

GR0S5-A- 

DISS 

PCI/L 

3. 
5. 

1  . 

2. 

a. 

35. 
3. 

2, 
I  . 
2. 
1  . 


35. 
5. 

1  . 


0.320 

0.116 

0.048 

6 

453 

4S4 

455 

456 

460 

4tl 

GROSS' 

A* 

GROSS'S' 

GROSS " 

B' 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNDI55 

DISS 

UN01SS 

23B 

-137 

SO 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/I 

t . 

L 

3. 

1  . 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

3. 

1  . 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

1-    L 

1  . 

L 

10. 

L 

1  , 

I 

3. 

1. 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

4. 

1  . 

10. 

L 

1  . 
1. 

L 

10. 
4. 

1  . 

1  . 

L 

22. 
10. 

L 

I. 

L 

5. 

1  . 

I 

10 

t 

1  . 

L 

3. 

1  . 

L 

10. 

L 

1  . 

L 

5. 

1  . 

L 

ID. 

L 

1. 

L 

4. 

1  . 

L 

10. 

L 

1. 

10. 

t  . 

23. 

1  . 
1  . 

D 

4.    0 

1. 

1  . 
1  . 

0 

11  . 
10. 

D 

B.O.M./  SITE' 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TVPE: 


STN  NO 


OTONABEE  RIVER 
LOCK  35  LAKEFIELO 
RIVER    FLOH  GAUGE 


SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP 

or  mo  vr 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

FEET 

MTRS 

21    02    77 

1600 

3 

01    04    77 

1200 

3 

28    04    77 

1045 

3 

18    05    77 

1550 

3 

16   06    7  7 

0930 

.3 

14    07    77 

0900 

.3 

18   08    77 

0930 

.3 

15   09    77 

OB  10 

3 

30    10    77 

0930 

3 

24    11    77 

1130 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR    GEOM 

MINIMUM 

STATION 

ID:         17- 

0021 -065    02 

ID    02HJ0O2 

MAJOR 
MINOR 

BASIN: 

BASIN: 

GREAT 

LAKE 

LAKES 
ONTARIO 

STORET    CODE: 

02 

TERM   STREAM: 

TRENT 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M 

.    17   0717900 

.0    4919875.0    4 

REGION   03 

MILEAGE 

99 

.50 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLO»  CFS 

BO 

TOTAL 
COL  I  FORM 

81 

FECAL 
COL  I  FORM 

B4 
M.f. 

ENTER. 

88 

PSEUD. 
MPA 

805 
HATER 
TEMP  . 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 

6- DA* 

BOD 

MG/L 

MF/rOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

OEG   C 

25386 
35953 

6 

2340.00 

5250.00 

4 
10 

L 

L 

3. 
4. 

L 
L 

2. 

4  . 

L 
L 

0.5 

14.9 

1  .2 

35487 
25543 
255B8 
25649 

25717 

6 
0 
6 
6 
6 

1740.00 
745.00 
50S.OO 
714.00 
779. 00 

164 
56 
36 

150 

6. 
20. 

3. 
44. 

L 

2. 

4 
2. 

e 

T.J 

18.2 

19.0 
33.0 

10.0 
6.1 
7.5 
6.5 

0.6 

1  .0 
0.8 
0   6 
0.8 

25770 
35837 

2  5885 

6 
■ 
6 

760.00 
2560.00 
5210.00 

4. 
20. 
33. 

L 

2. 
2. 

4. 

L 
L 

L 

8. 

2. 
8. 

L 

17.0 

17.3 

9.3 

3.0 

9.0 
10-2 
13.3 
13.7 

0.6 
1.5 
OB 
0.6 

5250.00 
2060.30 

505.00 

164. 
36. 

4. 

•   D 

44. 

s- 

2. 

0 

B. 
4.« 

2. 

D 

22.0 
12.5 

0.5 

14.9 
9.9 
6.1 

1  .5 

0.9 
0.8 

NO  OF  SAMPLES 


10 


632 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  02  77 

1600 

.3 

01  04  77 

1200 

.3 

28  04  77 

1045 

.3 

18  05  77 

1550 

3 

16  06  77 

0930 

.3 

14  07  77 

0900 

.3 

18  08  77 

0930 

.3 

IS  09  77 

0810 

.3 

SO  10  77 

0930 

3 

24  11  77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

CEOM  MN  ( • I 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

.SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.002 

0.074 

0.580 

0.002 

0.083 

151  .0 

1  .  1 

0.014 

0.002 

0.080 

0.410 

0.003 

0.212 

138.0 

1  4 

0.018 

0.003 

0.022 

0.450 

0.003 

0.172 

c  on 

0.001 

0.020 

0.450 

0.OO4 

0.06E 

143.0 

2.8 

0.016 

0.003 

0.049 

0.440 

0.003 

0.047 

140.0 

2.8 

0.025 

0.001 L 

0.043 

0.570 

0.002 

o.oia 

138.0 

5.0 

0.027 

0.001 

0 .  060 

0.7BO 

0.O02 

0.013 

0.025 

0.001 

0.012 

1  .7B 

0.001 

0.009 

0.014 

0.002 

0.032 

1  .940 

0.001 

0.005L 

0.015 

0.001L 

0.022 

0.44 

0.002 

0.04Q 

135. 

1  .0 

0.027 

0.003 

0.080 

1  .940 

0 .  004 

0.212 

151  .0 

5.0 

0.019 

0.0020 

0.042 

0.784 

0.002 

0.067D 

140.8 

2.4 

0,013 

0.001 

0.012 

0.410 

0.001 

0.005 

135. 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STM  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

21  02 

77 

1600 

.3 

230 

0.20 

5.5 

01  04 

77 

1200 

3 

210 

1  .00 

5.0 

28  04 

77 

1045 

■  3 

210 

1.20 

5.3 

18  05 

77 

1550 

.3 

215 

1.20 

5.2 

16  06 

77 

0930 

.3 

210 

1.00 

5.0 

14  07 

77 

0900 

.3 

205 

2.00 

4.9 

18  08 

77 

0930 

.3 

205 

1.10 

4.9 

15  09 

77 

OB10 

.3 

210 

2.5 

5.1 

20  10 

77 

OS30 

.3 

202 

1  .60 

5.4 

24  11 

77 

1130 

.3 

MAXIMUM 

206 
230 

1.5 
2.5 

5.3 

5.5 

AVG 

OR  GEOM  MN  |  •  ) 

210 

1.33 

5.2 

MINIMUM 

202 

0.20 

4.9 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


8. O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


Oust  RIVER 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1200 

.3 

27  04 

77 

1510 

.3 

15  06 

77 

1345 

3 

13  07 

77 

1430 

.3 

17  08 

77 

1335 

.3 

19  10 

77 

1225 

3 

08  12 

77 

1245 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03 

77 

1200 

.3 

27  04 

77 

1510 

.3 

15  06 

77 

1345 

.3 

13  07 

77 

1430 

.3 

17  08 

77 

1335 

.3 

19  10 

77 

1225 

.3 

OB  12 

77 

1245 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

STATION 

ID:   17-0021-066.02 

STREAM 

FROM  NORWOOD 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

1220 

LONG 

U.T.H 

18  0261800. 0  4916875.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

63.00 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

25932 

6 

352. 

18. 

18. 

1  .2 

25478 

6  8 

400. 

62. 

44. 

B-0 

9.9 

0.6 

25579 

8  e 

370. 

20. 

30. 

21  .5 

9.  1 

1  .5 

25645 

5  8  9 

5000. 

600.   G 

600.   G 

24.0 

4.8 

3.5 

25710 

5  8  9 

12B00E-H 

14000. 

4600. 

16.9 

7.2 

2.4 

25829 

5  8  9 

100. 

4.   L 

100.   L 

7.0 

10.5 

0.2 

25993 

4 

232. 

2.   L 

10. 

0.0 

11.6 

0.4 

12800E+1 

14000. 

4600. 

24.0 

11  .6 

3.5 

964.* 

55.-  E 

94."  E 

12.9 

8.9 

1  .4 

100. 

2. 

10. 

0.0 

4.8 

0.2 

7 

7 

7 

6 

S 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.039 

0.004 

0.014 

0.490 

0.003 

0.242 

225.0 

6  8 

0.018 

0.004 

0.006 

0.430 

0.004 

0.161 

257.0 

2.9 

0.102 

0.001 

0.012 

0.600 

0.002 

0.068 

232.0 

92.0 

0.  130 

0.068 

0.116 

0.660 

0.021 

0  679 

273.0 

19.0 

0.146 

0.075 

0.038 

0.660 

0.025 

0.650 

254.0 

13.0 

0.018 

0.0O3 

0.002 

0.600 

Q .  004 

0.381 

0.012 

0.008 

0.054 

0.440 

0.003 

0  414 

262.0 

2.0 

0.146 

0.075 

0.116 

0.660 

0.025 

0.679 

273.0 

92,0 

0.066 

0.023 

0.035 

0.554 

0.009 

0.371 

250.5 

22.6 

0.012 

0.001 

0.002 

0.430 

0.002 

o.oea 

225.0 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


633 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


30 

03 

77 

1700 

27 

04 

77 

1510 

15 

06 

77 

1345 

13 

07 

77 

1430 

17 

OS 

77 

1335 

19 

10 

77 

1225 

OH 

■  i 

77 

1245 

MAXIMUM 

AVC  OR  OEOW  MN  ( • | 

MINIMUM 


14 
CONO. 
25C 

UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
WITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MCA 

260 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
"G/L 

5a 

TOT    ALU 
AT    LAB 
MG/L 

55 

f»H 
AT    LAB 

206 

TOTAL 
IRON 
«G/L 

as 

PHENOLS 
UG/L 

3G5 
390 

315 
390 
370 
467 
435 

2.00 
1  .20 
9.00 
14.00 
B.50 
1.60 
1.30 

7.5 

7.5 

6.5 

17.5 

21.5 

13.5 

B.4 

467 
376 
215 

14.00 
5.37 
1.20 

St. 5 

tt  .a 

6.5 

NO  OF  SAMPLES 


6.0.11./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TRE  NT  RIVER 

BRIDGE  STREET  BRIDGE  HASTINGS 

RIVER 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:    LAKE    ONTARIO 
TERM   STREAM:    TRENT    RIVER 


STATION    10:       17-0021-067-02 

STOHET    CODE: 


02 

004 

1220 


LONG 


U.T.M.    16   0364175.0   491 0125. 0   4 


MILEAGE         50.40 


934 

SAMP    OTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

OY    MO 

m 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG   DEPTH 
MTRS 

NO 

21    02 

77 

1115 

.3 

25379 

6 

30   03 

77 

1200 

3 

25929 

6 

27    04 

77 

1412 

.3 

25475 

6 

IB   05 

77 

1135 

.3 

25538 

6 

15   06 

77 

1355 

.3 

25581 

6 

13   07 

77 

1335 

3 

25642 

6 

17   OB 

77 

1200 

3 

25707 

6 

14   09 

77 

1200 

3 

25760 

6 

19    10 

77 

1130 

3 

25826 

6 

OB    12 

77 

1200 

3 

MAXIMUM 

25690 

6 

AVS 

OR    GEO*:    '.•:•■■ 

MINIMUM 

901                   444                     60  61  64  68 

SCO      FLOK   CFS              TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  C0L1FORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


120. 
16. 
12. 
60. 

6. 

44. 
30. 

a. 

400. 


400. 
33.* 

4. 


10. 

a. 

6. 
2. 

2. 
4. 
6 
4. 
2. 
12. 


12. 

4.*  D 

a. 


4. 

2. 

2. 

2. 

2. 

172. 

4. 

10. 

4. 

12. 


172- 
5.'  D 

2. 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

10.0 
18.0 
20.0 

as. 2 

20.0 
19,0 

7.B 

0.0 


23.2 

13.2 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 

10.6 
6.5 

6.9 

6.9 

9.4 

9.7 
10. 8 
11.2 


13.0 
9.4 

6.5 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

0.6 

0.8 
2  0 


0.8 


5.0 
1.6 

0.6 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    02 

77 

11  15 

.3 

30   03 

77 

1200 

.3 

27   04 

77 

1412 

.3 

18    05 

77 

1135 

.3 

15    06 

77 

1355 

.3 

13   07 

77 

1335 

3 

17   08 

77 

1200 

3 

14    D9 

77 

1200 

.3 

19    10 

77 

1130 

.3 

06    12 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MN    Cj 
MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 


014 
022 
D2B 
039 
026 
023 
077 
033 
030 
020 


0.077 
0.031 
0.014 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


.006 
.001 
.001 
.002 
.002 
.OOIL 
.001 
.001 
0.001 
0.005 


0.006 

0.002D 

0.001 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.174 
0.092 
0.006 
0.036 
0.020 
0.016 
0.036 
0.086 
0.028 
0.014 


0.174 
0.051 
0.006 


20 

TOTAL 
KJELDAHL 


0.490 

0.470 

0.450 

0.600 

0.480 

0.710 

1  .050 

0.60 

0.700 

0.440 


1  .050 
0.619 

0.440 


21 
FILTERED 
N02-N 


MG/L   MG/L 


0.005 
0.005 
0.004 
0.002 
0.002 
0,001 
0.002 
0.002 
0.002 

o.ooa 


0.005 
0.003 
0.001 


22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 

0.125 
0.300 
0.010 

o.ooe 

0.033 

0.005L 

0.005L 

0.005G 

0.013 

0.079 


0.300 

0.05BE 

0.005 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

161  .0 
166.0 
167.0 
171  .0 
144.0 
160.0 
151  .0 


161  .0 


171  .0 
160.1 

144.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


2 

a 

11 

0 

6 

i 

7 

2 

7 

2 

11 

0 

11  .0 
6.8 


7 

DISS. 

SOLIDS 


107 

CALCUL 
0- SOLIDS 


MG/L      MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO   YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


3 

-3 
.3 


21 

02 

77 

1115 

30 

03 

77 

1200 

27 

04 

77 

1412 

IB 

05 

77 

1135 

15 

06 

77 

1355 

13 

07 

77 

1335 

17 

OB 

77 

1200 

14 

09 

77 

1200 

19 

10 

77 

1130 

08 

12 

77 

1200 

3 
.3 
.3 

.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    ( • ) 

MINIMUM 


14 

18 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

Phenols 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

245 

0.  10 

65.0 

250 

1  .40 

7.5 

240 

3.00 

6.6 

250 

1    80 

6.7 

210 

1  .40 

5.7 

235 

4.20 

7.  1 

215 

9.50 

7.5 

220 

4.6 

7.7 

250 

2.70 

7.7 

241 

2.20 

7.2 

250 

9.50 

65.0 

236 

3.1  1 

12.9 

210 

0.  10 

5.7 

NO    OF    SAVPLES 


634 


B.O.K./  SITE:  TRENT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  NEW  HIGHWAY  2  BRIDGE  TRENTON 

STATION  TYPE:  RIVER  C  FLO"  GAUGE  FED  O2HKO04 


STN   NO 


LAT 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:    LAKE    ONTARIO 
TERM   STREAM:    TRENT    RIVER 

U.T.M.    IB   0293600.0   4086625.0   4 


STATION    ID:       17-0021 -068-83 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


0.50 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY  MO 

VR 

LMT 

10  02 

77 

1450 

28  03 

77 

OB  15 

30  03 

77 

1420 

26  04 

77 

1200 

01  06 

77 

0600 

13  07 

77 

0820 

19  07 

77 

1235 

29  08 

77 

1315 

12  10 

77 

1500 

IB  10 

77 

0855 

14  11 

77 

0925 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       WTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

3 
.3 
3 


934 
SAMPLE 
NO 


20040 
21000 
201  14 
2t005 
21010 
21015 
20304 
21020 
20382 
21099 
21029 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


4350.00 

8020.00 

B220.00 

4260.00 

815.00 

715.00 

526.00 

864.03 

4780.00 

5610.00 

4900 . 00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


130. 

150. 

870. 

3000. 

30. 


220. 


600. 
60. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


14. 

28. 

100. 

2. 

6. 


8. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


14. 
16. 
72. 
44. 
4 


805 
MATER 
TEMP. 
DEC  C 

1  .0 
2.0 
8.8 


24.0 
11  .0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

19. a 

13.5 


II  .0 

10.4 


12.0 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
I  .2 
I  .0 
1  .4 
2.4 
1  .8 
2.0 

0.2 
0.6 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOW  MN  < • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


8220.00    3000. 

3914.55     243.' 

526.00      30. 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


11 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/l 


100. 
13. « 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


72. 

13.  « 

2. 


22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 


4. 

4.'    D 

4. 

1 

5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/L 


24.0 

10.4 

1  .0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


198 

12.5 

8.0 


7 
DISS. 
SOL [ DS 
MG/L 


2.4 
I  .3 

0.2 


107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 

MG/L 


10 

02 

77 

1450 

28 

03 

77 

0815 

30 

03 

77 

1420 

26 

04 

77 

1200 

01 

06 

77 

0800 

13 

07 

77 

0B20 

19 

07 

77 

1235 

29 

08 

77 

1315 

12 

10 

77 

1500 

18 

10 

77 

0855 

14 

11 

77 

0925 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0,033 
0.032 
0.024 
0.037 
0.036 
0.045 
0.045 


038 
028 


0.025 
0.003 
0.001 
0.004 
0.001 
0.001 
O.OOIL 

O.OOU 
0.001 


0-036 

0.024 

0.032 
0.036 

0.064 
0.010 

0.048 
0.022 


420 
500 
440 
600 
680 
660 
770 

.660 
.500 


0 .  004 
0.006 
0.004 
0.006 
0.003 
0.002 
0.001 

0.004 
0.004 


0.391 
0.436 

0 .  086 

0.054 

0.007 

0.005L 

0.005L 

0.056 
0-091 


173.0 
190.0 


169 
169 

165 
174 


174.0 
180.0 


6.2 

4.9 


169 
182 

166 
163 
159 

163 

158 
175 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.045 
0.035 
0.024 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 


0.025 

0.004D 

0.001 


16 

1URB. 

FORMAZIN 

UNITS 


0.064 
0.034 
0.010 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.B60 
0.603 
0.420 


59 
SULPHATE 


0.006 
0.004 
0.001 


280 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


0.436 
0.1 26D 
0.005 


95 
ACIDITY 
MG/L 


190.O 
174.3 
165.0 

8 

52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


11  .0 
6.1 

2.6 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

Phenols 


UG/L 


10  02 

28  03 
30  03 
26  04 
01  06 

13  07 
19  07 

29  08 
12  10 
18  10 

14  11 


7  7  1450 
77  0815 
77  1420 
77  1200 
77  OBOO 
77  0B20 
77  1235 
77  1315 
77  1500 
77  0855 
77  0925 


.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


260 
280 
250 
255 

250 
245 
250 

259 
269 


3.00 
2.60 
2.20 
1.80 
3.20 
3.20 
3. 60 

3.30 
2.40 


7.2 
8.3 
6.0 
63.0 
7.1 
7.5 
7.6 

7.9 
7.4 


16.5 
17.0 

15.0 
14.5 
13.5 
15.0 

15.0 
17.0 


2.00 
2.00 

0.80 
1.65 
1.75 
1.10 

0.40 
0.75 


8.08 
8.12 


290 
.200 

.1  10 
.080 

110 
.290 

.120 
.110 


1  .OL 

1  .OL 

6.5 

2.0 

1  .0 

2.0 

5.C 


OL 
.OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 


280 
258 
245 


3.80 
2.83 

1  .80 


63.0 
13.6 

6.0 


17.0 
15.4 

13.5 


2.00 
1.31 

0.40 


8.  12 
7.93 
7.55 


0.290 
0.164 
0.080 


6.5 
2.  3D 
1.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BH3  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77 

1450 

3 

28  03  7  7 

0815 

3 

30  03  77 

1420 

3 

26  04  77 

1200 

3 

01  06  77 

0800 

3 

13  07  77 

0820 

.3 

19  07  77 

1235 

.3 

29  08  77 

1315 

.3 

12  10  77 

1500 

.3 

18  10  77 

0855 

.3 

14  11  77 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

«•) 

M 1 N 1  MUM 

76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


74 
TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


14 

10 
9 
11 

12 
9 


14 
10 

7 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


41 

COD 


20  L 

18 


27 
31 


39 
17 


41 

27D 

17 


265 
TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 

O.OOH 

0.001 

O.OOIL 


0.001L 
0.001 
0.001 
0.001 


10 

0.001 

2 

0.001D 

0 

0.001 

NO    OF    SAMPLES 


635 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


Stn  sin  samp  pj 
DIST  BBC  DEPTH 
FEET      MTRS 


10   02    77 

1450 

.3 

30   03    77 

1420 

.3 

19   07    77 

123S 

3 

29  08    77 

1315 

3 

12    10    77 

1500 

3 

16    10   77 

0855 

-3 
MAXIMUM 

AVS   Oft    C 

MINIMUM 

235 

203 

221 

22S 

229 

215 

249 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

UG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020L 

0.010 

0.O1OL 

0.010L 

0.005L 

0.020 

0.030L 

0.010L 

0.010 

0.010L 

0.005L 

0.030 

0.0201 

2.900 

0.020L 

O.O05L 

0.020L 

0.030L 

0.0201 

0.200 

0.0301 

0.005L 

G.010L 

0.0*01 

0.010L 

0.0301 

0.050L 

O.OIOL 

0.020L 

0.0101 

0.030L 

0.005L 

0.010L 

0.050 

0.020 

2.900 

0.030 

0.050 

0.030 

0.0330 

0.0160 

0.523D 

0.0120 

0.01 3D 

0.017D 

0.020 

0.010 

0.010 

0.010 

0.005 

0.010 

201  238        80 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L      MG/L 

O.OIOL 
O.OIOL 
0.02CL 
0.020L 
0.005L 
0.020L 


0.020 

0.0140 

0.005 


NO  OF  SAMPLES 


BOH 

'■/ 

SITE: 

BAXTER    CREEK 

STATION 

ID:       17-0021-069-02 

SAMPLE    POINT: 

1.5    MILES    DOWNSTREAM    FROM   MULBROOK 

STATION 

TYPE: 

RIVER          FLOM    GAUGE 

MOE   02HJ102 

MAJOR    BASIN:    GREAT    L 

STORE 

02 

MINOR    BASIN:    LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM   STREAM:    TRENT    RIVER 

12  20 

STN    NO 

69 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17   0707010.0   4B93900.0   4 

REGION    03 

MILEAGE 

83.30 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMP    DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP       PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOM   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

DY    MO 

va 

LMT 

DIST 

BRG   DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/100BL 

MF/lOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

31    03 

77 

1200 

3 

25934 

0.8 

28   04 

77 

0850 

3 

25485 

G 

2000. 

10. 

4. 

8.0 

10   8 

0.8 

19   05 

7T 

1145 

.3 

25549 

6  S 

36. 

2. 

10. 

15.0 

6.9 

0.2 

15   06 

77 

1630 

.3 

25583 

6   8 

312. 

13. 

4.       L 

21. D 

9.4 

0.4 

19   08 

77 

0910 

.3 

25729 

6   B   9 

29000. 

100. 

20. 

14.9 

10.9 

16    09 

77 

1020 

■3 

25782 

6   8   9 

180. 

36. 

12. 

14.5 

11.3 

1  .0 

19    10 

77 

1425 

.3 

25832 

6   9 

530. 

B. 

4.       L 

7.0 

104 

0.2 

24    11 

77 

1400 

.3 

25831 

6 

1  190. 

520. 

280. 

2.0 

12.7 

0.8 

08    12 

77 

1400 

.3 

MAXIMUM 

25996 

4 

372. 
29000 . 

36. 
520. 

860. 
860. 

0.0 
21.0 

13.5 

13.5 

1  .0 

1  .0 

AVG 

OR    G£0»      :', 

63B.' 

24.  • 

31.*    D 

10.1 

10.7 

0.7 

MINI  MUM 

36. 

2. 

4. 

0.0 

6.9 

0.2 

NO 

OF    SAMPLES 

8 

8 

S 

8 

8 

6 

33 

34 

19 

30 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

SAMP   DTE 

HOUR 

STN 

STN    SAMP      PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

or  MO 

¥0 

IMT 

DIST 

BRG    DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI DS 

0- SOL  I  OS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31    03 

77 

1200 

.3 

0.041 

0.006 

0.018 

0.350 

0 .  004 

0.541 

28   04 

77 

0350 

.3 

0.016 

0.007 

0.008 

0.290 

0.004 

0.416 

19    05 

77 

1145 

.3 

0.015 

0.001 

0.002L 

0.  1B0 

0.002 

0    506 

249.0 

5.0 

15   06 

77 

1630 

.3 

0.021 

0.010 

0.036 

0.2S0 

0.005 

0.350 

246.0 

5.  1 

19   08 

77 

0910 

.3 

0.031 

0.008 

0.014 

0.300 

0.004 

0.291 

253.0 

6.0 

16   09 

77 

1020 

3 

0.068 

0.005 

0.012 

1  .18 

0.003 

0.127 

268. 

5.0 

19    10 

77 

1425 

3 

0.073 

0.003 

0.022 

0.400 

0.004 

0.356 

24    1  1 

77 

1400 

.3 

0.045 

0.015 

0.044 

0.49 

0.004 

Q.5B0 

302. 

19. 

08    12 

77 

1400 

.3 

0.024 

0.011 

0.106 

0.330 

0.005 

0.563 

264.0 

6.0 

MAXIMUM 

0.073 

0.015 

0.106 

1  .18 

0.005 

O.580 

302. 

19. 

AVG 

OR    GEOM   MN    1 •  | 

0.037 

0.007 

0.029D 

0.419 

0.004 

0.41S 

263.7 

7.7 

MINIMUM 

0.015 

0.001 

0.002 

0.180 

0.002 

0.127 

246.0 

5.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


31  03  77  1200 

28  04  7  7  OB50 

19  05  77  1145 

15  06  77  1630 
19  08  77  0910 

16  09  77  1020 
19  10  77  1425 
24  11  77  1400 
08  12  77  1400 


3 
3 
3 
.3 
-3 
.3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINI  MUM 


14 

16 

58 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/l 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

410 

6.20 

8.6 

460 

1  .40 

16.0 

375 

1  .20 

1  .8 

370 

3.00 

8.3 

380 

2.70 

3.2 

405 

1  .4 

3.3 

479 

14.00 

6.7 

490 

5.3 

15.0 

456 

4.00 

6.9 

480 

14.00 

16.0 

424 

4.36 

7.7 

370 

1  .20 

1  .8 

2B0        95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT  ALK 

SILICATE      MG/L  AT  LAB 

SI  MG/L  MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


636 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


OTONABEE  RIVER 

AT  LOCK  NO  19  DAM  PETERBOROUGH 

RIVER 


LONG 


MAJOB  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:   LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

U.T.M.  1?  0713800.0  4907250.0  4 


STATION  ID:   1 7-0021 -070-02 


REGION  03 


5T0RET  CODE:  02 
004 
1220 

MILEAGE    89.90 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  VR  LMT 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01    04 

77 

1200 

.3 

27   04 

7  7 

1G15 

.3 

IB    05 

77 

1625 

.3 

15   06 

77 

17t5 

3 

13   07 

77 

1500 

.3 

17   08 

77 

1515 

.3 

14   09 

77 

1530 

.3 

19    10 

77 

1515 

3 

23    II 

77 

1340 

.3 

OB    12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   W    C| 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


25950 
25481 
25544 
25586 
25646 
25714 
25767 
25834 
25B7B 
2S994 


901        444         80         81  84         68 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


60. 

60. 
364. 

60. 
960. 
3200. 
1500. 
150. 
236. 
530. 


3200. 
304.* 
60. 


4. 

4. 

IB. 

2. 

340. 

276. 

48. 

24. 

12. 

160. 


340. 
26." 
2. 


4. 

2. 

2. 

2. 

82. 

236. 

12. 

4. 
12. 
36 


236. 

10. < 
2. 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


9.2 

19.0 

22.5 

23.5 

19.5 

19.0 

8.2 

2.2 

0.0 


23.5 

13.7 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


9.7 

6.4 

7.5 

6.3 

B.8 

9.7 

11.9 

13.3 

13.7 


137 

9.7 
G.3 


,-OAY 

BOD 

MG/L 

0.6 

1  .0 

2.B 

1  .0 

2.0 

2    0 

1  .5 

0.5 

1  .0 

1  .2 

2.8 

1  .4 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YH  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


Ot  04  7  7  1200 
27  04  77  1615 

18  05  77  1625 
15  06  77  1715 

13  07  77  1500 
17  08  77  1515 

14  09  77  1530 

19  ID  77  1515 
23  11  77  1340 
OB  12  77  1300 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1*1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01    04 

77 

1200 

.3 

27    04 

77 

1615 

3 

18    05 

77 

1625 

3 

15   06 

77 

1715 

.3 

13   07 

77 

1500 

.3 

17   OB 

77 

1515 

.3 

14   09 

77 

1530 

.3 

19    to 

77 

1515 

3 

23    11 

77 

1340 

.3 

OB    12 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM    MN     (  •  ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 l 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0.002 

O.OSO 

0.400 

0.004 

0.246 

143.0 

6.3 

0.021 

0.001 

0   010 

0  .  3B0 

0.004 

0.  166 

142.0 

5.0 

0.026 

0.001 

0.044 

0.510 

0.003 

0.017 

147.0 

4.  1 

0.015 

0.001 

0.004 

0.380 

0.002 

0.02B 

141  .0 

4.3 

0.039 

0.002 

0.034 

0.620 

0.003 

0.037 

15t  .0 

7.9 

0.033 

0.001 

0.052 

0.500 

0.003 

0.027 

146.0 

9.3 

0.030 

0.001 

0.008 

0.52 

0.001 

0.009 

0.027 

0.001L 

0.010 

0.520 

0.001 

0.009 

0.022 

0.001 

0.024 

0.46 

0.002 

0.038 

138. 

3.0 

0.015 

O.OOB 

0.014 

0.400 

0.002 

0.044 

140.0 

2.4 

0.039 

0.008 

0.080 

0.620 

0.004 

0.246 

151  .0 

9.3 

0.024 

O.0O20 

0.028 

0.469 

0.003 

0.062 

143.6 

5.3 

0.014 

0.001 

0.004 

0.380 

0.001 

0.009 

13B. 

2.4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

S 

B 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

209 

0.80 

5.5 

210 

1  .60 

5.6 

220 

1  .40 

6.7 

210 

1  .50 

5.6 

220 

4.80 

6.1 

210 

5.50 

5.9 

210 

3.8 

5.8 

206 

2.40 

5.7 

207 

1.3 

5.8 

212 

1.30 

5.B 

220 

5.50 

6.7 

211 

2.44 

5.B 

206 

0.80 

5.5 

NO  OF  SAMPLES 


8-0. W  ./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


SAMP   OTE   HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


30 

03 

77 

1320 

27 

04 

77 

1127 

16 

05 

77 

0920 

15 

06 

77 

0930 

13 

07 

77 

1110 

17 

06 

77 

0900 

14 

09 

77 

0930 

19 

10 

77 

0B50 

23 

11 

77 

0910 

08 

12 

77 

1040 

SALT  CREEK 

CONCESSION  EAST  HIGHWAY  30  4  MILES  FROM  MEYERSBURG 
BiVER  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STATION  10:   17-0021-071-02 


LAT  LONG 

934 

STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BRG  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 

. 3  25923 

.3  25468 

.3  25531 

.3  25570 

.3  25635 

.3  25700 

.3  25753 

.3  25819 

.3  25869 

.3  259B7 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


U.T.M,  18  0274690.0  489772S.0  4 


9D1 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


6 

6 
6 
6 

6  8 
6 

e 

6 
4 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

700. 

250. 
1800. 

300- 

420. 

23000. 

2100. 

30. 

220. 
2000. 


23000. 

692. 

30. 


81 
FECAL 
C0L1F0RM 
MF/100ML 

44. 

52. 
300. 
140. 

2ao. 

1  1 000 . 

620. 

10.   L 

10. 

20. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

94 

16. 
214. 
150. 
108. 
600.  G 
310. 

10.   L 

20. 
470. 


11000.  600. 

114.*  D  99.* 

10.  10. 

10 


STORET    CODE: 

02 

004 

1220 

REGION    03 

MILEAGE 

26 

20 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-D 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

OEG    C 

MG/L 

MG/L 
1  .0 

9.8 

9-4 

0.4 

17.5 

5.6 

1 .8 

20.0 

7.7 

O.B 

22.5 

7.5 

1    0 

15.2 

9.0 

4.5 

16.0 

10.8 

0.8 

7.B 

1  1.2 

1  .2 

0.5 

13.3 

1  .2 

0.0 

13.0 

O.B 

22.5 

13.3 

4.5 

12.1 

i.7 

1  .3 

0.0 

5.6 

0.4 

10 


10 


637 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SIMP 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
-3 


30 

03 

77 

1320 

37 

04 

77 

1  127 

IS 

05 

77 

0320 

15 

06 

77 

0930 

13 

07 

77 

1  110 

17 

08 

77 

0900 

14 

09 

77 

0930 

19 

10 

77 

0850 

23 

11 

77 

0910 

08 

12 

77 

1040 

.a 

3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • i 

MINIMUM 

NO  OF  SIMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   Pj 
DV  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 

3 

3 
.3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVC  OR  CEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


30 

03 

77 

1330 

27 

04 

77 

1127 

18 

05 

77 

0920 

IS 

OS 

77 

0930 

13 

07 

77 

11  10 

17 

OB 

77 

0900 

14 

09 

77 

0930 

19 

10 

77 

0850 

23 

11 

77 

0910 

08 

13 

77 

1040 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.112 

0.021 

0.  156 

0.540 

0.01  1 

1  .  130 

320  0 

50.0 

0.032 

0.014 

0.028 

0.330 

0.009 

0.961 

289.0 

14. D 

0.096 

0.01B 

0.1  18 

0.800 

0.039 

0.701 

287.0 

38.0 

0.074 

0.003 

0.002L 

0.450 

0.014 

0.271 

303.0 

40.0 

0.066 

0.013 

0.034 

0.480 

0.010 

0.415 

296.0 

29.0 

0.410 

0.037 

0.056 

1  .550 

0.017 

0.393 

499.0 

271  .0 

0.079 

0.010 

0.034 

0.32 

0.005 

0.395 

0.028 

D.OOI 

0.030 

0.670 

0.002 

0.019 

0.023 

0.015 

0.018 

1  .33 

0.005 

1  .01 

307. 

6.0 

0.032 

0.01  1 

0.064 

0.330 

0.005 

0.969 

289.0 

10.0 

0.410 

0.037 

0.156 

1.550 

0.039 

1  .130 

499.0 

271  .0 

0.095 

0.014 

0.0530 

0.680 

0.012 

0.626 

333.8 

56.0 

0.033 

o.ooi 

0.003 

0.33 

0.002 

0.019 

287.0 

6.0 

10 

ID 

10 

to 

10 

10 

8 

e 

14 

16 

58 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

FORMAZIN 

MC/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

St  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

415 

19.00 

6.8 

480 

S.20 

6.0 

445 

7.20 

3.2 

405 

16.00 

4.0 

410 

13.00 

4.0 

350 

70.00 

5.8 

420 

16. 

4.2 

252 

3.70 

7.9 

496 

3.6 

8.  1 

SIS 

$.00 

7.9 

515 

70.00 

8.1 

4<9 

15.67 

6.0 

352 

3.70 

3.2 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B.O.W./  SITE:  PLATO  CREEK 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  7  1 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


09  02  77  1215 
30  03  77  1415 
27  04  77  1230 

18  05  7  7  1030 
15  06  77  1150 

13  07  77  1215 

14  09  77  1035 

19  10  77  1000 
23  11  77  1030 


STN   ST\  SAMP   Pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 


09 

02 

77 

1215 

30 

03 

77 

1415 

27 

04 

77 

1230 

18 

05 

77 

1030 

15 

06 

77 

1150 

13 

07 

77 

1215 

14 

09 

77 

1035 

19 

10 

77 

1000 

23 

1  1 

77 

1030 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:    17-0021 -072- Q3 

(  OF  HAVELCi  ■'■. 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  COOE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM;  TRENT  RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M 

16  0373975.0  4923700.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

61  .00 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

8B 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAv 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

80  C 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

35363 

4 

340. 

24 

13. 

1  .5 

14.4 

1  .2 

25926 

6 

44. 

2. 

3.   L 

10.5 

9.7 

0.8 
0.3 

25171 

6 

340. 

30. 

6. 

10.0 

9.9 

35534 

6 

460. 

74. 

IS. 

17.5 

4.2 

0.6 

25573 

8  9 

440. 

292. 

172. 

17.4 

5.4 

4.3 

0  .6 

25638 

8  9  9 

530. 

250. 

300.   G 

20.5 

0  .8 

25756 

8  5  9 

250. 

34. 

84. 

15  9 

4.7 

1  .2 

35622 
25873 

sag 

6 

100. 
90. 

10. 
8. 

10.   L 
16. 

6.2 
0.2 

11.7 
12.2 

0.4 
t  .4 

530. 

293. 

300. 

20.5 

14.4 

1  4 

220.* 

29.* 

23 .'    E 

11.1 

8.5 

0.8 

44. 

2. 

2. 

0.2 

4.2 

0.2 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.037 

0  011 

0.124 

0.490 

0.006 

0.614 

380.0 

5.7 

0.018 

0.003 

0.002 

0.400 

0.002 

0.  100 

252.0 

2.2 

0.015 

0.005 

0.004 

0 .  400 

0.003 

0.037 

277.0 

1  .2 

0.021 

0.013 

0  048 

0.460 

0.005 

0.085 

301  .0 

3.2 

0.038 

0.020 

0.048 

0.640 

0.003 

0.012 

333.0 

6.3 

0.055 

0.025 

0.034 

0 .  700 

0.003 

0  007 

338.0 

2.B 

0.072 

0.015 

0.004 

0.60 

0.0O2 

0.005G 

0.006 

0.002 

0.0091 

0.580 

0.002 

0.005L 

0.015 

0.005 

o.ooe 

0.57 

0.002 

0.038 

296. 

O.B 

0.072 

0.025 

0.  124 

0.700 

0.006 

0.614 

3B0.O 

6.3 

0.031 

0.01  1 

0.0300 

0.540 

0.003 

0.100E 

311  .0 

3.2 

0.008 

0.003 

0.002 

0.400 

0.003 

0.005 

252.0 

0.8 

638 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


09  02  77  1315 
30  03  77  1415 
37  04  77  1330 
IB  05  7  7  1030 
15  06  77  1150 

13  07  77  1315 

14  09  77  1035 
19  10  77  1000 
23  11  77  1030 


3 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 

.3 
.3 


14 

16 
TURB. 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

COND. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

ug/l 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

650 

3.20 

39.0 

385 

1  .00 

13.5 

425 

1  .20 

15.0 

485 

1  .  30 

0.5 

530 

2.50 

25.0 

530 

2.20 

29.0 

550 

1  .5 

32.5 

4se 

0.70 

24.0 

4  75 

0.55 

24.5 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


650 
502 

ass 


3.20 
1  .56 
0.55 


39.0 

22.  6 

0.5 


NO  OF  SAMPLES 


B  O.K  /  SITE-  PIGEON  HIVES 

SAMPLE  POINT;  FEE  LANDING  3  MILES  NORTH  OF  OMEMEE 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


10  02  77  1500 
31  03  77  1509 
29  04  77  0905 
16  06  77  1745 
t5  07  77  1110 
IB  OB  77  1500 
15  09  77  1545 
20  10  77  1530 
24  11  77  1730 


,3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


25375 
25948 
25498 
25599 
25664 
2572B 
357BI 
25B4B 
25B96 


901 
SCD 


S 
6 

6 

6 

6 

6  8 

6  B 

6 

6 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION    ID:       17-0021-074-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


17    0695950.0   4912550.0    4 


444 

FLO*   CFS 


REGION   03 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


408. 
276. 


ai 

FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


126. 
2. 


8. 
40. 
64. 


ENTER. 
MF/IOOML 


16. 
4. 


SB 

PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


B 
5 

23 
23 
17 
19 

8 

0 


MILEAGE   141.00 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

I  1  .2 

II  .3 
10.9 

6  9 

8  9 

9.6 
1  1  .0 
13.1 
14.2 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 

I  .0 

O.B 
O.B 
1  .2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 


4CB. 
77.' 


126. 
5.'  D 
2. 


23.0 

11  .7 

0.2 


14.3 

10.9 

8.9 


1  .4 
1  .0 
O.B 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT     DIST 
FEET 

10  03  77  1500 

31  03  77  1509 

29  04  77  0905 

16  06  77  1745 

1S  07  77  1110 

18  08  77  1500 

15  09  77  1545 

20  10  77  1530 

24  11  77  1720 


stn  samp  p<j 

BR3  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


33 

TOTAL 


MG/L 


0.037 
0.028 


017 
026 
011 
015 
0IB 
.008 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.008 
0.006 

0.002 

0.00 1 

0.001 

0.001G 

0.003 

0.001L 


FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.333 
0.17B 

0.050 
0.1  OB 
0.024 
0.004 
0.032 
0.006 


SO 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


590 
510 

630 

540 

550 

70 

490 

37 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.010 
0.005 

0.003 
0.005 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0    340 
0.335 

0.005L 

0.  130 

0.005L 

0.528 

O.OOB 

0.0051 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

368. 0 


177.0 
150.0 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

1  .6 


1  .4 

4.  1 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D-SOLIOS 
MG/L 


MAXIMUM  0.03B  0.008  0.333  0.70  0.010 

AVG   OR    GEOM   MN    (•(  0.019  0.003E  0.093  0.548  0.004 

MINIMUM  0.008  0.001  0.004  0.37  0.003 


0-538 
0.1 450 
0.005 


26B.0 
212.0 
150.0 


4.  1 
1  .9 
0.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

.3 
.3 
3 

.3 

3 
3 


10 

■02 

77 

1500 

31 

03 

77 

1509 

16 

06 

77 

1745 

15 

07 

77 

1110 

IB 

08 

77 

1500 

15 

09 

77 

1545 

20 

10 

77 

1530 

24  11  77  1720 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mm  I • I 

MINIMUM 


14 

COND. 
25C 

UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

3B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

Phenols 
ug/l 

455 
330 
2  70 
225 
315 
310 
208, 
404 

3.00 
13.00 
DBS 
2.20 
0.85 
1  2 
1  .70 
1.3 

3.9 
B.5 
11  .5 
7.2 
3.1 
4.3 
5.8 
7.0 

455 
302 
208 

12-00 
2.89 
0.B5 

11  .5 
6.5 
3.1 

NO  OF  SAMPLES 


639 


BOH./  SITE: 
SAMPLE  OOI NT; 
STATION  TYPE: 


BURNT  RIVER 

FIRST  BRIDGE  4  MILES  SOUTH  OF  KINHOUNT 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HF003 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 

TRENT  RIVER 


U.T.M.    17   0685350.0  4956500.0   4 


STATIOH    ID:       1 7 -0021  -  075 -03 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


REGION   03 


MILEAGE       174. BO 


934 

901 

444 

SO 

81 

84 

88 

805 

SAMP  DIE 

HOUR 

SIN 

STN  SAMP   PJ 

Sample 

SCO 

FLOW  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DY  MO  YR 

LIFT 

Disr 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

31  03  77 

1235 

.3 

25943 

6 

1910.00 

4.5 

26  04  77 

1500 

.3 

25493 

6 

382  00 

138. 

3. 

4. 

8.0 

16  06  77 

1230 

3 

25594 

e  9 

179.00 

124. 

2.   L 

2.   L 

20.0 

14  07  77 

1320 

3 

25655 

8  9 

106.00 

23.0 

18  OB  77 

1235 

.3 

25723 

8  3 

17B.0O 

18.0 

15  09  77 

1350 

.3 

25776 

6  e 

9 

140.00 

36. 

2. 

3.   L 

17.9 

20  10  77 

1200 

.3 

25843 

6  8 

9 

461 .00 

10.   L 

2. 

2.   L 

8.0 

24  11  77 

1415 

.3 
MAXIMUM 

25891 

6 

935.00 

1910.00 

84. 

128. 

12. 
12. 

4. 
4. 

1.0 
33.0 

avg 

OR  GEO*  '": 

536.38 

54.  •  D 

3.»  D 

3.'  D 

12.6 

MINIMUM 

106.00 

10. 

2. 

2. 

1.0 

NO 

3F  SAMPLES 

8 

5 

5 

E 

8 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DY  MO  YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31  03  77 

1235 

3 

0.017 

0 

001 

0.034 

0.350 

0.003 

0.1S8 

2B  04  77 

1500 

.3 

0.057 

0 

001 

0.016 

0.670 

0.003 

0.183 

16  06  77 

1230 

3 

0.008 

0 

001 

0.020 

0.300 

0.002 

0.048 

76.0 

1.0 

14  07  77 

1220 

3 

0.021 

0 

001 

0.038 

0.460 

0.003 

0.022 

138.0 

4.6 

18  08  77 

1225 

3 

0.023 

0 

002 

0.036 

0.430 

0.002 

0.018 

15  09  77 

1250 

3 

0.008 

0 

D02 

0.014 

1  .02 

0.001G 

0.010 

20  10  77 

13O0 

3 

0.014 

0 

001 

0.032 

0.500 

0.002 

0.003 

24  11  77 

1415 

.3 

0.0<2 

0 

001  L 

0.010 

0.43 

0.001 

0.015 

140. 

3.1 

MAXIMUM 

0.057 

0 

002 

0.038 

1  .02 

0.003 

0.182 

140. 

4.6 

AVG 

OR  GEO! 

0.020 

0 

00  ID 

0.025 

0.S2O 

0.OO2U 

0.057 

118.0 

2.6 

MINIMUM 

0.008 

a 

001 

0.010 

0.300 

0.001 

0.003 

76.0 

1  .0 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

11  .9 
10.6 

7.4 

7.3 

B-6 

9.3 
11.3 
13.2 


13.2 
9.9 
7.2 


1 

5-DAY 

800 

MG/L 

o.e 

1.8 

0.5 
0.8 
1.0 
0.5 
0.6 
1* 


1  .8 
0   9 

0.5 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.4  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


31  03 

77 

1235 

3 

28  04 

77 

1500 

3 

16  06 

77 

1230 

.3 

14  07 

77 

1220 

.3 

IB  08 

77 

1225 

3 

15  09 

77 

1250 

3 

20  10 

77 

1200 

3 

24  11 

77 

1415 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•  ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

T0T»L 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

62 

1  20 

2.9 

210 

1  50 

5.3 

114 

0.90 

3.6 

205 

1  .60 

4.9 

107 

0.95 

3.0 

107 

3.3 

3.2 

302 

1  .70 

5.4 

213 

1  .6 

5.7 

213 

2.2 

5.7 

155 

1  .46 

4.3 

82 

0.90 

3.9 

NO  OF  SAMPLES 


BOW/  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


GULL  RIVER 

HIGHWAY  503  BRIDGE  NORLAND 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HF002 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02 

77 

1245 

3 

31  03 

77 

1305 

3 

2B  04 

77 

1525 

3 

16  06 

77 

1615 

3 

14  07 

77 

■  300 

.3 

18  08 

77 

1330 

.3 

15  09 

77 

1350 

.3 

20  10 

77 

1230 

.3 

24  11 

77 

1445 

-3 
MAXIMUM 

AVG  OR  l.-ro-,.': 

MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


25371 
25913 
25494 
25595 
25656 
25724 
25777 
25844 
25892 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


U.T.M.  17  0673310.0  4954950.0  4 


444 
FLOM  CFS 


363.00 
796.00 

246.00 
771.00 
521 .00 
485.00 
435.00 
439.00 
991.00 


99 1 . 00 
560.73 
246.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 


73. 
4. 

330. 


81 

FECAL 
COLIFORM 

MF/100M1. 


3. 
2. 

22. 


10. 
36. 


330. 
18.*  0 
4. 


22. 

3. 
2. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


2. 
54 


54. 
4, 
2. 


STATION 

ID:   17-Ot 

21 -076-02 

STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

REGION  03 

MILEAGE 

173 

30 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

■F/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

'0 

15.4 

1  .8 

2.9 

12.0 

1  .0 

8.0 

12.4 

1.0 

21.0 

7.8 

0.4 

22  8 

7.6 

0  2 

18. 8 

9.5 

19  5 

10-3 

0.4 

7.5 

12.6 

0.6 

3.8 

124 

0.« 

23.8 

15.4 

1  .9 

11  .7 

11.1 

0.7 

1.0 

7.8 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


640 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  OS  77  1245 
31  03  77  1305 
28  01  77  1525 
16  06  77  1615 

14  07  77  1300 
18  08  77  1330 

15  09  77  1350 
20  ID  77  1230 
24  11  77  144S 


.3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  ■  |'| 
MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  I A 

KOELDAHL 

N02-N 

N03-N 

'solids 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.001 

0.020 

0.  ISO 

0.002 

0.  133 

37.0 

1.1 

0.012 

0.001 L 

0.008 

0.240 

0.001 

0.174 

0.022 

0.002 

0.010 

0.420 

0.D03 

0.177 

0.005 

0.001 

0.016 

0.210 

0.002 

0.048 

47.0 

1  .4 

0.015 

0.006 

0.002L 

0.180 

0.003 

0  557 

240.0 

3.3 

0.007 

0.001 

o.oos 

0.310 

0.001 

0.005L 

0.007 

O.OOl 

o.ooa 

0.29 

O.OQIG 

0.005G 

0.018 

0.002 

0.074 

0.530 

0.002 

0.023 

0.009 

0  -  00 1 L 

0.012 

0.23 

0.001 

0.085 

39. 

1  .2 

0.028 

0.006 

0.074 

0.530 

0.003 

0.557 

240.0 

3.3 

0.012 

0.0020 

0.01BD 

0.288 

0.002U 

0.1 34E 

90.8 

1  .8 

0.005 

0.001 

0.002 

0.180 

0.001 

0.005 

37.0 

1  .  1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02 

77 

1245 

3 

31  03 

77 

1305 

•  3 

28  04 

77 

1525 

3 

16  06 

77 

1615 

.3 

14  07 

77 

1300 

3 

18  08 

77 

1330 

.3 

15  09 

77 

1350 

.3 

20  10 

77 

1230 

3 

24  11 

77 

1445 

3 
MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  •  ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

56 

2.20 

1  .9 

70 

1  .00 

2.1 

207 

1  .20 

5.2 

71 

0.80 

1  .9 

365 

1  .SO 

1  .7 

65 

o.eo 

1  .8 

65 

1.0 

1  .8 

265 

1.50 

7.4 

58 

12 

1.9 

365 

2.20 

7.4 

136 

1.24 

2.9 

56 

0.80 

1.7 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  BAXTER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  CONCESSION  NO  5  TWP  OF  CAVAN 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-077-02 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

U.T.M.  17  0703375.0  4889B50.0  4 


REGION  03 


ST0R6T  CODE:  02 
004 


MILEAGE    87.40 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


01  04  77  1200 
28  04  77  07S5 
19  05  77  1105 
23  11  77  1OO0 
08  12  77  1420 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


901 
SCO 


25953 

25484     6 
2S54B     6 
25B71 
25997     4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

50. 
260. 

348. 
212. 
290. 


Bl  84  88 

FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/1O0ML  MF/lOOML 

L      4. 
L     16. 

44. 

72. 

30. 


4. 

4. 

116. 

36. 

10. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 


5.2 
17.0 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


10.4 
7.4 


11.9 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

0.4 

0.4 
0.8 
1  .0 
0.2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ | 

MINIMUM 


348. 

194." 

50. 


116. 
15. • 

4. 


72. 

23. 
4. 


17.0 
7.4 
0.0 


1  1.9 

9.9 
7.4 


1  .0 
0.6 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  04  77 

1200 

3 

28  04  77 

075S 

.3 

19  05  77 

1105 

3 

23  11  77 

1000 

.3 

08  12  77 

1420 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MH  (  •  1 
MINIMUM 

33  34 

TOTAL  FILTEREO 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.022 
0.016 
0.043 
0.025 
0.02B 


0.043 
0.027 
0.016 


0.006 
0.007 
0.003 
0.008 
0.007 


0.008 
0 .  006 
0.003 


19 

FILTERED 

AMMON 1  A 

MG/L 

0.016 
0.010 
0.014 
0.O16 
0.016 


0.016 
0.014 
0.010 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.240 
0.230 
0.390 
0.32 

0,230 


0.390 
0.282 
0.230 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0.002 
0.004 
0.002 
0.002 


0.004 
0.003 
0,002 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.662 
0.518 
0  301 
0.450 
0537 


0.662 
0.494 
0.301 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

246-0 

282.0 

257. 

258.0 


282.0 

2E0.8 
246.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

8.7 

15.0 
5.4 
11  .0 


15.0 

10.0 

5.4 


7 

DISS. 

SOLI  OS 

MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP  PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  04 

77 

1200 

.3 

28  04 

77 

07S5 

■3 

19  OS 

77 

1  105 

.3 

23  11 

77 

1000 

.3 

08  12 

77 

1420 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  (•) 
MINI  MUM 

14  16 

COND.  TURB- 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


364 

370 
410 
387 
380 


410 
382 
364 


2.40 
1  .30 
4.20 
3.4 
3.90 


4.20 
3.04 
1.30 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


2.2 

2.  1 
5.7 
2.3 
2.0 


5.7 
2.9 
2.0 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


62 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


641 


BOW./  SITE:  PLATO  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  OLD  POUND  LAKE  ROAD 

STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-078-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


U.T.M.  18  0267325. 0  4934650. 0  0 


MILEAGE    65.10 


934 

901 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

SAMPLE 

S 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

FEET 

BRG  DEPTH 
MTR5 

NO 

27  04 

7  7 

1320 

.3 

25472 

8  8 

18  05 

77 

1040 

.3 

25535 

6  8 

15  06 

77 

1215 

.3 

25574 

8  9 

13  07 

77 

1235 

.3 

25639 

8  9 

17  08 

77 

1020 

.3 

2S703 

5  8  9 

1045 

3 

25704 

8  9 

14  09 

77 

1100 

.3 

2S757 

8  5  9 

19  10 

77 

1030 

.3 

3  5823 

8  9  5 

23  11 

77 

1  100 

■3 
MAXIMUM 

25873 

6 

AVG 

OR  GEO" 

MINIMUM 

444         80         81  84         88 

FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.     PSEUD. 

COL  I  FORM  COL  1  FORM  ENTER.        MPA 

MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML  MF/100ML 


300. 
130. 

450. 

790. 

2600. 

2400. 

80. 

30. 


2600. 
346.' 

30. 


24 

61. 

340. 
164. 

184. 
304. 
10.   L 
4.   L 


340. 
61.' 
4. 


32. 

10 

300. 
520. 
240. 

216. 
2. 

•". 


520. 
44.' 

2. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

9.0 
21  .0 
19.0 
33.0 
15.0 
16  0 
16.5 

7.0 

0.0 


33-0 

14.1 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/l 

9.4 

12.4 

6.3 

5  1 

5  i 

5.1 

4.4 
11.6 
12. S 


13.5 
8.0 
4.4 


5-DAY 

BOD 

MG/L 

0.6 
1  .0 
1  .0 
0.8 

1  0 
2.2 

2  5 
0-6 
2.0 


2  5 
I  .3 

0.6 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  L»T    DIST  BRG  DEPTH 

FEET        MTRS 


37  04  77 

1330 

.3 

18  05  77 

1040 

.3 

15  06  77 

1315 

.3 

13  07  77 

1235 

3 

17  08  77 

1020 

3 

1045 

3 

14  09  77 

1100 

3 

19  10  77 

1030 

3 

23  11  77 

1100 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   ST  4  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 

017 

034 
0-2 
036 
068 
078 
087 
076 
011 


0.087 
0.049 
0.011 


CONO . 
35C 

UMHOS 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.003 
0.002 
0.012 
0.014 
0.033 
0.011 
0.014 
0.042 
0.005 


0  042 
0.014 
0.002 


16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


010 

040 

080 

044 

020 

306 

160 

002  L 

006 


a 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 


0 .  306 

0.074D 

0.003 

9 
66 

CHLORIDE 
MG/L 


0.550 
0.740 

0  740 
0.700 
0.760 

1  .330 
1  .43 
O.8O0 
0.53 


1  .43 

0.840 

0.53 


59 

SULPHATE 


MG/L 


31 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


004 

003 
004 
003 
004 
004 
003 
004 


33 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.001 


0.004 
0.003 
0.001 

9 

380 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


005 

0O7 

036 

OOSL 

OOSL 

006 

MX 

006 

005  L 


0.036 

Q.009D 

0.005 


95 

ACIDITY 
MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


232 
198 
195 
316 
337 
350 


399. 


327.0 

258 .  1 
195.0 


53 

TOT     ALK 
AT    LAB 
MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


6.0 
3.3 
1  .4 


55 

PH 
AT    LAB 


DISS. 
SOLIDS 


107 

CALCUL 
D- SOLIDS 


MG/L      MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


35 

PHENOLS 


UG/L 


37  04 

77 

1320 

■3 

18  05 

77 

1040 

3 

15  06 

77 

1215 

3 

13  07 

7  7 

1235 

3 

17  08 

7  7 

1020 

.3 

1045 

.3 

14  09 

tl 

1100 

3 

19  10 

77 

1030 

3 

23  11 

77 

1  100 

.3 

MAX  I  MUM 

AVE  OR 

GEOM  MN  ( • ( 
MINIMUM 

340 
300 
290 
483 

500 
375 

3"!} 
570 
480 


570 
413 

290 


00 

BS 
;0 
30 
00 

OS 

o 

10 

96 


30 
1    62 
085 


39.0 
12.6 
0.8 


NO    OF    SAMPLES 


BOW./  SITE; 
SAMPLE  POINT: 
STATION!  TYPE: 

OUSE  RIVER 

AT  HIGHWAY  7  NORWOOD 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT 
MINOR  BASIN:  LAKE 
TERM  STREAM:  TREN1 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STATION 

ID:   17-0021-079.02 
STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

STN  NO     79 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

18  0362800.0  4919050. 0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

65.30 

SAMP  OTE  HOUR 
0Y  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 

NO 

901 
SCO 

444 

FLOW  CFS 

80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

84 

M.F. 
ENTER. 

MF/IOOML 

88 

PSEUO. 

MPA 

MF/IOOML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOO 
MG/L 

31  02  77  1215 
30  03  77  1200 

3 

3 

25381 
35931 

4 

6 

to. 

4. 

2.   L 
2.   L 

3    L 
3.   L 

1.5 

11  .0 

0.8 
0.8 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  1 • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

to. 

6.' 

4. 

2 

2. 
»••  0 

2. 

a 

2. 

2.'  D 
2. 

a 

1.5 
1.5 
1.S 

1 

11  .0 
11.0 
11.0 

1 

0.8 
0.8 

0.8 

2 

SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

■-J 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTEREO 
N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOI  I  OS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

21  02  77  1215 
30  03  77  1300 

3 
3 

0.008 

0.015 

0 
0 

00  5 
001 

0.060 
0.010 

0.410 
0.330 

0 .  004 
0.002 

0  431 
0.  153 

294.0 
333.0 

1  .4 

2  1 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • 1 
MINIMUM 

0.015 
0.0<2 
0.008 

0 
c 

0 

005 
003 
001 

0.060 
0.035 

0.010 

0.410 
0.370 
0.330 

0.004 
0.003 
0.003 

0.431 
0.387 

0.153 

394.0 

258.5 
223.0 

2.1 

i  a 
1  .4 

NO    OF    SAMPLES 


642 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMBOS  UNITS 


56 
CHLORIDE 

MO/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


S3 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


SB 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


2S 

PHENOLS 


UG/L 


21  02  77  1216 
JO  03  77  1200 


470 
340 


0.  10 
1  .20 


4.0 
3.5 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINI  MUM 


470 
405 
340 


1  .20 
0.65 
0.10 


4.0 
3.B 
3.5 


NO  OF  SAMPLES 


BO.*./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

TRIBUTARY  TO  OUSE  RIVER 
AT  DAM  OF  TRIBUTARY  POND 
RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREA1 
MINOR  BASIN:  LAKE 
TERM  STREAM:  TREN1 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STATION 

ID:   17-0031 -0B0-03 
STORET  CODE: 

02 

004 
1330 

STN  NO     BO 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

IB  0262600.0  4918800.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

65.30 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

934 

SAMPLE 

NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  cr-s 

80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

61 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 

84 
M.F. 

ENTER. 
MF/IOOML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

60S 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
S-DAY 
BOD 
MG/L 

21  02  77  1115 
30  03  77  1200 

.3 

.3 

253S0 
25930 

6 
6 

64. 

eo. 

2.   L 
2.   L 

2.   L 

14. 

1  .0 

12.5 

0.3 
0.8 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

64. 

62.  • 
SO. 

2 

2. 

2.  •  D 

2. 

3 

14. 
»••  D 

2. 

2 

1  .0 
1.0 
1.0 

1 

12.5 
12.5 
12.5 

1 

0.6 
0.5 
0.2 

2 

SAMP  DTE  HOUR 

DY  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

33 
TOTAL 

P 
MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
HG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 

SOLIDS 
HG/L 

107 

CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

21  02  77  1119 

30  03  77  1200 

.3 
.3 

0.024 
0.047 

0.006 

0.009 

0.2*3 
0.036 

0.620 
0.630 

0.017 
0.005 

0.97B 
0.195 

392.0 
281  .0 

2.4 
3.2 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

0.047 
0.036 
0.024 

0.009 
0.008 
0.006 

0.242 
0.  139 
0.036 

0.630 
0.635 
0.630 

0.017 
0.011 
0.005 

0.97B 
0.587 
0.195 

392.0 
336.5 

281  .0 

2.4 
2.3 
2.2 

NO  OF  SAMPLES 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 

STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

35 

PHENOLS 

UG/L 

21  02  77  1115 
30  03  77  1200 

3 

3 

660 
430 

0.90 
1  .40 

55.0 

21  .0 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 

660 
545 
430 

1  .40 

1  .  15 

0.90 

55.0 
38. 0 
21  .0 

NO  OF  SAMPLES 


6. O.K./  SITE:  PLATO  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  FREEMAN  CORNERS  BRIDGE 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN   NO 


LAT 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENT    RIVER 


STATION    ID;       17-0021-061-02 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


U.T.M.    18    0278100.0    4928750.0    4 


REGION  03 


MILEAGE    54.50 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PU 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77 

1315 

3 

23  02  77 

1050 

.3 

30  03  77 

1120 

.3 

25  04  77 

1  145 

.3 

31  05  77 

1050 

.3 

21  06  77 

1045 

.a 

13  07  77 

1035 

.3 

09  08  77 

1045 

.3 

13  09  77 

1045 

.3 

18  10  77 

1100 

.3 

22  11  77 

1043 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 ■ 1 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


23006 
23031 
23040 
33048 
23073 
23089 
23097 
23132 
23138 
23154 
23170 


901 
SCD 


6 
6 
0  6  0 

6 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL I FORM 
MF/IOOML 


33. 

4. 

4. 

84. 

600. 

484. 

1600. 

3500. 

3700. 

15000. 

56. 


Bl 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


t8. 

4. 

4. 

48. 

120. 

14B. 

600. 

1720. 


15000. 

1720. 

560. 

251 . •  0 

50.-  E 

52. 

4. 

4. 

0. 

NO  OF  SAMPLES 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/1O0ML 

24. 

0. 

12. 
100. 
112. 
280. 
560. 

44. 
508. 

12. 


10 


88 

PSEUD. 

MF/IOOML 


0. 

4.  L 

4.  L 

2.  L 

2.  I 
B. 


8. 
2." 

0- 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 
0.0 
0.0 
8.0 


20.0 

17.0 

5.0 

5.0 


20.0 
6.9 

0.0 


3 

DISS. 

03 

MG/L 

0.5 
9.0 
8.0 
7.0 


7.0 

9.0 

II  .0 

1  1  .0 


1  1  .0 
7.8 
0.5 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

1  .0 
1    OL 
1  .OL 
3.0L 

3.0 

1.2 
2.0L 
2.0L 
2.0L 
1  .0 


3.0 
1  .60 
1  .0 


10 


643 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1215 

3 

23  02 

77 

1050 

3 

30  03 

77 

U!0 

3 

25  04 

77 

1115 

.3 

31  05 

7T 

1050 

.3 

21  06 

77 

1045 

.3 

13  07 

77 

103S 

.3 

09  oe 

77 

1045 

■3 

13  09 

77 

1045 

.3 

IS  10 

77 

1100 

3 

22  11 

77 

1043 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  ■  1 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

10T 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEHEO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHl 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0.004 

0.010L 

Q.220 

0.002 

0.020L 

0.016 

0.006 

0.080 

0 .  006 

0.020 

0.010 

0.004 

O.OIOL 

0  340 

0.002 

0.020L 

0  022 

O.D08 

0.030 

0.310 

0.002 

0.020L 

0.032 

0.010 

0.030 

0.690 

0.008 

0.O20L 

0.032 

0.010 

0.034 

0.750 

0.004 

0.011 

0.058 

0.028 

0.210 

0.850 

0.020 

0.020 

0.032 

0.008 

0.030 

0.740 

0.0201 

0.014 

0.006 

0.020 

0.480 

0.020L 

0.010 

0.006 

0.050 

0.470 

0.004 

0.020L 

0.058 

0.028 

0.210 

0.850 

0.020 

0.020 

0.024 

0.009 

0.050D 

0.539 

O.OOSD 

0.0190 

0.010 

0.004 

0.010 

0.220 

0.002 

0.011 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1215 

-3 

23  02 

77 

1050 

3 

30  03 

77 

1  120 

3 

25  04 

77 

1145 

.3 

21  06 

77 

1045 

.3 

13  07 

77 

1035 

.3 

09  08 

77 

1045 

.3 

13  09 

77 

1045 

3 

18  10 

77 

1100 

.3 

32  11 

77 

1043 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  ■  ) 
MINIMUM 

14 

16 

5E 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUHB 

CHLORIOE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORM AZ IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

155 

0.78 

7.0 

565 

2.60 

30.0 

370 

O.BO 

21  .0 

3B0 

0.80 

21  .0 

445 

2.00 

21  .0 

495 

1  .80 

20.0 

510 

3.20 

24.0 

500 

1.40 

28.0 

470 

0.58 

30.0 

440 

3.20 

27.0 

565 

3.20 

30.0 

433 

1  .72 

22.9 

155 

0.58 

7.0 

NO  OF  SAMPLES 


BOW./  SITE:  CROHE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  ON 
STATION  TYRE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1230 

3 

23  02 

77 

1  110 

3 

30  03 

77 

1130 

.3 

25  04 

77 

1200 

.3 

31  05 

77 

1105 

.3 

21  06 

77 

1055 

3 

13  07 

77 

1050 

3 

09  08 

77 

1100 

.3 

13  09 

77 

1100 

3 

18  10 

77 

1  T  IS 

-3 

22  11 

77 

1053 

.3 

20  12 

77 

1112 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  <  :  !'!: 

I  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTM 
FEET        MTRS 


12  01 

77 

1230 

.3 

23  02 

77 

11  10 

.3 

30  03 

77 

1  t30 

3 

25  04 

77 

1200 

3 

31  05 

77 

1105 

.3 

21  06 

77 

1055 

3 

13  07 

77 

1050 

.3 

09  08 

77 

1100 

3 

13  09 

77 

1100 

.3 

IB  10 

77 

1115 

.3 

22  1  1 

77 

1053 

.3 

20  12 

77 

1112 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

("  1 

MINIMUM 

STATION 

ID:   17-00 

21 -082-03 

ROAD  NEAR  ROCKDALE 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  COD 

03 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

•  RIVER 

1320 

LONG 

U.T.M. 

IB  0277450.0  4931600. 0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

56.30 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOK  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL J  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/1Q0ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

23007 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

0.8 

0.8 

2  3022 

6 

12. 

B. 

0. 

0. 

0.0 

11  .0 

1  .OL 

23041 

S 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

12.0 

1  .OL 

23049 

4. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

7.0 

10.0 

2.0L 

23074 

6 

12. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

23090 

BOO. 

4. 

12. 

2,   L 

2  .OL 

23098 

80. 

4. 

4. 

2.   L 

1  .0 

23123 

6 

90. 

8. 

22  5 

6.0 

2.0L 

23139 

6 

2B. 

4.   L 

4.   L 

0. 

19  0 

10. 0 

2  .OL 

23155 

6 

10. 

9.0 

13.0 

2  .OL 

23171 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

7.0 

1  1  .0 

1  .0 

23177 

6 

8. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

2.0 

20.0 

1  .0 

800. 

8. 

12. 

4. 

23.5 

20.0 

2.0 

17.'  D 

*.'    0 

4.'  0 

2.  •  D 

7.4 

10-4 

1  .40 

4. 

2. 

0. 

0. 

0.0 

0.8 

0.8 

12 

10 

11 

9 

9 

9 

11 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0.012 

0.280 

0.360 

O.OOB 

0.020L 

0.010 

0.004 

0.080 

0  006 

0  020 

0.004 

0.002 

0.O60 

0.280 

0 .  004 

0.080 

0.016 

0.002 

0.040 

0.270 

0.004 

0.060 

O.OOB 

0.004 

0,040 

0.330 

0.002L 

0.O20L 

0.009 

0.002 

0.036 

0.360 

0.001 

0.005L 

0.012 

0.004 

0.060 

0.310 

0.002 

0.020L 

0.014 

0.002L 

0.040 

0.330 

0.020L 

0.012 

0.O04 

0.040 

0.320 

0.030L 

0.012 

0.004 

0.050 

0.3B0 

0.002 

0.020L 

D.0I4 

0.004 

0.O20 

0.420 

0.120 

0.036 

0.012 

D.280 

0.420 

0.020 

0.130 

0.013 

0.004D 

0.068 

0.336 

O.OOSD 

0.0390 

0.004 

0.002 

0.020 

0.270 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


644 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DtST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77 

1230 

.3 

23  02  7  7 

1110 

.3 

30  03  77 

t!30 

.3 

25  04  77 

1200 

.a 

21  06  77 

1055 

.3 

13  07  77 

1050 

.3 

09  OB  77 

1100 

3 

t3  09  77 

1100 

.3 

16  10  77 

1115 

3 

22  11  77 

1053 

3 

20  12  77 

1112 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OK 

GEOM  MS 

<•> 

MINIMUM 

14 
COND  . 

16 
TURB. 

56 

CHLORIDE 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 

95 

ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

55 
PH 

206 

TOTAL 

25 

PHENOLS 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 

UNITS 

MC/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAB 

MG/L 

AT  LA6 

IRON 
MG/L 

UG/L 

600 

2.  10 

7.0 

155 

3.70 

5.D 

138 

0.75 

6.0 

132 

0.60 

6.0 

137 

0.50 

3.2 

148 

0.85 

2.7 

150 

0.90 

3.3 

150 

1  .00 

6.0 

152 

1  .30 

4.0 

160 

1  .60 

3.0 

154 

t.10 

5.0 

600 

3.70 

7.0 

189 

1  .31 

4.7 

132 

0.50 

2.7 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.i./  SITE: 

CROWE 

RIVER 

STATION 

ID:   17-0O21-083-O2 

SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 

AT  BRIDGE  ON  FIRST 
RIVER 

ROAD  ABOVE 

BELMONT  LAKl 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 
004 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1220 

STN  NO     83 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

IB  02 7587 S 

i.O  4934950 

.0  4      REGION  03 

MILEAGE 

59.30 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

60S 

3 

1 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

800 

MG/L 

DY  MO  YR  LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

NO 

COLIFORM 

MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENTER. 
MF/100ML 

MPA 
MF/IOOML 

TEMP . 
OEG  C 

02 
MG/L 

12  01.  77  0935 
23  02  77  0845 

.3 
.3 

23001 
23016 

4 

• 

4.   L 
8. 

2. 

4.   L 

2.   L 
0. 

0. 

0.0 

0,0 

D.5 

10.0 
12.0 
11.0 

0.8 
1  .OL 
1  .OL 
2.0L 

30  03  77  0920 
25  04  77  0855 

.3 
.3 

23035 
2  3043 

6 

72. 

12. 

4.   L 
4.   L 

4.   L 
4.   L 

4.   L 
4.   L 

0  .0 
8.0 

31  05  77  0840 

.3 

23068 

6 

IBS. 

12. 

4.   L 

2.   L 

2.0L 

1  .0 
2.01 

2.01 

2  .  OL 

21  06  77  0845 

.3 

23084 

300. 

44. 

44. 

2.   L 

13  07  77  0850 
09  08  7  7  0845 
13  09  77  0855 

.3 
.3 

.3 

23093 

23117 
23133 

6 
6 

300. 
60. 
BO. 

72. 

12 

16. 

4. 

20. 

2.   L 
0. 

22.0 

20.0 

8.0 

5.0 

2.0 

10.0 
100 
12.0 
14.0 
210 

18  10  77  0855 

.3 

23149 

S 

10.   L 

1.0 
1  .5 

22  11  77  0902 

.3 

23165 

s 

32. 

4.   L 

4. 

2.   L 

20  12  77  0900 

.3 

23173 

6 

4. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  HN  |-> 

MINIMUM 

300. 
35.'  D 

4. 

72. 
B.»  D 
2. 

44. 
5.'  0 

0. 

4. 

2.'  D 
0. 

22.0 
7.2 
0.0 

21  .0 

11.2 

0.5 

2.0 
1  .50 
0.8 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

10 

11 

9 

9 

9 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO  YR  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

S0LID5 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12  01  77  0925 

3 

0.030 

0.006 

O.OIOL 

0.350 

0.002 

0.020 

23  02  77  0845 

3 

0.010 

0.006 

0.120 

0.006 

0.040 

30  03  77  0920 

,3 

0.010 

0  002L 

0.040 

0.320 

0.004 

0.  100 

25  04  77  0855 

.3 

0.016 

0  002 

0.030 

0.270 

O.OOB 

0.010 

31  05  77  0840 

.3 

21  06  77  0845 

.3 

0.020 

0.004 

0.070 

0.340 

0.0D4 

0.020L 

13  07  77  OBSO 

3 

0.011 

0.003 

0.036 

0.360 

0.002 

0.013 

09  08  77  0845 

.3 

0.018 

0 .  006 

0.050 

0.340 

0.002 

0.020L 

13  09  77  08S5 

.3 

0.012 

0.004 

0.040 

0.310 

0.020L 

1B  10  77  0855 

.3 

0.016 

0.006 

0.030 

0.3BO 

0.020L 

22  11  77  0902 

3 

0.010 

0.004 

0.070 

0.070 

0.002 

0.020L 

20  12  77  0900 

3 

0.014 

0.006 

0.010 

0.430 

0.180 

MAXIMUM 

0.030 

0.006 

0.120 

0.430 

0.020 

0.180 

AVG  0'       '■' 

0.015 

0.0040 

0.0460 

0.317 

0 . 006D 

0.0440 

MINIMUM 

0.010 

0.002 

0.010 

0.070 

0.002 

0.010 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

11 

1  1 

10 

9 

10 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO  YR  LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

12  01  77  0925 

3 

145 

1.30 

T.O 

23  02  77  0845 

.3 

150 

3.30 

5.0 

30  03  77  0920 

.3 

124 

0.95 

5.0 

25  04  77  0855 

-3 

126 

0.55 

B.O 

2t  06  77  0845 

3 

140 

0.70 

3.2 

13  07  77  0850 

-3 

155 

0.85 

2.8 

09  08  77  0845 

.3 

155 

0.90 

2.9 

13  09  77  0855 

.3 

155 

0.90 

7.0 

18  tO  77  0855 

.3 

154 

1.10 

5.0 

22  11  77  0902 

.3 

154 

1.70 

4.0 

20  12  77  0900 

.3 

MAXIMUM 

146 

155 

1.00 
3.30 

5.0 

8.0 

AVC 

OR  GEO*  - 

146 

1  .21 

5.0 

MINI  MUM 

124 

0.55 

2.8 

NO  OF  SAMPLES 


645 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


CROWE  RIVER 

AT  CORDOVA  LAKE  OUTLET  OAM  NEAR  FISH  HATCHER* 

RIVER 


STATION    ID:       1 7-0021 -081 -02 


Sir 

IP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

12 

01 

77 

1000 

.3 

23 

02 

77 

0900 

-3 

30 

03 

77 

0945 

.3 

25 

04 

77 

0920 

.3 

31 

05 

77 

0855 

.3 

21 

06 

77 

0900 

.3 

13 

07 

77 

0900 

.3 

09 

08 

77 

0900 

.3 

13 

09 

77 

0910 

.3 

18 

10 

77 

0910 

.3 

22 

tl 

77 

0919 

.  3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01  77 

1000 

.3 

23  02  77 

0900 

.3 

30  03  77 

0945 

.3 

25  04  77 

0920 

.3 

31  05  77 

0S55 

.3 

21  06  77 

0900 

.3 

13  07  77 

0900 

-3 

09  OB  77 

0900 

.3 

13  09  77 

0910 

.3 

18  10  77 

0910 

3 

22  11  77 

0919 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  •  ) 
MINIMUM 

HO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1000 

.3 

23  02 

77 

0900 

.3 

30  03 

77 

0945 

.3 

25  04 

77 

0920 

.3 

21  06 

77 

0900 

.3 

13  07 

77 

0900 

.3 

09  OS 

77 

0900 

.3 

13  09 

77 

0910 

.3 

18  10 

77 

0910 

.3 

22  11 

77 

0919 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  •  | 

MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE  ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

(220 

LONG 

U.T.M 

.  18  0275650.0  4937400.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

61  .30 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

68 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23002 

6 

16. 

2.   1 

2.   L 

D.O 

0.6 

1  .0 

23017 

6 

4. 

4.   L 

0. 

0. 

0.0 

5.0 

1  .OL 

2  3036 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

10.0 

1  .OL 

23044 

75. 

8. 

4.   L 

4.   L 

8.0 

9.0 

2.0L 

23069 

6 

8. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

23085 

40. 

0. 

4.   L 

2.   L 

2.0L 

23093 

40. 

4.   L 

4. 

2.   L 

t  .0 

231  18 

6 

10.   L 

4.   L 

23.0 

e.o 

2.0L 

23134 

6 

12. 

4.   L 

4. 

0. 

20,0 

10.0 

2.0L 

23150 

6 

10.   L 

8.0 

12.0 

2.0L 

23166 

6 

4. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

6.0 

13.0 

1  .5 

75. 

B. 

4. 

4. 

23.0 

13.0 

2.0 

13.'  0 

3."  D 

3.*  D 

2."  D 

8.  1 

8.5 

1  .60 

4. 

0. 

0. 

0. 

0.0 

0.6 

1  .0 

11 

9 

10 

8 

8 

e 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MC/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,016 

0.002 

0.010L 

0 .  300 

0.002 

0.020 

0.020 

0.012 

0.170 

0.004 

0.020 

0.018 

0.002 

0.040 

0.350 

0.004 

o.too 

0.016 

0.002 

0.030 

0.250 

0.004 

0.020 

0.012 

0.002L 

0.030 

0.330 

0.002L 

0.020L 

0.010 

0.003 

0.042 

0.380 

0.001 

0.005L 

0.012 

O.0O2L 

0.040 

0.300 

0.0D2 

O.OSOL 

0.012 

0.002L 

0.040 

0.350 

C.020L 

0.006 

0.006 

0.040 

0.260 

0.020L 

0.006 

0.006 

0.240 

0.550 

0.002 

0.020L 

0.020 

0.012 

0.240 

0.550 

0.020 

0.100 

0.013 

D.004D 

0.0680 

0.341 

0.0050 

D.027D 

0.006 

0.002 

0.010 

0.250 

0.001 

0.005 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

150 

1  .SO 

8.0 

145 

0.70 

6.0 

122 

0-80 

6.0 

124 

0.70 

7.0 

138 

0.50 

3.4 

150 

0.85 

2.9 

150 

0.65 

3.8 

150 

G.95 

6.0 

155 

1  .00 

4.0 

154 

1  .00 

4.0 

155 

1  .50 

8.0 

144 

0.87 

S.  1 

122 

0.50 

2.9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  CROWE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  ON 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


12 

0» 

77 

1040 

23 

03 

77 

0930 

30 

03 

77 

1015 

25 

04 

77 

1000 

31 

05 

77 

0925 

21 

06 

77 

0925 

13 

07 

77 

0920 

09 

08 

77 

0925 

13 

09 

77 

0940 

18 

10 

77 

0940 

22 

1  t 

77 

0939 

20 

12 

77 

0928 

STN   STM  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAX  1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  * ) 

MINIMUM 


STAT] 

ON 

ID:   17-0 

321-085-02 

MINES-VAN! 

ROAD 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M.  18  0277100 

.0  4941000 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

63 

90 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER 

] 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/tOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

73003 

4 

28. 

a. 

2. 

0.0 

o.a 

1  .0 

23018 

6 

B. 

4. 

0. 

0. 

0.0 

1  1  .0 

1  .OL 

23037 

6 

4.   L 

4 

4. 

4  . 

L 

0.0 

14.0 

1  .OL 

23045 

8. 

8. 

4. 

L 

4. 

L 

e.o 

7.0 

2.0L 

23070 

6 

24. 

32. 

4. 

L 

2. 

L 

23086 

200. 

16. 

16. 

2. 

L 

2.0L 

23094 

300. 

64. 

4. 

L 

2. 

L 

1  .0 

231  19 

6 

10. 

4. 

32.0 

9.0 

2.0L 

23135 

6 

200. 

18. 

4. 

0. 

18.0 

10.0 

2.0L 

23151 

6 

10.   L 

7.0 

13.0 

2.0L 

23167 

6 

44. 

4.   L 

4. 

2. 

L 

4.0 

12.0 

1  .0 

23174 

6 

8. 
300. 

4. 
64. 

4. 

16. 

L 

2. 
4. 

L 

2.0 
22.0 

20.0 
20.0 

1  .0 
2.0 

25.*  D 

10.  •  D 

4.' 

D 

a.' 

0 

6.B 

10. B 

1  .50 

4. 

4. 

0. 

0. 

0.0 

0.8 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


646 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1040 

.3 

23  02 

77 

0930 

.3 

30  03 

77 

1015 

.3 

25  04 

77 

tooo 

.3 

3t  05 

77 

0925 

.3 

21  06 

77 

0925 

.3 

13  07 

77 

0920 

.3 

09  OB 

77 

0925 

.3 

13  09 

77 

0940 

.3 

IB  10 

77 

0940 

,3 

22  11 

77 

0939 

.3 

20  12 

77 

0928 

MAX] 

.3 

MUM 

AVG  OR 

GEO*  MM 

I') 

MINIMUM 

NO  OF  S4MPI.ES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 

•* 

3 

■3 
.3 
3 
.3 

.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 


12 

01 

77 

1040 

23 

02 

77 

0930 

30 

03 

TT 

1015 

25 

04 

77 

1000 

21 

06 

TT 

0925 

13 

07 

77 

0920 

09 

oa 

77 

0925 

13 

09 

77 

0940 

IB 

10 

77 

0940 

22 

n 

77 

0939 

20 

12 

77 

0928 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

10T 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAML 

N02-N 

N03-N 

.  SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.018 

0.004 

0.010 

0.320 

0.004 

0  030 

0.020 

0.006 

0 . 1 30 

0.004 

0.040 

0,008 

0.002L 

0.020 

0.280 

0.004 

0.080 

0.014 

0.002L 

0.020 

0.250 

0.004 

0  020 

0.008 

0.002 

0.030 

0.270 

0.003L 

0.020L 

0.008 

0.002 

0.026 

0.360 

0.001 

0.009 

o.ooa 

0.002 

0.030 

0.790 

0.002 

0.020L 

0.012 

0.002 

0.050 

0.360 

0.020L 

0.004 

0.002 

0.020 

0.200 

0.020L 

\ 

0.010 

0.006 

0.140 

0.S60 

0.004 

0.020L 

0,010 

0.004 

0.010 

0.330 

0.  120 

0.020 

0.006 

0.140 

0.560 

0.020 

0.120 

0.011 

0.003D 

0.044 

0.331 

0.005D 

O.037D 

0.004 

0.002 

0.010 

0.200 

0.001 

0.009 

11 

11 

11 

10 

9 

10 

14 

16 

S6 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2 IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

SI  MQ/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

145 

1  .40 

B.O 

145 

1  .50 

5.0 

128 

0.95 

5.0 

127 

O.BO 

7.0 

143 

O.EO 

3.7 

155 

1  .00 

2.9 

155 

0.77 

3.6 

158 

0.90 

6.0 

155 

I  .20 

5.0 

140 

2.  10 

3  0 

146 

1.00 

5.0 

1S8 

2.10 

8.0 

145 

1.11 

4.9 

127 

0.60 

2.9 

NO  OF  SAMPLES 


BOM./  SITE:  CROWE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HEAR  THE  COMMUNITY  OF  LAKE 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   1 T-0021 -086-02 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

1200 

.3 

28  03  77 

1045 

.3 

26  04  77 

1  130 

.3 

30  05  77 

1140 

.3 

20  06  77 

1130 

3 

13  07  77 

11  15 

.3 

08  OB  77 

1  145 

.3 

12  09  77 

1125 

.3 

17  10  77 

■  010 

.3 

21  11  77 

0712 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP   OTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         OIST    BBS   DEPTH 
FEET  MTRS 


24  01 

77 

1200 

.3 

28  03 

77 

1045 

.3 

26  04 

77 

1130 

.3 

30  05 

77 

1  140 

.3 

20  06 

77 

1130 

.3 

13  07 

77 

11  15 

.3 

OB  OS 

77 

1  145 

.3 

12  09 

77 

1  125 

.3 

17  10 

77 

1010 

.3 

21  11 

77 

0712 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  -  I 
MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

5T0RET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M. 

IB  0271 95C 

i.O  4961275.0  4      ! 

BEG  ION  04 

MILEAGE 

81 

.90 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100WL 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23013 

4 

8. 

2.   L 

2.   L 

o.o 

11  .0 

1  .0 

23032 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

10.0 

0.4 

23056 

6 

108. 

16. 

4. 

4.   1 

2.0L 

23065 

100. 

12. 

4.   L 

4.   L 

23081 

84. 

40. 

2. 

0. 

2.0L 

23105 

4  0 

200. 

36. 

4. 

2.   L 

1  .4 

23114 

6 

80. 

48. 

4.   L 

0. 

23.0 

2.0L 

23130 

6 

44. 

4. 

4.   L 

0. 

15.5 

10.0 

2.0L 

23146 

6 

40. 

4. 

4. 

2.   L 

6.0 

12.0 

2.0L 

23157 

6 

3.0 

11.0 

1  .0 

2D0. 

4B. 

4. 

4. 

23.0 

12.0 

2.0 

45.'  D 

11  .  •  D 

3*0 

2.  •  D 

7.9 

10.  B 

1  .50 

4. 

2. 

2. 

0. 

0.0 

10.0 

0.4 

9 

9 

9 

7 

6 

5 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-! 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.0O4 

0.010L 

0.300 

0.046 

o.  no 

0.010 

0.004 

0.010 

0.270 

0.002 

0.060 

0.016 

0.002 

0.020 

0.260 

0.004 

0.020L 

0.012 

0.002 

0 .  C40 

0.230 

0.004 

0.030L 

0.013 

0.003 

0.036 

0.320 

0.003 

0.027 

0.012 

0.002L 

0.030 

0.130 

0.004  • 

0.020 

0.010 

0.002 

0.030 

0.150 

0.040 

0.012 

0.006 

0.020 

0.330 

0.020L 

0.012 

0.002 

0.020 

0.430 

0.004 

0.020 

0.016 

0.006 

0.040 

0,430 

0.046 

0.110 

0.012 

0.003D 

0.0240 

0.269 

0.013 

0.0370 

0.010 

0.002 

0.010 

0.130 

0.002 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


647 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTP.S 


24  01  77  1200 
2B  03  77  1045 
26  04  77  1130 
SO  06  77  1130 
'3  07  77  1115 
DB  OB  77  1145 
12  09  77  1125 
17  10  77  1010 
21  11  77  0712 


.3 
.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 
3 

.3 


14  16 

CDND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


160 
136 
148 
165 
180 
ISO 
205 
150 
115 


0.86 
1  .20 
1  .00 
1  .30 
15 
0.  17 
2.50 
1  .40 
2.60 


56 

CHLORIDE 
"6/L 


4.0 

4.0 


59 

SULPHITE 

MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIOITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


35 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


205 
160 
115 


2.60 
1  .39 
0.17 


11  .0 
5.3 

1.B 


B.O.M./  SITE:  DEER  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  WOLLASTO 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


28  02  77  0830 
26  04  77  1000 
30  05  77  1010 

20  06  77  1000 
08  08  77  1010 
12  09  77  1005 
17  10  77  0730 

21  11  77  1020 


STN   STN  SAMP   pj 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


28  02  77  0830 
26  04  77  1000 
30  05  7  7  1010 

20  06  77  1000 
06  08  77  1010 
12  09  77  1005 
17  10  77  0730 

21  11  77  1020 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

■3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TLET    DAM 

NEAR    THE 

RIDGE 

STATION 

ID:       17- 

J021  -087-02 

MAJOR 

BASIN:    GREAT    LAKES 

STORET    CODE. 

02 

MINOR 

BASIN:     LAKE 

ONTARIO 

004 
1221 

TERM    STREAM;    TRENT    RIVER 

LONG 

U.T.M 

.    IB   0275425.0   4965575.0    4 

REGION   04 

MILEAGE 

84.80 

934 

901 

444 

BO 

Bl 

64 

68 

805 

WATER 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLO*   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

DISS. 

5-  DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/10DML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

23025 
23054 
23063 

6 
6 

8. 

28. 

300. 

4.        L 
4.        L 
8. 

4.       L 

4. 

4 

4.       L 
4.       L 
4.       L 
0. 
0. 
0. 

2.       L 
2.       L 

0.0 

11  .0 

1    OL 
2.0L 

23079 
231  12 
23128 
23142 
23161 

6 

6 

6 
6 

20. 
60. 
32. 
112. 
40. 

■  2. 

4.       L 
12. 

4.       L 

4. 

16. 
4.       L 

4.       L 
4.       L 
4.       L 

27.0 
17.0 
6.0 
6   0 

9.0 
9.0 

T2.0 
10.0 

2.0L 
2.0L 
2    OL 
2.0L 
0.5 

300. 

12. 

16. 

4. 

27.0 

12.0 

2.0 

43.' 

6*0 

».•  e 

2.'    0 

11.2 

10.2 

1  .60 

8. 

4. 

4. 

0. 

0.0 

9.0 

0.5 

8 

8 

8 

1 

5 

5 

7 

33 

TOTAL 

34 

FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CA  LCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0 

012 

0.100 

0.340 

0.026 

0 .  030 

0.024 

0 

006 

0.060 

0.300 

0.002 

0.040 

0.014 

0 

002 

0.070 

0.580 

0.002 

0.020L 

0.010 

0 

002  L 

0.050 

0.340 

0.002 

0.020L 

0.010 

0 

004 

0.040 

0.350 

0.020L 

0.020 

0 

004 

0 .  030 

0.430 

0.0201 

0.008 

0 

004 

0.040 

0.440 

0.004 

0   030L 

0.024 

0 

012 

0.100 

0.5SO 

0.026 

0.040 

0.014 

0 

005D 

0.056 

0.397 

0.0090 

0.025D 

0.008 

0 

002 

0.030 

0.300 

0.002 

0.020 

SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


28  02  77  0830 
26  04  77  1000 

20  06  77  1000 
08  OS  77  1010 
12  09  77  1005 
17  10  77  0730 

21  II  77  1020 


.3 
3 

.3 
3 

.3 
3 
3 


14  16 

CONO.  TORS. 

25C  F0RMA2 IN 

UMHOS  UNITS 


165 
156 
170 
170 
155 
165 
l»5 


0.80 
0.55 
0.70 
0.  16 
0.65 
1  .50 
1  .20 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 


95 
ACIDITY 

•G/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UO/L 


MAXIMUM 

AVG    OR     GEOM    MN     |  •  ) 

PH  N  I  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


170 
162 
155 


1  .50 
0.79 
0.16 


7.0 
5.1 
4.0 
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B.O.W./  SITE:  CHANDOS  LAKE  OUTLET 
SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  620  TT  1 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  F 


STATION  10:   17-0021-088-02 


STN  NO 


88 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


24  01 
28  02 
28  03 
26  04 
30  05 

20  06 
13  07 
08  08 
12  09 
17  10 

21  11 


77  1105 
77  0715 
77  1000 
77  1050 
77  1055 
77  1035 
77  1030 
77  1100 
77  1040 
77  0930 
77  0755 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

1105 

3 

28  02  77 

0715 

3 

28  03  77 

tooo 

.3 

26  04  77 

1050 

.3 

30  05  77 

1055 

.3 

20  06  77 

1035 

.3 

13  07  77 

1030 

.3 

08  08  77 

1100 

.3 

12  09  77 

1040 

.3 

17  10  77 

0930 

3 

21  11  77 

0755 

.3 
MAXIMUM 

AVG  Oft 

GEOM  MN  (  •  ) 
MINIMUM 

0  02HK005 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M. 

18  026420C 

i.O  496955C 

i.O  4      1 

iEGION  03 

MILEAGE 

95 

.30 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  1  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23012 

4 

66.50 

0. 

0. 

0. 

0.0 

12.0 

1  .0 

23024 

8 

70.00 

24. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

7.0 

2.0L 

23031 

6 

429.00 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

11  .0 

0.4 

23055 

6 

321 .00 

4. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

2  .OL 

23064 

1 08 . 00 

8. 

4.   1 

4.   L 

4.    L 

23080 

61  .80 

4.   L 

4.    L 

4.   L 

0. 

2. 01 

23104 

4  0 

37.40 

10.   L 

4.    L 

4.   L 

2.   L 

1  .2 

23113 

6 

20.40 

12. 

4.   L 

4.   L 

0. 

23.0 

10. o 

2  OL 

23129 

6 

10.00 

36. 

8. 

4. 

0. 

16.5 

10.0 

2.0L 

23145 

6 

107.00 

64. 

4.   L 

16- 

2. 

5.0 

100 

2.0L 

23158 

6 

162.00 

96. 

4. 

8. 

2.   L 

3.0 

9.0 

0.5 

429.00 

96. 

8. 

IS. 

4. 

23.0 

12.0 

2.0 

126.65 

»1  .•  0 

4.-  D 

4.'  D 

2*0 

6.8 

9-9 

1  .50 

10.00 

0. 

0. 

0. 

0. 

0.0 

7.0 

0.4 

11 

11 

11 

11 

9 

7 

7 

10 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 

TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-r" 

>OLiua 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0. 

006 

0.010L 

0.290 

0.002 

0.020L 

0.010 

0. 

008 

0  010 

0.410 

0.  ISO 

0.250 

0.006 

0. 

002 

0.040 

0.330 

0 .  002 

0 .  060 

0.012 

0 

002  L 

0.020 

0.220 

0.002L 

0 .  020 

0.012 

0 

006 

0.060 

0.240 

0.002L 

0.020L 

0.011 

0 

.002 

0.030 

0.320 

0.001 

0.005L 

0.018 

0 

002  L 

0.030 

0.  180 

0.002L 

0.020L 

0.010 

0 

.002 

0.030 

0.200 

0.020L 

0.008 

0 

.006 

0.020 

0.300 

0.020L 

0.008 

0 

.004 

0.020 

0.410 

0.004 

0.020L 

0.018 

0 

.008 

0.060 

0.410 

0.150 

0.250 

0.011 

0 

.0040 

0.O27D 

0.290 

0.0210 

0.04BD 

O.OOE 

0 

.002 

0.010 

0.180 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

1105 

.3 

28  02  77 

D7I5 

.3 

2B  03  77 

1000 

.3 

26  04  77 

1050 

.3 

20  06  77 

1035 

.3 

13  07  77 

1030 

.3 

OB  08  77 

1100 

.3 

12  09  77 

1040 

.3 

17  10  77 

0930 

■3 

21  11  77 

0755 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

138 

0-45 

7.0 

120 

1  .00 

8.0 

138 

1  .10 

11  .0 

126 

0.55 

6.0 

136 

0.50 

2.8 

135 

0.75 

2.B 

134 

0.16 

3.0 

134 

100 

3.0 

145 

1.20 

5.0 

165 

1.70 

4.0 

165 

1  .70 

11  .0 

137 

0.B4 

5.3 

120 

0.16 

3.8 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 


CROWE  RIVER 


SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  NO  SB  PAUOA5H  LAKE  OUTLET  76  1 
STATION  TYPE:  DIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-089-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  C| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR1  DEPTH 
FEET       MTRS 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MC 

YR 

LMT 

24 

01 

77 

OB30 

28 

03 

77 

1130 

28 

03 

77 

0805 

19 

04 

77 

1215 

26 

01 

77 

0815 

30 

05 

77 

0815 

16 

06 

77 

1500 

20 

06 

77 

0800 

11 

07 

77 

12D5 

13 

07 

77 

0830 

03 

08 

77 

1200 

08 

OB 

77 

0810 

12 

09 

77 

0B35 

17 

10 

77 

OB20 

21 

11 

77 

0BS5 

24  01 

77 

0830 

3 

28  02 

77 

1  130 

-3 

28  03 

77 

oaos 

.3 

19  04 

77 

1215 

.3 

26  04 

77 

OB  15 

3 

30  OS 

77 

0815 

.3 

16  06 

77 

1500 

.3 

20  06 

77 

0800 

.3 

1  1  07 

77 

1205 

.3 

13  07 

77 

0B3Q 

.3 

03  08 

77 

1200 

.3 

08  08 

77 

0810 

.3 

12  09 

77 

0835 

.3 

17  10 

77 

0820 

3 

21  11 

77 

0855 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  I: 

(*) 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

18  026535 

0.0  498500 

0.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

106.90 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EUD. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/1D0ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

23010 

4 

0. 

0. 

0. 

0.0 

10-0 

1  .0 

23026 

6 

0. 

0. 

D. 

0. 

0.0 

B.O 

1  .OL 

23029 

6 

4. 

4.   L 

4.   L 

0.0 

12.0 

0.4 

20  163 

16.0 

12.0 

23052 

6 

24. 

8. 

4.   L 

4.   L 

4.0 

10.0 

2.0L 

23061 

24. 

4,   L 

4.   L 

4.   L 

20246 

23077 

68. 

28. 

4. 

D. 

2.01 

20278 

23101 

4  0 

80. 

4. 

8. 

2.   L 

1  .0 

20305 

22.3 

7.4 

0.4 

231  10 

6 

600. 

288. 

4.   L 

0. 

23.0 

9.0 

2.0L 

23126 

6 

100. 

8. 

4.   L 

0. 

16.5 

1  1  .0 

2  OL 

23143 

6 

4. 

4.   L 

4.   L 

0. 

6.0 

12.0 

2.0L 

23159 

6 

24. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

4.0 

12.0 

1  .0 

600. 

288. 

8. 

4. 

23.0 

12.0 

2.0 

18.* 

6.  •  D 

3.'  D 

2.'    D 

9,2 

10.3 

1  .3D 

0. 

0. 

0. 

0. 

0.0 

7.4 

0.4 

11 

11 

11 

9 

10 

10 

1  1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

O-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0.004 

0 

030 

0.240 

0.004 

0.020 

0.012 

0.004 

0 

010L 

0.240 

0.002 

0.040 

0.006 

0.002 

0 

020 

0.230 

0.002 

0  080 

0 

008 

0.270 

0.001 

0.059 

72.0 

0.022 

0.004 

0 

060 

0.260 

0.004 

0.020L 

0 

014 

D.540 

0.002 

0.02S 

232.0 

0.024 

0.004 

O 

090 

0.430 

0.002 

0.020L 

0 

028 

0.440 

0.002 

0.005L 

8.0 

0.013 

0.007 

0 

080 

0.440 

D.001 

0.005L 

0.02! 

0.005 

0 

044 

0.700 

0.001 

0 . 005  L 

1  15.0 

0.8 

0.018 

0.004 

0 

090 

0.350 

0.002 

0.020L 

0.020 

0.02O 

0 

060 

0.370 

0.020L 

O.OOB 

O.OOB 

D 

04  D 

0.200 

0.020L 

0.006 

0.004 

0 

030 

0.290 

0.004 

0.030L 

0.024 

0.020 

0 

090 

0.7D0 

0.020 

0.080 

232.0 

0.8 

0.015 

0.006 

0 

042D 

0.357 

0.0040 

0.026D 

106.8 

D.8 

0,006 

0.002 

0 

.008 

0.200 

0.0O1 

0.005 

8.0 

D.B 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

28  02  77 

28  03  77 

19  04  7  7 

26  04  77 

16  06  77 
30  06  77 

11  07  77 
13  07  77 
03  08  77 
08  08  77 

12  09  77 

17  10  77 
21  II  77 


0830 
1130 
0805 
1215 
0815 
1500 
OBOO 
1205 
0630 
1200 
OB  10 
0B35 
OB20 
0B55 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  la  CI 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

COND. 

TUHB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/l 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

106 

0.40 

9.0 

100 

0.40 

10.0 

100 

0.65 

11  .0 

108 

0.45 

12.5 

108 

0.  70 

9.0 

355 

0.80 

75.0 

134 

0.80 

7.2 

1  18 

1  .20 

11  .0 

1  17 

0.85 

5.0 

175 

1  .20 

124 

0.  17 

7.2 

127 

1  .00 

8.0 

1  10 

1  .30 

7.0 

111 

1  .20 

4.0 

355 

1  30 

11  .0 

75.0 

135 

0.79 

7.7 

32.8 

100 

0.17 

4.0 

11  .0 

2B0         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


2.0 
1.5 
1  .8 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


7.26 

0.080 

8.14 

0.1  BO 

7.79 

0.190 

2.0 

37 

B.  14 

0.  190 

1  .8 

37 

7.73 

0.  150 

1.5 

37 

7.26 

0.080 

NO    OF    SAMPLES 


650 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


7B  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MC/L 


74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

365 

T.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

NESIUH 

HAZEN 

K 

NA 

C  A5  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24 

01 

77 

0830 

28 

02 

77 

1  130 

28 

03 

77 

080S 

19 

04 

77 

1215 

26 

04 

77 

0815 

16 

OS 

77 

1500 

30 

06 

77 

OBOO 

11 

07 

77 

1205 

13 

07 

77 

0830 

03 

OS 

77 

1200 

08 

OS 

77 

0810 

12 

09 

77 

0835 

'7 

10 

77 

0820 

21 

11 

77 

0855 

.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  I ■ 1 

MINIMUM 


0.001 

0.001D 

0.001 


NO  OF  SAVPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST  4  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


23S        203  221  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       MG/L  MC/L  MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201  238         60 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

21NC  MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


34  01 
17  02 
29  03 
19  04 
11  05 
11  06 
16  06 
11  07 
03  08 
29  09 
27  10 
29  11 


77  0830 
77  1200 
77  1200 
77  1215 
77  1200 
77  1200 
77  1500 
77  1205 
77  1200 
77  1200 
77  1200 
77  1200 


3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 

.a 


0.0S4 
0.043 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


0.084 
0.047 
0.014 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

0830 

.3 

17  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1200 

.3 

19  04 

77 

1215 

.3 

11  05 

77 

1200 

3 

11  06 

77 

1200 

.3 

16  OE 

77 

1500 

.3 

11  07 

77 

1205 

.3 

03  08 

77 

1200 

.3 

29  09 

77 

1300 

.3 

27  10 

77 

1200 

3 

29  11 

77 

1200 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  t"> 
MINIMUM 

272 

217 

4S1 

452 

153 

454 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A" 

GROSS- 

4" 

GROSS-B- 

CYANIDE 

COBALT 

226  01SS 

DISS 

UNDISS 

OIES 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

3. 

3. 

L 

2. 

1. 

1  . 

3. 

1. 

2. 

L 

3. 

1. 

L 

1  . 

L 

3. 

4. 

10. 

L 

5. 

2. 

3. 

L 

3. 

1  . 

L 

I.  L 

L 

2.  L 

1  . 

L 

1  . 

L 

40. 

1  . 

1  . 

L 

1  . 

1  . 

L 
L 

1.  L 
3. 

1  . 

L 

1  , 

t 

2. 

4. 

10. 

1  . 

40. 

2. 
I. 

0 

a.  a 
i . 

1  . 

1  . 

D 

6.  0 
1. 

455  456  460  461 

GROSS'B'  URANIUM  CESIUM  COBALT 

UNDISS  23B  -137  60 

PCI/L  UG/L  PCI/L  PCI/1 


1  .  L 

10. 

L 

10. 

t 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 

10. 

L 

1  .  L 
1  . 

10. 
10. 

L 

1  .  D 

1  . 

10. 
10. 

0 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


PAUDASH     LAKE    NARROWS 

AT    PAUDASH    LAKE    ROAD    75    3 

LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


STATION    ID:        17-0021-090-01 

STORET    CODE:    02 
004 
1220 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR     LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTBS 


24  01  77 

CB50 

3 

28  03  77 

OB30 

.3 

26  04  77 

0825 

3 

30  05  77 

0835 

.3 

20  06  77 

0900 

.3 

13  07  77 

06S0 

.3 

08  OS  77 

0830 

3 

12  09  77 

0900 

.3 

17  10  77 

0835 

.3 

21  11  77 

0910 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  <:  ..: 

MINI  MUM 

LONG 

u 

T.M. 

17  0733450.0  49S2550 

.0  4 

REGION  03 

MILEAGE   1 

10.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

■a 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.I 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTEF 

. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/tOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23011 

4 

0. 

0. 

0. 

0.0 

12.0 

1  .0 

23030 

6 

4.   L 

4. 

L 

4. 

L 

0.0 

12.0 

0.4 

23053 

6 

44. 

4. 

L 

4. 

L 

4.   L 

4.0 

11.0 

2  .  OL 

23062 

140. 

4. 

L 

4. 

L 

4.   L 

23076 

12. 

4. 

8. 

0. 

2  .OL 
1  .0 

23102 

4 

0 

10. 

4 

4. 

2.   L 

231  1  1 

6 

24. 

4. 

4. 

L 

0. 

22.0 

9.0 

2  .OL 

23127 

6 

100. 

4  . 

d. 

L 

2. 

17.5 

10.0 

2  OL 

23144 

6 

4. 

4. 

L 

4. 

L 

0. 

a.o 

11  .0 

2  .OL 

23160 

6 

8. 

4. 

L 

4. 

L 

2.   L 

4.0 

11.0 

0.5 

140. 

4. 

8. 

4. 

22.0 

12.0 

2.0 

14.'  D 

3.« 

D 

4.* 

0 

2.-  D 

7.9 

10.9 

1  .4D 

0. 

0. 

0. 

0. 

0.0 

9.0 

0.4 

NO    OF    SAMPLES 


10 


10 


10 


651 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTM 
FEET       MTRS 


.3 
3 
3 

.3 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
.3 


24 

01 

77 

0850 

28 

03 

77 

0830 

26 

04 

77 

0825 

30 

OS 

77 

0835 

20 

06 

77 

0900 

13 

07 

77 

0850 

08 

08 

77 

0830 

12 

09 

77 

0900 

17 

10 

77 

0835 

21 

11 

77 

0910 

MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  I  ■  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  01 E  HOUR   STN   SH  SAMP   PJ 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 

FEET       MTRS 


24  01  77  0850 
28  03  77  0830 
26  Da  77  0825 

20  06  77  0900 
13  07  77  0850 
08  08  77  0830 
12  09  77  090O 
17  10  77  0835 

21  11  77  0910 


.3 
•  3 
.3 

3 

.3 

3 

.3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  l  •  | 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTI  HOOP   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  WO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  OB  77  1200 
18  10  77  1200 


3 

3 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  I  • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P   MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

20 
TOTAL 

HJELDAHL 
MG/L 

31 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUl 
D- SOL  IDS 

MG/L 

0.010 
0.004 
0.012 

0.004 
D .  002 
0.002L 

0.020 
0.050 
0.030 

0.240 
0.240 

0.210 

0.002 
0.004 
0.002 

0   060 
0.120 
0.040 

0.01E 
0.016 
0.014 
0.010 

o.ooe 

0.006 

0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.004 
0.004 

0.040 
0.032 
0.040 
0.030 
0.020 
0.030 

0.310 
0.320 
0.230 
0.310 
0.170 
0.2B0 

0.003L 
0.001 
0.002L 
0.030L 

0.004 

0.02DL 
0.005L 
0.O20L 

0.030L 
0.040 

0.016 
0.010 
0.004 

0.004 

0.0030 

0.002 

0.050 
0.031 
0.020 

0.320 
0.257 
0.  170 

0.020 

0.005D 

0.001 

0.  120 

0.04)0 

0.005 

9 

B 

9 

9 

8 

B 

14 
COND. 
35C 
UMHOS 

16 

TUBS. 

FORMAZIN 

UNITS 

SG 
CHLORIDE 
MC/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 
ACIDITY 

MG/L 

52 

TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 

55 

PH 

AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

108 

98 

90 
102 
102 
104 
104 
105 
105 

0.55 

0.B5 

0.65 

0.50 

0.8 

0.12 

0.75 

0.75 

1  .50 

ri.o 
9.0 
7.0 
5.2 
4.2 
5.4 
5.0 
6.0 
4.0 

108 

102 

90 

1.50 
0.72 
0.12 

11.0 
6.S 

4.0 

9 

9 

9 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RAOIUM 
326  DISS 

PCI/L 

452 

GROSS -A- 

DISS 

PCI/L 

453 

GROSS- A1 

UNOISS 

PCI/L 

454 

GROSS "8- 

DISS 

PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UND I  SS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 
CESIUM 
•137 

PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/1 

f. 
1. 

3. 
1. 

1.    L 

1  .     L 

4. 

4. 

1  .    L 
1  .    L 

10.     L 
10.     L 

1. 
1. 
1. 

2. 
1. 
1  . 

1  . 

1  .    D 
1  . 

4. 
4. 
4. 

1  . 
1  .    D 

1  . 

10. 

10.    D 
10. 

B.O.K,/  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


SAI 

IP   DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

12 

01 

77 

0905 

33 

02 

77 

0B30 

30 

03 

77 

0910 

25 

04 

77 

0830 

31 

05 

77 

OB25 

21 

OS 

77 

0830 

13 

07 

77 

0830 

09 

08 

77 

O830 

13 

09 

77 

0E45 

18 

10 

77 

0835 

22 

11 

77 

0848 

20 

12 

77 

0B40 

NORTH  RIVER 
AT  BRIDGE  NE 
RIVER 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 

3 

■3 
.3 
.3 
3 

.3 

•3 
-3 

.3 

3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OP  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 


STATION 

ID:       17-0021-091. D2 

RIVER    BAY    ;.i 

LAKE 

MAJOR 

BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORf 

03 

MINOR 

BASIN: 

LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM: 

TRENT 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T. 

M.    IB    0374350 

.0   49316SC 

.0    4 

REGION 

03 

MILEAGE 

SB 

30 

934 

901 

444 

SO 

81 

84 

86 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW   CFS              TOTAL 

FECAL 

M. 

1 1 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/1O0ML 

MF/IOOMl 

MF/IOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

23000 

6 

4. 

L 

a. 

2. 

0.0 

0.9 

1  .3 

23015 

6 

8. 

8 

0. 

0. 

0.0 

4.0 

1    OL 

23034 

6 

8. 

4. 

4. 

4. 

L 

0.0 

12.0 

1  .OL 

23042 

200. 

72. 

34. 

4. 

L 

B.O 

9.0 

2.0L 

33067 

6 

200. 

8. 

4. 

L 

2. 

L 

23083 

100. 

12. 

16. 

4. 

L 

2  .OL 

23091 

200. 

36. 

4. 

L 

2. 

L 

1  .0 

23116 

6 

70. 

4. 

I 

23.0 

8.0 

2    OL 

23132 

6 

48. 

30. 

4. 

L 

0. 

19.0 

10.0 

3.0L 

2314B 

6 

10 

L 

B.O 

13.0 

2.0L 

33164 

6 

16 

4.       L 

16. 

2. 

L 

5.0 

13.0 

1  .0 

23172 

S 

4 
200. 

L 

8 
72. 

4, 
24. 

L 

2. 
4. 

L 

0.0 
22.0 

11  .0 

13.0 

1  .0 
2.0 

30 

•   0 

11  .•    D 

5.* 

0 

2. 

0 

6.9 

9.0 

1  .50 

4 

4. 

0. 

0. 

0.0 

0.9 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


652 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
01    MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


12 

01 

77 

0905 

23 

02 

77 

0830 

30 

03 

77 

0910 

35 

04 

77 

0830 

31 

OS 

77 

0825 

21 

06 

77 

0830 

13 

07 

77 

0330 

09 

08 

77 

0S30 

13 

09 

77 

0845 

18 

10 

77 

0635 

22 

11 

77 

0848 

20 

12 

77 

0840 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  •  i 

MINIMUM 

MO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

.  TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.026 

0.012 

0.030 

1  .640 

0.004 

0.O20 

0.018 

0.008 

0.3O0 

0.008 

0.030 

0.010 

0.002 

0.050 

0.340 

0.006 

0.060 

0.022 

0.002 

0.030 

0.400 

0.024 

0.020 

0.014 

0.004 

0.030 

0,340 

0.004 

0.060 

0.011 

0.006 

0.03S 

0.370 

0.001 

0.019 

0.024 

0.006 

0.070 

0.500 

0.002 

0.020L 

0.014 

0.006 

0.050 

0.320 

0.020L 

0.016 

0.002 

0.040 

0.360 

0.020L 

0.012 

0.002 

0.060 

0.630 

0.006 

0.020L 

0.012 

0.004 

0.010 

0.390 

0.160 

0.026 

0.012 

0.200 

1  .640 

0.024 

0.1 60 

0.016 

0.005 

0 .  055 

0.529 

0.008D 

0.043D 

0.010 

0.002 

0.010 

0.320 

0.001 

0.019 

11 


11 


1 1 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  rfl  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56         59        280 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                   MG/L    SI  MG/L 


95         52  55 

ACIDITY   TOT  ALK  PH 

MG/L     AT  LAB  AT  LAB 
MG/L 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

12  01 

77 

0905 

.3 

ISO 

1-30 

6.0 

23  02 

77 

0830 

.3 

184 

3.30 

11  .0 

30  03 

77 

0910 

■3 

1  IB 

0.90 

5.0 

25  04 

77 

0830 

.3 

150 

1  .20 

7.0 

21  06 

77 

OS  30 

.3 

165 

0.90 

2.4 

13  07 

77 

0830 

-3 

180 

0.90 

1.9 

09  08 

77 

0830 

3 

175 

1  .10 

3.9 

13  09 

77 

0845 

.3 

175 

O.80 

S.O 

IB  10 

77 

0835 

.3 

185 

1  .  10 

4.0 

22  11 

77 

0848 

.3 

155 

1  .50 

3.0 

20  12 

77 

0840 

-3 

144 

0.70 

a.o 

MAXIMUM 

185 

2.30 

11  .0 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

162 

1  .16 

5.1 

MINIMUM 

11B 

0-70 

1  .9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  NORTH  RIVER 

SAMPLE  POINT;  AT  BRIDGE  ON  BLUE  MOUNTAIN  ROAD 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   17-0021-092-02 


SAMP  OTE  HOUR 
DT  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01 

77 

1245 

.3 

28  02 

77 

0620 

.3 

28  03 

77 

1130 

.3 

26  04 

77 

1225 

.3 

30  05 

77 

1230 

.3 

20  06 

77 

1210 

.3 

13  07 

77 

1220 

.3 

08  08 

77 

1230 

.3 

12  09 

77 

1210 

.3 

17  10 

77 

1050 

.3 

21  11 

77 

0630 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  | ■  | 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM  MN    I  •  ) 

MINIMUM 


24 

01 

77 

1245 

28 

02 

77 

0620 

26 

03 

77 

1  130 

26 

04 

77 

1225 

30 

OS 

77 

1230 

20 

06 

77 

1210 

13 

07 

77 

1220 

08 

08 

77 

1230 

12 

09 

77 

1210 

17 

10 

77 

1050 

21 

11 

77 

0630 

MAJOR  BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 
1230 

TERM  STREAM:  TREN1 

RIVER 

LONG 

U.T.M. 

18  0369650.0  4934200.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

63.50 

934 

901 

444 

60 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23014 

4 

4. 

2. 

0. 

0.0 

13-0 

1  .0 

23023 

6 

92. 

64. 

4.   L 

0.0 

1  1.0 

1  ol 

23033 

E 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

12.0 

0.4 

23058 

6 

116. 

20, 

4.   L 

4.   L 

2  OL 

23066 

144. 

8. 

4.   L 

4.   L 

23082 

316. 

68. 

6B. 

4. 

2  .OL 

23107 

4  0 

300. 

12. 

4.   L 

2.   L 

1  .0 

231  15 

6 

16. 

4.   L 

4.   L 

0. 

24.0 

2.0L 

23131 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0. 

17.0 

B.O 

3.0 

23147 

6 

16. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

8.0 

9.0 

2  .OL 

23156 

6 

24. 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

6.0 

13.0 

0.5 

316. 

68. 

66. 

4. 

24.0 

13-0 

3.0 

33.*  D 

9.»  D 

5.*  D 

2.'  D 

7.9 

1  1  .0 

1  .50 

4. 

2. 

0. 

0. 

0.0 

6.0 

0.4 

11 

11 

11 

e 

7 

6 

10 

33 

TOTAL 

p 

34 
FILTERED 
REACTIVE 

19 
FILTERED 
AMMON I  A 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 

21 
FILTERED 
N02-N 

22 

FILTERED 
N03-N 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

6 

SUSP. 
SOLIDS 

7 

DISS. 

SOLIDS 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.002 

0.010L 

0.410 

0.032 

O.O90 

0.01B 

0.008 

0.020 

0.380 

0028 

0.050 

0.008 

0.004 

0.080 

0.290 

0.004 

0.060 

0.016 

0.002L 

0.030 

0.260 

0.004 

0.020L 

0.024 

0.002 

0.060 

0.360 

0,006 

0.020L 

0.020 

0 .  004 

0 .  063 

0.470 

0.001 

0.005L 

0.036 

0.004 

0.050 

0.400 

0.002 

0.020L 

0.  1  10 

0.1  10 

0.720 

0.020L 

0.010 

0.006 

0.020 

0.320 

0  020L 

0.010 

0.006 

0.050 

0.530 

0.004 

0.030 

0.110 

0.1  10 

0.72D 

0.530 

0.032 

0.090 

0.027 

0.0150 

0.111D 

0.380 

0.0110 

0.0340 

O.OOS 

0.002 

0.010 

0.260 

0.001 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 


10 


653 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    PIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

1245 

.3 

38  02  77 

0620 

.3 

28  03  77 

1130 

.3 

36  04  77 

1225 

.3 

30  06  77 

1210 

.3 

13  07  77 

1230 

3 

OB  08  77 

1230 

3 

13  09  77 

1210 

-3 

17  10  77 

10B0 

.3 

31  11  77 

0630 

3 
MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

S3 

55 

208 

25 

COND. 

TURD. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

92 

0.70 

7.0 

140 

0.60 

7.0 

tea 

0.78 

9.0 

145 

1  .00 

4.0 

140 

1  .00 

3.4 

145 

0.75 

2.9 

137 

0.  14 

3.9 

200 

1  .70 

7.0 

340 

0.95 

7.0 

115 

3.40 

3.0 

340 

2.40 

9.0 

146 

l-OD 

5.4 

92 

0.14 

2.9 

B.O.W./    SITE 

SAMPLE    POINT 
STATION    TYPE 


NO  OF  SAMPLES 


NORTH  RIVER 
AT  BRIDGE  ON 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


36  04  77  1300 
13  07  77  1145 


.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i  •  ;, 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  04  77  1200 
13  07  77  1145 


.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


TM  FROM 

LASSWADE 

MAJOR  BASIN:  GREA1 
MINOR  BASIN:  LAKE 
TERM  STREAM:  TREN1 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STATION 

ID:   17-0021-094-03 
STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

LONG 

U.T.M. 

IB  0268550.0  4953700.0  4 

REGION  03 

MILEAGE 

82.70 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 

flow  cfs 

80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 

Temp. 

OEG  C 

3 
DISS. 
03 

MG/L 

1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

23057 
23106 

6 

560. 
2000. 

a. 

316. 

4.   L 
4. 

4.   L 
3.   L 

2  .OL 
1  .0 

3000. 

1058. • 

560. 

316. 

50." 

a. 

4. 

4.'  D 
4. 

4. 

3.'  0 
2. 

2.D 
1  .50 
1  .0 

2 

2 

2 

2 

2 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

30 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

0.026 
0.046 

0.002L 
0.003 

0.020L 

0.032 

0.440 
0.86D 

0.004 
0.005 

0.020L 
0.005 

0.046 
0.036 
0.026 

0.003 

0.0030 

0.002 

0.023 
0.0210 

0.030 

0.660 
0,650 
0.440 

0.005 
0 .  005 
0.004 

0.020 

0.0130 

0.005 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  04  77  1200 
13  07  77  1145 


3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 


14 

COND. 

25C 

UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 

MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SJ  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

53 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

59 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

35 
PHENOLS 

UG/L 

25 
45 

2.00 
4.5 

5.0 

0.3 

45 
35 
25 

4-5 

3.25 
3.00 

5.0 
2.7 

0.3 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BEAVER  CREEK 

SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  ON  ROAD  TO  CORDOVA  MINES 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HK006 


95 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 


12 

01 

77 

1115 

S3 

02 

77 

1005 

30 

03 

77 

1035 

25 

04 

77 

1030 

31 

05 

77 

0955 

31 

06 

77 

0945 

13 

07 

77 

0945 

09 

08 

77 

0950 

13 

09 

T7 

1000 

18 

10 

77 

1O10 

22 

11 

77 

1003 

20 

13 

77 

1000 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


23004 
23019 
23036 
23046 
23071 
23087 
23095 
33120 
23136 
23152 
23168 
23175 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
TRENT  RIVER 


U.T.M.  18  0285650.0  4934475.0  4 


444 
FLOW  CFS 


43.80 

41  .50 

59B.O0 

273.00 

46.60 

15.80 

1  1.60 

5.00 

6.00 

76.30 

436.00 

380.00 


596.00 

160.47 

5.00 


60 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

30. 

8. 

4. 

16. 

400. 

152. 

200. 

30. 

700. 

60. 

113. 

4. 


700. 

4S.  • 
4. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/1Q0ML 


8. 

4. 
13. 
16. 
33. 
36. 


180. 


160. 
13. • 
4. 


84 

M.F. 
ENTER. 


36. 

64. 

8. 

a. 

4. 

13. 
4. 


64. 
7.' 
0. 


STATION 

ID:   17-0031 -095-03 

STORET  CODE: 

02 

004 

1320 

ION 

04 

MILEAGE 

48 

60 

38 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

0.5 

1  .0 

0. 

0.0 

10.0 

1  .OL 

4. 

L 

0.0 

9.0 

1  .OL 

4. 

L 

9.0 

9.0 

2.0L 

2. 

L 

a. 

L 

2.0L 

3. 

L 

1  .3 

33.5 

9.0 

2.0L 

0. 

18.0 

9.0 

2.0L 

7.5 

11  .0 

2.0L 

2. 

L 

4.0 

14.0 

1  .0 

3. 

L 

3.0 

30.0 

1  .0 

4. 

33.5 

30.0 

3.0 

2. 

•  D 

7.0 

10.3 

1  .50 

0. 

0.0 

0.5 

1  .0 

654 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  IMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1115 

.3 

23  02 

77 

1005 

.3 

30  03 

77 

1035 

.3 

25  04 

77 

1030 

.3 

31  05 

77 

0955 

.3 

21  06 

77 

0945 

.3 

13  07 

77 

0945 

.3 

09  oe 

77 

0950 

.3 

13  09 

77 

1000 

.3 

IB  10 

77 

1010 

.3 

22  11 

77 

1003 

3 

20  12 

77 

1000 

3 

MAXIMUM 

avg  or  (  ;   - .  i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ «  > 

MINIMUM 


12 

01 

77 

11  IS 

23 

02 

77 

100S 

30 

03 

77 

1035 

25 

04 

77 

1030 

21 

06 

77 

0945 

13 

07 

77 

0945 

09 

oa 

77 

0950 

13 

09 

77 

1000 

18 

10 

77 

1010 

22 

1 1 

77 

1003 

20 

12 

77 

1000 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

-  SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.018 

0.008 

0.010L 

0.330 

0.004 

0.040 

0.014 

0.006 

0.150 

0.006 

0  .  060 

0.008 

0.002L 

0.0101 

0,300 

0.002 

0.060 

0.014 

0.003 

0.020 

0.310 

0.004 

0.O201 

o.oto 

0.004 

0.040 

0.380 

0.004 

0.020L 

0.013 

0.003 

0.034 

0.430 

0.002 

0.018 

0.010 

0.004 

0.040 

0.280 

0.002 

0.030L 

0.010 

0.004 

0.040 

0.360 

0.020L 

0.014 

0.002 

0.020 

0.400 

0.020L 

o.ooa 

0.004 

0.050 

0 .  400 

0.002 

0.020L 

0.014 

0.006 

0.010 

0.400 

0.120 

0.018 

0.008 

0.150 

0.430 

0.020 

0  120 

0.013 

0 . 0040 

O.039D 

0.359 

0.0050 

0 , 0400 

0,006 

0.002 

0.010 

0.280 

0.002 

0.018 

11 

1  1 

11 

10 

9 

10 

14 

16 

56 

59 

280 

96 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUS6- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

210 

1.40 

7.0 

208 

1  .30 

4.0 

170 

0.70 

4.0 

190 

0.7S 

5.0 

200 

0.70 

1  .7 

210 

0.90 

1  .3 

200 

0.77 

1  .3 

205 

0.80 

4.0 

210 

0.61 

3.0 

185 

4.30 

2.0 

200 

o.ao 

4.0 

210 

4.30 

T.O 

199 

1  ,  IS 

3.4 

170 

0.61 

1  .3 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  BEAVER  CREEK 
SAMPLE  POINT:  AT  ST  OLA 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   17-0021-096-02 


24  01  77 

0720 

3 

28  03  77 

0710 

.3 

36  04  77 

0725 

.3 

30  05  7  7 

0710 

.3 

20  06  77 

0700 

.3 

13  07  77 

0740 

.3 

08  08  77 

0705 

.3 

13  09  77 

0715 

,3 

17  10  77 

0630 

3 

21  11  77 

1105 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


34  01 

77 

0720 

.3 

28  03 

77 

0710 

.3 

26  04 

77 

0735 

.3 

30  05 

77 

0710 

.3 

20  06 

77 

0700 

.3 

13  07 

77 

0740 

.3 

OB  08 

77 

0705 

.3 

12  09 

77 

0715 

.3 

17  10 

77 

0630 

3 

21  11 

77 

1105 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  !-:  -:,".' 

MINIMUM 

MA JO  3  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT 

RIVER 

1220 

LONG 

U.T.M. 

IB  039440C 

1.0  4969675.0  4      1 

REGION  04 

MILEAGE 

82.40 

934 

901 

444 

eo 

61 

64 

ee 

SOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

23008 

6 

4. 

3. 

D. 

0.0 

10.0 

1  .0 

23027 

6 

4.   L 

4.   L 

4-   L 

0.0 

13.0 

0.4 

23050 

6 

104. 

4. 

4,   L 

4.   L 

0.0 

12.0 

2.0L 

23059 

3400. 

4. 

8. 

4.   L 

23076 

72. 

24. 

a. 

0. 

2.0L 

23099 

4  0 

210. 

8. 

36. 

2.   «. 

1  .4 

23108 

6 

220. 

44. 

8. 

0. 

21.0 

9.0 

2.0L 

23124 

6 

96. 

2B. 

32. 

0. 

16.0 

9.0 

3.0L 

23140 

6 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0. 

10.0 

2.0L 

23163 

9 

52. 

4.   L 

4. 

2.  1 

5.0 

1  1  .0 

0.5 

3400. 

44. 

36. 

4. 

21.0 

13.0 

2.0 

57.  •  D 

7.  •  D 

7.'  B 

2.  •  D 

7.4 

10.7 

1  .50 

4. 

2. 

0. 

0. 

0.0 

9-0 

0.4 

10 

10 

10 

a 

7 

6 

9 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 

TOTAL 

21 
FILTERED 

23 
FILTERED 

s 

TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

o.ooa 

0.006 

0.060 

0.340 

0.018 

0.020 

0.006 

0.004 

0.050 

0.280 

0.004 

0.080 

0.016 

0.004 

0.030 

0.  160 

0.004 

0.0201 

0.032 

0.006 

0.080 

0,420 

0.006 

0  020L 

0.013 

0.003 

0.033 

0.420 

0.002 

0.018 

0.014 

0.002 

0.030 

0.340 

0.002 

0.020L 

0.014 

0.O02 

0.050 

0.300 

0.020L 

0.004 

0.004 

0.020 

0.310 

0.020L 

0.014 

0.006 

0.040 

0.360 

0,002 

0.020L 

0.022 

0.006 

0.080 

0.420 

0.020 

O.080 

0.012 

0.004 

0.044 

0.326 

0.007D 

0.027D 

0.004 

0.002 

O.020 

0 .  1 60 

0.002 

0.01B 

NO  OF  SAMPLES 


655 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    OI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


24  01  77 

0720 

.3 

28  03  77 

0710 

3 

26  04  77 

0725 

.3 

20  06  77 

0700 

3 

13  07  77 

0740 

.3 

OB  OB  77 

0705 

.3 

13  09  77 

0715 

3 

IT  10  77 

0630 

•3 

21  11  77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVC  OR 

GEOM  MN  (  • ) 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RHA2IN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/l 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

230 

0.55 

a.o 

155 

0.70 

10.0 

201 

0.50 

5.0 

220 

0.60 

1  .5 

205 

0.8 

1  .4 

195 

0.17 

1.3 

1S5 

0.90 

1.0 

200 

1.00 

1.0 

210 

1.70 

3.0 

230 

1  .70 

10,0 

200 

0.79 

3.6 

155 

0.17 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./ 

SITE: 

STEENBURG  CREEK 

STATION 

ID:   17-0 

321 -097-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  HIGHWAY  NO.  62 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE! 

03 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

1220 

STN  NO 

97 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

IB  02B9450.0  4969450.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

87.80 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

SB 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

5TN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

HATER 

DISS. 

5-DAY 

or  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/10OML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

0745 

.3 

23009 

4 

104. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

9.0 

1  .0 

2B  03 

77 

0730 

3 

23028 

6 

4. 

4.   L 

4.   L 

0.0 

100 

0.4 

26  04 

77 

0740 

3 

23051 

6 

80. 

4. 

4.   L 

4.    L 

0.0 

10.0 

3.01 

30  05 

77 

0730 

.3 

23060 

336. 

40. 

4. 

4.   L 

30  06 

77 

0720 

.3 

23076 

64. 

13. 

96. 

0. 

2.0L 

13  07 

77 

0750 

3 

23100 

4  0 

350. 

138 

48. 

3.   L 

1  .2 

OB  OB 

77 

0722 

,3 

23109 

6 

252. 

44. 

4.   L 

0. 

22.0 

7.0 

2.0L 

13  09 

77 

0735 

3 

23125 

6 

12. 

i«. 

4.   L 

0. 

15.0 

T.O 

2.0L 

17  10 

77 

0645 

3 

23141 

6 

134. 

4. 

4. 

2.   L 

TO 

12.0 

2.0L 

21  11 

77 

1055 

3 

23162 

9 

108. 

4.   L 

30. 

3.   L 

5.0 

9.0 

0.5 

MAXIMUM 

350. 

128. 

96. 

4. 

23.  0 

12.0 

2.0 

AVG 

OR  GEO! 

80.  • 

11  .■  0 

•  ■•  0 

2.'  D 

T.O 

9.1 

1  .50 

V I H I  MUM 

4. 

2. 

3. 

0. 

0.0 

7.0 

0.4 

NO 

OF  SAMPLES 

10 

10 

1D 

8 

7 

7 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

50LIDS 

0- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

24  01 

77 

0745 

.3 

0.020 

0.004 

O.D40 

0.370 

0.020 

0  040 

28  03 

77 

0730 

.3 

0.008 

0.004 

0 .  090 

0.300 

0.004 

0.060 

26  04 

77 

0740 

.3 

0.018 

0.002 

0.040 

0.230 

0.004 

0.020L 

30  OS 

77 

0730 

.3 

20  06 

77 

0720 

.3 

0.020 

0.004 

0.070 

0.450 

0.004 

0.0201 

13  07 

77 

0750 

.3 

0.014 

0.006 

0.044 

0.420 

0.002 

o.oos 

08  08 

77 

0722 

3 

0.016 

0.002 

0.030 

0.400 

0.002 

O.O30L 

12  09 

77 

0735 

.3 

0.018 

0.002 

0.060 

0.170 

0.020L 

17  10 

77 

0645 

3 

0.010 

0.006 

0.030 

0.330 

0.020L 

21  11 

77 

1055 

.3 

MAXIMUM 

0.012 
0.020 

0.006 

0.006 

0.040 

0 1. 090 

0.460 
0.460 

0.002 
0.020 

0.0201 
0.060 

AVG 

OR  GEO*  ' 

0.015 

0.004 

0.049 

0.34B 

0.0070 

0.0260 

MINIMUM 

0.006 

0.0O2 

0.030 

0.170 

0.002 

O.OOS 

NO 

OF  SAMPLES 

9 

9 

9 

9 

• 

• 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

OY  MO 

Yfi 

LMT 

DIST 

BRG  OEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

24  01 

77 

074S 

.3 

160 

1  .30 

11  .0 

28  03 

77 

0730 

3 

142 

O.BO 

12.0 

26  04 

77 

0740 

3 

136 

0.60 

5.0 

20  06 

77 

0720 

.3 

ISO 

0.80 

2.9 

13  07 

77 

0750 

.3 

IS5 

0.7 

1  .7 

OB  OB 

77 

0722 

-3 

152 

0.  16 

3.B 

12  09 

77 

0735 

3 

300 

1.50 

33.0 

17  10 

77 

0645 

.3 

155 

1-50 

4.0 

21  11 

77 

1055 

.3 

MA  K I  MUM 

144 
300 

3.00 
2.00 

3.0 
33.0 

AVG 

OR  GEO*  i" 

166 

1.04 

8.5 

MINIMUM 

136 

0.16 

1  .7 

NO  OF  SAMPLES 


656 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CROWE  RIVER 

6.I0TH  OF  A  MILE  BELOW  CONFLUENCE  WITH  CREEK  FROM  BOW  LAKE  76  2 


MAJOR  BASIN 
MtNOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 

LAKE  ONTARIO 

TRENT  RIVER 


STATION  10:   17-0021-100-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1220 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  04  77  1155 

16  06  77  1530 

11  07  77  1150 

03  08  77  1135 


LAT 

LONG 

U.T.M. 

IB  0266325.0  496 1525.0  4 

REGION  04 

MILEAGE   1 

03.70 

STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

PJ 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

BO         81         84 
TOTAL      FECAL       M.F. 
COL  I  FORM   COL  I  FORM     ENTER. 
MF/IOOML   MF/IOOML   MF/IOOML 

BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 

805 

WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MO/L 

.3 
.3 

.3 
.3 

20162 
20247 
20277 
20321 

15.0 
21  .0 

11.2 

7.4 

0.4 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  { • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

21.0 
18.0 

15.0 

2 

11.2 
9.3 
7.4 

2 

0.4 
0.4 
0.4 

1 

SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 
DIST 

FEET 

STN  SAMP   Pd 
BRG  DEPTH 
MTRS 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMON I  A 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS- 

SOLIOS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 

19  04  77 
16  06  77 
11  07  77 
03  08  77 

1155 
1530 
1150 
1135 

.3 
.3 
.3 
.3 

0.020 

0.013 

0.008 
0.062 
0.006 
0.010 

0.260 
0.750 
0.340 
0.620 

0.002 
0.001 
0.003 
0.002 

0.038 
0.005L 
0.005L 
0.023 

171.0 

83.0 

220.0 

212.0 

1  ,  1 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

0.020 
0.020 
0.020 

0.013 
0.013 
0.013 

0.063 
O.022 
0.006 

0.750 
0.493 
0.260 

0.003 
0.002 
0.001 

0.038 

0.0180 

0.005 

220.0 

171  .5 

830 

1  .1 
1  .1 

1  .  l 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  04  77  11S5 

16  06  77  1530 

11  07  77  1150 

03  08  77  1135 


.3 
.3 
.3 
.3 


14 
COND. 
25C 
UMHOS 

260 
125 
335 
325 


16 

TURB. 

FORMAT.  IN 

UNITS 

0.60 
0.65 
1  .20 
1  .60 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


56.0 

10.0 
6B.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

2.0 
2.3 
1  .8 

BB 

7.61 
7.  S3 
9. 15 

0.130 
0.200 
0.190 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 


335 
261 
125 


1  .60 
1  .01 
0.60 


8.4 
8.4 
8.4 


68.0 
44.7 
10.0 


2.3 
2.0 
1.8 


SB 
BB 

se 


a. is 

7.78 
7.59 


0.200 
0.173 
0.130 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


19  04  77  1155 

16  06  77  1530 

11  07  77  1150 

03  08  77  1135 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

TOT.  MAG 

NESlUM 

MG/L 


68 

COLOUR 
HA  ZEN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66 

SODIUM 
NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41 
COD 


MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


2B5 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


0.001 L 
0.001L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I • I 

MINIMUM 


0.001 

0.001D 

0.001 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG 

DEPTH 
MTRS 

24  01 

77 

1200 

.3 

17  02 

77 

1200 

.3 

29  03 

77 

1200 

.3 

19  04 

77 

1155 

.3 

1  1  05 

77 

1200 

,3 

11  06 

77 

1200 

.3 

16  06 

77 

1530 

.3 

11  07 

77 

1150 

.3 

03  OB 

77 

1135 

3 

29  09 

77 

1200 

.3 

27  10 

77 

1200 

.3 

29  11 

7? 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOr 

MN  (  '  I 

MINIMUM 

PJ 


235 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM                ZINC 

MG/L  MG/L  MG/L 


201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 


0.032 
0.101 


0.101 
0.D55 
0.D32 


NO    OF    SAMPLES 


657 


CONT'D 


272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  UTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GR0S5"A" 

GROSS" 

A" 

GROSS "B- 

GROSS ■ 

B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

DY 

WO 

m 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

23B 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

24 

01 

77 

12O0 

•3 

5- 

10. 

1. 

L 

5. 

1  . 

L 

10. 

17 

02 

77 

12O0 

.3 

I 

10. 

1. 

10. 

2. 

10. 

29 

03 

77 

1200 

3 

10. 

1. 

L 

10. 

t. 

L 

10. 

19 

04 

77 

1155 

3 

2. 

10. 

1  . 

10. 

1  . 

10  . 

11 

05 

77 

1200 

.3 

2. 

10. 

1. 

to. 

1  . 

10. 

11 

06 

7T 

1200 

.3 

2. 

15. 

1. 

10. 

1  . 

10. 

16 

06 

77 

1530 

.3 

2. 

11 

0? 

77 

1150 

3 

03 

08 

77 

1135 

3 

2- 

10, 

2. 

60. 

1  . 

'0. 

L 

29 

09 

77 

1200 

•  3 

2. 

10. 

1. 

L 

10. 

1  . 

L 

10. 

L 

27 

10 

77 

1200 

.3 

1. 

1. 

1  . 

L 

3. 

1  . 

L 

10. 

L 

29 

11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

1. 
5. 

2. 
15. 

1. 

2. 

L 

3. 
60. 

1  . 
2. 

L 

10. 
19. 

L 

avq 

OR  GEOM  »:. 

2. 

8. 

t. 

D 

13. 

1  . 

D 

10. 

D 

MINI  MUM 

1. 

1. 

1. 

3. 

1  . 

10. 

NO  OF  SAMPLES 


10 


'0 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1200 
30  OS  77  1200 
1B  10  77  1200 


PAUOASH  LAKE 
SOUTH  OF  THE 
LAKE 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
•  3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


D  OF  JOHNSON  ISLAND 

75  5 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

:  GREAT 
:  LAKE 
j  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STATION 

10 

17-0021-101  -01 
STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

LONG 

U.T.M. 

17 

0736525 

. 0  49B3725 

0 

4 

REGION  03 

MILEAGE 

108.80 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

452 
GROSS- A- 
DISS 
PCI/L 

453 
GROSS-A- 
UNDISS 
PCI/L 

454 

GROSS-B' 

DISS 

PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UNDISS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 
COBALT 
60 
FCI/1 

5. 
1  . 
1. 

5. 
1. 
5. 

1  .  L 
1  .  L 
1  . 

5. 
3. 
5. 

1  .  L 
1  .  L 
1  . 

10.  L 
10.  L 
10.  L 

S. 
2. 
1  . 

5. 
3. 
1. 

1  . 

1  .  0 
1  . 

5. 
4. 

3. 

1  . 
1.  D 

1  . 

10. 

10.  0 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE: 

SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1200 
30  OB  77  1200 
IB  10  77  1200 


PAUDASH  LAKE 

NORTH  OF  RANSON  POINT  75  4 

LAKE 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   17-0021-102-01 


.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIK 
MINOR  BASIH 
TERM  STREA* 

:  GREAT 
:  LAKE 
:  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

LONG 

U.T.M. 

17 

0734700 

.0  49S2425 

•  0 

4  • 

REGION  03 

MILEAGE 

110.20 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 

452 
GROSS-A" 
DISS 
PCI/L 

453 

GROSS-A" 

UNDISS 

PCI/L 

454 

GR0S5-B- 

DISS 

PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 

COBALT 

60 

PCI/1 

3. 
1 . 

1.   L 

5. 
1. 
1. 

1  .  L 
1  .  L 
1  .  L 

S. 

3. 
3. 

1  .  L 
1  .  L 
1  .  L 

10.  L 
10.  L 
10.  L 

3. 

2.   D 

1  . 

5. 
2. 
1  . 

1, 

t  .  D 
1. 

5. 
3. 

3. 

1  . 

1  .  D 
1  . 

10. 
10.  0 

10. 

NO  QF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1200 
30  OS  77  1200 
18  10  77  1200 


PAUDASH  LAKE 
SOUTH  EAST  OF 
LAKE 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 


MAX  1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • i 

MINIMUM 


ER  ISLAND 

75  2 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

:  GREAT 

:  LAKE 
:  TRENT 

LAKES 

3NTARI0 

RIVER 

STATION 

ID 

17-0021  -  103-01 
STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

LONG 

U.T.M 

17 

0732300 

. 0  49B3125 

.0 

4 

REGION  03 

MILEAGE 

112.60 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 

217 

TOTAL 
COBALT 

MG/L 

451 
RADIUM 
226  DISS 

PCI/L 

452 
GROSS-A' 
DISS 
PCI/L 

453 

GROSS-A" 

UNDISS 

PCl/L 

454 

GROSS-B" 

DISS 

PCI/L 

455 

GROSS-B" 

UNDISS 

PCI/L 

4S6 
URANIUM 
23B 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCl/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/I 

2. 
2. 
1. 

3. 
2. 

2. 

1  .  L 
1  .  L 

1  .  L 

3. 

5. 
5. 

1  .  L 
1  .  L 
1  .  L 

tO.  L 
10.  L 
10.  L 

2. 

2. 

1. 

3. 
2. 
2. 

1  , 

1  .  0 
1  . 

5 

4. 

3. 

1  . 

1  .  0 
1  . 

10. 
10.  D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


658 


B.O.N./  SITE:  EELS  LAKE 

SAMPLE  POINT:  MIDDLE  OF  SOUTH  END  BO  3 

STATION  TYPE:  LAKE 


STATION  10:   17 -0021  -  107-01 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1200 
30  OB  77  1200 
IB  10  77  1200 


STN   5TN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 

,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

:  GREAT 
:  LAKE 
:  TRENT 

LAKES 

3NTARI0 

RIVER 

STORET  CODE: 

02 

004 
1220 

LONG 

U.T.M. 

17 

0727O7S 

. 0  4974350 

.0 

4 

REGION  03 

MILEAGE 

149.50 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 

MG/L 

451 

RAOIUM 

326  DISS 

PCI/L 

452 

GROSS-A" 

DISS 

PCI/L 

453 
GROSS-A* 

UNDISS 
PCI/l 

454 
GROSS-B" 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UND I SS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

23B 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 

COBALT 

GO 

PCI/1 

J, 

1.   L 

1-   L 

1  . 
1  . 
1  .  L 

1  .  L 
1  .  L 
1  . 

3. 

3. 
3. 

1  ,  L 
1  .  L 

1  .  L 

10.  L 
10.  L 
10.  L 

1  . 

1  .   D 

1  . 

1  . 

1  .  D 
1  . 

1  . 

1  .  D 

1  . 

3. 
2. 
2. 

1  . 

1  .  D 
1  . 

10. 
10.  D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE:  EELS  LAKE 

SAMPLE  POINT:  MIDDLE  OF  NORTH  END  SO  2 

STATION  TYPE:  LAKE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1200 
30  OB  77  1300 
IB  10  77  1200 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRi  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • I 

MINIMUM 


STATION 

10 

17-00 

21-108-01 

BO  2 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIf- 
TERM  STREAK 

:  GREAT 
:  LAKE 
:  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET  CODE: 

02 

004 

1220 

LONG 

U.T.M. 

17 

072B225 

.0  4977200 

.0 

4 

REGION  03 

MILEAGE 

152.90 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 
TOTAL 

COBALT 
MG/L 

4S1 
RADIUM 
236  DISS 
PCI/L 

452 

GROSS'A" 

DISS 

PCI/L 

453 

GROSS-A- 

UNDISS 

PCI/L 

454 
GROSS- B- 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS-B" 

UNDISS 
PCI/L 

456 
URANIUM 
238 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/1 

1.   1 

a. 

1. 

1  . 

40. 
1  . 

1  .  L 
1  .  L 
1  .  L 

3. 

10. 

5. 

1  .  L 
1  ,  L 
1  .  L 

10.  L 
2B. 
10.  L 

2. 

1-   D 
1  . 

40. 

14. 

1. 

1  . 

1  .  D 
1  . 

10. 
6. 
3. 

1  . 

1  .  0 
1  . 

29. 
16.  0 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1300 
30  06  77  1200 
IS  10  77  1200 


EELS  LAKE 

AT  NORTH  END  NEAR  INLET  FROM  FARREL  CREEK  BO 

LAKE 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   17-0021-109-01 


.3 

33 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


(.  t  (    P  K  V  "■ 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 

:  GREAT 

:  LAKE 
:  TRENT 

LAKES 

ONTARIO 

RIVER 

STORET  CODE: 

03 

004 
1220 

LONG 

U.T.M. 

17 

0728375 

.0  4978525 

.  0 

i 

REGION  03 

MILEAGE 

153.80 

273 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 

451 
RADIUM 
326  DISS 

PCI/L 

453 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/l 

453 

GROSS-A" 

UNDISS 

PCI/L 

454 

GROSS-B" 

DISS 

PCI/L 

455 
GROSS-B" 
UNDISS 
PCI/L 

456 

URANIUM 

238 

UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/I 

1  . 

I.   L 

1.   L 

3. 
1. 
2. 

1  .  L 
1.  L 
1.  L 

3- 

<- 
4. 

1  .  L 

1  .  L 
t  .  L 

10. 
10. 
10. 

L 

L 
L 

1. 

1.   D 
1  . 

3. 
2. 
1. 

1. 
1.  D 

1. 

4. 
3. 
3 

1  . 

1  .  D 
1  . 

10. 
10. 
10. 

0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O  «./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO    110 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


TRENT  RIVER 

AT  TRENT  RIVER  BRIDGE 

RIVER  COMPOSITE 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


2  7  04 

77 

1300 

.3 

18  05 

77 

1055 

.3 

15  06 

77 

1235 

.3 

13  07 

77 

1300 

.3 

17  OS 

77 

1115 

3 

14  09 

77 

1120 

.3 

19  10 

17 

1100 

3 

23  11 

77 

1130 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  <  ...■ 

MINIMUM 

LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
TRENt    RIVER 


U.T.M.    1B    0371000.0   4919450.0   4 


934 

901 

444 

BO 

81 

C 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

1 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/tOOML 

EN1 
MF/IC 

25473 

6 

20. 

2. 

L 

28 

25536 

6 

4.   L 

2. 

L 

2 

25575 

B 

220. 

94. 

84 

25640 

6 

8. 

2. 

22 

25705 

53. 

B. 

6 

25758 

6 

16. 

4, 

4 

25824 

6 

8. 

2. 

L 

8 

25874 

6 

4. 

320. 
16."  0 

4. 

4. 

94. 
5.- 
2. 

L 

D 

4 

84 

10 

2 

84 

f  . 


STATION 

10:   17-0031-110-B3 

STORET  CODE: 

02 

004 

1230 

EG  I  ON  03 

MILEAGE 

44 

20 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

10.0 

9.6 

2.0 

20.2 

6.0 

1  .4 

20.0 

6.3 

1  .8 

33.2 

6.B 

2.4 
5.5 

19.0 

8.9 

1  .8 

8.0 

11  .4 

1  .0 

1  .9 

12.7 

1  .8 

23.2 

12.7 

5.S 

14.6 

B.S 

2.2 

1.9 

6.0 

1.0 

NO    OF    SAMPLES 


659 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


27   04    77 

1300 

.3 

16    05   77 

105S 

.3 

15   06   77 

1235 

.3 

13   07    77 

1300 

.3 

t7  oa  77 

1115 

.3 

14   09   77 

1120 

.3 

19    10   77 

1100 

-3 

23   11    77 

1120 

.3 

WAX  I  MUM 

AVO   OR 

GEO*  MN    ( •  } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


PJ 


27   04    77 

1300 

.3 

11  05   77 

1055 

3 

15  06   77 

1235 

.3 

13   07    77 

1300 

3 

17   06    77 

1115 

.3 

14   09   77 

1120 

3 

19    10   77 

1100 

3 

21    11    77 

1120 

.3 
MAXIMUM 

Ava  Oft 

GEOM  MN  C) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P   MO/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.034 

0.001 

0.002 

0.590 

0.004 

0.015 

177.0 

14,0 

0.023 

0.001 

0.046 

0.520 

0.002 

O.OOSL 

173.0 

3.7 

0.028 

0.001 

0.036 

0.760 

0.001 

0.005L 

138.0 

5.2 

0.027 

0.001 

0.042 

0.720 

0.00) 

O.OOSL 

167.0 

11.0 

0.066 

0.001 

0.060 

1  .to 

0.003 

0.007 

150. 

10. 

0.043 

o.ooio 

0.072 

0.95 

0.002 

0.038 

0.033 

0.003 

0.028 

0.690 

0.001 

0.009 

0.031 

0.003 

0.036 

0.59 

0.002 

0.038 

170. 

4.7 

0.066 

0.003 

0.060 

1.10 

0.004 

0.038 

177.0 

14.0 

0.036 

0.002U 

0.042 

0.740 

0.002 

0.01 40 

162.5 

6.1 

0.022 

0.001 

0.002 

0.520 

0.001 

0.OO5 

138.0 

3.7 

1 

6 

I 

S 

8 

e 

6 

6 

14 

16 

56 

59 

280 

99 

53 

55 

208 

25 

COND. 

TUR6. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

HG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

250 

3.50 

7.0 

260 

2.30 

0.6 

206 

1.60 

6.1 

240 

3.60 

7.5 

215 

9.6 

7.6 

220 

4.0 

7.6 

251 

3    80 

7.6 

254 

1.9 

7.3 

260 

9.6 

7.6 

237 

3.66 

6.5 

206 

1.B0 

0.6 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./    SITE: 
SAMPLE    POINT: 
STATION   TYPE: 

CENTRE    LAKE 
CENTRE   OF   CENTRE 
LAKE 

LAKE    NORTH  OF 

HMY    131 

MAJOR    BASIN 
MINOR    BASIN 
TERM   STREAM 

:    GREAT 
:    LAKE  1 
:    TRENT 

LAKES 

3NTARI0 

RIVER 

STATION 

ID 

17-0031-111-01 

STORET   CODE: 

02 

004 

1220 

STN   NO 

tit 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17 

0732S5O 

.0  4987  500 

.0 

4 

REGION   03 

MILEAGE 

1 1 5 . TO 

SAMP  OTC 
DY   MO   YD 

HOUR 
LMT 

STN       STN    SAMP      Pi 
DIST    BfiG  DEPTH 
FEET                MTRS 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 

317 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 

451 

RADIUM 

336   DISS 

PCI/L 

452 

GROSS-A* 

DISS 

PCI/L 

453 

GROSS-A- 

UNDISS 

PCI/L 

454 

GROSS'S- 

DISS 

PCI/L 

455 
GROSS-B- 
UND I SS 

PCI/L 

456 
URANIUM 
336 
UG/L 

460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 

461 
COBALT 
60 
PCI/t 

04   07   TT 
30  06   77 
It   10  77 

1200 
1300 
1300 

.3 
.3 
-3 

1.       L 

1.       t 
1.       L 

1  .    L 
1  . 

1  . 

1.    L 
1.    L 
1  .    L 

3. 
2. 
5. 

1  .    L 
1  .    L 
1  .    L 

10.    L 
10.    L 
10.     L 

AVQ 

MAXIMUM 
OR   GEOM  MN    (•) 

MINIMUM 

1. 

1.      0 
1. 

f . 

1.    D 
1. 

1  . 
1  .    0 

1. 

5. 

3. 
2. 

1  . 
1.   0 

1 . 

10. 
10.    D 
10. 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./  SITE:  AUGER  LAKE 

SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  OF  B1CB0FT  TAILINGS  DAM  SOUTH  OF  HMY  121 

STATION  TYPE:  LAKE  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 


STN   NO 

1t2 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17   0733550.0  4967050, 0   4 

REGION   03 

SAMP   DTE 

DY   MO   YR 

HOUR 

LMT 

STN       STN    SAMP      PJ 
01  ST    BRG  DEPTH 
FEET                MTRS 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 

FLOS   CFS 

60                     St                     B4 
TOTAL              FECAL                M.F. 
COL I  FORM      COL I  FORM           ENTER. 
MF/100ML      MF/100ML      MF/100ML 

88 
PSEUD. 

MPA 
MF/100ML 

IB  01    77 

1310 

.3 

35309 

4 

STATION  10:   17-0021-112-01 

STORET  CODE:  02 
004 
1230 

MILEAGE       116.00 


80S 

WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5- DAY 

BOO 

MO/L 


MJkX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 


0.00 

0.0 

0.0 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

It  01  77  1310  .3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  HG/L 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


30 
TOTAL 

KJELOAHL 
MG/L 


31 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


23 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

58.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

2.7 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
0-SOL10S 
MG/L 

SS 


MAXIMUM 
AVO  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


58.0 
58.0 
SB.O 


2.7 

3.7 
2.7 


5S 
55 
55 


660 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST~J  SflMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

COnd. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZ1N 

MG/l 

SILICATE 

MG/L 

.AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19  01  77  1310 


6.D 


0.540 


MAXIMUM 

AVG  OR  GtOM  MN  ( ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LNIT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

19  01  77  1310  .3 


'  B7 
B7 

87 

1  .40 
1  .40 
1.40 

6.0 
6.0 
6.0 

6.45 
6.45 
6.45 

0.540 
0.540 
0.540 

1 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

t 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NES1UM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 

1 

66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 

1 

41 
COD 

MG/L 

1 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.001 
0.001 
0.001 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77  1310 
04  07  77  1200 
30  OB  77  1200 
IB  10  77  1200 


3 
-3 
-3 

3 


235  203        221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM       ZINC 

MG/L  MG/L       MG/L 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.206 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77  1310 
04  07  77  1200 
30  08  77  1500 
18  10  77  1200 


.3 
3 

.3 
■3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (■) 

MINIMUM 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 

COBALT 
MG/L 


451 

RADIUM 

226  DISS 

PCI/L 


19. 
14. 

19. 


19. 
17. 
14. 


452 
GROSS-A" 
DISS 
PCI/L 


45. 
40. 
55. 


453 
GROSS'A" 
UNDISS 
PCI/L 


15. 

20. 

4. 


55. 
46. 
40. 


20. 
13. 

4. 


0.2D6 
0.206 
0.206 

454 
GROSS'B" 
DISS 
PCI/L 

455 
GROSS'S' 
UNOISS 
PCI/L 

1 
456 
URANIUM 
23B 
UG/L 

35. 
35. 

45. 

10. 

10. 

2. 

10.  L 
10.  L 
10.  L 

45. 
38. 

35. 

10. 
7. 

2. 

10. 
10.  D 

to. 

460  461 

CESIUM  COBALT 

- 1 37  60 

PCI/L  PCI/1 


NO  OF  SAMPLES 


8.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO    114 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


04  07  77  1200 

IB  10  77  1200 


CENTRE  LAKE  WATER  SUPPLY 

AT  BICROFT  WATER  SUPPLY  INTAKE 

LAKE  MUNICIPAL  HATER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 


LONG 

272 

SIMPLE 

CYANIDE 

MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  TRENT  RIVER 

U.T.M.  17  0733450.0  49B73S0.0  4 


STATION  10:   17-0021-114-20 

STORET  CODE;  02 
004 
1220 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PCI/L 


452 

GROSS'A" 

DISS 

PCI/L 

2. 

1  . 


453 
GROSS" A' 
UNDISS 
PCI/L 

1  .  L 
1  .  L 


454 
GR05S-B" 
DISS 

PCI/L 

3. 

5. 


REGION  03 

465 
GROSS-B" 
UNDISS 
PCI/L 

1  .    L 
1  .    L 


MILEAGE      114,60 


456 
URANIUM 
23B 
UG/L 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


10. 
10. 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • i 

MINIMUM 


2. 
1  . 
1, 


1  . 

1.  D 
1. 


5. 
4. 
3. 


10. 
10. 
10. 


NO  OF  SAMPLES 


661 


!  O.K./  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT;  FOOTBRIDGE  NORTH  OF  HIGHWAY  2    BELLEVILLE 


STATION  TYPE:  RIVES 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

VR 

LMT 

21 

01 

77 

1430 

30 

03 

77 

1400 

13' 

04 

77 

1500 

04 

OS 

77 

1500 

07 

oe 

77 

144S 

0? 

07 

77 

1445 

19 

07 

77 

1330 

09 

08 

77 

1425 

30 

09 

77 

1430 

11 

10 

77 

1420 

13 

10 

77 

1415 

19 

10 

77 

1720 

1S 

11 

77 

1440 

STN   ST\  SAMP 
OIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


934 
SAMPLE 
NO 


20018 
201  13 
21513 
21527 
21541 
21555 
20303 
21569 
21583 
21597 
20381 
20395 
21611 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN;  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MOIRA  RIVER 

U.T.M.  18  0309150.0  4692875.0  4 


444 
FLO*  CFS 


80 
TOTAL 

COLIFORM 
MF/tOOML 


ISO. 
260. 
224. 
200. 


21000. 
740. 


600. 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


2. 
14. 

4. 
54. 


5900. 
98. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


22 

2 

e. 

66. 


4300. 
43. 


STATION 

ID:       17-0026-001-02 

STORET    CODE: 

02 

004 

1090 

REGION    04 

MILEAGE 

0.70 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

03 

800 

MF/100ML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

9.0 

13.0 

1.2 

11.0 

10.0 

1  .5 

16.0 

12.0 

1  .4 

19.5 

12.0 

O.B 

23.0 

10.0 

1  .2 
0.6 

27.0 

9.0 

1  .0 

15.0 

a.o 

2.6 

15.0 

11  .0 

0.2 

11.0 

10.3 

7.0 


0.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • } 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   Pg 
Or  MO  YR  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 
-3 
.3 
.3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


21 

01 

77 

1420 

30 

03 

77 

1400 

12 

04 

77 

1500 

04 

05 

77 

1500 

07 

06 

77 

1445 

07 

07 

77 

1445 

19 

07 

77 

1330 

OB 

oa 

77 

1425 

20 

09 

77 

1430 

1  I 

10 

77 

1420 

12 

10 

77 

1415 

19 

10 

77 

1720 

15 

11 

77 

1440 

21000. 

5900. 

4300. 

27,0 

13.0 

2.6 

■ 

555.' 

41  .• 

37.  • 

16.4 

ID. 7 

1  .1 

150. 

2. 

2. 

7.0 

a.o 

0.2 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

ND3-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.037 

0.016 

0.034 

0.500 

0006 

0.374 

153   0 

3.2 

150 

0.021 

0.008 

0.002 

0.460 

0.004 

0.  166 

137    0 

3.8 

0.021 

0.007 

0.006 

0.490 

0.004 

0.041 

166.0 

3.3 

0.021 

O.0O6 

0.002 

0.4B0 

0.002 

0.005L 

16B.0 

2.3 

0.023 

0.011 

0.030 

0.470 

0.002 

0.005L 

174.0 

2.  1 

0.026 

0.009 

0.036 

0.500 

0.002 

0.005L 

162.0 

3.2 

159 

0.460 

0.084 

0.004 

1  .  050 

0.010 

0.010 

410.0 

260.0 

0    128 

0.024 

0.006 

0.640 

0.005 

0.060 

271  .0 

102.0 

0.039 

0.010 

0.004 

0.640 

0.005 

0.360 

24!  .0 

10.0 

0.021 


0.003 


O.057 


213.0 


MAXIMUM        0.460      0.084      0.030      1.050      0.010      0.374      410.0      260  O 

AVG  OR  GEOM  MN  (•)        0.080      0.01B      0.011      0.579      0.004      0.09BD     209. 4       39.2 

MINIMUM        0.021      0.005      0.002      0.460      0.002      0.005      137  0        3  1 


159 
155 
150 


NO  OF  SAMPLES 


10 


10 


10 


10 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  ERG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  77 
30  03  77 

12  04  7  7 

13  04  77 
04  05  77 
16  05  77 
07  06  77 
27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 

19  07  77 
09  oa  77 
07  09  77 

20  09  77 
11  10  77 
13  10  77 
19  10  77 
15  11  77 


1420 
MOO 
1500 
1430 
1500 
1200 
1445 
1700 
1345 
1445 
1330 
1425 
1250 
1430 
1420 
1415 
1720 
1255 
1440 


-3 
3 
.3 
.3 

.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14         16 
CONO.     TURB. 
25C   FORMAZIN 


230 
205 


350 
355 


265 

245 
230 

260 

355 


1  .80 
1  .00 


0.85 
1  .20 


1.50 

2.20 

160.00 

40.00 
2.20 


56         59        280 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  SI  MG/L 


5.4 
4.3 


5.3 

5.6 


9.4 
6.8 
7.2 

10.5 
11  .0 


is.o 


2.15 


95         52 
ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAS 
MG/L 


7.94 


B.76 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


0.220 


0    170 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  .OL 


MAXIMUM 

355 

160.00 

11  .0 

17.0 

2.  35 

AVG   OR    GEOM   MN    (  •  ) 

263 

21  .29 

7.3 

16.0 

2.25 

M I N I  MUM 

205 

0.85 

4.3 

15.0 

3.  15 

B.76 
8.35 
7.94 


0.230 
0.195 

0.170 


1  .0 
1  .OD 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


662 


76 

72 

74 

§8 

67 

SAUP  DTP 

HOUR 

STN 

STN 

SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT 

HAG 

COLOUR 

PTSSIU 

OY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG 

DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

MG/ 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

21 

01 

77 

1420 

,3 

30 

03 

77 

1400 

.3 

12 

04 

77 

1500 

.3 

13 

04 

77 

1430 

3 

i 

04 

05 

77 

1500 

•  3 

16 

OS 

77 

120D 

.3 

07 

06 

77 

1445 

.3 

27 

OE 

77 

1700 

3 

06 

07 

77 

1345 

-3 

07 

07 

77 

1445 

.3 

19 

07 

77 

1330 

.3 

09 

08 

77 

1425 

•  3 

07 

09 

77 

1250 

.3 

20 

09 

77 

1430 

3 

11 

10 

77 

1420 

.3 

12 

10 

77 

1415 

.3 

19 

10 

77 

1728 

.3 

15 

11 

7? 

1255 
1440 

.3 
.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM 

W  CI 

HINIMUM 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  . C    AS   C 
HG/L  MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  «G/L 


41 
COD 


2B 


31 


28 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.017 

0.02 

0.020 

0.020 

0.010 

0.010 

0.020 
0.010 
0.020 
0.010 
0.6BO 
0.020 
0.019 
0.022 
0.014 
0.OI9 
0.011 
0.012 


0.680 
0.053 
0.010 


NO  OF  SAMPLES 


18 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  03  77 
19  07  77 
12  10  77 

1400 
1330 
1415 

3 
3 

3 

AVG 

OR 

MAXIMUM 

GEOM  MN  <*> 

MINIMUM 

NO 

OF 

SAMPLES 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 

0.0301 

0.050L 


0.050 
0 . 0400 
0.030 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


221 

TOTAL 

ROMIUM 

HG/L 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

229 

TOTAl 
LEAD 
MG/L 

21S 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 

249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

236 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

0.010L 
0 . 020  L 

0.010 
0.060 
0.020 

O.OIOL 
0.020L 
0.030L 

0.005L 
0.0051 
0.005L 

0.010 
0.020L 

O.OIOL 

O.OIOL 
O.02OL 
0.005L 

0.020 

0.0150 

0.010 

0,060 
0.030 
0.010 

0.030 

0.0200 

0.010 

0.005 

0.005D 

0.005 

0.020 
0.01 3D 
0.010 

0.020 

0.012D 

0.005 

B.O.W./  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  BRIDGE  IN  CANNIFTON 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  F 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTR5 


26  03  77 

12  04  77 

13  04  77 
04  05  77 
16  OS  77 
07  06  77 

27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 
09  08  77 
07  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
IS  11  77 


1230 
1440 
1415 
1435 
1200 
1430 
1650 
1330 
1350 
1400 
1235 
1400 
1700 
1240 
1420 


.3 

3 
■  3 
-3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ) 

BIH I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


28  03 

77 

1230 

.3 

12  04 

77 

1440 

.3 

13  04 

77 

1415 

.3 

04  05 

77 

1435 

.3 

16  05 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

1430 

.3 

27  06 

77 

1650 

.3 

06  07 

77 

1330 

.3 

07  07 

77 

1350 

.3 

09  08 

77 

1400 

.3 

07  09 

77 

1235 

.3 

1  1  10 

77 

1400 

.3 

19  10 

77 

1700 

3 

15  11 

77 

1240 
1420 

3 
.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

[*) 

MINIMUM 

STATION 

ID:   17-00 

26-002-02 

D  02HL001 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 
004 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

TERM  STREAM:  MOIRA 

RIVER 

1090 

LONG 

U.T.M. 

18  0308750 

.0  4897323 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

3.90 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

NATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20103 

3310.00 

21512 

6 

2630.00 

580. 

50. 

4. 

11.0 

11.0 

1  .0 

20157 

2440.00 

21526 

6 

999.00 

470. 

16 

B. 

16.0 

10.0 

1  .0 

20221 

526.00 

0.9 

21540 

6 

1B7.0O 

176. 

2. 

4. 

19.0 

11  .0 

20259 

93.20 

20272 
21554 

6 

72.  SO 
75.00 

24.5 

13.0 

0.8 
0.6 

21568 

6 

76.50 

27.0 

13.0 

20352 

78.30 

0.4 

2  1 596 

6 

401 .00 

790. 

B4. 

26. 

14.0 

1  1  .0 

20394 

6 

360.00 

20432 

462.00 

0.8 

21610 

6 

462.00 

12B. 

26. 

12. 

6.0 

11.0 

3310.00 

790. 

B4. 

26. 

27.0 

13.0 

1  .0 

811 .50 

344.- 

20.  • 

B.« 

16.8 

1  1  .4 

0.8 

72.50 

128, 

2. 

4. 

6.0 

100 

0,4 

15 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-S0L1DS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.019 

0 

007 

0.002L 

0.390 

0.005 

0.195 

0.023 

0 

007 

0.010 

0.500 

0.005 

0.075 

0.018 

0 

006 

0.006 

0.500 

0.002 

0.005L 

0.019 

0 

008 

0.032 

0.520 

0.001 

0.005L 

0.029 

0 

018 

0.004 

0.500 

0.001 

D.005L 

0.024 

0 

012 

0.002L 

0.570 

0.004 

0.206 

0.01B 

0 

005 

0.006 

0.520 

0.002 

0.04a 

0.028 

0 

.016 

0  032 

0.570 

0.005 

0.206 

0.021 

0 

.009 

0.0090 

0 .  500 

0.003 

0.0770 

0.018 

0 

.005 

0,002 

0.390 

0.001 

0 .  005 

NO  OF  SAMPLES 


663 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   P«l 
DY  MO  ¥R  LMT    DIST  BBC  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
-3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
■3 
.3 
3 


28 

03 

77 

1230 

12 

04 

77 

1440 

13 

04 

77 

1415 

04 

05 

77 

1435 

16 

05 

77 

1200 

07 

06 

77 

1430 

3  7 

OS 

77 

1650 

06 

07 

77 

1330 

07 

07 

77 

1350 

09 

08 

77 

1400 

07 

09 

77 

1235 

11! 

10 

77 

1400 

19 

10 

77 

1700 

15 

11 

77 

1240 
1420 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  F0RMAZ1N 

UMHOS  UNITS 


210 
260 
250 


245 

210 


336 

309 


1  .00 
1  .20 
1  20 


1.20 
1.00 


2.20 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


4.3 
4.9 
4.9 


5-0 
5.0 


59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  *  l'| 

MINI  MUM 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


28  03  7  7 

12  04  7  7 

13  04  77 
04  05  77 
16  05  77 
07  06  77 
27  06  77 

06  07  77 
□7  07  77 
09  08  77 

07  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
15  11  77 


1230 
1440 
14(5 
1435 
1200 
1430 
1650 
1330 
1350 
1400 
1235 
1400 
1700 
1240 
1420 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
■  3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  » 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


336 
260 
210 


76 

CALCUL 

HARDNES5 

MG/L 


2.20 
1  .36 
1  .00 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


8.1 
S.6 
4.3 


74 
TOT .  MAG 
NESIUM 
MG/L 


6B  67  66  47  41  361  265 

COLOUR  PTSSIUM  SODIUM  ORGANIC  COO  SOLVENT  TOTAL 

HAZEN  K  NA  C  AS  C  EXTBBLES  ARSENIC 

UNITS  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


0 

020 

0 

020 

0 

020 

0 

010 

0 

010 

0 

020 

0 

020 

0 

020 

0 

020 

0 

017 

0 

020 

0 

013 

0 

011 

a 

020 

0 

017 

0 

010 

B.O.U./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


MOIRA  RIVER 

AT  STOCO  LAKE  OUTLET 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   17-O026-O03-02 


21  Ot  77 

1310 

-3 

22  02  77 

1305 

.3 

12  04  7  7 

0940 

3 

04  05  77 

1000 

■3 

07  06  77 

0905 

.3 

07  07  77 

0935 

3 

09  OB  77 

0920 

3 

20  09  77 

0915 

-3 

11  10  77 

0915 

3 

19  10  77 

1635 

3 

15  11  77 

0930 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  Ot  77 

1310 

3 

22  02  77 

1305 

3 

12  04  77 

0940 

.3 

04  05  7  7 

1000 

.3 

07  06  77 

0905 

3 

07  07  77 

0935 

.3 

09  OB  7  7 

0920 

.3 

20  09  77 

0915 

3 

11  10  77 

0915 

3 

19  10  77 

1635 

•3 

15  11  77 

0930 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( *  > 
MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  MOIRA 

RIVER 

1090 

LONG 

U.T. 

M.  IB  0317125 

.0  4925150 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

27.20 

934 

90t 

444 

BO 

B1 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20016 

4 

20072 

4 

21500 

6 

40. 

2.   L 

2.   L 

B.O 

12.0 

2.0 

21514 

6 

44. 

2.   L 

2.   L 

12.5 

11.0 

1  .0 

21528 

6 

aio. 

2. 

6. 

18.0 

9.0 

0.7 

21544 

6 

21.5 

10.0 

1  .4 

21559 

6 

23.0 

8.0 

1  .8 

21572 

6 

270. 

6. 

10. 

18.0 

8.0 

2  0 

21536 

6 

10. 

2. 

2.   L 

13.0 

9.0 

1  .0 

20393 

6 

21600 

6 

30. 

2.   L 

2.   L 

6.0 

7.0 

1  .2 

270. 

«. 

10. 

23.0 

120 

2.0 

56.  * 

2.«  0 

3.'  D 

15.0 

9.3 

1  .4 

10- 

2. 

2. 

6.0 

7.0 

0.7 

6 

6 

6 

8 

8 

B 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.033 

0.007 

0.008 

0.570 

0.005 

0.205 

0.036 

O.OOB 

0.01S 

1  .360 

0.004 

0.076 

0.018 

0.007 

O.OOB 

0.490 

0.002 

0.005L 

0,041 

0.019 

0.006 

0.600 

0.006 

0.005L 

0.069 

0.019 

0.044 

0.750 

0.002 

O.OOSL 

0.057 

0.026 

0.092 

0.750 

0.003 

0.032 

0.055 

0.022 

o.oao 

0.620 

0.006 

0.0B4 

0.007 


O.OOSL 


0.069 

0.026 

0.092 

1  .360 

0.006 

0.205 

0.042 

0.014 

0.034 

0.716 

0.004 

0.O52D 

0.01B 

0.007 

0.006 

0.490 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


66A 


SAMP  DTE  MOOD   STN   ST1  SAMP   PJ 
Or  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21  01 

22  02 
28   03 

12  04 

13  04 
04  05 
16  05 
07  06 
27    06 

06  07 

07  07 
09  08 
07  09 
20  09 
11  10 
19  10 
15  11 


77  1310 
77  1305 
77  1200 
77  0940 
77  1350 
77  1000 
77  1200 
77  0905 
77  1620 
7  7  1305 
77  0935 
7  7  0920 
77  1210 
77  0915 
77  0915 
77  1635 
77  0930 
1210 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 

-.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


163 

1  .20 

190 

090 

20C 

1.40 

190 
175 

1.20 
3.00 

175 
165 

3.50 
2.40 

192 


2.10 


3.B 
4.1 

4.0 


3.7 
3.6 

3.5 
3.5 

4.9 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mil  [■] 

MINIMUM 


200 
181 
163 


3.50 
1.96 
0.90 


4.9 
3.9 
3.5 


SAMP  DTE  HOUR 

DY  MO  YR  LMT 


21  01 

22  02 
28  03 

12  04 

13  04 
04  05 
16  05 
07  06 
27  06 

06  07 

07  07 
09  08 
07  09 
20  09 
11  10 
19  10 
15  11 


77  1310 
77  1305 
77  1200 
77  0940 
77  1350 
7  7  1000 
77  1200 
7  7  0905 
77  1620 
77  1305 
77  0935 
77  0920 
77  1210 
77  0915 
77  0915 
77  1635 
77  0930 
1210 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 
.3 
•  3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
■3 


e 

76 
CAICUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT.  MAG 
NES1UM 

MG/L 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


87  66  47  41  361  265 

PTSSJUM  SODIUM  ORGANIC  COO  SOLVENT  TOTAL 

K  NA  C  AS  C  EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 

0.016 

0.03 

0  030 

0.020 

0.020 

0.020 

0.030 

0.040 
0.040 
0.020 
0 .  060 
0.060 
0.052 
0.007 
0.028 
0.021 
0.026 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  I  -  I 

MINIMUM 

NO  OP  SAMPLES 


0.060 
0.030 
0.007 

17 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATIDN  TYPE 


STN  NO 


MOIRA  RIVER 

STOCO  BRIDGE  HUNGERFORD  TOKNSHIP 

RIVER 


STATION  ID:   17-OO26-0O4-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


LAT 


LONG 


934 

901 

444 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

ST\  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

or  mo 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

NO 

21  01 

77 

1255 

.3 

20015 

4 

22  02 

77 

1255 

.3 

20071 

4 

12  04 

77 

0950 

.3 

21501 

6 

04  05 

77 

1015 

■  3 

21515 

6 

07  06 

77 

091  5 

.3 

21529 

6 

07  07 

77 

0945 

-3 

21545 

5 

09  08 

T7 

0935 

.3 

21559 

5 

20  09 

77 

0930 

.3 

21573 

6 

14  10 

77 

0930 

.3 

21587 

6 

19  10 

77 

1630 

.3 

20392 

6 

15  11 

77 

0945 

.3 
MAXIMUM 

21601 

6 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

M 1 N I  MUM 

U.T.M-  18  0318925.0  492S17S.0  4 


80  81  B4 

TOTAL  FECAL  M.F. 

COLIFOR"  C0L1F0RM  ENTER. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML      MF/100ML 


S6. 

2. 

L 

2. 

1 

53. 

2. 

L 

2. 

L 

70. 

52 

20. 

30. 

4. 

L 

4. 

L 

190. 

102. 

34. 

70- 

10. 

2. 

L 

STORET  CODE: 

02 

004 

1090 

REGION  04 

MILEAGE 

29.70 

88 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -OAT 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

8.0 

12.0 

1  .4 

12.5 

1  1.0 

1.4 

18.0 

9.0 

0.6 

21  .5 

8.0 

1  .0 

23.5 

8.0 

2.6 

16.0 

6.0 

2.2 

13.0 

6.0 

0.6 

BO. 


2. 


190. 

102. 

34. 

68.' 

7.'  D 

5. 

30. 

2. 

2. 

8.0 


23.5 

12.0 

2.6 

15.1 

B.9 

1  .4 

8.0 

6-0 

0.6 

NO    OF    SAMPLES 


665 


CONT'D 


SIMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT    OtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21    01 

7? 

1255 

.3 

22    02 

77 

1255 

.3 

12    04 

77 

0950 

.3 

04    05 

77 

1015 

3 

07    OE 

77 

0915 

3 

07    07 

77 

0945 

3 

09   08 

77 

0935 

.3 

20   09 

77 

0930 

.3 

14    10 

77 

0930 

.3 

19    10 

77 

1630 

,3 

15    11 

77 

0945 

3 

MAXIMUM 

AVG    OR 

GEOM  K    I'l 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  I OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.009 

0.010 

0.490 

0.005 

0    185 

0.025 

0.007 

0.016 

0.500 

0.004 

0.061 

0.022 

0.007 

0.012 

0.500 

0.002 

0.005L 

0.034 

0.015 

0.076 

0.460 

0.001 

O.OOSL 

0.065 

0.020 

0.038 

0.910 

0.005 

0.005 

0.050 

0.027 

0.108 

0.710 

0.005 

0.055 

0.056 

0.026 

0.084 

0.600 

0.006 

0.069 

0.035 


0.007 


0.014 


0.650 


0.O01 


O.OOSL 


0.06S 

0.027 

0.108 

0.910 

0.006 

0.1B5 

0.038 

0.015 

0.045 

0,603 

0.004 

0.051D 

0.020 

0.007 

0.010 

0.460 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16         56 

COND.  TURB.  CHLORIDE 

25C  FORMAZIN       MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

51    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21 

01 

77 

1255 

22 

02 

77 

1255 

2S 

03 

77 

1155 

12 

04 

77 

0950 

13 

04 

77 

1345 

Cl 

05 

77 

1015 

16 

05 

77 

1200 

07 

06 

77 

0915 

27 

06 

77 

1615 

06 

07 

77 

1300 

07 

07 

77 

0945 

09 

oa 

77 

0935 

07 

09 

77 

1205 

20 

09 

77 

0930 

14 

10 

77 

C930 

19 

10 

77 

■  630 

15 

11 

77 

0945 
120D 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

■3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

3 

3 


165 
195 
200 


195 

180 


ISO 
165 


1.20 
0,95 
1  20 


1  .40 
3.  GO 


2.60 
2.20 


3.8 
4.0 
4.  1 


3.6 
3.6 


3.5 
3.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MM  ( • t 

MINIMUM 


200 
184 
165 


3.60 
1.94 
0.95 


4.9 
3.9 
3.3 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01 

22  02 
28  03 

12  04 

13  04 
04  05 
16  05 
07  06 
27  06 

06  07 

07  07 
09  08 
07  09 
20  09 

14  10 
19  10 

15  11 


77  1255 
77  1255 
77  1 155 
7  7  0950 
77  1345 
77  1015 
77  1200 
77  0915 
77  1615 
77  1300 
77  0945 
7  7  0935 
77  1205 
77  OS30 
77  0930 
77  1630 
77  0945 
1200 


3 

.3 
.3 
3 
•  3 

J 
.» 

-3 
■3 
.3 
3 
3 
■3 
3 
1 
3 
I 
3 


76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


74 

68 

6T 

66 

47 

TOT.    MAG 

COLOUR 

PTSS1UM 

SODIUM 

ORGANIC 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C    AS   C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

41  361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTfiBLES  ARSENIC 
MG/L                 MG/L  MG/L 


016 

01 

030 

020 

020 

020 

020 

030 
040 
020 
060 
050 
037 
052 
027 
023 
024 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I • ] 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLE! 


0.060 
0.029 

0.01 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SAMP    DTE    HOUR 
DY   MO    YR    LMT 


04  05  77  1115 
07  06  77  1000 
20  09  77  0855 
15    11    77   0905 


STOCO  LAKE 

MUNICIPAL  BEACH  A  TWEED 

LAKE 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 

3 
■3 
.3 
.3 


LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


21519 
21533 
21570 
21598 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE   ONTARIO 
MOIRA    RIVER 


U.T.M,    18   0316500.0  4926700 


901 
5CD 


444 
FLOW   CFS 


BO 

TOTAL 
CO  LI  FORM 

MF/100ML 

200. 

44. 

3600. 

500. 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

4. 

8. 

52 

2 


STATION 

ID 

17-O026-DOS-01 
STORET    CODE: 

02 

004 

1090 

.0   4 

REGION    04 

MILEAGE 

31. 

84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

B8 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

B05 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

5 

4. 

6. 
58. 
16. 


DAY 

BOO 

MD/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    1  • ) 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


3600. 
355.  « 


52. 
8." 

2. 


58. 

12.' 

4. 


666 


I  O.I  /  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  JAMESON  STREET  TMEED 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOM  GAUGE  FED  02HLI0I 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  MOIRA  RIVER 

U.T.M.  IS  03 1 601 0.0  4927600.0  4 


STATION    10:       17-0026-006-02 

STORET    CODE:    02 

004 
1090 


REGION    04 


MILEAGE         31.20 


SAMP   DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
01   MO  Yfi   LMT        dist   brg  depth 
FEET  MTRS 


934 
SAMPLE 

NO 


90! 
SCO 


444 

no*  cfs 


BO  B1  64  88  805 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSf.UD.  WATER 

COLIFORM  C0L1F0RM  ENTER,  MPA  TEMP. 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML  DEQ   C 


3  1 

DISS.  5-DAY 
02  60D 

MG/L  MG/L 


21  01 

77 

1  155 

.3 

28  03 

77 

1  130 

.3 

12  04 

77 

1050 

.3 

13  04 

77 

1315 

.3 

04  OS 

77 

1  105 

.3 

16  OS 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

0955 

.3 

27  06 

77 

1555 

.3 

06  07 

77 

1220 
1230 

.3 

.a 

07  07 

77 

0915 

.3 

09  OB 

77 

0910 

.3 

20  09 

77 

0900 

.3 

1  1  10 

77 

0850 

.3 

19  10 

77 

1530 

.3 

15  11 

77 

0915 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 
MINI 

I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20012 
20096 
21504 
20152 
21518 
20216 
21532 
20254 
20266 
20267 
21543 
21557 
21571 
21585 
203S9 
21599 


1930.00 

1600.00 

1450  00 

586.00 

298.00 

135.0D 

62.90 

S2.B0 

52.  BO 

53.00 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


1930.00 

622.05 

52.80 

10 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


256. 


360. 
140. 


360. 

139. 

40. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


4. 

2. 

36. 


10. 

2. 


36. 

3. 


2.       L 
2.       I 
41. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


42. 

6.> 
2. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


9.0 
14.0 
1B.0 


22.0 
23.5 
15.0 
10.0 

6.0 


23.5 
14.7 
6.0 

8 

6 

SUSP  . 

SOLIDS 

MG/L 


12.0 
10.0 
10.0 


8.0 

8.0 

9.0 

100 

13.0 


13.0 

10.0 

B.O 

8 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .4 
1  .2 
1  .0 


o.a 

O.B 
1  .0 
0.4 

O.B 


1  .4 
0.9 
0.4 


107 
CALCUl 
D- SOL  IDS 
MG/L 


21  01 

77 

1155 

.3 

28  03 

77 

1130 

.3 

12  04 

77 

1050 

.3 

13  04 

77 

1315 

.3 

04  05 

77 

1105 

.3 

16  05 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

0955 

.3 

27  06 

77 

1555 

..3 

06  07 

77 

1220 
1230 

3 
.3 

07  07 

77 

0915 

.3 

09  OB 

77 

0910 

3 

20  09 

77 

0900 

.3 

11  10 

77 

0850 

.3 

IS  10 

77 

1530 

3 

15  11 

77 

0915 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  <  ..  .  ■  • 

(*) 

MINIMUM 

0.027 
0.042 
0.023 


0.027 
0.033 
0.023 
0.039 

0.026 


0.042 
0.030 
0.023 


0.011 
0.013 
0.011 


0.008 
0.003 
0.004 
0.010 

O.007 


0.013 
O.OOB 
0.003 


0.006 
0.022 
0.016 


0.044 
0.008 
0  014 
0.010 

O.OOB 


0.044 

0.016 
0.006 


0.500 
0.590 
0.5OO 


0.530 
0.490 
0.450 
0.920 

0.590 


0.920 

0.571 
0.450 


0.005 
0.005 
0.003 


0.002 
0.002 
0.002 
0.003 

0.002 


0.005 
0.003 

0.002 


0.185 
0.050 
0.037 


O.OOB 
0.005L 
0.038 
0.037 

0.005L 


0.185 

0.046D 

0.005 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


8 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


S2 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MC/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208         25 

TOTAL  PHENOLS 

IRON 

MG/L       UG/L 


21  01  77 
2B  03  77 

12  04  77 

13  04  77 
04  05  77 
16  OS  77 
07  06  77 
27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 
09  08  77 
07  09  77 
20  09  77 
II  ID  77 
19  10  77 
15  II  77 


1155 
1130 
1O50 
1315 
1105 
1200 
0955 
1555 
1220 
1330 
0915 
0910 
1  140 
0900 
0850 
1530 
0915 
1135 


3 

3 
3 
.3 

.3 

.3 

3 

.3 

-3 
.3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
.3 
.3 


157 
185 
155 


110 
90 


102 
135 


1.00 
1.00 
1.20 


1.00 
1.00 

1.30 
2.30 

3.10 


3.8 
4.4 

3.4 


2.0 
1.9 

2.1 
4.2 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M  l'| 

MINIMUM 


1B5 
139 

90 


3.20 
1-34 
I  .00 


4. a 

3.3 

1.9 


NO  OF  SAMPLES 


667 


CONT'D 


76 

72 

74 

CI 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAUP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CAICUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SOOIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESlUM 

HAIEN 

K 

NA 

C  A5  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21  01 

77 

1155 

3 

O.OIB 

28  03 

77 

1130 

3 

0.030 

12  04 

77 

1050 

3 

D.020 

13  04 

77 

1315 

.3 

0.020 

04  05 

7T 

1105 

■  3 

0.020 

16  05 

77 

1200 

3 

0.020 

07  OS 

77 

0955 

-3 

n  06 

77 

1555 

3 

0.020 

06  07 

77 

1220 
T230 

3 
.3 

0.001 

0.020 

07  07 

77 

0915 

3 

0.010 

OB  08 

77 

0910 

3 

0.007 

D7  09 

77 

1140 

-3 

0.005 

20  09 

77 

0900 

.3 

0.005 

11  10 

77 

oaso 

3 

0.025 

19  10 

77 

1530 

.3 

0.023 

15  11 

77 

0915 
1135 

3 
3 

MAXIMUM 

0.016 
0.017 

0.030 

avs 

OR  GEO*  !',: 

0.016 

MINIMUM 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


17 


6.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


CLARE  RIVER 

FIRST  BRIDGE  UPSTREAM  FROM  STOCO  LAKE  TWEED 

RIVER 


STATION  ID:   17-0026-007-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  samp 

DY  HO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

21  01 

77 

1230 

.3 

22  02 

77 

1335 

3 

12  04 

77 

1015 

.3 

04  05 

77 

1030 

.3 

07  06 

77 

0930 

.3 

07  07 

77 

1000 

.3 

09  OB 

77 

0945 

3 

20  09 

77 

0945 

.3 

11  10 

77 

0945 

3 

19  10 

77 

1605 

3 

15  11 

77 

1000 

.3 

MAXIMUM 

AUQ 

OR  GEO*  r. 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01 

77 

1230 

3 

22  02 

77 

1225 

3 

12  04 

77 

1015 

.3 

04  05 

77 

1030 

3 

07  06 

77 

0930 

3 

07  07 

77 

1000 

,3 

09  06 

77 

0945 

.3 

20  09 

77 

0945 

3 

11  10 

77 

0945 

.3 

IB  10 

77 

1605 

3 

15  11 

77 

1000 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  M01RA  RIVER 

1090 

LONG 

U 

.T.M. 

11  0319350.0  4937650.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

32.80 

934 

901 

444 

60 

81 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

sco 

FLO* 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

HG/L 

20014 

4 

20070 

4 

21502 

6 

44. 

6. 

2.   L 

11.0 

11  .0 

1  .0 

21516 

6 

136. 

10. 

2. 

14  0 

10.0 

OS 

31530 

6 

50. 

8. 

6. 

16.5 

a.o 

0.6 

21546 

8 

22.0 

7.0 

1  .0 

21560 

4 

23.0 

6.0 

0.8 

21574 

6 

150. 

144. 

24. 

14.0 

6.0 

1  .2 

21  sea 

6 

190. 

36. 

32. 

12.0 

6.0 

0.5 

20391 

6 

21602 

6 

140. 

20. 

8 

6.0 

10.0 

0.6 

190. 

144. 

94. 

23.0 

11  .0 

1  .2 

103. • 

20.' 

T.»  D 

14. a 

S.O 

0.8 

44. 

a. 

2. 

6.0 

6.0 

0.5 

6 

6 

| 

a 

8 

8 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL10S 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0 

001 

0 

006 

0.450 

0.002 

0.023 

O.OIB 

0 

003 

0 

010 

0.490 

0.002 

0.005L 

0.019 

0 

004 

0 

OIB 

0.5B0 

0.002 

0.005L 

0.019 

0 

ooa 

0 

036 

0.530 

0.001 

0.0051 

0.031 

0 

005 

0 

010 

O.SBO 

0.OO3 

O.OOSL 

0.030 

0 

006 

0 

03B 

0 .  530 

0.002 

0.008 

0.030 

0 

006 

0 

016 

0.690 

0.003 

0.007 

0.016 


0.560 


0.001 


0.0051 


0.031 

0.006 

0.036 

0.690 

0.003 

0.033 

0.033 

0.004 

0.018 

0.551 

0.003 

0.0080 

0.014 

0.001 

0.006 

0.450 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


668 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TUHB. 

2SC  FORttAZIN 

UMHOS  UNITS 


56         59        2BO 

CHLORIDE   SULPHATE  REACTIVE 

MG/L  SILICATE 

MG/L  SI  MG/L 


95 

52 

55 

208 

25 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

«G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MC/L 

MG/L 

UO/L 

21 

01 

77 

1230 

.3 

22 

02 

77 

122S 

,f 

2B 

03 

77 

1  145 

.3 

12 

04 

77 

1015 

.3 

232 

1.00 

3.6 

13 

04 

77 

1335 

-3 

04 

05 

77 

1030 

.3 

305 

1  .20 

4.0 

16 

05 

77 

1200 

.3 

07 

06 

77 

0930 

.3 

345 

2.40 

3.7 

27 

06 

77 

1605 

3 

06 

07 

77 

1250 

3 

07 

07 

T7 

1000 

.3 

330 

1.60 

3.3 

09 

06 

77 

0945 

.3 

310 

1  .40 

3.6 

07 

09 

77 

1155 

3 

20 

09 

77 

0945 

.3 

330 

2.00 

4.2 

11 

10 

77 

0945 

3 

320 

2.20 

S.5 

19 

10 

77 

1605 

.3 

IS 

11 

77 

1O00 
1115 

.3 
.3 

MAXIMUM 

320 

345 

a.  30 

2.40 

7.2 
7.2 

AVG 

OR  GEOM  mm  ( - i 

312 

1  .76 

4.4 

MINIMUM 

232 

1  .00 

3.3 

NO 

OF  SAWPLES 

e 

e 

S 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

SAMP 

JT| 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21 

01 

77 

1230 

.3 

22 

02 

77 

1225 

.3 

2B 

03 

77 

1  145 

.3 

12 

04 

77 

1015 

.3 

13 

04 

77 

133S 

3 

04 

05 

77 

1030 

.3 

16 

OS 

77 

1200 

.3 

07 

06 

77 

0930 

■  3 

27 

06 

77 

1605 

.3 

06 

07 

77 

1250 

.3 

07 

07 

77 

1000 

.3 

09 

08 

77 

0945 

.3 

07 

09 

77 

(155 

.3 

20 

09 

77 

0945 

■3 

1  1 

to 

77 

0945 

3 

19 

10 

77 

1605 

3 

15 

II 

77 

1000 
1  115 

.3 
.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

MINIMUM 

41                    361  265 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                 MG/L  MG/L 


0 

001 

0 

001 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

002 

0 

005 

0 

004 

0 

004 

0 

008 

0 

006 

0 

005 

0 

03S 

0 

001 

0 

001 

0 

.001 

0 

.035 

0 

-005D 

0 

.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP   DTE    HOUR 
DV    MO    YR    LMT 


SULPHIDE    CHEEK 
UPSTREAM    FROM    S 
RIVER 


STN       STN    SAMP       PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


21  01 

77 

1240 

3 

22  02 

77 

1215 

3 

12  04 

77 

1025 

•  3 

04  05 

77 

1045 

.3 

07  06 

77 

0940 

3 

07  07 

77 

1025 

.3 

09  OB 

77 

1000 

.3 

20  09 

77 

1000 

■3 

11  10 

77 

1010 

.3 

19  10 

77 

1355 

.3 

1S  11 

77 

1020 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

{   ') 

MINIMUM 

STATION 

ID:   1 7  - OC 

26-006 -02 

AHE  HUNGERI 

TKP 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  tUDE: 

02 

MINOR 

BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM 

STREAM:  MO  IRA 

RIVER 

1090 

LONG 

U.T. 

M.  IB  0319525 

.0  4929475 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

32 

BO 

934 

901 

444 

BO 

Si 

B4 

BB 

805 

3 

t 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO LI  FORM 

CO LI  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BUU 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20013 

4 

20069 

4 

21503 

6 

60. 

6. 

2. 

13.5 

9.0 

1  .0 

21517 

6 

220. 

54. 

8. 

13  5 

9.0 

1  .2 

21531 

6 

230. 

72, 

34. 

15.0 

10.0 

1  .0 

21547 

5 

9 

19.0 

4.0 

1  .6 

21561 

9 

21  .0 

5.0 

2.6 

21575 

9 

5 

300. 

80. 

53. 

16.0 

7.0 

1  .0 

21589 

6 

6 

12B0. 

BO. 

■  02. 

10.5 

8-0 

0.4 

20390 

6 

1.0 

21603 

6 

360. 

IB. 

10. 

4.0 

11.0 

1290, 

80. 

103. 

274.' 

37.' 

18.' 

60. 

6. 

2. 

31.0 

11.0 

2.6 

14.  1 

7.9 

1  .2 

4.0 

4.0 

0.4 

NO    OF    SAMPLES 


669 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DT  MO  YR  LMT    OtST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01 

77 

1240 

.3 

22  02 

77 

1215 

.3 

12  04 

77 

1025 

.3 

04  05 

77 

1045 

.3 

07  06 

77 

0940 

3 

07  07 

77 

1075 

.3 

09  08 

77 

1000 

3 

20  09 

77 

1000 

3 

1  1  10 

77 

1010 

3 

19  10 

77 

1355 

-3 

15  11 

77 

1020 

-3 

MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MM 

(  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  77 

22  02  77 
2B  03  77 

12  04  77 

13  04  77 
04  05  77 
16  05  77 
07  06  77 
27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 
09  08  77 
07  09  77 
20  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
15  11  77 


1240 
1215 
1135 
1025 
1325 
1045 
1200 
0940 
1600 
1240 
1025 
1000 
1  150 
1000 
1010 
1 355 
1020 
1145 


3 
3 

.3 

3 

.3 

.3 

-3 

-1 

3 

3 

-3 

3 

.3 

3 

3 

-3 

-3 

.3 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.023 

0.002 

0.006 

0.600 

0.004 

0.021 

0.038 

0.008 

0.034 

0.700 

0.006 

0.014 

0.040 

0.010 

0.1B6 

O.BOO 

0.01  1 

0.059 

0.056 

0.017 

0.220 

O.BBO 

0.011 

0.009 

0.  136 

0.022 

0.206 

1  .060 

0.009 

0.011 

0.036 

0.013 

0.106 

0.830 

0 .  005 

0.025 

0.033 

D.006 

0.004 

0.710 

0.003 

0.017 

0.025 


0.003 


0.005L 


0.136 

0.04a 

0.023 

0.022 
0.010 
0.002 

0.220 
0.098 
0.004 

1  .060 

0.789 
0.600 

0.011 
0.006 
0.002 

0.059 

0.020D 

0.005 

8 

8 

e 

8 

a 

s 

14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

M 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 

MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAS 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

118 

1.B0 

175 

3.00 

260 

4.50 

260 

215 

2.60 
5. 00 

335 
124 

3.80 
3.00 

134 


2.60 


3.2 
3.2 
6.6 


4.7 
4.5 


5.7 
4.2 


4.9 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I  -  I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


325 
204 
118 

5. 00 
3.14 
1  .BO 

6.6 

4.6 
3.2 

e 

6 

8 

76 
tLCUL 

5NESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.  HAG 
NESlUM 
MG/L 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


21  01 

22  02 
2B  03 

12  04 

13  04 
04  05 
16  OS 
07  06 
37  06 

06  07 

07  07 
09  08 
07  09 
20  09 
1  1  to 
19  10 
IS  II 


77  1240 
77  1215 
77  1135 
77  1025 
77  1325 
77  1045 
77  1200 
77  0940 
77  1600 
77  1240 
77  1025 
77  1000 
77  1150 
77  1000 
77  1010 
77  1355 
77  1030 
1  145 


3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

.3 
.3 
3 
.3 

.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


001 

001 

002 

001  L 

004 

002 

002 


0.003 
0.002 
O.OOt 

0.010 
0.007 
0.001 
0.003 
0.001 
0.004 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    (  ■ I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.010 

0.0030 
0.001 

16 


670 


BO.*./  SITE:  SKOOTAMOTTA  RIVED 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  7  NEAR  ACTINOLITE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HL0O4 


LONG 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


28  03 

77 

1115 

.3 

12  04 

77 

1115 

.3 

13  04 

77 

1305 

.3 

04  05 

77 

1130 

.3 

16  05 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

1035 

.3 

27  05 

77 

1535 

,3 

07  07 

77 

1045 

.3 

09  08 

77 

1040 

.3 

07  09 

77 

1130 

.3 

20  09 

77 

1045 

.3 

11  10 

77 

1045 

.3 

19  10 

77 

1520 

.3 

15  11 

77 

1100 
1  125 

.3 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

!•] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


2S  03 

77 

1115 

.3 

12  04 

77 

1115 

.3 

13  04 

77 

1305 

.3 

04  05 

77 

11  3D 

.3 

16  05 

77 

1200 

.3 

07  06 

77 

1035 

.3 

27  06 

77 

1535 

.3 

07  07 

77 

1045 

.3 

09  OS 

77 

1040 

.3 

07  09 

77 

1130 

.3 

20  09 

77 

1045 

.3 

11  10 

77 

1045 

.3 

19  10 

77 

1520 

.3 

15  11 

77 

1100 
1125 

.3 
.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP  PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  03  77 

12  04  7  7 

13  04  77 
04  05  77 
IE  05  77 
07  06  77 

27  06  77 
D7  07  77 
09  08  77 
07  09  7  7 
20  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
15  11  77 


11  15 
11  15 
1305 
1130 
1200 
1035 
1535 
1045 
1040 
1130 
1045 
1045 
1520 
1100 
1125 


■  3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 

3 


934 
SAMPLE 

NO 


20097 
21506 
20151 
21520 
2021S 
21534 
20253 
21548 
21562 
20346 
21576 
21590 
20388 
21604 
20426 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


STATION  ID:   17-0026-009-02 
STORET  CODE: 


02 

004 

1090 


U.T.M.  18  0315050.0  4935300,0  4 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


658.00 

677.00 

614.00 

171 .00 

89.  10 

58,50 

14.90 

II  .00 

50.60 

41  .50 

32.70 

1 1 S . 00 

69.30 

94.  10 

94.10 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


20- 


81 
FECAL 

COLIFORM 
MF/100ML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


2.   L      2.   L 
B.         2.   L 
10.        44. 


4200. 
140. 


168. 


92. 
B. 

10. 


10. 
2. 


REGION  04 

MILEAGE 

37 .  70 

88 
PSEUD. 

MCA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 
OISS. 
02 

MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

10.5 

11.0 

1  .0 

15.0 

10.0 

1  .0 

IB.O 

10.0 

0.8 

22.5 
23.0 

6.0 

9.0 

O.B 

o.e 

15.0 
12.0 

7.0 
T.O 

0.5 
0.2 

S.O 


658.00 

199.39 

11  .00 

4200. 
162.* 
20. 

92. 

10.  •  D 

2. 

44. 
6.'  0 

2. 

23.0 

15.  1 

S.O 

11.0 
9.1 
7.0 

1  .B 
0.9 
0.2 

15 

6 

6 

6 

a 

6 

e 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP  . 

SOLIDS 

MG/L 

7 
OISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

0.019 

0.001 

0.002 

O.SOO 

0.003 

0.072 

0.022 

0.002 

0.016 

0.530 

0.004 

0.016 

0.021 

0.005 

0.032 

0.550 

0.003 

0.042 

0.017 
0.039 

0.001 
0.001 

0.052 
0.010 

0.520 
0.500 

0.002 

0.002 

0.005L 
0.005L 

0.016 
0.019 

0.002 
0.004 

0.022 

0.0021 

D.440 
0.520 

0.002 
0.004 

0.023 
0.031 

0.002 


0.010 


0.002 


0.005L 


0.039 
0.022 
0.017 

0.005 
0.002 
0.001 

0.052 

0.0180 

0.002 

0.660 
0.528 
0.440 

0.004 
0.003 

0.002 

0.072 

0.0250 

0.005 

6 

e 

8 

6 

8 

8 

14 
COND. 
25C 

UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 
CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACI01TY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

UG/L 

57 

O.BO 

1.4 

70 

0.80 

1  .9 

62 

1.20 

1  .4 

260 
70 

1.20 
1.20 

1  .8 
1.2 

66 
102 

1.20 
1.60 

1.6 
4.5 

103 

2.70 

4.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


260 
99 
57 


2.70 
1.34 
O.BO 


4.5 
2.3 

1  .2 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  5AMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


68 

COLOUR 
MAZEN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


28  03 

77 

tl  15 

.3 

12  04 

77 

1115 

.3 

13  04 

77 

1305 

.3 

04  05 

77 

1130 

.3 

16  05 

77 

1200 

.3 

D7  06 

77 

1035 

.3 

27  06 

77 

1535 

.3 

07  07 

77 

1045 

.3 

09  08 

77 

1040 

.3 

07  09 

77 

1130 

.3 

20  09 

77 

1045 

.3 

11  10 

77 

1045 

■3 

19  10 

77 

1520 

.3 

IS  11 

77 

1100 

it  as 

.3 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

002 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

003 

0 

003 

0 

.0010 

0 

.001 

NO  OF  SAMPLES 


671 


14 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


BLACK  R  I  VES 

HIGHWAY  7  2    MILES  EAST  OF  ACTINOL1TE 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HL003 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


U.T.M.  18  0311750.0  4934275.0  4 


STATION  ID:   1 7 -0026- 010-02 

STORET  CODE:  02 
004 
1090 


REGION   04 


MILEAGE         39.00 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


21  01 

77 

1130 

3 

28  03 

77 

1105 

.3 

12  04 

77 

1130 

.a 

04  05 

77 

1  145 

.3 

16  OS 

77 

1200 

.3 

07  06 

7T 

1045 

.3 

27  05 

77 

1528 

.3 

06  07 

77 

1210 

.3 

07  07 

77 

1055 

.3 

09  OB 

77 

1050 

.3 

07  09 

77 

1120 

.3 

20  09 

77 

1055 

.3 

11  10 

77 

1055 

.3 

19  10 

77 

1510 

.3 

15  11 

77 

1115 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C: 

!-) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21 

01 

77 

1  130 

28 

03 

77 

1  105 

12 

04 

77 

1130 

04 

05 

77 

1  145 

16 

05 

77 

1200 

07 

06 

77 

1045 

27 

06 

77 

1528 

06 

07 

77 

t210 

07 

07 

77 

t055 

09 

oe 

77 

10S0 

07 

09 

77 

1120 

20 

09 

77 

1055 

1  1 

10 

77 

1055 

19 

10 

77 

1510 

15 

11 

77 

1115 

934 

901 

444 

80 

B1 

B4 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20010 

4 

32.10 

20096 

408.00 

21507 

6 

346.00 

20. 

2. 

2.   L 

10.0 

11.0 

1  .0 

21521 

6 

150.00 

328. 

18 

2. 

14.0 

10.0 

1  .0 

20214 

68-60 

2 1535 

6  C 

6 

42.00 

84. 

36. 

34. 

18.0 

B.O 

O.B 

20252 

34.70 

20265 

35.20 

21549 

6 

34.80 

23.0 

9.0 

OS 

21563 

6 

25.90 

23.5 

9.0 

o.e 

20345 

19.20 

21577 

6 

17.90 

172. 

36. 

18. 

17.0 

9.0 

o.s 

21591 

6 

64.70 

ISO. 

16. 

30. 

11  .3 

9.0 

0.2 

20387 

6 

54.30 

20425 

76.90 

40B.OO 

238. 

36 

30. 

23.5 

1  1  .0 

1  .0 

94.02 

101  .  • 

IS." 

9.'  D 

16.7 

9.3 

0.7 

17.90 

20. 

2. 

a. 

10.0 

B.O 

0.3 

15 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

G 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUl 

P 

REACTIVE 

ahmonu 

KJELDAHL 

N02-N 

M03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

«0/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0 

001 

0.014 

0.530 

0.005 

0.115 

0.01B 

0 

002 

0.016 

0.500 

0.005 

0.045 

0.011 


0.021 
0.043 

0.005 

0.005 

0.032 
0.020 

0.480 
0.480 

0.003 
0003 

0.012 
0.017 

0.020 
0.016 

0.002 

0.003 

0.022 
0.006 

0.480 
0.500 

0.003 
0.003 

0.038 
0.047 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


0.043 

0.005 

0.032 

0.600 

0.005 

0.115 

0.022 

0.003 

0.019 

0.510 

0.003 

0.044 

0.016 

0.001 

0.006 

0.490 

0.003 

0.012 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


5B 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LA8 

IRON 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

21 

01 

77 

11  3D 

28 

03 

77 

1105 

12 

04 

77 

1130 

04 

05 

77 

1  145 

16 

05 

77 

1200 

07 

06 

77 

1045 

27 

06 

77 

152B 

06 

07 

77 

1210 

07 

07 

77 

1055 

09 

08 

77 

1OS0 

07 

09 

77 

1120 

20 

09 

77 

1055 

1  1 

10 

77 

1055 

19 

10 

77 

1510 

15 

1 1 

77 

1115 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 

,3 

3 

.3 

.3 

-3 

3 

3 

3 

3 


94 
106 


92 


88 
76 


142 


0.90 
0.70 

1.20 


1.50 
1.20 


1.40 
1.50 


1.3 
1.4 

1.1 


0.9 
1.1 


i.a 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |  ■  | 

MINIMUM 


142 
98 
76 


I  -SO 
1.20 
0.70 


2. a 

1  .s 

0.9 


NO  OF  SAMPLES 


672 


76 

72 

74 

66 

67 

66 

47 

41 

SAMP  ; 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

DY 

WO 

VR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

FEET 

MTRS 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

2t 

0* 

77 

1130 

.3 

2a 

03 

77 

1105 

.3 

12 

04 

77 

1130 

3 

04 

05 

77 

1145 

.3 

16 

05 

77 

1200 

.3 

07 

06 

77 

1045 

.a 

' 

27 

06 

77 

I52B 

.3 

06 

07 

77 

1210 

-3 

07 

07 

77 

1055 

.3 

09 

oa 

77 

1050 

3 

07 

09 

77 

1120 

.3 

20 

09 

77 

1055 

-3 

11 

10 

77 

1055 

.3 

19 

TO 

77 

1510 

.3 

15 

11 

77 

1115 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEO* 

MINIMUM 

361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


0 

001 

0 

001  L 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

002 

0 

002 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

002 

0 

0010 

0 

001 

NO  OF  SAMPLES 


14 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


M01RA  LAKE 
COUNTY  BRIDGE 
LAKE 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YB 

LMT 

DIST 
FEET 

BUG  DEPTH 
MTRS 

21  01 

77 

1000 

.3 

22  02 

77 

1015 

.3 

12  04 

77 

1345 

.3 

04  05 

77 

1350 

.3 

07  06 

77 

1335 

-3 

07  07 

77 

1310 

.3 

09  OB 

77 

1325 

-3 

20  09 

77 

1330 

.3 

11  10 

77 

1320 

.3 

19  10 

77 

1450 

3 

15  11 

77 

1340 

3 

MAXIMUM 

AVQ 

OR  GEOM  «»  i'l 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 

.3 

.3 

3 

3 

-3 


21 

01 

77 

1000 

22 

02 

77 

1015 

12 

04 

77 

1345 

04 

05 

77 

1350 

07 

06 

77 

133S 

07 

07 

77 

1310 

09 

OB 

77 

1325 

20 

09 

77 

1330 

1  1 

10 

77 

1320 

19 

10 

77 

1450 

15 

11 

77 

1340 

STATION 

ID:   17-0026-011 -01 

SOUTH  OF 

MA  DOC 

MAJOR  8ASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  LAKE 

ONTARIO 

004 

TERM  STREAM:  MOlRA 

RIVER 

1090 

LONG 

u 

.T.M. 

18  0303700 

.0  492775C 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

44 

.40 

934 

901 

444 

BO 

81 

B4 

ee 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOK 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M-F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

600 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

WF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20006 

4 

20062 

4 

21511 

B 

30. 

2.   L 

3.   L 

9.0 

120 

1  .4 

31525 

6 

30. 

2.   L 

2. 

14.0 

10.0 

1  .6 

21539 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   1 

19.0 

9.0 

0.6 

21553 

9 

22.5 

1  1-0 

1  .6 

2 1567 

5 

25.5 

10-0 

1  .6 

21581 

6 

1300. 

24. 

28. 

13.0 

5.0 

2.4 

21595 

6 

50. 

2. 

2.   L 

13.5 

5.0 

1  .4 

20386 

6 

21609 

6 

30. 

1300. 

44.'  0 

4. 

6 

2.   L 

24. 
3.*  0 

2. 

6 

2.   L 

28. 
3.*  0 
2. 

t 

8.0 

25.5 

15.6 

8,0 

B 

1  1  .0 

12.0 
9.1 
5.0 

8 

1  .2 

2.4 
1.5 
0.6 

8 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOL  I  OS 

0- 

SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0 

027 

0 

008 

0.510 

0.003 

0.122 

0.044 

0 

030 

0 

008 

0.590 

0.002 

0 .  003 

0.039 

0 

035 

0 

010 

0.520 

0.002 

0.005L 

0.058 

0 

040 

0 

056 

0.640 

0.001 

0.005L 

0.050 

0 

034 

0 

022 

0.610 

0.001 

0 . 0051 

0.060 

0 

040 

0 

068 

0.760 

0.003 

0.007 

0.070 

0 

036 

0 

OOB 

0.7B0 

0.005 

0.015 

0.730 


0.003 


0.005L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 


0.070 

0.047 

0.068 

0.790 

0.005 

0.122 

0.052 

0.036 

0.024 

D.643 

0 .  003 

0.0210 

0.038 

0.027 

0.008 

0.510 

0,001 

0.003 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01 

77 

1000 

.3 

22  02 

77 

1015 

.3 

28  03 

77 

0955 

3 

12  04 

77 

1345 

.3 

13  04 

77 

1130 

.3 

04  OS 

77 

1350 

.3 

16  05 

77 

1300 

.3 

07  06 

77 

1335 

.3 

27  06 

77 

1415 

.3 

06  07 

77 

1045 

.3 

07  07 

77 

1310 

3 

09  OB 

77 

1325 

.3 

07  09 

77 

1010 

3 

20  09 

77 

1330 

.3 

1  1  10 

77 

1320 

3 

19  10 

77 

1450 

.3 

15  11 

77 

1010 
1340 

3 
3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TORB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LA9 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

265 

300 
310 


290 
275 


295 

290 


366 
299 
265 


1  .00 
1.00 
1.20 


2.50 

4.00 


4.50 
3.20 


1.80 


4.50 
2.40 
1  .00 


6.3 
7.5 

8.4 


9.6 
8.2 


B.9 
9.5 


15.0 
9.2 
6.3 


NO  OF  SAMPLES 


673 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  VR  LMT 


21  01 

22  02 

28  03 

12  04 

13  04 
04  OS 
16  05 
07  06 
27  06 

06  07 

07  07 
09  08 
07  09 
20  09 
11  10 
19  10 
15  11 


77  1000 
77  1015 
77  09S5 
77  1345 
77  1130 
77  1350 
77  1200 
77  1335 
77  1415 
77  1045 
77  1310 
77  1325 
77  1010 
77  1330 
77  1320 
77  1450 
77  1010 
1340 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 

.3 

.3 
3 
3 
3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 

.3 
3 
3 

.3 
3 
3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

tot.  mag 

NEStUM 
MG/L 


•a 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


080 
065 

080 

060 
060 
070 
120 


0.  t50 
0.  150 
0.060 
0.080 
0.080 
0.1  10 
0.  1 00 
0.082 
0.  150 
0.  130 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.150 
0.096 
0.060 

17 


8.0. » 

./ 

SITE: 

MADOC 

CREEK 

SAMPLE  POINT: 

AT  RAILWAY  BRIDGE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

STN  NC 

12 

LAT 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

07  MO 

in 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
.  MTRS 

21  01 

77 

1010 

3 

22  02 

77 

1025 

3 

12  04 

77 

1330 

3 

04  05 

77 

1340 

3 

07  06 

77 

1320 

.3 

07  07 

77 

1255 

.3 

09  oe 

77 

1305 

.3 

20  09 

77 

1310 

.3 

11  10 

77 

1250 

.3 

19  10 

77 

1343 

.3 

15  11 

77 

1310 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  ■■!:.'> 

MINIMUM 

1  MILE  SOUTH  OF  MADOC 


LONG 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pit 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  77 

1O10 

.3 

22  02  7  7 

1025 

.3 

12  04  7  7 

1330 

.3 

04  05  77 

1340 

.3 

07  06  77 

1320 

.3 

07  07  77 

1255 

.3 

09  08  7  7 

1305 

.3 

20  09  77 

1310 

.3 

11  10  77 

1250 

.3 

19  10  77 

1345 

.3 

15  11  77 

1310 

.  3 
MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  8ASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


U.T.M.  IB  0303200.0  4903535.0  4 


STATION    ID:       17-0026-012-02 

STORET   CODE:    02 
004 
1090 

B10N   04  MILEAGE         46.50 


934 

Ml 

444 

SO 

81 

»4 

BS 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20007 

4 

20063 

4 

21510 

6 

90. 

2.   L 

1. 

14.5 

11.0 

0.8 

21524 

6 

200. 

34. 

8. 

14.5 

13.0 

1  .4 

21538 

6 

92. 

24. 

34. 

17.0 

14.0 

0.8 

21552 

0  9 

21  .0 

7.0 

1  .0 

21566 

5 

24.0 

7.0 

1  .6 

21580 

S  7 

16.0 

8.0 

1  .0 

21594 

6 

640. 

14. 

36. 

12,0 

11  .0 

0.8 

20385 

6 

21608 

6 

440. 

18. 

14. 

5.0 

13.0 

1  .1 

640. 

34, 

SB. 

24.0 

14.0 

1  .6 

216.* 

13.*  D 

12.* 

15.5 

10.5 

1.1 

90. 

2. 

2. 

5.0 

7.0 

0.8 

5 

5 

5 

8 

e 

* 

33 

34 

tg 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0,009 

0 

003 

0 

008 

0.480 

0.002 

0.218 

0.018 

0 

001 

0 

004 

0.500 

0.003 

0.097 

0.011 

0 

002 

0 

010 

D.490 

0.003 

0.052 

0.041 

0 

012 

0 

068 

0.650 

0.004 

0.006 

0.073 

0 

019 

0 

036 

0.800 

0.003 

0.008 

0.032 

0 

008 

0 

002 

0.530 

0.002 

0  008 

0.029 

0 

015 

0 

002 

0.530 

0,002 

0  008 

0.015 


0.670 


0.004 


0.091 


0.073 

0.019 

0.068 

0.800 

0.004 

0.21B 

0.032 

0.009 

0.020 

0.5BI 

0.003 

0.061 

0,009 

0.001 

0.002 

0.480 

0.002 

0.006 

NO    OF    SAMPLES 


674 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SIMP   P„ 
Of   MO  YR  IMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  77 

22  02  77 
28  03  77 

12  04  77 

13  04  77 
04  05  77 
16  05  77 
07  06  7  7 
27  06  7  7 

06  07  77 

07  07  77 
09  08  77 
07  09  77 
20  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
15  11  77 


1010 
102S 

1005 
1330 
1150 
1340 

1200 
1320 
1426 
1100 
1255 
1305 
1020 
1310 
1250 
1345 
1020 
1310 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3. 
.3 
.3 
,3 
,3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


14 

16 

N 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

405 

0.60 

9.  1 

435 

0.75 

10.0 

435 

1  .20 

15  0 

390 

430 

1  .60 
1.50 

23.0 
28. 5 

520 
500 

1  .60 
1  .20 

32.5 
24.0 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Mh  (•) 

MINIMUM 


540 
457 
390 


1  .60 
1.23 
0.60 


32.5 

21  .0 

9.1 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  77 

22  02  77 

26  03  77 

12  04  7  7 

13  04  77 
04  05  77 
16  05  77 
07  06  77 

27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 
09  08  77 
07  09  77 
20  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
IS  11  77 


1010 
1025 
100S 
1330 
1150 
1340 
1200 
1320 
1425 
1100 
1255 
1305 
■  020 
1310 
1250 
1345 
1020 
1310 


.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
■3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72  74 

TOTAL  TOT.  MAG 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


68 

COLOUR 

HAZEH 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41         361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


0 

001 

0 

002 

0 

00! 

0 

001  L 

0 

001 

0 

001 

0 

001 

0 

002 

0 

002 

0 

004 

0 

004 

0 

004 

0 

002 

0 

001 

0 

002 

0 

001 

0 

003 

0 

.004 

0 

0020 

0 

.001 

17 


BOW./  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  7  1  MILE  SOUTH  OF  DELORO 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HL005 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01 

77 

1120 

3 

09  02 

77 

1115 

-3 

22  02 

77 

1040 

.3 

2B  03 

77 

1015 

3 

12  04 

77 

1200 

3 

13  04 

77 

1205 

.3 

04  OS 

77 

1215 

.3 

16  05 

77 

1300 

.3 

07  06 

77 

1140 

.3 

27  06 

77 

1450 

.3 

06  07 

77 

1  120 

3 

07  07 

77 

1120 

.3 

07  09 

77 

1037 

.3 

20  09 

7? 

1200 

.3 

11  10 

77 

1125 

3 

19  10 

77 

1300 

3 

IS  11 

77 

1030 
1140 

.3 

,3 

MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 

M01RA  RIVER 


STATION  ID:   17-0026-013-02 

STORET  CODE:  02 
004 

1090 


LONG 

U.T.M. 

IB  0291850-0  4930500 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

57.60 

934 

901 

444 

BO 

B1 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

sco 

FLOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20008 

4 

13.40 

21564 

6 

11  SO 

23.5 

9.0 

OB 

20064 

4 

11  60 

20094 

313  00 

2I50S 

6 

26B  00 

40. 

2.   L 

2. 

10.5 

11  .0 

1  .0 

2014S 

241 .00 

21522 

6 

99.90 

136. 

2.   L 

2. 

15.5 

11  .0 

1  .4 

20212 

34.30 

21536 

6 

4.60 

300. 

20. 

18. 

18.0 

12.0 

23.0 

2O250 

2.90 

20263 

2.50 

21550 

9 

2.30 

22.5 

7.0 

3.4 

20343 

2.  10 

21578 

6 

2.30 

300. 

78. 

8. 

IS. 5 

8.0 

1  .2 

21592 

6 

25.00 

400. 

40. 

38. 

11.5 

9.0 

0.2 

20384 

6 

33.50 

20423 

72 .  20 

21606 

6 

72.20 

156. 

16. 

4. 

6.0 

11  .0 

1  .2 

313.00 

400. 

78. 

38. 

23.5 

12.0 

23.0 

67.35 

177.' 

13.'  D 

7.' 

15.4 

9.8 

3.9 

2.10 

40. 

2. 

2. 

6.0 

7.0 

0.2 

NO   OF    SAMPLES 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTS5 


33 

34 

19 

so 

21 

23 

s 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

O-SOLIOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

21    01 

77 

1120 

.3 

09   02 

77 

1115 

3 

22   02 

77 

1040 

.3 

28   03 

77 

1015 

3 

12   0« 

77 

1300 

.3 

13   04 

77 

1205 

3 

04    OS 

77 

1215 

.3 

16   OS 

77 

1200 

3 

07    06 

77 

1140 

.3 

27    06 

77 

1450 

.3 

06   07 

77 

1120 

3 

07   07 

77 

1120 

3 

07   09 

77 

1037 

3 

20   09 

77 

1200 

.3 

11    to 

77 

1125 

3 

19    10 

77 

1300 

3 

IS    11 

77 

1030 
1140 

MAX] 

3 
3 

[MUM 

Ave  or 

GEOM  MN 

<•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  TR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


21  01  77 
09  02  77 

22  02  77 
28  03  77 

12  04  77 

13  04  77 
04  05  77 
16  05  77 
07  06  77 
27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 
07  09  77 
20  09  77 
11  10  77 
19  10  77 
15  11  77 


1120 
1 1 15 
1040 
1015 
1200 
1205 
1215 
1200 
1140 
1450 
1120 
1120 
1037 
1200 
1125 
1300 
1030 
1140 


3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
■  3 
3 
3 
3 


0.1S2 

0.042 

0.050 
0.106 

0.174 

1  .200 
0.375 

0.064 


0.016 


0.650 


0.001 


0.005L 


260 

195 
220 
260 

275 

350 

100 

22E 


0.038 

0.004 

0.510 

0.002 

0.  118 

0.035 

0.014 

0.650 

0.004 

0.036 

0.100 

0.016 

0.680 

0.003 

O.OOSL 

0.053 


0.016 
0.006 


0 .  006 


0.550 
0.450 


0.690 


0.002 


0.001 
0.002 


0.002 


O.OOSL 


0.068 
0.008 


0.020 


1  .200 
0.270 
0.042 

0.174 

0.092U 

0.035 

0.046 
0.018 
0.004 

0.690 
0.596 
0.450 

0.004 

0.002 

o.ooi 

0.118 

0.0330 
0.005 

e 

6 

S 

B 

B 

8 

14 

COND. 
25C 

DMhOS 

16 
TURB. 
FORKAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 

55 

PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

1.00 

0.80 
0.80 
I.20 

1.60 

2.20 
2.20 

1.70 


a. b 
4. a 

1.4 

6.4 

6.  a 

11.0 
12.5 

6.5 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  WN  ( • I 

MINIMUM 


SAMP  DTE  HOUR 

OY  MO  YR  LMT 


21  01  77 
09  02  77 

22  02  77 
28  03  77 

12  04  77 

13  04  77 
04  05  77 

18  05  77 
07  06  77 
27  06  77 

06  07  77 

07  07  77 
07  09  77 
20  09  77 
11  10  77 

19  10  77 
IB  11  77 


1 1 20 
1  115 
1040 
1015 
1200 
1205 
1215 
1200 
1140 
1450 
1120 
1120 
1037 
1200 
1125 
1300 
1030 
1140 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BB3  OEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
.3 
.3 
■3 
,3 

,a 

.3 
3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 
3 
3 
3 

3 


350 
236 
100 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


2.20 
1.44 
0.80 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


12.5 

7.3 
1  .4 


74 
TOT.  MAG 

NESIUM 
MG/L 


68 
COLOUR 

HAZEN 
UNITS 


67 

PTSS1UM 

X 

MO/L 


SB  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MQ/L  MG/L 


41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 

0.064 
0.002 

0.  15 

0.080 

O.OBO 

0.090 

0.070 

0 .  1  30 

0.450 
0,530 
0.640 
3.300 
8.200 
0.098 
0.250 
0.680 
0.140 


MAXIMUM 

AVG  OR   GEOM   MN    i • ) 

MINI  MUM 

NO   OF    SAMPLES 


8.200 
0.880 
0.002 
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8. O.K./  SITE:  MOIRA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  VILLAGE  OF  MALONE 

STATION  TYPE:  RIVER 


IAT 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

21  01 

77 

1135 

.3 

22  02 

77 

1100 

.3 

12  04 

77 

1220 

.3 

v>4  05 

T7 

1240 

.3 

07  06 

77 

1200 

3 

07  07 

77 

It  SO 

.3 

OB  OS 

77 

1140 

.3 

20  09 

77 

1130 

.3 

1  1  10 

77 

114D 

.3 

19  10 

77 

124S 

.3 

IS  11 

77 

1205 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  <•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAMPLE 
NO 


20009 
20065 
21509 
21523 
21537 
21651 
21565 
21579 
21593 
20383 
21607 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
MOIRA  RIVER 


.T.M.  IB  02930000  4936700.0  4 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


50. 

16B. 

76. 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


450. 
20B. 


450. 

143. < 

50. 


B1 

FECAL 
COLIFORM 

MF/IOOML 


2. 
16. 
12. 


20 

TOTAL 

KJELOAHL 

MC/L 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


2B. 
40. 


40. 
13. 

2. 


21 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 


22. 
20. 


STATION 

10:   1 7  -  00 

26-019-02 

STORET  CODE: 

02 

004 

1090 

REGION  04 

MILEAGE 

62.60 

88 

805 

3 

1 

PSEUO. 

MATER 

OISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

800 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

11  .0 

9.0 

1  .0 

14.0 

10.0 

1  .0 

17.0 

10.0 

1.0 

21  .0 

12.0 

0.8 

22.Q 

9.0 

0.8 

15.0 

9.0 

1.0 

12.5 

7.0 

0.4 

23 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


5.0 


22.0 

14.7 

5.0 

8 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


13.0 

9.9 
7.0 

B 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1  .0 


1  .0 
0.9 
0.4 


107 
CALCUL 
O-SOLIDS 
MG/L 


21  01  77 

1135 

.3 

22  02  77 

1100 

.3 

12  04  77 

1220 

.3 

D4  05  77 

1240 

3 

07  06  77 

1200 

.3 

07  07  77 

1150 

.3 

09  08  77 

t140 

.3 

20  09  77 

1130 

.3 

11  10  77 

1140 

.3 

1,9  10  77 

1245 

3 

IS  11  77 

1205 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


0.014 
0.024 
0.016 
0.017 
0.024 
0.021 
0.025 

0.015 


0.025 
0.020 
0.014 


0.003 
0.002 
0.002 
0.004 
0.007 
0.001 
0.006 

0.002 


0,007 
0.003 
0.001 


8  B 

14  16 

COND.  TUflB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


002 
012 
018 
.038 
.002 
.002 
.006 


0.008 


0.038 
0.011 
0.002 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


0.540 
0.620 
0.670 
0.490 
0.480 
0.490 
0.570 


0.6S0 


0.6BO 
0.568 
0.480 

B 
59 
SULPHATE 


002 
003 
005 
002 
001 
002 
004 


MG/L 


0.005 
0.003 
0.001 

8 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


0.173 

0.072 

0.210 

0.018 

0.005L 

0.008 

0.096 

0.018 


0.210 

0.069D 

0.005 

8 
95 
ACIDITY 

MG/L 


52 

TOT     ALK 
AT     LAB 
MG/L 


S5 

208 

25 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

LAB 

IRON 

MG/L 

UG/L 

21  01  77  1135 

.3 

22  02  77  1 100 

.3 

28  03  77  1035 

.3 

12  04  77  1220 

.3 

197 

0.80 

4.2 

13  04  77  1220 

.3 

04  05  7  7  1240 

.3 

230 

0.75 

4.6 

16  05  7  7  1200 

.3 

07  06  77  1200 

3 

290 

1.30 

5.8 

27  06  77  1500 

.3 

06  07  77  1140 

.3 

07  07  77  1150 

.3 

340 

1.40 

7.7 

09  08  77  1140 

3 

325 

1.40 

9.2 

07  09  7  7  1055 

.3 

20  09  77  1130 

.3 

325 

1  60 

11  .5 

11  10  77  1140 

-3 

362 

1.80 

11.5 

IS  10  77  1245 

.3 

IS  11  77  1047 

.3 

1205 

.3 
MAXIMUM 

214 
362 

1.70 
1  .60 

6.0 
11  .5 

AVG 

OR  GEOM  :. 

384 

1.33 

7.6 

MINIMUM 

197 

0.7S 

4.2 

NO 

OF  SAMPLES 

8 

6 

8 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

DY  MO  YR  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

21  01  77  1135 

.3 

22  02  77  1 100 

.3 

28  03  77  1035 

.3 

12  04  77  1220 

.3 

13  04  77  1220 

.3 

04  05  77  1240 

.3 

16  05  77  1200 

.3 

07  06  7  7  1200 

.3 

27  06  77  1500 

.3 

06  07  77  1140 

.3 

07  07  77  1150 

3 

09  08  77  1140 

.3 

07  09  77  10SS 

.3 

20  09  77  1 >30 

.3 

11  10  77  1140 

.3 

19  10  77  1245 

3 

15  11  77  1047 

.3 

1205 

.3 

MAXIMUM 

AVG  0! 

GEOM  MN  I') 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


41                    361  265 

COD          SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                   MG/L  MG/L 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 

o.oot 

0.001 

0.002 

0.037 

0.015 

0.001 1 

0.001 

0.001 


0.037 

0.0040 

0.001 

16 
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BOW./  SITE:  SALMON  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  OLD  HIGHWAY  2.  SHANNONVILLE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02HMO03 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
LAKE  ONTARIO 
SALMON  RIVER 


STATION    10:       I  7 -0031 -001 -02 

STORET    CODE:    03 
004 
1000 


U.T.M.     IS    0321610.0    4B95875.0    4 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  ST  BHG  OEPTH 
FEET       MTRS 


03  01 

77 

0130 

3 

02  02 

77 

1045 

3 

26  02 

77 

0145 

.3 

01  04 

77 

1200 

.3 

02  05 

77 

0315 

3 

14  06 

77 

0200 

3 

07  07 

77 

1000 

3 

09  08 

7  7 

1115 

•  3 

09  09 

77 

0930 

.3 

19  10 

n 

1200 

.3 

07  11 

7  7 

1200 

.3 

"trf.jt; 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  • ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


21750 
21755 
21758 
2176! 
21764 
21765 
21768 
21771 
21T74 
21777 
21782 


901 

SCO 


0  4 

0  4 

0  6 

3 

0  6 

0  5 

0  5 
6 


444 
FLOW   CFS 


94.  10 

81  .20 

128.00 

1  4 1 0 . 00 

393.00 

59.60 

15.20 

4.70 

S.90 

72.30 

42.40 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


50 


14S0. 


Si 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


12 


M 

M.F, 

ENTER. 

MF/100ML 


1410.00    1450. 

209.67     201 . 

4.70      70. 


12. 
1200. 


1200. 
56.  • 

12. 


764. 


764. 
42. 


88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 
0.0 
1.0 

15.5 
23.5 
35.0 
24.0 
20.5 


35.  0 

13.7 

0.0 


3 
0IS5. 

02 
MG/L 

5.0 
5.0 
8.0 

10.0 
10.0 

e.o 

7.0 

9.0 


100 
7.8 

5.0 


1 
5-  DAY 
SOD 
MG/L 

0.4 
3.8 
8   5 

1.4 
1.8 
0.5 
1  .0 
0.8 
0.4 
0.2 

o.e 


8.5 
1  .8 
0   2 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DIE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OY    MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


33 

TOTAL 


MG/L 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P   MG/L 


1  1 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


3 

22 
FILTERED 

N03-N 
MG/t 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


11 

107 
CALCUL 
0- SOI  IDS 
MG/L 


03 

01 

77 

0130 

02 

02 

77 

1045 

H 

02 

77 

0145 

M 

D4 

77 

1200 

D2 

05 

77 

0315 

i  4 

06 

77 

0200 

07 

07 

77 

1000 

09 

06 

77 

11  15 

09 

DI 

77 

0930 

19 

■o 

77 

1200 

07 

■  l 

77 

1200 

.3 

3 

3 

.3 

3 

.3 
3 
3 

3 
3 
3 


0.017 

1  .730 

1 0 . 500 

0.027 


02  3 
0  :  fi 
02' 

941 
029 
032 
OH 


0.008 
0.  140 
9.500 
0  002 
0.002 
0.003 
0.007 
0.008 
0.011 
0.016 
0.001 


0.032 

0.540 
.374 
.010 
002L 
.020 
.042 
.018 
.040 
0.002 
0.002L 


.460 
.160 
.900 
.580 
.780 
.390 
.590 
.600 
.470 
0.800 
0.430 


004 

022 

01  J 

00-1 

003 

002 

002 

0.002 

0.001 

0.002 

0.003 


0 .  066 

0    26  B 

0.592 

0.151 

0.045 

0.008 

0.O05L 

0.008 

0.005L 

0.028 

0.143 


161  .0 

260   0 

204 

I  3  b 

i  84 

157 

1ST 

185 

2-.i 

286 

190 


1  .9 
7.1 
12.0 
2.8 
T.7 
4.0 
3.9 
3.0 
2.8 
2.4 
3.4 


273 


159 

192 
133 

176 
153 
163 

1B2 

2.1 


MAXIMUM  10.500  9.500  0.540  2.160  0.022  0.592  286.0  12.0  284  211 

AVG  OR    GEOM   MN    CI  1.132  0.882  0.0980  0.833  0.005  0.1200  196.7  4.6  279  173 

MINIMUM  0.017  0.001  0.002  0.390  0.001  0.005  136.0  1.9  273  133 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ       COND . 

OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH  2SC 

FEET        MTRS  UMHOS 


11 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


11 


59 

SULPHATE 


MG/L 


11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


tl 

95 

ACIDITY 
MG/L 


11 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 

AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 

MC/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


03 

01 

T1 

0130 

02 

02 

77 

1045 

26 

00 

77 

0145 

0-1 

04 

7  7 

1200 

02 

00 

77 

0315 

!4 

01. 

77 

0200 

0  7 

07 

77 

1000 

09 

00 

77 

1115 

09 

09 

77 

0930 

19 

10 

77 

1200 

07 

1 1 

77 

1200 

.3 
3 

3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 


245 
450 
295 
204 
270 
335 
250 
280 
325 
423 
2B7 


1  .20 
4.40 
2.50 
1.80 
3. 20 
2.60 
2.00 
2.  20 
1.50 
1.30 
2.70 


5.2 

25.0 

8.9 

4.4 

6.2 

S.I 

6.4 

10.0 

15.0 

7.6 

4  1 


13.0 
32.5 
16.5 
14.5 
10.5 
11.5 
11.5 
12.0 
26.5 
35.5 
17. S 


1.45 
3.25 
2.05 
1.90 
0.95 
075 
3. 35 
4.25 
1.10 
2.55 
3.10 


30 

0! 

01 
71 
M 
00 
IS 

99 

IS 

10 

51 


120 
410 
420 
170 
300 
240 
200 
240 
170 
.  120 


1  OL 
1  .OL 
1  .0 

1  OL 

1  .OL 
I  .OL 
1  OL 
2.0 
1  OL 
2.0 
1  .0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINIMUM 


450 

297 
205 


4.40 
2. 31 
1  .20 


25.0 
8.9 
4.4 


35.5 

18.3 
10.5 


4.25 
2.25 
0.75 


8.30 
7.87 
7.01 


0.420 
0.239 
0.120 


2.0 
1  .20 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


1  1 


■  1 


11 


It 


11 


11 


IC 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


03  01 
02  02 
26  02 

04  04 
02  05 
14  06 
07  07 
09  08 
09  09 
19  10 
07  11 


77  0130 
77  1045 
77  0145 
77  1200 
77  0315 
77  0200 
77  1000 
77  1115 
77  0930 
77  1200 
77  1200 


STN   STN  SAMP   PJ 
DtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
3 

3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

TOT.  MAG 

MESIUM 

MG/L 


68 
COLOUR 

HAZEN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/l  MG/l 

12 

19 

m 

12 

'5 


•C 
IB 
24 


COD 

MG/L 

') 
53 
SO 
22 
40 
24 
32 
3B 
19 
55 
43 


361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


MAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM   n    l'| 

WIN1MUM 

NO    OF    SAMPLES 


34 
IS 

B 

10 


S5 
35 

13 


678 


BOW./  SITE:  NAPANEE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  NAPANEE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  FED  O3HMO01 


MAJOB  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  LAKE  ONTARIO 
TERM  STREAM:  NAPANEE  RIVER 

U.T.M.  IB  0343300.0  4897635.0  * 


STATION  ID:   17-0035-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 
0870 


REGION  04 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


03  01 
02  02 
26  02 

04  04 
02  05 
14  06 

05  07 
09  OB 
09  09 
19  10 
07  11 


77  1245 
77  1130 
77  0230 
77  1200 
77  0200 
77  0345 
77  1130 
77  1245 
7  7  1000 
77  1200 
77  1200 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 

SAMPLE 
NO 


21751 
21754 

21757 
21759 
21762 
21767 
21  769 
21773 
21776 
21778 
21781 


901 
SCO 


444 

FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
CO LI  FORM 
MF/100ML 


100. 


81 
FECAL 
CO LI  FORM 
MF/100ML 


48. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


30O00E+1    2500 

800.  33 

3000 .  4 


BB 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


8- 
4 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 
0.0 
1  .0 


15 

24 
2S 
25 
21 


3 
DISS. 
03 
MG/L 

4.0 
4.0 
7.0 

10.0 
7.0 
4.0 
4.0 
5.0 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 

4.0 

9.5 

1  .0 
1  .6 
2.2 
4.0 
4.0 
2.4 
0.4 
0.2 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  |-| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
3 

3 
.3 

.3 
.3 
,3 


03 

01 

77 

1245 

02 

02 

77 

1  130 

26 

02 

77 

02  30 

04 

04 

77 

1200 

02 

05 

77 

0200 

14 

06 

77 

0345 

05 

07 

77 

1130 

09 

06 

77 

1245 

09 

09 

77 

1000 

19 

10 

77 

1200 

07 

It 

77 

1300 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.365 

0.404 
0.019 
.016 
.300 
.560 
.600 
,455 
.173 
.069 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.190 

0.080 
0.005 
0.002 
0.240 
0.350 
0.520 
0.345 
0.130 
0.030 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.162 


30000E»1 

2913.' 

100. 

4 

20 
TOTAL 
HJELDAHL 
MG/L 


360 
004 
010 
240 
34B 
298 
260 
126 


1  860 


260 
430 

520 


1  .340 


0.004 


1.6B0 
t  .680 
1.110 
1  .390 
0.740 


2500. 
63.' 
4. 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.012 

0.013 
0.002 
i  0.003 
0.012 
0.023 
0.032 
0.036 
0.008 
0.007 


24. 
9.' 

4. 


32 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.043 


637 
158 
067 
033 
017 
018 
059 
237 
396 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

267.0 


257 
143 
169 
166 
178 
141 
200 
235 
184 


25.0 

14.  1 

0.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

10.0 


9. 

2. 

2. 

7. 
25 
14 
18. 

3 

3 


10.0 
5.6 

4.0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


9.5 
2.9 
0.2 

10 

107 
CALCUL 
0-SOLIDS 
MG/L 

357 

247 

140 
166 
159 
1S3 
127 
182 

1B0 


MAXIMUM        0.600      0.520      0.360 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • |        0.296      0.189      0.181 

MINIMUM         0.016       0.002       0.004 


2.260 

1  .303 
0.430 


0.036 
0.015 
0.002 


0.637 
0.166 

0.017 


267.0 
194.0 
141.0 


25.0 
9.7 
2.8 


23! 
232 
232 


257 
179 
137 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  5AMP 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  01 
26  02 

04  04 
02  05 
14  06 

05  07 
09  08 
09  09 
19  10 
07  11 


77  1245 
77  0230 
77  1200 
77  0200 
77  0345 
77  1130 
77  1245 
77  1000 
77  1200 
77  1200 


3 
.3 
.3 
.3 

.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 


14 
CONO. 
25C 
UMHOS 

395 
360 
215 
255 
245 
235 
195 
2B0 
421 
277 


16         56 

TURB.  CHLORIDE 
FORMAZIN       MG/L 
UNITS 


3.60 
7.30 
2.40 
2.20 
3.50 
5.60 
6.40 
5.60 
2.60 
2.10 


21  .5 
25.5 

4.1 
4.3 
B.O 
8.9 
6.9 
10.5 
11.5 
7.6 


59 
SULPHATE 

MG/L 

30.5 
25.0 
13.5 
10.5 
12.5 
13.0 
12.5 
215 
25.5 
29.3 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

2.10 
2.30 
1.55 
0.85 
1.20 
0.70 
O.BO 
0.90 
2.00 
3.30 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

380 

360 

160 

150 

390 

480 

0.380 

0.510 

0.190 

0.360 


35 

PHENOLS 


UG/L 


3.0 
2.0 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
2.0 
1  .0 
1  .0 
2.0 


MAXIMUM 
AVG   OR    GEOM   MN    (  •  I 

MINIMUM 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


03  01 
26  02 

04  04 
02  05 
14  06 

05  07 
09  08 
09  09 
19  10 
07  11 


77  1245 
77  0230 
77  1200 
77  0200 
77  0345 
77  1130 
77  t245 
77  1000 
77  1200 
77  1200 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   I 
DIST  br;  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


421 

390 
195 

10 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


7,20 
4.02 
3.10 

10 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


25.5 
10.9 

4.  1 

10 

74 
TOT.  MAG 
NE51UM 
MG/L 


30.5 
19.3 
10.5 

to 

68 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 


3.30 
1  .57 

0.70 

10 

67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 

20 

26 

9 

16 

10 

11 

13 

9 

10 


7.95 
7.59 
6.95 

10 


41 

COO 


39 
B7 
20 
50 
35 
49 
43 
28 
43 
55 


0.510 
0.326 
0.150 

10 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L  MG/L 


2.0 
1  .40 
1  .0 

10 

365 
TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


26 
14 
9 


87 
42 
20 

10 


679 


B.o.w./ 

SUE; 

NAPANEE  RIVER 

SAMPLE  POINT- 

MINK 

BRIDGE  UP 

STATION 

TTPE: 

RIVER    FLOW  G 

STN  NO 

2 

LAT 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OV  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

BRG  DEPTH 

MTRS 

03  Ot 

77 

1145 

3 

02  02 

TT 

1200 

3 

26  02 

77 

0300 

.3 

04  04 

77 

1200 

.3 

02  OS 

77 

0245 

.3 

14  06 

77 

0315 

.3 

OS  07 

77 

1100 

3 

09  08 

77 

1200 

.3 

09  09 

77 

1030 

.3 

19  10 

77 

1200 

.3 

OT  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM   l!  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    BIST  BR3  OEPTH 
FEET       MTRS 


03  01 

77 

1145 

3 

02  02 

77 

1200 

.3 

26  02 

77 

0300 

.3 

04  04 

77 

1200 

3 

02  05 

77 

0345 

3 

14  06 

77 

0315 

3 

05  07 

77 

1100 

3 

09  oe 

77 

1200 

.3 

09  09 

77 

1030 

3 

19  10 

77 

1200 

.3 

07  11 

77 

1200 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  I 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


31752 
21753 
21756 
21760 
21763 
21766 
21770 
21772 
21775 
21779 
21780 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

038 
040 
037 
053 
095 
032 
052 
04  S 
057 
029 
019 


0.095 
0.046 
0.Q1S 


901 
SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BAStN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
LAKE    ONTARIO 
NAPANEE    RIVER 


STATION    ID:       17-0035-002-02 

STORET    CODE:    02 
004 
0870 


U.T.M.     18   0346110.0   4904300.0   4 


444 

FLOW  CFS 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 


003 
005 
023 
025 
044 
007 
013 
019 
021 
006 
001  L 


0.044 

0.0150 

0.001 


80 
TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 


81 

FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100"L 


390. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


2800. 

240. 

30 

300. 

68. 

12 

550. 

76. 

20 

9B0. 

ISO. 

12 

2900. 

10S6. 

300. 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

0.004 

0.083 

0.118 

0.248 

0.022 

0.014 

0.036 

0.046 

0.030 

0.002L 

0.002L 


0.248 

Q.055D 
0.002 


390. 

165.* 
68. 


30. 

19. 
12. 


30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.760 
0.750 
0.520 
0.620 
0.830 
0.640 
0 .  680 
0.680 
0 .  340 
1  .850 
0.700 


I  .850 

0.761 
0.340 


21         23 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/L  MG/L 


006 
004 
005 
004 
004 
004 
004 
003 
002 
005 
006 


NO    OF    SAMPLES 


0.006 
0.004 
0.002 

11 


0   234 

0.281 

0.300 

0.236 

.064 

.111 

.0051 

007 

.018 

.125 

.233 


0.300 
0.1 47D 
0.005 

11 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

199.0 
196.0 
201  .0 
151  .0 
156  0 
132.0 
124.0 
96  0 
165.0 
219. 0 
216.0 


219.0 

168.6 

96.0 


805 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0 
0 

10 

16 
24 
24 
25 
21 


2S.0 

1S.1 
0.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.0 
4.0 
5.6 
4.5 
3.0 
2.3 

13.0 
2.0 

32.0 
2.2 
4.1 


32.0 
7.0 
2.0 


MILEAGE 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

7.0 
2.0 

1  .0 

8  0 
7.0 
4.0 
7.0 
7.8 


8.0 
5.5 

1  .0 

8 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


0.5 
0.4 
O.B 
1  .6 


5.0 
1  .4 
0.4 

11 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 

195 
193 
195 
146 
153 
130 
1  11 
94 
133 
317 
212 


217 

162 

94 

tl 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


-3 
.3 

3 
.3 
-3 
.3 
.3 
•  3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


03 

01 

77 

1145 

02 

02 

77 

1200 

26 

03 

77 

0300 

04 

04 

77 

1200 

02 

05 

77 

0245 

14 

06 

77 

0315 

05 

07 

77 

1100 

09 

08 

77 

1200 

09 

09 

77 

1030 

19 

10 

77 

1200 

07 

11 

77 

1200 

14 

16 

COND. 

TURB, 

2SC 

FORMAZI 

UMHOS 

UNITS 

300 

20.  00 

295 

4.80 

300 

2.50 

225 

2.30 

235 

1.50 

200 

1.60 

170 

3.60 

145 

2.20 

205 

6.00 

334 

2.80 

326 

3.20 

334 

20.00 

349 

4.58 

145 

1  .50 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


9.7 
9,0 
8.9 
6.0 
7.2 
5.9 
3.7 
3.9 
5.7 
7.9 
5.4 


9.7 
6.7 
3.7 


59 
SULPHATE 


MG/L 


18 
24 
16 
15 
11 
12 
11 
11 
17 
27 
31 


31  .5 
17.9 
11  .0 


28D 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

2.00 
3.  10 
2.05 
2.00 
1  .10 
1  .05 
0.85 
1  .05 
0.85 
2.10 
3.30 


3.20 
1.67 
0.85 

11 


95 

ACIDITY 
KG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 

AT  LAB 


a  20 

7.44 
7.97 
7.59 
7.92 
7.76 
6.08 
7.53 
7.62 
7.70 
7.73 


8.20 
7.78 
7.44 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.230 
0.400 
0.320 
0.190 
0.400 
0.250 
0.460 
0.170 
1  .300 
0.1B0 


1  .300 
0.390 
0.170 


25 

PHENOLS 

UG/l 

1  .OL 
2.0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
3.0 
I  .0 
2.0 
2.0 


3.0 

1.50 

1.0 


680 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


WILTON   CREEK 

AT    COUNTY    ROAD   No    B.1    MILE    WEST   OF    CHAMBERS 

RIVER         FLOW   GAUGE    FED    02HM004  MAJOSt    BASIN:    GREAT    LAKES 

MINQf)     BASIN:     LAKE    ONTARIO 
TERM    STREAM:     WILTON    CREEK 


STATION  ID:   17-0037-001-02 

STORET  CODE:  02 
004 
0690 


STN  NO 


LAT 


LONG 


U.T.M.  IB  0348500.0  4896500.0  A 


REGION  04 


SAMP  DTE 

HOUR 

D* 

MO 

YR 

LMT 

□4 

01 

77 

1305 

07 

02 

77 

1035 

to 

02 

77 

1215 

07 

03 

77 

0950 

30 

03 

77 

1235 

04 

01 

77 

1005 

17 

05 

77 

1005 

28 

06 

77 

0S50 

19 

07 

77 

1130 

26 

07 

77 

1030 

23 

08 

77 

1035 

■  2 

10 

77 

1315 

18 

10 

77 

1000 

08 

11 

77 

10(5 

05 

12 

77 

1030 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


22504 
22521 
20039 
2253B 
201  12 
22555 
22572 
225B9 
20302 
22606 
22623 
20380 
22657 
22674 
22691 


901 
SCD 


4  6  B 
4  6B 


8  6 

3 
8  6 


444 
FLOW  CFS 


5.70 

3.70 

3. 63 

250.00 

210.00 

111 .00 

14.10 

1  .50 

0.39 

0.24 

19.50 

131 .00 

33.90 

70.  10 

175.00 


80  81  84         88 

TOTAL  FECAl  M.F.     PSEUD. 

COLIFORM  COL! FORM  ENTER.         MPA 

MF/100MI  MF/100ML  MF/lOOML  MF/100ML 


150. 


2000. 
740. 
116. 


156. 
4600. 

430. 

37000. 

450. 


70. 


84. 
92. 
20. 


132. 

600. 


7400. 
96. 


16. 


2B0. 
120. 


128. 

360. 


3600. 
108. 


805 

HATER 
TEMP. 
DEG  C 


21  .0 

16.0 

10.0 

5.0 

8.0 

1  .0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10.0 

I  1  .0 
10.5 
12.0 

II  .0 
9.0 


5 -DAT 

BOD 
MG/L 

0  6 

1  .01 


2.0L 
1  .0 

2.  L 
1  .OL 
2.0L 
1  .2 
3.0 


2.0L 
4.0L 
0.5 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINIMUM 


250.00   37000. 

6B.65     724. 

0.24     116. 


7400. 

150. 

20. 


3600. 
133. 


6B. 
6.'  D 
0. 


21  .0 
7.5 
0.0 


17.0 
9.4 
4.0 


4.0 
1  .7D 
0.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


04  01 

77 

1305 

.3 

07  02 

77 

1035 

.3 

10  02 

77 

1215 

3 

07  03 

77 

0950 

.3 

30  03 

77 

1235 

3 

04  04 

77 

1005 

.3 

17  05 

77 

1005 

.3 

28  06 

77 

0950 

.3 

19  07 

77 

1130 

3 

26  07 

77 

1030 

.3 

23  OB 

77 

1035 

.3 

12  10 

77 

1315 

.3 

18  10 

77 

1000 

.3 

08  11 

77 

1015 

.3 

OS  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

O 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 


0.  122 
0.072 


086 

0S6 
170 
060 

030 
250 


0.250 
0.09B 
0.030 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.013 


0.08E 
0.019 


0.020 
0.004 
0.06B 
0.010 

0.014 
0.072 
0.028 


0.0B6 
0.033 
0.004 


15 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.178 


0.  120 
0.014 


020 
066 
010 
048 

020 
090 


0.178 
0.061 
0.010 


>0 

20 
TOTAL 
KilELDAHL 
MG/L 

0.680 


0.370 
0.410 


.850 
.070 
.350 
700 

.330 
.050 

4  80 


1  .350 
0.729 
0.330 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.029 


0.020 
0.005 


158 
002 
280 
030 


032 
012 


0.280 
0.063 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.501 


0.740 
0.595 


320 
005  L 
720 
405 

120 
470 
670 


NO  OF  SAMPLES 


0.740 

0.4550 

0.005 

10 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

432  .0 
430  0 

160  0 
271  .0 


357 
414 
385 
376 


310  0 
150  OL 
2B0.0 


432.0 
324. ID 
150.0 


13 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

4.3 
15. OL 

15. OL 
34.0 


'5. OL 
21  .0 
30.0 
16.0 

15. OL 

80.0 

150L 


80.0 

23. 7D 

4.3 


13 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


393 


393 
393 
393 


12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


344 

205 
237 
260 
338 


344 
2  77 
205 


11 


SAMP    DTE    HOUR        STN       STN     5AMP       PJ 
DV    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


04  01 

77 

1305 

.3 

07  02 

77 

1035 

.3 

10  02 

77 

1215 

.3 

07  03 

77 

0950 

.3 

30  03 

77 

1335 

3 

04  04 

77 

1005 

.3 

17  05 

77 

1005 

.3 

28  06 

77 

0950 

.3 

19  07 

77 

1130 

.3 

26  07 

77 

1030 

.3 

23  OS 

77 

1035 

.3 

12  10 

77 

1315 

.3 

ia  to 

77 

1000 

3 

OB  11 

77 

1015 

.3 

05  12 

77 

1030 

.3 

MAX IMUM 

AVG  OR  C  :  : 

i  •  I 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

UMH05 

UNITS 

MG/L 

680 

2.60 

46.5 

530 

4.50 

315 

7.20' 

19.0 

18.0 

365 

20.00 

12  0 

20.0 

400 

16. 

520 

9.30 

550 

7.00 

78  0 

610 

12.00 

95 

13.5 

650 

20.00 

116  0 

530 

7.60 

43  5 

550 

3.40 

27.0 

495 

56.00 

3B.0 

430 

5.20 

16.0 

680 

56.00 

116.0 

20.0 

510 

13.14 

49.1 

17.2 

315 

2.60 

12.0 

13.5 

280                     95  52 

REACTIVE  ACIDITY  TOT    ALK 

SILICATE                MG/L  AT    LAB 

SI    MG/L  MG/L 


2.  45 
2.15 
1.B5 


AT    LAB 


8.30 


208 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

B.20 

0.500 

1  .OL 

8.1  1 

1  .500 

1  .OL 

B.4 

6.30 

1  .OL 

8.  OB 

t  .000 

1  .OL 

8.4 

t  .500 

1  .0 

B.23 

1  .000 

1  .00 

8.08 

0.5O0 

1  .0 

NO    OF    SAMPLES 


681 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


-3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 

■  3 
.3 
.3 
.3 

■  3 
•3 

3 
3 


04 

01 

77 

1305 

07 

01 

77 

1035 

10 

03 

77 

1315 

07 

03 

77 

O950 

30 

03 

77 

1235 

Da 

04 

77 

1005 

17 

05 

77 

1005 

IB 

06 

77 

0950 

19 

07 

77 

1130 

26 

07 

77 

1030 

23 

08 

77 

1035 

12 

10 

77 

1315 

18 

10 

77 

100D 

OB 

11 

77 

1015 

OS 

12 

77 

1030 

76  73 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


74 

TOT.  MAG 
NESlUM 

68 

COLOUR 
MAZEN 

67 
PTSS1UM 

R 

66 
SODIUM 
NA 

47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

77 


II 


41                    361  205 

COD         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 


SOL 

22 

30 


37 


0 

O.OOU 

0 

0.001L 

1 

0.001L 

0.001 


MAXIMUM 
AVG  OP  GEOM  MN  <  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


72 

38 

1 

0.001 

24 

280 

1 

0.0010 

7 

20 

0 

0.001 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  02  77  1215 

30  03  77  123S 

19  07  77  1130 

12  10  77  1315 


.3 

.3 


235        203        2ai  2a5 

TOTAL      TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 
UG/L       MG/L       MG/L       MG/L 


0.030L 
0.030L 


0.010L 

O.O20 

0.020L 


0.010L 
0.030 
0.010L 
0,020 


229  215 

TOTAL  '  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/l 


O.OIOL 

0.020 

0.020L 

0.0301 


O.OOSL 

0.0051 
O.OOSL 

0.005L 


249  201        238         60 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

ZINC  MN     NICKEL   FLUORIDE 

MG/L  MG/L       MG/L       MG/L 

0,130  O.OIOL 

0.040  O.OIOL 

0.020L  0.020L 

O.OtOL  O.OOSL 


MAXIMUM  o  050 

AVa  OR  GEOM  MN  l*|  0.0330 

MINIMUM  0.020 

NO  OF  SAMPLES  3 


0.020 

0.017D 

0.010 


0.030 

0.0180 

0.010 


0.030 
0 . 0200 
0.010 


0.005 

0.0050 

0.00$ 


0.  130 

0.0500 

0.010 


0.020 
0.01 10 
0.005 


101./  SITE:  OTTAWA  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  OKA  FERRY.  OKA 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BBS  DEPTH 
FEET        MTRS 


25  04  77  1355 
09  05  77  1435 
14  06  77  1405 

12  07  7  7  1400 

23  08  77  1345 

13  09  77  1245 

24  10  77  1430 


.3 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  < • J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BBG  OEPTH 
FEET       MTRS 


25  04  7  7  1355 
09  05  77  1435 
14  06  77  1405 

12  07  77  1400 

23  OB  77  1345 

13  09  77  1245 

24  10  77  1430 


3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • | 

MINI  MUM 

NO  Of  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


25 

04 

7T 

1355 

09 

05 

77 

1435 

14 

06 

77 

1405 

12 

07 

77 

1400 

23 

OB 

77 

1345 

13 

09 

77 

1245 

24 

10 

77 

1430 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   1B-0000-02O-02 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STOHET  CODE: 

03 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

LONG 

U.T.M 

.  18  0570060.0  5030350.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

39.00 

934 

901 

444 

SO 

81 

S4 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL (FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/tOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20173 

390. 

28. 

14. 

8.5 

1  1  .D 

1  .0 
1  .0 
0.4 
0.3 

20193 
20229 
20285 

270. 
40. 

100.   L 

6. 

4.   L 
2.   L 

3.   L 
2.   L 

2. 

10.0 
21.2 
20.9 

9.5 
B.  1 
7.  1 

20326 

640. 

26. 

8. 

30.2 

7.3 

20360 
20402 

6 

60. 

4, 

4.   L 

18.3 
10.0 

6.7 

8.9 

0.2 

0.4 

640. 

28. 

14. 

31.2 

11  .0 

1  .0 

159.*  D 

■>.'    0 

4.'  0 

15.6 

8.4 

0.5 

40. 

2. 

2. 

8.5 

6.7 

0.2 

6 

6 

6 

7 

7 

6 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.029 

0.005 

0.062 

0.420 

0.004 

0.221 

67.0 

8.  2 

1  .  000 

0.014 

0.036 

0.540 

0.010 

0.205 

105.0 

53.0 

5.  3 

0.030 

0.016 

0.  104 

0.410 

0.005 

0-160 

57. 0 

0,036 

0.01  1 

0.064 

0 .  360 

0.006 

0.  1  14 

55.0 

6.4 

0.08B 

0.340 

0.012 

0.138 

64.0 

B .  9 

0.027 

0.007 

0.094 

0.410 

0.007 

0.143 

59.0 

4.2 
3.5 

0.022 

0.012 

0.082 

0.380 

0.006 

0.214 

74.0 

1  .000 

0  016 

0.104 

0.540 

0.012 

0.221 

105.0 

53.0 

0.  191 

0  Ol  1 

0.076 

0.409 

0,007 

0.171 

68.7 

13.8 
3.5 

0.022 

0.005 

0.036 

0.340 

0.004 

0.114 

55.0 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

14 
COND. 
35C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

380 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

90 

6.00 

3.0 

62 

27,00 

3.1 

32 

4,50 

3,3 

73 

6.20 

2.B 

83 

9.20 

7.1 

65 

4.40 

4.0 

107 

4.40 

4.7 

107 

27.00 

7.1 

86 

8.81 

4.0 

73 

4.40 

2.8 

682 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 

AT  CARILLON  DAM  POINTE  FORTUNE 

RIVER 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 


U.T.M.  IB  0548150.0  5046150.0  4 


STATION  10:   1B-00O0-O41-O2 


REGION  04 


STORET  CODE:  02 
006 

MILEACE    56. 80 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY  MO  YR 

LMT 

25  04  77 

1420 

08  05  77 

1530 

14  06  77 

1500 

12  07  77 

1500 

23  OB  77 

1430 

13  09  77 

1350 

24  10  77  1530 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 


934 

801 

444 

80 

B1 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

20173 

440. 

34. 

16. 

20194 

240. 

16. 

2.   L 

20230 

4800. 

4. 

a.  L 

20286 

200. 

2.   L 

2. 

20329 

500. 

12. 

2.   L 

20361 

200. 

4.   L 

4.   L 

20403 

6 

PSEUD . 

MPA 

MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

8.5 

11.0 
24.8 
20,  1 
20.4 
18.4 
9.B 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

ii. a 

9.B 
7.4 
E.  1 
6.5 
6.0 
10.2 


1 
5 -DAY 
800 
MG/L 

1.0 

0.6 
0.8 

0.8 

0.4 

0.4 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINI  MUM 


4800. 
465." 
200. 


34. 
B.«  D 
2. 


16. 
3. 
2. 


24.8 

16.1 

8.5 


11.2 
8-2 
6-0 


1  .0 
0.7 
0.4 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  04 

77 

1420 

.3 

09  05 

77 

1530 

.3 

14  06 

77 

1500 

.3 

12  07 

77 

1500 

.3 

23  08 

77 

1430 

.3 

13  08 

77 

1350 

3 

24  10 

77 

1530 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  (•> 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.019 
0.015 
0  028 
0.032 
0.017 
0.026 
0.031 


0.033 
0.024 
0.016 


34 

FILTERED 
REACTIVE 

P  MG/L 

0.003 
0.002 
0.003 
0.015 
0.006 
0.008 
0.020 


0.020 
0.008 
0.002 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 


054 
042 
146 
076 
150 
136 
086 


0.  I  50 
0.099 
0.042 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


310 
360 
490 
380 
440 
430 
380 


0.490 
0.399 
0.310 


FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.004 
0.007 
0.004 
0.005 
0.007 
0.006 
0.006 


0.007 
0.006 
0.004 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.216 
0.163 
0.  146 
0.115 
0.123 
0.139 
0.244 


0.244 
0.164 
0.115 


5 
TOTAL 
SOLIOS 
MG/L 


58 
52 

52 
49 

54 
55 


80.0 
57.1 
49.0 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

6.2 

2.9 
2.6 
3.0 
4.9 
1  .8 
3.3 


6.2 

3.5 

1  .8 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/l 


107 
CALCUL 
0- SOLIDS 

MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  04 

77 

1420 

.3 

09  05 

77 

1530 

3 

14  06 

77 

1500 

3 

12  07 

77 

1500 

3 

23  08 

77 

1430 

3 

13  09 

77 

13S0 

.3 

24  10 

77 

1530 

-3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 
MINIMUM 

14 

CONO. 

25C 

UMHOS 

80 
73 
77 
71 
73 
82 
■  IB 


118 
82 

71 


16 

TURB. 

FORM* Z IN 

UNITS 

4.40 
3.60 
1  .60 
2.  60 
2.50 
2.20 
4.20 


4.40 
3.01 
1  .60 


56 

chloride 
mg/l 


2.4 
2.4 
2.6 
2.5 

a. 7 

3.5 

4.7 


4.7 
3.0 
2.4 


59 
SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  OTTAWA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  CHANNEL  1  AND  2  HAWKESBURY 

STATION  TYPE:  RIVER  COMPOSITE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 


STATION    ID:       18-0000-051-82 


U.T.M.    18   0530775.0   5050925.0   4  REGION   04 


STORET    CODE:    02 
006 

MILEAGE         68.00 


SAMP    DTE    HOUR 
OY   MO    YR    LMT 


STN      STN    5AMP      PJ 
DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01  77 

1545 

.3 

14  02  77 

1530 

■3 

14  03  77 

1410 

.3 

25  04  77 

1540 

.9 

09  05  77 

1630 

.3 

14  06  77 

1610 

.3 

12  07  77 

1555 

.3 

23  OB  77 

1530 

.3 

13  09  77 

1435 

.3 

24  10  77 

1625 

.3 

22  11  77 

1505 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  [ ' ) 
MINIMUM 

934 

001 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-  DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20004 

6 

0.0 

0.5L 

20044 

570. 

76. 

36. 

1  .0 

9-6 

2.0 

2OO60 

1300. 

76. 

116. 

2.0 

1  1  .2 

1  .2 

20175 

700. 

48. 

4. 

7.8 

1  1  .7 

2.8 

20196 

750. 

36. 

4. 

to.o 

9.8 

1  .4 

20232 

1500. 

GO. 

6. 

19.9 

7.8 

1  .0 

20288 

3000. 

4.   L 

6. 

19.9 

6.4 

0.8 

20331 

3900. 

444. 

136. 

20.8 

6  6 

20363 

6800. 

84. 

36. 

17.5 

7.4 

12.0 

20405 

6 

9.5 

9.8 

1  .2 

20441 

1500. 

128. 

124. 

4.9 

1  1.8 

3.8 

6800. 

444. 

136 

1602.' 

61  .•  D 

22 

570. 

4. 

4 

20.8 

10.3 

0.0 


NO    OF    SAMPLES 


11  .8 

9.2 
6.4 

10 


12.0 
2.70 
0.5 

10 


683 


CONT'D 


SAMP  01 E  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BftG  DEPTH 
FEET       MTRS 


■3 
.3 
3 
.3 

.3 

-3 
3 

■3 
3 

.3 
3 


IT 

01 

77 

1545 

14 

02 

77 

1530 

14 

03 

77 

1410 

15 

04 

77 

1540 

09 

05 

77 

1630 

14 

06 

77 

1610 

12 

07 

77 

1555 

23 

OS 

7  7 

1530 

13 

09 

77 

1435 

24 

'0 

77 

1625 

22 

tl 

77 

1505 

33 
T0T4L 

P 
MG/L 

023 
093 
070 
028 
041 
032 
026 
018 
034 
026 
046 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.012 
0.015 
0.035 
0.005 
0.002 
0.003 
0.0O1 
0.004 
O.OOS 
0.005 


19      ao 

FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 

MC/L        MG/L 


110 
096 
1  14 
184 
1  14 
140 
126 
460 
790 
I7B 


0.254 


310 

420 
540 
590 
520 
550 
540 
950 
520 
600 
750 


21 
FILTERED 
N02-N 

■G/L 

0.004 
0 .  004 
0.006 
0.005 
0.008 
0.004 
0.006 
0 .  008 
0.007 
0.006 
0.006 


23 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 


.300 
.201 
.379 
.315 
.162 
.141 
.027 
.122 
.113 
0.239 
0.334 


5 
TOTAL 
SOL I OS 
MG/L 

150.0 
60.0 
94.0 
75.0 
51  .0 
57.0 
53.0 
63.0 
59.0 
83.0 
96.0 


6 
SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 

15. OL 
1  .2 

16.0 
9.9 
5.4 
4.5 
4.1 

a.  i 

0.3 

1  .a 

7.0 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

"C/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
•3 

3 


17 

01 

77 

1545 

14 

02 

77 

1530 

14 

03 

77 

1410 

25 

04 

77 

1540 

09 

OS 

77 

1630 

14 

06 

77 

1610 

12 

07 

77 

1555 

23 

08 

77 

1530 

13 

09 

77 

1435 

24 

10 

77 

1625 

22 

11 

77 

1505 

0.093 
0.040 
0.018 

1  1 


77 

50 

1IB 

100 

68 

78 

74 

83 

98 

123 

137 


0.035 
0.009 

0.001 

10 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


2.20 
2.60 
13.00 
6. 60 
4.60 
3.50 
3.20 
3.20 
2.20 
4  00 
B.60 


0.790 
0.233 
0.096 

It 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


8.0 
3.2 
6.7 
3.7 
2.B 
2.8 
3.0 
3. J 
4.5 
4.9 
5.6 


1  .530 
0.663 
0.310 


59 
SULPHATE 


MG/L 


o.ooa 

0.006 
0.004 

11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


0.379 

0.184 
0.037 

11 

95 
ACIDITY 
"G/L 


150.0 
76.4 

51  .0 

II 

S3 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 


16.0 
6.7D 
0.2 


55 
PH 
AT  LAB 


20S 

TOTAL 
IRON 
»G/L 


35 

PHENOLS 

UG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


137 
95 
68 


13.00 
4.79 
2.20 


B.O 
4.4 

2.8 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


SAMP  [ 

5TE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

17 

01 

77 

1600 

14 

02 

77 

1540 

14 

03 

77 

1420 

35 

04 

77 

1505 

09 

05 

77 

1555 

14 

06 

77 

1535 

12 

07 

77 

1525 

23 

08 

77 

1500 

13 

09 

77 

1415 

24 

to 

77 

1600 

22 

11 

77 

1445 

OTTAWA  RIVER 

PERLEY  BRIDGE.  HAWKESBUKY  MAIN  CHANNEL 

RIVER  COMPOSITE 


STN   STN  5AMP 
DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAJOR  BASIN: 
MINOR  8ASIN: 


GREAT  LAMES 
OTTAWA  RIVER 


STATION  10:   18-0000-078-83 

STORET  CODE:  02 
006 


3 

.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1  7 

01 

77 

1600 

14 

02 

77 

1540 

14 

03 

77 

1420 

25 

04 

77 

1505 

09 

05 

77 

1555 

14 

06 

77 

1535 

12 

07 

77 

1525 

23 

08 

77 

1500 

13 

09 

77 

1415 

24 

10 

77 

1600 

22 

It 

77 

1445 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


kV>1U 

U. 1 .M. 

IB  05312! 

!5.0  505151 

10.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

68.00 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 

TOTAL 
COL  I  FORM 

61 
FECAL 
COL  I  FORM 

B4 

M.F. 
ENTER. 

88 

PSEUD 
MPA 

805 
HATER 
TEMP  . 

3 
DISS. 
03 

MG/L 

1 
S-DAY 
BOD 
MG/L 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

20005 

6 

20045 
20081 
20174 
20195 
20231 

6700. 
3300. 

970. 

1200. 

70. 

130. 

480. 

600- 

376. 

224. 

46. 

34. 

6. 

60. 

12 
80. 

66. 
74. 
36. 

4. 

2-   L 
33. 

4. 
16. 

0.0 
1  .0 
3.5 
6.9 
10.0 

9.6 
12.4 
13.2 

9.9 

6  OG 

16.0 
1  .2 
1  .3 
0.6 

20287 
20330 
20362 

20404 

6 

19.9 
19.5 
21.5 

17.5 

7.8 
6.4 

7.2 
7.4 

0.4 
0.6 

0.2 

20440 

1600. 

200. 

48. 

9.5 
5.0 

9.6 
12.2 

0.2 

0.2 

6700. 
781  .  • 
70. 

376. 
60.. 
6. 

74, 

16. •  D 
3. 

31. S 

10.3 
0.0 

13.4 
9.5 
6.4 

16.0 
2.7U 
0.3 

9 

9 

» 

11 

10 

10 

33 
TOTAL 
P 
MC/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMON 1  A 
MG/L 

30 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 

SOLIDS 
"G/L 

107 

CALCUL 

D-SOLIDS 

"G/L 

0.03B 

0 

.004 

1  .  000 

I  .550 

0.006 

0.160 

0.  136 

0 

006 

0.780 

2.000 

0.007 

0.133 

73.0 

4  .  7 

0.066 

0 

.029 

0.110 

0.4BO 

0.006 

0.334 

97  .0 

ie!o 

17.0 
5.7 
3.9 
4.0 

3.8 
3.2 

3.1 
5.7 

0.033 

0 

.004 

0.04B 

0.340 

0.004 

0.326 

69  0 

0.  056 

0 

.007 

0.030 

0.340 

0.006 

0.  164 

52 . 0 

0.024 

0 

010 

0.054 

0.310 

0.004 

0.  153 

49.  0 

0.  048 

0 

017 

0.068 

0.360 

0.005 

0.095 

53.0 

0.009 

0 

009 

0.070 

0.  170 

0.006 

0.  124 

50.0 

0.024 

0. 

007 

0.054 

0.330 

0.0Q4 

0.116 

51  .0 

0.028 

0 

023 

0.046 

0.340 

O.OOS 

0.335 

73.0 

0.045 

0. 

014 

0.020 

0.380 

0.005 

0.235 

76.0 

0.136 

0. 

029 

1  .000 

2.000 

0.007 

0  334 

97  .0 

17.0 
6.6 
2.9 

0 .  046 

0. 

013 

0.307 

0.600 

0.005 

0.179 

64.3 

0.009 

0. 

D04 

0.020 

0.170 

0.004 

0.09S 

49.0 

684 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01  77 

1600 

.3 

14  02  77 

1540 

.3 

14  03  77 

1420 

.3 

25  04  77 

1505 

3 

09  05  77 

1555 

.3 

14  06  77 

1535 

■3 

12  07  77 

1525 

.3 

23  08  77 

1500 

.3 

13  09  77 

1415 

3 

54  10  77 

1600 

3 

21  11  TT 

1445 

■3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  W  CI 
MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUBB- 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FDRMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

97 

3.60 

10. 0 

104 

3.60 

6.5 

•125 

14.00 

7.3 

78 

8.00 

2.6 

70 

4.00 

2.3 

72 

2.40 

2.3 

74 

2.60 

2.6 

71 

3.50 

2.7 

74 

4.00 

2.6 

108 

4.20 

4.0 

108 

7.10 

4.0 

125 

14.00 

10.0 

89 

5.18 

4.3 

70 

2.40 

2.3 

NO   OF    SAMPLES 


B.O.M./    SITE:    OTTAWA    RIVER 
SAMPLE    POINT:    ALEXANDRA    BRIDGE. 
STATION   TYPE:    RIVER   COMPOSITE 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:    OTTAWA   RIVER 


U.T.M.     18   0444850.0   5030750. 0   4 


STATION    ID:       1 B-0000- 120-B3 

STORET    CODE:    02 
006 

GION   04  MILEAGE      12B.90 


SAMP  DTE 

DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP 
ERG  DEPTH 
MTRS 

15  03  77 
26  04  77 
10  05  77 
13  07  77 
25  10  77 
23  11  77 

1400 
1315 
1355 
1230 
1245 
1300 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

AVG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  MM  ( • ) 

MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

1 

» 

EN' 

MF/K 

20086 
20182 
20203 
20295 

9 

9 

11600. 

1200. 

640. 

54000 . 

1500. 
48. 
44. 

500. 

304 

4 

10 

104 

20412 
20*48 

6 

2900, 

136. 

40 

54000. 
4255.* 
640. 


1500. 
185. 
44. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


304. 
35.' 

4. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1  .8 

8.5 
11.0 
23.3 

9.2 
5.4 


23.3 
9.9 
1  .8 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

13.6 

130 
9.6 
B.7 

10.8 
12.2 


13.6 

1  1  .3 

8.7 


5-DAY 

BOD 

MG/L 


0.4 
0.6 
0.6 


0.6 
0.6 
0.4 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR     LMT 


15  03  77  1400 
26  04  77  1315 
10  05  77  1355 
13  07  77  1230 
25  10  77  t245 
23    11    77    1300 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

030 
015 


017 
OIB 
017 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.013 
0.004 

0.003 
0.015 
0.005 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

O.OBO 
0.090 

0.018 
0.022 
0.008 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 


0.360 

0.340 

0.320 
0.300 
0.300 


21 
FILTERED 
N02-N 


MG/L   MG/L 


0.003 
0.005 

0.003 
0.004 
0.003 


22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 

0.287 
0.  175 

0.  167 
0.296 
0.320 


5 

TOTAL 

SOLIDS 


72.0 
53.0 

50.0 
61  .0 
62.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

6.9 
4.2 


4.1 
3.0 
4.5 
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DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM        0.030      0.015      0.090      0.360      0.005      0.320       72.0        6.9 

AVG  OR  GEOM  MN  !-)        0.019     0.008      0.044      0.324      0.004      0.249       59.6        4.5 

MINIMUM        0.015      0.003      0.008      0.300      0.003      0.167       50.0        3.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03 

77 

1400 

.3 

26  04 

77 

1315 

3 

13  07 

77 

1230 

.3 

25  10 

77 

1245 

3 

23  11 

77 

1300 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  | ■  1 
MINIMUM 

14 

COND. 
25C 

UMHOS 

102 

75 
70 
89 


102 
85 
70 


16 

TUPB. 

F0RMA2IN 

UNITS 

6.20 
3.60 
2.00 
3.  10 
3.10 


6.20 
3.60 
2.00 


56         59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 


5.1 
2.0 
1  .9 
2.5 
3.D 


5.1 
2.9 
1  .9 


11.5 
10.5 
11.5 

12.5 
13.5 


13.5 
11.9 
10.5 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

2.05 
2.05 
1  .65 
1  .60 
1  .85 


2.05 

1  .84 
1  .60 


95 

ACIDITY 
MG/L 


4.0 
2.0 
2.4 
1  .9 
2.0 


4.0 
2.5 
1.9 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

27 

18 
16 

25 
25 


27 
22 
16 


55 

PH 
AT  LAB 


7  08 
7.63 
7.41 
7.49 
7.86 


7  86 
7.49 
7.08 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.600 
0.380 
0.270 
0.390 
0.280 


0.600 
0.384 
0.270 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .0 
1  .OL 
l  0 
1  .OL 
1  .0 


1  .0 

1  .00 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03  77  1400 

26  04  77  1315 

13  07  77  1230 

25  10  77  1245 

23  11  77  1300 


■3 
3 
.3 

.3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

36.0 
27.0 
25.0 
36.0 
34.0 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

10. 20 
7.60 
7.00 

10.20 
9.40 


74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 

2.50 
2.00 
1.S0 
2.50 
2.45 


6B 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

50 
40 
20 
30 
40 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

1  .05 
0.95 

0.75 
0.95 
0.90 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 

3.9D 
2.20 
2.30 
2.70 
2.90 


41 
COD 

MG/L 

24 
40 
16 
31 
10L 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRSLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR    GEOM  MN    ( • I 

MINIMUM 


36.0 
31  .6 
25.0 


10.20 
8.88 
7.00 


2.50 
2.25 
1.S0 


50 
36 
20 


1  .05 
0.92 
0.75 


3.90 
2.78 
2.20 


40 

24D 

10 


NO    OF    SAMPLES 


685 


CONT'D 


335 

203 

221 

22S 

229 

215 

249 

201 

338 

CO 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

or  mo 

YR 

LMT 

01ST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

IS  03 

77 

1400 

.3 

0.530 

0.010 

0.020L 

0.048 

0.060 

o.t 

26  04 

77 

1315 

3 

0.430 

0.020 

0.020 

0.036 

0.020L 

OIL 

10  05 

77 

1355 

3 

0.320 

0.010L 

O.OiOL 

O.01OL 

13  07 

77 

1230 

.3 

0.180 

0.O1OL 

0.020L 

0018 

0.020L 

0.1L 

as  10 

77 

1245 

.3 

0 .0201 

0.240 

0.010L 

C.010L 

0.019 

0.020L 

O.U 

33  11 

77 

1300 

.3 

0,0301 

0.220 

0.010 

O.OIOL 

0.018 

0.020L 

0.1 

MAXIMUM 

0.030 

0.530 

0.020 

0.020 

0.048 

0.060 

0.1 

AVG 

OR  CEOM 

0.0250 

0.318 

0.0120 

0.0150 

0.026 

0.035D 

0.10 

MINIMUM 

0.020 

0.  ISO 

0.010 

0.010 

0.018 

0.010 

O.T 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 

SRITANNTA  WATERWORKS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2KF0O5 


LONG 


MAJOR    BASIN:     GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:    OTTAWA    RIVER 


U.T.M.     18   0437900.0  S034650.0    4 


STATION    ID:       18-0000-150-02 


REGION   04 


STORET    CODE:    02 
006 


MILEAGE       133.80 


SAMP  OTE 

HOUR 

D»  MO 

YR 

LMT 

25  01 

77 

1600 

15  02 

77 

1500 

15  03 

77 

1445 

26  04 

77 

1430 

10  05 

77 

1515 

15  06 

77 

1430 

13  07 

77 

1315 

14  09 

77 

1345 

23  1  I  77  1345 


STN   STN  SAMP   Pd 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


20033 
20051 
20089 
20183 
20204 
20239 
20296 
20370 
20449 


901 
SCO 


444 

FLOW  CFS 


BO  81  84  68 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUO. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MP* 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


4. 
56. 

500. 

16. 

20. 
100. 

50. 


2. 

L 

2. 

L 

12. 

2. 

50. 

32. 

2. 

L 

2. 

L 

2. 

L 

2. 

I 

2. 

L 

2. 

L 

2. 

2. 

WATER 
TEMP. 
DEC  C 

0.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


60. 


5-OAT 

BOD 

MG/L 

I  .8 

0.6 
0.4 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.6 
0.4 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


500. 
43.' 


50. 

4.  •  D 
2. 


32. 
4.'  0 
2. 


0.00 

0.0 

0.0 

1 


1.8 
0.6 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTHS 


25  01  77  1600 
15  02  77  1500 
15  03  77  (445 

26  04  77  1430 
10  05  77  1515 
15  06  77  1430 

13  07  77  1315 

14  09  77  1345 
23  11  77  1345 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( • i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1600 

.3 

15  02 

77 

1500 

3 

IS  03 

77 

1445 

3 

26  04 

77 

1430 

.3 

10  05 

77 

1515 

3 

15  06 

77 

1430 

.3 

13  07 

77 

1315 

3 

14  09 

77 

1345 

.3 

23  11 

77 

1345 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1  •  | 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KUELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-  SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.008 

0.004 

0.167 

0.350 

0004 

0.236 

56.0 

0  6 

0.025 

0.008 

0.  170 

0.440 

0.004 

0  206 

76.0 

21  .0 

0.030 

0.015 

0  .  084 

0.340 

0.002 

0  263 

66.0 

3.9 

0,012 

0.003 

0.080 

O.330 

0.006 

0.  179 

52.0 

3.0 

0  039 

0.002 

0.042 

0.280 

0.0O7 

0.  188 

47.0 

1  .4 

0.012 

0.D04 

0.016 

0.2B0 

0.003 

0.  177 

48.0 

3.4 

0.015 

0.004 

0.016 

0.300 

0.006 

0.  149 

44.0 

2.0 

0.012 

0.006 

0.014 

0.290 

0.003 

0.322 

52  0 

1  .5 

0.031 

0.007 

0.012 

0.280 

0.003 

0.310 

57.0 

1  .3 

0.039 

0.015 

0.170 

0.440 

0.007 

0.322 

76.0 

21  .0 

0.019 

0.006 

0.067 

0.321 

0.004 

0.226 

55.3 

4.  1 

o.ooa 

0.002 

0.012 

0.280 

0.002 

0.149 

44.0 

0.6 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

67 

3.00 

2.2 

15.5 

1  .95 

4.0 

17 

7.03 

0.280 

1  .OL 

66 

3.40 

2.9 

12.5 

2.05 

4.0 

23 

7.04 

0.310 

1  OL 

95 

5.20 

3.6 

5.5 

3.00 

5.0 

26 

6  90 

0.460 

2.0 

77 

3.20 

2.3 

11.0 

205 

2.0 

20 

7.32 

0.330 

1  .OL 

66 

3.00 

1.8 

2.0 

15 

6.B9 

0.320 

68 

2.  BO 

1.8 

11.5 

1.T5 

2.3 

18 

7.23 

0.270 

1  OL 

66 

2.40 

1  .7 

11.0 

1.60 

0.5 

16 

7.21 

0.210 

3.0 

77 

2.00 

2.2 

13.5 

1  .45 

3.2 

19 

7.15 

0  200 

86 

3.00 

2.8 

13.5 

1.85 

2.4 

24 

7.22 

0.300 

1  .OL 

95 

5.  20 

3.6 

15.5 

2.05 

5  0 

26 

7.32 

0.460 

2.0 

79 

3.11 

2.4 

11  .6 

1  .84 

3.7 

20 

7.t1 

0.298 

1  .30 

66 

2.00 

1.7 

5.5 

1  .45 

0.5 

15 

6.89 

0.200 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


35  01  77  1600 
IS  02  77  1500 
15  03  77  1445 
26  04  77  1430 
10  OS  77  1515 
15  06  77  1430 

13  07  77  1315 

14  09  77  1345 
23  11  77  1345 


3 
.3 
3 
3 
3 
■3 
•3 
3 
.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

35.0 
33.0 
36.0 
29.0 
25.0 
27.0 
24.0 
28.0 
34.0 


72  74 

TOTAL  TOT.  "AG 

CALCIUM  HESIUM 

MG/L  MG/L 


10.00 
9.40 

10.60 

a. oo 

7.6 

6.60 
7.80 
9.40 


2  35 

3  35 
2.40 
2.10 

1. 85 
1.75 
2.10 
2.45 


68 

COLOUR 
HAZEN 

UNITS 

40 
AC 
40 
30 
30 
30 
20 
40 
40 


67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 

0.90 
0.90 
1.05 
0.90 

0.60 
0.75 
O.BO 
0.90 


66 
SODIUM 
NA 
MG/L 

2.30 
3.30 
3.00 

2.20 

2.00 
2.00 
2-40 
260 


47 
.ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41 
COD 

MG/L 

10L 
20L 
40 

50 

16 
16 

41 

32 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DTf  MO  YR  LMT    DIST  BRi  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 

1600 

3 

15  02  77 

1500 

.3 

15  03  77 

1445 

.3 

26  04  77 

1430 

3 

10  05  77 

1515 

3 

IS  06  77 

1430 

.3 

13  07  77 

1315 

.3 

14  09  77 

1345 

3 

23  11  77 

1345 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINI  MUM 

36.0 
30.1 
24.0 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


0.040 


0.040 
0.040 
0.040 


10.60 
8.68 
6.60 

a 


2.45 
2.17 
1.7S 

S 


203        221 

TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 

MG/L       MG/L 

0.260 
0.340 
0.480 
0.420 
0.260 
0.240 
0.160 
0.230 
0.250 


0.480 
0.293 
0.160 


40 
34 
20 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


0.250 
0.010 
0.090 
0.030 
0.020 
0.030 
0.030 

o.oeo 

0.040 


0.350 
0.064 
0.010 


1.05 
0  88 
0.75 

8 

229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


3.30 
2.48 
2.00 

8 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.070 

0.020 

0.020L 

0.030 

0.010L 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.010L 


0.070 

0.0230 

0.010 


50 

270 

10 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

O.016 
0.040 
0.022 
0.021 

0.013 
0.016 
0.012 
0.017 


0.040 
0.020 
0.012 


238  60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


010L 
010L 
OIOL 
020L 
OIOL 
020L 
020L 
OIOL 
020L 


0.020 

0.0I4D 

0.010 


0.1L 
0.1 
0.1 
0.1L 

O.U 

0.1L 
0.1L 
0.1 


0.1 

0.10 

0.1 


NO   OF    SAMPLES 


8.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


OTTAWA    RiVER 

at  chats  falls,  fitzroy  harbour 
river   flow  gauge  fed  02kf0o9 


MAJOR    BASIN:    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:    OTTAWA    RIVER 


STATION    ID:       1B-0000- 170-02 

5TQRET    CODE:    02 
006 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BBS  DEPTH 
MTRS 

16  02 

77 

1200 

.3 

16  03 

77 

1130 

.3 

12  04 

77 

1050 

.3 

09  05 

77 

1  130 

.3 

01  06 

77 

1040 

-3 

05  07 

77 

I  040 

.3 

OB  08 

77 

1020 

.3 

13  09 

77 

1145 

.3 

18  10 

77 

1130 

.3 

15  11 

77 

1000 

3 

19  12 

77 

1135 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • > 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN   SAMP      PJ 
OY   MO    YR    LMT         OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


16  02  77 

1200 

.3 

16  03  77 

1130 

.3 

12  04  77 

1050 

.3 

09  05  7  7 

1130 

.3 

01  06  77 

1040 

.3 

05  07  77 

1040 

.3 

08  08  77 

1020 

.3 

13  09  77 

1145 

.3 

18  10  77 

1130 

.3 

IS  11  T7 

1000 

.3 

19  12  77 

113S 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • 1 
MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

18  0403150.0  5036250.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

163.60 

934 

901 

444 

BO 

81 

64 

H 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

S-DAY 

NO 

COL 1  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21133 

27600.00 

1600. 

116. 

12. 

a. 

L 

0.0 

9.0 

21156 

3 

62400.00 

2000. 

168. 

184. 

A. 

L 

0.0 

13.0 

2.0 

21  179 

4 

65600.00 

1500. 

128. 

8. 

4. 

L 

9.0 

14.0 

1  .OL 

2 1  202 

61000.00 

300. 

4. 

4.   L 

4. 

L 

10.0 

10.0 

2.0L 

21225 

29BOO.O0 

20. 

4.   L 

4.   L 

2. 

L 

21.0 

9.0 

21248 

25300.00 

200. 

4.   L 

4.   L 

2 

L 

23.0 

9.0 

1  .0 

21271 

19300.00 

80. 

4. 

0. 

23.0 

8.0 

0.2L 

21294 

1 7500 . 00 

10.   L 

4 

4.   L 

0. 

17.0 

9  0 

2.0L 

21317 

25900.00 

130. 

6.0 

9  0 

2.0L 

21340 

30700.00 

72. 

16 

4.   L 

4. 

L 

5.0 

13.0 

1  .0 

21363 

41B0O.O0 

316. 

36. 

24. 

2. 

L 

0.0 

10.0 

1.0 

65600.00 

2000. 

168. 

184. 

4. 

23.0 

14.0 

2.0 

36990.91 

193.*  0 

19.  •  0 

B.«  D 

2. 

0 

10.4 

10.3 

1  .40 

17500.00 

10, 

4. 

4. 

0. 

0.0 

SO 

0.2 

t! 

11 

9 

10 

0 

11 

11 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

i 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJElOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0 .  066 

0 

026 

0.090 

0.580 

0.010 

0.380 

0 .  040 

0 

032 

0.010L 

0.480 

0.004 

0.240 

70 

0 

15. OL 

0.028 

0 

D12 

0.070 

0.32O 

0.06B 

0.230 

70 

0 

15  OL 

0.018 

0 

005 

0.030 

0.360 

0.004 

0.141 

51 

0 

4.8 

0.03E 

0 

008 

0.060 

0.460 

0.002 

0.020L 

1  10 

D 

15. OL 

0.016 

0 

006 

0.050 

0.320 

40 

0 

15. OL 

0.018 

0 

006 

0.040 

0.430 

0.080 

20 

0 

15.  OL 

0.014 

0 

034 

0.06 

0.20 

0.004 

0.20 

30 

15.  L 

0.018 

0 

006 

0.070 

0.410 

0.010 

0.  150 

200 

0 

15.  OL 

0  068 

0 

034 

0.090 

0.58O 

0.068 

0.280 

200 

0 

15.0 

0.028 

0 

015 

0.053D 

0 .  396 

0.015 

0.1 6 SO 

73 

9 

13. 7D 

0.014 

0 

005 

0.010 

0.20 

0.002 

0.020 

20 

0 

4.8 

NO    OF    SAMPLES 
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CONT'D 


SAMP  OTE 
DY  MO  YR 

HOUR 

LMT 

STN 
BIST 

STN  SAMP   PJ 
BR3  DEPTH 

14 
COND 
25C 

16 
TURB. 
FORMAZIN 

56 

CHLORIOE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

280 
REACTIVE 
SILICATE 

95 

ACIDITY 
■0/L 

S3 
TOT  ALH 
AT  LAB 

55 

PH 
AT  LAB 

208 
TOTAL 
IRON 

25 

PHENOLS 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MO/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

16  03 

77 

1130 

-3 

130 

7.40 

9.5 

13  04 

77 

1050 

3 

108 

5.40 

6.0 

09  05 

77 

1130 

.3 

108 

3.40 

5.0 

05  07 

77 

1O<0 

3 

69 

2  60 

i  .a 

08  08 

77 

1020 

3 

170 

2.20 

4.5 

13  09 

77 

1  145 

3 

72 

2.50 

4.0 

18  10 

77 

1  130 

.3 

138 

2.60 

6.0 

15  11 

77 

1000 

.3 

92 

2.4 

4.5 

19  12 

77 

1135 

-3 
MA  I  |  MUM 

110 
170 

2.50 
7.40 

5.0 
9.S 

AVO 

OR  GEOM 

1  1  l 

3.44 

5.1 

MINI  MUM 

69 

2.20 

1.8 

NO  OF  SAWPLES 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 
AT  CHENAUX  DAM. 
RIVER 


PORTAGE-OU-FORT 


LONG 


STATION  ID:   1 8-0000-240-02 


MAJOR  6A5IN;  CHEAT  LAKES 
MINOR  SASIN:  OTTAWA  RIVER 

U.T.M.  IB  0369400.0  S049BB9.0  4 


REGION  04 


STORET  CODE:  02 
006 


MILEAGE   188.60 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

1120 

.3 

16  03 

77 

1020 

.3 

27  04 

77 

1055 

3 

16  06 

77 

1025 

3 

14  07 

77 

1035 

3 

25  OB 

77 

1050 

3 

15  09 

77 

1  1  10 

-3 

26  10 

77 

1130 

3 

24  11 

77 

1125 

3 
MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAWPLES 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YH 

LMT 

D1S1 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

1  120 

.3 

16  03 

77 

1030 

3 

27  04 

77 

1D55 

3 

16  06 

77 

1025 

3 

14  07 

77 

1035 

.3 

25  06 

77 

1050 

3 

15  09 

77 

1  1  10 

.3 

26  10 

77 

1130 

3 

24  1  1 

77 

1125 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     D1ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 

77 

1  120 

.3 

16  03 

77 

1020 

.3 

27  04 

77 

1055 

.3 

16  06 

77 

1025 

.3 

14  07 

77 

1035 

3 

25  08 

77 

1050 

.3 

15  09 

77 

11  10 

.3 

26  10 

77 

1130 

3 

24  11 

77 

1125 

,3 

MAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  1  •  1 
MINI  MUM 

934 

901 

444 

BO 

B1 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

PLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/lOQML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20036 

220. 

42. 

4. 

0.0 

2  . 8 

20091 

620. 

48 

76. 

2.8 

13-2 

1  .0 

20166 

BO. 

4. 

2.   1 

7.9 

12-0 

0.4 

20242 

t08. 

4. 

3    L 

19.0 

B.7 

0  .5 

20299 

100.   L 

3. 

3.   L 

21  .5 

a.o 

0  .9 

20340 

100. 

3. 

4. 

18.8 

8.  3 

20373 
20415 

6 

350. 

6. 

3.   L 

18.0 
10.2 

B.7 
10.2 

1  .3 
0.2 

20452 

44. 

13. 

4. 

«.» 

11.4 

0.6 

620. 

48 

76. 

21.5 

12.2 

2.8 

144.'  D 

7." 

«.*  D 

11.5 

9.9 

0.9 

44. 

2. 

2. 

0.0 

8.0 

0.2 

8 

8 

8 

9 

■ 

8 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 
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TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-  SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"G/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0  COS 

0.200 

0.450 

0.003 

0.232 

0.030 

0.014 

0.0B6 

0.370 

0.004 

0 .  2S6 

0.018 

0.002 

0.096 

0.390 

0.004 

0.156 

0.009 

0.002 

0.014 

0.280 

0.003 

0.162 

0,029 

0.004 

0.030 

0.410 

0.005 

D.170 

0.007 

0.004 

0.020 

0.290 

0.007 

0.263 

0.0S8 

0.061 

0.018 

0.350 

0.004 

0.251 

0.012 

0.008 

0.010 

0.260 

0.003 

0.347 

0.01B 

0.OO6 

0.004 

0.300 

0.003 

0.310 

O.OBB 

0.061 

0  200 

0.450 

0.007 

0.347 

0.025 

0.012 

0.053 

0.344 

0.004 

0.241 

0.007 

0.002 

0.004 

0.260 

0.003  , 

0.156 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

76 

3  50 

2.5 

78 

6.60 

2.2 

6C 

1.40 

6.5 

57 

2.20 

1.5 

61 

1  60 

1.6 

68 

1.60 

1.9 

70 

1  .40 

2.2 

67 

1.70 

1.5 

70 

2.40 

1.9 

78 

6.60 

6.5 

67 

2.49 

2.4 

57 

1  .40 

1  .5 

NO  OF  SAVIPLES 
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8.O.X./  SITE:  OTTAWA  DIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DES  JOACHIMS  DAM 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KA002 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 


STATION  ID:   18-0000- 300-03 


STORET  CODE:  05 
006 


300 


U.T.M.    18   0391800.0   5117700.0    4 


REGION  04 


MILEAGE   282.00 


SAMP  DTE  HOUR 
DV  MO  VR  LMT 


IB  03  77  1030 
09  05  77  1300 


STN 
01  S  f 
FEET 


STN  SAMP 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MM  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  03  77  1030 
09  05  77  1300 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN  l'| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  03  77  1030 
09  05  77  1300 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 

NO 


901         444 

SCD   FLOW  CFS 


80  Bl  84  88  B05  3  l 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUO.  WATER  DISS.  5-DAY 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA  TEMP.  02  BOD 

MF/100ML  MF/100ML  MF/tOOML  MF/100ML  DEG  C  MG/L  MG/L 


20996 
20999 
20117 

3 
3 
3  8 

34900.00 
34900.00 
44700.00 

4.   L 
4.   L 
4.   L 

2.   L 
2.   L 
2.   L 

2.   L 
2.   L 
2.   L 

6.0 

1  .3 

1.2 
O.B 

44700.00 
38166.67 
34900.00 

4. 
4.»  0 

4. 

2. 

2.-  D 
2. 

2. 

2.«  0 
2. 

6.0 
6.0 
6.0 

1  .2 
11 
0.8 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 
TOTAL 
KJElDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 

0.016 
0.009 
0.014 

0.005 
0.005 
0.005 

0.206 
0.206 
0.092 

0.540 
0.540 
0.330 

0.003 
0.003 
0.003 

0.187 
0.187 
0.142 

0.016 
0.013 
0.009 

0.005 
0.005 
0.005 

0  .  206 
0.168 
0.092 

0.540 
0.470 
0.330 

0.003 
0.003 
0.003 

0.187 
0.1  7S 
0.142 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

14 
CONO. 
35C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

71 
71 
56 

5.20 
5.20 
4.80 

1  .7 
1.5 
1  2 

71 
66 
56 

5.20 
5.07 
4. BO 

1  .7 
1.5 
1  .2 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.M./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 

AT  OTTO  HOLDEN  DAM.  6  MILE5  NORTH  OF  MATTAWA 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02JE012  MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

MINOR  BA51N:  OTTAWA  RIVER 


STATION  ID:   180000-360-02 


STORET  CODE:  02 
006 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


LAT 


STN       STN    SAMP       PJ 
OIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


03  01 

77 

1300 

.3 

12  04 

77 

1345 

.3 

11  05 

77 

1300 

.3 

05  06 

77 

1430 

.3 

29  06 

77 

1215 

.3 

20  07 

77 

1755 

.3 

10  OB 

77 

1410 

.3 

31  08 

77 

1910 

.3 

25  09 

77 

1230 

.3 

16  10 

77 

1645 

.3 

06  11 

77 

0B45 

.3 

27  11 

77 

1235 

.3 

20  12 

77 

1630 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<•! 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

17  0674750.0  513840C 

.  0  4 

REGION  05 

MILEAGE   : 

40.90 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

BOS 

3 

l 

SAMPLE 

sco 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

1 B  B 1  a 

6  4 

24. 

2. 

L 

2. 

L 

0.0 

6.0 

2.0 

18314 

6 

33800.00 

36. 

2. 

L 

2. 

L 

5.0 

1  .6 

18343 

33300.00 

20. 

4. 

L 

4. 

L 

0.8 

1B359 

6 

13100  00 

48. 

2. 

L 

10. 

17.0 

1  .0 

16382 

6 

19500  00 

600.   G 

300. 

G 

24 

15.0 

8.5 

3.2 

18401 

6 

1 9000 . 00 

1100. 

12. 

20. 

33  0 

6.5 

3.0 

18424 

6 

14200.00 

9000. 

4. 

4. 

20.0 

5.0 

1  .2 

18446 

6 

12300.00 

100. 

6. 

244. 

19.0 

4.0 

1  .8 

18472 

6 

15600.00 

50. 

2. 

2. 

L 

16.0 

5.0 

1  .0 

18495 

6 

16900.00 

20. 

10. 

L 

10. 

L 

B.O 

6.0 

0.5 

18518 

6 

16800.00 

130. 

6. 

2. 

11.0 

5  0 

1  .2 

18541 

6 

23600.00 

4.   L 

2. 

2. 

L 

3.0 

6.0 

1  . 6 

18559 

S 

26600.00 

20. 

3. 

2. 

L 

1.0 

0.6 

33800.00 

90O0. 

300. 

344. 

23.0 

6.5 

3.2 

20416.67 

80.*  E 

5,» 

E 

6.' 

D 

11  .5 

5.8 

1  .5 

12300.00 

4. 

2. 

3. 

0.0 

4.0 

0.5 

NO    OF    SAMPLES 


12 


13 


13 


13 


13 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
.3 
3 
3 


03 

01 

77 

1300 

11 

04 

77 

1345 

1  l 

05 

77 

1200 

05 

06 

77 

1430 

39 

06 

77 

1215 

20 

07 

7? 

1755 

10 

OB 

77 

1410 

31 

OB 

77 

1910 

25 

09 

77 

1230 

IE 

10 

77 

1645 

06 

1  1 

77 

0845 

27 

11 

77 

1235 

20 

1  J 

77 

1630 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  <  •  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


03 

01 

77 

1300 

13 

04 

77 

1245 

1  1 

05 

77 

1200 

05 

06 

77 

1430 

29 

06 

77 

1215 

20 

07 

77 

1755 

10 

08 

77 

1410 

31 

OS 

77 

1910 

25 

09 

77 

1230 

16 

to 

77 

1645 

06 

11 

77 

0645 

27 

1 1 

77 

1235 

20 

12 

77 

1630 

.3 

3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
■  3 

3 

3 
.3 

3 


MAXIMUM 
AVC  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

30 

21 

22 

6 

8 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0.005 

0.266 

0.490 

0.003 

0  147 

44  0 

2.3 

0.017 

0.003 

0.146 

0.510 

0.003 

0  177 

43.0 

3.0 

0.012 

0.006 

0.074 

0.330 

0.003 

0  142 

42.0 

3.2 

0.007 

0.003 

0.214 

0.450 

0.003 

0-183 

49.0 

3  4 

0.021 

0.003 

0.320 

0.890 

0.0O4 

0.156 

59.0 

9.6 

0.040 

0.003 

0.266 

3.180 

0.0O4 

0.106 

53.0 

4.4 

O.OlO 

0.002 

0.328 

0.760 

0.005 

0.095 

51  .0 

1,8 

0.023 

0.003 

0.368 

0.890 

0.005 

0.135 

55. 0 

3.3 

0.012 

0.002 

0.  130 

0.450 

0.004 

0.106 

49.0 

2.8 

0.017 

0.003 

0.356 

0.820 

0.004 

0.136 

49.0 

2.1 

o.oia 

0.002 

0.216 

0.610 

0.003 

0.117 

47.0 

3.1 

0,016 

0.004 

0.324 

0.810 

0.004 

0.135 

50.0 

2.7 

0.014 

0.005 

0.112 

0.410 

0.004 

0.173 

48.0 

2.2 

0.040 

0.006 

0.36B 

3.180 

0.005 

0.183 

59.0 

9.6 

0.017 

0.003 

0.340 

0.738 

0.004 

0.138 

49.0 

3.4 

0.007 

0.002 

0.074 

0.330 

0.003 

0.095 

42.0 

1  .8 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

16 

56 

59 

280 

85 

53 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MO/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

St  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

66 

5.30 

1  .6 

St 

4.20 

1.5 

58 

3.20 

1  .4 

70 

4.00 

1.8 

73 

4.50 

1.7 

75 

2.60 

1.9 

75 

2. 60 

1.8 

78 

3.00 

1.8 

69 

2.30 

1.7 

73 

3.  BO 

1.8 

68 

3.  80 

1.S 

72 

4.60 

20 

69 

4.70 

1.6 

7B 

5.20 

2.0 

70 

3.72 

1  .7 

5B 

2,20 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


BO.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


OTTAWA  RIVER 

DAM  AT  TEMISCAM1NG 

RIVER 


STATION  ID:   18-0000-380-02 


ONTARIO  SIDE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

77 

1400 

3 

02  02 

77 

1000 

.3 

02  03 

77 

0900 

3 

19  04 

77 

1000 

3 

01  06 

77 

1030 

■3 

05  07 

77 

1000 

.3 

02  08 

77 

1000 

3 

06  09 

77 

1300 

.3 

04  10 

77 

0930 

.3 

01  11 

77 

1100 

3 

01  12 

77 

1000 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

('  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


05  01  77 

1400 

,3 

02  02  77 

1000 

3 

02  03  77 

0900 

3 

19  04  77 

1000 

3 

01  06  77 

1030 

3 

05  07  77 

1000 

.3 

02  OB  77 

1000 

.3 

06  09  77 

1300 

.3 

04  10  77 

0930 

3 

01,  11  77 

1100 

.3 

01  12  77 

1000 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • > 
M I N I  MUM 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

LONG 

U.T.M 

17  0645025.0  5174300.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

372.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

B05 

3 

, 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

19950 

1  .0 

19951 

1  .0 

19952 

1.0 

19953 

1.D 

0.6 

1  9955 

10.0 

0.6 

19956 

14.0 

0.6 

19957 

19.0 

0.2 

19958 

17.0 

1,0 

19959 

13.0 

0.2 

19960 

9.0 

0.2 

19961 

5.0 

19.0 
8.3 

1.0 

11 

1.0 
0.5 

o.a 

7 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

"6/L 

MG/L 

0.018 

0 

010 

0.058 

0.220 

0.004 

0.191 

0.012 

0 

009 

0.04B 

0.240 

0.003 

0.142 

0.015 

0 

006 

0.002 

0.  ISO 

0.002 

0.  148 

0.012 

0 

006 

0.010 

0.290 

0.002 

0.  IBS 

39 

0.022 

0 

006 

0.014 

0,260 

0.003 

0,197 

0.013 

0 

005 

0.024 

0.260 

0.003 

0.142 

0.021 

0 

011 

0.038 

D.340 

0.003 

0.122 

46.0 

0.2 

0.008 

0 

001  L 

0.002L 

0.610 

0.001 L 

0.0051 

49.0 

0.010 

0 

003 

0.010 

0.360 

0.002 

0.138 

0.014 

0 

006 

0.008 

0.230 

0.002 

0.318 

50.0 

1.6 

0.013 

0 

008 

0.010 

0,  180 

0.003 

0.163 

47.0 

1  .1 

0.032 

0 

.011 

0.058 

0.610 

0.004 

0.218 

50.0 

1  .6 

39 

D.0I4 

0 

.0070 

0.020D 

0.288 

0.003D 

0 . 1 500 

48.0 

1  .0 

n 

o.ooa 

0 

.001 

0.002 

0.160 

0.001 

0.005 

46.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


690 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BOG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMKOS  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


330 
REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


59 

SULPHATE 


95 

ACIDITY 
MC/L 


52 

TQT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


05 

01 

77 

1400 

02 

02 

77 

1000 

02 

03 

77 

0900 

19 

04 

77 

1000 

ot 

06 

77 

1030 

05 

07 

77 

1000 

02 

08 

77 

1000 

06 

09 

77 

1300 

04 

10 

77 

0930 

01 

1  1 

77 

1  10Q 

01 

12 

77 

1000 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


68 

65 

66 

'  60 

71 
70 

76 
72 
75 
70 


5.50 
6.00 
5.J0 
4.00 

3.  GO 
3.  20 
2.40 


1  .2 
1  .1 


10.0 
11  .5 


1  .75 


2.00 
1  .75 


1  .75 
1  .90 


1  B 
3.0 
2.0 
2.0 
2.  I 
2.7 
2.2 
1  .9 


3.3 


16 
16 
17 

20 
20 

2' 
22 


0.440 
0.550 
0.410 


0.260 
0.220 
0  250 


1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .0 
1  .OL 
1  .OL 

1  .0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ I 

MINIMUM 


76 
69 

60 


6.00 
4.33 
2.40 


1  .4 
1  .2 
1  .1 


12.0 
10.9 
10.0 


2.00 
1  .83 
1  .75 


3.3 
2.2 

1  .8 


22 
19 
16 


7.  BO 
7.23 
6.73 


0.550 
0.355 
0.220 


.0 

.00 
.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET 


05 

CM 

77 

1400 

02 

02 

77 

1000 

02 

03 

77 

0900 

IB 

04 

77 

1000 

01 

06 

77 

1030 

05 

07 

77 

1000 

02 

08 

77 

1000 

OS 

OS 

77 

1300 

04 

10 

77 

0930 

01 

1 1 

77 

1  100 

01 

13 

77 

1000 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

P   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

TH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

HI 

C  AS  C 

RS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

3 

26.0 

7.20 

1  .95 

40 

0.85 

1  .70 

.3 

25.0 

6.60 

2.05 

60 

0.B5 

1.30 

.3 

23.0 

6.40 

1.60 

50 

.3 

40 

.3 

27.0 

7.40 

2.10 

3.30 

,3 

5 

0.75 

2.00 

3 

18.0 

4.00 

1.90 

40 

.3 

27.0 

7.60 

1  .95 

40 

0.75 

2.60 

.3 

.3 

28.0 

8.00 

2.00 

O.BO 

2.50 

41 

361 

265 

COO 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLSS 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.001 
0.002 
0.001 

10L 

0.001 
0.002 

20 
20 

0.001 
0.001 
0.001 
0.002 

27.0 


•4 


0.002 


MAXIMUM 

26  .0 

8.00 

2.  10 

60 

0.85 

3.30 

AVG  OR  GEOM  MN  1 ■ 1 

25.1 

6.85 

t  .97 

3B 

0.80 

2.23 

MINIMUM 

18.0 

4.00 

1  .80 

5 

0.75 

1  .30 

NO  OF  SAMPLES 


20 

16D 

10 


0  002 
0.001 
0.001 

10 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
D*  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


.3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 


05 

01 

77 

1400 

02 

02 

77 

1000 

02 

03 

77 

0900 

19 

04 

77 

1000 

01 

06 

77 

1D30 

05 

07 

77 

1000 

02 

08 

77 

1000 

06 

09 

77 

1300 

04 

10 

77 

0930 

01 

12 

77 

1000 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 


203 
TOTAL 
ALUMINUM 
MG/L 


0.710 
0.500 
0.420 
0.580 
0.410 
0.380 
0.280 
0.300 
0.460 


221 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 


325 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


OlOL 

010 

040 

020 

010 

020 

010L 

030 

020 

020 


229 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


215 
TOTAL 
CADMIUM 
MC/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

010L 

030 

050 

020 

020L 

010L 

030L 

040L 

020 

OlOL 


301 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.012 
0.010 


0.022 
0.006 
0.010 


238 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 


0.010L 
0.010L 
.OlOL 
.010 
.020L 
.02OL 
.020L 
.OlOL 
.020L 
.020L 


FLUORIDE 
MG/L 


0.1 
0.1 


MAXIMUM 

AVG   OR   GEOM  MN    (  •  ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.710 
0.449 
0.280 


0.040 

0.019D 

0.010 

10 


0.050 

O.022 

0.020 

0.1 

0.032D 

0.012 

0.015D 

0.1 

0.010 

0.006 

0.010 

o.t 

10 


10 


B.O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


KEMPTVULE    CREEK 
HIGHWAY    43.    KEMPTVILLE 
RIVER  FLOW    GAUC 


SAMP    DTE    HOUR        STN       STN    SAMP       PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


1  1  01 

77 

0925 

.3 

07  02 

77 

0905 

.3 

02  03 

77 

0840 

3 

12  04 

77 

0830 

3 

03  05 

77 

0835 

,3 

07  06 

77 

0900 

.3 

04  07 

77 

0900 

■3 

02  08 

77 

OB35 

.3 

12  09 

77 

0900 

.3 

03  10 

77 

084S 

.3 

31  10 

77 

0B45 

.3 

05  12 

77 

0B45 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<•) 

MINIMUM 

E 

D  02LA00 

STATION 

10:   18-0033-003-02 

5 

MAJOR 

BASIN;  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

LONG 

U  T.M 

.  IB  0449450 

.0  498695C 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

34 

90 

934 

901 

444 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

H.f 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTEF 

. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

D£G  C 

MG/L 

MG/L 

22000 

4 

27.50 

0.0 

8.0 

1  .8 

22020 

4 

16.80 

0.0 

7.0 

3.0 

22040 

4 

27.00 

370. 

140. 

60 

0.0 

6.0 

2.0 

3  2060 

6 

387.00 

2200. 

170. 

20. 

9.0 

10.0 

1  .4 

22080 

6 

30.10 

3900. 

310. 

110. 

12.0 

8.0 

1  .0 

22100 

6 

ts.oo 

5800. 

90. 

280. 

17.0 

6.0 

1  .7 

22120 

5 

7 

9.00 

10. 

10.   L 

10. 

L 

21,0 

7.0 

1  8 

22140 

5 

7 

1  .10 

100.   L 

2.   L 

2. 

L 

22.0 

8.0 

0.8 

22160 

5 

7 

1  .10 

1500. 

a. 

4. 

L 

17.0 

B.O 

3.5 

22180 

E 

8.00 

6100. 

132. 

76. 

9.0 

B.O 

1  .8 

22200 

e 

70.60 

1100. 

88. 

36. 

7.0 

9.0 

0.6 

22220 

6 

598.00 

3100. 

152. 

160. 

0.0 

5.0 

0.4 

598.00 

6100. 

310. 

2B0. 

22.0 

10.0 

3.5 

99.27 

946.*  D 

53.  •  0 

32." 

D 

9.5 

7.5 

1.6 

1  .10 

10. 

2. 

2. 

0.0 

5-0 

0.4 

NO    OF    SAMPLES 


12 


10 


10 


10 


12 


IS 


691 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   =  J 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


t1  01 

77 

092S 

3 

07  02 

77 

0905 

.3 

02  03 

77 

0940 

3 

12  01 

77 

0830 

3 

03  OS 

77 

083S 

.3 

07  06 

77 

0900 

.3 

04  07 

77 

0900 

.3 

02  oa 

77 

0835 

.3 

12  09 

7? 

0900 

.3 

03  10 

77 

0845 

.3 

31  10 

77 

0845 

.3 

05  12 

77 

0845 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  < • ) 
MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CAiXUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  030 

0.008 

0  138 

1  .000 

0.006 

0 .  354 

O.C82 

0.034 

0  361 

1  .400 

0018 

0.237 

0.0S8 

0.023 

0.330 

1  .260 

0.013 

0.217 

0.015 

0.002 

3  600 

0.003 

0.157 

0.033 

0.008 

0.032 

0.760 

0.003 

0.492 

0.137 

0.070 

0.400 

1  .730 

0.022 

0.353 

0.084 

0.048 

0.299 

1  .410 

0.070 

0.290 

0.121 

0.066 

0.328 

1  .600 

0.  180 

0.670 

0.240 

0.081 

0.660 

2.400 

0.089 

0.171 

0.173 

0.095 

0.1  86 

1  .  1  50 

0.032 

0.713 

0.026 

0.001 

0.066 

0.880 

0.007 

0.250 

0.016 

0 .  004 

0.012 

0.590 

0.003 

0.164 

0.240 

0.095 

0.660 

3.600 

0.  180 

0.713 

0.085 

0.037 

0.256 

1  .482 

0.037 

0.339 

0.015 

0.001 

0.012 

0.590 

0.003 

0.157 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OtST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 


1 1 

01 

77 

0925 

07 

02 

77 

0905 

02 

03 

77 

0840 

12 

04 

77 

0830 

03 

OS 

77 

0835 

07 

06 

77 

09O0 

04 

07 

77 

0900 

02 

08 

77 

0835 

12 

09 

77 

0900 

03 

10 

77 

0845 

31 

10 

77 

0845 

05 

12 

77 

0845 

VAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 
MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

as 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

35C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MC/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

600 

3.50 

14.0 

590 

3.00 

11.5 

560 

3.80 

13.5 

315 

1.50 

6.4 

370 

1.60 

9.7 

430 

3.40 

13.5 

430 

1  .20 

19.5 

530 

1  .20 

43.0 

550 

2.50 

48.  5 

445 

5.00 

21  .5 

426 

2.10 

10.0 

351 

2.60 

6.6 

600 

5.00 

48.5 

466 

2.62 

18.  1 

315 

1  .20 

6.4 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


N1DEAU  RIVER 

AT  OLD  SLY  LOCKS.  SMITH  FALLS 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02LA005 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIDEAU  RIVER 


U.T.M.  18  0420575. 0  4971200.0  4 


STATION  10:   18-0033-005-02 

STORET  CODE:  02 
006 
1710 

REGION  04  MILEAGE    60.4 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

10 

CI 

77 

0940 

07 

02 

77 

1545 

02 

03 

77 

1445 

12 

04 

77 

1530 

03 

OS 

77 

1530 

07 

06 

77 

1520 

04 

07 

77 

1515 

02 

09 

77 

1310 

12 

09 

77 

1515 

03 

10 

77 

1515 

31 

10 

77 

1445 

05 

12 

77 

1440 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


2201  1 
22031 
22051 
22071 
22091 
221  11 
22131 
22151 
22171 
22191 
22311 
22231 


901 

SCO 


444 

FLOW  CFS 


6 

6 

5 

6 

6 

6 

5  7 

S  7 

5  7 

6 

6 

6 


193 

346 
321 

1400 
437 
23B 
222 
226 
224 
208 
194 
218 


00 
.00 

00 
-00 
.00 
.00 
.00 
.00 

oo 

.00 
.00 

00 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 


510. 
90. 

3000. 
1200. 

230. 

360. 


1600. 

1  100. 


700. 


81 

FECAL 
COt I  FORM 
MF/100ML 


160. 
12. 
6. 
32. 
38. 
24. 


28. 
44. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML 


4. 
10. 
90. 

6 


4. 
24. 


805  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEC  C  MG/L 


0.0 
0  0 
0.0 
9.0 


13 
16 
22 
24 
IS. 
11 
10 
0 


1  .0 
9.0 
2.0 
1  .0 
9.0 
E.O 
9.0 


1 
5 -DAY 
800 

MG/L 


10.0 


0.4 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


1400.00 
352.25 
193.00 

12 


3000. 
635.* 

90. 


160. 
33.  • 
B. 


go. 

10.' 

4. 


24.0 
10.3 

0.0 

12 


12.0 
9.2 
6.0 

12 


1  .6 
0.8 
0.2 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

0940 

■3 

07  02 

77 

1545 

.3 

02  03 

77 

1445 

.3 

12  04 

77 

1530 

.3 

03  OS 

77 

1530 

.3 

D7  06 

77 

1520 

.3 

04  07 

77 

1515 

3 

02  OS 

77 

1310 

.3 

12  09 

77 

1515 

.3 

03  10 

77 

1515 

3 

31  10 

77 

1445 

3 

05  12 

77 

1440 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

33  34 

TOT»L  FILTEREO 

P  REACTIVE 

MG/l  P   MG/L 


0.024 
0.041 
0.030 
0.038 
0.029 
0.  10B 
0.036 
0.038 
0.035 
0.023 
0.022 
0.020 


O.  108 
0.037 
0.020 


008 

019 

01  1 

001 

001 

009 

005 

0.015 

0.012 

0.007 

0.002 

O.0O4 


0.019 
0.008 
0.001 


19 

FILTEREO 

AMMONIA 

MG/L 

0.155 
0.208 
0.178 
0.004 
0.014 
.020 
.019 
.016 
.010 
.026 
.026 
.038 


0.208 

0.060 
0.004 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.590 

0.630 
.600 
.640 
.560 
.390 
.620 
.540 
.520 
.510 
.450 


0.640 


0.640 
0.558 
0.390 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.001 
0.002 
0.002 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0 .  003 
0.002 
0.002 
0.003 


0.003 
0.002 
0.001 


22 

FILTERED 
N03-N 

MG/L 

0.009 

0.068 

0.140 

0.067 

0.008 

0  013 

0.005L 

0  008 

0 .  005 

0.04S 

0.013 

0.161 


0.161 

0.O47D 

0.005 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


692 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST»  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BBG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 

3 

3 


10 

01 

77 

0940 

07 

02 

77 

1545 

02 

03 

77 

1445 

12 

01 

77 

1530 

03 

05 

77 

1530 

37 

06 

77 

1520 

04 

07 

77 

1515 

02 

OB 

77 

1310 

12 

09 

77 

1515 

03 

10 

77 

1515 

31 

10 

77 

1445 

OS 

12 

77 

1440 

.3 
3 
3 
3 

■  3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  * ) 

M 1 N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REAC1 IVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

forma;  i  rt 

MG/L 

SILICATE 

MC/L 

'AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

250 

1  .00 

6.1 

235 

1  .60 

5.5 

550 

1  .60 

7.  1 

215 

1  .50 

6.5 

220 

1  .20 

6.1 

210 

1  .40 

4.9 

185 

1  .20 

4.6 

185 

1  .20 

4.2 

ISO 

1  .00 

4.2 

190 

1  80 

4.6 

215 

1  .70 

6.9 

284 

2.90 

8,6 

264 

2.90 

8.6 

218 

1  .51 

S.8 

160 

1.00 

4.2 

NO  OF  SAMPLES 


6. OK  /  SITE: 

RIDEAU  RIVER 

STATION 

ID:   18-0033-007-02 

SAMPLE  POINT: 

NARROWS  LOCK  BRIDGE. 

4  MILES 

NORTH  OF 

CROSBY 

STATION  TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

STN  NO      7 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

18  Q3973DC 

.0  495050C 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

82.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

DY  MO  YR  LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

NO 

CO LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

NF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

12  01  77  1320 

3 

22018 

6 

0.0 

11  .0 

0.6 

06  02  77  1445 

.3 

2203B 

E 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

BO 

1  .8 

D1  03  77  1330 

.3 

22058 

6 

4.   L 

2.   L 

2. 

0.0 

9.0 

0.4 

13  04  77  1400 

.3 

22078 

6 

4.    L 

2.   L 

2.   L 

6.0 

12  0 

1  .6 

04  05  77  1330 

.3 

22098 

6 

16. 

2.   L 

2.   L 

10.0 

1  1  .0 

1  .6 

08  06  77  1345 

.3 

221  >8 

E 

148. 

3.   1 

160. 

16.0 

8.0 

1  .9 

05  07  77  1400 

.3 

22138 

5  8 

4. 

2.   L 

2.   L 

22.0 

8.0 

1  .6 

03  08  77  1115 

.3 

22158 

5  8 

40. 

8. 

100. 

24.0 

9.0 

14.0 

13  09  77  1315 

.3 

22178 

5  a 

30. 

2.   L 

2.   L 

18.0 

8.0 

1  .0 

04  10  77  1345 

.3 

22198 

6 

60. 

3.       L 

2.   L 

13.0 

7.0 

0.5 

01  11  77  1340 

.3 

22218 

6 

4.   L 

2.   L 

2-   L 

10.0 

8.0 

1  .0 

12  12  77  1300 

.3 

22238 

6 

48. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

11  .0 

0.2 

MAXIMUM 

148. 

8. 

160. 

24.0 

12.0 

14  .0 

AVG 

OR  GEOM  :■: 

15.  •  D 

2.  •  D 

4,»  D 

9.9 

9.2 

2.2 

MINIMUM 

4. 

a. 

2. 

0.0 

7.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

ST\  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO  YR  LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12  01  77  1320 

3 

0.017 

0.006 

0.068 

0.490 

0.002 

0.063 

08  02  77  1445 

.3 

0.020 

0.008 

0.004 

0.420 

0.001 

0.  144 

01  03  77  1330 

.3 

0.019 

0.007 

0.002 

0.390 

0.003 

0  233 

13  04  77  1400 

.3 

0.038 

0.001 

0.002L 

0.560 

0.002 

0.07B 

04  05  77  1330 

.3 

0.030 

0.001 

0.020 

D.830 

0.003 

0.052 

08  06  77  1345 

.3 

0.023 

0.001 

0.010 

0.510 

o.oot 

0.005L 

05  07  77  1400 

.3 

0.024 

0.0O1 

0.010 

0.530 

0.001 

0.005L 

03  08  77  1115 

3 

0.  160 

0.002 

0.004 

5.100 

o.oou 

0.005L 

13  09  77  1315 

3 

0.023 

0.001 

0.020 

0.570 

0.001 

0.005L 

04  10  77  1345 

.3 

0.045 

0.020 

0.204 

0.700 

0.003 

0.032 

01  11  7  7  1340 

.3 

0.028 

0.002 

0.074 

0.540 

0.013 

0.042 

12  12  77  1300 

.3 

0.029 

O.0Q3 

0.034 

0.490 

0.002 

0.103 

MAXIMUM 

0.  160 

0.020 

0.204 

5.100 

0.013 

0.233 

AVC 

OR  CEOI 

0.036 

0.004 

0.0380 

0.92B 

0.0030 

0.0630 

M 1 N 1  MUM 

0.017 

0.001 

0.002 

0.390 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


12 


14 

16 

SB 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY 

MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

UG/L 

SILICATE 

■G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

■G/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

12 

01 

77 

1320 

.  3 

240 

1.00 

7.3 

08 

02 

77 

1445 

.3 

235 

1  .3D 

6.8 

01 

03 

77 

1330 

3 

240 

0.90 

7.3 

13 

04 

77 

140D 

3 

204 

1  .00 

6.2 

04 

05 

77 

1330 

3 

225 

1  .20 

7.2 

08 

06 

77 

1345 

.3 

220 

0.90 

7.4 

05 

07 

77 

1400 

.3 

220 

1  .00 

7.3 

03 

08 

77 

11  15 

3 

220 

42.00 

7.B 

13 

09 

77 

1315 

3 

215 

22.00 

7.4 

04 

10 

77 

1345 

3 

220 

1  .60 

9.1 

01 

11 

77 

1340 

.3 

221 

1  .70 

7.6 

12 

12 

77 

1300 

.3 
MAXIMUM 

235 

240 

1.40 
42.00 

7.S 

9.  1 

AVG 

OR  GEO! 

224 

6.33 

7.4 

MINI  MUM 

204 

0.90 

6.2 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


693 


B.O.X,/  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION   TYPE 


TAV    RIVER 

1    MILE    DOWNSTREAM    FROM    PERTH    LAGOONS 

RIVER 


LONG 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

U.T.M.  IB  0405400.0  4971550.0  4 


STATION  ID:   1 B-0033-008-02 

STORET  CODE:  02 
00« 
1710 


REGION   04 


MILEAGE         70.90 


934 

901 

444 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

5CD 

FLOW  CFS 

DT  MO 

TR 

LMT 

D1ST 
FEET 

BRG,  DEPTH 
MTRS 

NO 

10  01 

77 

MOO 

3 

22013 

4 

oe  02 

77 

1030 

.3 

22033 

4 

01  03 

77 

0930 

.3 

22053 

4 

0 

13  04 

77 

0900 

.3 

22073 

6 

04  05 

77 

0900 

.3 

22093 

6 

os  oe 

77 

0930 

.3 

221  13 

6 

8 

05  07 

77 

0940 

.3 

22133 

5 

7 

03  08 

77 

0915 

3 

22153 

5 

7 

13  09 

77 

0925 

.3 

22173 

5 

7 

04  10 

77 

09  IS 

.3 

22193 

5 

01  11 

77 

0910 

3 

22213 

6 

12  12 

77 

1030 

.3 
MAXIMUM 

22233 

4 

6 

AVG 

OR  GEOH  i.l,' 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

33 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ      TOTAL 
DV  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  P 

FEET       MTRS  MG/L 


.3  0.020 

.3  0.095 

.3  0.154 

.3  0.055 

.3  0.037 

.3  0.036 

.3  0.040 

.3  0.035 

.3  0.044 

.3  0,072 

.3  0 . 065 

3  0 .  1  26 


10 

Oi 

77 

1100 

OB 

02 

77 

1030 

01 

03 

77 

0930 

13 

04 

77 

0900 

04 

05 

77 

0900 

08 

06 

77 

0930 

D5 

07 

77 

0940 

03 

08 

77 

0915 

13 

09 

77 

0925 

04 

10 

77 

0915 

01 

11 

77 

0910 

12 

■  2 

77 

1030 

34 

FILTERED 

REACTIVE 
P  MG/L 

0.006 
0.070 
0.084 
0.024 
0.007 
0.016 
0  023 
0.014 
0.011 
0.044 
0.038 
0.014 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


.090 

.420 

.410 

.134 

.014 

.042 

0.040 

0.026 

0.016 

0.066 

0.126 

0.338 


80  8l  84  B8 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

C0L1 FORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/100ML  MF/IOOML 


14900. 
69000. 
11000. 

112. 

400. 

200. 
40. 

BOO. 

890. 

390. 
7600. 


69000. 
1215.* 
40. 

11 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


510 
870 
140 
710 
910 
520 
490 
050 
550 
710 
0.S60 
0.900 


BOO. 
2000. 

100. 
26. 

30. 
8. 
12. 
22 
52. 
20. 
400. 


2000. 
66.* 


11 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.040 
0.0O3 
0.007 
0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0.001 
0.002 
0.007 
0.004 
0.003 


182. 

BOO. 

10. 

4. 
1100. 

B. 

4. 

2. 

4. 

4. 
244. 


1100. 
24."  D 
2. 

11 
22 
FILTEREO 

N03-N 

MG/L 


038 

027 

198 

017 

017 

OOB 

008 

005  L 

005  L 

043 

007 

047 


5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


605 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 


0. 

0. 

0. 
14 
12 
14 
21 
23. 
17. 
10. 


7.0 
0.0 


22.0 
9.8 
0.0 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


1  1 


11  . 
10. 

9. 
10. 

7. 

7. 

5. 

5.0 

8.0 
10.0 

8.0 


11.0 
B.4 

5.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5- DAY 

BOO 

HG/L 

0.6 
1  .8 
2.0 
1  .0 
0.8 
0.5 
0.8 


2.0 
1  .0 

0.4 

12 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/l 


MAXIMUM  0.154 

AVG  OR    GEOM   MN    Ml  0.065 

MINIMUM  0.020 

NO   OF    SAMPLES  12 

14 

SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ  COND . 

DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  25C 

FEET       MTRS  UMH05 


.3  IBS 

.3  200 

.3  230 

.3  200 

.3  185 

.3  172 

.3  165 

.3  164 

.3  165 

.3  180 

.3  1B6 

.3  248 


10 

01 

77 

1100 

08 

02 

77 

1030 

01 

03 

77 

0930 

13 

04 

77 

0900 

04 

OS 

77 

0900 

OS 

06 

77 

0930 

05 

07 

77 

0940 

03 

OS 

77 

0915 

13 

09 

7  7 

0925 

04 

10 

77 

0915 

01 

1  t 

77 

0910 

12 

12 

77 

1030 

0.0B4 
0.028 

0.006 

12 
16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

1  .20 
2.50 
2.20 
1  .20 
1  .20 
1.20 
1  .20 
1.20 
1.60 
2.00 
2.40 
1  .50 


O.420 
0.144 

0.014 

12 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


3.8 

5  6 
10.3 
7.2 
5.5 
2.5 
4.1 
3.4 
4.4 
7.5 
6.6 
10.5 


1  .  140 
0,743 
0.490 

12 

59 
SULPHATE 

MG/L 


0.040 
0.006 
0.001 

12 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


0  198 

0.0350 

0.005 

12 

as 

ACiOiTr 

MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 
TOTAL 

IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINI  MUM 


248 
190 
164 


10.5 
6.0 
2.5 


NO  OF  SAMPLE!. 


B.O .*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  OTE 

HOUR 

DT 

MO 

TR 

LMT 

ID 

01 

77 

1130 

08 

02 

77 

1120 

01 

03 

77 

1000 

13 

04 

77 

1045 

04 

05 

77 

0935 

08 

06 

77 

0955 

05 

07 

77 

1015 

03 

08 

77 

0845 

13 

09 

77 

0920 

04 

10 

77 

0930 

01 

11 

77 

0925 

12 

12 

77 

1000 

TAT  RIVER 

AT  WARKET  STREET  PERTH 

RIVER 


STN   STN  SAMP 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 

3 
■  3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


H 

STATION 

ID:   lfl-0033-009-02 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA 

RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU 

RIVER 

1710 

LONG 

U.T.M.  IB  04  00950. 

0  4971900 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

74 

90 

934 

901 

444 

BO 

B1 

B4 

BS 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5-OAT 

NO 

COLIFORM   COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML   MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

■G/L 

22014 

4 

0.0 

9.0 

1  .0 

22034 

4 

BB. 

18. 

2. 

0.0 

11.0 

1  .2 

22054 

4 

130. 

18. 

4. 

0.0 

10.0 

1  .4 

22074 

6 

140. 

12. 

2. 

L 

17.0 

9.0 

0.8 

22094 

6 

4.   L 

2.   1 

2. 

L 

12.0 

9.0 

0.6 

221  14 

6 

110. 

78. 

18. 

14.0 

7.0 

0.5 

22134 

5  6 

40. 

16. 

2. 

21  .0 

7.0 

1  .2 

22154 

5  8 

80. 

20. 

2. 

L 

22.0 

6.0 

0.2 

22174 

5  8 

1700. 

38. 

14. 

17.0 

7.0 

1  .0 

22194 

6 

1300. 

76. 

90. 

10.0 

BO 

0.5 

22214 

6 

40. 

2. 

2. 

L 

, 

7.0 

10.0 

o.e 

22234 

6  4 

350. 

8 

20. 

0.0 

10.0 

0.2 

1700. 

7B. 

90. 

22.0 

11.0 

1.4 

116.*  0 

15.*  0 

5.* 

D 

9.6 

8.6 

0.8 

4. 

2. 

2. 

0.0 

6.0 

0.2 

12 


12 


12 


694 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


10 

01 

77 

1130 

08 

03 

77 

1120 

01 

03 

77 

1000 

13 

04 

77 

1045 

04 

05 

77 

0935 

08 

06 

77 

0955 

05 

07 

77 

1015 

03 

oa 

77 

0845 

13 

09 

77 

0920 

04 

10 

77 

0930 

01 

11 

77 

0925 

12 

12 

77 

■  000 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * | 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

f> 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  016 

0005 

0  0B4 

0.460 

0  010 

0.009 

0.015 

0  005 

0.097 

0.530 

0.003 

0.022 

0.023 

0.007 

0.  194 

0.660 

0.007 

0.  178 

0.0S1 

0.002 

0.470 

0.002 

0.013 

0.019 

0.001 

0.010 

0.530 

0.002 

0  008 

0.017 

0.001 

0.010 

0  460 

0.001 

0.005L 

0.018 

0.003 

0  .  008 

0.460 

0.001 

0.005L 

0.024 

0.006 

0.01B 

0.820 

0.001 

0.005L 

0.019 

0.001 

0.016 

0.520 

0.002 

0.013 

0.022 

0.003 

0.016 

0.600 

0.003 

0.017 

0.022 

0.002 

0.018 

0.480 

0.002 

0.005L 

0.020 

0.003 

0.034 

0.510 

0.004 

0.041 

0.024 

0.007 

0.194 

0.820 

0.010 

0.178 

0.020 

0.003 

0.046 

0.542 

0  003 

0.027D 

0.015 

0.001 

0.008 

0.460 

0-001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTg  HOUR   STN   ST.*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


10 

01 

77 

t130 

08 

02 

77 

«!20 

01 

03 

77 

1000 

13 

04 

77 

1045 

04 

OS 

77 

0935 

OB 

06 

77 

0955 

OS 

07 

77 

1015 

03 

08 

77 

0645 

13 

09 

77 

0930 

04 

10 

77 

0930 

01 

1 1 

77 

0935 

12 

12 

77 

1000 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

"G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/l 

MG/L 

UG/L 

175 

1  .50 

3.4 

175 

2  00 

2.9 

205 

2.  20 

6-3 

180 

1  .00 

4.4 

170 

1  00 

3.  1 

158 

1  .50 

2.1 

155 

1  .00 

2.2 

154 

2.00 

2.3 

146 

2.50 

2.3 

155 

3.20 

3.0 

164 

2.20 

3.4 

308 

1  .40 

5.2 

208 

2.50 

6.3 

170 

1.71 

3.4 

146 

1.00 

2.1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.H./  SITE:  RIDEAU  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  43  MERRICKV1LLE 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
-3 
.3 

3 


10 

01 

77 

0855 

07 

02 

77 

1500 

02 

03 

77 

1345 

12 

04 

77 

1430 

03 

05 

77 

1420 

07 

06 

77 

0810 

04 

07 

77 

1400 

02 

08 

77 

1400 

12 

09 

77 

1430 

03 

10 

77 

1435 

31 

10 

77 

1400 

05 

12 

77 

1410 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  HO  YR  LMT 


NO   OF    SAMPLES 


STN        STN    SAMP       PJ 
DIST    BEG    DEPTH 
FEET  MTRS 


10  01 

77 

0855 

.3 

07  02 

77 

1500 

3 

02  03 

77 

1345 

.3 

12  04 

77 

1430 

3 

03  05 

77 

1420 

.3 

07  06 

77 

0810 

.3 

04  07 

77 

1400 

.3 

02  OB 

77 

1400 

3 

12  OB 

77 

1430 

.3 

03  10 

77 

1435 

.3 

31  10 

77 

14O0 

.3 

05  12 

77 

1410 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

LE 

STATION 

ID:   18-0033-011-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STOP.ET  CODE: 

02 

MINOR  8AS1N:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

LONG 

U.T.M. 

18  O433S0O.0  4973900.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

47.30 

934 

901 

444 

BO 

B1 

B4 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22009 

e 

0.0 

9.0 

0.8 

22029 

e 

1600. 

260. 

66. 

0.0 

8.0 

2.0 

23049 

6 

1300. 

64. 

IB. 

0.0 

a.o 

O.B 

2  3069 

E 

3900. 

140. 

38. 

9.0 

12.0 

1  .2 

220B9 

6 

130. 

2    L 

2.   L 

12.0 

10.0 

1  .8 

22109 

5  8 

100. 

4,   L 

16. 

17.0 

9.0 

0.6 

22129 

5  7 

10. 

2.   L 

4. 

22.0 

8.0 

1  .8 

22149 

5  e 

240 

9.0 

0.8 

23169 

5  B 

200. 

4.   L 

2.   L 

18.0 

8.0 

1  .0 

23189 

6 

90. 

2.   L 

2.   L 

11.0 

B.O 

0.6 

32209 

e 

BO. 

2. 

8. 

10.0 

11.0 

1  .4 

22239 

6 

1 

1550. 

B6. 

98. 

0.0 

5.0 

0.6 

3900. 

260. 

98. 

24.0 

12.0 

2.0 

274.* 

12.-  0 

1  1  .*  D 

10.3 

B.B 

1  .1 

10. 

2. 

2. 

0.0 

s.o 

0.6 

10 

to 

10 

12 

12 

■  2 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON l A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.025 

0.010 

0.210 

0.400 

0.002 

0  038 

0.058 

0.039 

0.400 

0.980 

0.002 

0  088 

0  033 

0.007 

0.208 

0.780 

0.002 

0.  148 

0.023 

0.001 

0.004 

0.440 

0  003 

O.037 

0  039 

0.013 

0.068 

0.680 

0  005 

0 .  030 

0.080 

0.014 

0.012 

0.530 

0.001 

0.OO5L 

0.043 

0.003 

0.019 

0  860 

0.003 

0.OO5L 

0.039 

0.002 

0.010 

0.750 

0.001 

0.005L 

0.033 

0.001 

0.004 

0.740 

0.002 

0.005L 

0.032 

O.OOB 

0.036 

0.590 

0.002 

0.023 

0.040 

0.001 

0.020 

0.670 

0.002 

0.005L 

0.019 

0.004 

0.034 

0.670 

0.003 

0.142 

0.080 

0.029 

0.400 

0.9BO 

0.005 

0.148 

0.039 

0.008 

0  085 

0.674 

0.002 

0.0440 

0.019 

0.001 

0.004 

0.400 

0.001 

0.O05 

NO    OF    SAMPLES 


695 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 

01 

77 

0855 

07 

02 

77 

1SO0 

02 

03 

77 

1345 

1! 

04 

77 

1430 

03 

OS 

77 

1420 

0? 

06 

77 

0810 

04 

or 

77 

1400 

02 

OB 

77 

1400 

12 

09 

77 

1430 

03 

to 

77 

1435 

31 

10 

77 

1400 

05 

12 

77 

1410 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  »  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUSB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

fORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

335 

1.40 

9.2 

310 

2-00 

7.9 

300 

1  .40 

8.3 

245 

2.00 

6.7 

250 

1  .go 

6.7 

230 

2.20 

6.9 

190 

2.20 

6.3 

170 

2.  20 

5.8 

175 

2.50 

5.1 

195 

2.00 

5.3 

275 

3.30 

0.5 

346 

2.50 

9.1 

346 

3.30 

9.2 

252 

2.13 

7.2 

170 

1  .40 

S.I 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  RIOEAU  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  DAM  IN  BLACK 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIOEAU  RIVER 


5TATI0N    ID:       18-0033-012-02 

STORET   CODE:    02 
006 
1710 


U.T.M.    18   0445450.0  501B650.0   4 


REGION  04 


MILEAGE    11.00 


SAMP  OTE 

HOUR 

or 

MO 

YR 

LMT 

11 

01 

77 

1125 

07 

02 

77 

1107 

02 

03 

77 

1000 

12 

04 

77 

1115 

03 

05 

77 

1  105 

07 

06 

77 

11  10 

04 

07 

77 

1040 

02 

06 

77 

1130 

12 

09 

77 

1130 

03 

•  0 

77 

1  145 

31 

10 

77 

1015 

05 

12 

77 

1045 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 

.3 

.3 
,3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
,3 
3 


934 

SAMPLE 
NO 


22003 
22023 
22043 
22063 
22083 
22103 
22  123 
22143 
22163 
22183 
22203 
22223 


901 

SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


60. 
316. 

72. 
24. 
10. 
8. 
48. 
13B0. 
50. 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


2. 

10. 
6. 
8. 
2. 

2. 


690. 


100. 

4, 

310. 


B4 

M.F. 

ENTER. 

WF/100ML 


2. 

2. 

2. 

4. 

24. 

16. 

20. 

10B. 

4. 

240. 


88 
PSEUD. 
MP  A 
MF/IOOML 


BOS 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 


0,0 
0.0 
0.0 
9.0 

H.O 

17 

21 

24 

10 

II 

10 


0 
0 
0 

0 
o 

0 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

9.0 
12.0 
10.0 
11.0 
10.0 

8.0 

7.0 

B.O 

a.o 

8.0 
9.0 
6.0 


1 
5-DAY 
BOD 
MG/L 

1  0 
1  4 
0.8 
1.2 
1  .6 
1  .3 
2.6 
0.4 
1  .5 
1  .2 
1  .0 
0.6 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1 1 

01 

77 

1125 

07 

02 

77 

1  107 

02 

03 

77 

1000 

12 

04 

77 

11  15 

03 

OS 

77 

1105 

07 

06 

77 

11  10 

04 

07 

77 

1040 

02 

OB 

77 

1130 

12 

09 

77 

1130 

03 

10 

77 

1145 

31 

10 

77 

1015 

05 

12 

77 

1045 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


13B0. 

310. 

240. 

24.0 

75.*  D 

B.»  D 

1 1  .  •  0 

10.  t 

e. 

2. 

2. 

0.0 

10 

10 

10 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/l 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.016 

0.006 

0.066 

0.620 

0.003 

0.  117 

0.038 

0.016 

0.254 

0.830 

0.003 

0.  162 

0.037 

O.OlB 

0.280 

0.730 

0.002 

0.1B3 

0.037 

0.002 

0.014 

0.570 

0.005 

0.975 

0.020 

0.004 

0.004 

0.630 

0.003 

0.237 

0.045 

0.010 

0.012 

0.590 

0.002 

O.D05L 

0.058 

O.OOS 

0.056 

1  .960 

0.002 

0.005L 

0.071 

0.013 

0.066 

0.960 

0.003 

0.005L 

0 .  067 

0.006 

0.002L 

1  .040 

0.005 

0.005 

0.081 

0.035 

0.074 

0.860 

0.019 

0.341 

0.031 

0.001 

0.01B 

0.650 

0.005 

0.047 

0.030 

0.005 

0.018 

O.G10 

0.004 

0.347 

0.081 

0.035 

0.280 

1  .960 

0.019 

0.975 

0.044 

0.010 

O.072D 

0.833 

0.005 

0.20  ID 

0.016 

0.001 

0.002 

0.570 

O.002 

0.005 

12.0 
8.8 
6.0 

12 


2.6 
1  .2 
0.4 

12 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

■3 


1 1 

01 

77 

1125 

07 

02 

77 

1107 

92 

03 

77 

1000 

12 

04 

77 

11  15 

03 

05 

77 

1105 

07 

06 

77 

11  to 

04 

07 

77 

1040 

02 

06 

77 

1  130 

U 

09 

77 

1130 

03 

10 

77 

1145 

31 

10 

77 

1015 

05 

12 

77 

1045 

.3 
3 
3 


WAX  I MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

65 

308 

3S 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

*IG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMMOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

405 

1.80 

13.0 

405 

1  .BO 

11  .0 

320 

2.00 

9.6 

355 

6.20 

15.5 

325 

2.40 

9.5 

300 

3.00 

9.6 

255 

3.20 

B.B 

240 

2.60 

9.5 

220 

3.20 

8.3 

260 

3.50 

13.0 

340 

4.30 

10.5 

399 

4.50 

13.0 

405 

6.20 

IS. 5 

1 

319 

3-32 

10.9 

220 

1.80 

8.3 

NO  OF  SAMPLES 


696 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE; 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


JOCK  RIVER 

AT  TOWNSHIP  LINE  DOWNSTREAM  FROM  RICHMOND 


STATION  ID:   18-0033-016-02 


1 1 

01 

77 

MOO 

07 

0! 

77 

1330 

02 

03 

77 

1205 

II 

04 

77 

1215 

03 

05 

77 

1230 

07 

06 

77 

1250 

04 

07 

77 

1215 

02 

OB 

77 

1300 

12 

C9 

77 

1300 

03 

10 

77 

1315 

31 

10 

77 

1230 

05 

12 

77 

1235 

STN   5TM  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  00  GEOM  MN  {•  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1400 

.3 

07  02 

77 

1330 

.3 

02  03 

77 

1205 

.3 

12  04 

77 

1215 

.3 

03  05 

77 

1230 

.3 

07  06 

77 

1250 

.3 

04  07 

77 

1245 

.3 

02  08 

77 

I30O 

.3 

12  09 

77 

1300 

.3 

03  10 

77 

1315 

.3 

31  10 

77 

1230 

.3 

05  12 

77 

1235 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

M 1 N I  MUM 

S  1  Kt«w  rKU*  Kik.riim 

D  02LAOO7 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN;  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

LONG 

U.T.M. 

18  043555C 

.0  50051 OC 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

25.70 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

BE 

B05 

3 

t 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22006 

4 

16.60 

0.0 

8.0 

1  .2 
1  .2 
1  .0 

22026 

4 

13.60 

1000. 

94. 

6. 

0.0 

4  .0 

22046 

4 

23.10 

700. 

90. 

46. 

o.o 

4.0 

22066 

6 

503.00 

1200. 

4. 

e. 

12.0 

9.0 

1  .0 

22086 

6 

1 99 . DO 

700. 

10. 

s. 

15.0 

9.0 

0  .8 

22t06 

e  e 

10.  BO 

650- 

234. 

64 

16.0 

80 

1  .0 

22126 

5  7 

3.90 

100. 

B2. 

28. 

22  ,0 

8.0 

1  .5 

22146 

3  7 

2.  10 

150. 

56. 

4, 

24.0 

8.0 

0  2 
0.6 

22166 

5  7 

1  .  10 

2D0. 

36. 

12. 

17.0 

8.0 

22166 

6 

59.80 

10400. 

1400. 

338. 

10.0 

a  .0 

1  . 0 

22206 

6 

60.40 

800. 

10. 

186. 

7.0 

10-0 

0  .8 
0.4 

22226 

4  5 

489.00 

4600. 

230. 

330. 

0.0 

5.0 

503.00 

10400. 

1400. 

388. 

24.0 

10.0 

1  .5 

115.20 

753.' 

61  .  » 

31  ,« 

10.3 

7.4 

0.9 

t  .  10 

100. 

4. 

4. 

0.0 

4.0 

0.2 

12 

11 

11 

tl 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.034 

0.010 

0-3B0 

1  .  too 

0.004 

0,  141 

0  037 

0.014 

0.525 

1  .  120 

0.004 

0.229 

0.037 

0.009 

0.360 

1  .020 

0.005 

0.325 

0.031 

0.004 

O.006 

0.510 

0.003 

0.057 

0.024 

0.003 

0.008 

D.740 

0.002 

0.078 

0.043 

0.005 

0 .  C06 

1  .060 

0.002 

0.005L 

0.036 

0.008 

0.014 

1  .  140 

0.003 

0.005L 

0.040 

0.006 

0.020 

0.750 

0.003 

0.005L 

0.036 

0.007 

0.002L 

0.730 

0.003 

0005L 

0.087 

0.034 

O.OOB 

0.B80 

0.008 

0.502 

0.051 

0.028 

0.  134 

0.940 

0.016 

0.027 

0.024 

0  006 

o.oto 

0.620 

0.003 

0.302 

0.087 

0.034 

0.525 

1  .140 

0.016 

0.502 

0.040 

0.D1  1 

0.123D 

0.B84 

0.005 

0. 1400 

0.024 

0.003 

0.002 

0.510 

0.002 

0  005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (• ) 

MINIMUM 


12 


1 1 

01 

77 

1400 

07 

02 

77 

1330 

02 

03 

77 

1205 

12 

04 

77 

1245 

03 

05 

77 

1230 

07 

06 

77 

1250 

04 

07 

77 

1245 

02 

08 

77 

1300 

12 

09 

77 

1300 

03 

10 

77 

1315 

31 

10 

77 

1230 

05 

12 

77 

1235 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

206 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

620 

7.00 

16.5 

600 

5.  BO 

13.5 

5B0 

5.00 

20.5 

330 

5  SO 

B.3 

355 

2.20 

9.8 

405 

5.00 

12.0 

400 

5.60 

20.0 

400 

6.20 

25.0 

450 

3.60 

30.0 

430 

8.60 

21.5 

484 

2.60 

24.5 

416 

3.20 

11.5 

620 

8.60 

30.0 

456 

5.05 

17. B 

330 

2.20 

8.3 

NO  OF  SAMPLES 


697 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


JOCK  RIVER 

AT  QUEEN  STREET  RICHMOND 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT  LAKES 

OTTAWA  RIVER 
RIDEAU  RIVER 


STATION    ID:       18-0033-017-02 

STORIT    CODE:    02 
006 
1710 


U.T.M.    18   0434550.0   5001100.0   4 


MILEAGE         27.50 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
OV    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTR5 


1  1  01 

77 

1415 

.3 

07  02 

77 

134S 

.3 

02  03 

77 

1225 

.3 

12  04 

77 

1300 

.3 

03  05 

77 

1245 

.3 

07  06 

77 

1310 

.3 

04  07 

77 

1300 

.3 

02  06 

77 

1315 

.3 

12  09 

77 

1315 

.3 

03  10 

77 

1330 

.3 

31  10 

77 

1245 

.3 

05  12 

77 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1*1 

MINIMUM 

934 

901 

444 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

NO 

22007 

4 

22027 

4 

22047 

4 

22067 

6 

22087 

6 

22107 

6 

8 

22127 

5 

7 

22147 

5 

7 

22167 

5 

7 

221B7 

6 

23207 

6 

22227 

4 

6 

BO  81  B4  68 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUO. 

COLIFORM  COLIFOKM  ENTER.  MPA 

MF/10DML  MF/100ML  MF/100ML  MF/lOOML 


BO. 

60. 

2400. 

800. 

310. 

400. 

7a. 

12. 

1300. 

92. 

400. 


2400. 
216." 
12. 


6. 
24. 

2. 

4. 

110. 

16. 

12. 

2. 
54, 

6. 
52. 


4. 
6. 

2. 

2- 
96. 
26. 

2. 

2. 
66. 

4. 
200. 


805  3 

WATER  DISS. 

TEMP.  02 

DEG  C  MG/L 


110.       200. 
12."  D      9.' 
2.         2. 


0. 

o. 

0. 

12. 

15. 

16. 

22. 

24. 

17. 

10.0 
7.0 
0.0 


24.0 

10.3 

0.0 


B.O 
6.0 
5.0 
9.0 
9.0 
8.0 
8.0 
8.0 
7.0 
6.0 
10.0 
5.0 


10.0 
7.6 
5.0 


S-DAT 
BOO 

MG/L 

1  .0 
1  .0 

1.0 

o.s 

0.6 
t  .1 
I  .4 
0.4 
5.0 
1  .0 
1  .6 
0.2 


5.0 
1  .3 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1415 

.3 

07  02 

77 

1345 

.3 

02  03 

77 

1225 

.3 

12  04 

77 

1300 

.3 

03  05 

77 

1245 

.3 

07  06 

77 

1310 

.3 

04  07 

77 

1300 

3 

02  06 

77 

1315 

.3 

12  09 

77 

1315 

.3 

03  10 

77 

1330 

.3 

31  10 

77 

1245 

.3 

05  12 

77 

1250 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  (..::"'  a  .  i 

MINIMUM 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

0.022 
0.032 
0.024 
0.O12 
0.021 
0.039 
0.030 
0.035 
0.059 
0.033 
0.097 
0.020 


0.097 
0.035 
0.0t2 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


008 

012 

007 

004 

031 

002 

0.004 

0.0O2 

O.OOt 

0.003 

0.005 

0.007 


0.031 
0.007 
0.D01 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.370 
0.525 
0.360 
O.OOB 
0.03B 
0.006 
0.014 
0.020 
0.008 
0.004 
0.006 
0.006 


0.525 
0.114 
0.004 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 


1  .300 
1  .  190 
1  .000 
0.510 
0.700 


1  .  150 
1  .240 
1  .120 
1  .230 
0.800 
1.050 
0.630 


1  .  300 
D.993 
0.510 


21 
FILTERED 
N02-N 


MG/L   MG/L 


0.004 
0.004 
0.005 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.003 
0.003 
0.004 
0 .  003 
0.003 


0.005 
0.003 
0.002 


II 
22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0   096 

0.196 

0.330 

O.OOB 

O.OOB 

0.005L 

0.005L 

0.005L 

0.005L 

0.341 

0.005L 

0.299 


0.341 

0.109D 

0.005 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


7 

DI5S. 
SOLIDS 


107 
CALCUL 
D-S0L1DS 


MG/L      MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
OY   MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 

.3 


1 1 

01 

77 

14t5 

07 

02 

77 

1345 

02 

03 

77 

1225 

12 

04 

77 

1300 

03 

OS 

77 

1245 

07 

06 

77 

1310 

04 

07 

77 

130O 

02 

08 

77 

!315 

12 

09 

77 

1315 

03 

10 

77 

1330 

31 

10 

77 

1245 

05 

12 

77 

1250 

.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG   OR    GEOM  MN    {  •  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

600 

2.40 

13.0 

590 

2.  50 

11  .5 

550 

4.00 

10.0 

305 

1.80 

6.8 

335 

1.60 

7.9 

380 

2.00 

9.8 

350 

1  .60 

13.0 

355 

2.00 

16.0 

375 

2.60 

20.5 

360 

1  .60 

11  .0 

408 

1  ,40 

11  .5 

404 

2.00 

11.0 

600 

4.00 

20.5 

418 

2.14 

11  .6 

305 

1  .40 

6.6 

NO    OF    SAMPLES 


698 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


RIDEAU  RIVER 

AT  BURR1TT  RAPIDS  BRIDGE 

RIVER 


5TN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


VAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  I ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STu  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   18-0033-018-02 


10 

01 

77 

0830 

07 

02 

77 

1430 

02 

03 

77 

1315 

12 

01 

77 

1330 

03 

05 

77 

1320 

07 

06 

77 

0630 

01 

07 

77 

1330 

22 

08 

77 

1335 

12 

09 

77 

1100 

03 

10 

77 

1410 

31 

10 

77 

1330 

05 

12 

77 

1340 

10  01 

77 

0B30 

.3 

07  02 

77 

1430 

.3 

02  03 

77 

1315 

.3 

12  04 

77 

1330 

.3 

03  05 

77 

1330 

.3 

07  06 

77 

0830 

3 

04  07 

77 

1330 

.3 

22  OB 

77 

1335 

.3 

IS  09 

77 

1400 

.3 

03  10 

77 

1410 

.3 

31  10 

77 

1330 

3 

05  12 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


10 

01 

77 

0B30 

07 

02 

77 

1430 

02 

03 

77 

1315 

12 

04 

77 

1330 

D3 

05 

77 

1320 

07 

06 

77 

0830 

04 

07 

77 

1330 

22 

OB 

77 

1335 

12 

09 

77 

1400 

03 

10 

77 

t410 

31 

10 

77 

1330 

05 

12 

77 

1340 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (*) 

» I N I  MUM 


DOE 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

006 

1710 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

■ 

LONG 

U  T.M. 

18  0437075 

.0  4991 100 

.0  4      REGION  04 

MILEAGE 

42.00 

934 
SAMPLE 

901 

SCD 

444 
FLOW  CFS 

80 
TOTAL 

81 
FECAL 

84 

M.  F. 

SB 
PSEUD. 

BOS 

WATER 

3 
DISS. 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

NO 

C0L1F0RM 

COL  I  FORM 

ENTER, 

MPA 

TEMP  . 

02 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

0.0 

12.0 

1  .0 

22008 
22028 
22048 
23068 
22088 
2210B 
2212B 

6 
6 
6 
6 
6 

6  a 

5  B 

640. 
1500.   0 
560. 
700. 
210. 
70. 

112. 
54. 

4. 

4.   L 
2.   L 
2. 

34. 

12. 
2.   L 
2.   L 

12. 

2. 

0.0 
0,0 
9.0 
12.0 
17.0 
22.0 
24.0 

110 
B.O 
12.0 
10.0 
8.0 
8.0 
9.0 

1  .6 
1  .2 
1  .4 
1  .6 
0.9 
1  .4 
0.4 

22148 
22168 
22188 
22208 
32228 

5  8 
5  8 
6 

6 
6 

800. 

70. 

90. 
570. 

2.   L 

6. 

2.   L 

34. 

2.   L 
6. 

2.   L 
10. 

18.0 

1  1  .0 

10.0 

0.0 

9.0 

9.0 

1  1  .0 

5.0 

0.8 

0.4 
1  .0 
0.6 

1500. 

112. 

34. 

24.0 

12.0 

1  .6 

331 . ■  U 

7.'  D 

5.'  D 

10.3 

9.3 

1  .0 

70. 

2. 

2. 

0.0 

5.0 

0.4 

10 

to 

10 

12 

12 

12 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 

DISS. 

107 
CALCUl 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.029 

0.011 

0.  190 

0.7SO 

0.002 

0.053 

0.056 

0.021 

0.375 

0.960 

0.002 

0.09B 

0  033 

0.010 

0.216 

0.7  50 

0.002 

0  153 

0.028 

0.001 

0.006 

D.520 

0.003 

0-067 

0.037 

0.026 

0.012 

0.630 

0.002 

0  008 

0.053 

0.022 

0.018 

0.730 

0.001 

0.005L 

0.O47 

0.014 

0.031 

0.B3O 

0.006 

0.034 

0.037 

0.013 

0.030 

0.790 

0.012 

0.063 

0,033 

0.001 

0.006 

0.680 

0.005 

0.015 

0.029 

0.006 

0.040 

0.570 

0.004 

0.051 

0.046 

0.001 

0.032 

0.660 

0.002 

0.005L 

0.018 

0.004 

0.028 

0.620 

0.003 

0.  129 

0.056 

0.026 

0.375 

0.960 

0.012 

0.153 

0.037 

0.011 

o.oei 

0.710 

0.004 

0 . 0560 

0.018 

0.001 

0.006 

0,520 

0.001 

0.005 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND- 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0BMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MC/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

355 

1  .60 

10  0 

340 

2.00 

10.5 

310 

2.00 

7.8 

245 

3.20 

6.B 

265 

2.60 

6.7 

235 

3.30 

7.2 

190 

1.B0 

6.8 

1B0 

2.50 

6.2 

IBO 

1.60 

5.3 

210 

1  .60 

6.1 

274 

2.50 

8.7 

350 

3.40 

9.8 

355 

3.40 

10.5 

261 

2.25 

7.7 

IBO 

1.60 

5.3 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


RIOEAU  RIVER 

AT  BRIDGE  IN  RIDEAU  FERRY 

RIVER 


LONG 


STATION  ID:    1 8  0033- 01 9  -  02 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01  77 

1020 

3 

OB  02  77 

0955 

.3 

01  03  77 

0845 

3 

13  04  77 

0B3O 

.3 

04  05  7  7 

0630 

3 

08  06  77 

0900 

■3 

05  07  77 

0845 

.3 

03  08  77 

0935 

.3 

13  09  77 

0850 

3 

04  10  77 

0840 

.3 

01  11  77 

063S 

.3 

12  12  77 

1  US 

3 
MA  X  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 
SAMPLE 
NO 


22012 
22032 
22052 
22072 
22092 
22112 
22132 
22153 
22172 
22192 
22212 
22232 


901 
SCD 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIDEAU  RIVER 


U.T.M.  IB  0409850.0  4966400.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


4. 
24. 

B. 
24. 

20. 
10. 


B1 

FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


84 
M.  F. 
ENTER. 
MF/IOOML 


2. 

2 
2 
6. 
2. 
14 
4. 
2. 
2. 


24. 

9.*    D 
4. 


14. 
3.-    D 
2. 


2- 
2. 
4. 
80. 
4. 
2. 
2- 
2. 


80. 
3.1 

3. 


STORET  CODE: 

02 

006 

1710 

REGION  04 

MILEAGE 

69 

10 

BB 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-0'  : 

MPA 

TEMP  . 

02 

800 

MF/IOOML 

DEG  C 

UG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

1.6 

0.0 

1  1  .0 

2  .4 

0.0 

9.0 

1  .4 

5.0 

12.0 

1  .8 

11.0 

10.0 

1  .0 

14  0 

B.O 

0  .6 

22.0 

7.0 

1  .2 

22.0 

B.O 

0.1 

t8.0 

B.O 

0.8 

11.0 

8.0 

0.8 

9-0 

11  .0 

0,8 

0.0 

11  .0 

0.8 

22.0 

12.0 

2.4 

9.3 

9.6 

1  .1 

0.0 

7.0 

0.1 

12 


12 


699 


12 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRC  DEPTH 
FEET       MTR5 


3 
.3 
.3 
.3 

,3 

3 
.3 

.3 
3 

.3 
.3 
.3 


10 

01 

77 

1020 

08 

02 

77 

0955 

01 

03 

77 

0845 

13 

04 

77 

0830 

04 

OS 

77 

0830 

08 

06 

77 

0900 

OS 

07 

77 

0845 

03 

08 

77 

0935 

13 

09 

77 

0850 

04 

10 

77 

0840 

01 

11 

77 

0B35 

12 

12 

77 

111S 

WAX  I  MUM 

AVC  OR  GEOM  UN  I  •  > 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  SRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

1020 

.3 

08  02 

77 

0955 

3 

01  03 

77 

0845 

.3 

13  04 

77 

0B30 

3 

04  05 

77 

0B30 

3 

08  06 

77 

0900 

3 

05  07 

77 

0845 

.3 

03  OB 

7  7 

0935 

.3 

13  09 

77 

0850 

.3 

04  10 

77 

0840 

3 

01  11 

77 

0835 

3 

12  12 

77 

1)15 

3 

MA  X  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C  ) 

MINIMUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLID! 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.048 

0.001 

0.014 

0.S1O 

0.010 

0  009 

0.020 

0.004 

0  007 

0.330 

0.001 

0.059 

0.015 

0.001 

0.014 

0.550 

0.002 

0.  143 

0.027 

0.002 

0006 

0.500 

0.002 

0.098 

0.030 

0.001 

0.010 

0.680 

0.001 

0.0051 

0.024 

0.001 

0.006 

0.490 

0.001 

0.009 

0.019 

0.003 

0.006 

0.430 

0.001 

O.OOSL 

0.D1S 

0.004 

o.ooe 

0.410 

0.001L 

O.OOSL 

0.019 

0.001 

0.006 

0.51O 

O.001 

0  OOSL 

0.020 

0.002 

0.012 

0.450 

0.002 

0.008 

0.013 

0.003 

0.018 

0.380 

0.002 

O.OOSL 

0.021 

0.003 

0.020 

0.440 

0.001 

0.029 

0.048 

0.004 

0.020 

0.6BO 

0.010 

0.143 

0.023 

0.0O2 

0.011 

0.473 

0.0020 

0 . 0320 

0.013 

0.001 

0.006 

0.330 

0.001 

0.005 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

230 

1.00 

5.0 

230 

1.50 

4.2 

250 

1  .00 

5.6 

202 

1.40 

5.3 

210 

t.00 

5.4 

215 

1  .40 

4.4 

215 

120 

4.3 

206 

1.20 

4.3 

200 

1.60 

4.2 

210 

1  .40 

5.2 

215 

1.40 

4.5 

226 

o.ao 

4.6 

250 

1  .60 

5.6 

217 

1.25 

4.B 

200 

0.90 

4.2 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.I 

'•/ 

SITE: 

RIDEAU 

RIVER 

STATION 

ID:   18-0033-020-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  ROCKEY  NARROWS 

RIDEAU  LAK[ 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

STN  NO 

20 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

1B  0405050.0  4960350.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

74.60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

I 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

12  01 

77 

1420 

3 

22019 

4 

0.0 

1  1  .0 

1  2 

08  02 

77 

1555 

.3 

22039 

4 

4.   L 

2.   1 

2.   L 

0,0 

13.0 

2.4 

01  03 

77 

1415 

.3 

22059 

4 

4.   L 

2.   L 

4.   L 

0.0 

10.0 

O.B 

13  04 

77 

1530 

.3 

22079 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

6.0 

12.0 

0.8 

04  05 

77 

1445 

.3 

22099 

B 

2.   L 

2.   L 

2.   L 

10.0 

10.0 

0.8 

08  06 

77 

1445 

.3 

22119 

6 

48. 

4. 

B. 

15.0 

9.0 

2.9 

05  07 

77 

1200 

.3 

22139 

6  B 

28. 

2.   L 

16. 

22.0 

8.0 

1  .8 

03  08 

77 

1010 

3 

22159 

5  8 

4 

2. 

2.   L 

22.0 

8.0 

0.3 

13  09 

77 

1415 

3 

22179 

5  8 

40. 

2.   L 

2.   L 

18.0 

8.0 

0.8 

04  10 

77 

1430 

3 

22199 

6 

4.   L 

2.   L 

2-   L 

13.0 

8.0 

0.5 

01  11 

77 

1425 

.3 

22219 

6 

4.   L 

2.   L 

2-   L 

10.0 

9.0 

O.B 

12  12 

77 

1210 

.3 

MAXIMUM 

22239 

4  6 

4.   L 
48. 

2.   L 
4. 

2.   L 
18. 

0.0 
22.0 

12.0 
13.0 

0.2 

2.9 

AVG 

OR  GEO* 

7.*  0 

2."  D 

3.'  0 

9.7 

9.8 

1  .1 

MINIMUM 

2. 

2. 

2. 

0,0 

B.O 

0.2 

NO 

OF 

SAMPLES 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

K02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

fEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

»G/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

12  01 

77 

1420 

.3 

0  029 

0.006 

0.026 

0.440 

0.O01 L 

0.010 

08  02 

77 

1555 

.3 

0.039 

0.002 

0  015 

D.740 

0.002 

0.  103 

01  03 

77 

1415 

.3 

0.010 

0.007 

0.010 

0.430 

0.002 

0.113 

13  04 

77 

1530 

.3 

0.017 

0.001 

0.0021 

0.390 

0.D01 

0  084 

04  05 

77 

1445 

3 

0.016 

0 . 00 1 L 

0 .  008 

0.580 

0.002 

0.OO8 

08  06 

77 

1445 

.3 

0.O2O 

0.001 

0.006 

0.430 

0.001 

O.OOSL 

05  07 

77 

1200 

3 

0.015 

0.001 

0.010 

0.450 

0.001 

O.OOSL 

03  08 

77 

1010 

.3 

0.024 

0.002 

0.006 

0.430 

0.001L 

O.OOSL 

13  09 

77 

1415 

.3 

0.015 

0.001L 

0.004 

0.430 

0.0O1 

O.OOSL 

04  10 

77 

1430 

3 

0.014 

0.001 

0.004 

0.440 

0.001 

O.OOSL 

01  11 

77 

1425 

.3 

0.015 

0.001 

0.006 

0.360 

0.001 

O.OOSL 

■  2  12 

77 

1210 

3 

MAXIMUM 

0.019 
0.039 

0.002 
0.007 

0.004 
0  026 

0.500 

0.740 

0.001 
0.002 

0.029 
0.  113 

AVG 

OR  GEO!    . 

0.019 

0.0020 

O.OOBO 

0.468 

0.0010 

0.0310 

• 

MINI  MUM 

0.010 

0.001 

0.002 

0.360 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


700 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTPS 


3 

.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 


12 

01 

7? 

1420 

08 

02 

7? 

1555 

01 

03 

77 

1415 

13 

04 

77 

1530 

04 

05 

77 

1445 

08 

06 

77 

1445 

05 

07 

77 

1200 

03 

08 

77 

1010 

13 

09 

77 

1415 

04 

10 

77 

1430 

01 

11 

77 

1425 

IS 

12 

77 

1210 

14  16         56         S9        280 

cond.  tujib  chloride  sulphate  reactive 

25c  formazin     mc/l  silicate 

umhos  units            mo/l  51  mg/l 


235 
468 
240 
314 
215 
215 
210 
215 
210 
210 
213 
249 


1  ,00 
2.50 
1  .20 
1  .00 
1  .20 
1  .20 
1  .50 
1  .00 
2.00 
2.00 
1  BO 
0.90 


44.5 
B.B 

4.8 
4. 

4, 

a, 

4. 


4. 
5.  1 
4.4 
5.0 


95 

52 

55 

208 

2S 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

"G/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MO/L 

MG/L 

ug/l 

tlAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  •  ) 

MINIMUM 


468 
241 
210 


2.50 
1  .44 
0.90 


44.5 
B.2 

4.0 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


TAT  RIVER 

AT  DAM  IN  BOLINGBROKE 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


to  01 

77 

1230 

.3 

08  02 

77 

1225 

.3 

01  03 

77 

1  100 

.3 

13  04 

77 

1  140 

.3 

04  05 

77 

1040 

.3 

08  06 

77 

1  1  15 

.3 

05  07 

77 

1  130 

.3 

03  OB 

77 

1400 

.3 

13  09 

77 

1035 

.3 

04  10 

77 

1035 

.3 

01  11 

77 

1030 

.3 

12  12 

77 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

1230 

.3 

08  02 

77 

1225 

.3 

01  03 

77 

1100 

.3 

13  04 

77 

1140 

.3 

04  05 

77 

1040 

.3 

OB  06 

77 

1115 

.3 

05  07 

77 

1130 

.3 

03  OB 

77 

1400 

.3 

13  09 

77 

1035 

.3 

04  10 

77 

1035 

.3 

01  11 

77 

1030 

.3 

12  12 

77 

1530 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

("1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
,3 
3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
-3 


VAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINI  MUM 


10 

01 

77 

1230 

08 

02 

77 

1225 

01 

03 

77 

1  100 

13 

04 

77 

1  140 

04 

05 

77 

1040 

08 

06 

77 

11  15 

05 

07 

77 

1130 

03 

OB 

77 

1400 

13 

09 

77 

1035 

04 

10 

77 

1035 

01 

11 

77 

1030 

12 

12 

77 

1530 

STATION 

ID:   18-0033-023-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STOREY  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  R1DEAU  RIVER 

1710 

LONG 

U.T.M. 

IB  0379700.0  4957200.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

94.20 

934 

901 

444 

BO 

B1 

64 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  1  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22015 

S 

0.0 

12.0 

0.6 

32035 

6 

20. 

2. 

2.   L 

0.0 

1  1  .□ 

1  .8 

22055 

6 

570. 

230. 

90. 

0.0 

1  1  .0 

0.6 

22075 

6 

300. 

212. 

2.   L 

7.0 

1  1  .0 

1  .0 

22095 

6 

10.0 

9.0 

0.6 

22115 

6 

10. 

4.   L 

4 

16.0 

B.O 

0.6 

22135 

6 

50. 

4.   L 

2. 

22.0 

8.0 

O.B 

22155 

6 

30. 

8. 

12. 

24.0 

B.O 

0.6 

22175 

6 

180. 

2.   L 

2. 

1B.0 

B.O 

0.4 

22195 

e 

10.   L 

2.   L 

2.   L 

12.0 

B.O 

0.5 

22215 

6 

10.   L 

2.   L 

2.   L 

10.0 

9.0 

0.8 

22235 

4  6 

40. 

2.   L 

2.   L 

0.0 

10.0 

0.3 

S70. 

230. 

90. 

24.0 

12.0 

1  .8 

45.'  0 

7.-  D 

4.  •  D 

9.9 

9.4 

0-7 

10. 

2. 

2. 

0.0 

8.0 

0.2 

10 

10 

10 

12 

12 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.002 

0.023 

0.390 

0.005L 

0.005L 

0.011 

0.003 

0.035 

0.350 

0.003 

O.OOSL 

0.014 

0.004 

0.022 

0.400 

0.005 

0.095 

0.012 

0.001 

0 .  004 

0.3BO 

0.002 

0.063 

0.017 

0.001L 

0.014 

0.590 

0.002 

0.005L 

0.027 

0.001 

0.024 

0.460 

0.001 

O.OOSL 

0.015 

0  002 

0.020 

0.440 

0.001 

0.005L 

0.013 

0.001 

0.014 

0.590 

0.001L 

O.OOSL 

0.012 

0.001 

0.016 

0.430 

0.001 

0.005L 

0.019 

0.003 

0.014 

0.470 

0.001 

O.OOSL 

0.015 

0.001 

0.C1B 

0.400 

0.001 

0.005L 

0.014 

0.001L 

0.012 

0.420 

0.001 

0.009 

0.027 

0.004 

0.035 

0.590 

0.005 

0.095 

0.015 

0.0020 

0.018 

0.443 

0.0020 

0.018D 

0,01  1 

0.001 

0.004 

0.350 

0.001 

0.005 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

53 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOIT* 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

144 

1  20 

13 

148 

1  .SO 

2  3 

160 

1.00 

2  6 

131 

1.00 

I  .9 

140 

0.85 

2.1 

140 

l  .00 

2.1 

140 

1  .00 

2.1 

140 

1.20 

2.2 

137 

1.20 

2.2 

136 

1.20 

3.0 

13B 

1.60 

2.4 

141 

0.90 

2.4 

160 

1  .60 

3.0 

141 

1  .14 

2.3 

131 

0.85 

1  .9 

NO  OF  SAMPLES 


701 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


CROW  LIKE  INLET 
COMMUNITY  OF  CROH  LAKE 
DIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


12  01 

77 

1115 

.3 

OB  02 

77 

1300 

.3 

01  03 

77 

1130 

.3 

13  04 

77 

1200 

.3 

OA  05 

77 

1105 

.3 

08  06 

77 

1145 

.3 

OS  07 

77 

1200 

3 

03  OB 

77 

1430 

.3 

13  09 

77 

1100 

.3 

04  10 

77 

1110 

.3 

01  11 

77 

1115 

3 

12  12 

77 

144s 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

1*1 

MINIMUM 

STATION 

ID:   18-0033-024-02 

E 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA 

RIVER 

006 

TERM 

STREAM:  RIOEAU 

RIVER 

1710 

LONG 

U.T. 

H.  IB  0373000. 

0  4954250 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

99 

40 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOK  cfs     TOTAL 

FECAL 

H.I 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5 -DAT 

NO 

COLIFORM   COLIFORM 

ENTER 

. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML   KF/100ML 

MF/100ML 

■F/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22016 

4 

0.0 

11  .0 

1  .0 

22036 

4 

32. 

2. 

L 

2. 

L 

0.0 

11  .0 

1  .2 

22056 

4 

20. 

4. 

4 

0.0 

7.0 

4.0 

22076 

6 

44. 

2. 

L 

2. 

L 

7.0 

11  .0 

0.6 

22096 

6 

76. 

2. 

L 

2. 

L 

10.0 

10.0 

0.6 

221  16 

6 

33. 

2 

6. 

15.0 

9-0 

0.4 

22136 

6 

8 

e. 

2. 

L 

a. 

L 

22.0 

8.0 

1  .0 

22156 

6 

B 

20. 

4. 

2. 

24.0 

9.0 

0.6 

22176 

6 

6 

12. 

2. 

L 

2. 

1B.0 

7.0 

1  .0 

22196 

6 

36. 

2. 

I 

2. 

L 

12.0 

8.0 

0.2 

22216 

6 

30. 

4. 

L 

10. 

L 

to.o 

100 

1  .4 

22236 

6 

400. 

400. 

2. 
4. 

4. 
10. 

0.0 
24.0 

10.0 
11.0 

0.8 
4.0 

33.* 

3.' 

0 

3.' 

D 

9.8 

9.3 

1.1 

8. 

2. 

2. 

0.0 

7.0 

0.2 

NO  OF  SAMPLES 


It 


11 


11 


12 


12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 
3 
3 


12 

01 

77 

1115 

OB 

02 

77 

1300 

01 

03 

77 

1130 

13 

04 

77 

1200 

04 

05 

77 

1105 

08 

06 

77 

1145 

05 

07 

77 

1200 

03 

08 

77 

1430 

13 

09 

77 

1100 

04 

10 

77 

11  10 

01 

1  1 

77 

1115 

12 

12 

77 

1445 

.3 
.3 

.3 
.3 
-3 
3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

E 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CAlCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.013 

0.003 

0.020 

0.490 

0.002 

0.028 

0.015 

0.004 

0.123 

0.540 

0.002 

0  028 

0.093 

0.003 

0.174 

1  .400 

0 .  004 

0.336 

0.024 

0.003 

0.006 

D.350 

0.002 

0.073 

0.019 

O.OOIL 

0.008 

0.450 

0.001 

0.019 

0.010 

0.001 

0.006 

0.340 

0.001 

0-005L 

0.012 

0.001 

0.008 

0.370 

0.QO1L 

O.OOSL 

0.012 

0.002 

O.OOB 

0.450 

0.001 L 

O.OOSL 

0.010 

0.001 

0.006 

0.420 

0.001 

O.OOSL 

0.009 

0 . 00 1 L 

0.006 

0.380 

0.001 

O.OOSL 

0.068 

0.002 

0.014 

0.500 

0.003 

O.OOSL 

0.016 

0.002 

0.002 

0.280 

0.002 

0.093 

0.093 

0.004 

0.  174 

1  .400 

0.004 

0.336 

0.025 

C1.002D 

0.032 

0.498 

0.002D 

0.0500 

0.009 

0.001 

0.002 

0.280 

0.001 

0.005 

12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
3 

3 


12 

01 

77 

1115 

oa 

02 

77 

1300 

01 

03 

77 

1130 

13 

04 

77 

1200 

04 

05 

77 

1105 

08 

06 

77 

1145 

05 

07 

77 

1200 

03 

08 

77 

1430 

13 

09 

77 

1100 

04 

10 

77 

11  10 

01 

11 

77 

1115 

12 

12 

77 

1445 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( •  ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

160 

1.50 

1.4 

160 

2.40 

1.7 

190 

4.20 

3.6 

142 

4.40 

2.3 

140 

0.80 

1.7 

138 

1.00 

1.6 

140 

0.85 

1.5 

142 

1.60 

1.5 

137 

1  20 

1.5 

142 

1  .40 

2.0 

146 

B.70 

1.9 

163 

3.80 

6.0 

190 

8.70 

6.0 

ISO 

2.65 

2.2 

137 

0.80 

1.4 

NO  OF  SAMPLES 


702 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BOBS  LAKE 

END  OF  ROAD  TO  TIMMERMANS  ISLAND 

LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIDEAU  RIVER 


STATION  ID:   1 B-OO33-025-01 

STORET  CODE:  03 
006 

1710 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  [  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
OV  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

VR 

LMT 

12 

01 

77 

1210 

OB 

02 

77 

141  5 

01 

03 

77 

1230 

13 

04 

77 

1300 

04 

OS 

77 

1210 

OS 

06 

77 

1245 

OS 

07 

77 

1300 

03 

06 

77 

1300 

13 

09 

77 

1210 

04 

10 

77 

1215 

01 

11 

77 

1210 

12 

12 

77 

1400 

12  01 

77 

1210 

.3 

□a  02 

77 

1415 

.3 

01  03 

77 

1230 

.3 

13  04 

77 

1300 

.3 

04  05 

77 

1210 

.3 

08  06 

77 

1245 

.3 

05  07 

77 

1300 

.3 

03  08 

77 

1300 

.3 

13  09 

77 

1210 

.3 

04  10 

77 

1215 

.3 

01  11 

77 

t210 

.3 

12  12 

77 

1400 

■3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM 

<*) 

MINIMUM 

LONG 

U.T.M. 

IB  0375175.0  4949400.0  4 

REGION  04 

MI LEAGE 

1 02 , 00 

934 

901 

444 

BO 

61 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/10OML 

MF/100ML 

MF/ 100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22017 

4 

0.0 

11.0 

1  .0 

22037 

4 

28. 

1.       L 

2.   L 

0.0 

12.0 

1  .8 

22057 

4 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

0.0 

11,0 

0.4 

22077 

6 

200. 

2.   L 

2.   L 

7.0 

100 

1  .0 

22097 

6 

4. 

12. 

3. 

10.0 

10.0 

0.8 

221  17 

6 

28. 

2.   L 

a. 

16.0 

8.0 

0.4 

22(37 

6 

16. 

2. 

2. 

22.0 

e.o 

1  .0 

22157 

6 

328. 

248. 

2.   L 

24,0 

B.O 

1  .0 

22177 

6 

20. 

2.   L 

2.   L 

18.0 

7.0 

0.6 

22197 

6 

B. 

2.   L 

2.   L 

13.0 

9.0 

0.6 

22217 

6 

4. 

2.   L 

2.   L 

11.0 

9.0 

0.6 

22237 

4  6 

44. 

2.  i 

2.   L 

0.0 

10.0 

0.6 

32B. 

24B. 

B. 

24.0 

12.0 

1  .8 

21  .•  D 

4.  •  D 

2.*  D 

10.1 

9.4 

O.S 

4. 

2. 

2. 

0.0 

7.0 

0.4 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

0.010 

0.003 

0 

020 

0.500 

0.001 

0.009 

0.012 

0.001 

0 

015 

0.360 

0.001 

0.005L 

0.010 

0-001 

0 

020 

0.370 

0.002 

0.01B 

0.019 

0.001 

0 

004 

0.440 

0.002 

0.038 

0.016 

0.001 

0 

012 

0.590 

0.002 

0.005L 

0.009 

0.001 

0 

004 

0.380 

0.001 

0  005L 

0.011 

0 .  00 1 

0.010 

0.420 

0.001 

0.005L 

0.022 

0.001 

0 

010 

0.530 

0 . 00 1 L 

0.005L 

0.012 

0.001 

0 

OOB 

0.450 

0.001 

0.0051 

0.016 

0.001 

0 

002 

0.480 

0.001 

0.0051 

o.oia 

O.001L 

0 

OOE 

0.410 

0.001 

0.005L 

0.010 

0 . 00 1 L 

0 

012 

0.340 

0.001 

0.005L 

0.022 

0.003 

0 

020 

0.590 

0.002 

0.038 

0.014 

0.001D 

0 

010 

0.441 

0.001D 

0 . 009D 

0 1 . 009 

0.001 

0 

002 

0.340 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pg 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

DY 

MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

12 

01 

77 

1210 

.3 

158 

1  .00 

2.6 

08 

02 

77 

1415 

.3 

155 

1.60 

2.5 

01 

03 

77 

1230 

.3 

148 

o.eo 

2.5 

13 

04 

77 

1300 

.3 

12a 

1.00 

2.5 

04 

05 

77 

1210 

.3 

135 

0.80 

2.4 

oe 

06 

77 

1245 

.3 

135 

0.90 

2.3 

05 

07 

77 

1300 

3 

138 

O.BO 

2.3 

03 

OB 

77 

1300 

3 

138 

1  .00 

2.3 

13 

09 

77 

1210 

.3 

135 

1.20 

2.2 

04 

10 

77 

1215 

.3 

13B 

1.40 

2.7 

01 

11 

77 

1210 

.3 

139 

1.60 

2.4 

12 

12 

77 

1400 

3 
MAXIMUM 

140 

158 

0,80 
1  .60 

2.3 
2.7 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

140 

1  .08 

2.4 

MINIMUM 

128 

O.BO 

2.2 

NO  OF  SAMPLES 


703 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP 

>TE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

10 

01 

77 

0915 

07 

03 

77 

1530 

02 

03 

77 

1115 

12 

04 

77 

1500 

03 

OS 

77 

1500 

07 

06 

77 

1445 

04 

07 

77 

1450 

02 

08 

77 

1445 

12 

09 

77 

1500 

03 

10 

77 

1500 

31 

10 

77 

1420 

OS 

12 

77 

1420 

RIDEAU  RIVER 

AT  DAM  IN  KILMARNOCK 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
3 

3 

.3 

-3 

3 

.3 

.3 

.3 
3 
3 


YAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


10 

01 

77 

0915 

07 

02 

77 

1530 

02 

03 

77 

1415 

13 

04 

77 

1500 

03 

05 

77 

1500 

07 

06 

77 

1445 

04 

07 

77 

1450 

02 

08 

77 

1445 

12 

09 

77 

1500 

03 

10 

77 

1500 

31 

10 

77 

1420 

OS 

12 

77 

1420 

10 

01 

77 

0915 

07 

02 

77 

1530 

02 

03 

77 

1415 

12 

04 

77 

1500 

03 

05 

77 

1500 

07 

06 

77 

1445 

04 

07 

77 

1450 

02 

08 

77 

1445 

12 

09 

77 

1500 

03 

10 

77 

1500 

31 

10 

77 

1420 

05 

12 

77 

1420 

STATION 

ID:   18- 

3033-026-02 

MAJOR 

BASIN;  GREAT  LAKES 

STORET  CODE 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 
1710 

TERM  STREAM;  RIDEAU  RIVER 

LONG 

U.T.M 

.  IB  0426750.0  4970650.0  * 

REGION  04 

MILEAGE 

54. BO 

934 
SAMPLE 

NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

BO 
TOTAL 

81 
FECAL 

B4 

M.f . 

88 

PSEUD. 

805 
WATER 

3 

DISS. 

1 
5- DAY 

CO LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

"F/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22010 

e 

22030 
22050 
22070 
22090 
22110 
22130 
22150 
22170 
22190 
22210 
22230 

6 

6 

6 

6 

6 

5  7 

5  7 

S  7 

6 

6 

6 

4600. 
3300. 

400. 

500. 

160. 

120. 

30. 

210. 

330. 

1830. 

940. 
480. 

8. 
10. 

4. 

2.   L 

4.   L 

2. 

2. 

366. 

220. 

126. 
4.   L 
4.   L 
4.   L 
2-   L 

1-  L 

2.   L 

2-  L 
56. 

0.0 

0.0 

0.0 

9.0 

13.0 

16.0 

22.0 

24.0 

18.0 

11.0 

10.0 

0.0 

100 
1  1.0 

I  1  .0 
12.0 
10.0 

8.0 
9.0 
10.0 
8.0 
9.0 

II  .0 
9.0 

OS 
1.2 
O.B 
1  .4 
1  .6 
1  .1 
1  .4 
0.4 
0.4 
0.4 
1  .2 
0.4 

4600. 

940. 

220. 

24.0 

12.0 

1  .6 

431  .• 

17.  *    0 

9.*  D 

10.3 

9.8 

0.9 

30. 

2. 

2. 

0.0 

8.0 

0.4 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

33 
TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 
FILTERED 

5 

TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 
MG/L 

REACTIVE 
P  MG/L 

AMMONIA 
MG/L 

KJELDAHL 
MG/L 

N02-N 
MG/L 

N03-N 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

SOLIDS 
MG/L 

0.039 

0.0(6 

0.29B 

0.840 

0.001 

0.034 

0.059 

0.027 

0.342 

0.860 

0.002 

0.  103 

0.035 

0.01  1 

0.260 

0,760 

0.004 

0.071 

0.043 

0.001 

0.002 

0.630 

0.003 

0.087 

0.046 

D.012 

0.006 

0.650 

0.002 

0.003 

0.026 

D.029 

0.006 

0.750 

0.001 

0.005L 

0,049 

0.018 

0.014 

0.700 

0.002 

O.0O5L 

0.034 

0.006 

0.014 

0.690 

0.002 

0.005L 

0.036 

0.011 

0.004 

0.620 

0.002 

0.005 

0.033 

0.012 

0.D20 

O.S50 

0.005 

0.060 

0.038 

0.003 

0.020 

0.580 

0.003 

0.027 

0.023 

0.006 

0.056 

0.590 

0.003 

0.  123 

0.059 

0.029 

0.342 

0.880 

0.005 

0.123 

0.036 

0.013 

0.087 

0.687 

0.003 

0.0440 

0.023 

0.001 

0.002 

0.550 

0,001 

0.003 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 
ACIDITY 
MG/L 

52 
TOT  ALK 

AT  LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

Phenols 
ug/l 

290 

1  .20 

8.7 

255 

2.20 

6.8 

275 

1  .80 

a. 3 

225 

1  -80 

6.7 

240 

1  60 

6.5 

220 

1  .60 

6.8 

200 

1  .20 

6.0 

185 

1  .50 

S.5 

185 

1  .20 

5.2 

205 

1  .20 

5.9 

235 

1  .90 

8.3 

320 

3.40 

14.0 

320 

3.40 

14.0 

236 

1  .72 

7.4 

185 

1  .20 

5.2 

B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIDEAU  RIVER 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

11 

01 

77 

1055 

07 

02 

77 

1045 

02 

03 

77 

0945 

12 

04 

77 

1100 

03 

OS 

77 

1050 

07 

08 

77 

1040 

04 

07 

77 

1010 

02 

OB 

77 

1100 

12 

09 

77 

1100 

03 

10 

77 

11  10 

31 

10 

77 

1000 

05 

12 

77 

1030 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:   18-0033-028-02 

UENCE  WITI 

JOCK 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

LONG 

U.T.M 

.  IB  0444600 

.O  501217; 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

15 

.20 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

as 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/1DQML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

22002 

4 

0.0 

1  1  .0 

0.6 

22022 

4 

0.0 

11.0 

1  .4 

22042 

4 

50. 

10. 

2. 

L 

0.0 

12.0 

1  .0 

22062 

e 

720. 

6. 

12. 

7.0 

12.0 

1  .0 

22082 

6 

190. 

6. 

4. 

10.0 

10.0 

1  .0 

22102 

6 

8 

100. 

6. 

a. 

17.0 

8.0 

1  .0 

22122 

7 

5 

90. 

8. 

2. 

L 

21.0 

7.0 

2.4 

22142 

7 

5 

700. 

22. 

2. 

22.0 

B.O 

0.4 

22162 

7 

5 

300. 

10. 

2. 

L 

18.0 

B.O 

2.2 

22182 

6 

470. 

124. 

38. 

11  .0 

B.O 

1  .0 

22202 

6 

240. 

94. 

2. 

L 

10.0 

9.0 

1  .2 

22222 

6 

4 

700. 
720. 

142. 
142. 

280. 

2B0, 

0.0 
22.0 

4.0 
12.0 

0.6 
2.4 

252.* 

19.  • 

6.* 

D 

9.7 

9.0 

1  .2 

50. 

6. 

2. 

0.0 

4.0 

0.4 

10 


704 


12 


12 


12 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

B 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

vn 

LM7 

01  SI 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

.  SOL I OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

11  01 

77 

1055 

.3 

0.024 

0.006 

0  0B6 

0.770 

0.003 

0.  102 

07  02 

77 

1045 

.3 

0.030 

0.016 

0  266 

O.BBO 

0.003 

0.  172 

02  03 

77 

0945 

.3 

0.034 

0.015 

0  270 

0.760 

0.002 

0.  163 

12  04 

77 

1  1 00 

-3 

0.045 

0.003 

0.015 

0.510 

0.004 

0  301 

03  05 

77 

1050 

3 

0  023 

0.002 

O.OOB 

0.650 

0.002 

0  083 

07  06 

77 

1040 

3 

0.045 

0.012 

0  024 

0.710 

0.003 

0  012 

04  07 

77 

1010 

.3 

0.O62 

0.004 

0  080 

1  .550 

0.009 

0.036 

02  08 

77 

1100 

.3 

0.  129 

0.002 

0  046 

1  .960 

0.010 

0.050 

12  09 

77 

1100 

.3 

0.1  13 

0.015 

0  068 

1  .470 

0.005 

0.015 

03  10 

77 

11  10 

.3 

0.064 

0.026 

0  066 

0  820 

0.O09 

0.091 

31  10 

77 

1000 

.3 

0.027 

0.001 

0  026 

0.700 

0.004 

0.006 

05  12 

77 

1030 

-3 
MAXIMUM 

0.035 
0.129 

0.005 
0.026 

0  022 

0  27D 

0.5S0 

1  .960 

0.005 
0.010 

0.392 
0.392 

AVG 

OR  GEOW 

0.053 

0.009 

0.082 

0.S47 

0.005 

0.111 

MINIMUM 

0.033 

0.001 

0  009 

0.510 

0.002 

0.006 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1 1 

01 

77 

1055 

07 

02 

77 

1045 

02 

03 

77 

0945 

<2 

04 

77 

1100 

D3 

OS 

77 

1050 

07 

06 

7T 

1040 

04 

07 

77 

1010 

02 

08 

77 

1  100 

12 

09 

77 

1100 

03 

10 

77 

11  10 

31 

10 

77 

1000 

05 

12 

77 

1030 

VAX  1  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  (  •  ) 

MINIMUM 


14 

■  6 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

410 

3.00 

12.5 

410 

3  20 

11.0 

330 

2. 50 

9.8 

330 

9.  60 

11.0 

340 

2  40 

9.5 

395 

3.50 

9.2 

235 

3.  50 

8  3 

240 

3.20 

9.8 

215 

4.50 

7.9 

335 

2.60 

9.2 

334 

3.  10 

10.0 

413 

5.20 

14.0 

413 

9.60 

14.0 

316 

3  53 

10.3 

215 

3.00 

7.9 

NO  OF  SAMPLES 


S.O.lf./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RiOEAU  RIVER 
AT  BRIDGE  DOM 
RIVER 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

01ST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

11  01 

77 

1000 

.3 

07  02 

77 

1015 

.3 

03  03 

77 

0915 

.3 

12  04 

77 

0900 

.3 

03  05 

77 

0905 

.3 

07  06 

T7 

0930 

.3 

04  07 

77 

094S 

.3 

02  OS 

77 

0915 

.3 

13  09 

77 

0945 

.3 

03  10 

77 

0915 

.a 

31  10 

77 

0915 

.3 

05  12 

77 

0915 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  mn  I  • ) 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR      STN       STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BBS    DEPTH 
FEET  MTRS 


11  01 

77 

1000 

.3 

07  03 

77 

1015 

.3 

02  03 

77 

0915 

.3 

12  04 

77 

0900 

.3 

03  05 

77 

0905 

3 

07  06 

77 

0930 

3 

04  07 

77 

0945 

•  3 

03  OB 

77 

0915 

3 

12  09 

77 

0945 

.3 

03  10 

77 

0915 

3 

31  10 

77 

0915 

-3 

OS  12 

77 

0915 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • ) 
MINIMUM 

STATION 

ID:   18-0033-029-02 

OF  KIRS 

MAJOS  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

03 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

LONG 

U.T.M. 

16  0450150.0  5000900.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

24.20 

934 

901 

444 

80 

91 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

hlO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEO  C 

MG/L 

MG/L 

2  2001 

4 

0.0 

9.0 

1  .2 

22021 

4 

0.0 

10.0 

1  .2 

22041 

4 

44. 

8. 

2.   L 

0.0 

10.0 

0.6 

22061 

6 

184. 

2.   L 

2.   L 

7.0 

12.0 

1  .2 

22081 

6 

36. 

4. 

2. 

10.0 

10.0 

1  .8 

22101 

5  t 

20. 

2.   L 

4.   L 

17.0 

8.0 

1  .0 

22131 

5  7 

20. 

2. 

2.   L 

21  .0 

8.0 

1  .8 

22141 

5  1 

10. 

2.   L 

3.   L 

22.0 

7.0 

0.4 

22161 

5  1 

B. 

2.   L 

2.   L 

ia.o 

7.0 

1  .4 

22181 

6 

630. 

2. 

6. 

11.0 

8.0 

1  .4 

22201 

6 

30. 

3. 

2.   L 

9.0 

9.0 

1  .6 

32221 

6 

1300. 

134. 

7B4. 

0.0 

10.0 

0.6 

1300. 

134. 

784. 

22.0 

12.0 

1.8 

52.* 

4..  D 

4.*  D 

9.6 

9.0 

1.2 

B. 

2. 

3. 

0.0 

7.0 

0.4 

10 

10 

10 

12 

12 

13 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAHL 

N02  ■  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLI  OS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.034 

0 

006 

0.070 

0.700 

0.002 

0  063 

0.034 

0 

018 

0  327 

0.900 

0.002 

0.123 

0  034 

0 

014 

0  .  220 

0.66D 

0.002 

0  138 

0  .  03B 

0 

002 

0.012 

0.650 

0.003 

0  147 

0.033 

0 

004 

0.002 

0.740 

0.004 

0.391 

0.04B 

0 

010 

0  020 

0.79O 

0.002 

0.005L 

0.044 

0 

009 

0.083 

3.200 

0.004 

0.005L 

0.055 

0 

017 

0.078 

0.930 

0.013 

0.037 

0.077 

0 

019 

0.002 

0.990 

0.004 

0.006 

0.053 

0 

012 

0  040 

0.B40 

0.004 

0.066 

0.027 

0 

001 

0.022 

0.670 

0.002 

0.005L 

0.031 

0 

003 

0  026 

0.620 

0.004 

0.232 

0.077 

0 

019 

0  327 

3.200 

0.013 

0.391 

0.042 

0 

010 

0.075 

0.974 

0.004 

0.  I02D 

0.024 

0 

001 

0.002 

0.620 

0.002 

0.005 

NO    OF    SAMPLES 


705 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YP.  LMT    DIST  9«G  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 
3 
3 

.3 

.3 


11 

01 

77 

1  000 

07 

02 

77 

1015 

02 

03 

77 

0915 

12 

04 

77 

0900 

03 

05 

77 

09D5 

07 

06 

77 

093D 

04 

07 

77 

0945 

02 

08 

77 

0915 

12 

09 

77 

□945 

03 

10 

77 

0915 

31 

10 

77 

0915 

05 

12 

77 

0915 

MIX [MUM 

Ave  OR  atom   MM  ( • ) 

MINI  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUP.B. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMA21N 

MS/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

3S0 

2.00 

11  .5 

380 

2.20 

14.5 

300 

2.30 

8.2 

270 

3.  BO 

7.2 

290 

2.20 

7.5 

270 

1  .80 

7.6 

220 

2.00 

7.6 

215 

2.20 

7.8 

205 

3.50 

7.2 

210 

2.20 

7.0 

316 

2.40 

9.3 

3E4 

3.90 

11  .0 

380 

3.90 

14.5 

285 

2.53 

ft.fi 

205 

1  .80 

7.0 

no  of  samples 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RIDEAU  RIVER 

AT  HOG'S  BACK  ROAD  OTTAWA 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  1  01 

77 

1305 

3 

07  02 

77 

1120 

.3 

02  03 

77 

1025 

3 

12  04 

77 

1  120 

.3 

03  05 

77 

1  120 

.3 

07  06 

77 

1  130 

.3 

04  07 

77 

1  130 

.3 

02  08 

77 

1  145 

.3 

■  2  09 

77 

1145 

,3 

03  10 

77 

1200 

.3 

31  10 

77 

1035 

.3 

05  12 

77 

1105 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•  I 

M 1 M  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTS5 


1  1  01 

77 

1305 

.3 

07  02 

77 

1120 

.3 

02  03 

77 

1025 

.3 

12  04 

77 

1120 

.3 

03  05 

77 

1120 

.3 

07  06 

77 

1130 

.3 

04  07 

77 

1130 

.3 

02  08 

77 

1  145 

.3 

12  09 

77 

1145 

.3 

03  10 

77 

1200 

.3 

31  10 

77 

1035 

3 

OS  12 

77 

1105 

.3 

MAX  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  i  • 1 
MINIMUM 

STATION 

ID:   18-0033-031-02 

TAKA 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORI  : 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  RIDEAU  RIVER 

1710 

LONG 

u.t.m 

18  0445400.0  5024150.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

7.10 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOH  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

22004 

6 

0.0 

10.0 

1  .2 

22024 

6 

90. 

4. 

2.   L 

0.0 

10.0 

1  .4 

22044 

6 

96. 

4 

4. 

0.0 

11  .0 

1  .0 

22064 

6 

22S. 

2. 

3.   L 

9.0 

12.0 

1  .4 

22084 

6 

116. 

2.   L 

3.   L 

12.0 

9.0 

1  .4 

22104 

6 

152. 

34. 

2. 

17.0 

B.O 

1  ,S 

22124 

5 

110. 

2.   L 

6. 

21.0 

3.0 

22144 

5 

44. 

2. 

6. 

24.0 

8.0 

0  .4 

22164 

B 

130. 

«.   L 

4. 

18.0 

7.0 

1  .0 

221B4 

6 

B90. 

34. 

38. 

13.0 

8.0 

1 ." 

22204 

6 

90. 

2. 

2.   L 

to.o 

10.0 

1.4 

22224 

6 

10600. 

178. 

240. 

0.0 

6.0 

0.6 

10600. 

178. 

240. 

24.0 

12.0 

3.0 

198.' 

6.*  0 

6.'  0 

10.3 

9.0 

1  .3 

44. 

2. 

2. 

0.0 

6.0 

0.4 

11 

1  1 

11 

12 

11 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0 

006 

0.068 

0.400 

0.003 

0.  147 

0.025 

0 

016 

0.238 

0.750 

0.002 

0  183 

0,069 

0 

018 

0.294 

1  .030 

0.002 

0.183 

0.041 

0 

002 

0.012 

0.560 

0.003 

0.187 

0.033 

0 

003 

0.004 

0.710 

0.002 

0.188 

0.035 

0 

003 

0.004 

0.6B0 

0.001 

0.005L 

0.056 

0 

004 

0.070 

1  .400 

0.002 

O.OOS 

0.050 

0 

010 

0  020 

0.790 

0.003 

D.012 

0.071 

0 

014 

0.002 

0.990 

0.003 

0.0051 

0.069 

0 

033 

0.066 

0.760 

0.011 

0.149 

0.029 

0 

001 

0.018 

0.670 

O.005 

0.043 

0.035 

0 

002 

0.01B 

0.7OO 

0.004 

0.364 

0.071 

0 

033 

D.294 

1  .400 

0.011 

0.364 

0.044 

0 

009 

0.06B 

0.7B7 

0.003 

0.1 230 

0.020 

0 

001 

0.002 

0.400 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

2B0 

99 

52 

55 

20B 

35 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

11  01 

77 

1305 

.3 

410 

1  .80 

14.0 

07  02 

77 

1120 

.3 

405 

1  .40 

11  .5 

02  03 

77 

1025 

3 

325 

2.00 

10.0 

12  04 

77 

1120 

.3 

235 

5.50 

9.0 

03  05 

77 

1  120 

.3 

330 

2.50 

11,0 

D7  06 

77 

1130 

.3 

305 

3.20 

10.0 

D4  07 

77 

1130 

.3 

270 

2.50 

9.7 

02  OB 

77 

1145 

.3 

250 

5.  DO 

10.5 

12  09 

77 

1145 

.3 

230 

3.80 

9.4 

03  10 

77 

1200 

.3 

230 

4.  BO 

9.5 

31  10 

77 

1035 

.3 

338 

2.70 

10.5 

D5  12 

77 

1105 

3 

MAXIMUM 

a  04 

410 

5.50 
5.  50 

14.0 
14.0 

■ 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 •  1 

316 

3.39 

10.8 

MINIMUM 

230 

1  .40 

9.0 

NO  OF  SAMPLES 


706 


8.0.*./  5ITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


RIDEAU  RIVER 

ST.  PATRICK  STREET  BRIDGE  OTTAWA 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02LA004 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
RIDEAU  RIVER 


U.T.M.  18  0416900.0  5031525.0  4 


STATION  ID:   I8-0Q33-034-02 

STOSET  CODE:  02 
006 
1710 

3 1  ON  04  MILEAGE     1  .0 


SAMP  DTE 

HOUR 

or 

MO 

VR 

LMT 

25 

01 

77 

1445 

15 

02 

77 

1335 

15 

03 

77 

1340 

26 

04 

77 

1240 

10 

05 

77 

1320 

15 

06 

77 

1335 

13 

07 

77 

1205 

24 

08 

77 

1255 

14 

09 

77 

1225 

25 

10 

77 

1215 

23 

1 1 

77 

1230 

STN   STN  SAMP 
DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 
SAMPLE 
NO 


20032 
2OO50 
20067 
20181 
20202 
2023B 
20294 
20337 
20369 
20411 
20447 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


4 
3  9 


205.00 

520.00 

1  6500 . 00 

1850.00 

803.00 

229.00 

141.00 

325  00 

229  00 

1010,00 

1370.00 


60 
TOTAL 

COL  I  FORM 
MF/IOOML 

5500. 

440. 
4600. 

700. 

1  10. 

180. 

500. 

900. 


Bl 
FECAL 
COL  1  FORM 

MF/IOOML 


14. 
104. 
46. 
44 
6. 
24. 
36. 


84  83 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/IOOML  MF/IOOML 

2. 

2.   L 
180. 
40. 

6. 

2. 
20. 
36. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

1.0 

1  .8 
12.  B 
13.3 
20.8 
22.9 
19.0 
17.1 

4.5 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


13  8 
10.9 
9.6 
8.4 
7.2 
8.0 
6.3 

12.  B 


1 
5 -DAY 
800 
MG/L 


0.8 

1  .4 
0.6 
I  .0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  UN    I  • ) 

M 1 N I  MUM 


16500.00 

2107.46 

141 .00 


5500. 
S98. 
110. 


104. 
23." 

6, 


180. 
10. « 

2. 


22.9 

11.3 

0.0 


13.8 
9.6 

6.3 


3.2 
1.3 

0.5 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

77 

1445 

.3 

15  02 

77 

1335 

.3 

15  03 

77 

1340 

3 

26  04 

77 

1240 

I 

10  05 

77 

1320 

15  06 

77 

1335 

.3 

13  07 

77 

1205 

.3 

24  08 

77 

1255 

.3 

14  09 

77 

1225 

3 

25  10 

77 

1215 

.3 

23  11 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( •  I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DIE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
3 
.3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

3 

.3 


25 

01 

77 

1445 

15 

02 

77 

1335 

15 

03 

77 

1340 

26 

04 

77 

1240 

10 

05 

77 

1320 

15 

06 

77 

1335 

13 

07 

77 

1205 

24 

08 

77 

1255 

14 

09 

77 

1225 

25 

10 

77 

1215 

23 

11 

77 

1230 

33 

TOTAL 
P 

MG/L 

0.030 
0.048 
0.214 
0.036 
0.081 
0.025 
0.038 
0.043 
0.055 
0 .  028 
0.032 


0.214 
0.057 
0.025 

11 

14 
COND 

25C 
UMHOS 

470 
520 
245 
335 
335 
330 
305 
260 
265 
349 
414 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.012 
0.024 
0.048 
0.005 
0.011 
0.005 
0.013 
0.015 
0.029 
0.006 
0.003 


0.048 
0.016 
0.003 

11 

16 
TURB. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

2.60 
3.20 
42.00 
3.20 
2.60 
1.50 
1.80 
2.60 
1  .80 
2.30 
3.70 


1  l 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.159 
0.324 
0.144 
0.032 
0.084 
0.026 
0.122 
0.024 
0.086 
0.026 
0.014 


D.324 
0.095 
0.014 

11 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


26.0 
43.0 
11  .0 
13.0 
12.5 
13.5 
15.5 
14.5 
14.5 
13.0 
14.5 


20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

0.950 
0.970 
0.920 
0.5BO 
0.720 
0.570 
0.850 
0.620 
0.820 
0.650 
0.720 


0.970 
0.761 
0.S7O 


59 

SULPHATE 

MG/L 

22.0 
20.5 
11.0 
17.0 

18.0 
16.0 
16.5 
15.0 
30.0 
35.5 


9 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0.005 
0.0(4 
0.005 
.004 
.002 
.009 
.009 
.010 
.007 
.004 


0.014 
0.007 
0.002 

11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

1.50 
2.10 
1.75 
0.70 

0.35 

0.80 
1.05 
0.75 
1.40 
2.10 


22 

FILTEREO 

N03-N 

MG/L 


227 

310 

501 

090 

011 

OOSL 

236 

056 

065 

163 


0.501 
0.  180D 
0.005 

11 

95 
ACIDITY 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

284.0 
302.0 
245  0 
224  .0 
222  0 
217.0 
201  .0 
172.0 
176.0 
230.0 
265.0 


302.0 
230.7 
172.0 


5.2 


11 

52 
TOT    ALU 
AT     LAB 
MG/L 

116 
186 

94 
133 
141 
134 
115 

98 
101 
136 
169 


10 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1  .8 


86 
6 

3 
2 
3 
3 
3 
2 
4 


86.0 

11  .2 

1  .8 

11 

55 
PH 
AT     LAB 


7.B3 
7.73 
7.54 
8,05 
8.20 
8.06 
7.67 
7.95 
7.45 
8.12 
7.B9 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.  130 
0.260 
3  .200 
0.270 
0.200 
0.090 
0.130 
0-190 
0.180 
0.220 
0.290 


10 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 


25 

phenols 
ug/l 

1  ,0L 
1  .OL 
1  .DL 
1  .OL 

1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • » 

M 1 N I  MUM 


520 
348 

245 


43.  00 
6.12 
1  .50 


43.0 
17.4 
11  .0 


35.5 
20.0 
1  I  .0 


2,  10 
1  .25 
0.35 


9.0 
4.1 
1  .0 


186 
129 

94 


8.20 
7.86 
7.45 


3.200 
0.471 
0.090 


1  .0 
1  ,0D 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 
15  02  77 
15  03  77 

26  04  7  7 
10  05  77 
15  06  77 

13  07  77 

24  08  77 

14  09  77 

25  10  77 
23  11  77 


1445 
1335 
1340 
1240 
1320 
1335 
1205 
1255 
1225 
1215 
1230 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
•3 


1 1 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

202.0 
214.0 
105.0 
152.0 
15S.0 
148.0 
134.0 
1090 
1  16.0 
168.0 
204.0 


11 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

56.00 
56.00 
28.00 
42.00 

37. 

33.00 

2B.00 

29.00 

45.00 

53.00 


11 

74 

TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 

15.00 

18.00 

8.50 

1  1  .50 

13.5 
12.50 
9.50 
10.50 
13.50 
17.50 


10 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

40 

40 

70G 

40 

40 

40 

40 

20 

30 

40 

70 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

2.40 
2.45 
2.75 
1  .75 

I  .00 
1.10 
1  .10 
I  .10 
2.00 
2.25 


11 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

15.00 

28.00 

5.80 

7.80 

8.20 
9.  10 
8  40 
8.20 
7.90 
8.  ID 


11 

47 
ORGANIC 
C    AS    C 
MG/L 


41 
COD 

MG/L 

IOL 
30 

34 
20 

20 
31 

33 
39 


1  1 

361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


10 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM  214.0  56.00  18.00 

AVG   OR    GEOM  MN    I ■ I  155.5  40.70  13-00 

MINIMUM  105.0  28.00  8.50 


70 

43U 

20 


2.75 
1  .79 
1    00 


2B.00 

10.65 

5.80 


39 

290 

10 


NO   OF    SAMPLES 


707 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   SIN   SIN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


235  2D3        221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


25  01 

77 

1445 

3 

1  .200 

15  02 

77 

1335 

3 

0.  100 

15  03 

77 

1340 

.3 

3.200 

26  04 

77 

1240 

3 

0.300 

10  05 

77 

1320 

.3 

0.  150 

IS  06 

77 

1335 

.3 

0.  100 

13  07 

77 

1205 

3 

0.080 

24  06 

77 

1255 

.3 

0.220 

14  09 

77 

1235 

3 

D.190 

35  10 

77 

1215 

.3 

0 

020  L 

0.140 

33  11 

77 

1230 

.3 

0 

0301 

0.250 

MAXIMUM 

0 

030 

3.200 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

0 

0250 

0.539 

MINIMUM 

0 

020 

0.080 

010L 
010L 
030 
060 

010L 
010 
270 
0.030 
0.020 
0.010L 
0.010 


0.270 

0.043D 

0.010 


229  315  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L  MG/L 


201  23S         60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDC 

MG/L  MG/L       MG/L 


0.020 

0.042 

O.OIOL 

0.1 

0.030 

0.144 

O.OIOL 

0.1 

0.020L 

0.  140 

O.OIOL 

0.1 

0.030 

0.042 

0.020L 

0.1 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.034 

0.020L 

0.  1 

0.020L 

0.080 

0.230 

0.' 

0.020L 

0.041 

0.020L 

0.1 

0.020L 

0 .  052 

O.OIOL 

0.1 

O.OIOL 

0.038 

0.020L 

0.1 

O.OIOL 

0.036 

0  02  OL 

0.1 

0.030 

0.144 

0.230 

0.1 

0.016D 

0.065 

0.035D 

0.1 

0.010 

0.034 

0.010 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


10 


B.O.W./  SITE:  SOUTH  NATION  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17  PLANTAGENET 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAU< 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BUG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
3 

3 

3 

3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    D1ST  8R3  DEPTH 
FEET       MTRS 


25 

01 

77 

1200 

15 

02 

77 

0320 

15 

03 

77 

0900 

26 

04 

77 

0835 

10 

05 

77 

0840 

IS 

oe 

77 

0815 

13 

07 

77 

0845 

24 

08 

77 

0935 

13 

09 

77 

1515 

25 

10 

77 

0930 

23 

11 

77 

0S4S 

25  01 

77 

1300 

.3 

15  02 

77 

0920 

.3 

15  03 

77 

0900 

.3 

26  04 

77 

0B35 

.3 

10  05 

77 

OB40 

.3 

15  08 

77 

08  IS 

.3 

13  07 

77 

0B45 

.3 

24  OB 

77 

0935 

.3 

13  09 

77 

1515 

.3 

25  10 

77 

0930 

.3 

23  1  1 

77 

0845 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I • I 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01  77 

1200 

.3 

15  02  77 

0920 

.3 

15  03  77 

0900 

.3 

26  04  77 

0835 

3 

10  05  77 

0840 

.3 

15  06  77 

0815 

3 

13  07  77 

0845 

.3 

24  08  77 

0935 

.3 

13  09  77 

1515 

■  3 

25  10  77 

0930 

.3 

23  11  77 

0845 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  (.-•! 

MINIMUM 

T 

D  02LBC 

STATION 

10:   18-2070-020-02 

05 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  SOUTH  NATION  RIVER 

1  170 

LONG 

U.T.M 

18  0495000.0  5044875.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

6.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

8B 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL' 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20029 

4 

1 1 2 . 00 

1400. 

56. 

8. 

0.0 

2.3 

20046 

4 

10300 

1500. 

376. 

40. 

1.0 

2.0 

20082 

3  9 

23900  00 

4400. 

200 

440. 

1  .2 

13.0 

3.4 

20176 

3600.00 

1400. 

130. 

192. 

10.0 

10.0 

1  8 

20197 

544.00 

260. 

4. 

4.   L 

12.0 

9.0 

1  .4 

20233 

74.80 

too. 

10.   L 

4.   L 

20.2 

10.0 

1  .4 

20289 

63 .  90 

100. 

10.   L 

10. 

32.9 

8.5 

0.6 

20332 

27600 

1700. 

112. 

252. 

17.5 

7.4 

20364 

94.60 

40. 

16. 

4. 

1  4 

20406 

6 

1340.00 

6.S 

10.8 

0.8 

20442 

2480.00 

4BO0. 

504. 

468. 

6.0 

12.4 

1  .0 

33900.00 

4800. 

504. 

466. 

22.9 

13.0 

3.4 

2962.57 

637  .  • 

54-0 

34.'  o 

9.B 

10.1 

1.6 

63.90 

40. 

4. 

4. 

0.0 

7.4 

0.6 

11 

10 

10 

10 

to 

8 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.053 

0.033 

0.186 

0.790 

0.0D8 

0.767 

271  .0 

3.5 

0.065 

0.053 

0.250 

1  .010 

0.012 

0.371 

373.0 

4.  1 

0.  156 

0.  105 

0.266 

1  .250 

0.030 

0.870 

375.0 

268.0 

0.  126 

0.055 

O.OB  2 

0.830 

0.015 

0.310 

345.0 

31  .0 

0 .  056 

0.015 

0 . 002  L 

0.680 

O.OH 

0.  199 

329.0 

15.0 

0.057 

0.010 

0.090 

0.640 

0.003 

0.005L 

174.0 

4.G 

0 .  064 

0.D31 

0.092 

0.760 

0.008 

0.027 

315  0 

7.7 

0.126 

0.087 

0.072 

0.820 

0.036 

0.309 

355.0 

22.0 

0.330 

0.230 

0.086 

1  .000 

0.130 

1  .020 

247.0 

19.0 

0.128 

0.076 

0.042 

0.8B0 

0.018 

0.677 

362.0 

27.0 

0.1  15 

0.074 

0.050 

0.850 

0.014 

0.586 

346.0 

19.0 

0.230 

0.230 

0.266 

1  .350 

0.130 

1  .020 

375.0 

268.0 

0.  107 

0.070 

0.11  ID 

0.864 

0.026 

0.467D 

317.5 

38.3 

0.053 

0.010 

0.002 

0.640 

0.003 

0.005 

174.0 

3  5 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACI01TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

410 

4.50 

24.0 

39.5 

3.70 

4.0 

2  33 

7.83 

0.430 

1  .01 

590 

5.  60 

37.0 

53.0 

4.80 

10,0 

201 

7.65 

0.520 

1  .01 

165 

160,00 

7.9 

12.0 

1  .65 

4.0 

56 

7.41 

11  .800 

2.0 

495 

27.00 

38.0 

47.0 

2.60 

3.0 

163 

7  99 

1  .950 

1  .OL 

d75 

17.00 

26.0 

41  .5 

1  .50 

2.0 

165 

8.13 

1  .240 

1  .OL 

280 

5.60 

14.0 

22.5 

0.70 

0.0 

B8 

8  37 

0.380 

1  .OL 

510 

13.00 

43.5 

33.0 

0.75 

0.0 

166 

8.39 

O.S40 

1  .OL 

490 

37.00 

44.5 

32.0 

2.50 

39 

155 

7.99 

2.550 

1  .OL 

350 

48.00 

24.0 

34.0 

3.50 

2.8 

106 

7.90 

3.600 

1  .OL 

490 

39.00 

21  .5 

59.0 

3.90 

E.a 

173 

7.86 

2.750 

1  .OL 

481 

33.00 

21  .5 

52.0 

3.75 

5.6 

176 

7.79 

2.300 

1  .0 

590 

160.00 

44.5 

59.0 

4.80 

10.0 

233 

8.39 

1 1  . BOO 

3.0 

429 

35.43 

26.  S 

38.7 

2.67 

3.7 

153 

7.94 

2.57B 

1  .10 

165 

4.50 

7.9 

12.0 

0.70 

0.0 

56 

7.41 

0.380 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


708 


SAMP  DTE  HOUR   STN   SIN  SAMP 
DT  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


25  01 

TT 

1200 

.3 

15  02 

77 

0920 

.3 

15  03 

77 

0900 

.3 

26  04 

77 

0835 

.3 

10  05 

77 

0840 

.3 

15  06 

77 

0815 

.3 

13  07 

77 

0845 

.3 

24  OS 

77 

0935 

.3 

13  09 

77 

1515 

.3 

35  10 

77 

0930 

.3 

23  11 

77 

0845 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | • ] 
MINIMUM 

76  72  74         6B 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

HARDNESS  CALCIUM  NESlUM      HAZEN 

MG/L  MG/l  MG/L      UNITS 


151  . 
245. 
70. 
211. 
197. 
101  . 
182.0 
164.0 
131  .0 
228.0 
22  3.0 


245.0 

173.0 

70.0 


44.00 
62.00 
21  00 
58.00 
54  .  00 
28.00 
48.00 
41  .00 
37.00 
65.00 
62.00 


65.00 
47.27 
21  .00 


10.00 
22.00 

4.20 
16.00 
15.00 

7.50 
15.00 
15.00 

9.50 
16.00 
16.50 


22.00 

13.34 

4.20 


70G 

70G 

70G 

70G 

70G 

50 

50 

70G 

70G 

70G 


70 

66U 

50 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

2.60 
3.60 
5.60 
3.50 
3.00 
1  .65 
3.30 
4.80 
6.50 
4,30 
4.00 


6.50 
3.90 
1.65 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

18.00 
27.00 

5.30 
21  .00 
21  .00 
12.00 
36.00 
37.00 
17.00 

6.00 
IB.  00 


37.00 

19.85 

5.30 


47 
ORGANIC 
.  C  AS  C 

MG/L 


41 
COD 

MG/L 

10L 

20  L 

52 

70 

54 

20 

37 

40 

38 

63 

42 


70 

41D 

10 


361  265 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1  I 


11 


11 


235       203        221 

TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L       MG/L       MG/L 


2S  01 

77 

1200 

.3 

0.360 

1S  02 

77 

0920 

.3 

0.340 

15  03 

77 

0900 

.3 

8.400 

26  04 

77 

0835 

.3 

2.200 

10  OS 

77 

0840 

3 

1.800 

IS  06 

77 

0815 

■3 

0.550 

13  07 

77 

0845 

.3 

0.950 

24  OS 

77 

0935 

a 

2.900 

13  09 

77 

1515 

.3 

4.  BOO 

25  10 

77 

0930 

-a 

0 

020L 

3.500 

23  11 

77 

0845 

-3 

3.000 

MAXIMUM 

0 

020 

8.400 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

0 

020D 

2.618 

MINI  MUM 

0 

020 

0.340 

10 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


010 

030 

090 

020 

020 

010 

020 

050 

020 

OlOL 

040 


0.090 
0.029D 

o.oio 


11 

229 

TOTAL 
LEAO 
MG/L 


11 

215 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.030 
O.OBO 
0.030 
0.020 
.200 
.OlOL 
.020L 
.020L 
.040L 
.0101 


0.020 


0.200 

0.044D 

0.010 


1  1 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


JOO 
080 
054 
014 
048 
059 
100 
080 
066 


0.300 
0.0B1 
0.014 


238  60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


0.010L 

0.010 

0.010L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020 

0.040L 

0.020L 

0.020L 


0.040 

O.019D 

0.010 


0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
O.t 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 


0.2 
0.1 
0,1 


NO   OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SCOTCH    RIVER    EAST 

AT    CONCESSION    17    DOWNSTREAM    FROM    ST. 

RIVER         FLOW   GAUGE    FED   02L80i2 


LONG 


ISIDORE 

MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM    STREAM 


GREAT    LAKES 

OTTAWA    RIVER 

SOUTH    NATION     RIVER 


U.T.M.     18   0505B50-0   5025275.0   4 


STATION    ID:       18 -2070-040 -02 

STORET    CODE:     02 
006 
1170 


REGION  04 


MILEAGE    30.20 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  03 

77 

1050 

■3 

36  04 

77 

O930 

.3 

10  05 

77 

0930 

.3 

15  06 

77 

0900 

.3 

13  07 

77 

0930 

.3 

34  08 

77 

1035 

.3 

14  09 

77 

0915 

.3 

25  10 

77 

1005 

.3 

23  11 

77 

0945 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( * ) 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


20083 
20177 
20198 
20234 
20390 
20333 
20365 
20407 
20443 


901 
SCO 


444 

flow  cfs 


530.00 

48.90 

10.40 

0.32 

0.35 

0.42 

43.90 

36.  10 

48.20 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

130O. 

2700. 

15000. 

900. 

7000. 

3000. 
50000 . 

2000. 


530 . 00   50000 . 
79.84    4214." 
0.32     900. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

140. 

370. 
11  60. 

100. 

190. 

580. 
7200. 

80. 


7200. 
374." 
80. 


84 
M.F. 

ENTER. 
MF/lOOML 

230. 
250. 

50. 
100.   L 

70. 

270. 

3700. 

100.   L 


3700. 
194.' 
50. 


88 
PSEUD. 
MPA 
HF/1D0ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

2.5 

8.0 

9.8 
18.8 
21.5 
17.0 
13.5 

6.8 

6.5 


21.5 
11.6 
2.5 


3 
DISS. 
02 

IK/L 

11  .8 
11  .3 

9.8 

5.5 

4.8 

4.B 

7.0 
11  .5 
12.7 


12.7 
6.8 
4.8 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

2.4 

1.3 
t  .0 
3.0 
3.2 

3.4 
0.2 
0.2 


3.4 
1.8 
0.2 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


15  03  77  1050 
26  04  77  0930 
10  05  77  0930 
15  06  77  0900 

13  07  77  0930 

24  08  77  1025 

14  09  77  0915 

25  10  77  1005 
23  11  77  0945 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.210 
0.088 
0.089 
.520 
.760 
.420 
.370 
.051 


0.065 
0.032 
0.059 
0.350 
0.700 
0.320 
0.210 
0.022 
0.032 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


222 

064 
012 
338 
300 
134 
246 
026 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.B50 
0.660 
0.620 
1  .200 
1  .240 
0.940 
1  .400 
0.570 
0.540 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


0.020 
0.007 
.007 
.061 
.073 
.053 
.041 
.005 


23 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


0.005 


920 
24B 
033 
089 
343 
163 
607 
0.200 
0.290 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


9 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 

MG/L 


MAXIMUM  0.760  0.700  0.33S  1.400  0.072  0.920 

AVG   OR   GEOM   MN    l>)  0.285  0.199  0.153  0.691  0.030  0.313 

MINIMUM  0.051  0.022  0   012  0.540  0.005  0.033 

NO   OF    SAMPLES                             9  9  9                        9  9  9 
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CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  HO  YR  LMT    DIST  S8G  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  03  77  1050 

26  04  77  0930 

10  05  77  0930 

15  06  7  7  0900 

13  07  77  0930 

24  08  77  1025 

14  09  77  0915 

25  10  77  1005 
23  11  77  0945 


3 
■  3 
.3 

3 
.3 
-3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  W  {'] 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

53 

55 

2oe 

19 

COND. 

TUPO. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

U*HOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ue/i 

195 

40.00 

6.3 

445 

21  .00 

12.5 

420 

7.20 

11  .5 

660 

56.00 

49.5 

730 

22.00 

65.  D 

600 

28 .  00 

43.0 

4E0 

45 .  00 

19.0 

433 

15.00 

9.0 

430 

16.00 

8.3 

730 

56.00 

65.0 

486 

27.  BO 

24.9 

195 

7.20 

6.3 

NO  OF  SAMPLES 


BOH./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

Yd 

LMT 

25 

01 

77 

1  100 

15 

02 

77 

0935 

IS 

03 

77 

1100 

26 

04 

77 

0945 

10 

05 

77 

0945 

IS 

06 

?7 

0915 

13 

07 

77 

0940 

24 

OS 

77 

1035 

14 

09 

77 

0945 

25 

10 

77 

1020 

23 

11 

77 

0955 

SCOTCH  RIVER  EAST 
AT  CONCESSION  19  U 
RIVER 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
3 
3 
.3 
.2 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  r ' I 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  KN  I  •  I 

MINIMUM 


25 

01 

77 

1100 

15 

02 

77 

0955 

15 

03 

77 

1100 

26 

04 

77 

0945 

10 

05 

77 

0945 

IS 

06 

77 

0915 

13 

07 

77 

0940 

24 

08 

77 

1035 

14 

09 

77 

0945 

25 

10 

77 

■  020 

23 

1  1 

77 

0955 

STATION 

ID:   18-2070-060-02 

REAM  FROM  ■'.. 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  SOUTH  NATION  RIVER 

1  170 

LONG 

U.T.K 

18  0507200  0  5024300.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

31  .70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-0AY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20028 

4 

35000E»1 

3400. 

90. 

0.0 

3.0 

20047 

4 

1000. 

700. 

270. 

1.0 

0.8 

20084 

3  9 

600. 

116. 

140. 

1  .8 

13.0 

1  .8 

20178 

500. 

200. 

320. 

8.3 

12.0 

1  .0 

20199 

460. 

100 

20. 

10.5 

10.7 

1  .2 

20235 

5 

1400. 

1200. 

670- 

17. B 

7.7 

2.0 

20291 

9 

2100. 

650. 

40. 

21.3 

7.9 

1  .8 

20334 

3200. 

1 1  BOO . 

560. 

15.9 

8.2 

20366 

90000. 

10300. 

3500. 

14.8 

7.7 

2.0 

20408 

6 

6.8 

13.0 

0.6 

20444 

400. 

70. 

100.   L 

6.5 

13.4 

0.6 

35000**1 

1 1  BOO . 

3500. 

21.3 

13.4 

3.0 

2639 . • 

718.' 

202.'  0 

9.5 

10-3 

1  .5 

400. 

70. 

20. 

0.0 

7.7 

0.6 

10 

10 

10 

11 

9 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.090 

0.024 

0.349 

1  .  180 

0 .  005 

0.260 

0.115 

0.046 

0.640 

1  .740 

0.006 

0.234 

0.220 

0.074 

B.  108 

0.850 

0.016 

0.839 

0.052 

0.022 

0.048 

0.660 

0.005 

0.135 

0.091 

0.052 

0.002L 

0.730 

0.004 

0.005L 

0.275 

0.092 

0.086 

0.950 

0.006 

0.005L 

0.231 

0.180 

0.270 

1  .  120 

0.030 

0.100 

0.  192 

0.097 

0.052 

0.860 

0.006 

0.004 

0.294 

0.  155 

0.086 

1  .260 

0.037 

0.568 

0.052 

O.024 

0.014 

0.620 

0.004 

0.036 

0.050 

0.022 

0.012 

0.540 

0.004 

0.  166 

0.294 

0.  180 

0.640 

1  .  740 

0.030 

0.839 

0.152 

0.072 

0.1530 

0.955 

0.010 

0.214D 

0.050 

0.022 

0.002 

0.S40 

0.004 

0.004 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
3 
.3 
.3 


25 

01 

77 

1100 

IS 

02 

77 

0955 

15 

03 

77 

1  100 

26 

04 

77 

0945 

10 

05 

77 

0945 

15 

06 

77 

0915 

13 

07 

77 

0940 

24 

08 

77 

1035 

14 

09 

77 

0945 

25 

10 

77 

1020 

23 

11 

77 

0955 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  ■  ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUP.B. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

510 

30.00 

11  .0 

520 

12.00 

10.5 

190 

37.00 

4.9 

365 

12.00 

9.2 

365 

5.20 

4.B 

530 

6B.00 

22.0 

560 

48.00 

33.0 

485 

42.00 

31  .5 

390 

38.00 

14.0 

365 

14.00 

6.0 

360 

7.30 

5.2 

560 

68.00 

33.0 

422 

28.50 

13. a 

190 

5.20 

4. a 

NO  OF  SAMPLES 
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B.O.W./  SITE:  SOUTH  NATION  RIVER 

SAMPLE  POINT:  (IT  DAM  DOKN5TREAM  OF  CASSELMAN 


STATION  !D:   18 -2070- 100-02 


3Mflir  kc  r 

STATION 

TYPE: 

RIVER  FLOW  GAUGE  FEO 

02LB013 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

t 

006 

TERM  STREAM:  SOUTH  NATION  RIVER 

1170 

STN  NO 

100 

LAT 

LONG 

U.T.M 

IB  0492700.0  5018125.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

39.00 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

OT  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BUG  DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/lOQML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

1310 

.3 

20030 

30.0 

6800. 

830 

10. 

0,0 

1  .4 

15  03 

77 

1100 

.3 

2004a 

2B.5 

16000. 

14B0. 

100. 

1.0 

1  .0 

15  03 

77 

1130 

3 

20085 

3  9 

20700 . 

900. 

120. 

210. 

2  3 

10.8 

2  . 4 

26  04 

77 

1020 

.3 

20179 

1B50. 

2200. 

1B0. 

40. 

10.3 

10.3 

1  .6 

10  05 

77 

1025 

.3 

20200 

205. 

1500. 

250. 

10 

13.3 

9.3 

1  .0 

15  06 

77 

0950 

.3 

20236 

5 

16.0 

40000. 

1  100. 

16- 

19.0 

TO. 8 

1  .2 

13  07 

77 

1010 

.3 

20292 

22.3 

15000. 

460. 

10. 

23.0 

9.B 

1  .2 

24  08 

77 

1  105 

3 

20335 

109. 

4000. 

170. 

60. 

19.0 

7.6 

14  09 

77 

1015 

.3 

20367 

31  .6 

40000 . 

2000. 

270. 

16.5 

5.6 

1  .0 

25  10 

77 

1050 

.3 

30409 

6 

477. 

9.2 

10-8 

0.6 

23  11 

77 

1030 

3 

20445 

910. 

3000. 

500. 

180. 

6.5 

12.0 

0.2 

MAX [MUM 

20700. 

40000 . 

2000. 

270. 

23.0 

T2.0 

2.4 

Ave 

OR  GEOM  MN  1  '  | 

2216.3 

6264.' 

474.  < 

46.' 

11.1 

9.7 

1  .2 

MINIMUM 

16.0 

BOO. 

120. 

10. 

O.O 

5.6 

0.2 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

10 

10 

10 

11 

9 

10 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

OV  MO 

in 

LMT 

DIST 

BRO  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MO/L 

25  01 

77 

t310 

.3 

0.100 

0.070 

0.328 

1  .080 

0.006 

0.409 

15  02 

77 

1100 

.3 

0.  155 

0.100 

0.400 

1  .  160 

0.006 

0.279 

15  03 

77 

1130 

•  3 

0.260 

o.oao 

0.  160 

0.900 

0.  031 

0.779 

26  04 

77 

1020 

.3 

0.094 

0.039 

0.076 

0.920 

0.009 

0.301 

10  05 

77 

1025 

.3 

0.075 

0.024 

0.002L 

0.760 

0.007 

0.028 

15  06 

77 

0950 

.3 

0.087 

0.044 

0.012 

0.760 

0.002 

0.005L 

13  07 

77 

1010 

.3 

0.126 

0.083 

0.07B 

0.9B0 

0.005 

0.005L 

24  08 

77 

1  105 

3 

0.  184 

0.120 

0.152 

0.900 

0.075 

0.685 

14  09 

77 

1015 

3 

0.186 

0.135 

0.  184 

0.860 

0.022 

0.103 

25  10 

77 

1050 

.3 

0.085 

0.048 

0.038 

0.780 

0.012 

0.658 

23  1  1 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

0.071 
0.260 

0.045 
0.135 

0.038 

0.400 

0.750 
1  .160 

0.007 
0.075 

0.633 

0.779 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  • I 

0.  129 

0.072 

0.133D 

0.895 

0.016 

0.353D 

MINIMUM 

0.071 

0.024 

0.002 

0.750 

0.002 

0.0D5 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTSS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

.3 

.3 


25 

01 

77 

1310 

IS 

02 

77 

1  100 

IS 

03 

77 

1  130 

26 

Cfl 

77 

1020 

10 

05 

77 

1025 

15 

06 

77 

0950 

13 

07 

77 

1010 

24 

08 

77 

1  105 

14 

09 

77 

1015 

25 

10 

77 

1050 

23 

1 1 

77 

1030 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I •) 

M 1 N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONC. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

740 

6.80 

24.5 

740 

5.60 

27.0 

195 

49.00 

6.4 

530 

11  .00 

19.0 

365 

7. BO 

15.0 

540 

3.50 

20.5 

540 

5.20 

22.5 

490 

4.80 

22.5 

550 

7.00 

30.5 

555 

13.00 

16.0 

535 

7.50 

15.0 

740 

49.00 

30.5 

525 

1  1.02 

19.9 

195 

3.50 

6.4 

NO  OF  SAVIPLES 


B.O.W./  SITE:  SOUTH  NATION  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  DAM  CHESTERVI LLE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02LB009 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
SOUTH  NATION  RIVER 


STATION    ID:        1 8 -3070- 1 1 0    02 

STORET    CODE:    02 
006 
1170 


U.T.M.    1B    0482150.0   4994000.0   4 


REGION  04 


MILEAGE    58.00 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1230 

.3 

14  02 

77 

1  150 

.3 

14  03 

77 

1125 

3 

25  04 

77 

1125 

3 

09  05 

77 

1130 

.3 

14  06 

77 

1130 

.3 

12  07 

77 

1125 

.3 

23  08 

77 

1  120 

•  3 

13  09 

77 

1025 

.3 

24  10 

77 

1140 

-3 

22  11 

77 

12O0 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•( 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901 

444 

BO 

Bl 

84 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/IOOML 

ENTER. 
MF/IOOML 

20002 
20043 

A 

15300. 

210. 

8. 

20077 

3 

9 

B320 

00 

240. 

30. 

30. 

20169 

920 

00 

420. 

80. 

88. 

20190 

222 

00 

140. 

4. 

4.   L 

20226 

5 

500. 

4.   L 

4.   L 

20282 

30. 

10.   L 

4. 

20325 

580. 

48. 

36. 

20357 

900. 

172. 

16. 

20399 

6 

20437 

380. 

68. 

84. 

BS 
PSEUO. 
MPA 
MF/IOOML 


8320.00 

15300. 

210. 

88. 

3154.00 

442- • 

33.  •  D 

16. 

222.00 

30. 

4. 

4. 

711 


ao5 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 


20 

22 

19. 

17. B 
7.9 
5.2 


22.5 

10.6 

0.0 


11 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


8.2 

10.0 

9.8 

10.0 

9.6 

B. 2 

8.5 

8.1 

9.0 

11  .8 


11.8 
9.3 
8.1 


5-OAY 

BOD 

MG/L 


.5L 
.0 


2.8 

0.90 
0.2 


10  10 

CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SIMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 


IT 

01 

77 

1230 

14 

02 

77 

1150 

11 

03 

77 

1125 

25 

04 

77 

1125 

09 

OS 

77 

1  130 

14 

06 

77 

1130 

12 

OT 

77 

1125 

23 

OS 

77 

1120 

13 

09 

77 

1025 

24 

10 

77 

1140 

22 

1  1 

77 

1300 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVO  OR  CEOM  MN  < •) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


17 

01 

77 

1230 

14 

02 

77 

1150 

14 

03 

77 

1135 

25 

04 

77 

1125 

09 

OS 

7T 

1130 

14 

06 

77 

1130 

12 

07 

77 

1125 

23 

OB 

77 

11  20 

13 

09 

77 

1025 

24 

10 

77 

1140 

22 

11 

77 

1300 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

»W/L 

0.026 

0.020 

0.330 

O.OBO 

0  010 

0  090 

0.086 

0.035 

0.540 

1  .340 

0.008 

0.022 

0,  196 

0.086 

0.168 

0.920 

0.020 

0.630 

0.057 

0.019 

Q.022 

0.870 

0.007 

0.237 

0.072 

0.038 

0.006 

0.910 

0.003 

0.002 

299.0 

3  6 

0.052 

0.01  1 

0.034 

0.910 

0-002 

O.OOSL 

0 .  046 

0.014 

0.054 

0.920 

0.003 

0.0O5L 

0.052 

0.027 

0.034 

0.040 

0.010 

0.300 

0.041 

0.012 

0.034 

0.730 

0.002 

0.005L 

0.050 

0.030 

0.022 

0.780 

0.006 

0.407 

0.047 

0.022 

0.014 

0.760 

0.006 

0 .  404 

0.  196 

0.086 

0.540 

1  .340 

0.020 

0.630 

299.0 

3.6 

0.066 

0.029 

0.114 

0.824 

0.007 

0.1920 

299.0 

3.6 

0.026 

o.oii 

0.006 

0.080 

0.002 

0.002 

399.0 

3.6 

11 

ii 

11 

11 

11 

11 

1 

1 

14 

16 

56 

SB 

280 

n 

93 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

mg/l 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

650 

S.40 

22.0 

660 

5.20 

21  .5 

200 

22.00 

6.7 

480 

6.00 

14.0 

435 

4.40 

11  .5 

490 

1  .50 

14.5 

520 

1  .60 

22.5 

610 

3.  20 

22.5 

610 

2.20 

23.0 

496 

6.  BO 

12.5 

469 

5.00 

11.5 

660 

22.00 

23.0 

510 

5.76 

16.6 

200 

1.50 

6.7 

SAMP  DIE 

HOUR 

DV 

MO 

YR 

LMT 

25 

01 

77 

1350 

15 

02 

77 

1  125 

15 

03 

77 

1205 

26 

04 

77 

1050 

10 

05 

77 

1  105 

IS 

06 

77 

1030 

13 

07 

77 

1050 

24 

OS 

77 

1150 

14 

09 

77 

•  100 

25 

10 

77 

1130 

23 

11 

77 

1105 

B.O.W./  SITE:  BEAK  BROOK 

SAMPLE  POINT:  AT  CARLSBAD  SPRING 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  M'j  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
.3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 
.3 

3 
.3 


25 

01 

77 

1350 

15 

02 

77 

1  125 

15 

03 

77 

1205 

26 

04 

77 

1050 

10 

05 

77 

1105 

15 

06 

77 

1030 

13 

07 

77 

1050 

24 

08 

77 

■  150 

14 

09 

77 

1100 

25 

10 

77 

1130 

23 

11 

77 

1105 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINI  MUM 


S1AI 1UN 

ID:   18 -au 

til-   1  JU-02 

D  02L8008 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  SOUTH  NATION  RIVER 

1170 

LONG 

U.T.M 

16  0462S25.0  5024450.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

51  .BO 

934 

801 

444 

BO 

B1 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

sco 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

HATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/10QML 

MF/lOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

20031 

4 

10.60 

50. 

12. 

4. 

0.0 

2.4 

30049 

4 

1  1  .00 

ISO. 

56. 

6. 

1  .0 

1  .6 

200S6 

3  9 

4400.00 

300. 

30. 

140. 

2.2 

1  1.3 

2.4 

20180 

547.00 

2300. 

164. 

400. 

9.0 

10.0 

1.6 

20201 

43.90 

200. 

BO. 

10. 

11  .3 

8.9 

1  .2 

30237 

10.80 

1600. 

510. 

340. 

18. B 

5.5 

2  2 

20293 

9 

1 0 .  90 

100.   L 

30. 

250. 

20.5 

2.7 

4.6 

20336 

18. SO 

800. 

70. 

50. 

17.8 

7.0 

20368 

40.70 

900. 

120. 

110. 

15.2 

6.0 

4.0 

20410 

6 

11S.O0 

7.0 

10.4 

0.8 

20446 

288.00 

1100. 

60. 

20. 

7.3 

12.0 

1.0 

4400.00 

2300. 

510. 

400. 

20.5 

12.0 

4.6 

499.67 

417.*  D 

68.  • 

S0.« 

10.0 

8.3 

2.2 

10.60 

50. 

12. 

4. 

0.0 

2.7 

0.8 

11 

10 

10 

10 

11 

9 

10 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.OBO 

0.013 

0.730 

1  .420 

0.007 

0.228 

770.0 

•  9  0 

0.  128 

0.023 

0.760 

1  .580 

0.014 

0.921 

902.0 

46.0 

0 .  1  60 

0.065 

0.093 

0.500 

0.015 

0.425 

167.0 

50.0 

0.  134 

0.044 

0.108 

1  .320 

0.016 

0.319 

390  0 

67.0 

0.094 

0.072 

0.018 

0.960 

0.013 

0.017 

458.0 

35.0 

0.  175 

0.036 

0.054 

1  .150 

0.007 

0.033 

668  0 

67.0 

0.250 

0.071 

0.014 

1  .3BD 

0.004 

0.005L 

1595.0 

17.0 

0  055 

0.032 

0.016 

1  .000 

0.007 

0.008 

538  .0 

19.0 

0.172 

0.044 

0.04a 

1  .060 

0.010 

0.028 

363.0 

23.0 

0.051 

0.021 

0.018 

0.840 

0.007 

0.043 

413.0 

11  .0 

0.0B2 

0.044 

0.018 

0.920 

0.009 

0.311 

325.0 

9.7 

0.250 

0.072 

0.760 

1  .580 

0.016 

0.921 

1S95.0 

67.0 

0.126 

0.042 

0.171 

1  .103 

0.010 

0 . 3030 

599.0 

33.1 

0.051 

0.013 

0.014 

0.500 

0.004 

0.005 

167.0 

9.T 

NO  OF  SAMPLES 


712 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONE. 

TURS. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

2SC 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

'  AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

25  01 

77 

1350 

.3 

1350 

28.00 

248.0 

80.0 

6.  30 

15.0 

186 

7.57 

3.300 

1  OL 

15  02 

77 

1125 

.3 

1550 

25.  00 

295.0 

50.0 

6  SO 

19.0 

243 

7.47 

2.900 

1  .OL 

15  03 

77 

1305 

,3 

160 

45. 00 

22.5 

15.5 

1  .35 

5.0 

33 

7.09 

3.550 

1  .0 

26  01 

77 

1050 

■  3 

'490 

57.00 

63.0 

39.5 

1  .90 

5.0 

88 

7.62 

4  900 

1  .OL 

10  05 

77 

1105 

.3 

660 

27.00 

102.0 

40.0 

1  20 

4.0 

127 

7.79 

3  ,000 

1  .OL 

15  06 

77 

1030 

.3 

1020 

44.00 

187.0 

54. 

1  .85 

11  .0 

181 

7.60 

3.800 

1  .  L 

13  07 

77 

1050 

.3 

2850 

8.80 

625.0 

32.5 

1  .40 

15.0 

344 

7,67 

0,650 

20.0 

24  08 

77 

1  (50 

.3 

850 

28.00 

165.0 

55.0 

1  .20 

4.2 

106 

7.74 

1  .850 

1  .OL 

14  09 

77 

1100 

■  3 

510 

32.00 

76.0 

34.5 

3.25 

5.4 

89 

7.60 

2.900 

1  .01 

25  10 

77 

1130 

.3 

620 

17.00 

65.  0 

144.0 

3.25 

7.2 

1  18 

7.69 

1  .520 

1  .OL 

23  11 

77 

1105 

.3 

4  BO 

18.00 

65.0 

46.5 

3.95 

4.4 

99 

7.61 

1  .620 

1.0 

MAXIMUM 

2850 

57.00 

625.0 

144.0 

6.50 

19.0 

344 

7.79 

4.900 

20.0 

AVG 

OR  GEO) 

959 

29.96 

176.0 

53.8 

3.91 

S.7 

147 

7.59 

2.726 

2.7D 

MINIMUM 

180 

8.80 

22.5 

15.5 

1  .20 

4.0 

33 

7.09 

0.650 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

1  1 

11 

1  1 

11 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP 

)TE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CAICUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

or  MO 

rs 

LMT 

OIST 

BBS  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

1350 

.3 

260.0 

62.00 

25.50 

70G 

5.60 

175.00 

34 

15  02 

77 

1  125 

.3 

281  .0 

59.00 

32.50 

70G 

5.50 

219.00 

39 

15  03 

77 

1205 

-3 

4B.0 

13.00 

3.80 

70G 

3.90 

12.00 

34 

26  04 

77 

1050 

.3 

138.0 

37.00 

1  1  .00 

70G 

4,55 

40.00 

80 

10  05 

77 

1105 

.3 

175.0 

46.00 

14.50 

70G 

3.35 

63.00 

75 

15  06 

77 

1030 

.3 

233.0 

61  . 

19.5 

70G 

4.45 

115. 

56 

13  07 

77 

toso 

.3 

212.0 

42.00 

26.00 

70G 

9.80 

543.00 

138 

24  08 

77 

1150 

.3 

169.0 

43.00 

15.00 

70G 

6.00 

105.00 

52 

14  09 

77 

1100 

.3 

111.0 

2B.0O 

10.00 

70G 

5.50 

53.00 

SB 

25  10 

77 

1130 

.3 

182.0 

48.00 

15.00 

70G 

3.60 

16.00 

60 

23  11 

77 

1105 

.3 

144.0 

38.00 

12.00 

70G 

3.45 

42.00 

4a 

MAXIMUM 

2B1  .0 

62.00 

32.  SO 

70 

9.80 

543.00 

138 

AVG 

OR  GEO*' 

177.5 

43. 36 

16.80 

70U 

5.06 

125.91 

61 

MINIMUM 

48.0 

13.00 

3.80 

70 

3.35 

12.00 

34 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

1  1 

11 

11 

11 

11 

11 

235 

203 

221 

225 

229 

ais 

249 

201 

238 

60 

SAMP  DTE 

HOUR 

5TN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

TB 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

25  01 

77 

1350 

-3 

1  .100 

0.010L 

0 

030 

0,880 

O.01O 

0.2 

IS  02 

77 

1  125 

.3 

1  .800 

0.030 

0 

060 

0.860 

0.010 

0.2 

15  03 

77 

1205 

.3 

4.600 

0  .  040 

0 

020 

0.110 

0.010L 

0.1 

26  04 

77 

1050 

.3 

5.  100 

0.020 

0 

040 

0.  125 

0.02  0L 

0.2 

10  05 

77 

1  105 

3 

3.200 

0.02O 

0 

020 

0.160 

0.020L 

0.2 

IS  06 

77 

1030 

3 

5. 

0.020 

0 

040L 

0.4 

0.040L 

0.2 

13  07 

77 

1050 

.a 

0.350 

0.030 

0 

010L 

0.260 

0.010L 

0.7 

24  oe 

77 

1150 

3 

2.000 

0.060 

0 

020L 

0.118 

0.020L 

0.2 

14  09 

77 

1100 

,3 

3.400 

0.  130 

0 

040L 

0.205 

0.040L 

0.2 

25  10 

77 

1130 

3 

0.020L 

1  .400 

0.010L 

0 

010L 

0.062 

0.02OL 

0.1 

23  11 

77 

1105 

.3 

1  .700 

0.010L 

0 

010 

0.064 

0.020L 

0.1 

MAXIMUM 

0.020 

5.100 

0.130 

0 

.060 

0.880 

0.040 

0.7 

AVQ 

OR  GEOM  MN  1*1 

0.0200 

2.695 

0.O350 

0 

.027D 

0.295 

0.0200 

0.2 

MINIMUM 

0.020 

0.350 

0.010 

0 

.010 

0.062 

0,010 

0.1 

NO   OF   SAMPLES 


H 


11 


8. O.K./ 

SITE: 

GREEN 

CREEK 

STATION 

ID:   18-2590-020-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  HIGHWAY  NO  17 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STOR      '■   >! 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM 

STREAM:  GREEN 

CREEK 

1570 

STN  NO 

20 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  18  04548OO 

.0  503360C 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

2 

SO 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

86 

B05 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

or  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1  1  01 

77 

1215 

.3 

22005 

6 

0,0 

8.0 

9.0 

07  02 

77 

1230 

.3 

22025 

4 

1100. 

380. 

10 

0.0 

120 

1  .8 

02  03 

77 

1125 

.3 

2204S 

4 

1600. 

180. 

88 

0.0 

7.0 

3.0 

12  04 

77 

1200 

.3 

2  2065 

3  6 

4800. 

130. 

40. 

9.0 

10.0 

1  ,4 

03  05 

77 

1150 

.3 

22085 

6 

1300. 

220. 

124. 

11.0 

10.0 

1  .6 

07  06 

77 

1305 

.3 

22105 

6 

10000. 

290. 

12. 

14.0 

8.0 

1  .3 

04  07 

77 

1300 

.3 

22125 

6 

6400. 

400. 

1  10. 

20.0 

7.0 

1  .8 

02  08 

77 

1220 

-3 

22145 

6 

3500. 

480. 

90. 

23.0 

9.0 

0.2 

12  09 

77 

1215 

.3 

22165 

6 

5000. 

1340. 

820. 

13.0 

9.0 

0.8 

03  10 

77 

1240 

.3 

22  IBS 

6  3 

190O0. 

510. 

390. 

10.0 

9.0 

1  .8 

31  10 

77 

1130 

.3 

22205 

6 

1500. 

170, 

50. 

7.0 

12.0 

1  .4 

05  12 

77 

1145 

J 

MAXIMUM 

32225 

6 

UOOO. 
1 9000 . 

158. 
1340. 

130. 

820. 

0.0 
22.0 

3.0 

13.0 

1  .2 
9.0 

AVG 

OR  GEOM  n- 

3969.' 

303.' 

82.* 

8.8 

8.7 

2.1 

MINIMUM 

1100. 

130. 

10. 

0.0 

3.0 

0.2 

NO    OF    SAMPLES 


11 


12 


12 


713 


CONT'D 


SAMP  DTE 

HOUR 

or 

MO 

YH 

LMT 

11 

01 

77 

1215 

07 

03 

77 

1230 

02 

03 

77 

1125 

13 

04 

77 

1200 

03 

05 

77 

1150 

07 

06 

77 

1305 

04 

07 

77 

1200 

02 

08 

77 

1220 

12 

09 

77 

1215 

03 

10 

77 

1240 

31 

10 

77 

1130 

05 

13 

77 

1145 

STN   SIM  SAMP   PJ 
D1ST  BR3  DEPTH 
FEET       MTR5 

.3 

.3 
.3 

.3 
,3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 
AVG  Oft  OEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  01  77 
07  02  77 

02  03  77 
13  04  77 

03  05  77 
07  06  77 

04  07  7  7 

02  08  77 

12  09  7  7 

03  10  77 
31  10  77 

05  12  77 


1215 
1230 
1125 
1300 
1150 
1205 
1200 
1220 
1215 
1240 
1130 
1145 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
■3 

3 
.3 

3 

3 


MAKIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • I 

MINI  MUM 


33 

34 

19 

20 

31 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

OISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

OSOLlOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  109 

0.043 

0.480 

1  .260 

0.012 

0  4B8 

933.0 

38,0 

0.  123 

0.054 

0.775 

1  .600 

0.0)3 

0  682 

1010. 0 

34,0 

0.056 

0.033 

0.560 

1  .730 

0.032 

0.940 

1628.0 

12.0 

0.  158 

0  056 

0 .  1 96 

1  .030 

0.021 

0.624 

481  .0 

89.0 

0.082 

0.019 

0  032 

0.940 

0.015 

0.240 

469.0 

26.0 

0.10B 

0.017 

0,034 

0.840 

0.022 

0 .  35S 

893.0 

62.0 

0.053 

0.021 

0.070 

O.BOO 

0.044 

0.441 

0,058 

o.ooe 

0.013 

0.610 

O.004 

0.011 

0.050 

0 .  004 

0.006 

0.540 

0.006 

0.054 

0.356 

0.145 

0.082 

1  .460 

0.038 

1  .570 

610.0 

0.100 

0.036 

0.158 

0.900 

0.026 

0.514 

0.106 

0.052 

0.126 

1  .080 

0.016 

0.834 

0.356 

0.145 

0.775 

1.730 

0.044 

1  .570 

1628.0 

89.0 

0.113 

0.039 

0.209 

1  .064 

0.021 

0.555 

860.6 

41  .6 

0.050 

D.004 

0.006 

0.540 

0.004 

0.011 

469.0 

13.0 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

7 

6 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

■G/L 

MG/L 

UG/L 

1500 

52.00 

290.0 

1700 

2.00 

330.0 

2900 

17.00 

735.0 

640 

85.00 

88.0 

730 

33.00 

65.0 

1320 

40.00 

215.0 

980 

4  2.00 

153.0 

1  140 

23.00 

188.0 

1400 

1  2 .  00 

230.0 

sas 

150. 00 

70.0 

1015 

35.00 

140.0 

775 

36.00 

t30.0 

2900 

150.00 

725.0 

1233 

43.  08 

217.8 

585 

2.00 

65.0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W  /  5ITE:  CARP  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  BRIDGE  E 
STATION  TYPE:  RIVER    FLO 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
PIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

1  110 

.3 

16  02 

77 

1  140 

.3 

16  03 

77 

1  110 

.3 

12  04 

77 

1  105 

.3 

09  05 

77 

1  120 

.3 

01  06 

77 

1030 

.3 

05  07 

77 

1030 

.3 

08  08 

77 

1010 

.3 

13  09 

77 

1135 

3 

18  10 

77 

1110 

3 

15  11 

77 

0945 

.3 

19  12 

77 

1120 

.3 

MAKIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • | 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

11  10 

.3 

16  02 

77 

1140 

3 

16  03 

77 

11  10 

.3 

12  04 

77 

1105 

.3 

09  05 

77 

1120 

.3 

01  06 

77 

1030 

.3 

05  07 

77 

1030 

.3 

08  OS 

77 

1010 

.3 

13  09 

77 

1135 

3 

16  10 

77 

11  10 

3 

15  11 

77 

0945 

3 

19  13 

77 

1120 

.3 

MA  X  I  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( •  ) 
MINIMUM 

STATION 

10:   18-3370-020-02 

rZROY  HARBOUR 

ID  02KF01 1 

MAJOR 

9ASIN:  GREAT  LAMES 

STORI 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  CARP 

RIVER 

2490 

LONG 

U.T.M 

.  IB  0405350.0  5036100.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

1  .10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

SB 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M,F. 

P5EU0. 

MATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MC/L 

2|  109 

4 

7  40 

51000. 

560. 

128. 

0.0 

1  .4 

21  132 

4 

6.20 

72. 

8. 

4. 

4.   L 

0.0 

11  .0 

21  155 

3 

1740.00 

1 0400 . 

■  08. 

184. 

4.   L 

0.0 

10.0 

4.0 

21  178 

4 

202.00 

15000.   0 

32. 

8. 

4.   L 

9.0 

14.0 

1  .OL 

21201 

50.70 

a. 

4. 

4.   L 

4.   L 

9.0 

1  1  .0 

2  .OL 

31234 

9 

13.50 

124. 

64. 

24. 

2.   L 

21.0 

8.0 

21247 

9 

5.60 

20. 

12. 

4. 

1.       L 

23.0 

7.0 

1  .4 

21270 

2.40 

4100. 

76. 

0. 

35.0 

8.0 

0.2L 

31293 

6.00 

600. 

640. 

434. 

0. 

17.0 

7.0 

2,01 

21316 

70.20 

170. 

6.0 

9.0 

2.0L 

21339 

9 

71  .90 

160. 

48 

60. 

4.   L 

1.0 

14.0 

1  .0 

21382 

4 

77.30 

196. 

32. 

40. 

2.   L 

0.0 

5.0 

1.0 

1740.00 

51000. 

640. 

424. 

4. 

25.0 

14.0 

4.0 

187.77 

480.*  U 

46.* 

31.  •  0 

2.'  0 

9.3 

9.5 

1  .60 

2.40 

8. 

4. 

4. 

0. 

0.0 

5.0 

0.2 

12 

12 

10 

11 

10 

12 

1  1 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.051 

0 

010 

0.372 

0,760 

0.01  1 

0  092 

389  0 

20.0 

0.  176 

0 

080 

0.  150 

0.960 

0.024 

0.720 

180.0 

0.5 

0.054 

0 

026 

0.010 

0.750 

0.002 

0.500 

290.0 

1S.0L 

0.024 

0 

020 

0.030 

0.400 

0.014 

0.030L 

320.0 

15. OL 

0.060 

0 

018 

0.04S 

0.980 

0.003 

0.005L 

0.058 

0 

018 

0.070 

0.750 

0.016 

0.020 

279.0 

15.  OL 

0.040 

0 

006 

0.050 

0.530 

280.0 

15. OL 

0.034 

0 

006 

0.030 

0.600 

0.120 

300.0 

15. OL 

0.01B 

0 

010 

0.030 

0.240 

0.010 

0.350 

390.0 

15. OL 

0.036 

0 

D18 

0.100 

0.600 

0.012 

0.510 

490.0 

15. OL 

0.  176 

0 

080 

0.372 

0.980 

0.024 

0.730 

490.0 

20.0 

0.055 

0 

021 

0.089 

0.657 

0.013 

0.2600 

324.2 

13.90 

0.01B 

0 

006 

0.010 

0.240 

0.002 

0.005 

180.0 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


714 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
-3 
.3 
.3 

•  3 
.3 
.3 

.3 
3 

-3 


MAXIMUM 
AVG   ON    SEOM   MN    (  •  I 

MINIMUM 


10 

01 

77 

1110 

16 

03 

77 

11  to 

13 

04 

T7 

1105 

09 

05 

77 

1120 

05 

or 

77 

1030 

08 

08 

77 

1010 

13 

09 

77 

1135 

te 

10 

77 

11  10 

IB 

11 

77 

0945 

19 

12 

77 

1120 

14 

16 

S6 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TO.T  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

mg/l 

SI  MG/L 

BG/L 

MG/L 

UG/L 

610 

7.50 

31  .0 

205 

20.00 

16.0 

450 

6.50 

30.0 

490 

2.80 

34.0 
40.5 

430 

S.10 

43.0 

415 

2.90 

47.0 

520 

3.40 

37.0 

590 

5.00 

43.0 

530 

9.10 

32.0 

610 

20.00 

47.0 

471 

6.70 

35.4 

205 

2.80 

16.0 

NO  OP  SAVIPLES 


B.O.N./  SITE:  CARP  RIVER 

SAMPLE  POINT:  FIRST  CONCESSION  DOWNSTREAM  OF  CARP 

STATION  TYPE:  RIVER 


LONG 


STATION  ID:   18-3370-100-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
CARP  RIVER 


.T.M.  18  0417300.0  5022300.0  4      REGION  04 


STORET  CODE:  02 
006 
2490 

MILEAGE    16.30 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   ST*  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10  01 

77 

1155 

.3 

16  02 

77 

1225 

.3 

16  03 

77 

1150 

3 

12  04 

77 

1015 

.3 

09  05 

77 

1305 

.3 

01  06 

77 

11  10 

.3 

05  07 

77 

1  105 

.3 

08  06 

77 

1050 

3 

13  09 

77 

1215 

.3 

18  10 

77 

1150 

.3 

15  11 

77 

0930 

-3 

19  12 

77 

1150 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

934 

SAMPLE 
NO 


21111 
21  134 
21  157 
21  180 
21203 
21226 
21249 
31273 
21295 
21318 
21341 
21364 


901 
SCO 


flow  cfs 


80 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

7OO00. 
15000.   G 

500. 

24000. 

3900. 

1000. 

230. 

110. 

3000. 

130. 

700. 

648. 


70000. 
i56a.< 
110. 


FECAL 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

1500. 

216. 

80. 

60. 

160. 

1680. 

28. 

880 

80. 
272. 


B4  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/iOOML 


1680. 
216* 
28. 


104. 

36. 

72. 

4. 

36. 

BB. 

4. 

88. 

696. 

232. 
16. 


696. 
48. « 

4, 


e. 

3.  ■ 
0. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 


0, 
0, 

o. 

9. 

8. 
31 
23 
25 
15 

6 


25 
9 
0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


5.0 
10,0 
1  1  .0 
12.0 

7.0 
10.0 

5.0 

6.0 
10.0 
13.0 

9.0 


13.0 
B.9 
5.0 


1 
5 -DAY 

BOD 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


12 


10 


12 


11 


B.O.W./ 

SITE: 

CARP 

RIVER 

STATION 

10:   ia-3370-120-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  HIGHWAY  17  UPSTREAM  OF  CARP 

STATION 

TYPE: 

RIVEF 

1 

MAJOR 

BASIN:  GREA1 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM;  CARP 

RIVER 

2490 

STN  NO 

120 

LAT 

LONG 

U.T.M.  18  0420450.0  5020950 

.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

18.70 

934 

901 

444 

80 

ai 

B4 

86 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

0I5S. 

5-DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

10  01 

77 

1210 

.3 

21  112 

4 

24000. 

1  100, 

672. 

0.0 

16  02 

77 

1235 

.3 

21135 

4 

1 5000 .   G 

412. 

160. 

24. 

0.0 

8.0 

16  03 

77 

1210 

.3 

21158 

3 

7600 . 

416. 

96. 

4 

L 

0.0 

9.0 

12  04 

77 

1000 

.3 

21  181 

4 

7300. 

ee. 

26. 

4. 

L 

9.0 

12.0 

09  05 

77 

1215 

3 

21204 

13100. 

1280. 

60. 

4. 

L 

9.0 

11  .0 

01  06 

77 

1  135 

.3 

21227 

9 

20O0. 

920. 

108. 

30.0 

7.0 

05  07 

77 

1120 

3 

21250 

6400. 

320. 

20. 

23.0 

12.0 

08  06 

77 

1100 

.3 

21273 

280. 

112. 

2. 

25.0 

7.0 

13  09 

77 

1230 

.3 

31296 

1100. 

520. 

232. 

2. 

15.0 

6,0 

18  10 

77 

1200 

.3 

21319 

900. 

6.0 

9  0 

15  11 

77 

0900 

-3 

21342 

9 

108. 

32. 

44. 

4  . 

L 

1  .0 

13-0 

19  12 

77 

1210 

.3 

MAXIMUM 

21365 

400Q. 
24000. 

96. 
1280. 

24. 

672. 

2. 
34, 

L 

0.0 
2S.0 

7.0 
13.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  I ' 1 

2930.*  U 

316.* 

81.* 

4. 

0 

9.0 

9.2 

MINIMUM 

108. 

32. 

20. 

2. 

0.0 

6.0 

NO    OF    SAMPLES 


12 


715 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 

AT  RAILWAY  BRIDGE  NORTH  GALETTA 

RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  t»0  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

1055 

3 

16  02 

77 

11  15 

.3 

16  03 

77 

1045 

.3 

12  04 

77 

1130 

3 

09  05 

77 

1105 

.3 

01  06 

77 

1010 

.3 

05  07 

77 

1010 

.3 

OB  08 

77 

0950 

.3 

13  09 

77 

1  125 

.3 

IB  10 

77 

1  100 

.3 

15  11 

77 

1015 

3 

19  12 

77 

1045 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  IM  (') 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


,3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 


10 

Ol 

77 

1055 

16 

02 

77 

11  15 

16 

03 

77 

1045 

12 

04 

77 

1130 

09 

05 

77 

1105 

01 

06 

77 

1010 

05 

07 

77 

1010 

oe 

08 

77 

0950 

13 

09 

77 

1125 

18 

10 

77 

HOO 

15 

1 1 

77 

1015 

19 

12 

77 

1045 

934 

SAMPLE 
NO 


21108 

21131 
21  154 
21177 
21200 
21223 
21246 
21269 
21292 
21315 
21338 
21361 


33 

TOTAL 


MG/L 
0.150 


020 
040 
028 
046 
036 
034 
032 


SCO 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.011 

0.036 


010 
OOB 
010 
012 
014 
016 
020 


STATION 

10:   1S-3430-030-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

2670 

U.T.M. 

18  0402000.0  5030600.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

2.30 

444 

BO 

81 

84 

SB 

805 

3 

1 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

2100. 

66. 

8 

0.0 

2.0 

4100. 

136. 

B. 

4.    L 

0.0 

8.0 

2700. 

192. 

164 

4.   L 

0.0 

12.0 

4.0 

2400. 

20. 

4.   L 

4.   L 

7.0 

14.0 

200. 

4. 

4.   L 

4.   L 

9.0 

9.0 

2.0L 

64. 

36. 

4. 

2.   L 

31  .0 

9.0 

2.0L 

60. 

72. 

20. 

2.   L 

23.0 

9.0 

0.8 

20. 

B. 

0. 

24.0 

8.0 

2.  L 

30. 

4. 

4. 

4. 

18.0 

3.0 

2.0L 

70. 

6.0 

9.0 

2.0L 

100. 

44. 

4. 

4.    L 

4.0 

12.0 

0.8 

332. 

64. 

13- 

2.   L 

O.O 

11  .0 

41  DO. 

192. 

1S4. 

4. 

24.0 

14.0 

4.0 

250.' 

36.* 

9.*  0 

3.  •  0 

9.3 

9.9 

2. 00 

20. 

4. 

4. 

0. 

0.0 

B.O 

O.B 

12 

10 

11 

10 

12 

1  1 

9 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FUTEHED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

AMMON I A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

■O/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0   080 

0.140 

0.010 

0.060 

0.042 

0.05 

0.040 

0.060 

0.120 


0.7B0 


0,340 

0.310 

0.530 

0.46 

0.460 

0.570 

0.230 


0.003 

0.014 

0.020 
0.004 
0.002 
0.002 
0.O40 

0.008 


0  400 

0.040 
0.020L 
0.005L 
0.02  L 

0.080 
0.090 


151  .0 

160.0 

140.0 

150.0 

153.0 

135. 

140.0 

140.0 

170.0 


60.0 

15. OL 
15. OL 

2.6 
15.  L 
15. OL 
15. OL 
15. OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  Ifl  I'l 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.V.  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01  77  1055 

16  03  77  1045 

09  05  77  1105 

01  06  77  1010 

05  07  77  1010 

08  09  77  0950 

13  09  77  1125 

1B  10  77  1100 

15  11  77  1015 


3 
.3 
3 

3 
.3 
.3 

3 

.3 

.a 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


0.150 

0.036 

0.1  40 

0 

.830 

0.040 

0.400 

170.0 

60.0 

0.056 

0.015 

0.067 

0 

.503 

0.012 

0.0920 

148.8 

17.80 

0.020 

0.008 

0.010 

0 

.230 

0.002 

0.005 

135. 

2.6 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAS 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

220 

36.00 

4.3 

1.85 

3.D 

95 

7.73 

200 

33.00 

11  .0 

0.0 

82 

7.70 

2.000 

215 

3.50 

6.0 

0.0 

102 

7.80 

0.450 

330 

3.50 

0.250 

230 

3.00 

5.0 

1  .9 

98 

8.  12 

0.  100 

210 

1  .7 

6. 

a. 

90 

7.9 

0.30 

200 

2.20 

7.0 

4.0 

84 

7.90 

0.200 

280 

3.10 

10.0 

10. OL 

114 

7.70 

0.250 

270 

3. 60 

11.0 

10. OL 

114 

7.  BO 

0.300 

280 

36.00 

11.0 

1.8S 

10.0 

114 

e.  i2 

2.000 

238 

9.73 

7.5 

1  .85 

3.9D 

97 

7.B3 

0.481 

200 

1.7 

4.3 

1  .85 

0.0 

82 

7.70 

0.100 

BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MISSISSIPPI  RIVER 

AT  DAM  BELOW  PAKENHAM 

RIVER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAMES 
OTTAWA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


STATION    ID:       18-3430-034-02 

STORET    CODE:    02 
0O6 
2670 


U.T.M.     18    0399150.0    5020900.0    4 


SAMP   DTE    HOUR       STN      STv    SAMP      PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
,3 
.3 
.3 
.3 


10 

01 

77 

1035 

16 

02 

77 

1045 

16 

03 

77 

1005 

12 

04 

77 

1150 

09 

05 

77 

1015 

01 

06 

77 

1000 

05 

07 

77 

0930 

08 

08 

77 

0930 

13 

09 

77 

1100 

18 

10 

77 

1030 

15 

11 

77 

1030 

19 

12 

77 

1025 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  UN  | • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


934 

901        444 

BO 

81 

64 

88 

605 

3 

SAMPLE 

sco  flow 

CFS 

TOTAL 

FECAl 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

»G/L 

21107 

3500. 

106. 

8. 

0.0 

21130 

2700. 

88. 

8. 

4. 

L 

0.0 

9.0 

21  153 

3 

2400. 

188. 

128. 

4. 

0.0 

12.0 

21  176 

4 

1400. 

4. 

4.   L 

4. 

L 

B.O 

13.0 

21  199 

224. 

8. 

4.   L 

4. 

L 

10.0 

1  1.0 

21222 

300. 

20. 

28. 

2. 

21.0 

10.0 

21245 

600. 

24. 

12. 

2. 

L 

23.0 

9.0 

21268 

40. 

44. 

0. 

24.0 

9.0 

21291 

1S000.   0 

640. 

28. 

36. 

V9.0 

7.0 

31314 

120. 

7.0 

1  1  .0 

21337 

1600. 

168. 

68. 

4. 

L 

4.0 

12.0 

21360 

328. 

4. 

24. 

2. 

I 

0.0 

10.0 

15000. 

840. 

I2B. 

36. 

24.0 

13.0 

777. •  U 

42.' 

19.'  D 

4." 

0 

9.7 

10.3 

40. 

4. 

4. 

0. 

0.0 

7.0 

12 


10 


I 
5-  DAY 

BOO 
NG/L 


716 


B.O.M 

/ 

SITE: 

MISSISSIPPI  RIVER 

STATION 

ID:   1B-3430-036-02 

SAMPLE  POINT : 

AT  CPR 

SRI  DOE  PAKENHAM 

02 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STOfftl  v-uut: 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM 

STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

2670 

STN  NC 

36 

LAT 

LONG 

U.T. 

M.  18  0398950 

.0  5019750 

.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

10.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

or  mo 

YR 

LMT 

OIST  BRG  DEPTH 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/IOOML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

10  01 

77 

1015 

3 

21106 

4 

1800. 

80. 

2. 

0.0 

16  02 

77 

1030 

.3 

21  129 

2000- 

136. 

4. 

4. 

L 

0.0 

9.0 

16  03 

77 

1025 

.3 

21  152 

3 

3500- 

92. 

88. 

4. 

L 

0.0 

1  1  .0 

12  01 

77 

1230 

3 

21  175 

4 

1600- 

12. 

4.   L 

4. 

L 

8.0 

14.0 

09  OS 

77 

1000 

.3 

21  198 

B8. 

4. 

B. 

4. 

L 

10.0 

9.0 

01  06 

77 

0950 

.3 

21221 

94. 

32. 

24. 

2. 

L 

21.0 

10-0 

05  07 

77 

0915 

.3 

21244 

900. 

28. 

4.   L 

2. 

L 

32.0 

10.0 

08  08 

77 

0910 

.3 

21267 

10.   L 

12. 

0. 

24.0 

9,0 

13  09 

77 

1050 

.3 

21290 

100. 

12. 

12. 

0. 

19.0 

9.0 

18  10 

77 

1040 

.3 

21313 

230. 

7,0 

6.0 

IS  11 

77 

1040 

.3 

21336 

600. 

172. 

4. 

4  . 

L 

4.0 

14.0 

19  12 

77 

1015 

.3 
MAXIMUM 

21359 

4 

2400. 

3500. 

132. 
172. 

144. 
144. 

12. 
12. 

0.0 
24.0 

10.0 
14.0 

AVC 

OH  GEOM  A 

438. •  0 

40.  • 

11.*  D 

3. 

*  0 

9.6 

10.  1 

MINIMUM 

10. 

4. 

2. 

0. 

0.0 

6.0 

NO  Of  SAMPLES 


12 


10 


11 


B.O.W./  SITE:  MISSISSIPPI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  OF  ALMONTE 
STATION  TYPE:  RIVER 


5AMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DI5T  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

0920 

.3 

16  03 

77 

0950 

.3 

16  03 

77 

0915 

3 

12  04 

77 

1320 

.3 

09  05 

77 

09  IS 

.3 

01  06 

77 

0910 

.3 

05  07 

77 

0830 

.3 

08  08 

77 

0825 

.3 

13  09 

77 

0945 

.3 

IB  10 

77 

0925 

3 

15  11 

77 

1140 

3 

19  12 

77 

0935 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


10 

01 

77 

0920 

16 

02 

77 

0950 

16 

03 

77 

0915 

12 

04 

77 

1320 

09 

05 

77 

0915 

D1 

06 

77 

0910 

05 

07 

77 

0830 

09 

06 

77 

0B2S 

13 

09 

77 

0945 

18 

10 

77 

0935 

15 

u 

77 

1  140 

19 

12 

77 

0925 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  ot 

77 

0920 

3 

I  6  03 

77 

0915 

3 

12  04 

77 

1320 

■3 

09  05 

77 

0915 

•3 

05  07 

77 

0830 

3 

08  OB 

77 

0B25 

.3 

13  09 

77 

0945 

.3 

IS  10 

77 

0925 

.3 

15  11 

77 

1140 

.3 

IS  12 

77 

0925 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  •  ) 
M I N 1  MUM 

STATION 

10::   18-3430-040-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

2670 

LONG 

U.T.M. 

18  0404950.0  5009990.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

17.70 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

BOS 

3 

, 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21104 

4 

740. 

4. 

2.   L 

0.0 

0.8 

21127 

4 

164. 

4.   L 

t2. 

4.   L 

0.0 

10.0 

21150 

3 

1500. 

100. 

56. 

4.    L 

0.0 

12.0 

2.0 

21  173 

4 

292. 

4.   L 

4.   L 

4.    L 

8.0 

13.0 

I  .OL 

21  196 

220. 

S. 

4. 

4.    L 

9.0 

12.0 

2.0L 

21219 

9 

1300. 

4B. 

880. 

4. 

20.0 

8.0 

21242 

500. 

2B. 

12. 

2 

22.0 

10.0 

1  .6 

21265 

370. 

164. 

2. 

24.0 

8  0 

0.3L 

2!  28a 

12000. 

600 .   G 

120. 

52. 

17.0 

11.0 

2.0L 

21311 

330. 

5.0 

8.0 

2.0L 

2 1 334 

1200. 

224. 

880. 

4.   L 

4.0 

1  1.0 

0.8 

21357 

4 

252. 

16. 

8. 

2.   L 

0.0 

7.0 

1  .0 

12000. 

600. 

8B0. 

52. 

24.0 

12.0 

2.0 

622.  • 

26.*  E 

32.'  D 

4.  •  0 

9.  1 

9.9 

1  .30 

164. 

4. 

2. 

2. 

0.0 

7.0 

0.2 

12 

10 

11 

10 

12 

11 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

G 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SO  L  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.046 

0.004 

0.058 

1  .000 

0.002 

0.038 

0.062 

0.026 

0.070 

0.580 

0.010 

0.260 

0.014 

0.008 

O.OIOL 

0.450 

0.002 

0.140 

125.0 

15. OL 

0.024 

0.010 

O.010 

0.420 

0.030 

0.070 

130.0 

15. OL 

0.042 

0.016 

0.150 

0.8B0 

0.003 

0.012 

158.0 

18.0 

0.034 

0.008 

0.040 

0.450 

0.004 

0.020L 

127  0 

»5.0L 

0.030 

0.008 

0.040 

D.470 

140.0 

tS.OL 

0.024 

0,010 

0.030 

0.  460 

0  .020 

1  10  0 

15. OL 

0.018 

0.010 

0.030 

0.390 

0.004 

0.040 

160.0 

V5.0L 

0.014 

D.006 

0.050 

0.390 

0.006 

0.050 

290  0 

15. OL 

0.062 

0.026 

0.150 

1  .000 

0.030 

0.260 

290  0 

18.0 

0.031 

0.01  1 

0 ■ 0490 

0.549 

o.ooa 

0.0720 

155-0 

15. 4D 

0.014 

0.004 

0.010 

0.390 

0.002 

0.012 

110-0 

15.0 

10 

10 

10 

10 

8 

9 

8 

6 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

206 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

210 

0.90 

4.3 

210 

1  .60 

12.0 

195 

3.00 

7.0 

205 

2.50 

5.0 

215 

4.50 

3.9 

195 

1  .40 

3.4 

195 

2.  10 

4.0 

230 

1.60 

9.0 

220 

1.70 

7.0 

205 

0.60 

6.0 

230 

4.50 

12.0 

209 

2.01 

6.2 

19S 

0.80 

3.4 

NO  OF  SAMPLES 


717 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DT£  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


MISSISSIPPI  RIVER 
UPSTREAM  OF  ALMONTE 
RIVER    FLOW  GAUGE  F 


STN   STN  SAMP   PJ 
DtST  BUG  DEPTH 
FEET        MTPS 


10  01 

77 

0915 

.3 

t6  02 

77 

0945 

.3 

16  03 

77 

0905 

.3 

12  04 

77 

1330 

3 

09  05 

77 

0905 

-3 

Ot  OE 

77 

0900 

.3 

05  07 

77 

0820 

.3 

OB  OB 

77 

0815 

3 

13  09 

77 

0930 

.3 

18  10 

77 

0935 

.3 

15  11 

77 

1155 

3 

19  12 

77 

0910 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • ) 
MINIMUM 

STATION 

ID:   18-3430-050-03 

D  02KF0O6 

MAJOR 

BASIN: 

GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

BASIN: 

OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM: 

MISSISSIPPI 

RIVED 

2670 

LONG 

U.T.M 

.  18  0406375 

.0  50D865C 

■  0  4 

REGION 

04 

MI  LEASE 

19.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD . 

WATER 

DISS. 

5- DAT 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

21  103 

4 

545  00 

320 

4. 

2. 

L 

0.0 

21  126 

4 

490.00 

208 

12. 

4. 

4 

L 

0.0 

4.0 

21  149 

3 

3470.00 

1700 

116. 

44. 

4 

L 

0.0 

10.0 

21  172 

4 

2940.00 

164 

4. 

L 

4. 

L 

4 

I 

9.0 

15.0 

21  195 

111000 

288 

4. 

L 

4 

L 

4 

L 

9.0 

9.0 

21218 

493.00 

52 

a. 

4. 

2. 

L 

20.0 

9.0 

21241 

239.00 

30 

4. 

L 

4. 

L 

2. 

L 

22.0 

10.0 

21264 

253.00 

10 

L 

4. 

L 

D. 

24.0 

7.0 

21287 

271 .00 

TOO 

12. 

34. 

0. 

17.0 

9.0 

21310 

420.00 

BO 

5.0 

6.0 

21333 

513.00 

SB 

a. 

88. 

4. 

L 

3.5 

10.0 

21356 

4 

1180.00 

200 

IB. 

16. 

2 

L 

0.0 

7.0 

3470.00 

1700 

116. 

SB. 

4. 

24.0 

15.0 

993.57 

121 

*  0 

9.' 

D 

B.* 

D 

2. 

0 

9.1 

8.7 

239.00 

10 

4. 

2. 

0. 

0.0 

4.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


10 


12 


11 


SAMP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

Yd 

LMT 

10 

01 

77 

0900 

16 

02 

77 

0905 

16 

03 

77 

0850 

12 

04 

77 

1420 

09 

05 

77 

0850 

0! 

06 

77 

0845 

05 

07 

77 

0800 

oe 

GB 

77 

0800 

13 

09 

77 

0900 

ie 

10 

77 

0915 

15 

11 

77 

08  15 

19 

12 

77 

0800 

B.O.W./  SITE:  MISSISSIPPI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  BELOW  CARLETON  PLACE 
STATION  TYPE:  RIVER 


STN  stn  samp  pj 
DIST  BPG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
3 
3 
3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.  3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   I 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  10:   18-3430-060-02 


10 

01 

77 

0900 

16 

02 

77 

0905 

16 

03 

77 

0850 

12 

04 

77 

14  20 

09 

05 

77 

08  50 

01 

OB 

77 

0845 

05 

07 

77 

0800 

oe 

oe 

77 

0800 

13 

OB 

77 

0900 

18 

10 

77 

0915 

15 

11 

77 

0815 

19 

12 

77 

0800 

10  01 

77 

0900 

.3 

16  03 

77 

0B50 

.3 

12  04 

77 

(420 

.3 

09  05 

77 

0850 

.3 

05  07 

77 

0800 

.3 

08  08 

77 

OSOO 

.3 

13  09 

77 

0900 

.3 

IB  10 

77 

0915 

.3 

15  11 

77 

0815 

.3 

19  12 

77 

OBOO 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • i 

MINIMUM 

MAJOR  E 

IASIN:  GRE< 

T  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  « I VEH 

006 

TERM  STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

2670 

LONG 

U.T.M 

IB  0411400.0  4999950.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

28 .  20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

»G/L 

MG/L 

21  102 

4 

120. 

2.   L 

2. 

0.0 

1  .0 

21  125 

4 

240. 

4    L 

4-   1 

4.   1 

0.0 

5.0 

21148 

3 

30B. 

12. 

12. 

4.    L 

D.O 

11  .0 

2  0 

21  171 

4 

160. 

12. 

4.   L 

4.    L 

BO 

13.0 

1  .OL 

21194 

124. 

8. 

4.   L 

4.    L 

9.0 

10.0 

2  OL 

21217 

400. 

124. 

216. 

2.    L 

19.0 

9.0 

21240 

800. 

228. 

44. 

2.   L 

21.0 

7.0 

OB 

21263 

540. 

88. 

0. 

25.0 

7.0 

0.21 

21286 

1300. 

272. 

1 16. 

18. 

17.0 

9.0 

2  OL 

21309 

300. 

6.0 

10.0 

2.0L 

21332 

1240. 

8. 

4. 

4.    L 

3.0 

9.0 

2.0 

21355 

12. 

4. 

4.   L 

2.   L 

0.0 

10.0 

1  .0 

1300. 

272. 

216. 

IB. 

25.0 

13.0 

2.0 

274.* 

17.  •  D 

13.'  D 

3."  D 

9.0 

9.1 

1  .4D 

12. 

2. 

2. 

0. 

0.0 

5.0 

oa 

13 

10 

1  t 

10 

12 

1  1 

10 

JJ 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELDAHl 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.004 

0.001 

0.028 

0.170 

0.001 

0.019 

0.022 

0.004 

0.050 

0.450 

0.006 

0.  160 

0.02a 

0.016 

0.010L 

0.440 

0.036 

0.160 

120.0 

15.0L 

0.088 

0.080 

0.050 

0.370 

0.016 

0 .  020 

130.0 

15.  OL 

0.015 

0.003 

0.030 

0.490 

0.002 

0.003 

134.0 

1  .4 

0.022 

0.008 

0.050 

0.470 

0.002 

0.020L 

120.0 

15.0L 

0.044 

0  020 

0.030 

0.400 

120.0 

15. OL 

0.018 

0.006 

0.050 

0.520 

0 .  020 

130.0 

15  OL 

0.026 

0.010 

0.060 

0.400 

0.004 

0.04Q 

100.0 

15. OL 

0.012 

0.012 

0.090 

0.370 

0.010 

0.190 

260.0 

15.0L 

0.088 

0.080 

0.090 

0.520 

0.036 

0.190 

260.0 

15.0 

0.028 

0,016 

0.04SD 

0.40B 

0.010 

0 . 070D 

139.3 

13. 3D 

0.004 

0.001 

0.010 

0,170 

0.001 

0.003 

100.0 

1  .4 

10 

10 

10 

10 

8 

9 

8 

6 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

95 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

U'MHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

195 

1  .20 

3.1 

205 

6.50 

11.0 

185 

I  .60 

5.0 

195 

1  .80 

3.9 

205 

1  .00 

2.9 

185 

0.97 

2.9 

185 

1  .00 

5.0 

225 

1  .70 

7.0 

165 

1  .50 

6.0 

185 

o.ao 

5.5 

225 

6.50 

11.0 

195 

1.81 

5.2 

185 

0.80 

2.9 

NO  OF  SAMPLES 


718 


B.O.W./  SITE:  MISSISSIPPI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  ABOVE  CARLETON  PLACE 
STATION  TYPE:  RIVES 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


U.T.M.  18  O408B5O.O  4997350.0  4 


STATION  ID:   18-3430-070-02 

STORET  CODE:  02 
006 
2670 


REGION  04 


MILEAGE    30.20 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10  01 

77 

0B15 

.3 

16  02 

77 

0B55 

.3 

16  03 

77 

0B40 

.3 

12  04 

77 

1410 

.3 

09  OS 

77 

0840 

.3 

01  06 

77 

0B30 

.3 

05  07 

77 

074D 

.3 

08  OB 

77 

1340 

.3 

13  09 

77 

08*5 

3 

IB  10 

77 

0900 

.3 

15  11 

77 

0850 

.3 

IS  12 

77 

0B10 

.3 

MAX  I  MUM 

AUG  OR 

GEOM  MM 

i  ■) 

M I N I  MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


21  101 
21'24 
21  147 
21  170 
31193 
21216 
21239 
21262 
21385 
2I3C8 
21331 
21354 


901 

SCO 


f LOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

180. 

16. 
172. 
132. 

40- 
300. 
100. 

20. 
130. 
150. 


300. 
56.'  D 
4. 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


8. 
4.  ■ 
2. 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 


4  . 

4. 

4. 

20. 


4. 
24. 


4. 

4 


24. 
5 

2. 


PSEUD. 

MPA 

MF/IOOML 


4. 

2-' 

0. 


BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

0.0 

8.0 

9.0 
19.0 
21.0 
25.0 
17.0 

5.0 

2.0 

0.0 


25.0 
8.8 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


6.0 

11  .0 

8.0 

9.0 

9.0 

9.0 

10.0 

9.0 

8.0 

10.0 

9.0 


11.0 
B.9 
6.0 


1 
5-OAY 
BOD 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


13 


1  1 


B.O.W./    SITE:    MISSISSIPPI    LAKE 
SAMPLE    POINT:    NEAR    LAKE    PARK 
STATION    TYPE:     LAKE 


LONG 


MAJOR    BASIN.    GREAT    LAKES 
MINOR    BASIN:     OTTAWA    RIVER 
TERM    STREAM:    MISSISSIPPI    RIVER 

U.T.M.     IB    0407650.0   499S700.O    4 


STATION    ID: 


18-34  30-100-01 

STORET    CODE:    02 
006 
26  70 

MILEAGE         32.20 


SAMP    DTE    HOUR        STN        ST\    SAMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


10  01 

77 

0840 

.3 

16  02 

77 

OB40 

.3 

16  03 

77 

OB30 

.3 

12  04 

77 

1400 

.3 

09  05 

77 

0830 

.3 

01  06 

77 

0815 

.3 

05  07 

77 

0730 

.3 

os  oe 

77 

1315 

.3 

13  09 

77 

0830 

3 

18  10 

77 

0845 

-3 

15  11 

77 

0830 

.3 

19  12 

77 

0830 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  WIN 

<•> 

M I N I  MUM 

934 

SAMPLE 
NO 


21  100 
21  123 
2  1  1  46 
21169 
21  192 
21215 
21233 
21261 
21284 
21307 
21330 
21353 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 

120. 

8. 

120. 

52. 

900. 

3700. 

30. 

30. 

4700. 

100. 


4700. 
90.' 

4. 


FECAL 
COLIFORM 
MF/IOOML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


4. 

4. 

4. 

10BO. 

944. 

4. 


4. 

4. 

4. 

156. 

1200. 

4. 

4. 
1360. 

4. 


10BO. 

1360 

16.  ■ 

0 

15 

2. 

2 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/iOOML 


4 
a  . 
4. 
24. 
2. 
2. 


24. 
3.  • 
0. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 


0 

0 

8 

9 

19 

21 

54 


24.0 
8.8 
0.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


BO 
11.0 
13.0 
11  .0 

B 

9 

9 

a 

7 
10 
10 


13.0 
9.5 
7.0 


1 
S-DAY 
BOD 
MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


12 


10 


10 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


STN   NO         150 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


MISSISSIPPI  RIVER 

AT  HIGHWAY  7  INNISVULE 

RIVER 


STATION  ID:   1 B-3430- 150-02 


STN   5TN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


14  02 

77 

1240 

3 

14  03 

77 

0720 

.3 

1  1  04 

77 

0825 

.3 

10  05 

77 

0830 

■  3 

06  06 

77 

1315 

.3 

06  07 

77 

0845 

3 

08  08 

77 

1235 

3 

12  09 

77 

0900 

3 

17  10 

77 

0900 

.3 

14  11 

77 

0910 

.3 

20  12 

77 

0800 

.3 

VAX  1  MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


U.T.M.  18  0401750-0  4989350.0  4 


934 

901 

444 

BO 

Bt 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COLIFORM 
MF/IOOML 

COLIFORM 
MF/IOOML 

31  138 

4 

348. 

12. 

31  161 

3 

3600. 

52. 

21  184 

4 

156. 

4.    L 

21207 

3400. 

40. 

21230 

200. 

4.    L 

21253 

100- 

16. 

21276 

1400- 

21299 

20. 

4.    L 

21323 

200. 

21345 

10. 

10. 

21368 

20. 

3600. 
194.  • 
10. 

30, 

52. 

12.'  0 
4. 

B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/IOOML 

4.   L 


4. 
156. 


10. 

30. 


156. 
11." 
4. 


STORET  CODE: 

02 

006 

26  7C 

REGION 

04 

MILEAGE 

41 

80 

B8 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-Df"-': 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0. 

0.0 

9.0 

4. 

L 

1  .0 
6.0 

18  0 
12.0 

4  . 

L 

9.0 

11.0 

2 

L 

21  .0 

100 

2 

L 

23.0 

9.0 

3. 

36.0 

10.0 

0. 

19.0 
7.0 

11.0 
8.0 

4. 

L 

2.0 

1  1  .0 

10. 

L 

0.0 

1  1  .0 

10. 

26.0 

1B.0 

3. 

•  D 

10.4 

10-9 

0 

0.0 

8.0 

NO  OF  SAMPLES 


719 


B.O.W./  SITE:  MISSISSIPPI  RIVER 
SAMPLE  POINT:  AT  DALHOU5IE  LAKE  OUTLET 
STATION  TYPE:  RIVER 


934 
STN   STN  SAMP   PJ     SAMPLE 
DIST  BBC  DEPTH  NO 

FEET       MTRS 

.3  21122 

.3  21145 

.3  211EB 

.3  21191 

.3  21214 

.3  21237 

.3  21260 

-3  21283 

.3  21306 

-3  21329 

.3  21352 

3  21375 


SAMP 

nt 

HOUR 

or 

MO 

VR 

LMT 

12 

01 

77 

1335 

14 

02 

77 

1205 

14 

03 

77 

1220 

11 

04 

77 

1315 

10 

OS 

77 

1320 

06 

06 

77 

1235 

06 

07 

77 

1330 

09 

08 

77 

1330 

12 

09 

77 

T355 

IT 

10 

77 

t315 

14 

11 

77 

1345 

20 

12 

77 

1315 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN;  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

U.T.M.  18  0378675.0  4980850.0  4 


901 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


BO 
TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


320. 

48 
31E. 

16. 
100. 

60. 

80. 

10. 
110. 

10. 


320. 


FECAL 
COL  I  FORM 
MF/IOOML 


10. 
10. 


12. 
6. 

4, 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/tOOML 


4. 

12. 
4. 

a. 

8. 

20. 

16. 

4. 

40. 
10. 


40. 
10. 

4. 


STATION 

10:   IB- 

3430-175-03 

STORET  CODE: 

03 

006 

2670 

REGION 

04 

MILEAGE 

64. 

B8 

SOS 

3 

PSEUD. 

WATER 

OISS. 

5 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/1Q0ML 

OEG  C 

MG/L 

0.0 

12.0 

0. 

0.0 

12.0 

4. 

L 

0.0 
6.0 

14.0 
9.0 

4. 

L 

13.0 

10.0 

3. 

L 

21  .0 

10.0 

2. 

L 

23.0 

10.0 

0. 

24.0 

9.0 

0. 

18.0 
7.0 

1  1  .0 
6.0 

4. 

L 

3.0 

13.0 

4. 

L 

0.0 

1  1.0 

4. 

24.0 

14.0 

2.' 

0 

9.6 

10.6 

0. 

0.0 

6.0 

1 

DAV 

BOD 

MG/l 


10 


12 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

WO 

YR 

LMT 

12 

01 

77 

1315 

14 

03 

77 

1  13S 

14 

□3 

77 

1200 

1  1 

04 

77 

1300 

10 

05 

77 

1300 

06 

06 

77 

1220 

06 

07 

77 

1300 

09 

oe 

77 

1245 

12 

09 

77 

1305 

17 

10 

77 

125D 

14 

ii 

77 

1330 

20 

12 

77 

1300 

MISSISSIPPI  RIVER 

AT  HIGHWAY  509  NEAR  STONE  ROAD  STATION 

RIVER 


LONG 


STN      STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  * ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  MISSISSIPPI  RIVER 

U.T.M.  18  0366850.0  4977550.0  4 


934 

901 

444 

80 

81 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FEC»L 

1 

NO 

COL  I  FORM 

MF/lOOML 

COL  I  FORM 
MF/IOOML 

EN 
MF/1 

21121 

21  144 

4. 

4. 

L 

4 

21  167 

3 

600. 

4 

28 

21  190 

4 

64. 

4. 

L 

4 

21213 

100. 

20. 

4 

21236 

92. 

12. 

4 

21259 

100. 

16. 

600 

21283 

60. 

32 

21305 

150. 

8. 

20 

21328 

90. 

21351 

10. 

L 

10. 

L 

30 

21374 

10. 
600. 

L 

10. 
20. 

L 

40 
600 

54.' 

D 

8.' 

0 

18 

4. 

4. 

4 

STATION 

ID.   16- 

34  30- 185-02 

STORET  CODE: 

02 

006 

2670 

REGION 

04 

MILEAGE 

73.00 

ee 

805 

3 

1 

PSEUO. 

WATER 

OISS. 

S-OAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/IOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

0. 

0.0 

10.0 

4  . 

L 

0.0 
5.0 

10.0 
1  1  .0 

4 

L 

12.0 

13.0 

2. 

L 

18.0 

12.0 

2. 

L 

23.0 

8.0 

90. 

24.0 

9.0 

0. 

19  0 
7.0 

10.0 
7.0 

4. 

L 

6.0 

1  1  .0 

4. 

I 

0.0 

12.0 

90. 

24.0 

13.0 

4.  • 

D 

9.5 

10.4 

0. 

0.0 

7.0 

8.0. W./  SITE:  MISSISSIPPI  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  KA5HWAKAMAK  LAKE  OUTLET 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION  10:   18-3430-210-02 


SAMP  DIE 

HOUR 

DY 

MO 

Yd 

LMT 

12 

01 

77 

1200 

14 

02 

77 

1015 

14 

03 

77 

1040 

11 

04 

77 

1115 

10 

05 

77 

1130 

06 

06 

77 

1  105 

06 

07 

77 

1135 

09 

08 

77 

1100 

12 

09 

77 

1200 

17 

10 

77 

1200 

14 

11 

77 

1225 

20 

12 

77 

1  145 

MAJOR  E 

IASIN: 

GREA 

T  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN: 

OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM: 

MISSISSIPPI 

RIVER 

2670 

LONG 

U.T.M 

18  0345300.0  497262! 

.0  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

91  .00 

934 

901 

444 

80 

SI 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COL  I  FOR* 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

■F/IOOML 

MF/IOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

21  1  19 

0,0 

15  0 

21  142 

0  0 

10.0 

21  165 

3 

32 

4. 

L 

4. 

L 

4. 

L 

1  .0 

15.0 

21188 

4 

54 

4, 

L 

4. 

L 

3.0 

130 

21211 

80. 

4. 

8 

4 

L 

1 1  o 

14.0 

21234 

76 

4. 

L 

4 

L 

2. 

L 

20  0 

9.0 

21257 

40 

4. 

L 

4. 

L 

2  . 

L 

22.0 

7.0 

2  1280 

30 

4. 

0. 

23.0 

9.0 

21303 

10. 

4. 

L 

4. 

D. 

1B.0 

10.0 

31326 

100- 

BO 

6.0 

21349 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

L 

4  , 

L 

3.0 

1  1  .0 

21372 

10 
100. 

L 

10. 

10. 

L 

10. 

10. 

4 

4. 

L 

0.0 
23.0 

12  0 
150 

33. 

•  0 

5.» 

D 

5.' 

D 

2.» 

D 

9.  1 

10-  B 

10. 

4. 

4. 

0. 

0.0 

6.0 

720 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO    330 


MISS1SSIPI  RIVER 

AT  MAZ1NAW  LAKE  OUTLET 

RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OV  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
3 
.3 


12 

01 

77 

1040 

14 

02 

77 

0930 

14 

03 

77 

0930 

11 

04 

77 

1015 

10 

OS 

77 

IOSO 

06 

06 

77 

1030 

OB 

07 

77 

1100 

09 

08 

77 

1020 

12 

09 

77 

1040 

17 

10 

77 

1115 

14 

11 

77 

1145 

20 

12 

77 

1030 

■  3 
.3 
3 
3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVS  OR  GEOM  MN  I*) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLE5 


9J4 

SAMPLE 
NO 


211  17 
21140 
21163 
21186 
21209 
21232 
21255 
2127B 
21301 
21324 
21347 
21370 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


U.T.M.  IB  0326500.0  4968350.0  4 


901        444         BO         Si         B4 
SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL       M.F 
COL  I  FORM   COLI FORM      ENTER 


0. 

0 

4. 

L 

4 

4. 

L 

4 

40. 

4 

4. 

4 

20. 

4 

10. 

L 

10. 

20 

10. 

L 

10. 

L 

10 

10. 

L 

10 

40. 

20 

8. 

0 

5 

0. 

0 

10. 
5.' 
4. 


STATION 

ID:   18-3430-230-02 

STORET  CODE: 

02 

006 

2670 

REGION 

04 

MILEAGE 

105.20 

es 

805 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAV 

MP  A 

TEMP. 

02 

BOO 

L 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

12.0 

L 

0. 

0.0 

11  .0 

L 

4. 

L 

1  .0 

12.0 

L 

4.0 

10.0 

4  . 

L 

10.0 

13.0 

L 

2. 

L 

18.0 

10.0 

2 

L 

22.0 

9.0 

L 

0. 

23.0 

9.0 

L 

0. 

18.0 
10.0 

9.0 
8.0 

A  . 

L 

7.0 

12.0 

L 

4. 

L 

0.0 

9-0 

4. 

23.0 

13,0 

0 

2.- 

D 

9.4 

10.3 

0. 

0.0 

B.O 

12 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO    234 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

12 

01 

77 

1100 

14 

02 

77 

0945 

14 

03 

77 

0945 

11 

04 

77 

1030 

10 

OS 

77 

1030 

OS 

06 

77 

1015 

06 

07 

77 

1040 

09 

08 

77 

1000 

12 

09 

77 

1  100 

17 

10 

77 

1055 

14 

1 1 

77 

1125 

20 

12 

77 

1005 

MISSISSIPPI  RIVER 

AT  MAZINAW  LAKE  INLET 

RIVER 


STN   ST.M  SAMP 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 

3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
•  3 
.3 
.3 

3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ] 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MISSISSIPPI  RIVER 


STATION    ID:        18-3430-234-02 

STORET    CODE:    02 
006 
2670 


LONG 

u 

T 

M. 

IB  032 

J20 

0.0  49B 

390 

O.O  4 

REGION 

04 

MILEAGE 

114.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

ee 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

C0L1F0RM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21118 

0.0 

10.0 

21141 

12. 

4. 

L 

4. 

L 

0. 

0.0 

10.0 

21164 

3 

40. 

B. 

12. 

4. 

L 

1  .0 

17.0 

2  I  1 87 

4 

32. 

4 

L 

4. 

L 

4.0 

10.0 

21210 

40. 

4. 

4. 

L 

4. 

L 

11  .0 

13.0 

21233 

20. 

4 

t 

4. 

L 

2. 

I 

18.0 

8.0 

21256 

too. 

4 

L 

20. 

2. 

L 

22.0 

a.o 

21279 

40. 

12. 

0. 

23.0 

B.O 

21302 

30. 

8. 

4. 

L 

0. 

18.0 

8.0 

21335 

10. 

L 

10.0 

T.O 

21348 

10. 

L 

10. 

L 

10. 

4. 

L 

7.0 

11  .0 

21371 

10. 
100. 

L 

10. 
10. 

L 

10. 
30. 

L 

4. 
4. 

L 

0.0 
23.0 

10.0 
17.0 

24.* 

0 

6." 

D 

7.* 

D 

2.  ' 

0 

9.5 

10-0 

10. 

4. 

4. 

0. 

0.0 

7.0 

10 


B.O.W./  SITE:  INDIAN  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  CLAYTON  LAKE  OUTLET 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


10 

01 

77 

0940 

16 

02 

77 

1005 

16 

03 

77 

0935 

12 

04 

77 

1300 

09 

05 

77 

0945 

01 

06 

77 

0925 

05 

07 

77 

0850 

08 

08 

77 

0850 

13 

09 

77 

1015 

IB 

10 

77 

1000 

IS 

11 

77 

11  to 

19 

12 

77 

0950 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■  ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 
SIMPLE 
NO 


3  1105 
5  1128 
21151 
2  1  1  74 
21197 
21230 
21243 
21266 
212B9 
21312 
21335 
21358 


901 


STATION 

ID:   18-3430-250-02 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE. 

02 

MINOR 

BA5IN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  MISSISSIPPI 

RIVER 

2670 

U.T.M 

.  IB  0395800 

.0  50Q4BS0 

.0  4 

REGION 

34 

MILEAGE 

24.  10 

444 

BO 

81 

B4 

88 

805 

3 

l 

OW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

CO  LI  FORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

76. 

2 

L 

2.   L 

0.0 

200. 

4. 

4.   L 

4 

L 

0.0 

120 

100. 

4. 

L 

24. 

4. 

L 

0.0 

7.0 

20. 

4. 

L 

4.   t. 

4. 

L 

9  0 

130 

36. 

4. 

L 

4.   L 

4 

L 

9.0 

9.0 

300. 

a. 

12. 

2. 

L 

21  .0 

9.0 

10. 

4. 

4.   L 

2 

L 

21  .0 

10.0 

10.   L 

4.   L 

0. 

35.0 

8.0 

40. 

4. 

L 

4.   L 

0. 

16.0 

7.0 

40. 

6.0 

8.0 

156. 

4. 

L 

ee. 

4. 

L 

3.0 

1  1  .0 

52. 

4. 

L 

4.   L 

2. 

L 

0.0 

9.0 

200. 

B. 

88. 

4 

25.0 

13.0 

Si  .*  D 

4.' 

D 

6.'  D 

3.' 

D 

9.3 

9.4 

10. 

2. 

3. 

0. 

0.0 

7.0 

10 


13 


1  1 


721 


I.O.I./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO    S20 


CLYDE  HIVES 
BELOW  LANARK 
RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10   01 

77 

1330 

.3 

16   02 

77 

1340 

.  3 

16   03 

77 

1315 

.3 

12    04 

77 

0S45 

.3 

09   05 

77 

1310 

.3 

01    06 

77 

1235 

3 

05    07 

77 

1230 

.3 

06    OB 

77 

1200 

.3 

13   09 

77 

0725 

.3 

17    10 

77 

1325 

.3 

15    11 

77 

1400 

.3 

19    12 

77 

1300 

.3 
MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM  MM  <  ■  ) 
MINIMUM 

STATION 

ID:       18-3430-520-02 

MAJOR 

BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

02 

MINOR 

BASIN:    OTTAWA    RIVER 

006 

TERM   STREAM:    MISSISSIPPI    RIVER 

2670 

LONG 

U.T.M 

.    IB   039242S 

0   4985000. 0    4 

REGION 

04 

MILEAGE 

54.00 

934 

901 

444 

60 

81 

M 

B8 

S05 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100MI 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

21  113 

4 

13000E+1 

400. 

4. 

L 

0.0 

21  136 

4 

4200 

92. 

16. 

4. 

L 

0.0 

7.0 

21159 

3 

1100. 

40. 

20. 

4. 

I 

0.0 

11.0 

21  1S2 

4 

5400. 

B. 

4. 

L 

4. 

L 

9.0 

12.0 

21205 

5400. 

136. 

16. 

4. 

L 

11  .0 

10.0 

2 1228 

20000 . 

1000. 

324. 

21  .0 

9.0 

21251 

1 1 500 . 

180 

60. 

24.0 

10.0 

21274 

7 

3800. 

4. 

L 

2. 

25.0 

8.0 

21297 

20000 . 

660. 

56. 

72. 

18.0 

8.0 

21320 

15000.       G 

7.0 

6.0 

21343 

7500. 

300. 

24. 

4. 

L 

4.0 

11  .0 

21366 

3600. 

B4. 

24. 

2 

L 

0.0 

8.0 

13000E-H 

1000. 

324. 

72. 

25.0 

12.0 

91 78. *    U 

14S.  • 

20.' 

D 

5." 

0 

9.9 

9.1 

1100. 

8. 

4. 

2. 

0.0 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


II 


B.O.W./  SITE:  CLYDE  RIVER 
SAMPLE  POINT:  ABOVE  LANARK 
STATION  TYPE:  RIVER    FLOW 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLE5 


SAMP    DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

10 

01 

77 

1320 

16 

02 

77 

1325 

16 

03 

77 

1305 

12 

04 

77 

0900 

09 

05 

77 

1300 

01 

06 

77 

1225 

05 

07 

77 

12(5 

08 

08 

77 

1  150 

13 

09 

77 

0740 

17 

10 

77 

1335 

IS 

11 

77 

1345 

19 

12 

77 

1310 

STAT 

ION 

ID:       18-3430-530-02 

0   02KFOIO 

MAJOR 

BASIN:    GREAT 

LAKES 

STORET    CODE: 

03 

MINOR 

BASIN:    OTTAWA    RIVER 

006 

TERM   STREAM:    MISSISSIPPI 

Rivet 

2670 

LONG 

U.T.M 

.    18   0392500 

.0   4BB70OC 

0    4 

REGION 

04 

MI LEAGE 

56.00 

934 

901 

444 

80 

Bl 

84 

B8 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M. 

F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-  DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

CO LI  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

21  114 

4 

76.00 

15000E+1 

370. 

8. 

0.0 

2 11  37 

4 

S5.00 

64. 

4. 

4. 

L 

4. 

L 

0.0 

7.0 

21160 

3 

1080   00 

260. 

4. 

16. 

4. 

L 

0.0 

11.0 

21  183 

4 

798 . 00 

100. 

4, 

L 

4 

L 

4 

L 

9.0 

9.0 

21206 

227.00 

86. 

44. 

4. 

L 

4 

t 

11  .0 

10.0 

21229 

71.30 

24. 

212. 

20. 

2. 

L 

2!  .0 

1  1  .0 

21252 

34.20 

200. 

4. 

L 

4. 

I 

2. 

L 

24.0 

9.0 

21275 

7 

23.30 

20. 

6. 

0. 

25.0 

8.0 

2129B 

8.20 

40. 

4. 

4. 

L 

0. 

18.0 

6.0 

21321 

41.30 

200. 

6.0 

7.0 

21344 

64.20 

H2. 

4. 

L 

4. 

L 

4. 

I 

2.0 

10.0 

21367 

4 

301.00 

2800. 

76. 

12. 

2. 

L 

0.0 

8.0 

1080.00 

15000E-H 

370. 

20. 

4. 

25.0 

11.0 

231.63 

204.' 

16. • 

D 

7.* 

0 

2.  • 

0 

9.7 

B.9 

8.20 

20. 

4. 

4  . 

0 

0.0 

7.0 

12 


12 


10 


11 


10 


12 


11 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


STN  NO    572 


SA» 

IP   DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

12 

01 

77 

1250 

14 

0! 

77 

1350 

14 

03 

77 

1110 

1  1 

04 

77 

1200 

10 

05 

77 

1215 

06 

06 

77 

1135 

06 

07 

77 

1210 

09 

OB 

77 

1200 

12 

09 

77 

1225 

17 

10 

77 

1225 

14 

1  1 

77 

1245 

20 

12 

77 

1215 

CANOTO  LAKE 

AT  DAM  CANONTO  LAKE  INLET 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


STATION 

ID:       1B-3430-572-02 

NLET 

MAJOR 

BASIN;    GREAT 

LAKES 

5T0RI 

02 

MINOR 

BASIN:    OTTAWA    RIVER 

006 

TERM 

STREAM:    MISSISSIPPI 

RIVER 

2670 

LONG 

U.T. 

M.     IB   0357150 

.0    4988500 

.0    4 

REGION 

04 

MILEAGE 

93.30 

934 

901                     444 

BO 

01 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO      FLOW   CFS              TOTAL 

FECAL 

M. 

t . 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG    C 

MG/L 

MG/L 

21120 

0.0 

14.0 

21  143 

0. 

0. 

4. 

L 

0. 

0.0 

6.0 

21166 

3 

12. 

4. 

L 

4. 

L 

4. 

L 

1  .0 

10.0 

21  IS9 

4 

12. 

4. 

L 

4. 

L 

3.0 

1  1  .0 

21212 

16. 

4. 

L 

4. 

L 

4 

j. 

10. 0 

10.0 

21235 

8. 

4. 

L 

4. 

L 

2. 

L 

1B.0 

12-0 

21259 

100. 

4. 

I 

4. 

2. 

L 

20.0 

10.0 

21281 

20. 

8. 

0. 

24.0 

8.0 

21304 

290. 

140. 

20. 

0. 

17.0 

9.0 

21327 

20. 

8.0 

6.0 

21350 

10.       L 

10. 

L 

10. 

L 

4. 

L 

5.0 

12.0 

21373 

10. 

10. 

L 

30. 

4. 

L 

0.0 

12.0 

290. 

140. 

30. 

4. 

24.0 

14.0 

16.'    D 

6.' 

0 

7.' 

D 

2. 

•  0 

b.b 

10.0 

0. 

0. 

4. 

0. 

0.0 

6.0 

NO  OF  SAMPLES 


722 


B  OK./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO    £30 


SHARBOT  LAKE 

AT  HIGHWAY  NO  38  SHARBOT  LAKE 

RIVER 


STATION  10:   18-3430-630-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

OIST 
FEET 

8RG  DEPTH 
MTRS 

12  01 

77 

0920 

.3 

14  02 

77 

0815 

.a 

14  03 

77 

0830 

3 

11  04 

77 

0910 

.3 

10  05 

77 

0920 

3 

06  06 

77 

0905 

.3 

06  07 

77 

0945 

•  3 

09  08 

77 

0B45 

.3 

12  OS 

77 

0945 

.3 

17  10 

77 

0950 

•3 

14  11 

77 

1030 

.3 

20  12 

77 

0B50 

.3 
MAXIMUM 

AVO 

OR  GEOM  MN  (VI 

MINIMUM 

SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

12 

01 

77 

0920 

14 

02 

77 

0845 

14 

03 

77 

0B30 

11 

04 

77 

0910 

10 

05 

77 

0920 

06 

06 

77 

0905 

06 

07 

77 

0945 

09 

oe 

77 

0845 

12 

09 

77 

0945 

17 

10 

77 

0950 

14 

11 

77 

1030 

20 

12 

77 

0850 

NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
3 

.3 
.3 

3 
.3 
3 

.3 
.3 

.3 

.3 


MAXIMUM 

AVO  OR  GEOM  MN  ( ' I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.-i  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


11  04  77  0910 
10  05  77  0920 
06  06  77  0905 
06  07  77  0945 
09  08  77  0845 
17  10  77  0950 
20  12  77  0850 


.3 
3 

.3 
3 

.3 
.3 
3 


MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

00  6 

TERM  STREAM;  MISSISSIPPI  RIVER 

2670 

LONG 

U.T.M. 

18  0366250.0  4358275.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

80.  10 

934 

901 

444 

80 

ft 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

21  116 

0.0 

14.0 

21  139 

0. 

0. 

4.   L 

0. 

0.0 

6.0 

21162 

3 

8. 

4.   L 

4.   L 

4.   L 

1.0 

20  0 

21165 

16. 

4,   L 

4.   L 

5.0 

11.0 

1  .OL 

21208 

8. 

4. 

4.   L 

4.   L 

9.0 

1  1  .0 

2.0L 

21231 

16. 

8. 

4. 

2.   L 

19.0 

9.0 

2.0L 

2  (254 

10.   L 

4.   L 

4.   L 

2.   L 

21.0 

6.0 

2.0L 

2)277 

10. 

a. 

0. 

24.0 

9.0 

0.2L 

21300 

10. 

4. 

4.   L 

0. 

19.0 

9.0 

21323 

10.   L 

9.0 

8.0 

2.0L 

21346 

10. 

10. 

10.   L 

4.   L 

6.0 

12.0 

21369 

10.   L 

10.    L 

10. 

4.   L 

0.0 

13.0 

l  .0 

16. 

10. 

10. 

4. 

24.0 

20.0 

2.0 

8.*  0 

5«  0 

5.*  a 

2.'  0 

9.4 

10.7 

1  .SD 

0. 

0. 

4. 

0. 

0.0 

6.0 

0.2 

11 

9 

10 

9 

12 

12 

T 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MAXIMUM 

AVC  OR  GEOM  MN  I ■ ) 

MINI  MUM 


0.020 

0.026 

0.020 
0.012 

o.ooa 

0.012 
0.006 
0.002L 

0.010L 

0.060 

0.140 

0.040 

0.030 

0 .  3B0 
0.460 
0.360 
0.340 
0.350 

0  052 
0  004 
0.002 
0.010 
0.002 

0.110 

0.020 

0-020L 

0.030 

0.020L 

120.0 
130.0 
135.0 
135.0 
124.0 

15. OL 
15. OL 
15. OL 
15. OL 
15.0L 

0.012 

0.002 

0.040 

0.340 

0.020L 

75.0 

15. OL 

0.016 

0.006 

0.030 

0.420 

0.060 

220.0 

15. OL 

0.026 
0.018 
0.012 

0.012 

0.006D 
0.002 

0.140 

0.0500 

0.010 

0.460 
0.379 
0.340 

0  052 
0.014 
0.003 

0.110 
0.040D 
0 .  020 

220.0 

134.1 

75,0 

15.0 

15.00 

15.0 

6 

6 

7 

7 

5 

7 

7 

7 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 
TURB. 
FORMAZIN 
UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 
SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/L 

52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 

55 
PH 
AT  LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 

PHENOLS 

UG/L 

185 
210 
210 
215 
190 
210 
215 

0.75 
0.90 
1.20 
1.10 
0.8B 
0.67 
0.90 

8.0 
10.0 
25.0 
11  .0 

8.1 
10.0 

8.0 

215 
205 
185 

1  .20 
0.91 
0.67 

25.0 

11  .6 

B.O 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MAOAWASKA  RIVER 

HIGHWAY  17  BRIDGE  ANPRIOR 

RIVER 


STATION  ID;   18-3490-020-02 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STV  SAMP 

DY  MO 

»n 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

0930 

3 

16  02 

77 

08S0 

.3 

16  03 

77 

0840 

.3 

27  04 

77 

0905 

.3 

16  06 

77 

0835 

.3 

14  07 

77 

0920 

-3 

25  08 

77 

0925 

.3 

15  09 

77 

0925 

-3 

26  10 

77 

0935 

.3 

24  11 

77 

0950 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOW  v..  ,  i 

MINIMUM 

MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

8ASIN:  OTTAWA  RIVER 

O06 

TERM 

STREAM:  MAOAWASKA  RIVER 

2710 

LONG 

U.T. 

M.  18  0394350 

.0  5031850 

.0  4 

REGION  04 

MILEAGE 

0. 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

FECAL 

M. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

20034 

10. 

2. 

2. 

L 

CO 

20052 

68. 

6. 

2. 

L 

20090 

500. 

60. 

SB. 

1  .8 

13.0 

20184 

16. 

2.   L 

4 

L 

9.2 

12.0 

20240 

60. 

6. 

2. 

L 

17.5 

8.0 

20297 

600. 

100.   L 

40. 

19.8 

6.5 

20338 

100. 

100.   L 

48. 

18.0 

8.7 

20371 

17.0 

8.0 

20413 

6 

10.   L 

4.   L 

4. 

L 

12.0 

9.9 

20450 

40. 

600. 

12. 
100. 

8- 
68. 

6.2 
19.8 

10. S 
13.0 

58.*  0 

12.*  0 

a.* 

D 

11  .3 

9.6 

10. 

2. 

a. 

0.0 

6.5 

•  DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
0.2 
0.4 


2.4 
0.8 

0.2 


NO  OF  SAMPLES 


723 


CONT  D 


samp  i 

HE 

HOUR 

STN 

stn  Simp 

or  mo 

YR 

LMT 

DJST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

26  01 

77 

0930 

.3 

16  01 

77 

08  SO 

.3 

16  03 

77 

0640 

.3 

37  04 

77 

0905 

.3 

16  06 

77 

0335 

.3 

14  07 

77 

0920 

,3 

25  oa 

77 

0935 

.3 

IS  09 

77 

0935 

.3 

26  10 

77 

0935 

.3 

24  11 

77 

0950 

.3 

MIX  I  MUM 

AVG 

OB  GEOM   . 

MINIMUM 

NO  OF  SAVPLES 

5AMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


26  01 
16  02 
16  03 

27  04 
16  06 
T4  07 

25  08 
15  09 

26  TO 
24  II 


77  0930 
77  0850 
77  0840 
77  0905 
77  083S 
77  0920 
77  0925 
77  0925 
77  0935 
77  0950 


3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
,3 

3 
.3 

3 


33  34         19         jo         j, 

TOTAL  FILTERED  FILTERED      TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE  AMMONIA  KJELDAHL  N03N 

MG/L  P  MG/L       MG/L       MG/L  MG/L 


.005 

.008 

.016 

.014 

.013 

,016 

.026 

0.016 

0.020 

0.035 


0.035 
0.017 
0.005 

10 

14 
COND. 
25C 

UMHOS 

122 

116 

98 
I  36 
142 
136 
145 
142 
133 
129 


0  .  002 
0.002 
0.306 
O.OOt 
0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0.007 
0.014 


0.014 
0.004 
0.001 

10 

16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 

1  60 

1  .20 

2  SO 
2.00 
1  .60 
2.40 
2.50 
3.20 
2.30 
2.90 


006 
004 
020 
008 
020 
016 
006 
034 
014 


0.016 


0.034 
0.014 

0.004 

10 

56 

CM  LOR  lot 
MG/L 


.240 

.220 

.260 

.280 

.320 

.370 

.330 

0.370 

0 .  300 

0.280 


0.370 
0.297 
0.220 


0.001 
0.001 
0.002 
0.004 
0.004 
0.004 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 


0.004 
0.002 
0.001 


10 


10 


59        260 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    SI  MG/L 


11  .0 
10-5 
11  .0 


3.0 
2.1 


3.  10 
2.20 
2.15 
2.35 
1  .30 
0.60 
0.40 

0  45 

1  .55 
1.50 


22 
FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.  104 

0.099 

0.203 

0.136 

0.021 

0.006 

0 . 005L 

0.013 

0.043 

0.035 


0.203 

0.067D 

0.005 

10 

95 

ACIDITr 
MG/L 


.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

1  .7 

4.2 

2.6 

2.6 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


79 
76 
69 
91 
93 
93 
100 
95 
68 
85 


100.0 
66.9 
69.0 


52 

TOT    ALK 

AT    LAS 
MG/L 

44 

42 
32 
81 
55 

53 
60 
58 
52 

51 


6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

1  .3 
0.6 
4.0 
3.0 
2.4 
4.5 
5.6 
3.0 
2.1 
2.4 


5.6 
2.9 
0.6 


55 
PH 

AT    LAB 


7.49 
7.41 
7.  II 
7.55 
7.51 
7.25 
7.88 
7.32 
7.76 
7.30 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

100 

100 
260 
200 
120 
170 
160 
150 
200 
190 


25 

PHENOLS 

UG/L 

I  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  OL 
1  .01 
2.0 
1  .OL 
I  .OL 
I  .OL 
2.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  rR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

15  02 

16  03 

27  04 

16  06 

14  07 

25  08 

15  09 

26  10 
24  11 


77  0930 

7  7  0850 
77  0840 
77  0905 
77  0835 
77  0930 
77  0925 
7  7  0925 
77  0935 
77  0950 


3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


145 

130 

98 

10 

76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


55 
52 

40 
61. 
60 
64 
69. 
66. 
61  . 
57. 


2-90 
2.  17 
1  .20 

10 


2.1 
2.0 
1.7 


TOTAL   TOT.  MAG 
CALCIUM     NESlUM 


MG/L 

17.00 
16.00 
12.40 
19.00 
17.40 
20.00 
20.80 
20.00 
19.00 
17.40 


MG/L 

3.10 
2.95 

2.30 
3.40 
4.00 
3.50 
4.  10 
3. BO 
3.40 
3.25 


13.0 
11  .2 
10.5 

10 


20 
30 
20 
30 
20 
20 
20 
15 
20 
20 


3.35 

1  .46 
0.40 

10 


66  67 

COLOUR  PT5SIUM 

MAZEN  k 

UNITS  MG/l 


1  .00 

0.95 
1  .10 
1  .  10 
0.95 
1  .05 
1  .10 
1  .10 
I  .10 
1.05 


4.3 

3.0 
1  .7 

10 

68 

SODIUM 

NA 

MG/L 

1  .90 
2.20 

1  .90 
1  .90 
1  .60 
1  .70 
1-70 
1-70 
2.10 
1.90 


53 

32 


10 


47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


7.68 
7.46 

7.11 


41 

COD 

MG/L 

10L 

10L 

30 

30 

12 

14 

29 

37 

27 

20 


0.260 
0.165 
0.100 

10 

361 
SOLVENT 

EXTRBLES 
MG/L 


2.0 
1  2D 
1  .0 

10 

265 

TOTAL 
ARSENIC 

MG/L 


0.001 

0.001L 

0.001 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  TR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


26  01 

77 

0930 

.3 

16  03 

77 

0850 

.3 

16  03 

77 

0840 

.3 

37  04 

77 

0905 

.3 

16  06 

77 

0835 

3 

14  07 

77 

0920 

.3 

25  06 

77 

0925 

.3 

IS  09 

77 

0935 

.3 

26  10 

77 

0935 

.3 

34  11 

77 

095D 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  < 

MINIMUM 

69.0 

58.5 
40.0 


335 

TOTAL 


20.80 
17.90 
12.40 


303 

TOTAL 


4.10 
3.38 

2.30 


331 

TOTAL 


MERCURY   ALUMINUM   CHROMIUM 


UG/L 


0.020L 
0.030L 


0.030 

0.0250 

0.020 


MG/l 

0.060 
0.060 
0.380 
0.230 
0.100 

0.300 
0.300 

0.190 


0.300 
0.178 

0.D60 


MG/L 


0.030L 
0.030L 
0.030L 


0.020 

0.030D 

0.030 


30 
22 
15 

10 

225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

O.OIOL 

0.010L 

0.070 

0.010 

O.OIOL 

0.030 
0.060 
0.010L 


0.070 
0 . 0260 
0.010 


1  .10 
1.05 
0.95 

10 

329 

TOTAL 
LEAD 
MG/L 


0.040 
0.060 
0.030L 


0.060 

0.0430 
0.030 


2.20 
1  .86 

1  .60 

10 

215 
TOTAL 
CADMIUM 

MG/L 


0.005L 
O.OIOL 
0.005L 


0.010 
0.007D 

0.005 


249 

TOTAL 
ZINC 

MG/L 

0.020 

0.020 

0.020L 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.020L 
0.030L 

0.030L 


0.030 

0.0190 

0.010 


37 

220 
10 

10 

301 

TOTAL 
MN 

MG/L 

0.016 
0,014 
0.019 
0.019 
0.028 
0.058 
0.052 
0.037 
0.024 
0.020 


0.058 
0.029 
0.014 


238 

TOTAL 

NICKEL 

MG/L 


O.OIOL 
0.010L 
O.OIOL 
0.020L 
O.OIOL 


0.020L 
O.OIOL 

0.020L 


0.030 

0.0150 

0.010 


0.001 

0.001D 

0.001 


FLUORIDE 

MG/L 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1L 
1L 
1 

1L 
II 
1L 


NO   OF    SAMPLES 


0.1 

0.1D 

0.1 

10 


724 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION   TYPE 


STN  NO 


BONNECHERE  RIVER 

COUNTY  ROAD  3  2  MILES  EAST  OF  CASTLEFORD 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  O2KCO09 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM   STREAM 


GREAT    LAKES 
OTTAWA    RIVER 
BONNECHERE    RIVER 


U.T.m.    18   0378400.0   504 1075.0    4 


STATION    ID:       T8 -  3690-01 0-02 

STORET    CODE:    OS 
006 
2905 

REGION    04  MILEAGE  0.5 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN   STN  SAMP 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 

26  01  77 

1100 

.3 

16  02  77 

1030 

3 

27  04  77 

1025 

3 

16  06  77 

1000 

.3 

14  07  77 

1005 

.s 

25  08  77 

1020 

.3 

15  09  77  1040 
26  10  77  1 100 
24    11    77    1055 


934 

SAMPLE 
NO 


20035 
20053 
201B5 
20341 
20296 
20339 
20372 
20414 
20451 


901 
SCD 


444 

flow  cfs 


355.00 
335.00 
1200.00 
263.00 
216.00 
152.00 
173.00 
316.00 
476  00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

12500. 

30000. 

12000. 

80. 

300. 

200. 


1 5000 . 
13900. 


Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

2400. 
6000. 
1  100. 

100. 

100.   L 
16. 

100. 
590. 


84  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/lOOML 

1200. 
1200. 
100.   L 

30. 

10.   L 

28. 

180. 
720. 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

O.O 

1  .0 
M.i 
21  .8 
23.3 
18.8 
17.0 
11.0 

3.3 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


10.5 
B.4 
B.O 
B.8 
B.4 
1  1  .2 
12.4 


1 
5-DAY 
600 
MG/L 


MAXIMUM 

AVC  OR  CEOM  MN  (• ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

TOTAL 

P 

MG/l 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 


1200.00  30000. 
387.56  2862. 
152.00  eo. 


9 
19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


B 
20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


6000. 
333 . -  D 
16. 

8 
21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


1200. 
141.* 
10. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


23.3 
11  .8 
0.0 

9 
6 
SU5P. 
SOLIDS 
MG/L 


12.4 
9.7 
8.0 

7 
7 
01SS. 
SOLI  DS 
MG/L 


2.8 
0.9 
0.4 

e 

107 

CALCUL 

O-SOLIDS 

MG/L 


26  0! 

77 

1  100 

3 

1G  02 

77 

1030 

3 

27  04 

77 

1025 

.3 

16  06 

77 

1000 

.3 

14  07 

77 

1005 

3 

25  OB 

77 

1020 

3 

15  09 

77 

1040 

.3 

26  10 

77 

1100 

.3 

24  11 

77 

1055 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  (,!.' 

MINIMUM 

0  031 
0.036 
0 ,  033 
0.033 
0.053 
0.O40 
0.050 
0.030 
0.040 


0.053 
0.039 
0.030 


O.OIB 
0.019 
0.005 
0.019 
0.032 
0.019 
0.035 
0.016 
0.021 


0.035 
0.020 
0.005 


0.087 
0.096 
0.006 
0.036 
0.036 
0.012 
0.066 
0.034 
0.034 


0.096 
0.045 
0.006 


440 
570 
360 
400 
480 
380 
430 
360 
370 


0.570 
0.421 
0.360 


002 

004 

003 

003 

007 

004 

0.011 

0.005 

0.002 


0.011 
0.005 
0.002 


ioe 

206 
037 
032 
063 
Oil 
104 
.040 
130 


0.206 
0.0B1 
0.011 


120 
1B2 
145 
106 
11  1 
107 
106 
137 
179 


179.0 
130.3 
106.0 


3. 
3. 
B. 

3. 
3. 
2. 
3 
IS. 


15.0 
5.3 
2.3 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


9  9         9 

14  16          56 

COND,  TURB.    CHLORIDE 

25C  F0BMA2IN      MG/L 

UMHOS  UNITS 


59 
SULPHATE 


MG/L 


9 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


9 
95 

ACIDITY 
MG/L 


9 
52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


26  01 

77 

1  too 

.3 

16  02 

77 

1030 

.3 

27  04 

77 

1025 

.3 

16  06 

77 

tooo 

.3 

14  07 

77 

1005 

.3 

25  OS 

77 

1020 

.3 

15  09 

77 

1040 

.3 

26  10 

77 

1100 

.3 

24  11 

77 

1055 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  •  ) 
MINIMUM 

160 
245 
210 
155 
165 
162 
160 
206 
253 


253 
193 
155 


2.60 
3.40 
1.60 
4.00 
3-50 
3. 30 
1  60 
3.70 
3.70 


4.00 
2.  92 
1  .60 


4.B 
14.0 
2.1 
3.6 
3.9 
4.0 
3.6 
5.8 
8-2 


14.0 
5.6 
2.1 


13.5 

21  .0 
12.5 
12.5 
12.5 
13.0 
13.0 
16.5 
20.5 


21  -0 
15.0 
12.5 


3.  15 
4.35 
2.35 
1.35 
I  90 
I  .80 
2.00 
1  .30 
2.60 


4.35 
2.31 
1  .30 


2.0 
4.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
0.9 
3.1 


5.6 
2.0 
0.0 


65 
85 


59 
13 


79 
98 


98 
64 
13 


.68 


7. 

7.71 

7.98 

B.56 

8    34 

B.5B 

7.15 

8.15 

7.86 


a.  58 
a.  00 
7.15 


200 
iao 

400 
230 
380 
130 
160 
230 
220 


0.400 
0.242 
0.130 


1  .0 
1  OL 
1  .OL 
1  .OL 
3.0 
1  OL 
1  .OL 
1  .OL 
T.O 


3.0 
t  .20 
t  .0 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  BO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


9 

74 

TOT.  Mag 

NESIUM 

MG/L 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


9 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


41 
COD 


MG/L 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


26  01  77 
16  02  77 

27  04  77 
16  06  77 

14  07  77 

25  08  77 

15  09  77 

26  10  77 
24  11  77 


t  ioo 

1030 
1 025 
1000 
1005 
1020 
1040 
1100 
1055 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


78 

116 
92 
62 
71 
71 
69 
32 


22.00 
30.00 
26.00 
I  5.  BO 
19.40 
19.40 
IB.  60 
26.00 
31  .00 


5.50 

10  00 

6  50 


5.50 
5.50 
5.50 
5.50 
6.50 
8.50 


20 
30 
30 
30 
15 
10 
15 
20 
20 


1  .50 
2.15 
1  50 
1  .  10 
1  .25 
1  .25 
1  .45 


4.30 
9.90 


10L 
39 
20 
16 

30 
21 
39 
37 
17 


MAXIMUM        116.0      31.00      10.00 

AVG  OR  GEOM  MN  CI         84.8     23.13      6.56 

MINIMUM        62.0      15. BO      5.50 


30 
21 
10 


2.15 
1  .50 
1  .  10 


9.90 
5.31 
3. SO 


39 

24D 

10 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


9  9 

235  203 

TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 

UG/L  MG/L 


9  9  9  9  o 

221  225  229  215  249  201  238 

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

CHROMIUM  COPPER  LEAD  CADMIUM       ZINC  MN  NICKEL 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L      MG/L  MG/L  MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


26  01 

77 

II  00 

.3 

0.110 

16  02 

77 

1030 

.3 

0.110 

27  04 

77 

1025 

.3 

0.410 

16  06 

77 

1000 

.3 

0.210 

14  07 

77 

1005 

-3 

0.180 

25  OB 

77 

1020 

.3 

0.1  BO 

15  OB 

7T 

104D 

3 

0.150 

26  10 

77 

1100 

.3 

0 .  200 

24  11 

77 

1055 

.3 

0 

030  L 

0.390 

MAXIMUM 

0 

030 

0.410 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•> 

0 

0300 

0.204 

MINIMUM 

0 

030 

o.no 

010L 

020 

010 

010L 

120 

020 

010 

010L 


0.01DL 


120 

024D 

010 


010 

020 

040 

010L 

020L 

020L 

020L 

010L 


0.040 

0.01BD 

0.010 


018 
026 
024 
031 
028 
020 
021 
016 


0.031 
0.022 
0.016 


010L 
OIOL 
020L 
020L 
020L 
020L 
OIOL 
020L 


0.020L 


0.020 

0.017D 

0.010 


0.1 
0.  ID 
0.1 


NO   OF    SAMPLES 


725 


B.O.W./  SITE:  MUSKRAT  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17  BY  PASS  BRIDGE.  PEMBROKE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  02KC014-KI15 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
MUSKRAT  RIVER 


U.T.M.  18  0335850.0  5076900.0  4 


STATION  ID:   18 ■ 48 10-020- 02 

STORET  CODE:  03 
006 
4210 


REGION  04 


MILEAGE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


1  a  03  77 
09  05  77 


1130 
1400 


STN   STN  SAMP   PJ 
01  ST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  03  77  1130 
09  05  77  1400 


3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST  ■<  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  03  77  1130 
00  05  77  1400 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 


934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 

FLOW   CFS 

SO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

81 
FECAL 

COLIFORM 
MF/lOOML 

B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 

SB 

PSEUD. 

MPA 
MF/lOOML 

805 
MATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 

5- DAY 
BOO 

MG/L 

20994 
20115 

9   3 
3   9 

100. 
1600. 

10. 
44. 

40. 

8 

9.5 

3.2 

0.6 

1600. 
400.  • 
100. 

44. 
21. • 
10. 

40. 

TB.> 

a. 

9.5 
9.5 
9.5 

2.3 

1.4 
0.6 

2 

2 

i 

1 

2 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 

30 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

31 
FILTERED 

N02-N 
MG/L 

32 

FILTERED 

NQ3-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

10T 

CALCUL 
D- SOLI  OS 
MG/L 

0.084 
0.030 

0.016 
0.007 

0.112 
0.012 

O.BfcO 
0.480 

0.012 
0.003 

0.383 
0.037 

127.0 
128.0 

42.0 
4.3 

0.084 
0 .  057 
0.030 

0.016 
0.012 
0.007 

0.112 
0.062 
0   012 

0.660 

0.670 

0.480 

0.012 

o.ooe 

0.003 

0.383 
0.210 
0,037 

128.0 
127.5 
127.0 

42.0 

23.2 

4.3 

2 

2 

2 

2 

i 

2 

2 

2 

14 
COND. 
25C 
UMHOS 

16 

TUR8. 

F0RMA2IN 

UNITS 

56 

CHLORIDE 
MG/L 

59 

SULPHATE 

MG/L 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 

95 

ACIDITY 
MG/l 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

55 

PH 
AT    LAB 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

35 

PHENOLS 

UG/L 

130 
600 

17.00 
3.40 

4.9 
5.6 

600 
365 
130 

17.00 

10.20 

3.40 

5.6 
5.3 
4.9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  PETAWAWA  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  17  BRIDGE  PETAWAWA 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02KB001 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


18  03  77  1100 
09  05  77  1330 


STN   STV  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  | ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  03  77  1100 
09  05  77  1330 


934 
SAMPLE 
NO 


33 

TOTAL 


0.009 
0.009 
0.007 


901 
SCD 


30995  3 
20998  3 
20 II 6     B  8 


34 
FILTERED 
P   REACTIVE 
MG/L     P  MG/L 


O.OOt 
0.001 
0.001 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
PETAWAWA  RIVER 


U.T.M.  18  0322700.0  5085650.0  4 


444 
FLOW  CFS 


1190.00 
1 1 90 , 00 
3130.00 


3130.00 
1B36.67 

1  1 90 . 00 


19 
FILTERED 
AMMON 1 A 
MG/L 

0.018 
0.018 
0.006 


80  Bl  B4 

TOTAL  FECAL  M.F 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER 

MF/100ML  MF/lOOML  MF/lOOML   MF/100ML 


60. 
60. 

20. 


60. 
42. 
20. 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.430 
0.430 
0.230 


3.  L  3.  L 
3.  L  3.  L 
2.   L      2.   L 


2. 

3.  •  0 
2. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.001 
0.003 
0.003 


2. 
2.'  D 

2. 

3 

22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.144 
0.  144 
0.047 


STATION 

ID:       18-4930-020-02 

STORET    CODE: 

03 

006 

4350 

REGION   04 

MILEAGE 

1  .60 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

3 

DISS. 

03 

MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

7.0 

0.4 

0.4 
0.4 

7.0 
7.0 
7.0 

1 

0.4 
0.4 
0.4 

3 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 

107 

CALCUL 
0- SOL  IDS 
MG/L 

41  .0 
41  .0 
34.0 


MAXIMUM  0.009      0.001      0.018      0.430      0.003      0.144       41.0        5.1 

AVG  OR  GEOM  MN  |*|  0.008      0.001      0.014      0.363      0.003      0.113       36. 7        3.8 

MINIMUM  0.007      0.001      0.006      0.330      0.001      0.047       34.0        1.3 

NO    OF    SAMPLES  33333333 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  03  77  1100 
09  05  77  1330 


.3 
.3 
3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 
55 

51 


1  .50 

!  .40 
0.80 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


0.9 
1  .0 
0.9 


59 
SULPHATE 


MG/L 


360 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


95 
ACIDITY 

MG/L 


1  .0 
3.0 
10 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

12 
13 
II 


55 

PH 
AT    LAB 


7.05 

7.05 
7.16 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.330 
0.160 
0.140 


35 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN    (  •  ) 

MINIMUM 


56 
54 
SI 


1  .50 
1    23 

o.ao 


1  .0 
0.9 
0.9 


2.0 
1  .3 
t-0 


12 
12 
1  1 


7.16 

7.09 
7.05 


0.330 
0.210 

0.140 


NO    OF    SAMPLES 


726 


SAMP  DTE 
DY  MO  YR 

HOUR 
LMT 

STN 

D1ST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

74 
TOT.  MAG 
NEStUM 
MG/L 

68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

67 
PTSS1UM 
K 
MG/L 

IB  03  77 

09  05  77 

1100 
1330 

.3 
.3 
.3 

20.0 
20  0 
17.0 

S.40 
S.40 

1.60 
1  75 

5 
30 
20 

AUG 

MAXIMUM 

OR  GEOM  Mn  (  •  l 

M I M I  MUM 

20.0 
19.0 
17.0 

S.40 
5.40 
S.40 

1  .75 

1  68 
1  60 

20 
15 

5 

66  47 

SODIUM  ORGANIC 

Hi  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  365 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MATTAWA  RIVER 

HIGHWAY  533  BRIDGE  MATTAWA 

RIVER 


STATION  ID:   18-6070-020-02 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


03  01 

77 

1230 

3 

12  04 

77 

1230 

3 

11  05 

77 

1200 

.3 

05  06 

77 

1415 

3 

29  06 

77 

1200 

3 

20  07 

77 

1730 

■  3 

10  OB 

77 

1345 

.3 

31  OB 

77 

1B40 

3 

2S  09 

77 

1207 

.3 

16  10 

77 

1620 

.3 

06  11 

77 

0830 

.3 

27  11 

77 

121S 

.3 

20  12 

77 

1545 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  Mn 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR5  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YB  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MIPS 


03 

01 

77 

1230 

12 

04 

77 

1230 

1  1 

OS 

77 

1200 

05 

06 

77 

1415 

29 

06 

77 

1300 

20 

07 

77 

1730 

10 

06 

77 

1345 

31 

06 

77 

1840 

25 

09 

77 

1207 

16 

10 

77 

1620 

06 

11 

77 

OS30 

27 

M 

77 

1215 

20 

12 

77 

1545 

03  01 
12  04 
1  1  05 

05  06 
29  06 
20  07 
10  08 
31  OS 
25  09 
16  10 

06  11 
27  11 
20  12 


77  1230 
77  1230 
77  1200 
77  1415 
77  1200 
77  1730 
77  1345 
77  1840 
77  1207 
77  1620 
77  0B30 
77  1215 
77  1545 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN;  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  MATTAWA  RIVER 

5570 

LONG 

U.T.M. 

17  0676450.0  5131800.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0.10 

934 

SOI 

444 

80 

81 

B4 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL [FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/10OML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18817 

6  4 

16. 

3. 

2.   L 

0.0 

6.0 

1  0 

18313 

6 

32. 

2    L 

2.   L 

5.0 

0.8 

1B344 

16. 

2.   L 

3. 

0.8 

18358 

6 

96. 

32. 

220. 

17.0 

3.0 

1  8381 

6 

600.    a 

300.   G 

74. 

1S.0 

6.0 

2.2 

1B4O0 

6 

200. 

2. 

14. 

22.0 

6  0 

4.0 

1B423 

6 

360. 

20. 

42. 

21  .0 

7.0 

3.6 

18445 

6 

730. 

8. 

122. 

22.0 

7.0 

4.0 

18471 

6 

500. 

4. 

4. 

15.0 

5.0 

0.6 

16494 

6 

90. 

10.   L 

10. 

8.0 

B.5 

O.B 

1B517 

6 

1260. 

8. 

8. 

10.0 

6.0 

O.B 

18540 

6 

60. 

4 

2. 

3.0 

10-0 

0.6 

18558 

6 

10. 

2. 

3.   L 

1.0 

0.4 

1260. 

300. 

220. 

22.0 

10-0 

4.0 

118. •  U 

»,»  E 

10."  D 

11.6 

7.  1 

1  .7 

10. 

2. 

3. 

0.0 

5.0 

0.4 

13 

13 

13 

12 

9 

13 

33 

34 

19 

30 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

T0T1L 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

flMMON  I  A 

KJElOahl 

N02N 

N03  -  N 

SOLIDS 

SOLI  OS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.007 

0.002 

0.122 

0.310 

0.003 

0.143 

43.0 

1  .1 

0.020 

0.002 

0.034 

0.330 

0.003 

0.212 

49.0 

8.5 

0.012 

0.003 

0.084 

0.330 

0.003 

0.  177 

45.0 

3.0 

0.022 

0.003 

0.096 

0.430 

0.002 

0.123 

56.0 

14.0 

0.028 

0.003 

0.109 

0.820 

0.009 

0.381 

100.0 

9.0 

0.024 

0.003 

0.210 

1  .460 

0.005 

0.085 

56.0 

7.  1 

0.016 

0.002 

0.136 

0.750 

0.004 

0.066 

48.0 

2.4 

0.020 

0.002 

0.14B 

1  .280 

0.004 

0.056 

52.0 

3.1 

0.007 

0.002 

0.020 

0.330 

0.003 

0.052 

43.0 

1  .  1 

0.02S 

0.002 

0.238 

0.990 

0.003 

0.  1  12 

48.0 

2.9 

0.011 

0.002 

0.010 

0.360 

0.002 

0.04B 

39.0 

1  .3 

0.008 

0.001 

0.006 

0.320 

0.002 

0.090 

40.0 

1  .9 

0.010 

0.001 

0.009 

0.290 

0.002 

0.09B 

41  .0 

1  .5 

0.02S 

0.003 

0.238 

I  .460 

0.009 

0.381 

100.0 

14.0 

0.016 

0.002 

0.094 

0.615 

0.003 

0.  126 

50.  B 

4.4 

0.007 

0.001 

0.006 

0.290 

0.002 

0.04a 

39.0 

1  .1 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

64 

2.60 

1  .8 

62 

3.40 

2.3 

63 

4  40 

1.3 

64 

4.  BO 

1  .6 

142 

3.  20 

16.0 

76 

3.40 

2.4 

7C 

3.00 

2.5 

'3 

1.60 

3.0 

63 

1.50 

2.5 

65 

3.30 

2.0 

59 

1  .40 

2.1 

55 

1  .60 

3.3 

60 

1.70 

2.1 

142 

4.80 

16. 0 

7t 

2.76 

3.2 

59 

1  .40 

1.3 

727 


B.O.M./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE: 


STN  NO 


GiHOUX  LAKE 

AT  OUTLET  NEAP  COBALT 

LAKE 


LAT 


MAJOR  BASIN:  CHEAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  DIVER 
TERM  STREAM:  MONTREAL  RIVER 

U.T.M.  17  0599310.0  5245300.0  4 


STATION    ID:       18-6975-001-01 

STORET    CODE:    03 
006 
6450 


REGION  05 


MILEAGE    66.30 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    D1ST  BHG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27    03    77 

1230 

.3 

1  7    04    77 

1225 

.3 

15    05    77 

1350 

.3 

12    OB    77 

1  125 

3 

10   07    77 

1400 

.3 

01    OB    7  7 

1  MO 

3 

21    OB    77 

1545 

3 

11    09    77 

1550 

3 

02    10    77 

1345 

3 

S3    10   77 

0950 

.3 

30    n    77 

1330 

.3 

11     12    77 

1255 

.3 

MAXIMUM 

AVG   OR 

GEOM   MN 

CI 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 

.3 


27 

02 

77 

1230 

17 

04 

77 

1225 

IS 

05 

77 

1350 

12 

06 

77 

1  125 

10 

07 

77 

1400 

01 

08 

77 

1110 

21 

M 

77 

1545 

11 

09 

7? 

1550 

02 

10 

77 

1345 

23 

10 

77 

0950 

20 

1  I 

77 

1330 

1  1 

12 

77 

1255 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  < • I 

M 1 N  I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST.4  SAMP   pj 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  02 
17  04 
15  05 

12  06 
10  07 

01  OB 
21  OB 

02  10 
23  10 
20  11 
tl  12 


77  1230 
77  1225 
77  1350 
77  1125 
77  1400 
77  1110 
77  1545 
77  1345 
77  0950 
77  1330 
77  1255 


•  3 
3 
3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 
3 

.3 


934 
SAMPLE 

NO 


I8BI3 
18328 
18349 
18372 
18394 
16418 
18440 
18463 
1B4B6 
16509 
16537 
16549 


901 
SCO 


444 
FLOM  CFS 


B  0 
7  0 


SO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
■F/100ML 


4. 
33. 

2B. 

600. 
30. 

140. 

180. 
130. 
10.   L 


600. 

42.  « 
4. 


Bl 

FECAL 
COL  1  FORM 
■F/100ML 


2. 

2. 
2. 
2. 
10. 
4. 
2. 

10. 

4. 
4. 


64 
M.F. 
ENTER. 

MF/100ML 

4. 
2 
2. 
2. 
1320. 
10. 
3. 


BB 

PSEUD. 

MP  A 

MF/100ML 


B05 
MATER 
TEMP. 
OEG  C 


10. 

4. 

4. 


0. 

3. 

10. 
15. 
33 
19 
18 
17 
13 
6 
3 


10.      1320. 
3.»  0      7."  0 
2.         2. 


10 


10 


10 


23.0 

10.7 

0.0 

12 


3 

DISS. 

02 

MG/L 

7.0 


2.0 
2.0 
30 
3.0 
4.0 
4.5 
9.0 


9.0 
4.2 
2.0 


5.  DAY 

BOO 

MG/L 

0.4 
0.8 
2.0 
1.0 
1  .3 
0.6 


0.6 
1  8 
0.8 
0-6 


2.0 
1  .0 
0.4 


10 


VAX [MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

»IM  MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

KG/L 

MG/L 

0.315 

0.310 

0.046 

0.390 

0.001 

0,024 

1B7.0 

1  .6 

0.  125 

0.  120 

0.030 

0.410 

0.004 

0    236 

139.0 

2.  1 

0.265 

0.240 

0.036 

0.730 

0.002 

O.OOB 

1B4.0 

4.5 

0.  228 

0.225 

0.003 

0.440 

0.0O2 

0.01B 

180   0 

3.8 

0.348 

0.230 

0.082 

0.600 

0.0O4 

0.005 

178.0 

2    2 

0.090 

0.490 

0.002 

O.OOB 

173.0 

1  .4 

0.036 

0.470 

0.002 

O.OOB 

170.0 

0-9 

0.034 

0.500 

0001 

0.0051 

169.0 

2.B 

0.034 

0.450 

0.003 

O.OOB 

176.0 

1  .8 

0.018 

0.460 

0.001 

0.009 

179.0 

2.9 

0.  162 

0.115 

0.013 

0.400 

0.001 

0.005L 

191  .0 

3.1 

0.34B 

0.310 

0.090 

0.730 

0.004 

0    336 

191  .0 

4.5 

0.241 

0.305 

0.036 

0.465 

0.002 

0.0300 

175.1 

2.5 

0.  135 

0.115 

0.002 

0.390 

0.001 

0.005 

139.0 

0.9 

6 

6 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

91 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAB 

AT    LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

285 

1  .20 

28.5 

I.OL 

210 

0.90 

3.1 

19.0 

1.0 

275 

2.00 

5.0 

27.5 

1.0 

370 

1.00 

4.9 

26.0 

1  .0 

270 

1.00 

5.0 

26.0 

1  .0 

265 

1  .40 

5.0 

27.0 

1.0 

260 

1  .60 

5.1 

26.5 

1.0 

255 

2.60 

6.8 

29-5 

1  .OL 

267 

1.2D 

5.8 

31    0 

3.0 

371 

1.50 

5.6 

29.5 

1  .OL 

390 

0.95 

6.1 

31.0 

1.01 

390 

3.60 

6.8 

31.0 

3.0 

265 

1  .40 

5.2 

37.6 

1.2D 

210 

0.90 

3.1 

1B.G 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  B«  DEPTH 
FEET        MTRS 


37  02 
17  04 
15  05 
12  06 
10  07 

01  08 
21  08 

02  10 
23  10 
20  1  1 
1  1  12 


77  1230 
77  1225 
77  1350 
7  7  1125 
7  7  1400 
77  1110 
77  1545 
77  1345 
7  7  0950 
77  1330 
77  1255 


3 
-3 
-3 
3 
.3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 


n 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/l 


1  l 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


10 

74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


11 

68 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


11 

41  361                   265 

COD  SOLVENT               TOTAL 

EXTRBLES         ARSENIC 

MG/L  MG/L       MG/L 

30 

34  0.300 

36  0.590 

24  0.006 

27  0.300 

II  0.310 

14  0 . 380 

42  0.590 

16  0.470 

21  0.520 

26  0.780 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    ( • I 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


42 
26 

14 

II 


0.7B0 
0.425 

0006 

10 


728 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  VR  LMT    Dl ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  01  77 
17  04  77 
15  05  77 
13  06  77 

10  07  77 

01  08  77 
51  OB  77 

02  10  77 
23  10  77 
20  11  77 

11  12  77 


1230 
1225 
1350 
1125 
1400 
11  10 
1545 
1345 
0950 
1330 
1255 


.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

•  a 

.3 

-3 
3 

•3 


235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UO/L  MO/L       MG/L 


235 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 

0.01  L 

O.OtOL 
0.010L 
0.010 
0.010L 
.010 
.010L 
.01 01 
.OlOL 
.0101 
.020 


22  9  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


01  L 

OlOL 

010L 

OlOL 

020L 

030L 

0301 

0.030L 

0.030L 

0.030L 

0.030L 


349 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


03 

030 
020 
020 
020L 
020L 
020L 
020L 
0.010L 
0.010L 
0.010L 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


60 


238 
TOTAL 
NICKEL   FLUORIDE 
MG/L       MG/L 

0.01  L 
O.OtOL 
O.OtOL 
0.010L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.020L 
0.030L 
0.020L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BH3  DEPTH 
FEET       MTRS 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 

TOTAL 

COBALT 

MG/L 


0.020 

O.OIID 

0.01 

11 


0.030 

0.022D 

o.oi 


0.030 

0.018D 

0.010 

11 


451        452  453        454  455  456 

RAOIUM  GROSS'A'  GROSS'A'  GROSS'S-  GROSS'S"  URANIUM 

226  DISS       DISS  UND1SS       0155  UNDISS  23B 

PCI/L      PCI/L  PCI/L      PCI/L  PCI/L  UGA 


0.020 
0.01  BD 
0.01 

11 

460  461 

CESIUM  COBALT 

- 1 37  60 

PCI/L  PCI/1 


2  7  02  7  7 

1230 

.3 

17  04  77 

122S 

3 

15  05  77 

1350 

.3 

12  06  77 

1125 

-3 

10  07  77 

1400 

.3 

01  09  77 

1110 

.3 

21  oa  77 

1545 

.3 

02  10  77 

1345 

3 

23  10  77 

0950 

.3 

20  11  77 

1330 

3 

11  12  77 

1295 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

("t 

MINIMUM 

01 
01 
Oi 
01 
02 
02 
02 
02 
0.02 
0.02 


0.02 
0.03 
0.01 


NO   OF    SAMPLES 


10 


BOW 

•  / 

SITE: 

MONTREAL  RIVER 

STATION 

ID:   tB-6975-002-02 

SAMPLE  POINT: 

AT  BRIDGE  UPSTREAM 

FROM  CONFuLtNCE  WITH  OTTAWA  RIVER 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

FLOW  GAUGE 

FED  02JD0I0 

MAJOR  BASIN:  GREAT 

LAKES 

STORE' 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  MONTREAL  RIVER 

64  50 

STN  NC 

2 

LSI 

LONG 

U.T.M. 

17  oetesoc 

.0  52  21900.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0.10 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

BB 

BOS 

3 

1 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STM  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

P5EUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

eoo 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

27  02 

77 

1155 

.3 

18812 

6 

0.00 

a. 

3.   L 

3.   L 

0.0 

7.0 

0.3 

17  04 

77 

1300 

.3 

18327 

6 

5700 . 00 

24. 

3    L 

3.   L 

3.0 

0.8 

15  OS 

77 

1335 

.3 

18348 

6 

1770.00 

348. 

2.   L 

2.   L 

9.0 

2.4 

13  06 

77 

1210 

.3 

1B373 

S 

0.00 

28. 

2. 

2.   L 

15.0 

1  .4 

10  07 

77 

1330 

.3 

1B396 

6 

0.00 

15000.   G 

10.   L 

1 500 .   G 

22.0 

6.0 

2  B 

01  OS 

77 

1155 

.3 

18419 

6 

0.00 

100.   L 

4.   L 

100.   L 

20  0 

7.0 

0.4 

21  08 

77 

1622 

.3 

18441 

S 

COO 

a. 

4.   L 

4.   L 

16.0 

B.O 

11  09 

77 

1639 

3 

18464 

6 

250.00 

17.0 

7.0 

03  10 

77 

1310 

.3 

18489 

6 

0.00 

60. 

10.   L 

100.   L 

13.0 

7.5 

1  .0 

23  10 

77 

1020 

.3 

1  851  0 

6 

S60 . 00 

10.   L 

4.   L 

4.   L 

8.0 

5.0 

2.6 

20  11 

77 

1300 

.3 

IB528 

6 

1510.00 

350. 

4.   L 

4. 

3.0 

8.0 

to 

11  12 

77 

1215 

.3 

18548 

6 

20.00 

l  .0 

0.3 

MAXIMUM 

S700.00 

15000. 

10. 

1500. 

22.0 

8.0 

2.8 

AVG 

OR  GEOM 

817.50 

74.'  E 

4.«  D 

10.'  E 

10.6 

6.9 

1  .3 

MINIMUM 

0.00 

a. 

2. 

2. 

0.0 

5.0 

0.2 

NO 

:f  SAMPLES 

12 

10 

10 

10 

12 

a 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

OISS. 

CALCUL 

DY  MO 

TR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMQN  ]  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

37  02 

77 

1  155 

3 

0.008 

0 

002 

0.016 

0.260 

0.001 

0  039 

47.0 

1  .  1 

17  04 

77 

1300 

.3 

0.011 

0 

001 

0  014 

0.4  30 

0.002 

0.153 

62.0 

2.9 

15  05 

77 

1325 

.3 

0.014 

0 

002 

0  022 

0.540 

0.003 

0  067 

50.0 

3.8 

13  06 

77 

1210 

.3 

0.014 

0 

001 

0012 

0.430 

0.012 

0  028 

51  .0 

2.3 

10  07 

77 

1330 

.3 

0.034 

0 

001 

0  216 

1  .  150 

0.003 

0.030 

60.0 

5.0 

01  08 

77 

1155 

.3 

0.014 

0 

001 

0.074 

0.600 

0.002 

0.005L 

53.0 

4.0 

31  OB 

77 

1632 

.3 

0.014 

0 

002 

0.016 

0.310 

0.001 

0.009 

50.0 

0.6 

It  09 

77 

1639 

.3 

02  10 

77 

1310 

.3 

0.017 

0 

002 

0,046 

0.630 

0.001 

0.005L 

68.0 

16.0 

23  10 

77 

1020 

.3 

0.010 

0 

001 

0.014 

0.310 

0.002 

0.038 

53.0 

2.3 

20  11 

77 

1300 

3 

0.017 

0 

001  L 

0.004 

D.490 

0.001 

0.034 

53  0 

1  .8 

11  13 

77 

1215 

.3 

0,010 

0 

00 1L 

0.008 

0.350 

0.002 

0.026 

53.0 

1  .2 

MAXIMUM 

0.024 

0 

002 

0.216 

1  .150 

0.012 

0.153 

68.0 

16.0 

AVG 

OR  GEO« 

0.014 

0 

00  ID 

0.040 

0.499 

0.003 

0.037D 

54. S 

3.7 

MINIMUM 

0.008 

0 

001 

0.004 

0.260 

0.001 

0.005 

47.0 

o.e 

NO    OF    SAMPLES 


11 


11 


II 


II 


729 


CONT'D 


27 

02 

77 

1155 

17 

04 

77 

1300 

15 

05 

77 

1325 

12 

06 

77 

1210 

10 

07 

77 

1330 

01 

09 

77 

1  155 

21 

06 

77 

1622 

02 

10 

77 

1310 

23 

10 

77 

1020 

20 

1 1 

77 

1300 

1  1 

12 

77 

1215 

SAMP  DTE  HOUR   STN   5TN  5AMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

a 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
3 


MAX  {MM 

AVG  OR  GEOM  MN  | • 1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

3 

.3 

.3 
3 
3 
3 
3 
■3 
.3 
,3 


27 

02 

77 

1155 

17 

0-J 

77 

I30D 

15 

05 

77 

1325 

12 

06 

77 

1210 

10 

07 

77 

1330 

01 

08 

77 

1155 

21 

03 

77 

1622 

02 

10 

77 

1310 

23 

10 

77 

1020 

20 

11 

77 

1300 

1  1 

12 

77 

1215 

14 

16 

56 

59 

260 

95 

62 

5S 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT 

ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT 

LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

68 

0.80 

0.6 

3.0 

17 

6.97 

0  090 

89 

1  .00 

1  .8 

4.0 

25 

7.01 

0.120 

1  -OL 

73 

1  .00 

0.9 

3.0 

20 

7.13 

0.200 

75 

1  .40 

1  .0 

1.5 

24 

7.  19 

0.130 

83 

1  .60 

1  .3 

5.1 

25 

7.17 

0.140 

77 

2.40 

0.9 

3.2 

23 

7.53 

0.150 

74 

1  .30 

0.9 

2  1 

22 

7.78 

0  070 

78 

2.50 

1  2 

3.5 

25 

7.03 

0.090 

79 

I  .30 

0.9 

A. 7 

25 

6.90 

0.100 

79 

1  .40 

1  .0 

2.3 

24 

6.84 

0.090 

BO 

1  .  10 

1.1 

2.B 

24 

7.25 

0.150 

89 

2.50 

1.8 

5.1 

25 

7.78 

0.200 

1  .0 

78 

1  .44 

1  .1 

3.2 

23 

7.16 

0.121 

1  .00 

se 

0.80 

0.6 

1.5 

17 

6.84 

0.070 

1  .0 

n 

1  1 

11 

t1 

11 

1  1 

1  1 

1 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

RDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C 

AS  C 

EJCTABLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27  0 

7.60 

1.85 

15 

0 . 001 L 

35  0 

30  0 

31  .0 
36.0 
30 
26 
31 
33 
32 
35 


10.40 
•  60 


9.80 


2.30 

2.00 


2.45 


25 

40 
40 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 


MAXIMUM  36.0  10.40  2.45  40 

AVG  OR  GEOM  MN  j«J  31.5  9.15  2.15  26 

MINIMUM  26.0  7.60  1.85  15 

NO  OF  SAMPLES  11  4  4  11 


0.001 
0.00  ID 
0.001 


B.O.M./  SITE:  MONTREAL  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  HIGHWAY  11  LATCHFORO 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  stn  samp  pj 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ ■ | 

MINIMUM 


STATION  10:   18-6975-003-02 


SA 

(IP  OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

27 

02 

77 

1400 

17 

04 

77 

1  145 

15 

05 

77 

1430 

12 

06 

77 

1030 

10 

07 

77 

1500 

01 

oa 

77 

1015 

21 

08 

77 

1445 

11 

09 

77 

1505 

02 

10 

77 

1445 

23 

10 

77 

0855 

20 

11 

77 

1425 

1  1 

»2 

77 

1400 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  {  ■  I 

MINIMUM 


27 

02 

77 

1400 

17 

04 

77 

1  145 

15 

05 

77 

1430 

12 

06 

77 

1030 

10 

07 

77 

1500 

01 

OB 

77 

1015 

21 

08 

77 

1445 

1  1 

09 

77 

1505 

02 

10 

77 

1445 

23 

10 

77 

0B5S 

20 

1 1 

77 

1425 

1  1 

12 

77 

140O 

MAJOR 

BASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODF 

02 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 
6450 

TERM  STREAM:  MONTREAL  RIVER 

LONG 

U.T.M 

.  17  0589950.0  5241400.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

22.00 

934 

9D1 

444 

80 

81 

B4 

BB 

805 

3 

1 

Sample 

NO 

SCO 

flow  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

COL  I  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER, 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

18815 
1B324 

6 
6 

4.   L 

80. 

4.   L 
2.   L 

4.   L 
2.   L 

0.0 
3.0 

7.0 

0.3 
1  .8 

1  e 

1  .8 
2.4 

18351 

6 

20. 

2.  L 

2.   L 

to.o 

1B369 
18392 

6 

6 

64. 
1500.   G 

2. 

60. 

2.   L 
10.   L 

15.0 
19.0 

5.5 

18415 

6 

12900. 

8. 

12. 

18.0 

B.5 

1  .4 

18437 
18460 
18483 

6 
6 
6 

17000E+1 
700. 

80. 
10.   L 

10.   L 
10-   L 

16.0 
17.0 
13.0 

5.0 
7.0 
9-0 

1  .2 

16506 

6 

23000. 

4.   L 

4.   L 

9.0 

5.0 

1  B 

18524 
16552 

6 

6 

4 

150. 

4.   L 

4.   L 

3.0 
1.0 

7.0 

1  2 
0.6 

0.00 

1700QE+1 

80. 

12. 

19.0 

9.0 

2  .4 

0.00 

564.'  E 

7.«  D 

5.'  0 

10.3 

6.8 

1  .4 

0.00 

4. 

2. 

2. 

0.0 

5.0 

0.3 

1 

10 

10 

10 

12 

8 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03  -  N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

"G/L 

MG/L 

0  005 

0 

001 

0.010 

0  190 

0.001 

0.049 

47.0 

1  .  1 

0.011 

0 

002 

0.018 

0.600 

0.003 

0.147 

62.0 

3.2 

0  018 

0 

001 

0.002L 

0.440 

0.002 

0.068 

48.0 

1.9 

0.010 

0 

001 

0.008 

0.450 

0.002 

0.018 

52.0 

2  5 

0.680 

0 

450 

0.  1  10 

1  .050 

0.007 

6.740 

302  . 0 

8.3 

0,540 

0 

300 

0.280 

1  .030 

0.008 

0.082 

262.0 

1B.0 

1  .370 

0 

775 

0.128 

1  .520 

0.008 

16.500 

466.0 

22.0 

0.655 

0 

00 1L 

0.062 

0.860 

0.004 

0 .  006 

243  0 

2.0 

0.336 

0 

200 

0.032 

0.640 

0.003 

4.  130 

179.0 

8.2 

0.  147 

0 

058 

0.012 

0.740 

0.002 

1  .700 

118.0 

3.9 

0.014 

0 

001 

0.008 

0.360 

0.002 

0.032 

55.0 

1  .9 

1  .370 

0 

775 

0.280 

1  .520 

O.OOB 

16.500 

466.0 

22,0 

0.  344 

0 

1630 

0.0610 

0.716 

0.004 

2.679 

166.7 

6.6 

0.005 

0 

001 

0.002 

0.  190 

0.001 

0.006 

47.0 

1  .1 

NO  OF  SAMPLES 


730 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

20B 

25 

SAMP  DTE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

OV  MO 

YR  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

■   MG/L 

MG/L 

UG/L 

27  OS 

7  7  1400 

.3 

6B 

0.80 

0.6 

3.0 

15 

7.04 

0.110 

17  04 

7  7  1145 

.3 

90 

1.10 

1.7 

5.0 

27 

7.22 

0.130 

15  05 

77  1430 

.3 

eg 

1  .20 

0.9 

5.0 

20 

7.15 

0.190 

12  06 

77  1030 

.3 

76 

1.40 

1.3 

1  .4 

23 

7.31 

0.140 

10  07 

77  1500 

.3 

430 

2.60 

5S.0 

10. 0 

59 

7.19 

0.180 

01  OS 

77  1015 

.3 

375 

5.40 

44.0 

10.0 

43 

7.15 

0.420 

21  OB 

77  1445 

.3 

610 

7.40 

80.0 

9.9 

40 

7.  1  1 

0.350 

02  10 

77  1445 

-3 

370 

6.80 

45.0 

e.2 

59 

7.09 

0.370 

23  10 

77  0855 

.3 

263 

2.50 

29.5 

7.4 

as 

7.04 

0.170 

20  11 

77  1425 

.3 

176 

2.10 

15.5 

4.4 

37 

6.90 

0.110 

11  12 

77  1400 

.3 

81 

1.60 

1.2 

2.5 

25 

7.03 

0.240 

MAXIMUM 

610 

7.40 

BO.O 

10.0 

59 

7.31 

0.420 

AVG 

OR  GEOM  =  1 

237 

2.99 

25.0 

6.1 

36 

7.1  1 

0.219 

MINIMUM 

M 

0.90 

0.6 

1.4 

15 

6.90 

0.110 

SO 

3F  SAMPLES 

11 

11 

11 

11 

11 

■1 

11 

76 

72 

74 

H 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SIMP 

DTE  HOUR 

STN 

STN  5AMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

or  mo 

YR  LMT 

DIST 

SKZ   DEPTH 

HARONESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

27  02 

77  1400 

3 

27.0 

7.60 

1  .90 

15 

0.001L 

17  04 

77  1145 

.3 

34.0 

10.00 

2.20 

35 

15  05 

77  1430 

.3 

30.0 

8.  SO 

2.00 

10 

12  06 

77  1030 

.3 

32.0 

40 

10  07 

77  1500 

.3 

B6.0 

30 

01  08 

77  1015 

.3 

89.0 

25.00 

6.50 

30 

37 

21  OB 

77  1445 

.3 

134.0 

50 

02  10 

77  1445 

.3 

■  01  .0 

30 

23  10 

77  0S55 

3 

76.0 

30 

20  11 

77  1425 

.3 

58  0 

30 

11  12 

77  1400 

.3 

34.0 

10.00 

2.30 

30 

MAXIMUM 

134.0 

25.00 

6.50 

50 

37 

0.001 

Ave 

OR  GEOI   \ 

63.7 

12.  28 

2.98 

33 

37 

0.0010 

MINIMUM 

27.0 

7.60 

1.90 

15 

37 

0.001 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GIROUX  LAKE 

AT  GLEN  LAKE  OUTLET 

LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


20  03 

77 

1210 

.3 

17  04 

77 

1220 

3 

15  05 

77 

1255 

■3 

12  06 

77 

11  10 

.3 

10  07 

77 

1420 

.3 

01  OB 

77 

1  100 

.3 

21  08 

77 

1530 

.3 

1  1  09 

77 

1545 

.3 

02  10 

77 

1405 

.3 

23  10 

77 

0935 

.3 

20  11 

77 

1345 

.3 

11  12 

77 

1310 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l»l 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 


20 

03 

77 

1210 

17 

04 

77 

1220 

15 

05 

77 

1255 

12 

06 

77 

1  110 

10 

07 

77 

1420 

01 

09 

77 

\  100 

21 

oa 

Tt 

1530 

11 

09 

77 

1545 

02 

10 

77 

1405 

23 

10 

77 

0935 

20 

11 

77 

1345 

1  1 

12 

77 

1310 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.200 
D.058 
D.345 
0.296 
0.310 


0.288 

0.570 


MAJOR 

BASIN:  GREAT 

LAKES 

MINOR 

BASIN:  OTTAWA  RIVER 

TERM 

STREAM:  MONTREAL  RIVER 

LONG 

U.T. 

M.  17  0600450 

.0  5246900.0 

934 

901 

444 

80 

81 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS      lO'-'i 

FECAL 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML   MF 

1831  1 

4 

18326 

6 

18347 

6 

10.   L 

4.   L 

18371 

6 

18395 

6 

9 

18417 

6 

18439 

6 

18462 

8 

I84B5 

6 

1B50B 

6 

1B526 

6 

4 

18550 

6 

4 

STATION    ID:       18-6975-004-0! 

STORET    CODE:    02 
006 
64  50 

REGION    05  MILEAGE  67,7 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P   MG/L  MG/L 


10. 

10.' 

10. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


0.130 
0.05S 
0.330 
0.290 
0.310 


04  8 

012 

048 

002  L 

058 

042 


0.022 

0.016 
0.066 
0  042 
0.040 


500 
320 
500 
260 
450 
3B0 


0.400 

0.300 
0.310 
0.530 
0.740 


4. 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


007 
002 
005 
004 
004 
003 
002 


0.002 
0.003 
0.002 
0.003 


84  SB 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


327 

098 

1B5 

131 

115 

005  L 

080 


0.038 
0  077 
0  - 1 88 
0.443 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

243.0 
140.0 
230.0 
212  0 
212  0 
237.0 
250  0 

239.0 
253.0 
275.0 
334.0 


H05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 
3.0 


10 
15. 
23 
19. 
(7 
17 
13 
6 


3.0 
1  .0 


23.0 
10.7 

I  .0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3B   0 

2.9 

32.0 

17.0 

17.0 

8.9 

6.0 

II  .0 
24.0 
1B.0 
43.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.0 


4.5 
7.0 
4.0 
3.0 
5.0 
4.5 
4.0 


7.0 
4.8 
3,0 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5 -DAY 

BOO 

MG/L 

0.8 
0.2 
1  .6 
1  .4 
2.2 
1  .0 


0.6 
1.2 
1.0 
0.6 


2.2 
1  .1 
0.2 

10 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.570  0.400  0.066  0.740  0.007  0.443  334.0  43.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (•)  0.295  0.256  0.036D  0.417  0.003  0.153D  238.6  19.8 

MINIMUM  0.D5B  0 . 055  0.002  0.220  0.002  0.005  140.0  2.9 

NO  OF  SAMPLES  7  7          11  II  11          11  11  11 


731 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUH   STN   STM  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


30 

03 

7  7 

1210 

17 

04 

77 

1220 

15 

05 

77 

1255 

12 

05 

77 

11  10 

10 

07 

77 

1120 

01 

OS 

77 

1100 

21 

08 

77 

1530 

02 

10 

77 

1405 

23 

10 

77 

0935 

20 

11 

77 

1345 

11 

12 

77 

1310 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


315 

212 
305 
300 
300 
350 
375 
350 
352 
335 
452 


5.60 

1  .50 

22.00 

14.00 

12.00 

8.00 

6.30 

7.80 

16.00 

34.00 

19.00 


11  . 

3. 
7. 

8. 

9. 
1  I  . 
12. 
13. 
12. 
12. 
13. 


59        280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
KG/L    SI  MG/L 

18.0 
15.0 

29.0 
34.0 
40.0 
44.  S 
38.5 
3B.0 
40. 5 
45.0 


95  52 

ACIDITY      TOT    ALK 
MG/L  AT    LAB 

MG/L 


3.0 
2.0 

0.  1 
0.0 
5.5 
3.  1 
3.6 
4.4 
3.3 
5.3 


123 

88 

1  14 

106 
120 
134 
126 
12B 
153 
17B 


55 
PH 
AT    LAB 


7.5B 
7.60 

8.  18 

a.  32 

7.85 
7.89 

7.81 
7.82 
6.81 

7.88 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

1  .850 
0.300 

0.710 
O.B60 
0.380 
0.310 
0.3E0 
1  .400 
4.500 
3.400 


25 

PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
1  .OL 

1  .0 
1.0L 
1  .0 
1  .0 

2.0 
2.0 
2.0 
1  .OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m    ft 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
3 
.3 

.  3 
.3 

.3 


20 

03 

77 

1210 

17 

04 

77 

1220 

15 

05 

77 

1255 

12 

06 

77 

1  1  10 

10 

07 

77 

1420 

D1 

08 

77 

1100 

21 

08 

77 

1530 

02 

10 

77 

1405 

23 

10 

77 

0935 

20 

1 1 

77 

1345 

11 

12 

77 

1310 

452 
337 
212 

11 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 

140.0 
98.0 

123.0 
127.0 
135.0 
147.0 
134.0 
136.0 
169.0 
200.0 


34.Q0 

13.47 

1.50 

11 

72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 

38.00 
26.00 


13.0 

to. 3 
3.2 

11 

74 
TOT .  Mag 

NESIUM 
MG/L 

1  .10 

8.00 


52.00 


45.0 
34.3 
15.0 

10 

6a 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

30 
15 

10 

5 

10 

15 

'2 

15' 
15 
10 


67 

PTS5IUM 

K 

MG/L 


S.5 
3.0 
0.0 

10 

66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


178 

127 

88 

10 

47 
ORGANIC 
C  AS  C 
MG/L 


B.32 
7.77 
6.81 

10 

41 

COD 

MG/L 

26 
18 

.6 
12 
14 

.2 
38 
28 
24 
30 


4.500 
1  .407 
0.300 

10 

361 

SOLVENT 

EXTR8LES 

MO/L 


2.0 
1  .30 
1  .0 

10 

265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.350 
0.120 
0,810 
0.720 
0.470 
0.810 
1  .300 
0.960 
0-660 
1  .  100 
1  .400 


MAXIMUM  200.0  52.00  17.00 

AVG    OR    GEOM   MN    (•)  140.9  37.00  9.90 

MINIMUM  98. 0  26. 00  1.10 

NO    OF    SAMPLES  10  4  4 


30 
14 

5 


38 
22 

12 


1  .400 
0.793 
0.120 

11 


235 

203 

221 

225 

229 

SAMP  l 

DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

20  03 

77 

1210 

.3 

0.030 

0.O10L 

17  04 

77 

1220 

.3 

O.OIOL 

0.O10L 

15  05 

77 

1255 

.3 

0.010L 

0.010L 

12  06 

77 

1110 

3 

0.010 

0.010L 

10  07 

77 

1420 

.3 

0.010 

O.OIOL 

01  08 

77 

1100 

.3 

0.O20 

0.030L 

21  OS 

77 

1530 

.3 

D.020 

0.030L 

02  10 

77 

1405 

.3 

0.O20 

0.030L 

23  10 

77 

0935 

.3 

0.060 

o.oeo 

20  11 

77 

1345 

.3 

0.170 

0.160 

11  12 

77 

1310 

3 

MAXIMUM 

0.130 
0.  170 

0.100 
0.160 

AVG 

OR  GEOt 

0.045D 

0.0450 

MINIMUM 

0.010 

0.010 

NO 

OF  SAMPLES 

272 

2t7 

451 

11 
452 

11 
453 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GHOSS-A' 

GROSS" A' 

DY  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNOISS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

F-CI/L 

PCI/L 

PCI/L 

20  03 

77 

1210 

.3 

0.35 

17  04 

77 

1220 

.3 

0.01 

L 

15  05 

77 

1255 

■  3 

D.01 

L 

12  06 

77 

1  1  10 

.3 

0,01 

L 

10  07 

77 

1420 

.3 

0.01 

L 

01  08 

77 

1  100 

.3 

0.02 

L 

21  08 

77 

1530 

3 

D.02 

L 

02  10 

77 

1405 

.3 

0.02 

L 

23  10 

77 

0935 

■  3 

0.02 

L 

20  11 

77 

1345 

3 

0.02 

L 

11  13 

77 

1310 

3 
MAXIMUM 

0.08 
0.35 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  - ) 

0.05 

D 

MINIMUM 

0.01 

215 

TOTAL 

CADMIUM 

MG/L 


454 

GROSS- B" 

D15S 

PCI/L 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.040 

0.010 

0.030 

O.OIOL 

0.020 

0.010L 

C.040 

0  .  020 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0 .  040 

0.020L 

0.120 

0.060 

0.100 

0.030 

0.  120 

0.060 

0.043D 

0.0220 

0.020 

0.010 

11 

11 

455 

456 

460 

461 

OSS'B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNDISS 

238 

■137 

60 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

NO   OF    SAMPLES 


732 


B.O.W./  SITE:  FARR  CHEEK 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  CROSSWISE  LAKE 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  02JE01B 


STN  NO 


LONG 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
FARR  CREEK 


U.T.M, 


17    0603100.0   S2S3IOO.O    4 


STATION    ID:       1B-7370-001 -03 

STOSET  CODE:  03 
006 
6S70 

REGION  05  MILEAGE     3.4 


SAMP  DTE  HOUR 
DT  MO  VR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20  03 

77 

1145 

3 

17  04 

77 

1330 

3 

15  05 

77 

1240 

.3 

12  06 

77 

1335 

.3 

10  07 

77 

1300 

.3 

01  06 

77 

1335 

3 

21  08 

77 

16S5 

.3 

1  1  09 

77 

1710 

.3 

03  10 

77 

1340 

3 

33  10 

77 

1050 

.3 

30  11 

77 

1320 

.3 

11  13 

77 

1145 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  rfl  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


934 

SAMPLE 
NO 


18310 
16329 
18346 
18374 
18397 
18420 
18442 
18465 
I  8488 
1851  I 
16529 
18547 


901 

SCD 


33 
TOTAL 
f> 
MC/L 


a 
6 

5  7 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6  4 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


444 
FLOW  CFS 


61  .00 

82.30 

7.20 


5.40 
4.50 
2.00 
4.80 
3.  10 
9.20 
10.10 
12.50 
14.90 


60 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 

3400. 
7700. 

10. 

30. 

10.   L 
400. 

10.   L 

730. 

710. 

3700. 


82.30  77D0. 

18.08  239. 

3.00  10. 

12 


10 


19         20 
FILTERED      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L        MG/L 


B1 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

100.   I 
60. 

4.   L 

8. 
10.    L 
24. 

8 

10.   L 

13, 

72. 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

110. 

a. 

4.   I 
24. 
1010. 
10.   L 


100. 
18. •  D 
4. 

10 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


10. 

10. 

4. 

60. 


1010. 
21.*    D 
4. 

10 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


68 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


605 
WATER 
TEMP. 
DEG    C 

1  .0 
3.0 


10, 
15 
22 
19 
18 
17 
13 
6 


3.0 
1  .0 


22.0 

10.7 

1.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

6.0 


8-0 
7.5 
7.0 
7.0 
5.0 
6,5 
4.0 


8.0 
6.4 
4.0 


1 
5- DAY 
SOD 
MG/L 

1  0 
0.6 
2.0 
3.2 
2.8 
2.1 


1  .4 
1  .4 
0.6 
1.0 


3.2 
1.6 
0.6 


8  10 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


20  03 

77 

1145 

.3 

17  04 

77 

1330 

.3 

15  05 

77 

1240 

.3 

12  06 

77 

1235 

.3 

10  07 

77 

1300 

3 

01  08 

77 

1335 

3 

21  08 

77 

1655 

■3 

1  1  09 

77 

1710 

.3 

03  10 

77 

1240 

.3 

23  10 

77 

1050 

3 

20  11 

77 

1220 

■  3 

11  12 

77 

1  145 

•3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<») 

M I N I  MUM 

0.320 
0.132 
0.380 
0.384 
0.390 
1.620 


0314 
0.184 
0.168 


1  .620 
0.421 
0.  <33 


0.285 

0.  106 
0.235 
0.370 
D.390 
1.620 


0 .  350 
0.270 
0.100 


1  .630 
0.414 
0.  100 


0    380 

0.034 

0.052 

0.002L 

0.072 

0.002 

0.096 

0.102 
0.010 
0.056 
0.126 


0.380 

0.0850 

0.002 


050 
430 
620 
700 
980 
050 
7  90 


0.710 
0.560 
0.490 
0.730 


1  .050 
0.737 
D.430 


0.025 
0.007 
0.OO1 
0,001 
0,003 
0.003 
0 .  002 

0.002 
0.011 
0.015 
0.012 


0.025 
0.007 
0.001 


0.350 

0.  153 

0.005L 

0  005L 

0.005 

0.005L 

0.089 

0.0051 
0.084 
0.170 
0.144 


0.350 

0,0920 

0.005 


256 
143 
172 
164 
180 
195 
203 


269.0 
265.0 
203.0 
201  .0 


269.0 
204.8 
143.0 


5.3 
4.7 
3,0 
1  .3 


19-0 
6. a 

1  .3 


NO  OF  SAMPLES  9 

14 
SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ       COND . 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH  35C 

FEET       MTRS         UMHOS 


.3  385 

.3  1S8 

.3  250 

.3  245 

.3  266 

.3  290 

.  3  307 

.3  430 

.3  437 

.3  30B 

.3  307 


20 

03 

77 

1145 

17 

04 

77 

1330 

IS 

05 

77 

1240 

12 

06 

77 

1235 

10 

07 

77 

1300 

01 

09 

77 

1335 

21 

08 

77 

1655 

02 

10 

77 

1240 

23 

10 

77 

1050 

20 

1  1 

77 

1220 

11 

12 

77 

1145 

16 
TURB. 
F0RMAZ1N 
UNITS 

10.00 
6.00 
2.00 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


5 
12, 
19 
25 
30 
34 
i3 
42 
IB 
16 


59 

SULPHATE 


MG/L 


35 

15 
22 
22 
25 
30 
31 
43 
46 
32 
29 


11 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


11 

95 

ACIDITY 
MG/L 


11 

52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

Phenols 
ug/l 

1  .OL 

l  .0 
i  .0 
1 .0 
1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
1  .OL 
2.0 
2.0 
1  .01 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

M I M I  MUM 


437 
310 
IBS 


10.00 
4.  11 
3.00 


43.0 

25. B 

5.7 


46.5 
30.2 
15.0 


2.0 
1  .20 
1  .0 


SAMP  DTE 

HOUR 

OY 

MO 

YR 

LMT 

20 

03 

77 

1145 

17 

04 

77 

1330 

15 

05 

77 

1240 

12 

06 

77 

1235 

10 

07 

77 

1300 

01 

09 

77 

1235 

21 

oe 

77 

1655 

02 

10 

77 

1240 

23 

10 

77 

1050 

20 

it 

77 

1220 

11 

12 

77 

1145 

NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 


.3 
.3 
-3 

3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 

3 
.3 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 


66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


41 
COD 


20L 

18 

6C 

23 

35 

31 

29 

38 

32 

17 

28 


361 
SOLVENT 
EXTRBLES 
MG/L 


tl 

365 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 

0.620 
0.300 
0.600 
0.740 
0   500 

0.860 
0.940 
0.770 
0.670 
0.600 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     [■ | 

MINIMUM 


60 

31D 

17 


0.940 
0.660 
0.300 


NO    OF    SAMPLES 


11 


733 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  WO  YR  HIT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20  03  77 
IT  00  77 
IS  05  77 
11  06  77 

10  07  77 

01  08  77 

21  08  77 

02  10  77 
33  10  77 
20  11  77 

11  12  77 


1145 
1330 
1240 
1235 
1300 
123S 
1655 
1240 
1050 
1220 
1145 


.3 
.3 
3 
3 
3 
■3 
3 
3 
3 
3 


335  203        221  225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L  MG/L 


030 

010L 

010L 

010 

010L 

380 

010L 

010 

010 

010 

020 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 

0.010L 
0.010L 
0.010L 
O.OlOL 
0.020L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 
0.030L 


349 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

0.050 

0.050 

0.020 

O.OlOL 

0.020L 

0.O2OL 

0.O2OL 

0.020L 

0.010 

O.OlOL 

0.020 


201 
TOTAL 

MN 
MG/L 


238  80 

TOTAL 

NICKEL  UUORIOt 
MG/L  MG/L 


040 
010 
OIOL 
020 
02OL 
020L 
020L 
0.020L 
0.030 
0.030 
0.020 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   MN    I  •  I 

MINIMUM 


0.380 

0.045D 

0.010 


0.030 

0.0230 

0.010 


0.050 

0.0230 

O.OtO 


0.040 

0.0320 

0.010 


NO   OF    SAMPLES 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


11  11  11 

272        317        451        452  453  454  455  456 

SIMPLE      TOTAL     RADIUM   GROSS"*-  GROSS"**  GROSS'S-  GROSS'S"  URANIUM 

CYANIDE     COBALT   226  DISS       DISS  UNOISS  DISS  UNOISS  238 

MG/L       MG/L      PCI/L      PCI/L  PCI/L  PC1/L  PCI/L  UG/L 


11 

460        461 

CESIUM  COBALT 
- 1 37         60 
PCI/L      PCI/1 


30 

03 

77 

1145 

17 

04 

77 

1330 

15 

05 

77 

1240 

12 

06 

77 

1235 

10 

07 

77 

1300 

0> 

oe 

77 

1235 

21 

00 

77 

1655 

02 

10 

77 

1240 

23 

10 

77 

1050 

20 

1 1 

77 

1230 

11 

12 

77 

1145 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


0.06 

0.03 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 
0.03 
0.04 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


0.08 
0.03  D 

0.01 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.II./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SoSAGINAGA  LAKE 
NEAR  COBALT 
LAKE 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  02 

77 

1310 

.3 

17  04 

77 

1210 

.3 

15  05 

77 

1420 

,3 

12  06 

77 

1050 

3 

10  07 

77 

1440 

3 

01  OB 

77 

1040 

.3 

21  08 

77 

1510 

.3 

1  1  09 

77 

V530 

.3 

D2  10 

77 

I42S 

3 

23  10 

77 

0915 

.3 

20  11 

77 

1400 

.3 

1  1  12 

77 

1330 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  •  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  OEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 


27 

02 

77 

1310 

17 

04 

77 

1210 

15 

OS 

77 

1420 

12 

D6 

T7 

1050 

10 

07 

77 

1440 

D1 

OB 

77 

1040 

21 

08 

77 

1510 

11 

09 

77 

1530 

02 

10 

77 

142S 

23 

10 

77 

0915 

20 

1 1 

77 

1400 

11 

12 

77 

1330 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  ( • 1 

MINIMUM 


STATION 

ID:   18-7370-003-01 

MAJOR 

9ASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

JASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  FARR 

CREEK 

68  70 

LONG 

U.T.M 

IT  0598350.0  5250300.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

6.50 

934 

901 

444 

80 

B1 

84 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

MATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

SOD 

MF/100ML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18814 

4 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

0.0 

50 

0.3 

18325 

6 

4. 

2.   L 

2.   L 

3.0 

0.2 

18350 

6 

4.   L 

2.   L 

2.   L 

10.0 

3.0 

18370 

6 

4. 

2.   L 

4. 

14.0 

1  .5 

IB393 

e 

800. 

10.   L 

1500.   G 

23.0 

5.0 

1  .8 

18416 

6 

40. 

4.   L 

10.   L 

20.0 

B.O 

1  .0 

18138 

6 

84. 

2.   L 

2.   L 

18.0 

7.0 

18461 

6 

17.0 

B.O 

18484 

6 

20. 

10.   L 

100.   L 

13.0 

8-0 

0.6 

18507 

6 

50. 

4. 

4.   L 

8.0 

4.0 

1  .4 

18525 

6 

4.   L 

2.   L 

3.   L 

3.0 

7.5 

0.4 

18551 

6 

4 

1.0 

0.4 

800. 

10. 

1500. 

23.0 

8.0 

2.0 

18. ♦  0 

3.'  D 

».*  c 

10.8 

6.6 

1  .0 

4. 

2. 

2. 

0.0 

4.0 

0.3 

10 

10 

10 

12 

8 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONI* 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010 

0 

003 

0.010 

0.300 

0.001 

0.084 

100.0 

2.0 

0.006 

0 

002 

0.050 

0  300 

0.003 

0.187 

41  .0 

2.3 

0.014 

0 

002 

0.018 

0.340 

0.002 

0.018 

93.0 

2.3 

0.122 

0 

061 

0.010 

0.450 

0 . 00 1 L 

0.0O5L 

31  .0 

2.1 

0.015 

0 

002 

0.038 

0.650 

0.001 

0.020 

97.0 

3.2 

0.022 

0 

001  L 

0.034 

0.500 

0.001 

0.034 

100.0 

2.4 

0.013 

0 

024 

0.022 

0.500 

0.0O1 

0.019 

95.0 

1  .0 

0.013 

0 

001 

0.010 

0.450 

0.001 

0.0051 

103.0 

6.5 

0.078 

0 

031 

O.O04 

0.460 

0.002 

O.OOSL 

93.0 

1  .  1 

0.015 

0 

001 

0.020 

0.380 

0.002 

0.013 

95.0 

2.1 

0.021 

0 

002 

0.032 

0.410 

0.002 

0.009 

108.0 

4.7 

0.  122 

0 

061 

0.050 

0.650 

0.003 

0.187 

108.0 

6.5 

0.030 

0 

0120 

0.023 

0.422 

0.0020 

0 .0360 

86.9 

2.7 

0.006 

0 

001 

0 .  004 

0.200 

0.0O1 

0.005 

31  .0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


734 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  02  77 

1310 

.3 

17  04  7  7 

1210 

,! 

15  D5  77 

1420 

3 

12  06  77 

1050 

.3 

10  07  77 

1440 

■3 

01  08  77 

1040 

.3 

21  08  77 

1510 

.3 

02  10  77 

1425 

.3 

23  10  77 

0915 

•  3 

20  11  77 

1400 

3 

11  12  77 

1330 

.3 

MAXIMUM 

4V0  OR 

GEO*  MN  [VI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


27  02 
17  04 
15  05 
12  06 

10  07 
01  OB 
21  08 
D2  10 
23  10 
20  11 

11  12 


77  1310 
77  1210 
77  '420 
77  1050 
7  7  1440 
77  104Q 
77  1510 
77  1425 
77  0915 
77  1400 
77  1330 


.3 

.3 
.3 

.3 

.3 
.3 

-3 
.3 

.3 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZtN 

UMHOS  UNITS 


14B 
62 
142 
45 
146 
148 
145 
144 
142 
143 
159 


159 

129 

45 

11 

76 

CALCUL 
HARDNESS 

MG/L 


0.80 
0.60 
0.80 
1  .00 
1.00 
1  .20 
1.60 
2.  BO 
1  .10 
1.10 
0.75 


2.60 
1  .14 
0.60 


11 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

"G/L 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


4  9 
1  .3 

5  1 
5  2 
5.5 
5.5 
5.4 
6.4 
5.4 
5.3 
6.0 


6.4 
5.1 
1  .3 

11 


59 
SULPHATE 


MG/L 


12.0 

21. S 

12.0 

11  .5 

12 

13 

12 

13 

13 

12 

12 


74 
TOT .  MAG 
NES1UM 
MG/L 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


21.5 
13.1 

11  .5 

11 

E8 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


66  47 

S001UM  ORGANIC 

NA  C    AS   C 

MG/L  MG/L 


55 
PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


41 
COD 

MG/L 

40 

28 

24 
18 
29 
18 
14 
3B 
24 
21 
26 


361 
SOLVENT 
EXTR8LES 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 

1  .0 

2.0 

2.0 

9.0 

1    0L 

1  .0 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

1  .    L 


9.0 

2.1D 

1.0 

11 

265 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 


0.004 
0.360 
0.500 
0.004 
0.003 
0.009 
0.005 


0.005 
0.010 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  '  I 

VIIN1MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STM   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


27  02 
17  04 
15  05 
12  06 

10  07 

01  08 
21  08 

02  10 
23  10 

11  12 


77  1310 
77  1210 
77  1420 
77  1050 
7  7  1440 
77  1040 
77  1510 
77  1425 
77  0915 
77  1330 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


01  L 
010 
010L 
01  OL 
OIOL 
020 
020 
0.010L 
0.020 
0.010L 


229  21S 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 

0.01  L 
O.OlOL 
O.OlOL 
0.010L 
0.020L 
0.030L 
0.030L 
0.O30L 
0.030L 
0.030L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


03 
060 
020 
OIOL 
020L 
020L 
020L 
020L 
OIOL 
.010 


40 

25 
14 

11 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


23B 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

0.01     L 

0-250 

O.OlOL 

O.OlOL 

0.0201 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 

0.020L 


0.500 
0.100 
0.O03 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  *  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


5AMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451 
RA01UM 
226  DISS 
PC1/L 


0.020 

0.0130 

0.01 

10 


452 
GROSS-A- 
DISS 
PCI/L 


0.030 

0.02ID 

0.01 

10 


453 
GROSS'A" 
UNDISS 
PCI/L 


0.060 

0.022D 

0.010 

10 


454  455  456 

GROSS'S"  GR0SS*8"  URANIUM 

DISS  UNDISS  239 

PCI/L  PCI/L  UG/L 


0.250 

0.040D 

0.01 

10 

460 
CESIUM 
■137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


27  02  77 

1310 

.3 

17  04  77 

1210 

.3 

15  05  77 

1420 

.3 

12  06  77 

1050 

.3 

10  07  77 

1440 

.3 

01  OB  77 

1040 

.3 

21  08  77 

1510 

3 

02  10  77 

1425 

.3 

23  10  77 

0915 

.3 

11  12  77 

1330 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( ■ 1 
MINI  MUM 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
O.02 


0.02 
0.02    D 
0.01 


NO   OF    SAMPLES 


735 


B.O.W./  SITE: 

SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

20 

03 

77 

1045 

1? 

04 

77 

1400 

15 

05 

77 

1200 

12 

06 

77 

1310 

10 

07 

77 

1225 

01 

OS 

77 

1300 

21 

oa 

77 

1200 

1  1 

09 

77 

1735 

02 

10 

77 

1210 

23 

10 

77 

1120 

20 

11 

77 

1200 

1  1 

13 

77 

1  10D 

WABt  CREEK 
HIGHWAY  11 

RIVER 


SIN   STN  SAMP   Pj 
01ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.  3 
3 
.3 
,3 
.  3 


MAXIMUM 

AVQ  OR  GEOM  MN  (* J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( * ) 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.M  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


20 

03 

77 

1045 

17 

04 

77 

1400 

15 

05 

77 

1200 

13 

06 

77 

1310 

10 

07 

77 

1225 

01 

08 

7  7 

1300 

21 

08 

77 

1200 

11 

09 

77 

1735 

02 

10 

77 

1210 

23 

10 

77 

1120 

20 

1 1 

77 

1200 

11 

12 

77 

1100 

20  03 

77 

1045 

-3 

17  04 

77 

1400 

-3 

15  05 

77 

1200 

.3 

12  OB 

77 

1310 

.3 

10  07 

77 

1225 

.3 

01  OB 

77 

1300 

.3 

21  OB 

77 

1200 

.3 

02  10 

77 

1210 

.3 

23  10 

77 

1  120 

3 

20  11 

77 

1200 

.3 

11  12 

77 

1  100 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•) 

MINIMUM 

STATION 

ID:   18-7450-001-03 

R  NEW  LISI  ;  . 

MAJOR 

9ASIN:  GREAT  LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

9ASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  HAB1 

CREEK 

6970 

LONG 

U.T.M 

17  0598800.0  5263650.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

0.40 

934 

901, 

444 

BO 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

sco 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

COLIFORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

18309 

4 

5100. 

280. 

42. 

1  .0 

11  .5 

2.4 

113330 

6 

5O0O0 . 

332. 

112. 

3.0 

1  .0 

1B345 

6 

220OOE+1 

120. 

10. 

10.0 

3.2 

2.6 

1B375 

6 

60000E+1 

192. 

12. 

15.0 

1B398 

6 

15000.   G 

20. 

10.   L 

22.0 

6.0 

2.0 

1B421 

6 

2000. 

4.   L 

4.   L 

20.0 

9-0 

1  .4 

1B443 

6 

1  100. 

20. 

10.   L 

18.0 

6.5 

16166 

6 

17.0 

7.0 

18487 

6 

2000. 

10. 

40. 

13.0 

5.0 

1  .5 

18512 

G 

4200. 

20. 

8. 

8.0 

100 

1  .6 

18530 

e  4 

580. 

20. 

10.   L 

3.0 

7.0 

3.2 

1B546 

6  4 

1  .0 

0.8 

60000E+1 

333. 

112. 

22.0 

11  .5 

3.2 

9405.*  U 

41  .  ■  D 

15."  D 

10.9 

7.8 

2.0 

580. 

4. 

4. 

1  .0 

5.0 

0.8 

10 

10 

10 

12 

6 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KilELDAHL 
MGA 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  170 

0.086 

0.320 

1  .250 

0.032 

1  .580 

287.0 

59.0 

0.630 

0.083 

0.  156 

1  .460 

0.030 

0.510 

202.0 

78.0 

0.118 

0.041 

0.040 

0.920 

0.010 

0.030 

178.0 

35.0 

0.  120 

0.021 

0.004 

0.700 

0.008 

0.093 

1  12.0 

14.0 

0.  122 

0.041 

0.  146 

0.860 

0.010 

0.010 

168.0 

25.0 

0.  132 

0.073 

0.080 

0,680 

0.008 

0.027 

121.0 

17.0 

0.086 

0.009 

0.038 

0.580 

0.005 

0.034 

126.0 

15.0 

0.  145 

0.053 

0.  120 

1  .020 

0.003 

0,013 

183.0 

6.7 

0.041 

0.006 

0.018 

0.580 

0.004 

0.111 

73.0 

6.8 

0.058 

o.ooa 

0.062 

0.900 

0.008 

0 .  242 

176.0 

14.0 

0.014 

0.006 

0.040 

0.76O 

0.005 

0.147 

75.0 

5.3 

0.630 

0.086 

0.320 

1  .460 

0.030 

1  .580 

287.0 

78.0 

0.  149 

0.039 

0.093 

0.883 

0.010 

0.254 

154.6 

25.1 

0.014 

0.006 

0.004 

0.580 

0.002 

0.010 

73.0 

5.3 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TI.IBB, 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAS 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

350 

52.  00 

25.0 

189 

69.00 

7.0 

220 

35.00 

8.9 

152 

15.00 

5.6 

220 

14.00 

10.5 

160 

17.00 

6.7 

175 

22.00 

4.3 

270 

32.00 

15.5 

102 

B.BO 

3.1 

250 

18.00 

14.0 

107 

B.30 

3.5 

350 

69.00 

25. 0 

200 

35.56 

9.5 

102 

a. 30 

3.1 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  LARDER  LAKE 

5AMPLE  POINT:  NEAR  TAILINGS  AREA, 

STATION  TYPE:  LAKE 


LARDER  LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
BLANCHE  RIVER 


STATION    10:        18-7710-002-01 

STOHET    CODE:    02 
006 
7230 


U.T.M.     17    0602100.0   5328850.0   4  REGION   05 


MILEAGE         50.00 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY  MO  YR 

LMT 

OS  07  77 

2030 

03  08  77 

1450 

29  08  77 

1250 

28  09  77 

1515 

30  10  7  7 

1300 

30  11  77  1200 


STN   ST\  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


18013 
18026 
18032 
18045 
1B055 
18065 


9D1 
SCD 


444 
FLOW  CFS 


60 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


81 

FECAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


84 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

22.0 
24.0 
17.0 
13.0 

8.0 

1.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

a.o 

9.0 
'8.0 

9.0 
100 
11  .0 


1 
5- DAY 
BOO 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     ( « ( 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


24.0 

14.2 
1.0 


11.0 
9.2 
8.0 


2.0 

0.8 
0.4 

6 


736 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  VR  LttT    DtST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


OS  07 

77 

2030 

3 

03  08 

TT 

1450 

.3 

29  08 

77 

1250 

.3 

28  09 

77 

1515 

.3 

30  10 

77 

1300 

.3 

30  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.016 
0.010 
0.008 
0.013 
0:013 
0.265 


0.265 
0.054 
0.008 


0.009 
O.OlO 
0.007 
0.009 
0.D03 
0.078 


0.078 
0.019 
0.003 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.01! 
0.036 
0.01B 
0.018 
0.020 
0.014 


0.036 
0.020 
0.012 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.300 
0.330 
0.300 
0.260 
0.250 
1  .050 


1  .050 
0.415 
0.250 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.003 
0.003 

a. ota 

0.004 
0.002 
0.021 


0.021 
0.009 
0.002 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.367 
0.337 
0  .  362 
0.326 
0.422 
0.404 


0.422 
0.370 
0.326 


5 
TOTAL 
50LID5 
MG/L 


108.0 
103.0 
110.0 
104  .0 
104  .0 
425.0 


425.0 

159.0 
103.0 


SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7.1 
2.2 
2.8 
3.3 
1  .8 
324.0 


324.0 

56.9 

1  .B 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  07 

77 

2030 

.3 

03  oe 

77 

1450 

3 

29  09 

77 

1250 

3 

28  09 

77 

1515 

.3 

30  10 

77 

1300 

3 

30  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  Wi     (  • ) 
MINIMUM 

SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


05  07  77  2030 
03  08  7  7  1460 

29  08  77  1250 
28  09  77  1515 

30  10  77  1300 
30  II  77  1200 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


E  6 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


155 

155 
165 
155 
157 
156 


165 
157 
155 


1.80 

1.00 
I  .20 
0.65 
2.30 
260.00 


260 . 00 

44.49 

0.6S 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

HG/L 

56.0 
64.0 
60. 0 
64.0 
26.0 
74.0 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

16.80 
19.00 
16.00 
17.40 
18.50 
19.00 


56 
CHLORIDE 

MG/L 


4.4 
4  4 

4.3 
4.6 
4.5 
6.5 


6.5 
4.8 
4.3 

6 
74 


59 
SULPHATE 

MG/L 

310 
28  0 
27.5 
28.5 
28.5 
32.5 


32.5 
29.3 
27.5 


TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 

4,30 
4.10 
4.80 
4.90 
5.00 
6.50 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

20 
15 
20 
10 
15 


290 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 

0.5D 
0.60 
0.35 
0.45 
0.55 
1  30 


1.30 
0.63 
0.35 

6 

67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


95 
85 
90 
95 
90 
75 


95 

ACIDITY 
MG/L 


1.3 
1.4 

2.1 
2.0 
1  .7 
2.4 


2.4 

1  .8 
1.3 


52 

TOT    ALK 
AT     LAB 
MG/L 

3B 
38 
39 
39 
39 
16 


39 
35 

16 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


00 

00 
30 

10 
10 
50 


47 
ORGANIC 
C   AS   C 
MG/L 


55 

PH 
T    LAB 


7.7B 
7.87 
7.60 
7.59 
7.61 
7.48 


7.B7 
7.66 
7.48 


6 
41 
COD 

MG/L 

26 

10L 

34 

10L 

38 

39 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.170 
0.060 
0.120 
0.040 
0.150 
24.500 


24.500 
4.173 
0.040 

6 
361 

SOLVENT 

EXTH8LES 

MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     | • ) 

MINIMUM 


74.0 
57.3 
26.0 


19.00 
17.78 
18.00 


6.50 
4.93 
4.10 


20 
16 

10 


2.75 
1  .22 

0.85 


5.50 
4.33 
4.00 


39 

26D 

10 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR 
DY    MO    YR    LMT 


STN       STN    SAMP       PJ 
D1ST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


05  07 

77 

2030 

3 

03  08 

77 

1450 

.3 

29  08 

77 

1250 

■3 

28  09 

77 

1515 

.3 

30  10 

77 

1300 

-  3 

30  11 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  <  '.>':< 

MINIMUM 

235 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.270 

0.040 

0.230 

0.050 

0.280 

0.040 

0.310 

0.060 

0.190 

0.080 

0.310 

0.254 
0.180 


0.080 
0.054 
0.040 


229        215 
TOTAL      TOTAL 

LEAD  CADMIUM 
MG/L       MG/L 


249 

301 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.020 

0.008 

0.030 

0.1 

0.020L 

0.007 

0.040 

0.1 

0.020 

0.01  1 

0.040 

0.1 

C.020 

0.OO5 

0.040 

o.u 

0.020 

0.012 
0.560 

0.020 

O.tL 

0.020 

0.560 

0.040 

0.1 

0.020D 

0.1O1 

0.034 

0.10 

0.020 

0.005 

0.020 

0.1 

NO  OF  SAMPLES 


BOW./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


SAMP   DTE   HOUR 
DY   MO   YR    LMT 


LARDER    LAKE 
PUBLIC   BEACH, 
LAKE 


STN      STN    SAMP      PJ 
DIST    BRG   DEPTH 

FEET  MTRS 


15  06  77 

1000 

.3 

05  07  77 

2000 

.3 

03  08  77 

1430 

.3 

29  08  77 

1.225 

.3 

28  09  77 

1540 

.3 

30  10  77 

1320 

-3 

30  11  77 

1240 

-3 

MAXIMUM 

AVG  OR  ( 

MINIMUM 

STATION 

ID:   18-77 

10-003-01 

LAKE 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  BLANCHE  RIVES 

STORET  CODE: 

02 

006 

7230 

LONG 

U.T.M.  17  0595700.0  S327375.0  * 

REGION  05 

MILEAGE 

51 

00 

934 

SAMPLE 
NO 

901 
SCD 

444         80         81          84 
FLOW  CFS      TOTAL      FECAL       M.F. 
COLIFORM   C0L1F0RM     ENTER. 
MF/10OML   MF/100ML   MF/100ML 

88 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

18005 
18011 
18025 
18031 
1B046 
19056 
18066 

4 

17.0 
21  .0 
21  .0 
17.0 
13.0 
BO 
0.0 

31.0 

13.9 

0.0 

10.0 
9.0 
9.0 
B.O 
BO 
10.0 
11.0 

11.0 
9.3 
B.O 

1  .0 
1  .4 
0.8 
0.4 
0.4 
1.0 
0.4 

1.4 
O.B 
0.4 

NO    OF    SAMPLES 


737 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP 
CIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  06 

77 

1000 

3 

OS  07 

77 

1000 

.3 

03  OS 

77 

1430 

.3 

29  OB 

n 

1235 

.3 

2B  09 

77 

1540 

.3 

30  10 

77 

1320 

.3 

30  11 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  C. , 

MINIMUM 

PJ 


33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 
FILTERED 

30 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

S 
TOTAL 

6 

SUSP. 

7 
DISS. 

107 

CAlCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.011 

0.009 

0.018 

1,600 

0.004 

0.456 

103.0 

1  .  7 

0.011 

0.007 

0.006 

0.530 

0.003 

0.377 

105.0 

7.2 

0.019 

0.013 

0.094 

0.430 

0.003 

0.317 

1  04  . 0 

2.6 
2  .4 

0.019 

0.013 

0.023 

0.390 

0.004 

0  331 

106.0 

0.009 

0.009 

0.016 

0.270 

0.003 

0.312 

103  .0 

1  .  8 

O.OlO 

0.004 

0.018 

0.310 

0.002 

0.407 

102.0 

1  .  1 

0.017 

0.008 

0.006 

0.260 

0.002 

0.368 

106.0 

2^4 

0.019 

0.013 

0.094 

1  .600 

0.004 

0.456 

106.0 

7.2 

0.014 

0.009 

0.036 

0.527 

0.003 

0.367 

104.  1 

2 . 7 

0.009 

0.004 

0.006 

0.260 

0.003 

0.312 

102.0 

1  .1 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14         1«         56 

COND.     TURB.    CHLORIDE 
25C   FORMAZIN       MG/L 


59 
SULPHATE 


15  06 

77 

1000 

3 

05  07 

77 

2000 

3 

03  08 

77 

1430 

.3 

29  08 

77 

1225 

.3 

28  09 

77 

1540 

.3 

30  10 

77 

1320 

.3 

30  11 

77 

1240 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  |  •  ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
Or  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  06  77  1000 

OS  07  77  2OO0 

03  08  77  1430 

29  08  77  1225 
28  09  77  1540 

30  10  77  1320 
30  1 1  77  1240 


3 

3 
J 
.3 

3 
.3 
.3 


UMHOS 

155 
152 
155 
160 
155 
156 
160 


160 
156 

1S2 


76 
CALCUL 
HARDNESS 
NG/L 

62.0 

56.0 
66.0 
58.  0 
62.0 
66.0 
66.0 


UNITS 

1  .20 

1  .40 
1  .00 
1  .20 
120 
1.20 
1.70 


1  .70 
1.27 
1.00 


72 
TOTAL 

CALCIUM 
MG/L 

16.60 
16.40 
18.60 

17.00 
18.20 
18.00 


4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.6 
4.5 
4.6 


4.6 
4.5 
4.4 


74 
TOT.  MAO 
NESIUM 

MG/L 

S.00 

4.30 
4.70 

4.70 
5.00 
5.00 


280 

REACTIVE 
SILICATE 

MG/L    SI  MG/L 


26. 5 

28.0 
38.0 

27.0 
29.0 
30.0 


30.0 
28.1 

26.5 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

10 
30 
20 
20 
10 
15 
15 


0.85 
0.55 
0.55 

0.40 
0.50 
0.70 


0.85 
0.59 
0.40 


67 
PTSSIUM 
K 
MC/L 

0.90 
0.95 

0.65 

0.95 
0.90 
0.95 


95 

ACIDITY 
MG/L 


2.3 
2.7 
2.7 
2.0 
3.2 
1  B 
2.6 


2.7 
2.3 
1.9 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 

38 
38 
39 
39 
39 
39 
39 


39 
39 
38 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 

4.  2D 
4.10 
3.80 

4.00 
4.10 
4.40 


47 

ORGANIC 

C   AS   C 

MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


7.62 
7. SI 

7.7S 
7.49 
7.30 
7.53 
8.00 


8.00 
7.60 
7.30 


41 
COD 

MG/L 

16 
28 
10L 

10L 

29 
11 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.150 
0.090 
0.060 
0.060 
0.060 
0.110 
0.060 


0.150 
0.084 
0.060 


361 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


265 
TOTAL 
ARSENIC 
MG/L 


MAXIMUM  66.0  18.80 

AVG  OR  GEOM  MN  (*|  62,3  , 7  s0 

MINIMUM  56.0  16.40 

NO  OF  SAMPLES  7  6 


5.00 
4.7B 
4.30 


20 
16 
10 


OSS 
0.92 
0.85 


4.40 

4.10 
3.  BO 


29 

17D 
10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST<*  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  8RG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  06  7T 

1000 

.3 

05  07  77 

2000 

3 

,3 

03  08  77 

1430 

29  08  77 

1325 

.3 

28  09  77 

1540 

,3 

30  10  77 

1320 

3 

30  11  77 

1240 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (•) 

MINI  MUM 

235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/l  MG/L       MG/L 

0.130 
0.160 
0.240 
0 .  200 
0.420 
0.2B0 


0.420 
0.237 
0.120 


225 

TOTAL 
COPPER 

MG/L 

0.080 
0.060 
0.050 
0.050 
0.050 
0.060 


0.O8O 
0.058 
0.050 


229 

TOTAL 
LEAD 
MQ/C 


215 
TOTAL 

CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 

020L 

050 

020L 

010L 

040 

020 


0.050 

0.027D 
0.010 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

0.004 
0009 
0.006 


005 
038 
005 


NO    OF    SAMPLES 


0.038 
0.011 
0.004 


238         60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L 


04  D 
030 
040 
040 
040 
030 


0.040 
0.037 
0.030 


0.1 

O.ID 

0.1 


8. O.K./  SITE: 
SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE- 


STN  NO 


SAMP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


14  06  77  2125 
05  07  77  2242 
02  08  77  1600 

29  08  77  1525 

28  09  77  1225 

30  10  77  0930 

29  II  77  1400 


BLANCHE  RIVER 

HIGHWAY  112.  8  MILES  SOUTH  OF  SWASTIKA 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
.3 

3 

3 

3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  • i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


934 

Sample 
no 


18004 
18017 
180J0 
18037 
18040 
18050 
18060 


901 

SCO 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN: 
TERM  STREAM: 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
BLANCHE  RIVER 


U.T.M.  17  0573350.0  5315950.0  4 


444 
FLOW  CFS 


80 
TOTAL 

CO  LI  FORM 
MF/100ML 


81 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 


STATION  ID:   18-7710-004-02 

STORET  CODE:  03 


1.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

53.30 

84 
M.F. 
ENTER. 

MF/IOOMl 

88 

PSEUD. 

MPA 

"F/IOOML 

805 
UATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5 -DAY 
BOO 
HG/L 

15.0 
22.0 

10.0 
7.0 

1  .0 

1  .2 

18.0 
12.0 
6.0 

0.0 

7.0 
7.0 

10.0 
11  .0 

0.6 
0.4 
0.6 
0.8 
1  .0 

32.0 
12.2 
0.0 

1  1.0 

8.7 

7.0 

1  .2 
0.8 
0.4 

738 


SAMP  DTE  HOUH   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  06  77  2125 
05  07  77  2242 
02  OB  77  1600 

29  08  77  1525 
2B  09  77  1225 

30  10  77  0930 
29  11  77  1400 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

<WG  OR  GEOM  MN  I  • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SU5P. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.004 

0.C64 

0.780 

0.003 

0.005L 

93.0 

5.2 

0.220 

0.0O9 

0 .  052 

1  .7tO 

0,003 

0.005L 

96.0 

8.3 

0.041 

0.002 

0.044 

0.440 

0  038 

0.057 

99.0 

5.0 

0.025 

0.01  1 

0.046 

0.410 

0.004 

0.016 

116.0 

4.8 

0.023 

0.011 

0.054 

0.340 

0.002 

0.013 

141  .0 

8.0 

0.022 

0.009 

0.032 

0.640 

0.006 

0.142 

98.0 

2.0 

0.055 

0.032 

0.006 

0.460 

0.002 

0,  188 

112.0 

21  .0 

0.220 

0.032 

0.06a 

1  ,710 

0.038 

0.188 

141.0 

21.0 

0.059 

0.011 

0.043 

0,663 

0.008 

0.061D 

107.9 

7.8 

0.022 

0.002 

0.006 

D.340 

0.002 

0.005 

93.0 

2.0 

7        107 

DI5S.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

5« 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUH 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

Dr  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BUG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

14  06 

77 

2125 

3 

134 

3.60 

6.0 

1.0 

42 

7.98 

0-260 

05  07 

77 

2242 

.3 

135 

4.20 

6.3 

2.8 

42 

7.64 

0.290 

02  08 

77 

1600 

.3 

143 

3.60 

6.0 

2.4 

48 

7.71 

0.290 

29  08 

77 

1525 

.3 

170 

4.80 

5.4 

3.0 

60 

7.75 

0.270 

28  09 

77 

1225 

.3 

205 

3.00 

2.4 

5.3 

100 

7.56 

0.250 

30  10 

77 

0930 

.3 

148 

4.20 

2.7 

3.9 

58 

7.50 

0.480 

29  11 

77 

1400 

.3 

140 

3.60 

6.1 

3.6 

42 

7.68 

0.290 

MAXIMUM 

205 

4.80 

6.3 

S.3 

100 

7.98 

0.480 

AVG 

OR  GEOM  MN  1  • ) 

154 

3-86 

5.0 

3.1 

56 

7.69 

0.304 

MINIMUM 

134 

3.00 

2.4 

1.0 

42 

7.50 

0.2S0 

NO 

IF  SAMPLES 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

76 

72 

74 

68 

67 

86 

47 

41 

361 

265 

SAMP 

DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT .  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DI5T 

BRj  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NES1UM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

FEE1 

MTHS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14  06 

77 

2125 

.3 

53.0 

40 

05  07 

77 

2242 

.3 

SO  0 

40 

02  08 

77 

1600 

3 

64.0 

30 

29  08 

77 

152S 

.3 

62.0 

30 

28  09 

77 

1225 

.3 

1030 

29.00 

7. SO 

40 

30  10 

77 

0930 

.3 

77.0 

70G 

29  11 

77 

1400 

.3 
MAXIMUM 

61  .0 
103.0 

29.00 

7.50 

50 
70 

AVG  OR  GE01 

67.  1 

29.00 

7.  SO 

43U 

M I N I  MUM 

50.0 

29.00 

7.50 

30 

NO  OF  SAMPLES 


6.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


BLANCHE  RIVER 

AT  HIGHWAY  66  SWASTIKA 

RIVER    FLOW  GAUC 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


STATION  ID:   1B-77 1 0- 005-02 


14  06 

77 

1400 

.3 

05  07 

77 

21  15 

.3 

02  08 

77 

1705 

.3 

29  08 

77 

1425 

3 

28  09 

77 

1335 

.3 

30  10 

77 

1105 

3 

29  11 

77 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1 • 1 
MINIMUM 

D  02JC009 

MAJOR 

SASIN 

GREAT 

LAKES 

STORET  CODE: 

02 

MINOR 

3ASIN 

OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM 

BLANCHE  RIVER 

7230 

LONG 

U.T.M 

17 

3566700 

.0  5328450 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

64 

20 

934        90 

444 

80 

81 

64 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE        SCD   FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFI  ..-:■;■:! 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/ 

100ML 

MF/100ML 

MF/TOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

1B001 

43  40 

IB.O 

10.0 

1  .2 

18011 

28.60 

23.0 

7.0 

1  .0 

18023 

9.80 

22.0 

8.0 

0.6 

18034 

6.30 

18.0 

7.0 

0.6 

18043 

7.00 

12.0 

8.0 

1  .0 

18053 

7.70 

6.0 

1  1  .0 

1  .0 

1 8063 

49.80 

49.80 
21,80 

6.30 

0.0 

23.0 

14.  1 

0.0 

12.0 

12.0 
9.0 
7.0 

2.0 

2.0 
1  .1 
0.6 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       PJ 
DY    MO    YR     LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


14  06 

77 

1400 

.3 

05  07 

77 

2115 

.3 

02  08 

77 

1705 

.3 

29  08 

77 

1425 

.3 

28  09 

77 

1335 

.3 

30  10 

77 

1105 

.3 

29  11 

77 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR  CEO* 

MINI  MUM 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOL  I  OS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.036 

0.005 

0.044 

0.760 

0.004 

0.006 

193.0 

4.4 

0.026 

0.003 

0.026 

0.500 

0.002 

0.005L 

66.0 

4  0 

0.022 

0.0(4 

0,070 

0.490 

0.002 

0.006 

67.0 

2.3 

0.051 

0.O3O 

0  126 

0.490 

0.004 

0.046 

77.0 

2.1 

0.046 

O.027 

0.084 

0.520 

0.003 

0.022 

76.0 

1  .2 

0.031 

0.014 

0.028 

0.370 

0.002 

0.008 

BS  0 

4.5 

0.021 

0.008 

0.046 

0.410 

0.002 

0.003 

79.0 

6.B 

0.051 

0.030 

0  126 

0.760 

0.004 

0.046 

193.0 

6.8 

0.033 

0.014 

0.061 

0.506 

0.003 

0.01 40 

91  .9 

3.6 

0.021 

0.003 

0.026 

0.370 

0.002 

0.003 

66.0 

1  .2 

NO    OF    SAWPLES 


739 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  HO  YR  LMT    DIST  SBC  OEPTM 
FEET       MTRS 


14  06  77  1400 

05  07  77  31  IS 

02  08  77  1705 

39  08  77  1-5  25 

38  09  77  1335 

30  10  77  1105 

29  11  77  1600 


3 

■3 
■3 
■3 
-3 
3 
3 


14  IB 

COND.  TURB. 

25C  FORMAT.  IN 

UMHOS  UNITS 


290 
96 
103 
1  15 
115 
125 

no 


2.60 

I  80 
1  .60 
2.00 
I  .60 
2.20 
3.10 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.8 

4-3 


59 

SULPHATE 


MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

51  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


2.3 

3.0 
2.4 
3.0 
3.1 

3.8 

a. 3 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 

32 
32 
35 
39 
42 
45 
37 


55 
PH 
AT  LAB 


7.35 
7. S3 
7.56 
7.24 
7.23 
7.34 
7.59 


208 
TOTAL 
IRON 

MG/L 

180 
160 
150 
140 
130 
180 
150 


25 

PHENOLS 


UG/L 


MAXIMUM 
AVG  OR   GEOM  MN    I  •  J 

MINIMUM 

NO   OF    SAMPLES 


290 

136 
96 


3.10 
2.13 

1    60 


6.0 
4.7 
3.8 


3.B 
2. a 
2.3 


45 
37 
32 


7.59 

7.41 
7.23 


0.180 

0.154 
0.120 


SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
Or    MO    YR    LMT         DIST    BBS   DEPTH 

FEET       MTRS 


76  72  74 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG 

HARDNESS  CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/l  MG/L 


14  06 

77 

1400 

.3 

05  07 

77 

2115 

3 

02  OS 

77 

1705 

3 

29  08 

77 

1425 

3 

28  09 

77 

1335 

3 

30  10 

77 

1105 

3 

39  11 

77 

1600 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1  * | 
MINI  MUM 

39.0 

36.0 

47.0 

39.0 

48.0 

13.  BO 

3.25 

54.0 

45.0 

54.0 

13.60 

3.25 

44.0 

13.80 

3.35 

36.0 

13.80 

3.25 

68 

COLOUR 

HAZEN 
UNITS 

40 
40 
30 
30 
20 
20 
30 


40 
30 
20 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  365 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.N./ 

SITE: 

MURD( 

JCK  CREEK 

STATION 

ID:   1B-7710-OO6-02 

SAMPLE  POINT: 

HIGHWAY  112.  2.5  MILES  EAST 

OF  SWASTIKA 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 

STORE 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  BLANCHE  RIVER 

7230 

STN  NO 

6 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  0570250.0  5327089.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

63.60 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

B05 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

MF/10OML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

14  06  77 

1330 

.3 

18000 

18.0 

18.0 

9.0 

05  07  77 

2150 

3 

18015 

0 

26  0 

15.0 

6.0 

02  08  77 

1645 

.3 

18022 

25  0 

22.0 

8  5 

29  08  77 

1510 

.3 

18035 

0 

18.0 

4.0 

6.0 

28  09  77 

1315 

.3 

18042 

0 

13.0 

4.0 

6.4 

30  10  77 

1045 

3 

18052 

6.0 

5.0 

5.5 

29  11  77 

1650 

3 
MAXIMUM 

18062 

4 

o.o 

36.0 

9.0 

22.0 

4.B 

9.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  r ' ) 

15.  1 

11.0 

6.6 

MINIMUM 

0.0 

4.0 

4.8 

NO 

OF  SAMPLES 

7 

7 

7 

33 

34 

19 

20 

31 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BR3  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KdELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

14  06  77 

1330 

.3 

0.680 

0.460 

2.640 

3.000 

0.670 

1  .230 

254.0 

13.0 

05  07  77 

2150 

,3 

0.  345 

0 .  090 

1  .820 

3.000 

0.044 

0.086 

271  .0 

11  .0 

02  OB  77 

1645 

.3 

1  .500 

0.B70 

4.450 

6.900 

0.033 

0.022 

262.0 

18.0 

29  08  77 

1510 

.3 

1  .820 

1  .200 

7.100 

8.400 

0.150 

0.500 

265.0 

11  .0 

28  09  77 

1315 

3 

1  .930 

1  .650 

9.700 

9.700 

0.045 

2.000 

273.0 

9.6 

30  10  77 

1045 

3 

4.700 

1  .500 

8.200 

25.000 

0.028 

0.305 

249.0 

6.7 

29  11  77 

1650 

.3 

0.855 

0.350 

5.500 

6.200 

0.011 

0.079 

216.0 

11  .0 

MAXIMUM 

4.700 

1  .650 

9.700 

25.000 

0.670 

2.000 

273.0 

IB  0 

AVG 

OR  GEO) 

1  .690 

0.874 

5.659 

B.  743 

0.140 

0.603 

255 . 7 

11.5 

MINIMUM 

0.345 

0.090 

1  .820 

2.000 

0.011 

0.022 

216.0 

6.7 

NO 

OF  SAMPLES 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

14 

16 

56 

sa 

280 

95 

52 

55 

308 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

14  06  77 

1330 

.3 

370 

6.60 

33.0 

13.0 

101 

7.11 

0.960 

05  07  77 

2150 

.3 

420 

4.60 

27.  D 

0.0 

159 

6.34 

0.360 

02  08  77 

1645 

.3 

415 

4.40 

33.0 

22.0 

136 

7.04 

0.270 

29  08  77 

1510 

.3 

390 

4.50 

38.0 

19.0 

95 

7.03 

0.570 

28  09  77 

1315 

.3 

405 

3.60 

39.0 

30.0 

117 

7.03 

0.660 

30  10  77 

1045 

3 

372 

6.10 

30.0 

14.0 

104 

7.27 

0.540 

29  1 1  77 

1650 

3 

316 

6.60 

24.0 

19.0 

96 

7.32 

0.860 

MAX [MUM 

420 

6.60 

39,0 

22.0 

159 

8.34 

0.960 

AVG 

OR  GEOM  "   i 

384 

5.20 

33.0 

15.3 

114 

7.31 

0.603 

MINIMUM 

316 

3.60 

34.0 

0.0 

86 

7.03 

0.370 

NO  OF  SAMPLES 


740 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


14  06  7  7  1330 
05  07  77  2150 
02  08  77  1645 

29  08  77  15t0 

28  09  77  1315 

30  10  77  1045 

29  II  77  1650 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BBG  DEPTH 
FEET       MTHS 

.3 
.3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/l 

108. 0 
162.0 
129.0 
80.0 
135.0 
94.0 
87.0 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MO/L 


44.00 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 

MG/L 


6.00 


68 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 

60 

60 
70 
50 
50 
40 
50 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66         47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  'C  ISC 
MG/L       MG/L 


41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTR8LES  ARSENIC 

MG/L       »G/L  MG/L 


MAXIMUM  162.0  44.00 

AVG  OR  GEOM  n  C|  113.6  44.00 

M 1 N I  MUM  80.0  44 .  00 

NO  OF  SAMPLES  7  t 


70 
54 
40 


B.O.W./  SITE:  LARDER  RIVER 

SAMPLE  POINT:  AT  WENDIGO  LAKE  OUTLET 

STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
f£IT       MTRS 


15  06  77  1200 
05  07  7  7  1907 
03  08  77  1625 

29  OB  77  1130 
28  09  77  1635 

30  to  77  1415 
30  T1  77  10S0 


.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  ■ J 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
BY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [ • ) 

MINIMUM 


15 

OS 

77 

1200 

05 

07 

77 

1907 

03 

OB 

77 

1325 

29 

08 

77 

1130 

28 

09 

77 

1635 

30 

10 

77 

1415 

30 

It 

77 

1050 

T 

STATION 

ID:   18-7710-007-02 

MAJOR  BASIN:  GREAT  LAKES 
MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 
TERM  STREAM:  BLANCHE  RIVER 

STORET  CODE: 

02 
006 
72  30 

LONG 

U.T.M. 

17  0592550.0  5303975.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

33.60 

934 
SAMPLE 

NO 

901 

SCO 

444 
FLOh  CFS 

80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/100KL 

64 
MF. 
ENTER. 
MF/100ML 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

18006 
180 10 
18027 
18030 
18047 
18067 
18067 

4 

1S.0 
24.0 
23.0 
19.0 
13.0 
7.0 
0.0 

24.0 
14  9 
0.0 

7 

9.0 
8.0 
B.O 
a  0 
S.O 
10.0 
12.0 

12.0 
9.1 
8.0 

7 

1  .0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.6 
0.6 
0.8 

1  .0 
0.7 
0.4 

7 

33 
TOTAL 
P 
MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

20 
TOTAL 
KJELOAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

7 
DISS. 
SOLI DS 
MG/L 

107 
CALCUL 
0- SOLIDS 
MG/L 

0.019 
0.010 
0.009 
0.008 
0.008 
0.016 
0.012 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

004 
003 
004 
002 
003 
005 
004 

0.010 
0  010 
0  034 
0.010 
0  010 
0 .  036 
0.010 

0.790 
0.280 
0.260 
0.230 
0.290 
0.280 
0.270 

0.003 
0.003 
0.003 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 

0.207 
0.  127 
0.077 
0.062 
0.048 
0.112 
0.168 

6B.0 
64  . 0 
65.0 
64.0 
61  .0 
61  .0 
70.0 

2.6 

2.  1 
2.6 
2.2 
2.3 
1  .4 
14.0 

0.019 
0.012 
0.0O8 

0 
0 
0 

005 
004 
002 

0.036 
0.017 
0.010 

0.790 
0.343 
0.230 

0 .  003 
0.003 
0.002 

0.207 
0.113 
0.046 

70.0 
64.7 
61  .0 

14.0 
3.9 
1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BUG  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  06  77  1200 

05  07  77  1907 

03  08  77  1625 

29  08  77  1130 
2B  09  77  1635 

30  10  7  7  1415 
30  11  77  1050 


.3 
.3 

.3 

.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  { - | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  *I0  YR  LMT    DIST  BR;  DEPTH 
FEET       MTRS 


15  06  77 
05  07  77 
03  08  77 

29  08  77 
28  09  77 

30  10  77 
30  1 1  77 


1200 
1907 
1625 
1130 
1635 
1415 
1050 


3 

3 
3 
.3 
3 

.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG    OR    GEOM    MN     I • I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MC/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

100 

2.20 

2.2 

1  .6 

24 

7.37 

0.130 

95 

2.50 

1.8 

2.1 

23 

8.  1  1 

0.460 

93 

1  .60 

1.8 

1.5 

24 

7.73 

0.  140 

9S 

2.00 

1.8 

2.5 

23 

7.32 

0.090 

90 

2.00 

1.9 

1.B 

24 

7.2B 

0.  120 

92 

2.20 

1.7 

2.1 

23 

7.22 

0.  150 

87 

4.30 

1.6 

a.B 

30 

7.70 

0.270 

100 

4.30 

2.2 

2.9 

30 

8.11 

0.460 

93 

2.40 

1  .6 

2.t 

24 

7.53 

0.  194 

87 

1  .60 

1  .6 

1.5 

23 

7.22 

0.090 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

76 

72 

74 

6B 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

RDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

EXTR8LES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

39.0 

20 

35.0 

30 

27.0 

20 

30.0 

20 

35.0 

9.40 

2.90 

20 

38.0 

20 

37.0 

10.00 

3.00 

30 

39.0 

10.00 

3.00 

30 

34.4 

9.70 

2.95 

23 

27.0 

9.40 

2.90 

20 

NO    OF    SAMPLES 


741 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BLANCHE  RIVER 

SNASTIKA  MUNICIPAL  HATERNORKS  INTAKE 

INTAKE  MUNICIPAL  HATER 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


GREAT  LAKES 
OTTAWA  RIVER 
BLANCHE  RIVER 


U.T.M.  17  O56670O.0  5328500.0  4 


STATION  ID:   18-7710-008-20 

STORET  CODE:  02 
00  B 
7230 


REGION    OS 


MILEAGE         64.10 


SAMP  DTE  HOUR 
DT  MO  YR  LMT 


14  06  77  1000 
05  07  77  2125 
02  08  77  1720 

29  08  77  1440 

28  09  77  1350 

30  10  77  1125 

29  11  77  1625 


934 

STN   STN 

SAMP 

PJ 

SAMPLE 

DIST  BRG 

DEPTH 

NO 

FEET 

MTRS 

.3 

18003 

.3 

18014 

3 

18024 

.3 

18033 

.3 

1B044 

.3 

18054 

.3 

18064 

901        444         80  81  84  88 

SCO   FLOM  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUO. 

COLIFORM  COLlFOflM  ENTER.  MPA 

MF/10CML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


805 
MATER 
TEMP. 
DEC  C 

20. 

24.0 
23.0 
19.0 
13.0 

6.0 

0.0 


3 

DISS. 

02 

MG/l 

9.0 

8.0 

7.0 

8.0 

9.0 
11.0 
11.0 


5- DAY 

BOO 
MO/L 

0.8 
1  .6 
0.6 
0.4 
0.8 
0.8 
1  .0 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  {  ■ l 

MINIMUM 


SAMP  DTE  HOUR 

DV  HO  )R  LMT 


14  06  77  1000 
05  07  77  2125 
02  08  77  1720 

29  08  77  1440 

28  09  77  1350 

30  10  77  1125 

29  II  77  1625 


NO  OF  SAMPLES 


STN   STN  SAMP   Pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 

.3 
3 
.3 
.3 
.  3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


027 
021 
025 
019 
013 
013 
Oil 


001 
002 
014 
D06 
001 
001 
002 


19 
FIITEREO 
AMMON 1  A 
MG/L 


030 
010 
036 
030 
018 
012 
014 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 


540 
490 
490 
380 
290 
340 
380 


2t 

FIITEREO 
M02-N 

Me/ 1 

0.003 
0.002 

o.  ooa 

0.002 
0.001 
0.001 
0.002 


22 

FILTERED 

N03-N 
MG/L 


005  L 
005  L 
005  L 
005  L 
005  L 
005  L 
005  L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


66 
69 
70 
71 
75 
80 
77 


24.0 

15.0 

0.0 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

3.9 

6.7 
4.6 
2.9 
2.6 
1  .8 
6.0 


1  1.0 
9.0 
7.0 


7 
DISS. 

SOLIDS 
MG/L 


1  .6 
0.9 
0.4 


107 

CALCUL 

0-SOLIOS 

MO/L 


MAXIMUM  0.027              0.014              0.036              0.540              0.003              0.005                80.0                  6   7 

AVG   OR    CEOM  MM    (•)  0.018             0.004              0.021              0.416              0.002             0.0050             72.8                  4.1 

MINIMUM  0.011              0.001              0.010             0.290              0.001              0.005                66.                      1.8 

NO    OF    SAMPLES  77777777 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 


14 

06 

77 

1000 

05 

07 

77 

2125 

02 

08 

77 

1720 

29 

OB 

77 

1440 

28 

09 

77 

1350 

30 

10 

77 

1125 

29 

11 

77 

1625 

MAXIMUM 
AVG  OR  QEOM  MM  (•) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIOE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

94 

2.S 

3.7 

2.6 

32 

7.41 

0.2 

95 

2.00 

4.2 

2.5 

31 

7.62 

0.150 

100 

2.00 

3.9 

2.7 

35 

7.70 

0.190 

106 

2.20 

3.7 

2.0 

37 

7.36 

0.130 

108 

1  .80 

4.1 

2.3 

40 

7.41 

0.110 

120 

2.30 

5.5 

1  .7 

43 

7.73 

0.110 

109 

3. 00 

4.7 

2.1 

37 

7.52 

0.170 

120 

3.00 

5.5 

3.7 

43 

7.73 

o.a 

105 

2.26 

4.3 

2.3 

36 

7.54 

0.151 

94 

1  .80 

3.7 

1.7 

31 

7,36 

0.110 

NO  OF  SAMPLES 


76 

72 

74 

68 

67 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

TOTAL 

TOT   MAG 

colour 

PTSSIUM 

DY  MO  YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

hazen 

K 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MG/L 

14  06  77 

1000 

3 

38 

40 

05  07  77 

2125 

.3 

35.0 

40 

02  08  77 

1723 

.3 

47.0 

30 

29  08  77 

1440 

.3 

40.0 

20 

28  09  77 

1350 

3 

460 

13.40 

3.05 

20 

30  10  77 

1125 

-3 

53.0 

20 

29  11  77 

1625 

3 

45.0 

30 

MAXIMUM 

53.0 

13.40 

3.05 

40 

AVG 

OR  GEOM  MN  (») 

43.4 

13.40 

3.05 

29 

MINIMUM 

35.0 

13.40 

3.05 

20 

66  47 

SOOIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


NO   OF    SAMPLES 


742 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATtON  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


14  06  77  2050 
05  07  77  2220 
02  06  77  1620 

29  08  77  1535 
26  09  77  1250 

30  10  77  09«5 
29  1 1  77  1435 


BLANCHE  RIVER 
AT  BRIDGE  ON  R 
P.1VER 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

.3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 


MAX 1MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  WO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  06  77 

2050 

3 

05  07  77 

2220 

.3 

02  08  77 

1620 

3 

29  OB  7  7 

1535 

.3 

28  09  77 

1250 

.3 

30  10  77 

□945 

.3 

29  11  77 

1435 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  •  1 
MINIMUM 

STATION 

ID:   1B'7710-009-02 

E  BEACH 

ROAD 

MAJOR  BASIN:  GAEA1 

LAKES 

5T0RET  CODE: 

02 

MINOR  BASIN:  OTTAWA  RIVER 

006 

TERM  STREAM:  BLANCHE  RIVER 

72  30 

LONG 

U  .  T  .  M  . 

17  0569376.0  5319725.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

60.10 

934 

901 

444 

BO 

81 

84 

B8 

S05 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 'DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOMt 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18002 

1B.0 

8.0 

1  .8 

18016 
1B021 

22.0 
18.0 

9.0 
7.0 

1  .4 

o.e 

1B036 

18.0 

7.0 

0.5 

18041 

12.0 

8.0 

0  .8 

18051 

6.0 

9.0 

1  .0 

18061 

4 

0.0 

22.0 
13.4 
O.O 

7 

12.0 

12.0 
8.6 
7.0 

7 

1  .0 

1  .8 

1  .0 
0.5 

7 

33 

TOTAL 

34 
FILTERED 

19 

FILTERED 

20 
TOTAL 

21 
FILTERED 

22 

FILTERED 

5 
TOTAL 

6 
SUSP. 

7 

DISS. 

107 
CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SO  L I  DS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.090 

0.044 

0.066 

0.960 

0.016 

0.  159 

117.0 

16.0 

0.094 

0.042 

0.014 

0.500 

0.009 

0.121 

112.0 

11.0 

0.  1B3 

0.  180 

0.060 

0.440 

0.030 

0.430 

140.0 

7.3 

0.174 

0.125 

0.070 

0.540 

0.026 

0.444 

162.0 

B.9 

0.315 

0.225 

0.102 

0.B10 

0.023 

0.757 

1B1  .0 

B.5 

0.204 

0.  170 

0.376 

0.990 

0.016 

0.565 

1B5.0 

13. D 

0.073 

0.003 

0.020 

D.7B0 

0.002 

0.008 

109.0 

2,3 

0.315 

0.225 

0.376 

0.990 

0.030 

0.757 

185.0 

16.0 

0.  162 

0.113 

0.  104 

0.717 

0.017 

0.355 

143.7 

9.6 

0.073 

0.003 

0.014 

0.440 

0.002 

O.OOB 

«09.0 

2.3 

NO  OF  SAMPLES 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CONO. 

TURB 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

FEET 

MTRS 

UMBOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

14  06 

77 

2050 

.3 

155 

12  00 

a.  i 

2.2 

a7 

7.56 

D.760 

OS  07 

77 

2220 

.3 

1ST 

7.60 

8.7 

1  .7 

46 

7.74 

0.6O0 

02  08 

77 

1620 

.3 

205 

5.00 

13.0 

3  3 

63 

7.  74 

0.510 

29  08 

77 

1535 

.3 

235 

7.60 

16.0 

2.5 

66 

7  65 

0.530 

2B  09 

77 

1250 

.3 

265 

7.20 

21.5 

5.3 

75 

7.3B 

0.520 

30  10 

77 

0945 

.3 

264 

13.00 

19.5 

4.8 

71 

7.49 

0.760 

29  11 

77 

1435 

.3 

165 

2.70 

4.8 

4.0 

36 

7.70 

0.480 

MAXIMUM 

265 

13.00 

21  5 

5.3 

75 

7.74 

0.760 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 

207 

7.87 

13.  1 

3.4 

5B 

7.61 

0.594 

MINIMUM 

155 

2.70 

4.8 

1  .7 

36 

7.38 

0.480 

NO 

OF  SAMPLES 

7 

7 

1 

T 

7 

1 

7 

76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

41 

361 

265 

SAMP 
OY  MO 

DTE 

YR 

HOUR 
LMT 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 

TOT.  MAG 

NESlUM 

MG/L 

COLOUR 
MAZEN 
UNITS 

PTSSIUM 

K 

MG/L 

SODIUM 

NA 

MG/L 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 

COD 
MG/L 

SOLVENT 

EXTRBLES 

MG/L 

TOTAL 

ARSENIC 

MG/L 

14  06 

77 

2050 

.3 

59  0 

40 

05  07 

77 

2220 

3 

55-0 

60 

02  OE 

77 

1620 

.3 

B4.0 

40 

29  Of 

77 

1535 

.3 

75.0 

40 

2B  OE 

77 

1250 

.3 

94.0 

27.00 

6. 50 

40 

30  1C 

77 

0945 

.3 

97.0 

40 

29  11 

77 

1435 

.3 

MAX  I MUM 

61  .0 
97.0 

27.00 

6.50 

30 
60 

AVG  OR 

GEOM  MN  I  '  I 

75.0 

27.00 

6.50 

41 

MINIMUM 

55.0 

27.00 

6.50 

30 

NO  OF  SAMPLES 


743 


B.O.W./  SITE 

SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


WINNIPEG  RIVER 


UPSTREAM  OF  O-M  PULP  «  PAPER  CO  AT  FIRST  CPR  BRIDGE  WEST  OF  MAIN  ST  KENORA 

RIVER  MAJOR  BASIN;  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 

MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 


STATION  ID:   I9-00OI-OD1-02 


STORET  CODE:  05 
001 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

77 

1500 

.3 

08  02 

77 

1000 

.3 

01  03 

77 

1030 

.3 

D4  04 

77 

1330 

.3 

11  05 

77 

0945 

.3 

01  06 

77 

1145 

.3 

04  07 

77 

0930 

.3 

02  08 

77 

1315 

.3 

06  09 

77 

0845 

.3 

03  10 

77 

1030 

.3 

01  11 

77 

0930 

.3 

06  12 

77 

1315 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


05 

01 

77 

1500 

08 

02 

77 

1000 

01 

03 

77 

1030 

04 

04 

77 

1330 

11 

05 

77 

0945 

01 

05 

77 

1145 

04 

07 

77 

0930 

02 

OS 

77 

1315 

06 

09 

77 

0845 

03 

10 

77 

1030 

01 

1  1 

77 

0930 

06 

12 

77 

1315 

SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT    DIST 
FEET 


35 

01 

77 

1500 

08 

02 

77 

1000 

01 

03 

77 

1030 

04 

04 

77 

1330 

11 

05 

77 

0945 

01 

06 

77 

1  145 

04 

07 

77 

0930 

02 

08 

77 

1315 

06 

09 

77 

0845 

03 

10 

77 

1030 

Ot 

11 

77 

0930 

06 

12 

77 

1315 

STN  SAMP   PJ 
BRj  DEPTH 
MTRS 

■3 
-3 
■3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
•  3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  | 

MINIMUM 


LONG 

U.T.M 

IS  0392025.0  5513975.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

59.00 

934 

901 

444 

60 

81 

84 

es 

8D5 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

800 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/I00M.L 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

16200 

110. 

12. 

4.   L 

0.0 

14.0 

1  .6 

16202 

40. 

8. 

1  . 

1  .0 

13.5 

0.2 

16204 

60. 

4. 

1  . 

1.5 

14.0 

0.2 

16206 

180. 

24. 

1. 

2.0 

14.0 

0.8 

16  208 

1900. 

40. 

4. 

10.0 

12.0 

1  .0 

16210 

1200. 

336. 

16. 

20.0 

9.5 

0.6 

16212 

6 

270. 

1  . 

32. 

21  .0 

9.0 

0.8 

16214 

5 

14000E*! 

200. 

4. 

21  .0 

10.0 

1  .0 

16216 

7900. 

330. 

8. 

15.0 

9.S 

0.6 

16218 

3 

1000.   L 

6. 

12. 

14.0 

10.0 

o.a 

16220 

6 

2000. 

24. 

1  . 

9.0 

10.5 

1  .2 

16222 

6 

200. 

16. 

12. 

1,0 

12.0 

0.4 

14000E+1 

336. 

32. 

21.0 

14.0 

1  .6 

696.*  0 

23.' 

4.*  D 

9.6 

11  .5 

0.8 

40. 

1  . 

1  . 

0.0 

9.0 

0.3 

12 

12 

12 

12 

1  2 

12 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  .  0 1 9 

0.013 

0.010 

D.430 

0.003 

0010L 

1.0 

0.O20 

0.015 

0.010 

0.420 

0.002 

0.040 

5.0 

0.037 

0.016 

0.010 

0.480 

0.001 

0.040 

1.0 

0.026 

0.007 

0.020 

0.450 

0.002 

0.030 

2.0 

0.150 

0.016 

0.030 

0.600 

0.003 

0.010 

2.0 

0.014 

0.005 

0.030 

0.410 

0.002 

0.01 01 

3.0 

0.017 

0.003 

0.020 

0.310 

0.004 

0.0101 

2  0 

0.008 

0.001 

0.010 

0.300 

0.001 L 

0.0101 

5.0 

0.017 

0.002 

0.030 

0.520 

0.002 

0.010L 

2.0 

0.024 

0.003 

0.010 

0.540 

0.001 

0.010L 

3.0 

0.016 

0.002 

0.010 

0.490 

0.002 

O.OtOL 

2.0 

0.017 

0.003 

0.010 

0.400 

0.003 

0.010 

60.0 

1  .0 

0.150 

0.016 

0030 

0.600 

0.004 

0.040 

60.0 

5.0 

0.030 

0.007 

0.017 

0.446 

0.0020 

0.0170 

60.0 

2.4 

0.008 

0.001 

0.010 

0.300 

0.001 

0.010 

60.0 

1  .0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 

12 

14 

16 

56 

59 

230 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

112 

1,30 

I.OL 

121 

1  .SO 

2.0 

120 

1  .50 

1  .0 

123 

1  .50 

2.0 

1  .OL 

121 

1  .60 

2.0 

1  .OL 

120 

1  .90 

2.0 

2.0 

126 

1  .60 

2.0 

1  .OL 

120 

1  .40 

2.0 

1  .OL 

117 

1.70 

2.0 

1  .OL 

121 

1  .40 

2.0 

t.OL 

119 

1  .60 

3.0 

126 

1  .80 

3.0 

1  .OL 

126 

1  .90 

3.0 

2.0 

121 

1.60 

2.00 

1  .ID 

1  12 

1.30 

1.0 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


744 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


STN  NO 


STATION  10: 


WINNIPEG  RIVES 

DOWNSTREAM  OF  0-M  PULP  S    PAPER  COMPANY  NORTHWEST  OF  OLD  FOOT  ISLAND 

RJVER  MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 

MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 


L«T 


LONG 


U.T.M.     15   0391 150.0   5515625,0    4 


REGION    06 


19-0001 -002-02 
STORET    CODE: 


05 
001 


MILEAGE         57.30 


934 

901 

444 

SO 

81 

8 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

sin   samp  pj 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

M 

DV  MO 

YR 

LMT 

DI5T 
FEET 

BR3  DEPTH 
MTRS 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

COLIFORM 
MF/100ML 

ENT 
MF/10 

05  01 

77 

1530 

:I 

■  6201 

30000E*1 

412. 

836. 

oe  02 

77 

1100 

16203 

9 

220O0E*1 

116. 

156. 

01  03 

77 

1115 

.3 

16205 

9 

24000E-H 

88. 

436. 

04  04 

77 

1415 

.3 

16207 

9  5 

7 

3BO00E+2 

16. 

484. 

1  1  05 

77 

1030 

.3 

16209 

9  5 

T 

16O00E+2 

3800. 

600. 

01  06 

77 

1430 

3 

16211 

9  5 

7 

41000E+2 

396. 

44, 

04  07 

77 

1030 

3 

16213 

5  7 

21O0CE.2 

2100. 

156. 

02  08 

77 

1450 

.3 

16215 

5  7 

9 

2300OE+2 

552. 

424. 

06  09 

77 

0915 

.3 

16217 

5  7 

2900. 

106. 

44. 

03  10 

77 

1  130 

.3 

16219 

5  7 

9 

BOOO. 

92. 

1  . 

01  11 

77 

1030 

-3 

1E22I 

5  7 

6000. 

790. 

144. 

06  12 

77 

1415 

3 
MAXIMUM 

16223 

3  6 

3100. 
4!000E*2 

600. 
3  BOO. 

380. 
B36. 

AVG 

OR  GEO*' 

17494E*' 

301  .  • 

149. 

MINIMUM 

2900. 

16. 

1  . 

SB 

F.  PSEUD. 

R.  MPA 

IML      MF/100ML 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SA*P   PJ 
07  MO  ¥R  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

77 

1530 

.3 

OB  02 

77 

1100 

3 

01  03 

77 

1115 

.3 

04  04 

77 

1415 

,3 

11  05 

77 

1030 

.3 

01  06 

77 

t430 

.3 

04  07 

77 

1030 

.3 

□2  OB 

77 

1450 

.3 

06  09 

77 

0915 

.3 

03  10 

77 

1130 

3 

01  11 

77 

1030 

.3 

06  12 

77 

1415 

,3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN 

(  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


05  01 

77 

1530 

.3 

OB  02 

77 

1100 

.3 

01  03 

77 

1115 

.3 

04  04 

77 

1415 

.3 

1  1  05 

77 

1030 

-3 

01  06 

77 

1430 

.3 

04  07 

77 

1030 

.3 

02  08 

77 

1450 

3 

06  09 

77 

0915 

.3 

03  10 

77 

1130 

•3 

01  11 

77 

1030 

3 

06  12 

77 

1415 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

C> 

MINI  MUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.044 
0.031 
0,060 
.081 
.  140 
.048 
.037 
.056 
.  160 
026 
.022 
.028 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


0.  160 
0.061 
0.022 

12 


119 
124 
131 
134 
146 
170 
143 
148 
128 
126 
121 
129 


170 
135 

1  19 


020 

005 

006 

003 

037 

005 

O.OOE 

0.004 

0,008 

0.002 

0.002 

0.001 


0.037 
0.008 
0.001 


12 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FODMAZIN 

UMHOS  UNITS 


3.50 
3.40 
5.40 
5.20 
5.40 
7.  BO 
6.  10 
6.40 
13.00 
3.00 
2.90 
2.80 


13.00 
5.39 
2.  60 


12 

19         20 
FILTEREO      TOTAL 

AMMONIA  KJELDAHL 
MG/L       »G/L 


0  040 

0  010 

0.010 

0.020 

0.040 

0.020 

0.010 

0.010 

0.060 

0.010 

0.010L 

0.010L 


0.060 

0.021D 

0.O10 


56 

CHLORIDE 
»G/L 


1  .0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 


730 

520 

640 

790 

750 

610 

450 

660 

1  .400 

0.580 

0.540 

0.460 


1  .400 
0.678 
0.450 


59 
SULPHATE 


MG/L 


12 


12 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02-N  N03-N 

MG/l  MG/L 


5 
TOTAL 
S0LID5 
MG/L 


0.005 
0.006 
0.006 
0.004 
0.003 
0.002 
0.005 
0.002 
0.002 
0.001 
0.002 
0.002 


0.006 
0.003 
0.D01 

12 

2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


0.030 

O  .  020 
0.01DL 
0.010L 
.OIOL 
.010L 
.O10L 
OIOL 
.OIOL 
.0101 
■  OIOL 
.OIOL 


0.030 
0.01 3D 
0.010 


80.0 


80.0 
80.0 
80.0 


95 

AC  10  ITT 
MO/L 


52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0 

1  . 

2. 

3. 
1  1  , 
20. 
21  . 
22. 
15. 
14. 
10.0 

I  .0 


22.0 

10. 0 

0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

5.0 

S.O 

5.0 

5.0 

10. 0 

15.0 

10.0 

15.0 

70.0 

5.0 

5.0 

2.0 


70.0 

12.7 

2.0 


55 
PH 
AT    LAB 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

13.0 

13.0 
14.0 
130 
1  1  .0 

6.0 

9.0 

6.5 

8.0 
10.0 
10.5 
12.0 


14.0 

10.5 

6.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MG/L 

6.0 
3   6 


18.0 
6  3 
1  .1 

12 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


5.0 
2.5 
1  .0 


25 

PHENOLS 


UG/L 


5,0 
2.0 
1  .0 
3.0 
2.0 
3.0 
I  .OL 

1  .OL 


5.0 
2.30 
1  .0 


NO  OF  SAV1PLE5 


745 


8.0  W,/  SITE 
SAMPLE  POINT 

STATION  TYPE 


RAINY  RIVER 
DOWNSTREAM  OF  EMO 
RIVER 


STATION    10:       19-0001-003-02 


MAJOR    BASIN.     ARCTIC    DRAINAGE    NELSON    RIVER 
MINOR    BASIN:    LAKE    WINNIPEG   EAST    RAINY    RIVER 


U.T.M.     15    0435500.0   5386000.0    4 


STORE T    CODE:    09 
001 


MILEAGE      ITS. 40 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

01  02 
OB  03 
05  04 
03  05 
31  05 
14  06 

27  06 

1  1  07 
26  07 

2  7  07 

28  07 
22  08 
08  09 
20  09 

03  10 


04 
05 
IS 
01 


2S  1  1 
13  12 


77  154S 

77  1015 

77  0945 

77  1030 

77  1200 

77  1045 

77  0935 

77  1530 

77  1500 

77  1400 

77  1550 

77  1340 

77  1535 

77  1215 

77  1040 

77  1520 

77  1530 

77  1220 

77  1240 

77  1040 

77  1600 

77  1100 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


934 
SAMPLE 

no 


16308 
16315 

16324 
16333 
16342 
16350 
16358 
16366 
16374 
16382 
16390 
16399 
16415 
16407 
16423 
16431 
16439 
16447 
16455 
16463 
16471 
16477 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


6 


6 
6 
8  6 

6 


80 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/IOOML 

20000E+2 
63000E+I 

I6000E+1 

10000E*1 

1500. 

1  100. 

300. 

100.   L 

100.   L 


200. 

200. 

100, 

1B00. 

320. 

100. 

560. 

6300. 

88000E+1 

l40O0E*1 

6BO0. 


81 
FECAL 
COL  1  FORM 
MF/IOOML 


196. 

900. 

4500. 

1  100. 

100. 

210. 

40. 

10. 

100. 


10. 

150. 

1  . 

100. 

110. 

30. 

300. 

160. 

1000, 

720. 

2800. 


B4  88 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MP* 

MF/IOOML  MF/IOOML 

100. 
304. 

10. 

12. 

10.   L 
460. 

10.   L 
8. 


316. 

4. 
32 
40. 
24. 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

1  .0 
I  .0 

1.0 
3.0 

16.0 
20.0 

26.0 
22.0 
24.0 
23.0 
26.0 
ISO 


3 
DISS. 
02 
MO/L 


100 
10.0 
10.0 

9.0 
6.0 

6.0 
6.0 
6.9 
6.6 
8.7 
9.0 

9.0 

9.9 

9.6 

9.6 

10.0 

11.0 

13.8 

12.0 


S-DAY 

800 

MG/L 

1  .4 
5.0 
2.6 
2.0 
1.2 

1  .6 

1  .2 
1.4 
OB 
1  .4 
1  .0 
2.8 

1  .a 

2.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.4 
1  .2 
0.4 
1  .0 


MAXIMUM 

AVO   OR    GEOM  mn    I • > 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 

SAMP    DTE    HOUR        STN       STN    SAMP       P>J 
OY    MO    YR    LMT         0I5T    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


17  01 

77 

1S45 

3 

01  02 

77 

1016 

.3 

08  03 

77 

0945 

.3 

05  04 

77 

1030 

.3 

03  05 

77 

1200 

.3 

31  05 

77 

1045 

3 

14  06 

77 

0935 

3 

27  06 

77 

1530 

3 

11  07 

77 

1S00 

.3 

26  07 

77 

1400 

.3 

27  07 

77 

1550 

.3 

28  07 

7? 

1340 

.3 

22  OS 

77 

1535 

.3 

08  09 

77 

1215 

.3 

20  09 

77 

1040 

3 

03  10 

77 

1520 

.3 

04  10 

77 

1530 

.3 

05  10 

77 

1220 

.3 

IB  10 

77 

1240 

.3 

01  11 

77 

1040 

.3 

2B  11 

77 

1600 

.3 

13  12 

77 

1100 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( * ) 
MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.043 
0.052 
0.041 
0.099 
0.042 


110 
110 
120 

038 
041 
055 
140 
074 
230 
036 
027 
027 
087 
020 
025 
038 


0.230 
0.069 
0.020 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

0.016 
0.006 
0.005 
0.006 
0.018 

0.DS7 
0.072 
0.052 
0.02S 
0.D23 
0.028 
0.022 
.060 
.013 
.010 
Oil 
.005 
.005 
.002 
.006 
.002 


0.072 
0.021 
0.002 


19 

FILTERED 

AMMONIA 

MG/L 

0.040 
0.010 
0.030 
0.O30 
0.030 


.080 

.070 

.090 

.020 

.010L 

.010L 

.010 

O.OIOL 

0.D20 

0.020 

0.040 

0.030 

0.010 

O.OIOL 

0.010 

0.010 


2OO00E*2 
34B0. *    0 
100. 

20 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.430 
0.640 
0.620 
0.820 
0.540 

0.920 
1  .000 
1  .500 
0.540 
0.540 
0.540 
0.920 
0.280 
1  .100 
0.640 
0.490 
0.500 
0.560 
0.500 
0.610 
0.340 


O.090 

0.0260 
0,010 


1  .500 
0.673 
0.280 


4500. 

150.' 


20 
21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.008 
0.003 
0.003 
0.004 

0.003 


020 

OlT 

016 

005 

004 

004 

004 

004 

007 

0.003 

0.005 

0.003 

0.004 

0.003 

0.003 

0.003 


0.020 
0.006 
0.003 


460. 
16.  •    D 

1  . 

30 
22 
FILTERED 
M03-N 
MG/L 

0.030 
0.010 
0.010 
0.010 
0   OIOL 

O.OIOL 
O.OIOL 

0.020 

O.OIOL 

0   OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.010L 

O.OIOL 

0.010 

0.010 


0.030 

0.011D 
0.010 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


21 


21 


36.0 

12.6 

1.0 

20 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

2.0 

10.0 
5.0 
15.0 
'0.0 

10.0 

20.0 

35.0 

3.0 

5.0 

5.0 

55.0 

3.0L 

200.0 

5.0 

5.0 

25.0 

65.0 

5.0 

2.0 

2.0 


20Q.0 
23. 2D 
2.0 

21 


138 
9.1 

6.0 

19 

1 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


50 
1  .5 
0.4 

21 

107 
CALCUL 
D- SOL  IDS 

MG/L 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1545 

.3 

01  02 

77 

1015 

.3 

08  03 

77 

0945 

.3 

05  04 

77 

1030 

.3 

03  OS 

77 

1200 

3 

31  05 

77 

1045 

3 

14  06 

77 

0935 

3 

27  06 

77 

1530 

.3 

1  1  07 

77 

1500 

.3 

26  07 

77 

1400 

.3 

27  07 

77 

1550 

.3 

28  07 

77 

1340 

3 

22  OB 

77 

1535 

.3 

08  09 

77 

1215 

.3 

20  09 

77 

1040 

.3 

03  10 

77 

1520 

.3 

04  10 

77 

1530 

.3 

05  10 

77 

1220 

3 

IB  10 

TT 

1240 

3 

01  11 

77 

1040 

3 

28  11 

77 

1600 

3 

13  12 

77 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(*) 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

280         95 

CONO. 

TUflB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE    ACIDITY 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE       MG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

84 

2.00 

6.0 

96 

3.00 

B.O 

88 

3.20 

6.0 

1  14 

7.00 

7.0 

105 

3.30 

6.0 
7.0 

121 

7.40 

E.O 

127 

13.00 

9.0 

120 

18.00 

4.0 

10B 

4.20 

7.D 

10.0 

108 

3.60 

7.0 

7.5 

109 

3.50 

16.0 

6.5 

103 

3.  30 

7.0 

106 

3.60 

7.0 

82 

30.00 

1  .0 

67 

4.00 

1  .0 

68 

4.00 

2.0 

bS 

5.  BO 

2.0 

62 

18,00 

1.0 

€1 

3.30 

2.0 

64 

3.40 

2.0 

73 

2.90 

2.0 

127 

30.00 

16.0 

10.0 

92 

6.  98 

5.3 

8.0 

61 

2.00 

1  .0 

6.5 

52  55  208 

TOT    ALU  PH  TOTAL 

AT    LAB  AT    LAB                 IRON 

MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


22 


35 

PHENOLS 

UG/L 

I.OL 
3.0 
2.0 
1  .0 
2.0 
1  .0 
1.0L 
3.0 
1.0L 
1  .OL 
t.OL 
I.OL 
I.OL 
1.01 
I.OL 
1  .OL 
1  .OL 
33.0 
1  .01 
3.0 
2.0 


33.0 
3.90 
1.0 

21 


746 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

'  TOTAL 

OV  MO 

YR 

LNT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01  02 

17 

1015 

.3 

0.050L 

08  03 

77 

0945 

,3 

0.0501 

05  04 

77 

1030 

.3 

0.050L 

03  OS 

77 

1200 

.3 

0.050L 

31  05 

77 

1045 

.3 

O.OSOL 

14  06 

77 

0935 

.3 

0.0501. 

ST  06 

77 

1530 

.3 

0.0501 

11  07 

77 

1500 

.3 

0 . D50L 

28  OT 

77 

1400 

.3 

O.OSOL 

27  07 

77 

1550 

.3 

0.050L 

28  07 

77 

1340 

.3 

0.050L 

22  08 

77 

1535 

.3 

0.  140 

OB  09 

77 

1215 

3 

0 . 050L 

20  OS 

7T 

1040 

3 

MAXIMUM 

0.  100 
0.140 

AVG 

OR  CEO* 

0 . 0600 

MINIMUM 

0.050 

201        238        60 
TOTAL      TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L      MG/L      MG/l 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  RAINY  RIVER 

SAMPLE  POINT:  TOLL  BRIDGE  FORT  FRANCES 

STATION  TYPE:  RIVER    FLO"  GAUGE  FED  05PC0I9 


STATION  [0:   1 9-0001  -  004 ■ 02 


STN  NO 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


18  01 

77 

1335 

3 

01  02 

77 

1315 

.3 

08  03 

77 

1445 

.3 

04  04 

77 

1625 

.3 

03  05 

77 

1200 

.3 

31  05 

77 

1500 

.3 

14  06 

7  7 

MOO 

.3 

26  06 

77 

1  150 

.3 

12  07 

77 

1330 

.3 

26  07 

77 

0800 

.3 

27  07 

77 

0760 

.3 

28  07 

77 

OBSO 

.3 

23  08 

77 

1320 

.3 

OS  09 

77 

1  445 

.3 

20  09 

77 

1240 

.3 

03  10 

77 

(3  30 

.3 

04  10 

77 

1745 

.3 

05  10 

77 

0820 

.3 

18  10 

77 

0900 

.3 

01  11 

77 

1405 

.3 

29  11 

77 

1330 

.3 

13  12 

77 

1340 

.3 

MAXIMUM 

AVS  OR  <  oiv; 

C  1 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

01  02 
08  03 
04  04 
03  05 
31  05 
14  06 
28  06 

12  07 
26  07 

2  7  07 

28  07 
23  08 
OB  09 
20  09 

03  10 

04  10 

05  10 
IB  10 
01  11 

29  11 

13  12 


77  1335 
77  1315 
77  1445 
77  1625 
77  1200 
77  1500 
77  1400 
7  7  1 1 50 
77  1330 
7  7  0800 
77  0760 
77  0S50 
77  1320 
77  1445 
77  1240 
77  1330 
77  1745 
77  082O 
7  7  0900 
7  7  1405 
77  1330 
77  134D 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
.3 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 

012 
020 
015 
014 
017 
016 
025 
024 
0.026 
0.008 
0.004 
024 
030 
010 
013 
016 
018 
011 
016 
014 
024 
017 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RtVER 

4     REGION  06 


84        88 

M.F.     PSEUD. 

ENTER.         MPA 

MF/IOOML  MF/lOOML 


1100. 

50. 

112. 

44. 


384. 

40. 

28. 

24. 

1  . 

160. 

4B. 

4. 

8. 
1  . 
1  . 


LONG 

U.T.M. 

15  047030 

0.0  538371 

934 

901 

444 

80 

B1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

COL  I  FORM 
MF/100ML 

COL  1  FORM 

MF/IOOML 

16301 

4 

3210.00 

12. 

1 

16310 

4 

3340.00 

12. 

1  . 

16319 

4 

33BO.OO 

24. 

1  . 

16328 

6 

3320.00 

28. 

8. 

16337 

3320.00 

1 60 . 

1  . 

16345 

6 

2550.00 

2100- 

40. 

16353 

6 

2560.00 

1300. 

24. 

16361 

6 

3010  00 

200. 

12 

16369 

6 

2980.00 

704. 

16. 

16377 

3070.00 

16385 

29BO.0O 

16394 

3000.00 

212. 

8 

16410 

3070.00 

540. 

8 

15102 

3130.00 

3800. 

4  . 

164  IB 

3 

27B0O.OO 

56. 

1  . 

16426 

3 

32100.00 

44. 

1  . 

16434 

6 

3 

32400.00 

800. 

48 

16442 

6 

3 

32200.00 

144. 

1  . 

16450 

6 

3 

32100,00 

12. 

1  . 

16456 

3 

6 

29400.00 

34. 

1  . 

16467 

3 

26800.00 

4. 

1. 

15474 

4 

1B700.00 

8. 

1  . 

32400.00    3800. 

12487.27      9B.' 

2550.00      4. 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


009 
013 
009 
002 
004 
002 
028 


007 

005 

002 

003 

002 

006 

003 

002 

005 

003 

001 

0.002 

0.003 

0.006 


22 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0.010 
0.010 
0.020 
0.020 
O.OBO 
0.01 
0.030 
0.030 
0  040 
0.030 
0  020 
0.010L 
O.OIO 
0.020 
0.020 
.010 
.020 
.010 
.010 
.OIOL 
.010L 
.010 


20 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 


320 

350 

330 

440 

400 

23 

320 

570 

740 

250 

260 

320 

410 

230 

300 

420 

3  30 

330 

400 

400 

700 

240 


48. 
3.  • 
1  . 

20 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.OO5 

0.002 

0.001 

0.001 

0.003 

0.001 

0.002 

0.003 

0  001  L 

0.002 

0.002 

0  .  001 

0.003 

0.002 

0.002 

0.001 

0  002 

0 .  002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 


1100. 
13.* 

1  . 

20 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


020 
020 
040 
0)0 
OIOL 
01  L 
OIOL 
OIOL 
0-010L 
0.010L 
010L 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
0.010L 
0.010L 
0.010 
0.020 


4. 
4.  * 
4. 

1 

5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


STORET    CODE:    05 
001 


MILEAGE      211.40 


B05 
HATER 
TEMP  . 
DEG  C 

1  -0 
1  .0 
2.0 
3.0 

16.0 
19.0 
20.0 
19.0 
23.0 
31.5 
23.0 
16.0 

14.0 
14.0 
13.0 
11.0 

8.0 

9.0 

3.0 

1.0 


23.0 
11  .9 

1  .0 

20 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 

1  .0 
5.0 
1  .0 
2.0 
5.0 
3. 
5.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
10.0 
10.0 
3.0L 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
1  .0 
3.0 
2.0 
1.0 


3 
DISS. 
02 

MG/L 


10.0 
13.0 
11  .0 

11.0 
9.0 
9.C 
7.0 
6.5 
8.3 
7.6 
9.0 

10.0 

10  2 
8.2 

10.0 
10.0 
11.0 
11.0 

11  .0 


13.0 
9.6 
6.5 

19 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

1  .6 
1  .4 
0.2 
1  .0 
0.4 
0.6 
I  .4 
O.B 
0-4 
0.6 

1  .5 
1  .0 
0.8 
1.2 
O.B 
0.6 
0.6 
0.8 
O.B 
0.2 
0.2 


1.6 
0.8 
0.2 

21 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM  0.030  0.02B  0.080  0.740  0.005  0.040 

AVG   OR   GEOM  MN    (*)  0.017  0.006  0.020D  0.377  0.002D  0.0130 

MINIMUM  0.004  0.001  0.010  0.23  0.001  0.010 


10.0 
3.50 
1  .0 


NO    OF    SAMPLES 


747 


CONT'D 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BB3  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1335 

■3 

01  02 

77 

1315 

3 

os  03 

77 

1445 

.3 

04  04 

77 

1625 

.3 

03  OS 

77 

1300 

3 

31  OS 

77 

1500 

3 

14  06 

77 

1400 

3 

26  OB 

77 

1  150 

-3 

12  07 

77 

1330 

.3 

26  07 

77 

0800 

3 

27  07 

77 

0760 

.3 

28  07 

77 

OBSO 

3 

23  06 

77 

1320 

3 

08  09 

77 

1445 

3 

20  09 

77 

1240 

-3 

03  10 

77 

1330 

3 

04  10 

77 

1745 

3 

05  10 

77 

0820 

-3 

ta  io 

77 

0900 

3 

01  11 

77 

1405 

3 

29  11 

77 

1330 

3 

13  12 

77 

1340 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•» 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


01  02 
oa  03 

04  04 
03  05 
31  05 
14  06 
2B  06 
12  07 

26  07 

27  07 

as  07 

23  06 

05  OB 
30  09 


77  1315 
77  1445 
77  1635 
77  1200 
77  1500 
77  1400 
77  1150 
77  1330 
77  oaoo 
77  0760 
77  0850 
77  1320 
77  1445 
77  1240 


.3 
.3 
3 
3 

3 
3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 


14  ta 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


54 
5B 
56 
53 
50 
52 
52 
55 
54 
55 
54 
56 
56 
54 
59 
53 
55 
53 
54 
51 
54 
54 


59 
54 
50 

22 


235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


050 
050L 
0501 
050L 
050  L 
050  L 
050 
05  1 
050  L 
050  L 
0.050L 
O.OSOL 
0.050 
O.OSOL 


30 

80 

63 

40 

10 

7 

20 

90 

50 

eo 

60 
70 
70 
1  90 
2.  10 
1  .80 
2.40 
2.10 
1  .80 
2.00 
1  .BO 
1.30 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


1.0L 
1.0L 
8.0 
1.0L 
1.0L 
1.0 
0 


3.70 
2.03 
0.80 

22 

203 

TOTAL 


59 

SULPHATE 


MG/L 


1 

1.0L 
1  .0 
1.0L 
1.0L 
I.OL 
1.0 
1  .01 
2.0 
1  .0 
2.0 
1  .0 
1  .0 
1.0 
1  .0 
1.0 


s.o 

1  .40 
1  .0 


221 

TOTAL 


ALUMINUM   CHROMIUM 


MG/L 


MG/L 


2  SO 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95         52 

ACIDITY   TOT  ALK 
MG/L     AT  LAB 
MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


4.0 

6.5 
4.0 


6.5 
4.8 

4.0 


225 

TOTAL 

COPPER 

MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


35 

PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 

1.0L 

1  .OL 

1.0L 

t.O 

I.OL 

1  .OL 

3.0 

I.OL 

t.O 

I.OL 

I.OL 

2.0 

1.0 

1  .OL 

I.OL 

1.0 

I.OL 

4.0 

I.OL 

1  .0 


4.0 

1.30 

1.0 

31 

249 
TOTAL 
ZINC 

MG/L 

201 
TOTAL 
MN 
MG/L 

338 
TOTAL 
NICKEL 
MG/L 

60 

FLUORIDE 
MG/L 

MAXIMUM  0.050 

AVG  OR  GEOM  MN  ( ■ )  0 . 0500 

MINIMUM  0.050 

NO  OF  SAMPLES  14 


B.O.K./  SITE:  W4B1G00N  RIVER 

SAMPLE  POINT:  UPSTREAM  FROM  REED  LIMITED 

STATION  TYPE:  RIVER 


STATION  ID:   19-0001 -O05-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
LAKE  M1NNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 

ENGLISH  RIVER 


STORET  CODE:  05 
001 
1690 


STN  NO 

5 

LAT 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

19  01 

77 

1350 

3 

02  02 

77 

1645 

.3 

20  04 

77 

1700 

.3 

09  05 

77 

1330 

.3 

01  06 

77 

1215 

.3 

06  07 

77 

1130 

.3 

17  08 

77 

1715 

3 

14  09 

77 

1100 

3 

10  10 

77 

1200 

3 

24  11 

77 

1450 

.3 

19  12 

77 

1600 

.3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM 

MINIMUM 

LONG 


934 

SAMPLE 
NO 


1E098 

16097 
16001 
16003 
16005 
16007 
16009 
16011 
16013 
16015 
16017 


U.T.M.  15  0511300.0  5514100.0  4 


901 

SCO 


4  6 
4  6 
6 
6 
6 

6  9 
6  9 
6 


444 
FLO*  CFS 


BO 

TOTAL 
COLIFORM 
MF/100ML 


IS. 

344. 

30. 


at 

FECAL 
COLIFORM 

MF/10DML 


56 
10. 


t  . 

B300. 

10. 

1. 


8300. 
28*0 
t. 


56 

3,*D 
1, 


64 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


104. 
30. 

4. 

12. 
4. 
1  . 


104, 
7.* 
I. 


REGION  06 

MILEAGE 

65.30 

88 

805 

3 

1 

PSEUO. 

MATER 

DISS. 

5-DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

16.0 

1.0 

1  .0 

120 

1.4 
1  .2 

11  .0 

130 

1  .0 

14  0 

7.0 

0.4 

21  .5 

11  .0 

0.8 

18.0 

B.O 

0.4 

11,0 

B.O 

2.2 

15.0 

1.0 

12.0 

0.6 
0.2 

21.* 
9.6 
0.0 


16.0 

10  6 

7.0 


NO    OF    SAMPLES 


ISO 
2.* 
0.2 

1  1 


748 


SAMP    DTE    HOUR       5TN        STN    SAMP       PJ 
OY    "0    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


19   01    77 

1350 

.3 

02    02    77 

1645 

3 

20    04    77 

1700 

.3 

09   05    77 

1330 

3 

01    06    77 

1215 

.3 

06    07    77 

1  130 

.3 

17    OB    77 

1715 

.3 

14    09    77 

1100 

.3 

10    10   77 

1200 

.3 

24    11    77 

1450 

.3 

19    12    77 

1600 

3 

M  A  .1  i  MUM 

AVG   OR 

GEO*  MN    (■) 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P    MG/L 

19 
FILTERED 
AMMCN1A 
WG/L 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 
S.U5P- 
SOLIDS 
MG/L 

0.017 

0.014 

0.040 

0.350 

0.024 

0   040 

1  .0 
1  .0 
5    0 
10.0 
5.0 

0.026 
0.02B 
0.033 
0.036 

0.018 
0.006 
0.010 

0.019 

0.020 
0.030 
0.070 
0.060 

0.480 
0.600 
0.320 
D.3S0 

0.007 
0.005 
0.005 

o.ooe 

0.020 
0   010L 

0    OiOl 
0   010 

0.030 

0.022 

0.070 

0.440 

0.010 

0-010L 

5.0 

0.025 

0.017 

O.OSO 

0.380 

0  .  007 

0   020 

3.0 

0.075 

0.015 

0.040 

0 .  400 

0.007 

0.010 

5.0 

0 ,  065 

0.011 

0.060 

0.680 

0.007 

0-010L 

20.0 

0.038 

0.014 

0.04S 

0 .  390 

0.006 

0.010 

15.0 

0.027 

0.018 

0.060 

0.430 

0.007 

0.020 

1  .01 

0075 

0.07! 

0.070 

0.680 

0.024 

0,04  0 

20.0 
6.  3D 

0  038 

0.014 

0.04  9 

0.438 

0.008 

0.04  1D 

1.0 

001  7 

0-006 

0.020 

03  2  0 

0.005 

0.01  0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D-SOLIDS 

MG/L  MG/l 


11 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN        STN    5AMP       PJ 
DY    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


1  1 


14  16         56         59        2B0 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  FORMAZIN       MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


95 

52 

55 

20B 

25 

ACIOITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

MG/L 

AT    LAB 

AT     LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

19   01    77 

1350 

.3 

103 

10.00 

1  .OL 

02    02    77 

1G45 

.3 

111 

11  .00 

1  .01 

20    04    77 

1700 

.3 

104 

9.  10 

1  .OL 

09   05    77 

1330 

.3 

101 

13.00 

1  .0 

01    06    77 

1215 

3 

1  10 

17.00 

1  .0 

06   07    77 

11  3D 

.3 

102 

18.00 

1  .01 

17    08    77 

1715 

3 

101 

17.00 

1  .0 

14   09    77 

1100 

-3 

1  19 

23.00 

2.0 

10    10    77 

1200 

.3 

185 

31  .00 

16.0 

24    11     77 

1450 

3 

1  16 

22.00 

1  .0 

19    12    77 

1600 

,3 

109 

15.00 

1.0 

MAXIMUM 

185 

31.00 

16.0 

AVG 

OR    GEOM  MN    {  • > 

114 

16  90 

2.5 

MINIMUM 

101 

9.10 

1.0 

NO 

OF    SAMPLES 

11 

11 

11 

235 

203 

221 

225 

SAMP   DTE    HOUR 
DY   MO    VR    LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STM    SAMP       PJ 
BRG   DEPTH 
MTRS 

TOTAL 
MERCURY 

UG/L 

TOTAL 

ALUMINUM 

MG/L 

TOTAL 

CHROMIUM 

MG/L 

TOTAL 
COPPER 

MG/L 

19   01    77    1350 
OS   05   77    1330 
01    06    77    1215 

.3 
.3 

.3 

O.OSOL 

0.050 

O.OSOL 

06   07    77    1130 
17    08    77    1715 
14   09    77    1100 

.3 
.3 
.3 

O.OSOL 
0. 050L 
O.OSOL 

10    10 

7  7    1200 

.3 

24    11 

77    1450 

3 

19    12 

77    1600 

3 

MAXIMUM 

0  050 

AVC 

OR 

3E0M    MN     (  •  1 
M 1 N I  MUM 

0  060D 
0051 

229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM       ZINC 

MG/L  MG/L       MG/L 


301 
TOTAL 
MN 
MG/L 


0.D60 
0.  110 
0.080 


0.110 
0.083 
0.060 


1.0L 


1 

OL 

1 

OL 

1 

OL 

1 

OL 

1 

OL 

19 

.0 

1 

OL 

1 

OL 

19.0 

3. 00 

1 

0 

238  60 

TOTAL 

NICKEL  FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  WABIGOON  RIVER 

SAMPLE  POINT-  OOMNSTREAW  OF  REED  LIMITED  AT  GOLF  COURSE  BRIDGE 
STATION  TYPE:  RIVER    FLO*  GAUGE  FEO  0500016  MAJOR  BASIN 

MINOR  B fib  IN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 

LAKE  WINNIPEG  EAST  I 

ENGLISH  RIVER 


STN  NO 


SAMP    DTE 

HOUR 

OY    MO 

YR 

LMT 

19   Ot 

77 

1130 

02    03 

77 

1703 

20   04 

77 

1300 

09   05 

77 

1430 

01    06 

77 

1255 

06   07 

7T 

1200 

t7   08 

77 

1630 

14    09 

77 

1030 

10    10 

77 

1040 

24    11 

77 

1330 

19    12 

77 

1500 

LAT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 

I 
3 

.3 
3 
3 

.a 

.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( *  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 


U.T.M.  15  0510550.0  5515000.0  4 


934 

901 

444 

80 

B1 

84 

SAMPLE 

SCO 

FLOtf   CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F  . 

NO 

COL  I  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/IOOML 

16099 

6   9   0 

50.00 

16096 

6   9   0 

50.00 

16002 

6   9   0 

50.00 

16004 

6   9   0 

50.00 

100. 

10.        L 

10        L 

16006 

6   9   0 

14000E+2 

810. 

620. 

1  6008 

6   9   0 

820.00 

1 1 50 . 

70. 

90. 

16010 

6   9   0 

360.00 

16012 

6   9 

425.00 

2000. 

330. 

310. 

16014 

440.00 

10000E+! 

600. 

172. 

16016 

6    9 

365.00 

280. 

48. 

1  . 

16016 

390.00 

192. 

192. 

12. 

1400  0.E4  2 

810. 

620. 

2901.* 

1J9.*  0 

4  4.* 

100. 

10. 

1. 

STATION 

10:       19-0001-006-02 

IVER 

PEG    RIVER 

STORET    CODE: 

05 

001 

1890 

REGION    06 

MILEAGE 

164.30 

B8 

PSEUD. 

MPA 

MF/100ML 

805 
WATER 
TEMP. 
OEG    C 

3 
DISS. 
02 
MG/L 

1 
5-OAY 
BOD 
MG/L 

5.0 
5.0 

16.0 
19.0 
20.0 
19.0 
110 

9.0 
8.0 

3.0 
19.0 
9.0 
6.0 
8.0 

60.0 
180.0 
130.0 

110.0 

34  .0 

1  .6 

11  .0 

0.8 

1    4 

2.5 

11.0 

10.0 
12.0 

20.0 

12.1 

1.5 

19.0 
9.1 
3.0 

,80.0 

49.1 

,  o.a 

749 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


19  01  77 
02  02  77 

20  04  7  7 

09  05  77 
01  06  77 
06  07  7  7 
17  08  7  7 
14  09  77 

10  10  77 
24  11  77 
19  12  77 


1  130 
1703 
1300 
1430 
1255 
1200 
1630 
1030 
1040 
1330 
1500 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 


W4K I MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DI5S. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.160 

0.034 

0.120 

1  .400 

0.035 

0.050 

65  0 

0.300 

1  .200 

650.0 

120.0 

0.031 

1  .400 

580.0 

160.0 

O.2J0 

0.076 

0.220 

1  .700 

0.020 

0.030 

640.0 

90.0 

0.110 

0.400 

45.0 

0.044 

0.022 

0.070 

0.540 

0.010 

0.0101 

1D.0 

0.041 

0.016 

0.040 

0.500 

0.008 

0.020 

15.0 

0.033 

0.015 

0.060 

0.370 

0.009 

0.010 

15.0 

0.043 

0.010 

0.040 

0.400 

0.005 

0.01DL 

25.0 

0.073 

0.021 

0.065 

0.B90 

0.010 

0.01D 

15.0 

0.084 

0.023 

o.oeo 

0.630 

0.012 

0.020 

20.0 

0.300 

0.076 

0.220 

1  .700 

0.03S 

0.050 

990. 0 

160.0 

0.  1M 

0.027 

0.087 

0,830 

0.014 

0.020D 

629  0 

S2.7 

0.031 

0.010 

0.040 

0.370 

0.005 

0.O10 

seo.o 

10.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMH05  UNITS 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


59 
SULPHATE 

MG/L 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


19 

01 

77 

1130 

02 

02 

77 

1703 

20 

04 

77 

1300 

09 

05 

77 

1430 
1255 

06 

07 

TT 

1200 

17 

OB 

77 

1630 

14 

09 

77 

1030 

to 

10 

77 

1040 

24 

1  1 

77 

1330 

19  12  77  1500 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I 

MINIMUM 


240 
620 
590 
7B0 
315 
110 
15B 
105 
99 
210 
660 


7B0 

3S3 
99 


34.00 
41  .00 
110.00 
53.00 
26.00 
17.00 
22.00 
15.00 
27.00 
23.00 
33.00 


I  10.00 

36-  46 

.00 


I! 

120 

120 

124 

41 

1 

10 

1 

2 

19 


0 

0 

0 

0 

0 

OL 

0 

OL 

0 

0 


124.0 
42.80 
1  .0 


1  15 

0 

250 

0 

1 

0 

20 

0 

1 

OL 

1 

OL 

35 

.0 

25 

0 

tso 

.0 

99 

.60 

t 

.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
□Y  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203  221  225  229  215  249 

TOTAL      TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER       LEAD  CADMIUM       ZINC 

UG/L       MG/L  MG/L       MG/L       MG/L  MG/L       MG/L 


201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

19  01  77 

1  130 

.3 

1255 

.3 

D6  07  77 

1200 

.3 

17  08  77 

1630 

.3 

14  09  77 

1030 

3 

10  10  77 

1040 

■3 

24  11  77 

1330 

.3 

19  12  77 

1500 

.3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

0.050L 

O.OSO 

0.0501 

0.050L 

0.050L 


0.060 

0.056D 

0.050 


0.060 
0.070 
0.050L 


0.070 

0.0600 

0.050 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE: 
SAMPLE  POINT; 
STATION  TYPE: 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


ENGLISH  RIVER 

AT  MANITOU  FALLS 

RIVER    FLOM  GAUGE  FED  050E007 


LONG 


STN   STN  SAMP 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1540 

•  3 

□  2  02 

77 

1340 

3 

□  B  03 

77 

1200 
1240 

-3 
3 

03  05 

77 

1230 

.3 

06  06 

77 

1230 

.3 

04  07 

77 

1230 

.3 

06  07 

77 

1230 

3 

15  06 

V7 

1300 

.3 

20  09 

77 

1215 

3 

17  1C 

77 

1200 
1205 

.3 
.3 

14  11 

77 

1200 

.3 

12  12 

77 

1200 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

i-> 

MINI  MUM 

934 
SAMPLE 
NO 


16101 
16103 
16105 
16105 
16107 
1611  I 
16113 
16113 
16115 
16117 
161  19 
16119 
16121 
16123 


901 

SCO 


5  9  0 
0  5 


8  5 
6  8 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  V 
TERM  STREAM:  ENGLISH  RIVER 

U.T.M.  IS  0470220.0  5600360. O  4 


444 
FLOW  CFS 


7690.00 
9090.00 

5400.00 

0.00 

1320.00 

7B0.00 

2370.00 

2040.00 

1 1300.00 

9890.00 
10700.00 
14600.00 


14600.00 

6265.00 

O.OO 


80 

TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/100ML 

1  . 

1  . 


68. 

60. 


12. 
36. 


63. 
7. 
1. 


Bl 

FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

1  . 


84 
M.F. 
ENTER. 
MF/100ML 


STATION 

ID:   19-0001-007-02 

IVER 

PEG  RIVER 

STORET  CODE: 

05 

001 

1890 

REGION  06 

MILEAGE 

121  . 

88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

BOS 
WATER 
TEMP. 
DEG  c 

3 
DISS. 
02 

MG/L 

5 

0.0 
1  .0 

14.0 

0.5 

14.0 

19.0 
21  .0 
21  .0 
18.5 
15.0 

11  .0 

10. S 

10.5 

8.0 

9.0 

12. 
!■' 
1  . 


9.0 


21  .0 

11.7 

0.0 


14.0 

10.9 

8.0 


DAY 

BOD 

MG/L 


1  .0 
0.8 
0.6 

0.6 
0.6 


1  .6 

0.8 
0.2 


NO  OF  SAMPLES 


12 


11 


750 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    CIST  BRO  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


1B 

01 

77 

1540 

02 

OZ 

77 

1340 

08 

03 

77 

1200 
1240 

03 

05 

77 

1230 

06 

06 

77 

1330 

04 

07 

77 

123D 

06 

07 

77 

1230 

15 

OB 

77 

1300 

20 

09 

77 

1215 

1? 

10 

77 

1200 
1205 

14 

11 

77 

1200 

12 

12 

77 

1200 

MAXIMUM 

AUG    OR    GEOM   W    l-l 
MINIMUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP  . 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

MGA 

P    MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MC/L 

MG/L 

MG/L 

0.034 

O.Ol  1 

0.030 

0.230 

0    005 

0.040 

5.0 
2.0 
2.D 

0.034 

0.02E 

0.010 

0.280 

0 .  004 

0.030 

0.017 

0.0)4 

0.020 

0.320 

O.O03 

0   020 

0.021 

0.012 

0.030 

0.480 

0.003 

0.01DL 

5.0 

0.022 

0.014 

0 .  060 

0.280 

0.003 

0.010 

80.  0 

3.0 

0.024 

0.013 

0.050 

0.440 

0.005 

0.010L 

3  .0 

0.001 

O.210 

150.0 

2.0 

0.025 

0.004 

0.040 

0.540 

0.005 

0.010 

2.0 

0.030 

0.012 

0.030 

0.400 

0.004 

0,010 

5.0 
1.0L 

0,029 

0.012 

0.030 

0.300 

0.006 

0.010 

0.019 

0.023 

0.050 

0   610 

0.008 

0.010 

5.0 

0.030 

0.011 

0.030 

0,  100 

0.004 

0.010 

60.0 

5.0 

0.034 

0.02E 

o.oeo 

0.610 

O.OOB 

0.210 

1S0.0 

5.0 

0.026 

0.014 

0.034 

0 .  362 

0.004 

0.032D 

96.7 

3.30 

0.017 

0.004 

0.010 

0.  100 

0.001 

0.010 

60.0 

1  .0 

7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STM  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


■3 
.3 

3 
.3 

.3 

3 
3 
■3 
.3 


18 

01 

77 

1540 

02 

02 

77 

1340 

08 

03 

77 

1200 

03 

05 

7  7 

1230 

06 

08 

77 

123D 

04 

07 

77 

1230 

D6 

07 

77 

1230 

15 

08 

77 

1300 

20 

09 

77 

1215 

17 

10 

77 

1200 

14 

11 

77 

1200 

12 

12 

77 

1200 

■3 
3 


WAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MM  ( *  I 

M 1  N  I  MUNI 


14 

16 

COND. 

TURB. 

25C 

FORMAZU 

UMHOS 

UNITS 

83 

7.00 

BO 

11  .00 

89 

3.40 

95 

3.70 

97 

2.  90 

103 

4.00 

206 

2-50 

105 

5.60 

92 

8.  50 

89 

9.00 

119 

10.00 

100 

10.00 

206 

11  .00 

105 

6.47 

ec 

2.50 

5E 

CHLORIDE 
MG/L 


1.01 

1.0L 
1.0L 
1.0L 
1.0L 
1  .OL 

I  .OL 
1  -OL 
5.0 
1  .0 
1  .0 


5.0 
1  .40 
1  .0 


59        280 
SULPHATE   REACTIVE 
SILICATE 
MG/L    Si  MG/L 


4.0 

0.70 

3.0 

0.65 

2.5 

1  .30 

1  .OL 

1.30 

2.0 

0.75 

1  .5 

1.10 

6.5 

3.0 

0.53 

55 

0.37 

0.51 

2.5 

0.57 

6.S 

1  .30 

3.  2D 

0.78 

1  .0 

0.37 

95 

52 

55 

208 

25 

DITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

MG/L 

AT     LAB 

AT    LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

ug/l 

1  .0 

47 

6.80 

0.410 

1  .0 

1  .0 

41 

6.80 

0.450 

1  .OL 

8.0 

45 

6.90 

0.200 

1  .OL 

3.0 

45 

7.50 

0.250 

1  .OL 

2.0 

47 

7.40 

2  .500 

2.0 

1.0 

51 

7.40 

0.230 

1  .OL 

0.0 

100 

7.00 

2.0 

52 

6.50 

0.150 

1  .0 

48 

7.10 

0.300 

1    OL 

1  .0 

43 

7.20 

0.450 

1  .OL 

3.0 

10 

5.90 

0.460 

1  .OL 

2.0 

45 

6.90 

0.400 

1  .OL 

8.0 

100 

7.50 

2.500 

2.0 

2.1 

4B 

6.95 

0.527 

1  .ID 

0.0 

10 

5.90 

0.150 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


11 


10 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


IB 

01 

77 

1540 

02 

02 

77 

1340 

OB 

03 

77 

1200 

03 

05 

77 

1230 

OB 

06 

77 

1230 

34 

07 

77 

1230 

06 

07 

77 

1230 

15 

OB 

77 

1300 

20 

09 

77 

1215 

17 

10 

77 

1200 

14 

1  1 

77 

1200 

12 

12 

77 

1200 

76  72 

CALCUL  TOTAL 

HARDNESS  CALCIUM 

MG/L  MG/L 


42.0 
40.0 
40  0 
45.0 
56.0 
50.0 
100. 0 
50.0 
46.0 
44.0 
48.0 
48.0 


14.00 
13.00 
14.00 

1  4 .  00 
15.00 
31-00 

13,00 
13.00 
17.00 
14.00 


74 
TOT .  MAG 
NESlUM 
MG/L 


4.00 
3  00 
I  .00 
3.00 


68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 

20 
20 
15 

15 

30 
5 
40 
30 
30 
30 
30 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 

0.90 
O.BO 
0.75 
1  .30 
1  ,20 
1.30 


1  .40 
1  .20 
0.95 
0.55 


66 

47 

41 

361 

265 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

m 

C 

AS   C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.70 

10 

0.05L 

10L 

0.010L 

1.20 

20 

1  .60 

30 

1  .30 

20 

1.10 

30 

1.30 

1  .40 
0.95 
1  .40 
1.10 


40 

35 
40 

20 


MAXIMUM  100.0  31.00  5.00  40  1.40  1.60 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I  50.8  15.80  2.90  24  1.04  1.1 OD 

MINIMUM  40.0  13.00  1.00  5  0.55  0.05 

NO  OF  SAMPLES  12  10  ID  11  10  11 


40 

26D 

10 


0.010 
0 . 0 1 00 
0.010 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  HO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203 
TOTAL       TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM 
UG/L       MG/L 


18    01 

77 

1540 

.3 

0.050L 

0.620 

02    02 

77 

1340 

.3 

0.050L 

0.360 

08   03 

TT 

1200 
1240 

.3 

■  3 

O.OSOL 

03    05 

77 

1230 

.3 

0.250 

06    06 

77 

1230 

.3 

0.050L 

04    07 

77 

1230 

.3 

O.OSOL 

06   07 

77 

1230 

3 

15   08 

77 

1300 

.3 

0.050L 

20   09 

77 

1215 

-3 

0.050L 

17    10 

77 

1200 

.3 

O.OSOL 

14    11 

77 

1200 

-3 

O.OSOL 

12    12 

77 

1200 

.3 

O.OSOL 

0.660 

MAXIMUM 

0.050 

0.660 

AVO   OR 

GEOM   MN 

CI 

0.050D 

0.473 

MINIMUM 

0.050 

0.250 

221  225 

TOTAL  TOTAL 

CHROMIUM  COPPER 

MG/L  MG/L 

0.007 
0.004 
0012 

0.033 
0.031 
0.008 


0.001 
0.001 L 
0.001 
0.037 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.037 

0.0140 

0.001 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.098 

0.01  1 

0.013 

OIL 

0.006 

0.1 

0.009 

0    006 

0.0O4L 

0.1 

0.027 

0.010 

0.004L 

0.1 

0.026 

0.009 

0.004L 

0.020 

0.011 

0.003 

0.1 

0.010 

0.01  1 

0.003L 

0.004 

0.013 

0 . 00 1 L 

0 .  005 

0.600 

0.002 

0.007 

0.005L 

0.001 

0.008 

0.007 

0 . 00 1 L 

0.098 

0.600 

0.013 

0.1 

0.021 

0.063D 

0.00 40 

0.1D 

0.004 

0.005 

0.001 

0.1 

NO    OF    SAMPLES 


10 


751 


BOW/  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


TROUTLAKE  RIVER 
AT  HIGHWAY  NO  105 
RIVER 


LONG 


STATIXJN  ID:   19-0001-008-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 
ENGLISH  RIVER 


U.T.M.  15  0*70080.0  5630060. O  4 


REGION  06 


STORET  CODE:  05 
001 
1690 

MILEAGE   145.00 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01  77 

1445 

3 

02  OS  77 

1000 

3 

08  0'3  77 

1415 

.3 

36  04  77 

1200 

3 

06  06  7  7 

1430 

.3 

04  07  77 

1530 

.3 

15  08  77 

1415 

.3 

20  09  77 

1530 

3 

17  10  77 

1340 

.3 

12  13  77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  ( • ) 
M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OlSt  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  Ot 

77 

1445 

.3 

02  02 

77 

1000 

.3 

08  03 

77 

1415 

3 

26  04 

77 

1200 

3 

06  06 

77 

1430 

3 

04  07 

77 

1530 

3 

15  OS 

77 

1415 

.3 

20  09 

77 

1530 

.3 

17  10 

77 

1340 

.3 

12  12 

77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

77 

1445 

.3 

02  02 

77 

1000 

,3 

08  03 

77 

1415 

■3 

26  04 

77 

1200 

■  3 

D6  06 

77 

1430 

.a 

04  07 

77 

1530 

.3 

15  08 

77 

1415 

.3 

20  09 

77 

1530 

.3 

17  10 

77 

1340 

3 

12  12 

77 

1400 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  UN  1 ■ > 
MINIMUM 

934 
SAMPLE 
NO 


16100 
16102 
16104 
16106 
161  10 
16T 12 
161  14 
161  16 
161  1B 
16123 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.013 
0.021 
0.013 
0 .  050 
0.050 
0.044 
0.032 
0.034 
0.032 
0.01B 


0.050 
0.031 
0.013 

10 


105 

102 

106 

84 

114 

104 

106 

91 

90 

94 


I  14 

100 

84 


34  19 

FILTERED  FILTERED 

REACTIVE  AMMONIA 

P  MG/L  MG/L 


0.003 
0.008 
0.009 
0.010 
0.019 
0.015 
0.012 
0.009 
0.007 
0.003 


0.019 

0.010 
0.DO3 


10 


14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


2.70 

3.00 

3.30 

19.00 

14.00 

12.00 

9.60 

10.00 

8.  10 

4.80 


19.00 
8.  65 
2.70 


050 

050 
040 
050 
110 
070 
030 
030 
0.040 
0.020 


0.110 
0.049 
0.020 

10 

56 

CHLORIDE 
MG/L 


1.0L 
1.0L 
1.0L 
1  .0 
1.0 
1  .OL 
1.0 
1.0L 
1  .0 
1  .0 


BO 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

4 

1. 

1. 

24. 
48. 

40. 
164. 

4. 
8. 


164. 
10.' 
1  . 


20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 

0.5B0 
0.480 
0.300 
0.56O 
0.630 
0.720 
0.520 
0.600 
0.620 
0.620 


0.720 
0.562 

0.300 


59 

SULPHATE 

MG/L 

7.0 
4.0 
2.0 


81 
FECAL 
COL  I  FORM 
MF/100ML 

1  . 

1  . 
1. 

4. 


B4 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

1. 
1  . 
1  . 
1  . 
60. 


20. 
4. 
1. 


88 

PSEUO. 

MP* 

MF/10QML 


31 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.008 
0.003 
0.003 
0.007 
0.007 
0.009 
0.006 
0.006 
0.005 
0.003 


0.009 
0.006 
0.003 

10 

280 
REACTIVE 

SILICATE 
SI  MG/L 


60. 
3." 
1. 


33 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.030 

0.010 

0.040 

0.040 

0  01  OL 

O.OIOL 

0.010L 

0.010L 

0.010L 


0.040 

0.0180 

0.010 


95 

ACIDITY 

MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


52 

TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

0.0 
0.0 

0.0 

32.0 

23.0 
13.5 
14.0 

7.2 

0.5 


23.0 

a. a 

o.o 


6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


55 

PH 

AT    LAB 


3 

DISS. 
02 

MG/L 


15.0 
11  .0 

9.0 

9.0 
8.0 
8.0 
10.0 
9-0 


15. 0 
9.9 
8.0 


5- DAY 

BOD 

MG/L 


0.6 
1  .8 


2.8 
1  .3 

0.6 

10 


7  107 

D1S5.  CALCUL 

SOLIDS  O-SOLIOS 

MG/L  MG/L 


308 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


35 

PHENOLS 


UG/L 


1.0 

1  .OD 
1.0 


7.0 
4.6 

2.0 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST1  SAMP   PJ 

OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


10 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


10  10 

303        221 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 


MG/L 


MG/L 


235 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


239  315 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249  201  238                     60 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

ZINC  MN  NICKEL  FLUORIDE 

MG/L  MG/L                MG/L                MG/L 


IS  01 

77 

1445 

3 

02  03 

77 

1000 

3 

06  03 

77 

1415 

3 

26  04 

77 

1200 

.3 

06  06 

77 

1430 

.3 

04  07 

77 

1S3D 

3 

IS  06 

77 

1415 

3 

20  09 

77 

IS  30 

3 

17  10 

77 

1340 

3 

12  12 

77 

1400 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  «•) 
MINIMUM 

050  L 
050  L 
050  L 
050L 
050  L 
050  L 
050  L 
050  L 
050  L 
050  L 


0.050 
0 . OSOD 
0.050 


NO   OF    SAMPLES 


752 


B.O.W./  SITE:  RAINY  RIVER 

SAMPLE  POIMT:  DOWNSTREAM  FROM  CONFLUENCE  WITH  BAUDETTE  RIVER 

STATION  TYPE:  RIVER  MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 

MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RIVER 


STATION  ID:   19-0001 -009-03 


STORET  CODE:  OS 
001 


STN  NO 


9 


LAT 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


17 

01 

77 

1315 

31 

01 

77 

1345 

07 

03 

77 

1515 

05 

04 

77 

1220 

02 

05 

77 

1200 

30 

05 

77 

1530 

13 

06 

77 

1525 

27 

C6 

77 

1345 

11 

07 

77 

1340 

26 

07 

77 

1300 

27 

07 

77 

1320 

2B 

07 

77 

I4B0 

22 

08 

77 

1410 

OB 

09 

77 

1030 

19 

09 

77 

1445 

03 

10 

77 

1630 

04 

10 

77 

1440 

05 

10 

77 

1400 

18 

10 

77 

1345 

31 

10 

77 

1545 

28 

1 1 

77 

1440 

12 

12 

77 

1350 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTR5 


17  01 
31  01 

07  03 
OS  04 

02  05 
30  05 
13  06 

27  06 
II  07 
26  07 
5  7  07 

28  07 

22  oe 

08  09 
19  09 

03  to 


04 
05 
18 
31 


28  11 

12  12 


77  1315 
77  1345 
77  1515 
77  1220 
7  7  1200 
77  1530 
77  1525 
77  1345 
77  1340 
77  1300 
77  1320 
77  1450 
77  1410 
77  1030 
77  1445 
77  1630 
7  7  1440 
7  7  1400 
77  1345 
77  1545 
77  1440 
77  1350 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
..3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 

77 

1315 

,3 

31  01 

77 

1345 

.3 

07  03 

77 

1515 

.3 

05  04 

77 

1220 

.3 

02  05 

77 

1200 

3 

30  05 

77 

1530 

.3 

13  06 

7  7 

1535 

.3 

27  06 

77 

1345 

.3 

I  1  07 

77 

1340 

3 

26  07 

77 

1300 

.3 

27  07 

77 

1320 

.3 

28  07 

77 

1450 

.3 

22  08 

77 

1410 

3 

OB  09 

77 

1030 

3 

19  09 

77 

1445 

-3 

03  10 

77 

1630 

.3 

04  10 

77 

1440 

.3 

05  10 

77 

1400 

.3 

18  10 

77 

1345 

.3 

31  10 

77 

1545 

.3 

28  11 

77 

1440 

.3 

12  12 

77 

1350 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN 

C) 

MINI  MUM 

LONG 

U .  T  .  M . 

15  03B2950.0  5397300.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

140.40 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

C0L1 FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

16307 

4 

82000 

1  . 

76. 

1  .0 

1  .4 

16317 

4 

47000. 

236. 

60. 

1  .0 

3.4 

16326 

4 

400. 

108. 

64. 

1  .0 

10.0 

2.4 

16335 

4 

196. 

36. 

8. 

1  .0 

10.0 

5.5 

16344 

480. 

4. 

4. 

1  .0 

16352 

6 

160. 

84. 

20. 

23.0 

10.0 

1  .4 

16  360 

6 

90. 

4 

32. 

2i  .a 

10.0 

2  4 

16368 

6 

100. 

4. 

t . 

24.0 

7.0 

1  .4 

16376 

6 

600. 

36. 

8. 

21  .0 

6.0 

1  .0 

16384 

26.0 

9.1 

2.6 

16392 

24.0 

7.6 

2.4 

16401 

820. 

240. 

92. 

4. 

27.0 

8.2 

1  .4 

16417 

2200. 

240. 

72. 

17.0 

9.0 

1  .6 

1  6409 

560. 

224. 

112. 

1  .2 

16425 

3 

1300. 

144. 

164. 

15.0 

B.O 

0.8 

16433 

3 

1800. 

152. 

14.0 

9.4 

1.2 

16441 

6  3 

760. 

72. 

28. 

11  .0 

B.9 

0.6 

16449 

3 

5300. 

156. 

160. 

11  .0 

9.6 

1,2 

16457 

6  3 

1900. 

104. 

144. 

9.0 

10.0 

0.6 

I  6465 

3  6 

16000E+1 

2000. 

60- 

9.0 

11-0 

1.0 

16473 

3 

33000E+1 

1600. 

164. 

4.0 

12.5 

1.3 

16479 

4 

3800. 

90. 

108. 

t.D 

11.0 

2.0 

33000E+1 

2000. 

164. 

4. 

27.0 

12.5 

5.5 

1918.' 

73.* 

4.1. • 

A.' 

13.1 

9.3 

1  .7 

90. 

1  . 

1. 

4. 

1.0 

6.0 

D.6 

20 

20 

19 

1 

20 

IB 

22 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.052 

0.024 

0.020 

0.470 

0.009 

0.030 

2.0 

0.050 

0.009 

0.050 

1  .500 

0.004 

O.020 

5.0 

0.044 

0.005 

0.040 

0,940 

0.0O2 

0  020 

5.0 

0.059 

0.012 

0.  150 

1  .600 

0,005 

0.030 

5.0 

0.054 

0.010 

0.030 

0.760 

0.003 

0  010L 

10.0 

0.086 

0.045 

0.  13 

1  .1 

0026 

0.O1 

60. 

0.  100 

0.062 

0.  100 

1  .  100 

O.OlO 

O.OIOL 

10.0 

0.048 

0.060 

1  .500 

0.016 

O.OIDL 

10.0 

0.079 

0.055 

0.  120 

1  ,300 

0.024 

0.020 

15.0 

0.  1  10 

0.036 

0.  140 

1  .000 

0.007 

O.OIOL 

10.0 

0.085 

0.031 

0.040 

O.SOO 

0.  006 

O.OIOL 

15.0 

0.059 

0.024 

0.010 

0.730 

0.005 

a.otoL 

5.0 

0  059 

0.007 

0  010 

0,440 

0.002 

O.OIOL 

15.0 

0.074 

D.025 

O.OIOL 

0.530 

0.003 

O.OIOL 

8.0 

0.036 

0.011 

0  030 

0.590 

0.007 

O.OIOL 

15.0 

0.056 

0.014 

0  030 

0.940 

0.005 

0.010 

10.0 

D.026 

0.009 

0  040 

0.610 

0.006 

0.010L 

5.0 

0.054 

0.01E 

0  030 

0.710 

0.006 

O.OIOL 

30.0 

0.028 

0.005 

0  020 

0.3B0 

0.005 

0.010L 

5.0 

0.022 

0.007 

0010 

0.540 

0.003 

O.OIOL 

5.0 

0.  130 

0.004 

0  040 

1  .500 

0.004 

0.010 

5.0 

D.031 

0.D01 

O.OIOL 

0.700 

0.005 

O.O10 

5.0 

0 . 1  30 

0.062 

0.150 

1  .600 

0.026 

0.030 

60. 

0.062 

0.021 

O.OSlD 

0.897 

0.007 

0.013D 

11  .6 

0.022 

0.001 

0.010 

0.380 

0.002 

0.010 

2.0 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

97 

2.40 

7.0 

1  OL 

101 

3.30 

5.0 

5.0 

99 

3.70 

3.0 

2.0 

129 

4.30 

B.O 

7.0 

1  18 

3.60 

4.0 

1  OL 

137 

3.6 

5.0 

1  .OL 

133 

5.30 

5  0 

134 

4.80 

5.0 

4.0 

132 

9.50 

3.0 

1  .OL 

118 

2.20 

5.0 

10.0 

1  .OL 

116 

3.00 

6.0 

6.5 

1  .OL 

118 

3.00 

6.0 

6.0 

1  OL 

108 

4.20 

7.0 

1  .OL 

107 

3.70 

6.0 

1  .01 

SS 

9.00 

1  .0 

1  .OL 

92 

6.30 

2.0 

1  .OL 

75 

4.  BO 

2.0 

1  .OL 

73 

12.00 

2.0 

1  .OL 

70 

5.00 

2.0 

1  .OL 

68 

3-50 

2.0 

3.0 

68 

5.00 

4.0 

2.0 

80 

3.40 

3.0 

137 

12.00 

B.O 

10. 0 

7.0 

104 

4.80 

4.2 

7.5 

1  .90 

68 

2.20 

1  .0 

6.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


753 


CONT'D 


SAMP  1 

3IE 

HOUR 

STH 

STN 

SIMP   PJ 

235 

TOTAL 

203 

TOTAL 

221 

TOTAL 

235 
TOTAL 

DY  MQ 

yr 

LMT 

D1ST 

BRG 

DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

FEI! 

MTRS 

UG/L 

MC/L 

"G/L 

MC/L 

31  01 

77 

1345 

.3 

0.050L 

D7  03 

77 

1515 

.  3 

0 . 050 L 

05  04 

77 

1320 

.3 

0.050L 

02  05 

77 

1200 

.3 

0.050L 

30  05 

77 

1530 

.3 

0 .  050 

13  06 

77 

1525 

3 

0.0501 

27  06 

77 

1345 

.3 

0.050L 

1  1  07 

77 

1340 

3 

0.050L 

26  07 

77 

1300 

3 

0.0501 

27  07 

77 

1320 

-3 

0.050L 

28  07 

77 

1450 

3 

0.0501 

32  OS 

77 

1410 

3 

0 .  060 

08  09 

77 

1030 

3 

0.050L 

19  09 

77 

1445 

.3 

0.050L 

MAXIMUM 

0.060 

AVG 

OR  GEOM 

0.0S1D 

MINI  MUM 

0.050 

229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L  MG/l 


201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MC/L                MG/L  MG/L 


8.0   W/    SITE:    RAINY    RIVER 

SAMPLE    POINT:    UPSTREAM    FROM  CONFLUENCE    H1TH    BAUOETTE    RIVER 

STATION    TYPE:    RIVER  MAJOR    BASIN:    ARCTIC    DRAINAGE    NELSON   RIVER 

MINOR    BASIN:     LAKE    WINNIPEG   EAST    RAINY    RIVER 


STATION    ID:       19-0001-010-02 
STORET    CODE: 


LAT 


LONG 


U.T.M.  15  0385600.0  5396850.0  4 


05 
001 


MILEAGE       142.00 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YH  LMT 


17  01  77 

31  01  77 

07  03  77 
05  04  77 

02  05  77 

30  05  77 
13  06  77 
27  06  77 

11  07  77 

26  07  77 

27  07  77 
26  07  77 
22  08  77 

08  09  77 
19  09  77 

03  10  7  7 

04  10  77 

05  10  77 

18  10  77 

31  10  77 

28  11  77 

12  12  77 


1345 
1445 

1540 
1130 
1200 
1600 
1550 
1400 
1410 
1350 
1350 
14  30 
1435 
1110 
1505 
1600 
1440 
1340 
1420 
1620 
1500 
1450 


STN   STN  SAMP   pj 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


934 

901 

SAMPLE 

SCO 

NO 

16306 

4 

16316 

4 

16335 

4 

16334 

4 

16343 

16351 

6 

16359 

6 

16367 

6 

6 

16375 

6 

163B3 

16391 

16400 

16416 

16408 

16424 

3 

16432 

3 

16440 

6 

3 

16446 

3 

16456 

6 

3 

16464 

3 

6 

16472 

3 

16478 

4 

444         80  B1  84  ga 

FLO*  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MP* 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML 


79000 . 

72000. 

300. 

88. 

50, 

110. 

40. 

100. 

120. 


400. 

1030. 

1500. 

660. 

1400. 

510. 

4000. 

1600. 

42000E+1 

19000E-H 

1500. 


200. 

76. 

8. 

1  . 

8. 


48. 

40. 

12. 

16. 

28. 

16. 
224. 

96. 

1300. 

5600. 

550. 


1  . 
28. 


1  . 

1  . 

20. 


176. 
192. 
128. 
168. 
152. 
192. 
600. 
160. 
1D4. 

1  . 

4. 


805 
HATER 
TEMP. 
DEG  C 

1.0 

1.0 
1.0 

0.0 

23.0 
21.0 

34.0 
23.0 
26.0 
24.0 
36.0 
18  0 

15  0 
14.0 
12.0 
1  t  ,0 

9.0 

9.0 

2.0 

1.0 


3 
OISS. 
02 

MG/L 


10.0 
8.0 


10 
9 
7 

7 
7 
7 
7 
9 

6 

9 

8 

9 

10 

12 

12 

12 


1 
5- DAY 
BOD 
MG/L 

i  a 

9  CO 
2.6 

4.0 
0.8 
I  .8 
2.0 

1  .0 
0.8 
0.8 

2  .4 
1  .6 
I  .2 
4.6 
1  .0 
0.8 
1  .3 
2.0 
0.6 
1  .2 
1  .1 
0  8 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


420QOE-H 

1351 . • 

40. 


5600. 
30.  • 
1  . 


600. 

IS. 

1. 


17 

01 

77 

1345 

31 

01 

77 

1445 

07 

03 

77 

1540 

05 

04 

77 

1  130 

02 

05 

77 

1200 

30 

05 

77 

1600 

13 

06 

77 

1550 

27 

06 

77 

1400 

11 

07 

77 

1410 

26 

07 

77 

1350 

27 

07 

77 

1350 

28 

07 

77 

1430 

22 

08 

77 

1435 

08 

09 

77 

1  1  10 

'9 

09 

77 

1505 

03 

10 

77 

1600 

04 

10 

77 

1440 

OS 

10 

77 

1340 

18 

10 

77 

1420 

31 

10 

77 

1620 

26 

1 1 

77 

1500 

12 

12 

77 

1450 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

.046 

.061 

.048 

.051 

.062 

.  12 

.  MQ 

.  >30 

.110 

.058 

0.080 

0.070 

0.100 

0.  170 

0.070 

0.043 

0.049 

0.  110 

0.030 

0.024 

0.029 

0.025 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 


0.022 

0.006 

0.005 

0.002 

O.OlB 

0.O43 

0.063 

0.064 

0.060 

0.029 

0.034 

0.023 

0.013 

0.020 

0.010 

0.012 

011 

013 

012 

006 

004 

001 


19 
FILTERED 

AMMONIA 
MG/L 


.020 

.240 

.050 

.060 

.030 

.IS 

.130 

0.080 

0.  130 

.040 

.500 

.OIOL 

.010 

.010L 

.030 

0.030 

0.050 

0.060 

0  020 

0.010 

0.  100 

0.010L 


30 

TOTAL 

KJELDAHL 

MG/L 

0.380 
3.000 
1  .000 
1  .300 
.680 
.0 

.  100 
.300 
.700 
.720 
.860 
.730 
0.500 
1  .000 
0.590 
O.BOO 
0.750 
1  .000 
0.430 
0.530 
0.480 
0.330 


20 


21  22 

FILTERED  FILTERED 

N02 - N  N03 - N 

MG/L  MG/L 


0.01  I 
0.003 
0.003 
0.005 
0.003 
0.019 
0.014 
0.016 
0.018 
0.007 
0.006 
0.005 
0.002 
0.003 
0.007 
0.005 
0.006 
0.007 
0.005 
0.003 
0.004 
0.003 


0.02Q 
0.010 
0.020 
.020 
010L 
.01 
.OIOL 
OIOL 
.030 
.OIDL 
OIOL 
OIOL 
0.01QL 
0  OIOL 
OIOL 
.010 
OIOL 
OIOL 
010L 
OIOL 
.010 
.030 


1 


5 
TOTAL 

SOLIDS 
MG/L 


26.0 

13.0 

0.0 

20 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

5.0 

10.0 

5.0 

10.0 

10.0 

25. 

10.0 

30.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

65.0 

45.0 

5.0 

ISO 

20.0 

70.0 

4,0 

5.0 

5.0 

3.0 


12-4 
9.1 
7.0 

18 


9.0 
1  ,9U 
0.6 

22 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  0- SOL  IDS 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  D.170  0.064  0  SOO 

AVG  OR  GEOM  MN  I • I  0.073  0.021  O.OBOD 

MINIMUM  0.034  0.001  0.010 

NO  OF  SAMPLES  22         22         22 


2.000 
D.866 
0.320 


0.019 
0.007 
0.002 

22 


0.030 
0.01 3D 
0.010 

22 


70.0 
16.5 
3.0 

32 


754 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
or  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
.3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
•  3 
■  3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 

.3 

.3 
.3 

.3 

3 
3 


1? 

01 

77 

1345 

31 

01 

77 

1445 

07 

03 

77 

1540 

05 

04 

77 

1130 

02 

05 

77 

1300 

30 

05 

77 

1600 

13 

OS 

77 

1550 

27 

06 

77 

1400 

11 

OT 

77 

1410 

26 

07 

77 

1350 

27 

07 

77 

1350 

28 

07 

77 

1430 

22 

08 

77 

1435 

OB 

09 

77 

1  1  10 

19 

09 

77 

1505 

03 

10 

77 

1600 

04 

10 

77 

1440 

05 

10 

77 

1340 

18 

10 

77 

1420 

31 

10 

77 

1620 

28 

1 1 

77 

1500 

12 

12 

77 

1450 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  m    I  ■  I 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

S5 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TO J  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MC/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MO/L 

MO/L 

MC/L 

UG/l 

97 

2.70 

16.0 

1.0L 

122 

5. BO 

7.0 

3.0 

95 

3.40 

6.0 

2.0 

T29 

5.10 

7.0 

1  .0 

118 

3.60 

5.0 

1  .OL 

137 

3.7 

5-0 

l.OL 

132 

4.80 

4.0 

1  .OL 

136 

6.00 

5.0 

3.0 

130 

9.50 

3.0 

l.OL 

116 

2.60 

5.0 

11.0 

1  .OL 

ue 

2.10 

6.0 

8,0 

1  .OL 

116 

3.30 

6.0 

7.0 

1  .OL 

106 

5.60 

e.o 

l.OL 

110 

12.00 

6.0 

l.OL 

79 

4.50 

1.01 

l.OL 

74 

S.60 

1.0 

1  .OL 

79 

7.80 

2.0 

1  .OL 

79 

23.00 

6.0 

11  .0 

72 

4.60 

1  .0 

1  .OL 

70 

4.40 

2.0 

7.0 

84 

4.60 

2.0 

2.0 

ec 

2.70 

2.0 

137 

23.00 

16.0 

11.0 

11  ,0 

104 

5.79 

4.  80 

e.7 

2.00 

70 

2.10 

1.0 

7.0 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


22 


32 


22 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203        221  225 

TOTAL      TOTAL      TOTAL  TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L       UG/L       MG/L       MG/L 


229 

215 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

31  01 

77 

1445 

.3 

0.050L 

07  03 

77 

1540 

.3 

0.050L 

05  04 

77 

1130 

.3 

0.050L 

02  05 

77 

1200 

.3 

0.080 

30  05 

77 

1600 

.3 

0.050L 

13  06 

77 

1550 

.3 

0.050L 

27  06 

77 

1400 

■3 

0.050L 

11  07 

77 

1410 

-3 

0.050L 

26  07 

77 

1350 

.3 

0.050L 

27  07 

77 

1350 

.3 

0.050L 

28  07 

77 

1430 

.3 

0.050L 

22  08 

77 

1435 

3 

0.110 

OB  09 

77 

11  10 

.3 

O.OSOL 

IB  09 

77 

1505 

.3 

0.050 

MAXIMUM 

0.110 

AVG  OR 

GEOM  MN 

(•> 

0 . 056D 

MINIMUM 

0.050 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAINY  RIVER 
ABOVE  EMO 
RIVER 


STATION  ID:   19-0001*011-02 


MAJOR  BA51N:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RIVE-! 


STORET  CODE:  05 
001 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRj  DEPTH 
FEET       MTRS 


17  01 
01  02 
08  03 
05  04 
03  05 
31  05 
14  06 
27  06 
1  1  07 

26  07 

27  07 

28  07 
22  OB 
08  09 
20  09 

03  10 

04  10 

05  10 
IB  10 
01  11 

29  11 


77  1615 

77  1040 

77  0840 

77  0935 

77  1300 

77  1130 

77  1020 

77  1550 

77  1530 

77  1450 

77  1200 

77  1315 

7  7  1600 

77  1240 

77  1110 

77  1500 

77  1630 

77  1100 

77  1215 

77  1110 

7  7  1045 
77  1120 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
•  3 

.3 
.3 
.3 

.3 
3 
.3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


LONG 

U.T.Ii.  15  0439950.0  53B240C 

.0  4 

REGION  06 

MILEAGE   1 

82.40 

934 

901 

444         BO 

B1 

M 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS      TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

16305 

4 

13000E+2 

192. 

52. 

1  .0 

(  .4 

16314 

4 

12000E+2 

1600. 

200. 

1.0 

10.0 

4  .2 

16323 

4 

27000E-H 

7500. 

10.   L 

1  .0 

10  0 

2.2 

16333 

6 

6000. 

SBOOOEt! 

44. 

2.0 

6.0 

1  .B 

163-11 

7000. 

300. 

10.   L 

1  2 

16319 

e 

11000E+1 

410. 

5400. 

16.0 

10.0 

2  0 
1.6 

16357 

6 

1  100. 

30. 

10.   L 

20,0 

6.0 

16365 

8 

6 

1 000 .   L 

20. 

1  12. 

25.0 

5.0 

1   4 

16373 

6 

1000.   L 

100.   L 

12. 

22.0 

7.0 

1  .0 

16381 

24.0 

6.4 

1  .2 

16389 

22.0 

5  5 

2.0 

16398 

1000.   L 

10.   L 

96. 

1  . 

34.0 

5.  1 

OB 

16414 

1600. 

260. 

4. 

18.0 

9.0 

2.0 

16406 

150. 

1  . 

1  . 

1  .2 

16422 

3 

2200. 

140. 

448. 

14.0 

9.0 

1  .0 

16430 

3 

3B00. 

40. 

12. 

13.0 

10.2 

0.8 

16438 

6 

3 

560. 

130. 

20. 

11.0 

9.9 

0.8 

16446 

6 

3 

380. 

330. 

72. 

11.0 

9-8 

0.8 

16454 

S 

3 

eioo. 

52B. 

32. 

9.0 

10.0 

0.8 

16462 

3 

6 

68000E+1 

4000. 

1  . 

9.0 

11.0 

1  .8 

16470 

3 

1600. 

620. 

1. 

3.0 

13.0 

0.2 

16476 

4 

2SO00E+1 

5B00. 

1. 

1.0 

12.0 

O.B 

13000E+2 

3B000£t1 

5400. 

1  . 

25.0 

13.0 

4.3 

8274.*  D 
150. 

298 . •  D 
1  . 

21.'  0 
1  . 

1  .  • 

1  . 

12.4 
1  .0 

B.8 
5.0 

1  .* 
0.2 

20 


30 


755 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTP.5 


17  01  77  1615 
01  0?  77  1040 
08  03  77  0840 
05  04  77  0935 
03  OS  77  1200 
31  05  7  7  II 30 
14  06  7  7  1020 
27  06  77  1550 
11  07  77  1530 

26  07  77  1450 

27  07  77  1200 

28  07  77  1315 
22  08  77  1600 
OB  09  77  1240 
20  09  7  7  1110 

03  10  77  1500 

04  10  77  1630 

05  ID  77  1100 

18  10  77  1215 
01  11  77  1110 

29  II  7  7  1045 
13  12  77  1120 


MAX I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  - ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SiMP  DTE  HOUR 
Or  MO  YR  LMT 


17  01  77  1615 
01  02  77  1040 
OB  03  77  0340 
05  04  77  0935 
03  05  77  1200 
31  OS  77  1130 
14  06  77  1020 
27  06  7  7  1550 
II  07  77  1530 

26  07  77  1450 

27  07  77  1200 
2B  07  77  1315 
22  OB  77  1600 
08  09  77  124D 
20  09  77  1110 

03  10  77  1500 

04  10  77  1630 

05  10  77  1 100 
18  10  77  1215 
01  11  77  1110 
29  11  77  1045 
13  12  77  1  120 


STN   STN  SIMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 

.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 


JJ 

J4 

FB 

JU 

#1 

itit 

» 

fa 

/ 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCI/t 

P 

RE4CTJVE 

AMMONIA 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIOS 

SOLIDS 

D- SOLIOS 

MG/L 

P    MG/l 

MG/L 

MG/L 

WG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.050 

0.016 

0.030 

0.530 

0.008 

0.03D 

5  .0 

0.040 

0.006 

0010 

0.740 

0  003 

0.010 

5.0 

0.056 

0  005 

0  080 

1  .200 

0 .  003 

0.020 

5.0 

0.061 

0  005 

0  030 

0.740 

0.005 

0.010 

10.0 

0.052 

0.038 

0.040 

0.580 

0.003 

O.OIOL 

15.0 

0.31 

0.091 

0.22 

0.65 

0.027 

0.02 

230. 

0.083 

0.070 

0.090 

0.720 

0.020 

O.OIOL 

10. 0 

0  100 

0.074 

0.080 

0.870 

0.012 

O.OIOL 

50.0 

0.O90 

0.049 

0.080 

1  .  100 

0.018 

0.030 

10.0 

0.042 

0.025 

0.020 

0.500 

0.005 

O.OIOL 

5.0 

0.036 

0.024 

O.OIOL 

0.530 

0.005 

0.010L 

5.0 

0.045 

0.023 

0.020 

D.520 

0.005 

O.OIOL 

5.0 

0  .062 

0.016 

0.010 

0  470 

0.004 

O.OIOL 

15.0 

0.080 

0.053 

O.OIOL 

0.460 

0.004 

O.OIOL 

3.0L 

0.053 

0.009 

0.010 

0.680 

0.006 

O.OIOL 

25.0 

0.035 

0.010 

0.020 

0.630 

0.003 

O.OIOL 

1D.0 

0.023 

O.OlO 

0.030 

0.460 

0 .  005 

O.OIOL 

5.0 

0.032 

0  006 

0.030 

0.490 

0.003 

0  010L 

10.0 

0.028 

0.008 

0  010 

0.310 

0.004 

O.OIOL 

5.0 

0.027 

0.002 

0.0101 

0.49O 

0.002 

0.010L 

5.0 

0.030 

0.007 

0.010 

0  .  590 

0.003 

0.010 

3.0 

0.022 

0.005 

0.010 

0.300 

0.002 

0.010 

2.0 

0.31 

0.091 

0.22 

1  .200 

0.027 

0.030 

230. 

0.0E2 

0.025 

0.0390 

0.625 

0.007 

0.0130 

19.90 

0.022 

0.002 

0.010 

0 .  300 

0.002 

0.010 

2.0 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

SEACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

WG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMH0S 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

83 

1  .80 

6.0 

1.0L 

99 

2.30 

8.0 

4.0 

BS 

2  SO 

6.0 

2.0 
1  .0 

1  14 

7.00 

6.0 

104 

4.  30 

7.0 

2.0 

203 

96. 

7.0 

1  OL 

123 

5.  BO 

6.0 

1  .OL 

134 

6.50 

7.0 

4  .0 

126 

9.20 

5.0 

15.0 

I0B 

4.30 

7.0 

11.0 

1  .OL 

108 

3.40 

7.0 

9.5 

1  OL 

107 

4.20 

7.D 

8.5 

1  OL 
1.0 

102 

20.00 

B.O 

107 

3.  90 

7.0 

1  .OL 

B5 

15.00 

1  .0 

1  .0 

66 

4.  BO 

2.0 

1  .OL 

66 

4.00 

2.0 

1  .OL 

65 

7.00 

2.0 

12.0 

61 

4.50 

1.0 

1  .OL 

73 

4.20 

3,0 

1  .OL 

65 

3.30 

2.0 

a.o 

b5 


2.60 


2.0 


MAXIMUM 

203 

96. 

8.0 

11  .0 

15.0 
2.6D 
1  .0 

AVG 

OR  GEOM  MN  I  *  I 

98 

9.B6 

5.0 

S.7 

MINIMUM 

61 

1  .80 

1  .0 

8.5 

235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

238 

60 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BP.J  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MQ/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

01  02 

77 

1040 

.3 

0.050L 

OB  03 

77 

0840 

.3 

0.050L 

05  04 

77 

0935 

.3 

0.050L 

03  05 

77 

1200 

3 

0.050L 

31  05 

77 

1130 

.3 

0.050L 

14  05 

77 

1020 

3 

0.050L 

27  06 

77 

1550 

.3 

0.050L 

1  1  07 

77 

1530 

3 

0.050L 

26  07 

77 

1450 

3 

0.050L 

27  07 

77 

1200 

■  3 

0.050L 

28  07 

77 

1315 

3 

0.050L 

22  08 

77 

1600 

.3 

0.070 

08  09 

77 

1240 

.3 

O.OSO 

20  09 

77 

11  10 

.3 

MAXIMUM 

0.070 
0.070 

AVG 

OR  GEOtl 

0 . 0530 

MINIMUM 

0.050 

NO  OF  SAMPLES 


756 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAINY  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  FORT  FRANCES. 

RIVER 


STATION  ID:   19-0001-012-02 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RIVER 


STOR.ET  CODE:  05 
001 


IB 

01 

77 

1300 

01 

02 

77 

1120 

08 

03 

77 

1  130 

04 

04 

77 

1550 

03 

05 

77 

1200 

31 

05 

77 

1400 

il 

06 

77 

1  130 

28 

06 

77 

1030 

12 

07 

77 

1  130 

26 

07 

77 

1600 

27 

07 

77 

0850 

26 

07 

77 

1000 

23 

oa 

77 

1205 

08 

09 

77 

1350 

20 

09 

77 

1320 

03 

10 

77 

1350 

04 

!0 

77 

1700 

OS 

10 

77 

0850 

18 

10 

77 

1035 

01 

It 

77 

11*5 

29 

11 

77 

1140 

13 

12 

77 

1300 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
-3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


VAX] MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

M I N 1  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OV  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS 

01 

77 

1300 

01 

02 

77 

1120 

08 

03 

77 

1130 

04 

01 

77 

1550 

03 

05 

77 

1200 

31 

05 

77 

1400 

14 

06 

77 

1130 

23 

06 

77 

1030 

12 

07 

77 

1  130 

26 

07 

77 

1600 

27 

07 

77 

0650 

28 

07 

77 

1000 

23 

oe 

77 

1205 

oe 

09 

77 

1350 

20 

09 

77 

1320 

03 

10 

77 

1350 

04 

10 

77 

1700 

OS 

10 

77 

0850 

IS 

10 

77 

1035 

01 

11 

77 

1145 

29 

11 

77 

1140 

13 

12 

77 

1300 

18  01 
01  02 
08  03 
04  04 
D3  05 
31  05 
14  06 
28  06 

12  07 

26  07 

27  07 

28  07 
23  08 
08  09 
20  09 

03  10 

04  10 

05  10 
18  10 
01  1  I 

29  11 

13  12 


77  1300 
77  1120 
77  1130 
77  1550 
77  1200 
77  1400 
77  1130 
77  1030 
77  1130 
77  1600 
77  0850 
77  1000 
77  1205 
77  1350 
77  1320 
77  1350 
77  1700 
77  0850 
77  1035 
77  1145 
77  1140 
77  1300 


3 

.3 
.3 

.3 

•  3 

3 

.3 

3 
-3 

3 
.3 
.3 

3 
,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  IM 

MINIMUM 


LONG 

U.T.M. 

15  0464340.0  5376700.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

204.00 

934 

901 

444 

80 

3  1 

84 

as 

BOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.f. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

COLIFORM 

COLI FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

16302 

4 

23O0OE*2 

204. 

500. 

1.0 

2.6 

16311 

4 

980Q0E»2 

56000 

640. 

1.0 

9.0 

5.0 

16320 

4 

96000E*2 

I5OO0E+2 

10.   L 

1  0 

10.0 

5.5 

16329 

0 

20000E+I 

1 1000E+1 

5fi. 

4.0 

10.0 

2.2 

16338 

70000. 

9000. 

10.   L 

1  .6 

16346 

6 

5500. 

5000. 

1230. 

16.0 

10.0 

2.0 

16354 

6 

1600. 

300. 

10-   L 

20.0 

5.0 

1  .8 

16362 

6 

1 0000 .   L 

1 000 ,   L 

50. 

20.0 

5.0 

3.0 

16370 

6 

10000E41L 

1 000 .   L 

4. 

19.0 

6.0 

2.0 

16378 

21.5 

5.1 

1.0 

I63B6 

21.0 

5.8 

1  4 

16395 

BOQO. 

1 500 .   G 

192. 

23.0 

5.3 

1  .4 

16411 

26000E+2 

36000E*1 

40. 

16.0 

8.0 

2.8 

16403 

5600. 

600.   C 

1  . 

2.6 

16419 

3 

2500. 

1000. 

28. 

14.0 

9.0 

0.6 

16427 

3 

300. 

4600. 

12. 

14.0 

10.2 

0.8 

16435 

6  3 

2700. 

490. 

24. 

13.0 

10.6 

0.8 

16443 

6  3 

730. 

310. 

B. 

11.0 

10.6 

0.8 

16451 

6  3 

1200. 

720. 

12. 

B.O 

11.0 

0.4 

16459 

3  6 

64000**1 

9900 

20. 

9-0 

10.0 

1.4 

16466 

3 

2000. 

2200 

4. 

3.0 

9.0 

0.3 

16475 

4 

6800. 

900. 

36. 

1.0 

12.0 

1.0 

9BOOOE*2 

l5000E-f2 

1230. 

23.0 

12.0 

5.5 

27167. •  0 

3512.'  E 

28.*  0 

11.8 

S.5 

1  .9 

300. 

204. 

1  . 

1  .0 

5.0 

0.3 

20 

20 

2D 

20 

19 

22 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTEREO 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMBON  I  & 

KJELOAHL 

N02  -  N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0  040 

0.005 

0.020 

0.530 

0.009 

0.020 

5.0 

0.044 

0.006 

0.050 

0.920 

0.003 

O.O10 

5.0 

0.  110 

0.013 

0.050 

1  .200 

0.003 

0.040 

10.0 

0.045 

0.004 

0.030 

0.640 

0.004 

O.OIOL 

30.0 

0.030 

0.017 

0.030 

0.400 

0  003 

0.010L 

5.0 

0.  14 

0.046 

0.04 

0.72 

0.007 

0.04 

40. 

0,069 

0.034 

0.010 

0.520 

0.003 

0.010L 

5.0 

0.110 

0.057 

0.010L 

0.990 

0.007 

O.OIOL 

10.0 

0  070 

0.021 

0.020 

0.980 

0.O03 

0.010L 

10.0 

0  038 

0.015 

0  060 

0.600 

0.002 

O.OIOL 

5.0 

0.040 

0.014 

0.010L 

0.42O 

0.002 

O.O10L 

10.0 

0.040 

0.013 

0.010L 

0.380 

0.002 

O.OIOL 

5.0 

0.058 

0.025 

0.010 

0.41O 

0.003 

O.OIOL 

5,0 

0.053 

0.009 

0.020 

0.840 

0.003 

O.OIOL 

4,0 

0.023 

0.002 

O.OIOL 

0.380 

0.002 

O.OIOL 

5.0 

0.026 

0.008 

0.010 

o.3ao 

0.001 

O.OIOL 

3.0 

0.020 

0.009 

0.020 

0.330 

0.002 

O.OIOL 

3.0 

0.016 

0.007 

0.020 

0.310 

0.002 

O.OIOL 

3.0 

0.01B 

0.002 

0.010 

0.370 

0.002 

O.OIOL 

1.0 

0.016 

0.002 

O.OIOL 

0.440 

0.002 

O.OIOL 

5.0 

0.040 

0.006 

O.OVQ 

0,570 

0.003 

0.010 

2.0 

0.068 

0.005 

0.01D 

0.630 

0.002 

0.010 

30.0 

0.  14 

0.057 

0.060 

1  .200 

0.009 

O.O40 

40. 

0.051 

0.015 

0.021D 

0.589 

0.003 

0.0130 

9.1 

0.016 

0.002 

0.010 

0.310 

0.001 

0.010 

1  .0 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20S 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAT.  IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

BO 

3.70 

6.0 

4.0 

86 

1  .70 

6.0 

3.0 

96 

4.90 

4.0 

5.0 

92 

8.  BO 

1  .0 

2.0 

SO 

2.70 

60 

5.0 

125 

28. 

B.O 

20 

99 

5.70 

B.O 

3.0 

118 

7.30 

11  .D 

14.0 

1  14 

7.50 

8.0 

4.0 

97 

0.40 

9.0 

7.5 

3.0 

94 

3.20 

8.0 

9.0 

30 

92 

4.50 

8.0 

7.0 

1  .OL 

92 

4.30 

9.0 

4.0 

91 

2.40 

7.0 

4.0 

64 

3.20 

1  .0 

2.0 

57 

2.40 

1  .0 

1  .OL 

58 

2.40 

2.0 

1  .0 

57 

2.20 

2.0 

1  .0 

$6 

2.60 

2.0 

2.0 

56 

2.  BO 

2.0 

1  .0 

57 

2.80 

2.0 

3.0 

66 

14.00 

2.0 

125 

28. 

11.0 

9,0 

14.0 

63 

5.34 

5.  1 

7.B 

3.  20 

56 

0.40 

1  .0 

7.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


21 
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CONT  D 


SAMP  DTE 

HOUR 

or 

MO 

YB 

LMT 

D1 

01 

77 

1120 

OB 

03 

77 

1130 

04 

04 

77 

1550 

03 

05 

77 

1200 

31 

OS 

77 

1400 

14 

06 

77 

1130 

38 

06 

77 

1030 

12 

07 

77 

1  130 

26 

07 

77 

1600 

27 

07 

77 

0850 

26 

07 

77 

1000 

23 

08 

77 

1205 

OS 

09 

77 

1350 

20 

09 

77 

1320 

STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTHS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


235 

203 

221 

225 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.050L 

0.O5OL 

O.OSOL 

0.050L 

0.050L 

0.050L 

0.0501 

0.050L 

0.050L 

O.OSOL 

0.050L 

0.070 

0.0501 

0.050 

229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201  236 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 

MG/L  MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


MAXIMUM       0.070 
AVG  OR  GEOM  MN  (•>        0.051D 
MINIMUM       0.050 


NO  OF  SAMPLES 


14 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


RAINY  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  FORT  FRANCES, 

RIVER 


STATION  ID:   19-0001-013-02 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RIVER 


STORET  CODE:  05 
001 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

03 

05 

77 

1200 

31 

05 

77 

1405 

14 

OS 

77 

1140 

2a 

OG 

77 

1040 

12 

07 

77 

1140 

26 

07 

7  7 

1610 

27 

07 

77 

OB60 

28 

07 

77 

1010 

23 

08 

77 

1  150 

08 

09 

77 

1400 

20 

09 

77 

1330 

03 

10 

77 

1400 

04 

10 

77 

1705 

05 

10 

77 

0910 

18 

10 

77 

1045 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


03 

05 

77 

1200 

31 

05 

77 

1405 

14 

06 

77 

1  140 

28 

06 

77 

1040 

12 

07 

77 

1  140 

26 

07 

77 

1610 

27 

07 

77 

0860 

28 

07 

77 

1010 

23 

OB 

77 

1  ISO 

08 

09 

77 

1400 

20 

09 

77 

1330 

03 

10 

77 

1400 

04 

10 

77 

1705 

05 

10 

77 

0910 

IB 

10 

77 

1045 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 


LONG 

J.T.M 

15  04643^ 

0.0  5376600.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

204.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

M 

80S 

3 

1 

Sample 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

no 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

16339 

8OO00 . 

21000. 

20. 

l  .4 

16347 

6 

6300. 

2000. 

120. 

16.  D 

100 

1  .8 

16355 

6 

2100. 

630. 

10,   L 

20.0 

6.0 

2.2 

16363 

6 

10000.   L 

500. 

310. 

20.0 

5.0 

3.4 

16371 

6 

10000E+1L 

1000.   1 

1  . 

19.0 

6.0 

2.0 

16379 

21.5 

4  4 

1  .6 

16387 

22.0 

4.5 

2.0 

16396 

3000, 

1500.   G 

216. 

23.0 

4.S 

2.0 

16412 

49000E+2 

31000E+1 

12. 

16.0 

7.0 

2.6 

1  6404 

3000. 

600.   G 

1  , 

3  0 

16420 

3 

1  100. 

1100. 

32. 

14.0 

8.0 

0.6 

16423 

3 

200. 

30. 

4. 

13.0 

10.6 

OB 

16436 

8  3 

1400. 

1100. 

4. 

13.0 

9-3 

o.e 

16444 

6  3 

1000. 

1060. 

1  . 

11.5 

10-4 

0.8 

16452 

6  3 

11000E-H 

1210. 

12. 

8.0 

11.0 

0.6 

4900OE+2 

31000E+1 

310. 

33.0 

1  1.0 

3.4 

8677.*  0 

1 486 . •  E 

12."  0 

16.7 

7.5 

1  .7 

200. 

30. 

1  . 

e.o 

4.4 

0.6 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTEREO 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.030 

0.014 

0 

090 

0.440 

O.OOS 

O.O'OL 

10.0 

0.094 

0.035 

0 

03 

0.20 

0.005 

0.01  L 

25. 

0.083 

O.046 

0 

070 

0.620 

0.004 

0.010 

10.0 

0.  160 

0.070 

0 

020 

0.730 

0.007 

0.010L 

30.0 

0.037 

0.022 

0 

070 

O.BBO 

0.003 

0.010L 

5.0 

0.064 

0.009 

0 

030 

0.620 

0.OO2 

0.010L 

10.0 

0.053 

0.008 

0 

010L 

0.520 

0.002 

0.010L 

10.0 

0.068 

0.014 

0 

010L 

0.500 

0.002 

0.010L 

10.0 

0.  120 

0.062 

0 

010 

0.480 

0.003 

0010L 

10.0 

0.052 

0.006 

0 

010L 

0.440 

0.003 

0.010L 

SO 

0.023 

0.0O3 

0 

010L 

0.340 

0.002 

0.010L 

5.0 

0.021 

0.008 

0 

010 

0.370 

0.001 

D.010L 

3.0 

0.020 

0-007 

0 

020 

0.330 

0.002 

0.0101 

4.0 

0  .  020 

0.006 

0 

020 

0.350 

0.002 

0.010L 

3.0 

0.018 

0.002 

0 

010 

0.330 

0.002 

0.010L 

2.0 

0.  150 

0.070 

0 

090 

0.880 

0.007 

o.oto 

25. 

0.0S7 

O.021 

0 

.0280 

0.477 

0.003 

0.0100 

8.8 

0.018 

0.002 

0 

010 

0.20 

0.001 

0.010 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


15 
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SAMP    DTE    HOUR      STN 
Dlf    MO    YR    LMT         DIST 
FEET 


03  05 
31  05 
14  OS 
28  05 
12  07 

26  07 

27  07 

28  07 

2  3  08 
08  09 
20  09 

03  10 

04  10 

05  10 
18  10 


77  1200 
77  1405 
77  1140 
77  1040 
77  1140 
77  1610 
77  0660 
77  1010 
77  1150 
77  1400 
77  1330 
77  1400 
7  7  1705 
77  0910 
77  1045 


STN  SAMP   PJ 
BRi  DEPTH 
Mini 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
-3 

3 
.3 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


78 

100 

100 

124 

•99 

102 

94 

92 

94 

92 

67 

57 

57 

57 

56 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


3.70 
4.9 
8.50 
10.00 
7.  10 
5.20 
4.00 
4.50 
6.40 
4.30 
3.10 
2.30 
2.10 
2.10 
2.30 


0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
8.0 
8.0 
7.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 


59 

SULPHATE 


MG/L 


9.0 

10. 0 

6.0 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
■  MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 

5.0 
3.0 
2.0 
14.0 
3.0 
4.0 
4.0 
1.0 
4.0 
3.0 
1.0 
1.0 
l  .0 

t.o 

1.0 


MAX [MUM 

AVG  OR    GEOM  MN    (  •  l 

MINIMUM 

NO   OF    SAWPLES 

SAMP   DTE   HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DV   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


124 
85 

56 

15 
235 


10.00 
4.70 
3.10 

15 
203 

TOTAL 


10.0 
S.8 
1.0 


221 

TOTAL 


MERCURY      ALUMINUM      CHROMIUM 


UG/L 


MG/L 


MG/L 


tO.O 
S3 
6.0 

3 

225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


201 
TOTAL 
MN 
MG/L 


14.0 
3.2 
1.0 

15 
238  SO 

TOTAL 
NICKEL      FLUORIDE 
MG/L  MG/L 


03  05  77 

1200 

-3 

0.050L 

31  05  77 

1405 

.3 

0.050L 

14  06  77 

1140 

.3 

0.050L 

28  06  77 

1040 

3 

0.050L 

12  07  77 

1140 

3 

0.050L 

26  07  77 

1610 

3 

0.050L 

27  07  77 

0860 

3 

0 . 050L 

28  07  77 

1010 

3 

0 . 050L 

23  08  77 

1150 

3 

0.050L 

OS  09  77 

1400 

3 

0.050L 

20  09  77 

1330 

3 

0.070 

MA  K  I  MUM 

0.070 

avg  on 

GEOM  MN 

C) 

0.O52D 

MINIMUM 

0.050 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W 

./  SITE: 

RAINY 

RIVER 

STATION 

ID:   1 9 ■ 00 

01 -014-02 

SAMPLE  POINT: 
STATION  TYPE ■ 

DOWiMSTREAM  FROM  FORT 
RIVER 

FRANCES. 

SOUTH 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

NELSON  RIVER 

STORET  CODE: 

OS 
001 

MINOR  BASIN:  LAKE 

WINNIPEG  EA5T  RAINY 

RIVER 

STN  NO 

14 

L»T 

LONG 

U.T.M. 

IS  0464350.0  5376475 

.0  4      1 

JEGION  06 

MILEAGE 

204 

.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

96 

805 

3 

t 

SAMP  DTE  HOUR 
DT  MO  TR  LMT 

STN 

DIST 

FEET 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

SAMPLE 
NO 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 
COL  I  FORM 
MF/lOOML 

FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 

M.F. 

ENTER. 

MF/100ML 

PSEUD. 

MPA 

MF/1D0ML 

WATER 
TEMP. 
DEG  C 

DISS. 

02 

MG/L 

5-DAY 

BOD 

MG/L 

03  05 
31  05 
14  06 
28  06 
12  07 
26  07 

77  1200 
77  1410 
77  1150 
7  7  1050 
77  1 150 
77  1620 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 

16340 
1634B 
16356 
16361 
16372 
16380 

B 
6 
6 
6 

21000E+1  • 
19000E+1 
3800. 
10000.   L 
lOOOOEftL 

2000. 
6000. 
5000. 
100. 
10O0-   L 

10.   L 
760. 

10.   L 
190. 
B. 

16.0 
20.0 
20.0 
19.0 
22.0 
22.0 
23.0 
16.0 

10.0 
6.0 
3.0 
5.0 
3.7 
3.8 

1  .4 
2.2 

1.8 
3.0 
2.0 
1  .4 
1  .8 

27  07 

28  07 
23  08 

77  0870 
77  1020 
77  1140 

.3 
.3 
.3 

16386 
16397 
16413 

2000. 
28000E+2 

1500.   G 
12000E»1 

232. 
20. 

3.6 

6.0 

2.0 
0.4 
2.B 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.6 

08  09 
20  09 

03  10 

04  10 

05  10 
18  10 

77  1410 
77  1345 
77  1410 
77  1720 
77  0915 
77  1055 

.3 

.3 
3 
.3 
.3 
3 

16405 
16421 
16429 
16437 
16445 
16453 

3 
3 

6  3 
9  3 

6  3 

3600. 
1600. 
700. 
1400. 
1200. 
10000E+1 

600.   G 
1000. 
200. 
490. 
440. 
730. 

1  . 
56. 

t  . 
24. 

1  . 
12. 

14.0 
13.0 
13.0 
10.5 
8.0 

B.O 
10.6 

9.2 
10.4 
11.0 

MAXIMUM 

26000E+2 

12000E+I 

760. 

23.0 

11  .0 

3.0 
1  .5 
0.4 

AVG 

i  OR  GEOM  MN  ( ■  1 
MINIMUM 

13658.*  0 
700. 

1261 .*  E 
100. 

17.*  D 

1  . 

16.7 
8.0 

6.  9 
3.0 

NO 

OF  SAMPLES 

13 

13 

13 

13 

1  3 

15 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 
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SAMP  DIE  HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

YR  LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMON I A 

KJELOAHL 

NMN 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0-1 

SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

03  05 

77  1200 

.3 

0 .  039 

0.015 

0.150 

0.5O0 

0.003 

0.010L 

5.0 

31  05 

77  1410 

.3 

0.  14 

0.067 

on 

0.57 

0  005 

0  01  L 

25. 

14  06 

77  1150 

3 

0.087 

D.OSI 

0.  150 

0.680 

0.004 

0  010 

10.0 

28  06 

77  1050 

3 

0.  120 

0  070 

0.030 

0.990 

0.007 

O.OIOL 

20.0 

12  07 

7  7  1 1 50 

.3 

0.  110 

0  021 

0.130 

1  .  100 

0.004 

0.0101 

10.0 

26  07 

77  1620 

3 

0.050 

O.Oll 

0 .  040 

0.560 

0.003 

0.010L 

10  0 

27  07 

77  0970 

.3 

0.017 

0.008 

O.O10L 

0.520 

0.002 

0.010L 

10.0 

28  07 

77  1020 

.3 

0,063 

0.017 

0.010L 

0.500 

0.002 

O.OIOL 

10.0 

23  08 

77  1140 

.3 

0.110 

0.058 

0.010 

0.400 

0.003 

O.OlOL 

10.0 

08  09 

77  1410 

3 

0.074 

0.007 

0.010L 

0.630 

0.002 

O.OIOL 

a.o 

20  09 

77  1345 

.3 

0.023 

0.004 

O.OIOL 

0 .  330 

0.002 

0.010L 

10.0 

03  10 

7  7  1410 

.3 

0.028 

0.006 

0.010 

0.460 

0.00 1 

O.OIOL 

3  0 

04  10 

77  1720 

3 

0.017 

0.007 

0.020 

0.310 

0.004 

0.010L 

3.0 

05  10 

77  0915 

3 

0.015 

0.005 

0.020 

0.310 

0.003 

O.OIOL 

3.0 

18  10 

77  1055 

.3 

0.024 

0.004 

0.010 

0.480 

0.003 

O.OIOL 

3.0 

MAXIMUM 

0.14 

0.070 

O.1S0 

1  .  100 

0.007 

0.010 

25. 

AVC 

|  OR  GEOM  MN  1 ■ ) 

0.063 

0.023 

0.048D 

0.556 

0.003 

O.OIOD 

9.3 

MINIMUM 

0.015 

0.004 

0.010 

0.310 

0.001 

0.010 

3.0 

NO    OF    SAMPLES 
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CONT'D 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

F0RMA2IN 

WG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

03  05 

77 

1200 

3 

B8 

6.40 

8.0 

4.0 

31  05 

77 

1410 

•3 

113 

14. 

10.0 

2.0 

14  06 

77 

1150 

3 

102 

5.50 

9.0 

3.0 

28  06 

77 

1050 

.3 

128 

14.00 

7.0 

13.0 

12  07 

77 

1  150 

.3 

103 

8.70 

7.D 

2.0 

26  07 

77 

1620 

.3 

103 

6.20 

9.0 

10.0 

4.0 

27  07 

77 

OB70 

3 

94 

4,40 

7.0 

■  0. 0 

4.0 

28  07 

77 

1020 

3 

95 

5.  10 

8.0 

6.5 

1  .OL 

23  08 

77 

1  140 

3 

95 

6.40 

8.0 

4.0 

OS  03 

77 

1410 

.3 

97 

5.70 

B.O 

3.0 

20  09 

77 

1345 

3 

68 

3.90 

1  .0 

2.0 

03  10 

77 

1410 

.3 

57 

2.20 

2.0 

1.0L 

04  10 

77 

1720 

.3 

57 

2.30 

2.0 

1  .OL 

05  10 

77 

0915 

.3 

57 

2.40 

2.0 

1.0 

18  10 

77 

1055 

.3 
MAXIMUM 

58 
128 

2.70 
14. 

2.0 
10.0 

10.0 

1.0 
13.0 

avc 

OR  GEON  ..1-   i 

83 

5.99 

6.0 

6.8 

3.1D 

MINIMUM 

S7 

2.20 

1  .0 

6.5 

1.0 

NO  OF  SAMPLES 


1S 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  MS  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


03 

05 

77 

1200 

31 

05 

77 

1410 

14 

06 

77 

1150 

28 

06 

77 

1050 

12 

07 

77 

1150 

26 

07 

77 

1E30 

27 

07 

7  7 

0870 

28 

07 

77 

102D 

23 

OB 

77 

1140 

OB 

09 

77 

1410 

20 

09 

77 

1345 

235  203        221        225 

TOTAL  TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


0501 

050L 

050  L 

050  L 

050L 

050L 

0.050L 

0.050L 

0.050L 

0.050L 

0.060 


329  215  249  201 

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CAOMIUM  ZINC  MN 

MG/L  MG/L  MG/L  MG/L 


238         50 
TOTAL 

NICXEL  FLUORIDE 
MG/L       MG/L 


MAXIMUM  0.060 

AVG  OR  GEOM  MM  (•)  0.0510 

MINIMUM  0.050 

NO  OF  SAMPLES  11 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


1B  01  77  1230 
01  02  77  1025 
OB  03  77  1050 
07  06  77  1230 
05  07  7  7  1500 
16  08  7  7  1100 
29  09  77  1010 
IB  10  77  1020 
13  12  77  1215 


CHUKUNI  RIVER 

DOWNSTREAM  FROM  BALMEft  CREEK 

RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  <  '  J 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT     OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77  1230 
01  02  77  1025 
OB  03  77  1050 
07  OB  77  1230 
05  D7  77  1500 
16  08  77  1100 
29  09  77  1010 
18  10  77  1020 
13  12  77  1215 


PJ 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINI  MUM 


STATION 

ID:   19-0001-015-02 

R  CREEK 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 

STORET  CODE: 

05 

MINOR  BASIN:  LAKE 

WINNIPEG 

EAST  WINNIPEG  RIVER 

001 

TERM  STREAM:  ENGLISH  RIVER 

1890 

LONG 

U.T.M. 

15  0449100.0  5E52600.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

172 

.60 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

BB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP  . 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

MF/100ML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

I  6505 

40. 

1. 

1. 

a.  a 

165)1 

4 

1. 

1. 

1. 

1  .0 

2.0 

165)7 

4 

1  . 

1  . 

1. 

0.5 

12.0 

1  .4 

16526 

5 

20. 

1  . 

232. 

19.0 

11  .0 

1  .6 

16532 

6  8 

1300. 

1  . 

24. 

20.0 

10.0 

1  .2 

16538 

5  B 

8. 

1  . 

4. 

17.0 

8.0 

1  .2 

16547 

6 

12.0 

10.6 

0.6 

16553 

6 

1  . 

1. 

1. 

9.0 

9.5 

0.4 

16565 

4 

1. 
1300. 

1. 
1. 

1. 
232. 

1.0 
20.0 

10.0 
12.0 

0.8 
2  2 

7.' 

1  •■ 

3.* 

9.9 

10.2 

1  .3 

1. 

1. 

1. 

0.5 

8.0 

0.4 

8 

e 

8 

8 

7 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 
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TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.028 

0 

008 

0.050 

0.E2O 

0.006 

0.010L 

15.0 

0.020 

0 

004 

0.020 

0.420 

0.025 

0.010 

5.0 

0.019 

0 

013 

0.040 

0.380 

0.003 

0.040 

1.0 

0.025 

0 

019 

0.060 

0.510 

0.034 

0.190 

5.0 

0.025 

0 

024 

0.050 

0.370 

0.026 

0.080 

3.0 

O.016 

0 

008 

0.010 

0.330 

0.003 

0.010L 

1.0 

0.018 

0 

0)0 

0.010 

0.390 

0.D01 

O.OIOL 

3.0 

0.020 

0 

009 

0.020 

0.380 

0.003 

O.OIDL 

1  .OL 

0.023 

0 

006 

0 .  020 

0.320 

0.002 

0.010 

40.0 

1  .0 

0.02B 

0 

024 

0.060 

0.620 

0.034 

0.190 

40.0 

■  5.0 

0.022 

0 

011 

0.03t 

0.413 

0.011 

0 . 04 1 D 

40.0 

3.9D 

0.016 

0 

004 

0.010 

0.320 

0.001 

0.010 

40.0 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 
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SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VB  LMT    OlST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01  77  1230 
01  02  77  1025 
OB  03  77  1050 
07  06  77  1230 
D5  07  77  1500 
IE  OB  77  1100 
29  09  77  10(0 
IB  10  77  1O20 
13  12  77  1215 


.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 


14  16 

COND.  TUR8. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


71 
70 
73 
11S 
116 
70 
61 
62 
63 


3.50 
0.80 
0.67 
2.20 
3.30 
1  .60 
1  .80 
1.50 
2.80 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


4.0 
1.0 
1-0 
5.0 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 


59 
SULPHATE 

MG/L 

10.0 

6.0 

2  5 

11.0 

17.0 

2.S 
3.5 
2.5 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT  A  IK 
AT  LAB 
MG/L 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 

I.OL 
1. 01 
1.0 

1.01 
1  .01 
1  .OL 
1  OL 

1  OL 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MM  (  • ) 

M I N ! MUM 


116 

78 
62 


3.50 
2.02 
0.67 


5.0 
2.0 
1  .0 


17.0 
6.9 
2.5 


1.0 
1  .00 

t  .0 


NO  OF  SAMPLES 


9 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  Ot  77  1230 

01  02  77  1025 

08  03  77  1050 

07  06  77  1230 

D5  07  77  1500 

16  OB  77  1100 

29  09  77  1010 

18  10  77  102D 

13  12  77  1215 


.3 
■  3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
■3 
-3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ I 
MINIMUM 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 
TOT.  MAG 
NESiUM 
MG/L 


66 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.OIOL 

O.OIOL 

O.OIOL 

0.060 

0.060 

0.040 

0.016 

O.OBO 

0.030 

0.080 

0.0350 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IS  CI  77  1230 
01  02  77  1025 
08  03  77  1050 
07  06  77  1230 
05  07  77  1500 
18  08  77  1  100 
29  09  77  1010 
18  10  77  1020 
13  12  77  1215 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

*VG  OR  GEOM  mn  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

77 

1230 

.3 

01  02 

77 

1025 

.3 

08  03 

77 

1050 

.3 

07  06 

77 

1230 

.3 

05  07 

77 

1500 

3 

IE  08 

77 

1100 

.3 

29  09 

77 

1O10 

.a 

IS  10 

77 

1020 

.3 

13  12 

77 

1215 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  1*1 
MINIMUM 

235 

TOTAL 

MERCURY 

UG/L 


050  L 
050  L 
050L 
050L 
050L 
050L 
050L 
050L 


0.050L 


O.O50 

0.050D 

0.050 


27J 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


O.OtL 

O.Ot 

0,01 

O.OtL 
0.01L 


0.01 

0-010 

0.01 


203        221  225 

TOTAL      TOTAL  TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 
MG/L       MG/L       MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451 

RAOI UM 

226  DISS 

PCI/L 


0.009 
0.069 
.008 
.021 
.025 
.007 
.010L 
.007 
.005 


0.069 

0.01BO 

0.005 


452 
GROSS"A" 
DISS 
PCI/L 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/i 

0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.O3OL 
0.004L 
0.004L 


0.030 

0.0120 

0.004 


453 
GROSS'A" 
UNDISS 
PCI/L 


454 
GROSS "8- 
DISS 
PCI/L 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

0.011 
0.011 
0.006 
0.022 
0.035 
0.016 

MG/L 

MG/L 

O.OIOL 

0.020L 

O.Otl 

0.004 

0.020L 

0.010 

0.035 

0.020 

0.010D 

0.015D 

0.020D 

0.010 

0.004 

0.020 

T 

9 

1 

455 

456 

460 

461 

OSS-B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNDISS 

236 

-137 

60 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

NO    OF    SAMPLES 


761 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BALMER  CHEEX 

AT  BALMER  LAKE  OUTLET 

RIVER 


ts 

01 

77 

0650 

01 

03 

77 

0930 

08 

03 

77 

13SS 

26 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

0900 

05 

07 

77 

1700 

15 

08 

77 

1515 

27 

09 

77 

0915 

17 

to 

77 

1715 

13 

12 

77 

0915 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DV  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IN  |'| 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTHS 


.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

M ] N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


18 

Ot 

77 

0350 

01 

02 

77 

0930 

ds 

03 

77 

132S 

26 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

D900 

05 

07 

77 

(700 

IS 

08 

77 

1515 

27 

09 

77 

0915 

17 

to 

77 

1715 

13 

12 

77 

0915 

STATION 

10:   19-0001-016-02 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  DIVER 

STORET  CODE: 

05 

MINOR  BASIN:  LAKE 

WINNIPEG 

EAST  WINNIPEG  RIVER 

001 

TERM  STREAM:  ENGLISH  RIVER 

1890 

LONG 

U.T.M. 

15  0448800.0  5656300,0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

176.20 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLO*  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-OAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/lOOML 

OEG  C 

MG/L 

MG/L 

16503 

1700. 

108. 

24. 

2.2 

16509 

4 

116- 

16 

8. 

T  .0 

1  .0 

16515 

9 

1  . 

1  . 

3.0 

13.0 

2.8 

16520 

16. 

1. 

2.0 

16530 

9 

28. 

60. 

19.0 

8.0 

1  .0 

16531 

3  9 

552. 

8. 

20.5 

7.5 

5.0 

16537 

B 

256. 

128. 

18.6 

B.O 

2  8 

16545 

E 

24. 

1  . 

12.0 

10. S 

1  .6 

16551 

6 

84. 

12 

28. 

7.0 

B.O 

0.8 

16563 

6 

724. 

72 

164. 

1  .0 

9.5 

0.8 

1700. 

108. 

164. 

20.5 

130 

5.0 

84.* 
1  . 

4.  • 

1  . 

13.' 
1  . 

10.1 
1  .0 

9.3 

7.5 

2.0 
0.8 

10 

10 

10 

8 

7 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

NQ3-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

M0/L 

MG/L 

0.500 

0.  130 

1  .000 

2.700 

0.094 

2.400 

1430.0 

670.0 

1  .000 

2.500 

0.070 

1  .  60D 

6200 

5.0 

0.270 

0.170 

1  .100 

2.300 

0.077 

3.100 

640.0 

20.0 

0.260 

0.130 

1  .100 

2.900 

0.039 

0.560 

350.0 

15.0 

0.130 

0.094 

3.  100 

4.600 

0.200 

1  .600 

430.0 

20.0 

0.090 

0.081 

1  .400 

1  .600 

0.  140 

1  .500 

15.0 

0.  140 

0.  130 

0.590 

1  .600 

0.027 

0.430 

10.0 

0.  170 

0 .  1 60 

0.270 

1  .600 

0.022 

1  .700 

10.0 

0.  160 

0.390 

0.950 

0.039 

1  .300 

1  .OL 

0.20O 

0.098 

0.540 

1  .100 

0.036 

0.730 

290.0 

5  0 

0,500 

0.170 

3.100 

4.600 

0.200 

3.100 

1430.0 

670.0 

0.220 

0.128 

1  .049 

2.  185 

,  0.074 

1  .492 

626.7 

77.  1D 

0.090 

0.081 

0.270 

0.950 

0. 

022 

0.430 

290  0 

1  .0 

10 


14 

16 

56 

59 

780 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STm  SAMP   PJ 

COND  . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  AlK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

5ILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

IS  01 

77 

0850 

.3 

B90 

125.00 

138.0 

100.0 

1  .OL 

Ol  02 

77 

0930 

3 

820 

13-00 

1  19.0 

130.0 

I  .OL 

08  03 

77 

1325 

.3 

910 

8.40 

142.0 

70.0 

(.0 

26  04 

77 

1200 

3 

393 

12.00 

24.0 

67.0 

1  OL 

07  06 

77 

0900 

.3 

580 

9.  10 

45.0 

123.0 

1  .0 

05  07 

77 

1700 

.3 

440 

22.00 

25.0 

80.0 

1  .OL 

15  08 

77 

1515 

3 

4S0 

17,00 

31  .0 

1  .OL 

27  09 

77 

0915 

.3 

312 

20.00 

15.0 

52.0 

1  .OL 

17  10 

77 

1715 

.3 

403 

30.00 

35.  D 

60.0 

1  .OL 

13  12 

77 

0915 

3 
MAXIMUM 

405 
910 

19.00 
125.00 

31  .0 

142.0 

54.0 
130.0 

3.0 
2.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  | ») 

560 

26.55 

80.5 

81  8 

1  .10 

MINIMUM 

312 

8.40 

15.0 

52.0 

1.0 

NO  OF  SAV1PLE5 


10 


10 


10 


SAMP  DTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

IB 

01 

77 

0850 

01 

02 

77 

0930 

08 

03 

77 

1325 

26 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

0900 

05 

07 

77 

1700 

15 

08 

77 

1515 

27 

09 

77 

0915 

17 

10 

77 

1715 

13 

12 

77 

0915 

STN   STN  SAMP   PJ 

dist  sh;  DEPTH 

FEET        MTRS 

.3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
■3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

TOT .  MAG 

NESIUM 

MG/L 


68 

COLOUR 
HA2EN 
UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 

MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


0 

570 

0 

560 

0 

710 

0 

710 

0 

450 

0 

550 

0 

4  60 

0 

560 

0 

500 

0 

710 

0 

563 

0 

450 

762 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

201 

23B 

60 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

.  TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  HO 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

ta  01 

77 

0650 

3 

0.330 

0.013 

1  .BOO 

01  02 

77 

0930 

.3 

0.0501 

0.320 

0.012L 

0.B50 

08  03 

77 

1325 

.3 

0.050L 

0.3OO 

0.012L 

0.270 

26  04 

77 

1200 

.3 

0.060 

0.510 

0.012 

0.021 

07  OS 

77 

0900 

-3 

0.050L 

0.550 

0.012L 

0240 

OS  07 

77 

1700 

.3 

0.060 

0.330 

O.012L 

0.200 

is  oe 

77 

1515 

3 

0.050 

0.250 

0.014 

0.180 

27  09 

77 

0915 

.3 

0.080 

0.260 

0.030L 

0.060 

0.  160 

0.420 

17  10 

77 

1715 

.3 

0.070 

0.280 

0.015 

0.  150 

IS  12 

77 

0915 

.3 

MAXIMUM 

0.060 

0.080 

0.360 
0.550 

0.010 
0,030 

0.060 

0.140 
1  .800 

0.420 

AVG. 

OR  GEOM 

0.0590 

0.349 

0.0140 

o.oeo 

0.381 

0.420 

MINIMUM 

0.050 

0.250 

0.010 

0.060 

0.021 

0.420 

NO  OF  SAMPLES 

9 

10 

10 

i 

10 

1 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SIMP 

3T£ 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS" A- 

GROSS" A" 

GR0S5-B" 

GROSS'S" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

or  mo 

YR 

LMT 

D1ST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

DISS 

UNOISS 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

18  01 

77 

0850 

.3 

01  02 

77 

0930 

.3 

08  03 

77 

1325 

.3 

0.31L 

26  04 

77 

1200 

.3 

0.  10 

D7  06 

77 

0900 

.3 

0.2S 

05  07 

77 

1700 

.3 

0.1S 

IS  OB 

77 

1515 

.3 

27  09 

77 

0915 

.3 

0.  10 

17  10 

77 

1715 

.3 

0.  1  L 

13  12 

77 

0915 

.3 
MAXIMUM 

0.  19 

0.31 

AVG 

OR  GEOM 

0.17D 

MINI  MUM 

0.  10 

NO    OF    SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION    TYPE 


SN1B    LAKE    CREEK 

AT    SNI8    LAKE   OUTLET 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST'.  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 


18 

01 

77 

1030 

01 

02 

77 

1535 

08 

03 

77 

1545 

26 

04 

77 

1200 

08 

06 

77 

0930 

06 

07 

77 

1000 

16 

OB 

77 

0930 

29 

09 

77 

0845 

17 

to 

77 

1600 

13 

12 

77 

1030 

3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ) 

MINIMUM 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1030 

.3 

01  02 

77 

1S25 

3 

OB  03 

77 

1545 

-3 

26  04 

77 

1200 

.3 

DB  06 

77 

0930 

.3 

06  07 

77 

1000 

.3 

1B  08 

77 

0930 

.3 

29  09 

77 

0845 

.3 

17  10 

77 

1600 

.3 

13  12 

77 

1030 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  {  -  1 

M 1 N I  MUM 

STATION 

ID:   19-0001 -017-02 

MAUOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 
TERM  STREAM:  ENGLISH  RIVER 

STORET  CODE: 

05 

001 

1890 

LONG 

u.t.m 

15  0439800.0  5650350.0  4 

REGION  06 

MILEAGE 

185.80 

934 
SAMPLE 
NO 

901 
SCO 

444 
FLOW  CFS 

BO 
TOTAL 
CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

Bl 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

84 
M.F. 
ENTER. 
MF/lOOML 

B8 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 

B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

3 

DISS. 

02 

MG/L 

1 
5- DAY 
BOO 
MG/L 

16500 
1G506 
16512 
16518 
16537 
16533 
16539 
16548 
16554 
16566 

6 
6 

8 
3 

5 
6 
3 

6 

8 
8 

6 
6 
B 

1- 
1. 
1. 
1  . 
100. 
24. 

a. 

4. 
80. 

1  . 
1  . 
1  . 
1  . 
4. 
f  . 
1. 

1. 
1. 

1  . 

1. 

1  . 

1  . 

2300. 

72. 

48. 

1 
1. 

1.0 
0.0 

16.0 
20.5 
18.0 
11.5 
8.0 
1  .5 

13.0 

10.0 
7.0 
7.0 
9.S 
9.0 

10.0 

0.4 
0.6 

0.8 
1.4 
0.8 
1  .0 
0.8 
0.4 
0.6 

100. 
6.' 

4. 
1  .  • 
1  . 

2300. 
6.' 
1. 

20.5 
9.6 
0.0 

13.0 
94 
7.0 

1.4 

0.8 
0.4 

9 

9 

9 

S 

7 

9 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

34 
FILTERED 
REACTIVE 
P  MG/L 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

20 

TOTAL 

HJELDAHL 

MG/L 

21 

FILTERED 
N02  -  N 
MG/L 

32 

FILTERED 
N03  ■  N 
MG/L 

5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 

107 
CALCUL 
D- SOLIDS 

MG/L 

0.030 
0.030 

0 

0 

017 
032 

0.050 
0.040 

0.580 
0.600 

0.011 
0.007 

0.120 
0.170 

0.078 
0.032 
0.040 
0.039 
0.044 
0.052 
0.023 

a 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

031 
028 
031 
042 
047 
046 
022 

0.020 
0  050 
0.040 
0.010 
0.040 
0.040 
0.O40 

0.400 
0.510 
0.520 
0.560 
0.550 
0.700 
0.490 

0.006 
0.005 
0.007 
0.008 
0.002 
0.0Q8 
0.008 

0.  14Q 

0.230 

0.010L 

0.010 

0.D10L 

O.OIO 

0.060 

1.0 

0.078 
0.041 
0.023 

0 
0 

0 

.047 
.033 
.017 

0.050 
0.037 
0.0)0 

0.700 
0.546 
0.400 

0.011 
0.007 
0.002 

0.230 

O.OB40 

0.010 

1  .0 
1  .0 
1  .0 

NO   OF    SAMPLES 


763 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    D1ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


I 
•3 
.3 
.3 
3 
3 

.3 
3 
3 


18 

01 

77 

1030 

01 

02 

77 

1525 

oe 

03 

77 

1545 

26 

04 

77 

1200 

08 

06 

77 

0930 

06 

07 

77 

1000 

16 

08 

77 

0930 

19 

09 

77 

0845 

17 

10 

77 

1600 

13 

12 

77 

1O30 

14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


363 

356 

290 
365 
335 
300 
247 
222 
196 


0.55 
0.60 

1.00 
I  .20 
0.65 
1.10 
13.00 
1-30 
2.30 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


55.0 
55.0 

42.0 
52.0 
45.0 
41  .0 
30,0 
31.0 
1S.0 


59 

SULPHATE 


2B0 

REACTIVE 
SILICATE 
MG/L         si    MG/L 


56   O 
49.0 


26 
38 
43 

24 
25 

22 


99 
ACIDITY 

MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 

MG/L 


55 

PH 
AT    LAB 


20B 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


35 

Phenols 
ug/l 

I.OL 
I.OL 
1.0 

I.OL 

2.0 

I.OL 

I.OL 

4.0 

1  .OL 

2.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  IW  (■> 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 


19 

01 

77 

1030 

01 

02 

77 

1525 

08 

03 

77 

1545 

26 

04 

77 

1200 

D8 

06 

77 

0930 

06 

07 

77 

1000 

16 

09 

77 

0930 

29 

09 

77 

0B45 

17 

10 

77 

1600 

13 

12 

77 

1030 

365 
297 
196 


76 
CALCUL 
HABDNESS 
MG/L 


13.00 
2.43 

0.55 


72 
TOTAL 
CALCIUM 
MG/L 


74 
TOT .  MAG 

NESIUM 
MG/L 


56.0 

35.  4 
22,0 


68 

COLOUR 

HA2EN 

UNITS 


67 

PTSSIUM 

K 
MG/L 


66  47 

SODIUM  ORGANIC 

NA  C  AS  C 

MG/L  MG/L 


4.0 
1  .50 
1.0 

10 

41        361  265 

COD    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L  MG/L 


110 
120 
090 
1  10 
170 
120 
130 
130 
190 
120 


MAXIMUM 

AVG    OR    GEOM    MN     I • | 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.  190 
0.  129 
0.090 

10 


SAMP    DTE    HOUR       STN       ST*    SAMP       PJ 
0*    MO    YR    LMT  DIST    BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 

-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


18 

01 

77 

1030 

01 

02 

77 

1525 

08 

03 

77 

1545 

26 

04 

77 

1200 

oe 

06 

77 

0930 

06 

07 

77 

1000 

16 

08 

77 

0930 

29 

09 

77 

0845 

17 

10 

77 

1600 

13 

12 

77 

1030 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  <•) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 

.3 

3 

.3 

.3 

3 

3 

.3 

.3 

.3 


IB 

01 

77 

1030 

Ot 

02 

77 

1525 

08 

03 

77 

1545 

26 

04 

77 

1200 

08 

06 

77 

0930 

0$ 

07 

77 

1000 

16 

OE 

77 

0930 

29 

09 

77 

0845 

17 

10 

77 

1600 

13 

12 

77 

1030 

235        203        221 

TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L       MG/L       MG/L 


050  L 
050  L 
050  L 
050L 
050L 
050  L 
050  L 
050  L 
050L 


0.050 

0.050D 

O.OSO 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


0.01  L 
0.01  L 
0.01L 
0.01  L 

O.OIL 
001  L 
O.OIL 


217        451 
TOTAL     RADIUM 
COBALT   226  DISS 


MG/L 


PCl/L 


225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAD 

MG/L 

MG/L 

0 .  064 

0.012L 

0.082 

0.012L 

0.067 

0.012L 

0.048 

0.013L 

0.D42 

0.012L 

0.040 

0.D12L 

0.023 

0.012L 

D.010 

0.030L 

0.021 

0.004L 

0.013 

0.004L 

0.092 

0.030 

0.041 

0.013D 

0.010 

0.004 

10 

10 

452 

453 

GROSS-A- 

GROSS- A" 

DISS 

UNDISS 

PCI/L 

PCI/L 

215  249 

TOTAL  TOTAL 
CADMIUM  2INC 

MG/L  MG/L 


0.010L 


0.010 

0.010D 
0.010 

1 

454  455 

GROSS'S-  GHOSS-B" 

DISS  UNDISS 

PCI/L  PCI/L 


201  239  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL  FLUORIDE 
MG/L                MG/L  MG/L 


0.012 
0.011 
0.010 
0.  150 
0.042 
0.039 
0.031 
0.050 
0.020 
0.019 


0.150 
0.038 
0.010 

10 


0.020 


0.020 

0.020 
0.020 

1 


456                   460  461 

URANIUM  CESIUM  COBALT 

238                 -137  60 

UG/L              PCI/L  PCI/1 


MAXIMUM  O.Ot 

AVG    OR    GEOM   MN    | ■]  Q.OtO 

MINIMUM  0.01 

NO    OF    SAMPLES  7 


764 


6.D.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


BED  LAKE 

IN  BRUCE  CHANNEL  AT  FERRY  CROSSING 

RIVER 


LONG 


STATION  ID: 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
MINOR  BASIN:  LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 
TERM  STREAM:  ENGLISH  RIVER 

U.T.M.  15  0442500.0  5658075.0  4     REGION  06 


19-0001-018-01 
STORET  CODE: 


05 

001 

1890 


MILEAGE   179,60 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAM?   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77 

0930 

.8 

01  02  77 

12  30 

■3 

08  03  7  7 

0815 

.3 

07  06  77 

1045 

■  3 

05  07  77 

1615 

.3 

16  OB  77 

1140 

.3 

27  09  77 

1030 

.3 

^B    10  77 

0915 

.3 

12  13  77 

1630 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MM  (» ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  Urf    DIST 
FEET 

IB  01  77  0930 
01  02  77  1230 
08  03  77  0815 
07  06  77  1045 
05  07  77  1615 
16  08  77  1140 
27  09  77  1030 
IB  10  77  0915 
12  12  77  1630 


STN  SAMP   PJ 
BR3  DEPTH 
MTRS 

.3 
.3 

.a 

.3 

■  3 
.3 
.3 
3 
.3 


934 
SAMPLE 
NO 


16502 
1650B 
16514 
16529 
16535 
16541 
16544 
16550 
16562 


901 

SCO 


444 
FLOW   CFS 


33 
TOTAL 
P 
MG/L 

022 
021 
017 
010 
008 
009 
032 
025 
016 


34 
FILTERED 
REACTIVE 
P    MG/L 

0.020 
0.006 
0.010 
0.006 
0.003 
0.004 
0.006 
0.007 
0   006 


80  81  84  88 

TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COLIFORM  ENTER.  MPA 

MF/lOOML  MF/100ML  MF/1O0ML  MF/1C0ML 


19 
FILTERED 
AMMON I  a 
MG/L 


020 
010 
020 
030 
050 
020 
020 
0.010L 
0.010 


1  ■ 

1. 

1  . 
92. 
116. 

4. 
68. 
36. 

B. 


116. 
10.' 
1. 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.640 
0.410 
0.350 
0.22O 
0.260 
0.340 
0.490 
0.500 
0.070 


1  . 
1  . 
1. 
4. 
1  . 
1  , 
4. 
1  . 
1  . 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0 .  006 
0.002 
0.002 
.D01 
.002 
.002 
.002 
.003 
.003 


1. 

1  . 

1. 
68. 
20. 

1  . 
16. 

1. 

1  . 


68. 
3.' 
1. 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 


020 
010 
020 
OIOL 
OIOL 
OIOL 
010L 
010L 
.010 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


B05 
MATER 
TEMP. 
DEG  C 


0.0 
0.5 
1B.0 
20.0 
17.0 
12.0 
9.0 
1  .0 


20.0 
9.7 


a 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


13.0 

12.0 

11.0 

8.0 

10.3 

8.5 

9.0 


13.0 

10.2 

B.O 


7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


1 
5 -DAY 
BOD 
MG/L 

1  .6 
1.0 
1.0 
0.9 
0.6 
O.B 
0.6 
0.4 
0.6 


1  .6 
0.8 
0.4 


107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PU 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01  77  0930 
01  03  77  1230 
08  03  77  0815 
07  06  77  1045 
05  07  77  1615 
16  08  77  1140 
27  09  77  t030 
1B  10  77  0915 
12  12  77  1630 


.3 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


0.032 
0.018 
0.008 


71 

65 
65 
61 
62 
SB 
61 
61 
62 


0.020 
0.008 
0.003 


14  16 

COND.  TURB. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


1  .20 
0.70 
0.55 
1  .00 
1  .20 
1  .  10 
1.90 
2.00 
2.  10 


0.050 
0.02  ID 
0.010 


56 

CHLORIDE 
MO/L 


1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
I  .0 
1  .OL 
1  .OL 
1.0 
1  .0 
1.0L 


0.640 
0.364 
0.070 


59 
SULPHATE 

MG/L 

7.0 
4.0 
3.0 
2.0 
2.0 

3.0 

3.5 
2.0 


0.006 
0.003 
O.OOt 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


0.020 

0.012D 

0.010 

9 
95 
ACIDITY 
MG/L 


52 
TOT    ALK 
AT    LAB 
MG/L 


3.0 
3.0 
3.0 


55 
PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 

UG/L 

f.at 

1  .OL 
1  .OL 
1  .0 
2.0 
I  .OL 
1  .OL 
1  .OL 
1  .OL 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • i 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77  0930 
01  02  77  1330 
08  03  77  0815 
07  06  77  1045 
05  07  77  1615 
16  08  77  1140 
27  09  77  1030 
18  10  77  0915 
12  12  77  1630 


71 
63 
58 


76 
CALCUL 
HARDNESS 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MG/L 


2.10 
1.31 

0.55 


72 
TOTAL 
CALCIUM 


MG/L 


1  .0 
1.0D 
1  .0 


74 
TOT.  MAG 
NESIUM 
MG/L 


7.0 
3.3 
2.0 


6B 

COLOUR 

HAZEN 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 


2.0 
1  .ID 
1  .0 


41        361  265 

COO    SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLE5  ARSENIC 

MG/L      MG/L  MG/L 

0 . 0 1 0  L 

0.010L 

O.OlOL 

0.060 

0.050 

0.010 

0.340 

0 .  060 

0.030 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (•  > 

M 1 N I  MUM 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


NO  OF  SAMPLES 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


1B  01 

77 

0930 

.3 

01  02 

77 

1230 

.3 

08  03 

77 

0815 

.3 

07  06 

77 

1045 

.3 

05  07 

77 

1615 

3 

16  OB 

7T 

1140 

.3 

27  09 

77 

1030 

.3 

18  10 

77 

0915 

3 

12  12 

77 

163D 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( •) 
M 1 N 1  MUM 

235 
TOTAL 
MERCURY 
UG/L 

0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.050L 
0.050L 


0.050 

0.050D 

0.050 


203       221 
TOTAL      TOTAL 

ALUMINUM  CHROMIUM 
MG/L      MG/L 


225 

229 

TOTAL 

TOTAL 

COPPER 

LEAO 

MG/L 

MG/L 

0.009 

0.022 

0.046 

O.OlSL 

0.OO5 

0.012L 

0.005 

0.014 

0.004 

0.012L 

0,010 

0.013L 

0.010L 

0.030L 

0.002 

0.004 

0.012 

0.004L 

0.O48 

0.030 

0.01 2D 

0.014D 

0.002 

0.004 

2tS 
TOTAL 
CADMIUM 
MG/L 


249 

TOTAL 
ZINC 
MG/L 


0.010L 


0.340 

0.067D 

0.010 

9 

201  238  60 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL      FLUORIDE 

MG/L  MG/L  MG/L 


008 
003L 
003  L 
004 
004 
010 
0.020L 
0.020 


0.020L 


0.010 

0.020 

0.020 

0.0100 

0.0080 

0.020D 

0.010 

0.003 

0.020 

NO    OF    SAMPLES 


765 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  HO  YR  LMT 


IB  01  77  0930 
01  02  77  1230 
OB  03  77  0B15 
07  06  77  1015 
05  07  77  1615 
16  08  77  1140 
27  09  77  1030 
IB  to  77  0915 
12  12  77  1630 


STN   STN  5AMP   PJ 
DiST  BR3  OEPTH 
FEET       MTRS 

3 
3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 
J 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


0.011 
0.011 
0.01L 

0.01L 

0.06 

0.01L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


051 

RADIUM 

226    DISS 

PC  1/1. 


4S2 
GROSS'A- 

01SS 
PCI/L 


453 
GROSS' A- 

UNDISS 
PCI/L 


454 
GROSS'S" 
DISS 
PCI/L 


455 
GSOSS'B' 

UNDISS 
PCI/L 


456 
URANIUM 
238 
UG/L 


460 
CESIUM 
-137 
PCI/L 


461 
COBALT 
60 
PCI/1 


MAXIMUM  O.OE 

AVO  OR  GEOM  MM  ( • )  0.02D 

MINIMUM  0.01 

NO  OF  SAMPLES  6 


8. O.K./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP    OTE 

HOUR 

DY 

MO 

YR 

LMT 

18 

01 

77 

1  145 

01 

02 

77 

1045 

OB 

03 

77 

1130 

26 

01 

77 

1200 

07 

06 

77 

1300 

05 

07 

77 

1415 

16 

oe 

77 

1045 

27 

09 

77 

1020 

18 

10 

77 

1005 

13 

12 

77 

1230 

BALMER  CREEK 
500  FEET  UPST 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
OIST  BAG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  mm  ( - > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
.3 
.3 
.3 

.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAX  I  MUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINI  MUM 


18 

01 

77 

1)45 

01 

02 

77 

1045 

08 

03 

77 

1  130 

36 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

1300 

05 

07 

77 

1415 

16 

08 

77 

1045 

27 

09 

77 

1O20 

18 

10 

77 

1005 

13 

12 

77 

1230 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STM  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 

.3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 

.3 


18 

01 

77 

1  145 

01 

02 

77 

1045 

08 

03 

77 

1  130 

26 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

1300 

05 

07 

77 

1415 

16 

oa 

77 

1045 

27 

09 

77 

1020 

18 

10 

77 

1005 

13 

12 

77 

1230 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  (  • ) 

MINI  HUM 

NO  OF  SAMPLES 


STATION 

ID:       19-0001-032-03 

CHUKUNI 

RIVER 

MAJOR 

BASIN;    ARCTIC   DRAINAGE    NELSON 

ilVER 

STORET    CODE: 

OS 

MINOR 

3AS1N;     LAKE 

WINNIPEG 

EAST    WINNIPEG    RIVER 

001 

TERM    STREAM:     ENGLISH   RIVER 

1890 

LONG 

U.T.M 

.    15   0448400.0   5653200.0    4 

REGION   06 

MILEAGE 

173.20 

934 

901 

444 

60 

81 

14 

68 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW    CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/ 100ML 

•W/100ML 

DEG   C 

MG/L 

MG/L 

16504 

2500Q. 

1B4. 

52. 

4  .4 

16510 

4 

120O. 

260. 

116. 

0.0 

3.2 

16516 
16519 

4    0 

1  . 

1  100. 

1  . 
116. 

1  . 
16. 

0.0 

8.0 

2.8 
2.0 

16525 

8    5    0 

700. 

1  . 

60. 

19.0 

6.0 

16536 

5    7    9 

1000. 

1  . 

24. 

19.5 

6.0 

3.B 

16542 

5    7    9 

2000. 

13. 

7BS. 

IB.O 

6.0 

2.0 

16546 

6 

16. 

I. 

12. 

10.2 

7.9 

1  .0 

16552 

6   7 

56. 

1  . 

24. 

6.0 

8.5 

1  .0 

16564 

4 

1500. 

124. 

e. 

1  .0 

6.0 

1  .4 

25000. 

280. 

788. 

19.5 

B.5 

4.4 

380.* 
1  . 

10. • 
1  . 

28.* 
1  . 

9.2 

0.0 

6.9 
6.0 

2.4 

1  .0 

10 

10 

10 

8 

7 

9 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIOS 

MG/L 

P   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

■G/l 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.700 

0.520 

4.000 

5.800 

0 .  062 

1  .  200 

480.0 

15.0 

0.600 

0.520 

3.000 

S.200 

O.06I 

1  .500 

510.0 

10.0 

0.540 

0.420 

2.400 

4.200 

0.056 

3.000 

55D.0 

15.0 

0.320 

0.  130 

1  .200 

3.000 

0.045 

0.540 

310.0 

25.0 

0.  140 

0.100 

0.750 

2.400 

0 .  050 

1  .900 

400.0 

10.0 

0.  120 

0.075 

0.140 

0.900 

O.OOB 

1  .800 

20.0 

0 .  1 40 

0.130 

0.110 

1  .200 

0.063 

0.400 

5.0 

0.  180 

0.170 

0.070 

1  .300 

0.070 

1  .200 

10.0 

0.  190 

0.  170 

0.190 

3.000 

0.053 

1  .300 

1  -OL 

0 .  200 

0.  160 

0.690 

2.100 

0.034 

0.720 

300.0 

5.0 

0.700 

0.520 

4.000 

5.  BOO 

0.070 

3.000 

550.0 

25.0 

0.313 

0.240 

r  .255 

2.910 

0.050 

1  .356 

425.0 

11  .60 

0.120 

0.075 

0.070 

0.900 

0.008 

0.400 

300.0 

1  .0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

10 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT    ALK 

PH 

TOTAL 

phenols 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT    LAS 

AT    LAS 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI    MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

640 

12.00 

91  .0 

63.0 

1    OL 

740 

9.  BO 

115.0 

88.0 

2    0 

850 

12.00 

136.0 

65.0 

3.0 
2.0 

420 

22.00 

31  .0 

70.0 

550 

7.20 

43.0 

120.0 

406 

18.00 

26.0 

80.0 

1    OL 

390 

11  .00 

22.0 

3.0 

335 

1  4 .  00 

1B.0 

55.0 

1  .OL 

329 

16.00 

22.0 

50.0 

1  .OL 

422 

17.00 

33.0 

59.0 

1.0L 

B50 

22.00 

136.0 

120.0 

3.0 

508 

T3.90 

53.7 

72.2 

1.70 
1.0 

329 

7.20 

IB.O 

so.o 

766 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  VR  LMT    OIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 


76  72  74          68 

CALCUL  TOTAL  TOT.  MAG  COLOUR 

HARDNESS  CALCIUM  NESlUM      HAZEN 

MG/L  MG/L  MG/L      UNITS 


ie 

01 

77 

1145 

01 

02 

77 

1045 

oe 

03 

77 

1130 

26 

04 

77 

1200 

07 

06 

77 

1300 

05 

07 

77 

1415 

16 

oa 

77 

1045 

27 

09 

77 

1020 

IS 

10 

77 

1O05 

13 

12 

77 

1230 

.3 
.3 
-J 
.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  CEOM  MN  (  • | 

M 1 N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

77 

1145 

3 

01  02 

77 

1045 

-3 

08  03 

77 

1130 

.3 

26  04 

77 

1200 

3 

07  06 

77 

1300 

.3 

05  07 

77 

1415 

3 

16  OS 

77 

1045 

.3 

27  09 

77 

1020 

.3 

18  10 

77 

1005 

.3 

13  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  <  •  ) 
» I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235        203        221 
TOTAL      TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 
UG/L       MG/L       MG/L 

0.  110 

0.050L 

0.050L 

0.110 

0.050L 

0.060 

0.05DL 

0.060 

0.060 

o.oeo 


0.  I  10 
0 . 06BD 
0.050 

10 

272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PC1/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 

0.160 
0.210 
0.210 

0.360 
0.  190 
0.1  SO 
0.180 
0.220 
0.2BO 


0.360 
0.221 
0.160 


452 
GROSS-A' 
DISS 
PCI/L 


67 

66 

47 

41 

361 

265 

PTSSIUM 

S  00 1 UM 

ORGANIC 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

K 

HA 

.  C  AS  C 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.390 

0.410 

0.720 

0.600 

0.430 

0.490 

0.500 

0.530 

0.500 

0.720 

0.4570 

0.D10 

10 

229 

315 

249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012L 

0.19O 

0.012L 

0.210 

O.012L 

0.230 

0.012L 

0.220 

0.013 

0.190 

0.OI2L 

0.  140 

0.030L 

0.050 

0.  140 

0.340 

0.011 

0.  130 

0.014 

0.290 

O.03O 

0.050 

0.290 

0.340 

0.014D 

0.050 

0.193 

0.340 

0.011 

0.050 

0.130 

0.340 

8 

1 

9 

1 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

ROSS-A" 

GROSS'B- 

GR055"6" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

IS  01 

77 

1  145 

.3 

01  02 

77 

1045 

.3 

OS  03 

77 

1  130 

.3 

2B  04 

77 

1200 

3 

07  06 

77 

1300 

.3 

05  07 

77 

1415 

3 

16  OS 

77 

1045 

.3 

27  09 

77 

1020 

.3 

18  10 

77 

1005 

.3 

13  12 

77 

1230 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  | - ) 
MINIMUM 

0.20L 

0.  17 
0-20 
0.  11 

o.oa 
o.  1  L 

0.13 


0.20 
0.  14D 

o.oa 


NO  OF  SAMPLES 


BO.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


HOWEY  BAY 

500  FEET  FROM  SHORE. 

LAKE 


RED  LAKE 


STATION  ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 

LAKE  WINNIPEG  EAST  WINNIPEG  RIVER 

ENGLISH  RIVER 


U.T.M.  15  0442675.0  5652425,0  4 


REGION    06 


19-0001 -033-01 
STORET    CODE: 


05 

001 

1B90 


MILEAGE   177.50 


SAMP  OTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   ST\  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01  77 

1000 

3 

01  02  77 

1210 

.3 

OB  03  77 

0905 

.3 

07  06  77 

1  145 

.3 

05  07  77 

1530 

3 

16  08  77 

1200 

3 

27  09  77 

1050 

.3 

18  10  77 

0935 

3 

12  12  77 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEO: 

MINIMUM 

934 

901 

444 

BO 

81 

£ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

I 

NO 

COLIFORM 
MF/100ML 

C0L1 FORM 
MF/100ML 

EN1 
MF/IC 

16501 

1  ■ 

1  . 

1 

16507 

4 

1  . 

1  . 

1 

16513 

4 

728. 

16. 

12 

1652B 

5 

156. 

4. 

1 

16534 

5 

50. 

1  . 

1 

16540 

5 

4. 

1  . 

1 

16543 

16. 

1  . 

4 

16549 

6 

4. 

1. 

1 

16561 

4 

1. 

728. 
10.* 

1  . 

1  . 

16. 
2.  • 
1. 

1 

12 

2 

1 

84  86 

F.  PSEUD. 

R.  MPA 

ML  MF/100ML 


B05 
WATER 
TEMP. 
DCG  C 


0.5 

1  .0 

1B    0 

20.0 

17.5 

12.0 

9.3 

1  .0 


20.0 
9.9 
0.5 


3 
DISS. 
02 
MG/L 


16.0 
110 
11.0 

9.0 
10.0 

9.0 
11.5 


16.0 

11.1 

9.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

5.0 
1  .0 
1  .0 
0.6 
0.8 
1  .2 
0.6 
0.2 
0.6 


5.0 
I  .2 

0.2 


NO    OF    SAMPLES 


767 


CONT'D 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77  1000 
01  02  77  1510 
OS  03  77  0905 
07  06  77  1145 
05  07  77  1530 
16  08  77  1200 
27  09  77  1050 
IB  10  7  7  0935 
12  12  77  1500 


.3 
.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GCOM  MN  I ■ I 

MtN] MUM 


33 

34 

19 

20 

21 

22 

• 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.018 

0.002 

0.100 

1  .300 

0.006 

0 .  020 

0.023 

0.002 

0.010 

0.480 

0.002 

0.020 

0.014 

0.014 

0.020 

0.320 

0.002 

0.020 

0.011 

0.006 

0.040 

0.2B0 

0.001 

0.O10L 

0.012 

0.005 

0.030 

0.320 

0.002 

O.OIOL 

0.015 

0.005 

0.020 

0.300 

0.002 

0.010L 

0.017 

0.006 

0.020 

0.320 

0.002 

0.01QL 

2.0 

0.021 

0.007 

0.0101 

0.490 

0 .  003 

0.010L 

0.016 

0.007 

0.020 

0.260 

0.002 

0.010 

0.023 

0.014 

0.100 

1  .300 

0.006 

0.020 

2.0 

0.O16 

0.006 

0.030D 

0.452 

0.002 

0.0130 

2.0 

0.011 

0.002 

0.010 

0.260 

0.001 

0.010 

2.0 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01  77  1000 

01  02  77  1210 

08  03  77  0905 

07  06  77  1145 

05  07  77  1530 

16  OB  77  1200 

27  09  77  1050 

IS  10  77  0935 

12  12  77  1500 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
•  3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  i  •  > 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


14  1  b         56         59        280 

COND.  TUOB.  CHLORIDE  SULPHATE  REACTIVE 

25C  F0RMA2IN       MG/L  SILICATE 

UMHOS  UNITS                  MG/L  SI  MG/L 


77 
68 

64 
67 
64 

63 
62 
61 

67 


77 

66 
61 


l  .50 
O.BO 
0.50 
0.75 
1.40 
1.20 
1  .40 
1  .30 
2.90 


2.90 
1  .31 
0.50 


2.0 
1.01 
1.0L 
1  .0 
1.0L 
1.0 
1  .0 
1  .0 
1  .0 


2.0 
1  ,1D 

1  .0 


7.0 
6.0 
5.0 
2.0 
9.0 

3.0 
3.5 
3.0 


9.0 

4.8 
2.0 


95         52 

ACIDITY   TOT  ALK 
MO/L     AT  LAB 
MG/l 


AT  LAB 


206 

25 

TOTAL 

PHENOLS 

IRON 

MG/L 

UG/L 

1  .01 

1  ,0L 

1  .OL 

1  .0 

1  .OL 

1  .OL 

12.0 

1  .OL 

1  .OL 

12.0 

2. 2D 

t  .0 

9 


8 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01  7  7  1000 

01  02  7  7  1210 
OB  03  77  0905 
07  06  77  1145 
05  07  77  1530 
16  08  77  1200 

2  7  09  77  1050 
18  10  77  0935 
12  12  77  1500 


.3 

3 
.3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • ] 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


76 

CALCUL 

HARDNESS 

MG/L 


72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


74 

TOT.  MAG 

NESIUM 

MG/L 


6B 

COLOUR 

HAZEN 

UNITS 


67 
PTSSIUM 
K 
MG/L 


66 
500 1 UM 
MA 

MG/L 


47 

ORGANIC 

C  AS  C 

MG/L 


41 

361 

265 

COD 

SOLVENT 

TOTAL 

EXTRBLES 

ARSENIC 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.030 

O.OIDL 

0.070 

0.030 

0.020 

0.220 

0.040 

0.050 

0.220 

0.053D 

0.010 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


IB  01 

7  7 

1000 

.3 

01  02 

77 

1210 

.3 

08  03 

77 

0905 

.3 

07  06 

77 

1145 

.3 

05  07 

77 

1530 

.3 

16  OB 

77 

1200 

3 

27  09 

77 

1050 

3 

IB  10 

11 

0935 

.3 

12  12 

11 

1500 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTR5 


.3 
.3 
3 

.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


IB 

01 

77 

1000 

01 

02 

77 

1210 

03 

03 

77 

0905 

07 

06 

77 

1145 

05 

07 

77 

1530 

16 

OB 

n 

1200 

27 

09 

ii 

1050 

18 

10 

n 

0935 

12 

12 

77 

1500 

235  203        22T  225 

TOTAL  TOTAL       TOTAL       TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L       MG/L       MG/L 


0.050L 
O.OEOL 
0.050L 
O.050L 
0.0501. 
0.050L 
0.050L 
0.0501 
0 . 050L 


0.050 
0 . 050D 
0.050 


272 
SIMPLE 
CYANIDE 
MG/L 


01L 
OIL 
OIL 

OIL 

10 
OIL 


217 
TOTAL 
COBALT 
MG/L 


451 
RADIUM 
226  DISS 
PC1/L 


010 

052 

007 

010 

006 

001  L 

010L 

002 

009 


0.052 

0.012D 

0.001 


452 

GROSS"A" 

DISS 

PCI/L 


229        215 

total  total 

lead      cadmium 

MG/L  MG/L 

0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.012L 
0.030L 
0.004L 
0.0041 


0.030 

0,0120 

0.004 


453 
GROSS" A- 
UNDISS 
PCI/L 


454 

GROSS "B- 

DISS 

PCI/L 


249 

201 

238 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

2  INC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

0.0O6 
0 .  004 
0.005 
0.005 
0.005 
0.014 

MG/L 

MG/L 

O.OIDL 

0.020L 

0.010 

0.003 

0.020L 

0.010 

0.020 

0.020 

0.010D 

0.0080 

0.020D 

0.010 

0.003 

0.020 

1 

9 

1 

455 

456 

460 

461 

ROSS'B" 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

UNDISS 

238 

-137 

60 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

PCI/1 

MAXIMUM  0.  10 

AVG   OR    GEOM   MN    (•)  0.030 

MINIMUM  0.01 

NO    OF    SAMPLES  6 


768 


B.O.N./  SITE:  RAINY  LIKE 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  11  NODEN  CAUSEWAY 

STATION  TYPE:  RAINY  LAKE 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


STATION  ID:   19-0001-034-01 


ARCTIC  DRAINAGE  NELSON  RIVER 
LAKE  WINNIPEG  EAST  RAINY  RiVER 
RAINY  RIVER 


U 


. T.M.    IS   0477650.0   53BB700.0    4  REGION   06 


STORET    CODE 


05 

001 

4610 


MILEAGE      217. BO 


SAMP    DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      Pj 
DY    MO    YR    LMT         DIST    BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


IS  01 

77 

1145 

.3 

01  02 

77 

1230 

.3 

08  03 

77 

1415 

.3 

04  04 

77 

1S05 

.3 

03  OS 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEC'M  ft  Ci 
M 1 N 1 MUM 

334 
SAMPLE 
NO 


901 
SCD 


444 
FLOW    CFS 


1 6300  4 

16309  4 

1 63  IB  4 

16327  4 
16336 


BO 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

4. 

48. 

1  . 

I, 

4. 


46. 
4.' 
1  . 


81 
FECAL 
COLIFORM 
MF/lOOML 

1  . 
1  . 
1. 


I. 

1  .* 
1  . 


M 

M.F. 

ENTER. 

MF/lOOML 


1  . 
1  . 

1 
1 


1. 

1  .* 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/lOOML 


B05 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 


1  .0 
1.0 
l.D 


3 

DISS. 

02 

MG/L 


11  .0 
13.0 
10.0 


13.0 
11  .3 
10.0 


5-DAY 

BOO 

MG/L 

1  .2 
3.8 
1.6 
3.0 


3,8 
2  4 

1.2 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


18  01 

77 

1  145 

.3 

01  02 

77 

1230 

.3 

OB  03 

77 

1415 

.3 

04  04 

77 

150S 

.3 

03  05 

77 

1200 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR 

GEOM  MN  [  •  1 
MINIMUM 

33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MC/L  P  MG/L 


0.012 
0.020 
0.024 
0.0J4 


0.024 
0.020 
0.012 


0  007 
0  013 
0.013 
0.002 
0.056 


0.056 
O.OlB 
0.002 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 

0-030 
0.080 
0.030 
0.090 
0.060 


0.090 

0.05a 

0.030 


20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

0.370 
0.980 
0.700 
1  .300 


1  .300 

0.838 
0.370 


21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.004 
0.003 
0.001 
0.002 
0.002 


0.004 
0.002 
0.001 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.01D 

O.OlOL 

0.020 

0.010L 

0.010L 


0.020 

0.012D 

0.010 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


6 

susp. 

SOLIDS 
MG/L 

1  .0 
1  0 
1  .0 
5.0 
5.0 


5.0 
2.6 
1.0 


7 
OISS. 
SOLIDS 
MG/L 


107 
CALCUL 
D- SOLIDS 
MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


18  01  77  1145 
01  02  77  1230 
08  03  77  1415 
04  04  77  1605 
03  05  77  1200 


.3 
,3 
.3 

.3 


14  16 

CONO.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


74 
89 
78 
S3 
66 


1  .60 
0.50 
0.98 
2.40 
2-30 


56         59 

CHLORIDE   SULPHATE 
MG/L 

MG/L 

1  -OL 
1  .0 
1  .OL 
2.0 
1-OL 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


52  55        20B 

TOT  A:.K  PH       TOTAL 

AT  -AB  AT  LAB       IRON 

MG/L  MG/L 


25 
PHENOLS 

UG/L 

1  .OL 
1.0L 
1  .OL 
1  .OL 
2.0 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■( 

M I N I  MUM 


B9 
72 
53 


2.40 
I  .56 
0.50 


2.0 
1.2D 
1  .0 


2.0 
1  .2D 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


235  203  221        225 

TOTAL  TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM  COPPER 

UG/L  MG/L  MG/L       MG/L 


229  215  249 

TOTAL  TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM  ZINC 

MG/L  MG/L  MG/L 


201  238 

TOTAL  TOTAL 

MN  NICKEL 
MG/L       MG/L 


FLUORIDE 
MG/L 


IB  01  77  1145 

01  02  77  1230 

08  03  77  1415 

04  04  77  1505 

03  05  77  1200 


.3 

3 
3 
.3 

3 


0.050L 
O.OSOL 
O.OSOL 
O.OSOL 
O.OSOL 


MAXIMUM  O.OSO 

AVG  OR  GEOM  MN  < -  I  0.0500 

M 1 N I  MUM  0 . 050 

NO  OF  SAMPLES  5 


B.O.W 

■  / 

SITE: 

MATTAGAMI  RIVER 

STATION 

ID:    19-0064-001-02 

SAMPLE  POII 

DOWNSTREAM  FROM 

TIMMINS  STP 

STATION 

TYPE; 

RIVER    FLOW  GAUGE 

FED  04LA002 

MAJOR 

5ASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET  LODE: 

04 

MINOR 

iASIN:  JAMES 

BAY  SHORE 

00  1 

TERM  STREAM:  MOOSE 

RIVER 

0230 

STN  NC 

1 

LAT 

LONG 

U.T.M 

17  0473350 

0  5371250 

0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

264 

.50 

934 

SOI 

444 

BO 

Bl 

84 

88 

805 

3 

1 

5AMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

*J 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

DY  MO 

VR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/lOOML 

BF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

30  01 

77 

1205 

.3 

1B714 

4 

2 1 00 . 00 

50. 

D. 

0.0 

12.0 

3  4 

04  03 

77 

1045 

.3 

16731 

4 

1 190.00 

800. 

240. 

0.0 

7.0 

50.0 

30  03 

77 

1025 

.3 

1874B 

3 

3330  00 

1000. 

200. 

2.0 

10.0 

0.6 

24  04 

77 

101D 

3 

18765 

3 

• 

5200.00 

200.   L 

40. 

6.0 

B.O 

1  .0 

30  05 

77 

■1040 

3 

18762 

9 

0 

1430.00 

1000. 

40. 

16.0 

5.0 

4  .2 

26  06 

77 

1020 

.3 

18799 

9 

0 

672.00 

200.   L 

80. 

19.0 

7.0 

1  .4 

1.2 

24  07 

77 

1430 

.3 

18616 

7 

958.00 

1040. 

124. 

22.0 

7.0 

21  08 

77 

1040 

.3 

18832 

9 

0 

712.00 

200.   L 

40.   L 

15.0 

5.0 

25  09 

77 

1120 

.3 

1  6849 

9 

970.00 

2200. 

120. 

13.0 

7.0 

0.6 

20  10 

77 

1125 

.3 

1B866 

9 

1300.00 

200.   L 

40.   L 

5.0 

5.0 

1  .8 

27  11 

77 

1115 

.3 

1B883 

4 

1790.00 

200.   L 

40.   L 

0.0 

9.0 

1  .4 

2B  12 

77 

1100 

.3 

MAXIMUM 

1S900 

4 

5200.00 

200.   L 
2200. 

40.   L 
240. 

0.0 
22.0 

10.0 
12.0 

1  .0 

so.o 

AVC 

OR  GEOI    ■ 

1804.73 

366.'  D 

50. •  0 

B.  3 

7.7 

6  1 

MINI  MUM 

712.00 

50. 

0. 

0.0 

5.0 

0.8 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

12 

769 

12 

12 

12 

11 
CONT'D 

SAMP  Ore  HOUR   STN   STM  SAMP   PJ 
DT  MO  YR  LMT    OtST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  01  77 

1205 

3 

04  03  77 

1045 

3 

30  03  77 

1025 

.3 

24  04  77 

1010 

.3 

30  05  77 

1040 

.3 

26  06  77 

1020 

3 

24  07  77 

1430 

.3 

21  08  77 

1040 

.3 

25  09  77 

1120 

.3 

20  10  77 

1  125 

.3 

27  11  77 

1115 

.3 

28  12  77 

1100 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

<*! 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


S*»P  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OT  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


33 

34 

19 

20 

21 

32 

5 

6 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELD4HL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

WG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

«G/l 

MG/L 

MG/L 

0  .  094 

0.003 

0.002L 

0.780 

0.004 

0.156 

0.  331 

0.01  1 

0.004 

1  .760 

0.001 

0.005L 

0.020 

0.002 

0.010 

0.410 

0.003 

0.182 

0.025 

0.005 

0.02B 

0.500 

0.005 

o.  too 

0.024 

0.002 

0.070 

0.420 

0.004 

0  037 

0.0(5 

0.004 

0.037 

0.460 

0.004 

0  006 

0.050 

0.013 

0.082 

0.6O0 

0.003 

0.005L 

0.038 

0.009 

0.044 

0.430 

0.003 

0.0051 

0,047 

0.019 

0.  104 

0.640 

0.003 

0.007 

0.036 

0.002 

O.010 

0.450 

0.003 

0.017 

0.030 

0.308 

0.060 

0.460 

0.002 

0.027 

0.034 

0.009 

0.060 

0.470 

0.005 

0.030 

0.331 

0.019 

0  104 

1  .760 

0.005 

0.182 

0.062 

0.007 

0.0430 

0.617 

0.003 

0.048D 

0.015 

0.002 

0.002 

0.410 

0.001 

0.005 

12 


7        107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  D- SOLIDS 

MG/L  MG/L 


12 


12 


12 


14  16         56         59 

COND.  TURB.  CHLORIDE  SULPHATE 

250  F0SMA2IN       MG/L 

UMHOS  UNITS                  "0/L 


12 


13 


280         95 

REACTIVE  ACIDITY 
SILICATE       MG/L 
SI  MG/L 


52 

55 

208 

35 

TOT  ALU 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

30  01  77 

1205 

.3 

165 

2.60 

2.0 

04  03  77 

1045 

3 

134 

3.00 

2.B 

30  03  77 

1025 

3 

133 

1  .60 

4.2 

24  04  77 

101D 

.3 

86 

4.20 

2.2 

30  05  77 

1040 

.3 

98 

4.40 

1  .4 

26  06  77 

1020 

.3 

1  14 

3.20 

t  .5 

24  07  77 

1430 

.3 

110 

7.20 

1  .3 

21  08  77 

1040 

.3 

124 

2.60 

1  .7 

25  09  77 

1120 

3 

126 

2.50 

2.4 

20  10  77 

1125 

.3 

118 

2.40 

2.4 

37  11  77 

1115 

.3 

108 

2.90 

1  .9 

28  12  77 

1100 

.3 

1  14 

1.70 

1  .9 

MAXIMUM 

165 

7.20 

4.2 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  '  > 

1  19 

3.19 

2.1 

MINIMUM 

B6 

1.60 

1.3 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  MATTAGAMI  RIVER 
5AMPLE  POINT:  HIGHWAY  101  BRIDGE. 
STATION  TYPE:  RIVER 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
MINOR  BASIN:  JAMES  BAY  SHORE 
TERM  STREAM;  MOOSE  RIVER 

U.T.M.  17  Q474 100.0  5369000.0  4 


STATION  ID:   19-0064-002-02 

5T0RET  CODE:  04 
OOi 
0230 


REGION  05 


MILEAGE   265.50 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  01 

77 

1225 

.3 

04  03 

77 

U05 

3 

30  03 

77 

1040 

.3 

24  04 

77 

1025 

.3 

30  05 

77 

1  125 

.3 

26  06 

77 

1200 

.3 

24  07 

77 

14S0 

3 

21  08 

77 

1100 

.3 

25  09 

77 

1  135 

.3 

20  10 

77 

1  140 

.3 

27  11 

77 

1130 

.3 

2B  12 

77 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  ( • ) 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DIE  HOUR   STN 
DY  MO  YR  LMT     DIST 
FEET 


30 

01 

77 

1225 

04 

03 

77 

1105 

30 

03 

77 

1040 

24 

04 

77 

1025 

30 

05 

77 

1125 

26 

06 

77 

1200 

24 

07 

77 

1450 

2i 

09 

77 

1100 

25 

09 

77 

1135 

20 

10 

77 

1140 

27 

11 

77 

1130 

28 

12 

77 

1  120 

STN  SAMP   PJ 
BRG  DEPTH 
MTRS 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


934 

SAMPLE 

NO 


18715 
18732 
IB749 
18766 
18783 
18  BOO 
18B17 
18833 
18S50 
16867 
16864 
1B901 


901 
SCO 


444 

FLOW  CFS 


33 

TOTAL 
P 

MG/L 

D22 
016 
035 
020 
020 
016 
010 
016 
010 
013 
.011 
,007 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.002 
0.001 
0.D05 
0.004 
0.001 
0.004 
0.002 
0.003 
0.004 
0.002 
0.002 
0.001 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/l 

0.004 
0.002L 
O.Oto 
.020 
.020 
.039 
.026 
.024 
.024 
.012 
.018 
.010 


80 
TOTAL 
CO LI  FORM 

MF/100ML 


0. 
200. 
200. 
200. 
40. 
200. 
200. 
480. 
200. 
200. 
200. 
200. 


480. 

121  .< 
0. 


12 

20 
TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 


610 

350 

360 

440 

420 

430 

380 

300 

350 

0.350 

0.390 

0.300 


Bl 

FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


0. 

40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
480. 
40. 
40. 
40. 
40. 


460. 
36.' 

0. 


12 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.01  1 
0.002 

.003 
.004 
.003 
.005 
.002 
.003 
.002 
.002 
.002 
.004 


84 
M.F. 
ENTER. 

MF/100ML 


22 
FILTERED 
N03-N 

MG/L 


88 
PSEUD. 
MPA 
■F/lOOML 


514 

190 

152 

106 

037 

010 

005L 

017 

O.OOB 

0.018 

0.027 

0.026 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


80S 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 


0. 

0. 

2. 

5. 
19 
19. 
23 
15. 
12 

5 

0. 


0.0 


23.0 
8.3 

0.0 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

1  1  .0 
13.0 


5.0 

5.0 

10.0 


13.0 
7.3 

5.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

1  .6 
2.0 

0.6 
0.8 
I  .0 
0.6 
0.4 

0.2 
0.8 
06 
0.6 


2.0 
0.8 

0.2 


11 

1 07 

CALCUL 
D- SOLIDS 

MG/L 


MAXIMUM  0.035  0.005  0.039  0.610  0.011  0.S14 

AVG  OR  GEOM  MN  I ■ I  0.016  0.003  0.017D  0.390  0.004  0.093D 

MINIMUM  0.007  0.001  0.002  0.300  0.002  0.005 

NO  OF  SAMPLES           12  12         12  12  12         12 


770 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STK  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  01 

77 

1225 

.3 

04  03 

77 

1105 

.3 

30  03 

77 

1040 

.3 

24  04 

77 

1025 

.3 

30  OS 

77 

1  125 

.3 

26  06 

77 

1200 

3 

24  07 

77 

1450 

3 

21  08 

77 

1100 

.1 

25  09 

77 

1135 

,9 

20  10 

77 

1  140 

.3 

27  11 

77 

1130 

-3 

28  12 

77 

1120 

.3 

MAXIMUM 

AVS  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

1  4 

1  6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND 

TURB. 

CH  LOR  I DE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

*G/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/l 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

225 

1  .40 

4.0 

152 

1  .60 

1.9 

134 

7.00 

6.1 

63 

4.60 

1  .3 

92 

2.80 

1  .2 

98 

3.20 

1.2 

98 

2.50 

0.9 

110 

3.00 

3.1 

102 

2.00 

1.4 

104 

1  .90 

1.0 

103 

3.50 

1.3 

104 

1.60 

1  .0 

225 

7.00 

8.  1 

117 

2.93 

2.2 

82 

1  .40 

0.9 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  PORCUPINE  RIVER 

SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  101  WHITNEY  TOWNSHIP 

STATION  TYPE:  RIVER 


STN  NO 


LONG 


STATION  ID: 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERN  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAY  SHORE 
MOOSE  RIVER 


U 


T.M.    17    04B7025.0   5371100. 0    4 


REGION   05 


19-0064-003-02 
STORET    CODE: 


04 

001 

0230 


MILEAGE      268.40 


SAMP    DTE    HOUR 
OY    MO    YR     LMT 


STN        STN    SAMP       PJ 
OIST     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 


30  01 

77 

1130 

.3 

04  03 

77 

1015 

3 

30  03 

77 

1000 

.3 

24  04 

77 

0945 

.3 

30  05 

77 

1005 

.3 

26  06 

77 

0955 

.3 

24  07 

77 

1345 

.3 

21  08 

77 

1020 

■  3 

25  09 

77 

1100 

.3 

20  10 

77 

1  100 

.3 

27  1  1 

77 

1050 

.3 

2B  12 

T7 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR  <  , 

I') 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   5TN  SAMP   Pd 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  01 

77 

1130 

-3 

04  03 

77 

1015 

.3 

30  03 

77 

1000 

.3 

24  04 

77 

0945 

.3 

30  05 

77 

1005 

.3 

26  08 

77 

0955 

.3 

24  07 

77 

1345 

.3 

2t  OS 

77 

1020 

.3 

25  09 

77 

1100 

.3 

20  tO 

77 

1100 

.3 

27  11 

77 

1050 

.3 

28  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

I  •  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  01 

77 

1  130 

.3 

D4  03 

77 

1015 

.3 

30  03 

77 

1000 

.3 

24  04 

77 

0945 

.3 

30  05 

77 

1005 

.3 

26  06 

77 

0955 

.3 

24  07 

77 

1345 

.3 

21  08 

77 

1020 

.3 

25  09 

77 

1100 

3 

20  10 

77 

1  100 

,3 

27  11 

77 

1050 

3 

28  12 

77 

1030 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

l-l 

MINIMUM 

934 

901 

SAMPLE 

SC 

NO 

18713 

4 

18730 

4 

1B747 

3 

16764 

3 

187B1 

5 

1B79B 

7  5 

18815 

7  0  5 

18831 

7  5  9 

18848 

7 

18865 

9  7 

1BB82 

4 

18B99 

4 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

1  13 
272 
097 
040 
074 
I  14 
170 
258 
147 
084 
170 
087 


0.272 
0.136 
0.040 

12 


800 
900 
740 
145 
610 
630 
690 
660 
730 
725 
725 
770 


900 
677 
145 


444         80         81  B4  88 

SCO   FLOW  CFS      TOTAL      FECAL  M.F.  PSEUD. 

COLIFORM  COUFORM  ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML  KF/100ML  MF/10OML 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.077 
0.098 
0.066 
.013 
.007 
.097 
.  120 
200 
.078 
.041 
.003 
.024 


0.200 
0.069 
0.003 

12 


14  16 

CONO.  TURB. 

2SC  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


50 
20 
20 
50 
50 
oo 

BO 
20 
50 
.30 


20.00 
2.40 


20.00 
4.43 
1  .00 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


096 

042 

038 

102 

076 

163 

140 

OBO 

066 

0.026 

0.102 

0.134 


0.163 
0.D89 
0.026 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


31 


58. 
41  . 
6. 
27. 
26. 
31  . 
31  . 
40 
32. 
30.5 
33.5 


0. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
2D0. 
200. 
200. 
200. 
2000. 


2000. 

156. 

0. 


12 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

D.530 
0.840 
0.630 
0.410 
0.900 
0.630 
.720 
.720 
.7B0 
.570 
.650 
.860 


58.0 

32.5 

6.E 


1  .  650 
0.770 
0.410 


59 
SULPHATE 

MG/L 

252.0 
4BS.0 
195.0 
21  .0 
183.0 
185.0 

177.0 
2S0.0 
225.0 
21  1  .5 


485.0 

218.5 

21  .0 


0. 
40. 
40. 

40. 

40. 

40. 

40. 

40. 

40 

40. 

40. 

40. 


40. 

0     29.*  D 
0. 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.004 
0.009 
.006 
.004 
.037 
.011 
.005 
.003 
003 
.001 
0.003 
0.008 


0.037 
O.OOB 
0.001 

12 

280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0  056 

0.  196 

0.304 

0.046 

0.32B 

0.029 

0.005 

0  005  L 

O.OOSL 

0.004 

0.033 

0.042 


0.328 

0.08BD 

0.004 

12 

95 
ACIDITY 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

55IJ.0 
636.0 
4913.0 
1  00  . 0 
44i5 .0 
462  .0 
521  .0 
507.0 
553.0 
512.0 
575.0 
539.0 


636  0 
492.3 
100.0 

12 

52 
TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 

0.0 

0.0 

2.0 

6.0 
18.0 
18.0 
20.0 
14.0 
120 

6.0 

0.0 

0.0 


20.0 
8.0 
0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


54. 

2. 

6. 

7. 

0 

1 
11 
14 

5 
42 


54.0 

12.6 

0.7 


55 
PH 
AT  LAB 


7.64 
7.2B 


7.78 
7.68 
B.  15 
7.B1 
7.88 


8.15 
7.75 
7.28 


3 
DISS. 
02 

MG/L 

6.0 
4.0 
6.0 
9.0 
4.0 


3.0 

5.0 

4.0 

10.0 


10.0 
5.3 
3.0 

12 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0-110 
7  SOO 
0.100 
0.220 
0.340 
0.060 

0.340 
0.700 
0.240 
1  .040 
0.440 


7.500 
1  OOB 
0.060 


5-  DAY 

BOO 

MG/L 

0.6 
2  o 
1.0 
1  .0 
3.0 
0.6 
0.8 

1  .0 
1  .2 

4.6 
2.0 


4.6 
1  .6 

0.6 


11 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


25 
PHENOLS 


UG/L 


1,0 


I  .0 

1  .OD 
1.0 


NO    OF    SAMPLES 


771 


CONT'D 


76 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

CALCUL 

DT  MO 

YR 

LMT 

OIST 

BRG  DEPTH 

HARDNESS 

FEET 

MTP.S 

MG/L 

30  01 

77 

1130 

.3 

04  03 

77 

1015 

3 

30  03 

77 

1000 

3 

24  04 

77 

0945 

3 

30  05 

77 

1005 

3 

36  06 

77 

0955 

.3 

24  07 

77 

1345 

.3 

21  OS 

77 

1020 

.3 

25  09 

7? 

1100 

.3 

20  10 

77 

1100 

.3 

27  1  1 

77 

10SO 

3 

28  12 

77 

1030 

3 
MAXIMUM 

AVG 

OR  GEQM  MN  <  •  i 

MINIMUM 

72  74 

TOTAL  TOT.  MAO 

CALCIUM  NESIUM 

MG/L  MG/L 


EB 

87 

M 

47 

41 

COLOUR 

PTSSIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

COD 

HAZEN 

K 

NA 

C  AS  C 

UNITS 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

361  2ES 

SOLVENT  TOTAL 

EXTRSLES  ARSENIC 

MG/L  MG/L 


Oil 
010 
007 
003 
007 
012 


0.010 
0.010L 


0.009 
0.007 


0.012 

0.0090 

0.003 


NO  OF  SAMPLES 


10 


SAMP  DTE 

HOUR 

DT 

MO 

YR 

LMT 

30 

01 

77 

1130 

04 

03 

77 

1015 

30 

03 

77 

1000 

24 

04 

77 

0945 

30 

05 

77 

1005 

26 

06 

77 

0955 

21 

08 

77 

1020 

25 

09 

77 

1100 

20 

10 

77 

1100 

27 

11 

77 

1050 

2B 

12 

77 

1030 

STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 
.3 
3 
3 
.3 
3 

3 

.3 
.3 
.3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■  I 

MINIMUM 


235  203        221 

TOTAL  TOTAL      TOTAL 

MERCURY  ALUMINUM  CHROMIUM 

UG/L  MG/L       MG/L 


225 
TOTAL 
COPPER 
MG/L 


010 
030 
010 
020 
060 
020 
0101 
020 
020 
0.020 
0.020 


229  215 

TOTAL  TOTAL 

LEAD  CADMIUM 

MG/L  MG/L 


0.060 

0.0220 

0.010 


249 

201 

23B 

60 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.010L 

0.240 

0.020 

0 .  080 

0.040 

0.020 

0.244 

0.020 

c.oto 

0.053 

0.010L 

0.040 

0.220 

0.050 

0.010L 

0.  128 

0.020L 

0.040 

0.030 

0.010L 

0.020 

0.010L 

0.020L 

0.001 

0.040 

0.010L 

0.020L 

0.080 

0.244 

0.050 

0.022D 

0.177 

0.0260 

0.001 

0.053 

0.010 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.U 

/ 

SITE: 

PORCUPINE  RIVER 

STATION 

10:   19-0064-004-02 

SAMPLE  POINT: 

iHIGHMAY  101  BRIDGE. 

HOYLE 

STATION 

TYPE: 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORE 

04 

MINOR  BASIN:  JAMES 

BAT  SHORE 

001 

TERM  STREAM:  MOOSE 

RIVER 

0230 

STN  NC 

4 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  049600C 

.0  5377200 

0  4 

REGION  OS 

MILEAGE 

251 

.50 

934 

901 

444 

80 

at 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

01    MO 

YR 

LMT 

DIST 

8RG  DEPTH 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

03 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

30  01 

77 

1110 

.3 

18712 

4 

20. 

6. 

0.0 

3.0 

1  .2 

04  03 

77 

0955 

3 

18729 

4 

200 .   L 

40.   L 

0.0 

3.0 

1.0 

30  03 

77 

0940 

.3 

1B746 

4 

200.   L 

40.   L 

0.0 

5.0 

1  .0 

24  04 

77 

09  30 

.3 

IB763 

3 

200.   L 

40. 

5.0 

7.0 

1  .0 

30  05 

77 

0945 

3 

18780 

9 

200.   L 

40.   L 

18.0 

4.0 

1  .6 

26  06 

77 

0940 

3 

18797 

s 

200.   L 

40. 

19.0 

6.0 

t  .4 

24  07 

77 

1315 

3 

18B14 

8 

200.   L 

40.   L 

22.0 

5.0 

t  .2 

21  08 

77 

0955 

3 

18830 

5  9 

200. 

200. 

16.0 

5.0 

25  09 

77 

1035 

3 

18847 

7  9 

200. 

40. 

12.0 

5.0 

1  .0 

20  10 

77 

1040 

3 

18864 

9 

200.   L 

40.   L 

4.0 

5.0 

1  .4 

27  11 

77 

1030 

3 

1B8B1 

4 

400. 

240. 

0.0 

5.0 

1.4 

28  12 

77 

1010 

3 
MAXIMUM 

16698 

4 

BOO. 

800. 

800. 
BOO. 

0.0 
22.0 

3.0 

7.0 

2.6 
2.6 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • | 

196.'  D 

58  *  D 

BO 

4.7 

1  .3 

MINIMUM 

20. 

6. 

0.0 

3.0 

1  .0 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

11 

33 

34 

t9 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pd 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DT  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30  01 

77 

1  1  10 

3 

0.  144 

0 

057 

0.540 

1  .020 

0.009 

0  166 

749.0 

12.0 

04  03 

77 

0955 

.3 

0.200 

0 

045 

0.510 

1  .050 

0.001 

0.005L 

23B  0 

14.0 

30  03 

77 

0340 

.3 

0.087 

0 

029 

0.284 

0.940 

0.011 

0.529 

630.0 

8.2 

24  04 

77 

0930 

■  3 

0.050 

0.011 

0.112 

0.B40 

0.010 

0.  145 

114  .0 

20.0 

30  05 

77 

0945 

3 

0.090 

0.026 

0.062 

0.820 

0.004 

0  005L 

348  0 

11.0 

26  06 

77 

0940 

.3 

0.086 

0 

045 

0.039 

0.860 

0.015 

0,015 

267.0 

10.0 

24  07 

77 

1315 

.3 

0.  102 

0.066 

0.052 

0.780 

0.004 

0  006 

527.0 

3.5 

21  08 

77 

0955 

.3 

0.066 

0 

032 

0.026 

0.460 

0.004 

0.005L 

592.0 

5.4 

25  09 

77 

1035 

.3 

0.085 

0 

037 

0.02a 

1  .060 

0.010 

0.020 

399.0 

9  2 

20  10 

77 

1O40 

.3 

0.065 

0 

023 

0.058 

1  .200 

0.008 

0.017 

408.0 

7.3 

27  11 

77 

1030 

.3 

0.054 

0 

017 

0.040 

0.780 

0.010 

0.096 

432.0 

6.9 

28  12 

77 

1010 

.3 

0.095 

0.019 

0.1B4 

0.820 

0.015 

0.140 

589.0 

9.7 

MAXIMUM 

0.200 

0 

066 

0.540 

1  .200 

0.015 

0.529 

749.0 

20.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • | 

0 .  094 

0 

034 

0.161 

0.886 

0.008 

0.0980 

440.3 

9.B 

MINIMUM 

0.050 

0 

011 

0.026 

0.460 

0.001 

0.005 

114.0 

3.5 

NO  OF  SAMPLES 


772 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST.l  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  01 

77 

1110 

.3 

04  03 

77 

0955 

.3 

30  03 

77 

0940 

.3 

24  04 

77 

0930 

.3 

30  OS 

77 

0945 

■3 

26  06 

77 

0940 

3 

24  07 

77 

1315 

.3 

21  06 

77 

0955 

3 

25  09 

77 

1035 

•3 

20  10 

77 

1040 

.3 

27  11 

77 

1030 

.3 

58  12 

77 

1010 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BR3  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


30 

01 

77 

1  1  10 

01 

03 

77 

0955 

30 

03 

77 

0940 

24 

04 

77 

0930 

30 

05 

77 

0945 

26 

06 

77 

0940 

24 

07 

77 

1315 

21 

qb 

77 

0955 

25 

09 

77 

1035 

20 

10 

77 

1040 

27 

11 

77 

1030 

26 

12 

77 

1010 

14  16 

COND.  TURB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


56 

CHLORIDE 
MG/L 


1000 
345 
850 
145 
435 
395 
680 
750 
450 
486 
510 
775 


1000 
568 
145 

12 

76 
CALCUL 
HARDNESS 
MG/L 


16.00 
12.00 
4.60 
12.00 
5.30 
5.60 
3.00 
3.50 
5.00 
5.40 
7.00 
7.50 


16.00 
7.24 
3.00 

12 

72 

TOTAL 

CALCIUM 

MG/L 


20.0 

22.0 

20.0 

3.7 

9.7 

7.7 

14.5 

13.0 

9.8 

7.0 

11  .5 

14.5 


23.0 
12.8 

3.7 


12 

74 

TOT  .  MAG 

NES1UM 

MG/L 


59 
SULPHATE 

MG/L 

395.0 

700.0 
324.0 
31  .0 
140.0 
130.0 

280.0 
177.0 
190.0 
177.0 


700.0 
254.4 

31.0 

10 

68 

COLOUR 
HAZEN 
UNITS 


280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


95 
ACIDITY 

MG/L 


52 

TO.T    ALK 
AT     LAB 
MG/L 


67 

PTSSIUM 


MG/L 


66 

SODIUM 

NA 

MG/L 


47 
ORGANIC 
C    AS  C 
MG/L 


55 

PH 

AT    LAB 


7.  17 
7.  13 


7.86 
7.20 
7,24 
7.26 
7.00 


7.86 
7.27 
7.00 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

0.920 

1  .040 
0.500 
1  .060 
0.570 
1  .000 

0.310 
0.900 
1  .100 
0.840 
1  .020 


1  .100 
0.842 

0.310 


25 

PHENOLS 


UG/L 


1  1 


1  .0 
1  .03 
1  .0 


41                    361  265 

COO         SOLVENT  TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L                MG/L  MG/L 

0.004 
0.006 
0.004 
0.002 
0.004 
0.005 

0.005 
0 . O 1 OL 

0.040 
0.004 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    I ' I 

MINIMUM 

NO    OF    SAMPLES 


0.040 

O.O080 

0.002 

10 


235 

203 

221 

225 

229 

215 

249 

301 

238 

60 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

MERCURY 

ALUMINUM 

CHROMIUM 

COPPER 

LEAD 

CADMIUM 

ZINC 

MN 

NICKEL 

FLUORIDE 

FEET 

MTRS 

UG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

30  01 

77 

1110 

.3 

0.010L 

0.030 

0.590 

0.010L 

04  03 

77 

0955 

.3 

0.010 

0,040 

0.020 

30  03 

77 

0940 

.3 

0.010 

0.080 

0.294 

0.010 

24  04 

77 

0930 

.3 

0.030 

0.050 

0.  122 

O.0IOL 

30  OS 

77 

0945 

.3 

0.020 

0.040 

0.135 

0.040 

26  06 

77 

0940 

.3 

O.O20 

0.040 

0.125 

0.020L 

21  08 

77 

0955 

.3 

0,01 OL 

0.020L 

0.020L 

25  09 

77 

1035 

.3 

0.010L 

0,070 

0.020L 

20  10 

77 

1040 

.3 

0.010 

0.040 

0.020L 

27  11 

77 

1030 

.3 

0.010L 

0.  150 

0.030 

28  12 

77 

1010 

.3 
MAXIMUM 

0,020 

0.030 

0.  180 

0.  180 

0.590 

0.020L 
0.040 

AVG 

OR  GEO! 

0.0150 

0.067D 

0.253 

0.020D 

MINIMUM 

0.010 

0,020 

0.122 

0.010 

NO 

OF  SAMPLES 

11 

11 

5 

1  1 

272 

217 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

460 

461 

SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   P.J 

SIMPLE 

TOTAL 

RADIUM 

GROSS-A" 

GROSS-A- 

gross- a- 

GROSS -B- 

URANIUM 

CESIUM 

COBALT 

OY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

CYANIDE 

COBALT 

226  DISS 

OISS 

UNDISS 

DISS 

UNDISS 

238 

-137 

60 

PCI/1 

FEET 

MTRS 

MG/L 

MG/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

PCI/L 

UG/L 

PCI/L 

30  01 

77 

11  10 

.3 

0.011 

04  03 

77 

0955 

.3 

O.OIL 

30  03 

77 

0940 

.3 

O.OIL 

24  04 

77 

0930 

.3 

30  06 

77 

0945 

.3 

O.OIL 

26  06 

77 

0940 

.3 

O.OIL 

21  D8 

77 

0955 

.3 

O.OIL 

25  09 

77 

1035 

.3 

O.OIL 

20  10 

77 

1040 

.3 

0.01  L 

27  11 

77 

1030 

.3 

O.OIL 

26  12 

77 

1010 

.3 
MAXIMUM 

0.01L 
0.01 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 • ) 

0.010 

MINIMUM 

0.01 

NO    OF    SAMPLES 


to 


773 


■.O.K./  SITE 
SIMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


A8ITIB1  DIVED 
DOWNSTREAM  FRO 
RIVER 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.J 
.3 

a 

.3 

3 
■  3 


30 

01 

77 

0903 

04 

03 

77 

0800 

30 

03 

77 

0755 

24 

04 

77 

0745 

30 

05 

77 

0805 

26 

OS 

77 

O800 

24 

07 

77 

1  105 

21 

08 

77 

0820 

25 

09 

77 

0900 

20 

10 

77 

0900 

27 

11 

77 

0845 

28 

12 

77 

0830 

3 
3 
3 
3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  ■ ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

3 
.3 
,3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 


30 

01 

77 

0905 

04 

03 

77 

0800 

30 

03 

77 

07  55 

24 

04 

7T 

0745 

30 

05 

77 

0805 

26 

06 

77 

OBOO 

24 

07 

77 

1105 

21 

08 

77 

0820 

25 

09 

77 

0900 

20 

10 

77 

0900 

27 

It 

77 

0645 

28 

12 

77 

0830 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( - ) 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  TR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
.3 
.3 
.3 
-3 
3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


30 

01 

77 

0905 

04 

03 

77 

0800 

30 

03 

77 

0755 

24 

04 

77 

0745 

30 

05 

77 

OB05 

26 

06 

77 

oeoo 

24 

07 

77 

1105 

21 

08 

77 

0820 

25 

09 

77 

0900 

20 

10 

77 

0900 

27 

11 

77 

0845 

2a 

12 

77 

0820 

STATIO 

10:   19-0064-005-05 

BI  PAPER  | 

MAJOR 

3ASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

MINOR 

SAS1N;  JAMES  BAT  SHORE 

001 

TERM  STREAM:  MOOSE  RIVER 

0230 

LONG 

U.T.M 

17  0523700.0  5402350.0 

1 

REGION 

05 

MILEAGE 

231 .80 

934 

901 

444 

eo 

61 

84 

BB 

8D5 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

«.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAT 

NO 

COL  I  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/lOOML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18709 

4 

100. 

30. 

0.0 

10.0 

6.0 

'8726 

9 

8230. 

40.   L 

1  .0 

9.0 

2.2 
1  .2 

18743 

9 

2400. 

40.   L 

3.0 

1D.0 

1B760 

9 

5000. 

120. 

3.0 

9.0 

1  .4 

18777 

9 

1600. 

240. 

12.0 

9.0 

2.4 

18794 

9 

5400. 

5400. 

15.0 

3.0 

3  .0 

1881  1 

9 

640. 

40.   L 

19.0 

7.0 

1  .6 

1  8827 

9 

48000. 

7800. 

■  6.0 

6.0 

18844 

B 

3000. 

160. 

14.0 

6.0 

5.0 

18861 

9 

400. 

80. 

8.0 

7.0 

3.2 

18878 

• 

1600. 

320. 

1  .0 

7.0 

4  .2 

18695 

4 

1000. 

48000. 
2034.* 
100. 

12 

40.   L 

7800. 
164.  •  0 
30. 

12 

0.0 

19.0 
7.7 

0.0 

12 

10.0 

to.o 

7.8 

3.0 

12 

6.0 
3.0 

i.a 

10 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 
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TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

K4ELDAHL 

N02-N 

N03 

N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MG/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

O.DBE 

0.045 

0.059 

D.4B0 

0.019 

0 

049 

103 

0 

1B.0 

0.068 

0.031 

0.040 

0.520 

0.014 

0 

084 

0.056 

0.031 

0.046 

0.580 

0.014 

0 

226 

11  1 

0 

13.0 

0.  188 

0.084 

O.OSB 

0.720 

0.013 

0 

147 

141 

0 

79.0 

0.087 

0.027 

0.014 

0.600 

0.012 

0 

163 

130 

0 

49.0 

0.036 

0.022 

0.008 

0.480 

0.017 

0 

07B 

91 

0 

16.0 

0.106 

0.059 

0.076 

0 .  500 

0.016 

0 

10B 

89 

0 

14.0 

0,064 

O.0S2 

0.010 

0.480 

0.018 

0 

027 

94 

0 

16.0 

0.082 

0.051 

0.024 

0.760 

0.023 

0 

032 

108 

0 

30.0 

0.126 

0.046 

0.014 

0.760 

0019 

0 

036 

104 

0 

14.0 

0.080 

0.042 

0.008 

0 .  700 

0.018 

0 

032 

1  IS 

0 

25.0 

0.076 

0.052 

0.004 

0.630 

0.026 

0 

034 

109 

0 

19.0 

0.  188 

0.0B4 

0  076 

0.760 

0.026 

0 

226 

141 

0 

79.0 

0.088 

0.045 

0-030 

0.600 

0.017 

0 

085 

108 

6 

25.7 

0.036 

0.022 

0.004 

0.4BO 

0.012 

0 

027 

B9 

0 

13.0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 

1  1 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACID1 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

phenols 

25C 

F0RMAZ1N 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

132 

80.00 

2.0 

7.29 

3.0 

136 

47.00 

1  .7 

6.0 

150 

39.00 

2.8 

7.15 

3.0 

94 

67.00 

1  .7 

2.0 

126 

44.00 

1  .5 

7.71 

t  .0 

114 

27.00 

1  .4 

6.0 

113 

44.00 

1  .5 

7.46 

2.0 

121 

42.00 

1  .8 

7.63 

2.0 

135 

54.00 

1  .8 

7.06 

4.0 

138 

56.Q0 

2.0 

13.0 

2.0 

138 

69.00 

2.1 

7.19 

138 

64.00 

2.2 

7.30 

60.0 

150 

80.00 

2.8 

13.0 

T.71 

60.0 

12B 

52.75 

1  .9 

13.0 

7.35 

B.3 

94 

27.00 

1  .4 

13.0 

7.06 

1  .0 

11 


774 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


A8ITIBI  RIVER 

UPS1REAM  FROM  A6ITIBI  PAPER  COMPANY 

RIVER    FLOW  GAUGE  FED  04MC001 


LONG 


STATION  ID:   19-0064-006-02 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAY  SHORE 
MOOSE  RIVER 


T.M.  17  0524325-0  5400950.0  4      REGION  05 


STORET  COOE:  04 
001 
0230 

MILEAGE   232.00 


SAMP  DIE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


STN   STN  5AMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


30  01  77 

0935 

3 

04  03  77 

0325 

3 

30  03  77 

0815 

.3 

24  04  7  7 

0805 

3 

30  05  77 

0625 

.3 

26  06  77 

0815 

.3 

24  07  77 

1130 

.3 

21  08  77 

0840 

3 

25  09  77 

0920 

.3 

20  10  77 

0920 

3 

27  11  77 

0905 

.3 

28  12  77 

0840 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

[•1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP 
OY  MO  YR  LMT    DIST  8R5  DEPTH 
FEET       MTRS 


■3 

.a 

.3 
-3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


30 

01 

77 

0935 

04 

03 

77 

0H25 

30 

03 

77 

OB  15 

24 

04 

77 

0805 

30 

05 

77 

0825 

26 

06 

77 

0615 

24 

07 

77 

1  130 

21 

08 

77 

OB40 

25 

09 

77 

0920 

20 

10 

77 

0920 

27 

1  1 

77 

0905 

2B 

12 

77 

0840 

934 

SAMPLE 
NO 


18710 
18727 
1B744 
1B761 
1B77B 
18795 
186'2 
18828 
18B45 
IB862 
18679 
18896 


SOI 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.084 
0.072 
0.072 
0.  1  10 
0.037 
0.040 
0.056 
0.067 
0.087 
0.0B8 
0.090 
0.080 


5040.00 
6170.00 
7000 . 00 
13600 ,00 
5170.00 
5180.00 
5090.00 
5210.00 
4990.00 
4480.00 
3720.00 
4820.00 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 


050 
049 
037 
028 
022 
029 
050 
055 
067 
061 
0.061 
0.048 


12 

19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


60 
TOTAL 
CO  LI  FOR" 
MF/100ML 


0. 
1000. 

200. 

400. 
2800. 

200. 

200. 

800. 
1200. 

200. 

200. 

200. 


063 

060 

044 

050 

035 

019 

.018 

.006 

.008 

0.016 

0.006 

0.004 


13800.00    2800. 
5889.17     253.' 
3720.00       0. 


12 

20 
TOTAL 
KJELD6HL 
MG/L 

0.420 
0.420 
0.640 
0.680 
0.500 
0.440 
0 .  460 
0.460 
0.480 
0.600 
0.500 
0.E20 


FECAL 
COL  1  FORM 
MF/100ML 


84  63 

M.F.  PSEJD. 

ENTER.  MP* 

MF/lOOML  MF/100ML 


O. 

40. 
40. 
40. 
1400. 
40. 
40. 
120. 
40. 
40. 
40. 
40- 


1400. 
43. 

0. 


12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.017 
0.017 
0.012 
0.014 
0.010 
0.013 
0.017 
0.020 
0,022 
0.019 
0.020 
0.026 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


178 

168 
298 
166 
140 
112 
143 
140 
133 
041 
.139 
.099 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 

96  .0 


117, 

131 

96 

ec> 

81 
86 

92 
92 

101 
1  i  I 


805 
WATER 
TEMP. 
DEG   C 

0.0 

0   0 

2.0 

3.0 
15.0 
17.0 
20.0 
16.0 
13.0 

7.0 

0.0 

0.0 


20.0 
7.8 
0.0 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 

MG/L 

11.0 

16.0 
69.0 
11  .0 
11  .0 

9.0 
13.0 
11  .0 

5.6 
11  .0 
20.0 


3 
DISS. 
02 
MG/L 

120 
11.0 

8   0 

9.0 

5.0 

5.0 

6.0 

7.0 

7.0 

5.0 
10-0 

5.0 


12.0 

7.5 
5.0 


12 


/ 


DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


S-OAY 

BOD 

MG/L 

2.8 

0.6 
0.8 
1.4 
1.0 

0.8 
1    2 

1.0 
0.8 
1  .2 


2.8 
1.2 
0.6 

10 

107 
CALCUL 
D-SOLIDS 
MG/L 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM  MN    < • I 

MINI  MUM 

NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN      STN    SAMP 
DY    MO    YR    LMT  DIST     BRG    DEPTH 

FEET  MTRS 


PJ 


30  01  77 

0935 

3 

04  03  77 

0825 

.3 

30  03  77 

0815 

-■J 

24  04  77 

0805 

.3 

30  05  77 

0825 

3 

26  06  77 

0815 

.3 

24  07  77 

1130 

.3 

21  OS  77 

0840 

■3 

25  09  77 

0920 

.3 

20  10  77 

0920 

.3 

27  11  77 

0905 

,3 

28  12  77 

0840 

.3 

*  AM  MUM 

AUG  OR 

GEOM  MN 

l*l 

MINI  MUM 

0.110 
0.075 
0.037 


0.067 
0.046 
0.022 

12 


0.063 
0.O2B 
0.004 

12 


0.680 
0.518 
0.420 

12 


0.026 
0.017 
0.010 


0.29B 
0.1  48 
0.041 


131  .0 
99.2 
81  .0 

11 


69.0 

17.1 

5.S 


14 
COND. 

16 
TURB. 

56 
CHLORIDE 

59 
SULPHATE 

ISO 

REACTIVE 

95 
ACIDITY 

52 

TOT  ALK 

55 
PH 

208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 

25 
PHENOLS 

25C 
UMHOS 

FORMAZIN 
UNITS 

MG/L 

MG/L 

SILICATE 
SI  MG/L 

MG/L 

AT  LAS 
MG/L 

AT  LAB 

UG/L 

130 

78.00 

2.0 

7.41 

2.0 
2.0 

132 

155 

48  00 
40.00 

1  .7 
3.1 

7.36 

4.0 
2.0 

94 

SB.  00 

1  .7 

7.58 

1  -OL 

126 

19.00 

1  .4 

1  .0 

119 
1  11 
108 
124 

28.  00 
45.00 
47.00 
58.00 

1  .3 

1  .5 
t  .7 
l  ,6 

7.49 
7.66 
7.4B 

2.0 
2.0 
4.0 
1  .0 

132 
139 

62.00 
7  3.00 

1  .8 

1  .9 

10.5 

7.66 
7.  43 

1  .OL 
20.0 

140 

62.00 

1  .9 

155 
126 

78.00 
51  .50 

3.1 

1  ,8 

10.5 
10. 5 

7.66 
7.52 

20.0 
3.5D 
1  .0 

94 

19.00 

1  .3 

10.5 

7 .  36 

NO    OF    SAMPLES 
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B.O.W./  SITE 
SIMPLE  POIN1 
STATION  TYPE 


BLACK  RIVER 

HIGHWAY  101  TOWN  OF  MATHESON 

RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BOG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  01 

77 

1030 

3 

04  03 

77 

0910 

.3 

30  03 

77 

0900 

.3 

24  04 

77 

0350 

.3 

30  05 

77 

0910 

.3 

28  06 

77 

0900 

.3 

24  07 

77 

1230 

.3 

21  08 

77 

0915 

3 

25  09 

77 

1000 

.3 

20  10 

77 

1000 

.3 

27  11 

77 

0950 

.3 

28  12 

77 

0935 

.3 

MAXIMUM 

AVQ  OR 

GEOM  MM 

1  ■  1 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  5AMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
,3 
3 
.3 
.3 


30 

01 

77 

103D 

04 

03 

77 

0910 

30 

03 

77 

0300 

24 

04 

77 

OB50 

30 

05 

77 

0910 

26 

06 

77 

0900 

24 

07 

77 

1230 

21 

OB 

77 

0915 

25 

09 

77 

1000 

20 

10 

77 

1000 

27 

11 

77 

0950 

29 

12 

77 

0935 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

0.016 
0.025 
0.016 
0.096 

0.036 
0.024 
0.025 
0.035 
0.028 
0.022 
0.037 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
MINOR  BASIN:  JAMES  BAY  SHORE 
TERM  STREAM:  MOOSE  RIVER 


STATION  10:   19-0064-007-03 
STORET  CODE: 


LONG 

U 

T 

M. 

17  0539500.0  5376150.0 

934 

901 

444 

eo 

B1 

SAMPLE 

SCO 

FLO* 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

CO  LI  FORM 
MF/lOOML 

COL  1  FORM 

■F/10QML   MF 

18711 

4 

0. 

0. 

1872B 

4 

200, 

L 

40. 

L 

13705 

4 

200. 

L 

40. 

L 

18762 

9 

200. 

L 

40. 

L 

1B779 

6 

BO. 

BO. 

16796 

6 

200. 

L 

40. 

L 

18013 

8 

380. 

40. 

L 

18329 

e 

300. 

L 

40. 

L 

1BS46 

6 

200, 

160. 

1B863 

9 

200. 

L 

40. 

L 

18680 

4 

200. 

L 

40. 

L 

18B97 

4 

300. 

L 

40. 

L 

34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.007 
O.OU 
0  005 
0.018 

0.009 
0.013 
O.OOB 
0.014 
0.01  I 
0.008 
0.006 


19 
FILTERED 
AMMON I A 
MG/L 

0.035 
0.036 
0.073 
D.04B 

0.027 
0.046 
0.026 
0.028 
0.018 
0.010 
0.016 


13 

20 
TOTAL 
KJELDAHL 
MG/L 

D.270 
0.280 
0.320 
0.5BO 


580 
560 
330 
670 
570 
570 
440 


12 

21 

FILTERED 

N02-N 

MG/L 

0.003 
0.004 
0.005 
0.010 


O.OOB 
0.006 
0.004 
0.006 
0.007 
0.007 
O.OOB 


REGION   05 


84  8B 

M.F.  PSEUD. 

ENTER.  MPA 

MF/100ML  MF/100ML 


380,  160. 

126. *    D  35. •    D 

0.  0. 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 

0.117 

0.150 
0.335 
0.070 


005  L 
005  L 
006 
009 
033 
.079 
.072 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


91  .0 


805 
WATER 
TEMP. 
OEG  C 

0.0 
0.0 


0. 

4. 
18 
18. 
32 
16 
13 

3 

a 

o 


22.0 
7.8 
0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/l 


04 

001 

0230 

MILEAGE      262.70 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

11.0 
12.0 

6.0 

4.0 

E.O 

8.0 

7,0 

6.0 

7.0 

5.0 

8.0 

9.0 


12.0 
7.4 
4.0 

13 

7 

DISS. 

SOLIDS 

MG/L 


5 -DAY 

BOD 

MC/L 

0.6 
0-6 
0.8 


0.8 
I  .2 

1  .0 
I  .0 
I  .0 
I  .0 


1  .8 

1  .0 

0.6 

10 

107 
CALCUL 
D-SOLIOS 

MG/l 


MAXIMUM  0.096 

AVG  OR    GEOM   MN    I  *)  0.031 

MINIMUM  0.016 

NO    OF    SAMPLES  11 

14 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STY  SAMP   PJ  COND. 

DY  MO  YR  LMT    DIST  BUG  DEPTH  25C 

FEET       MTRS  UMHOS 


0.01S 
0.010 
0.005 

1  1 
16 

TURB. 

FORMAZIN 

UNITS 


0.072 
O.032 
0.010 

11 
56 

CHLORIDE 
MG/L 


0.670 
0.470 
0.270 

11 
59 
SULPHATE 

MG/L 


0.010 
0.006 
0.OO3 

1  1 

280 

flEACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


0.335 

0.079D 

0.005 

11 
95 

ACIDITY 
MG/L 


91  .0 
91  0 
91  .0 


53 
TOT  ALK 
AT  LAB 

MG/L 


4.8 
4.8 

4.8 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


UG/L 


30  01 

77 

1030 

3 

04  03 

77 

0910 

.3 

30  03 

77 

0900 

.3 

24  04 

77 

0850 

3 

26  06 

77 

0900 

.3 

24  07 

77 

1230 

.3 

21  OB 

77 

0915 

3 

25  09 

77 

1000 

.3 

20  10 

77 

1000 

.3 

27  11 

77 

0950 

3 

28  12 

77 

0925 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR  GEO! 

MINI  MUM 

200 
325 
95 
65 
104 
160 
188 
145 
133 
121 
213 


225 

150 
65 


7.50 

14.00 
6  SO 

42.00 
8.00 

13.00 
7,20 
8.20 
8.70 

12.00 

13.00 


42.00 

12,74 

6.50 


1  .0 
3  9 
6.3 
1.3 
1  .4 
1  .5 
1  .5 
1  .9 
2.3 
1  .8 
13.5 


13.5 
3.3 
1  .0 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


SAMP  DTE  HOUR 
DY  MO  YR  LMT 


39 

01 

77 

1315 

03 

03 

77 

1345 

29 

03 

77 

1435 

23 

04 

77 

1410 

29 

OS 

77 

1410 

25 

06 

77 

1320 

23 

07 

77 

1245 

20 

08 

77 

I34S 

34 

09 

77 

1335 

19 

10 

77 

1310 

26 

11 

77 

1335 

27 

12 

77 

1330 

MATTAWISHKWIA  RIVER 
HIGHWAY  II  TOWN  OF  HEARST 
RIVER 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 

.3 

3 
3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  | 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
MINOR  BASIN:  JAMES  BAY  SHORE 
TERM  STREAM:  MOOSE  RIVER 

U.T.M.  17  O310O50.0  5506750.0  4 


84 

M.F. 

ENTER. 
MF/100ML 


934 

901 

444 

80 

81 

SAMPLE 

SCO 

FLOW 

CFS 

TOTAL 

FECAL 

NO 

CO LI  FORM 
MF/lOOML 

COL  I  FORM 
MF/lOOML 

1B700 

4 

1 000 , 

100. 

18717 

4 

BOO. 

600. 

I8734 

4 

4400. 

200. 

18751 

GOO. 

520. 

1876B 

9 

1200. 

1200, 

187B5 

9 

400. 

40. 

18802 

E 

200. 

L 

40.   L 

18818 

5 

300. 

40. 

18835 

9 

600. 

40.   L 

18B52 

6 

BOO. 

40.   L 

5  8669 

4 

200. 

L 

40.   L 

18686 

4 

300. 

4400. 
551  .* 

200. 

L 
D 

40. 

1 200 . 
102.'  D 
40. 

STATION 

ID:   19-0064-008-02 

STORET  CODE. 

04 

001 

0230 

REGION  05 

MILEAGE 

214 

00 

88 

B05 

3 

1 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

0.0 

9.0 

1  .6 

0.0 

8.0 

3.5 

0.0 

9.0 

3.5 
1.4 

17.0 

8.0 

1  .3 

17.0 

8.0 

1  .0 

32.0 

7.0 

0.4 

17.0 

100 

11  .0 

3-0 

0.6 

3.0 

B.O 

O.B 

0.0 

8.0 

1  .6 

0.0 

1  1  .0 

1  .0 

32.0 

11  .0 

3.5 

7.9 

8.1 

1  .5 

0.0 

3.0 

0.4 

11 


!< 


776 


SAMP  OFE  HOUR   STN   STN  SIMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRC  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01  77 
03  03  77 
29  03  77 
23  04  77 
29  05  77 

25  06  77 

23  07  77 
20  08  77 

24  09  77 
te  tO  77 

26  11  77 

27  12  77 


1215 
1345 
1425 
1410 
1410 
1320 
1245 
1345 
•  335 
1310 
■  335 
1330 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


33  34 

TOTAL  FILTERED 

P  REACTIVE 

MG/L  P  MG/L 


0.046 
0.204 
.  194 
.075 
.024 
.010 
.038 
.036 
.024 
.018 
.031 
.030 


o .  Ooa 

0  115 
0.056 
0.006 
0.005 
0.004 
0.021 
0.016 
0.009 
0.006 
0.005 
0  002 


19 
FILTERED 
AMNION  I A 
MG/L 


OOB 
570 
1  14 
030 

ooa 

016 
038 

024 
014 
016 
010 


20 

TOTAL 

KJELDAHL 
MG/L 


0.002L 


B40 
BOO 
960 
760 
5B0 
660 
BOO 
780 
B20 
730 
750 
620 


21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 


005 
005 
OlO 
OOB 
005 
007 
OOB 
006 
006 
006 
006 
009 


22 
FILTERED 
N03-N 
MG/L 

0.063 

0.145 

0.350 

0.017 

0.OO5L 

0.005L 

0.005L 

0.005L 

0.009 

0.009 

0.023 

0.031 


5 
TOTAL 
'SOLIDS 
MG/L 

163.0 
230.0 
275.0 
125.0 

69.0 

70.0 

B<1. 
It  9, 

66. 

57. 

69. 

9« 


6 
SUSP  . 
SOLIDS 
MG/L 


7  107 

DISS.  CALCUL 

SOLIDS  DS0L10S 

MG/L  MG/L 


MAXIMUM  0.204  0.115  0.570  1.960  0.010 

AVG   OR    GEOM  MN    (•)  0.061  0.021  0.071D  0.925  0.007 

MINIMUM  0.010  0.002  0.002  0.580  0.005 

NO    OF    SAMPLES                             12  12                       12  12  12 


0.350 

0.056D 

0.005 

12 


275.0 

11B.6 

57.0 


73.0 

1B.7 

2.5 


SAMP   OTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DV    MO    VR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


.3 
.3 
.3 
■  3 

3 
•  3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 


29 

01 

77 

1315 

03 

03 

77 

1345 

29 

03 

77 

1425 

23 

04 

77 

1410 

29 

05 

77 

1410 

25 

06 

77 

1320 

23 

OT 

77 

1245 

20 

oe 

77 

1345 

24 

C9 

77 

1335 

19 

10 

77 

1310 

26 

1 1 

77 

1335 

27 

12 

77 

1330 

14  16 

COND.  TURB, 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


240 

300 

315 

B2 

96 

93 

122 

175 

97 

85 

102 

141 


4.50 

8.  80 

23.00 

25.00 


BO 
00 
40 
50 
50 
BO 
3.20 
3.60 


56 
CHLORIDE 
MG/L 


1  .5 
5.  1 
22.5 
1  .  1 
1  .  1 


59 

SULPHATE 


MG/L 


2B0 

REACTIVE 

SILICATE 

SI    MG/L 


95 

ACIDITY 
MG/L 


TOT    ALK 
AT    LA8 
MG/L 


55 

PH 
AT  LAB 


208 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 
PHENOLS 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  I 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


315 

154 

82 


25.00 
7.59 
2.50 

12 


22.5 
3.7 

1.1 


B.O.H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KAPOSKASING  RIVER 


SAMP  OTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

n 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

29  01 

77 

1460 

.3 

03  03 

77 

1500 

.3 

29  03 

77 

I  620 

.3 

23  04 

77 

1605 

3 

29  05 

77 

1555 

.3 

25  06 

77 

1500 

.3 

23  07 

77 

1500 

.3 

20  OB 

77 

1535 

.3 

24  09 

77 

1520 

3 

19  10 

77 

1525 

.3 

26  11 

77 

1525 

.3 

27  12 

77 

1535 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  (-) 

M I N I  MUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01 

77 

1450 

.3 

03  03 

77 

1600 

.3 

29  03 

77 

1620 

.3 

23  04 

77 

1605 

.3 

29  05 

77 

1555 

.3 

25  06 

77 

1500 

.3 

23  07 

77 

1500 

.3 

20  08 

77 

1535 

.3 

24  09 

77 

1520 

.3 

19  10 

77 

1525 

3 

26  11 

77 

1525 

.3 

27  12 

77 

1535 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINIMUM 

STATION 

ID:   19-0064-009-02 

FALLS  PAPER 

COMPANY 

D  04LF001 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

MINOR  BASIN:  JAME! 

BAY  SHORE 

001 

TERM  STREAM:  JAME! 

BAY  SHORE 

0230 

LONG 

U.T.M. 

17  039600C 

.0  54  73400 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

187 

.00 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.  F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5 -DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18703 

4 

209.00 

15. 

0. 

0.0 

3.0 

0.8 

18720 

4 

273  00 

200.   L 

40.   L 

0.0 

10.0 

O.B 

18737 

4 

640 . 00 

200.   L 

40.    L 

0.0 

12.0 

0.6 

18754 

6 

17100.00 

200. 

BO. 

5.0 

12.0 

1  .4 

18771 

9 

2220.00 

40. 

40 

20  0 

7.0 

1.0 

1878a 

9 

2110. 00 

200.   L 

BO. 

19.0 

4.0 

0.6 

18805 

9 

730.00 

200.   L 

40.   L 

23.0 

4.0 

0.8 

1B821 

9 

21200 

200.   L 

40.    L 

18.0 

3.0 

18838 

B  9 

2 1  70 . 00 

200.   L 

40.    L 

13,0 

6.0 

o.e 

1B855 

9 

3 1 70 . 00 

200.   L 

40.   L 

5.0 

6.0 

1  .0 

18873 

4 

2090 . 00 

200.   L 

40.    L 

0.0 

3.0 

1.0 

18889 

4 

925.00 

200.   L 

BO. 

0.0 

6.0 

1.4) 

1  7 1 00 . 00 

200. 

BO. 

23.0 

12.0 

1.4 

2654. OB 

141 . •  0 

35.  ■  D 

8.6 

G.3 

0.9 

209 . 00 

15. 

0. 

0.0 

3.0 

0.6 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON 1 A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

50,105 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.012 

0 

001 

0.420 

0.002 

0.051 

149  0 

2.  1 

0.032 

0 

002 

0.014 

0.430 

0.004 

0  136 

179.0 

16.0 

0.028 

0 

010 

0  026 

0.390 

0.004 

0  236 

13  3.0 

6.4 

0.058 

0 

008 

0  030 

0.640 

o.ooa 

0  107 

I0S.0 

47.0 

0.030 

0 

002 

0.052 

0.660 

0-004 

0.006 

93.0 

a. 2 

0.012 

0 

005 

0.083 

0.660 

0.005 

0.005 

93  0 

6.5 

0.  160 

0 

055 

0.020 

0.620 

0.004 

0.005L 

107  0 

B.9 

0,034 

0 

019 

0.070 

0.540 

0.  D04 

0.005L 

I  1  0  .  0 

2.B 

0.022 

0 

006 

0.014 

0.740 

0.007 

0.008 

93.0 

8.3 

0.026 

0 

005 

0.016 

0.970 

0.007 

0.023 

80.0 

2.7 

0.011 

0 

001 

O.OOB 

0.600 

0.005 

0.024 

84.0 

3.3 

0.014 

0 

003 

0.008 

0.53O 

0.007 

0.073 

94.0 

2.8 

0.  160 

0 

055 

0.083 

0.970 

0.008 

0.236 

1 79 . 0 

47.0 

0.037 

0 

010 

0.031 

0.599 

0.005 

0.0570 

110.7 

9.6 

0.011 

0 

001 

O.OOB 

0.390 

0.002 

0.005 

80.0 

2.  1 

NO    OF    SAMPLES 


777 


CONT'D 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

or  mo  yr  lmt   oist  brg  depth 

FEET       MTRS 


.3 

.3 

.3 

.  3 
.3 
.3 

3 
3 
3 
.3 

.3 
.3 


39 

01 

77 

1450 

03 

03 

77 

1600 

29 

03 

77 

1620 

23 

04 

77 

1605 

29 

05 

77 

1555 

25 

06 

77 

1500 

23 

07 

77 

1500 

20 

08 

77 

1535 

24 

09 

77 

1520 

19 

10 

77 

1525 

26 

11 

77 

1525 

27 

12 

77 

1535 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [• ) 

MINIMUM 


14 

16 

56 

59 

380 

95 

52 

55 

208 

2* 

COND. 

TURB. 

Chloride 

SULPHITE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FOPMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

■G/L 

MG/L 

UG/L 

225 

1  .40 

1  .0 

6.0 

1  .OL 

250 

3.40 

1.5 

9.0 

1  .0 

195 

3  80 

1  .6 

7.5 

6.0 

97 

24.00 

1  .0 

8.0 

2.0 

129 

3.90 

0.9 

10.5 

2.0 

140 

3.20 

0.9 

10. S 

1  .0 

152 

4.50 

o.e 

9.0 

1  OL 

165 

1.50 

0.8 

9.5 

5.0 

12S 

4.80 

1 . 1 

12.0 

7.0 

1  19 

5.40 

1 .1 

11.0 

2.0 

124 

3.40 

1.0 

10.0 

1  .0 

140 

2.40 

1 . 1 

10.5 

250 

24.00 

1  .6 

13.0 

7.0 

155 

5.14 

1  .  1 

9  6 

2.60 

97 

1  .40 

0.8 

7.S 

1  .0 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.*./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


KAPUSKASING  RIVER 
DOWNSTREAM  FROM  SP 
RIVER 


29 

01 

77 

1535 

0  3 

03 

77 

1630 

29 

03 

77 

1645 

23 

04 

77 

1630 

29 

05 

77 

1615 

25 

06 

77 

1520 

23 

07 

77 

I52S 

20 

08 

77 

1600 

24 

09 

77 

1540 

19 

10 

77 

1545 

36 

11 

77 

1545 

27 

12 

77 

1605 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 

DY  MO  YR  LMT    DI5T  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
,3 

3 
.3 
.3 
.  3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  ' ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  [  *  | 

MINIMUM 


29 

Of 

77 

1525 

03 

03 

77 

1620 

29 

03 

77 

1545 

23 

04 

77 

1630 

39 

05 

77 

1616 

25 

06 

77 

1520 

23 

07 

77 

1525 

20 

08 

77 

1600 

24 

09 

77 

1540 

19 

10 

77 

1545 

26 

1  1 

77 

1545 

27 

12 

77 

1605 

STATION 

ID:   19-OC 

64-010-02 

E  PAPER 

COMPAN 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DR4INAGE 

ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

MINOR  BASIN:  JAMES  BAY  SHORE 

OOl 

TERM  STREAM:  JAMES  BAY  SHORE 

02  30 

LONG 

U.T.M. 

17  0395150.0  5477950 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

1B4.00 

934 

901 

444 

BO 

B1 

B4 

Be 

60S 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CF5 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUO. 

HATER 

DISS. 

5- DAY 

NO 

CO  LI  FORM 

COL  1  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/lOOML 

MF/100ML 

MF/100ML 

Mf/IOOML 

DEC  C 

MG/L 

MG/L 

18704 

4 

0 

6000. 

150. 

0.0 

0.0 

170.0 

18721 

4 

0 

4000. 

800. 

0.0 

3.0 

120.0 

1873B 

9 

600. 

BO. 

2.0 

9.0 

40  . 0 

18755 

3 

1000. 

400. 

5.0 

12.0 

3.2 

1B772 

9 

0 

19600. 

560. 

21  .0 

5.0 

12  .0 

18789 

5 

0 

2000. 

600. 

21  .0 

5.0 

9.5 

18806 

9 

0  s 

340. 

40.   L 

35  0 

0.0 

22  .0 

18822 

5 

9  0 

1800. 

200. 

32.0 

0.0 

19839 

9 

0  5 

1200. 

200. 

15.0 

6.0 

13.0 

18856 

9 

2600. 

560. 

6.0 

5.0 

12.0 

18873 

4 

600. 

160. 

0.0 

5.0 

4  .6 

1B890 

4 

0 

600. 

1 9600 . 

1654.' 
340. 

12 

240. 

800. 
244 . •  0 

40. 

12 

0.0 

25.0 
9.7 

0.0 

12 

2.0 

12.0 
4.3 
0.0 

13 

38.0 

170.0 

40.4 

3.2 

11 

33 
TOTAL 

34 

FI  LTERED 

19 
FILTERED 

20 
TOTAL 

21 

FILTERED 

22 

■ILTEREO 

5 

TOTAL 

6 
SUSP. 

7 
DISS. 

107 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMNION  I  A 

KJELDAHL 

N02-N       N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOL  IDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L       MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

1  .340 

0 

018 

9.  BOO 

0.007 

0.005L 

372.0 

135.0 

0.  157 

0 

003 

0.010 

0.900 

0.001 

0.005L 

230.0 

15.0 

0.086 

0 

006 

0.014 

0.920 

0.004 

0.006 

192.0 

23.0 

0.049 

0 

005 

0.006 

0.750 

0.007 

o.ots 

92.0 

27.0 

0.024 

0 

002 

0.002L 

0.700 

0.004 

0.005L 

108  0 

6.7 

0.030 

0 

003 

0.002L 

0.6B0 

0.006 

0.005L 

109.0 

2.3 

0.050 

0 

OOB 

0.014 

1  .050 

0.008 

0.005L 

138  0 

14.0 

0.117 

0 

100 

0240 

1  .620 

0.017 

0  018 

182.0 

13.0 

0.029 

0 

.005 

0.004 

0.950 

0.007 

0.008 

1  13.0 

19.0 

0.025 

0 

.004 

0.006 

1  .900 

0.006 

0.004 

99.0 

9.4 

0.022 

0 

.007 

0.006 

0.710 

0.005 

0 .  002 

99.0 

8.6 

0.200 

0 

.004 

0.O02L 

1  .200 

0.005 

0.005L 

254.0 

121  .0 

1  .240 

0 

.  100 

0.240 

9.  BOO 

0.017 

0  018 

372.0 

135.0 

0.  169 

0 

.014 

0.0280 

1  .765 

0.006 

0.007D 

16S.7 

32.  B 

0.022 

0 

.002 

0.002 

0.660 

0.001 

0.002 

92.0 

2.3 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   ST\  SAMP 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01 

77 

1525 

.3 

03  03 

77 

1620 

.3 

29  03 

77 

1645 

.3 

23  04 

77 

1630 

3 

29  05 

77 

1615 

.3 

25  06 

77 

1520 

.3 

23  07 

77 

1525 

3 

20  08 

77 

160D 

-3 

24  09 

77 

1540 

.3 

19  10 

77 

1545 

•  3 

26  1  1 

77 

1545 

3 

27  12 

77 

1605 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  ■  1 

MINIMUM 

1  4 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

20B 

25 

CONO. 

TUHB. 

chloride 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UG/L 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

365 

55.00 

30.0 

1  76 . 0 

20.0 

23.0 

13.0 

20 

3.0 

5.0 

14.0 

35.0 

4.0 

4.0 

4.0 

330 

13.00 

19.5 

44  5 

260 

12.00 

7.0 

22.5 

102 

15.00 

1  .4 

B.O 

155 

2.70 

2.B 

17.5 

165 

2.80 

3.0 

14.0 

190 

4.  10 

3.8 

26.0 

260 

26.  00 

16.0 

41  .0 

146 

3.60 

2.8 

17.0 

138 

4.30 

2.7 

15.5 

138 

6.10 

3.3 

16.0 

204 

43.00 

5.1 

24.0 

365 

55.00 

30.0 

176.0 

35  0 

11  .5 

2.0 

204 

15.63 

B.1 

35.2 

102 

2.70 

1  .4 

B.O 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


11 


778 


B.O.k 

./ 

SITE: 

MATTAGAMI  RIVER 

STATION 

10:   19-0064-011-02 

SAMPLE  POINT: 

UPSTREAM  FROM  ABITIB 

PAPER 

COMPANY   ' 

STATION 

TYPE; 

RIVER 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORE 

04 

MINOR  BASIN:  JAMES 

BAY  SHORE 

001 

TERM  STREAM:  MOOSE 

RIVER 

0230 

STN  NC 

11 

LAT 

LONG 

U.T.M. 

17  045355C 

.0  545615C 

.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

197 

.50 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

805 

3 

1 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  5AMP   Pj 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DIS5. 

5 -DAY 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

NO 

CO LI  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

FEET 

MTRS 

MF/100KL 

MF/100ML 

MF/1D0ML 

MF/lOOML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

29  01 

77 

1700 

.3 

18707 

4 

60. 

0. 

0.0 

6.0 

1  .2 

03  03 

77 

1810 

.3 

18724 

4 

2200. 

40.   L 

0.0 

9.0 

0.8 

29  03 

77 

1825 

.3 

18741 

A 

200.   L 

40.    L 

0.0 

11  .0 

0.8 

23  04 

77 

1755 

.3 

18758 

9 

200.   L 

40.   L 

3.D 

12.0 

1  .6 

29  OS 

77 

1850 

.3 

18775 

9 

200.   L 

40.   L 

19.0 

4.0 

3.8 

25  06 

7  7 

1645 

-3 

18792 

9 

200.   L 

40.   L 

19.0 

7.0 

1  .2 

23  07 

77 

1805 

.3 

16809 

9 

200.   L 

40.   L 

24.0 

4.0 

1  .* 

20  OB 

77 

1745 

.3 

1B825 

• 

600. 

40.   L 

19.0 

5.0 

24  09 

77 

1715 

.3 

18642 

9 

200.   L 

40.   L 

13.0 

5.0 

1  .6 

19  10 

77 

1705 

3 

1  88  59 

9 

200.   L 

40.   L 

6.0 

6.0 

0.8 

26  n 

77 

1735 

.3 

18876 

• 

200 .   L 

40.    L 

0.0 

7.0 

1  .8 

27  12 

TT 

1730 

.3 

MAXIMUM 

18893 

4 

200. 
2200. 

40. 
40. 

0.0 

34.0 

ID.O 
12.0 

1  .6 
3.8 

AVG 

OR  GEO! 

242 ■ *  D 

29.  *  D 

8.6 

7.2 

1  .5 

MINIMUM 

60. 

0. 

0.0 

4.0 

0.8 

NO 

OF  SAMPLES 

12 

12 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   PJ 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

DY  MO 

yr 

LMT 

DIST 

BRG  DEPTH 

P 

REACTIVE 

AMMONIA 

KJELDABL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D-SOLIDS 

FEET 

MTRS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

29  01 

77 

•  700 

.3 

0.04Q 

0 

011 

0.014 

0.600 

0.002 

0.087 

66.0 

l  .4 

03  03 

77 

1810 

.3 

0.028 

0 

01  1 

0.340 

0.450 

0.070 

2.330 

149.0 

6.4 

29  03 

77 

1B25 

.3 

0.017 

0 

003 

0.080 

0.540 

0.003 

0.322 

63.0 

4.2 

23  04 

77 

1755 

.3 

0.064 

0 

008 

0.036 

0.650 

o.ooa 

0.117 

104.0 

39.0 

29  05 

77 

1850 

.3 

0.250 

0 

0B1 

0.650 

1  .900 

0.005 

0.005L 

B8.0 

10.0 

35  06 

77 

1645 

.3 

0.022 

0 

01  1 

0.066 

0.520 

0.005 

0.020 

B4.0 

5.5 

23  07 

77 

1805 

.3 

0.030 

0 

018 

0.114 

0.740 

0.005 

0.005L 

94.0 

3.0 

20  08 

77 

1745 

.3 

0 .  027 

0 

016 

0.  128 

0.47O 

0.003 

0.005L 

90.0 

1  6 

24  09 

77 

1715 

.3 

0  028 

0 

007 

0.004 

0.750 

0.007 

0.013 

92.0 

11  .0 

19  10 

77 

1705 

.3 

0.030 

0 

009 

0  026 

0.550 

0.006 

0.054 

82.0 

3.2 

26  11 

77 

1735 

3 

0.030 

0 

008 

0  036 

0.790 

0.008 

0.064 

80.0 

4.2 

27  12 

77 

1730 

3 

0.022 

0 

006 

0.018 

0.400 

0.005 

0.035 

79.0 

2.4 

MAXIMUM 

0.250 

0 

081 

0.650 

1  .900 

0.070 

2.330 

149.0 

39.0 

AVG 

OR  GEOM  MN  1 ' ) 

0.049 

0 

016 

0.  126 

0.697 

0.01  1 

0.246D 

90.9 

7.7 

MINI  MUM 

0.017 

0 

003 

0  004 

0.400 

0.002 

0.005 

63.0 

1  .4 

NO  OF  SAMPLES 


12 


12 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MlRS 


3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


39 

01 

77 

1700 

03 

03 

77 

1310 

29 

03 

77 

1B25 

23 

04 

77 

1755 

29 

05 

77 

1850 

25 

06 

77 

1645 

23 

07 

77 

IB05 

20 

08 

77 

1745 

24 

C9 

77 

1715 

IB 

10 

77 

1705 

26 

11 

77 

1735 

27 

12 

77 

1730 

14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHL0R10E 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACI01TY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/l 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

130 

1  50 

1  .0 

8.5 

2  0 

31B 

3.  20 

13.0 

12.5 

2  0 

92 

1  .60 

5.6 

7.0 

7  0 

98 

27.00 

4.0 

8.5 

2.0 

120 

4.80 

2.8 

12.0 

1  .0 

120 

4.80 

1.5 

10.0 

2.0 

140 

5.00 

1  .5 

21.5 

3  0 

135 

1  20 

1.7 

11  .0 

1  .0 

126 

8.20 

1.7 

27.0 

1  .0 

122 

4.30 

1.6 

12.0 

1  .0 

117 

8.20 

1  .7 

17.5 

118 

2.50 

1.3 

11.0 

1  .0 

218 

27.00 

13.0 

27.0 

7.0 

128 

6.03 

3.  1 

13.2 

2.1 

92 

1  -20 

1  .0 

7.0 

t  .0 

11 


779 


B.O.W./  SITE:  MATTAGAMI  RIVER 

SAMPLE  POINT:  DOWNSTREAM  FROM  ABITIBI  PIPER  SMOOTH  ROCK 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAUGE  FED  04LB001 


MAJOR  BASIN 
MINOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAY  SHORE 
MOOSE  RIVER 


STATION  ID:   19-0064-012-02 
STORET  CODE: 


04 

001 

0230 


U.T.M.     17    0453550.0   5460050.0   4 


REGION   05 


MILEAGE       196.50 


SAMP   DTE    HOUR 
OY   MO    YR    LMT 


29 

01 

77 

1720 

03 

03 

77 

113  40 

29 

03 

77 

1S45 

33 

04 

77 

1815 

29 

05 

77 

1910 

25 

06 

77 

1710 

23 

OT 

77 

1B30 

20 

08 

77 

180O 

24 

09 

77 

1730 

19 

10 

77 

1725 

26 

1  1 

77 

1755 

27 

12 

77 

17S0 

STN        STN    SAMP       PJ 
DISr     BRG    DEPTH 
FEET  MTRS 

,3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 

3 


934 
SAMPLE 
NO 


1B708 
1B725 
18742 
18759 
18776 
18793 
16810 
1BS26 
18343 
1B860 
18877 
16894 


901 
SCO 


444 
FLOW  CFS 


2040.00 
1840.00 
3340.00 
23800.00 
2160.00 
2550.00 
1370.00 
620.00 
1780.00 
2610.00 
2350.00 
2030.00 


80 
TOTAL 
COLIFORM 
MF/100WL 

100. 

600. 

4400. 

20000 . 

BOO. 

BOOOO. 

1200. 

12600. 

2 1 000 . 

200. 

400. 

1000. 


81 

FECAL 
COL1F0HM 
MF/IOOML 

O. 

40. 

40. 

3200. 

720. 

12000. 

100. 

10800. 

40. 

40.   L 
40.   L 
160. 


84 

M.F. 
ENTER. 

MF/IOOML 


88 
PSEUD. 
MPA 
MF/IOOML 


B05 
WATER 
TEMP. 
DEG  C 


0. 
0. 

14. 

3. 

19 
20 
25 
21  . 
16. 

6 

0. 


3 

DISS. 
02 

MG/L 


0,0 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

14.0 
11  .0 
140.0 
3.6 
12.0 
16.0 
14.0 

13.0 

9.0 

22.0 

120.0 


MAXIMUM 

AVG   OR    GEOM   mn    (  - ) 

MINIMUM 

NO    OF   SAMPLES 

SAMP   DTE    HOUR      STN      STN    SAMP      PJ 
DY    MO    YR    LMT         D1ST    BR3   DEPTH 
FEET  MTRS 


33 

TOTAL 

P 
MG/L 


23600.00   80000.     12000. 
3B74. 17    2127."  E    168. •  0 
620.00     100.         0. 


FILTERED   FILTERED 


TOTAL   FILTERED   FILTERED 


REACTIVE 
P  MG/L 


AMMONIA   KJELDAHL   N02 ■ N 


MG/L 


MG/L   MG/L 


N03-N 
MG/L 


5 
TOTAL 
SOLIDS 
MG/L 


25.0 
10.3 
0.0 

12 

6 
SUSP. 
SOLIDS 
MG/L 


11.0 
4.8 
0.0 

12 

7 
DISS. 


140.0 
34.1 

3.e 

11 

107 

CALCUL 


SOLIDS   0- SOL  IBS 

MG/L   MG/L 


29 

01 

77 

1720 

03 

03 

77 

1640 

29 

03 

77 

1845 

23 

04 

77 

1815 

29 

05 

77 

1910 

25 

06 

77 

1710 

23 

07 

77 

1830 

20 

08 

77 

1800 

24 

09 

77 

1730 

19 

10 

77 

1725 

26 

11 

77 

1755 

27 

12 

77 

1750 

.3 

.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 


064 
035 
355 

260 

044 

076 

080 

113 

0.094 

0.010 

0.065 

0.230 


014 
007 
075 
190 
009 
016 
015 
017 
010 
010 
031 
075 


0.012 

0.004 

0.350 

0.360 

0.002L 

0.002L 

0.002 

0.002L 

0.040 

O.QOB 

0.034 


0.720 

O.360 

1  .700 

I  810 

0.700 

.BOO 

.200 

.B70 

.  140 

.980 

.950 

.250 


013 
Oil 
075 
023 
010 
016 
016 
003 
010 
012 
032 
037 


0.005L 

0  025 

0.025 

0.572 

0 . 0051 

O.OOSL 

0.004 

0  027 

0.040 

0.013 

0.040 

0.033 


192.0 
167.0 
'185.0 
195.0 
193.0 
218.0 
357 
351 
216 
179 
262 
696 


13.0 

30.0 

62  0 

26.0 

11  .0 

16.0 

23. 

16. 

31  . 

40. 

17. 

66. 


MAXIMUM        0.355      0.190      0.360      1.810      0.075      0.572     1185.0       66.0 

AVG  OR  GEOM  MN  (■)        0.123      0.039      0.074D     1.040      0.022      0.066D     350.9       39.3 

MINIMUM        0.010      0.007      0.002      0.360      0.003      0.004      167.0       11.0 


NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
OY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


29  01 

77 

1720 

.3 

D3  03 

77 

1840 

.3 

29  03 

77 

1845 

.3 

23  04 

77 

1815 

.3 

29  05 

77 

1910 

3 

25  06 

77 

1710 

.3 

23  07 

77 

1630 

.3 

20  08 

77 

1800 

.3 

24  09 

77 

1730 

.3 

19  10 

77 

1725 

.3 

26  11 

77 

1755 

.3 

27  12 

77 

1750 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  '  1 

MINIMUM 

12  12 

14  .16 

COND.  TUBB. 

25C  FORMAZIN 

UMHOS  UNITS 


275 
212 
1500 
360 
280 
308 
450 
455 
2B5 
214 
377 
790 


1500 
451 
212 


3.60 

5.00 

14.00 

13.00 


1 2 .  00 
34.00 


24.00 

a. as 

3.60 


11 

56 
CHLORIDE 
MG/L 


41  . 

22. 

350. 

7, 

45. 

53. 

60. 

63 

21 

25 
118 
•  93 


350.0 

85.0 

7.9 


12 
59 

SULPHATE 

MG/L 

22.5 
12.5 
73.0 
24.5 
20.0 
15.0 

5,5 
27.5 

2.0 
16.5 
31  .0 
60.0 


73.0 

25.  B 

3.0 


12 
280 

REACTIVE 

SILICATE 

SI  MG/L 


12 
95 

ACIDITY 

MG/L 


12 
52 

TOT  ALK 
AT  LAB 
MG/L 


12 
55 

PH 
AT    LAB 


206 

TOTAL 
IRON 
MG/L 


25 

PHENOLS 


75 
230 

7000 
5 
120 
140 
270 
180 
220 
115 
123 

3500 


NO  OF  SAMPLES 


12 


7000 . 0 

998  2 
5.0 

ta 


BOW/  SITE:  MISS1NAIB!  RIVER 
SAMPLE  POINT:  HIGHWAY  11  MATTICE 
STATION  TYPE:  RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
3 
3 

.3 

.3 

3 

-3 

3 
3 
3 


STATION  ID:   19-0064-013-02 


29 

01 

77 

1305 

03 

03 

77 

1420 

29 

03 

77 

1500 

23 

04 

77 

1455 

29 

05 

77 

1445 

25 

06 

77 

1350 

23 

07 

77 

1345 

20 

08 

77 

1420 

24 

09 

77 

1405 

19 

10 

77 

1345 

26 

tt 

77 

1410 

27 

12 

77 

1410 

3 


VAX  I  MUM 
AVG  OR  GEOM  MN  I  • ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 


MAJOR 

BA5IN: 

ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

MINOR 

BASIN: 

JAMES 

BAY  SHORE 

00 1 

TERM  STREAM: 

MOOSE 

RIVER 

0230 

LONG 

U.T.M 

.  17  0336150 

.0  5498000 

0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

201 

.50 

934 

901 

444 

80 

81 

84 

88 

SOS 

3 

1 

SAMPLE 

SCD 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COL  I  FORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/IOOML 

MF/IOOML 

KF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18701 

4 

120.00 

5. 

0. 

0.0 

10.0 

1  .0 

18718 

4 

100.00 

200 

L 

40. 

L 

0.0 

1  1,0 

1  .« 

18735 

4 

1160.00 

30000 

3000. 

0.0 

12.0 

1  .2 

1  B7S2 

3 

33400.00 

200 

L 

BO. 

3.0 

12.0 

1  .2 

1B769 

6 

3460.00 

200 

L 

40. 

L 

19.0 

8.0 

1  .0 

18786 

6 

4440.00 

200 

40. 

18. 0 

9.0 

0.6 

18B03 

6 

1220.00 

200 

L 

40. 

24.0 

9.0 

1  .6 

18819 

5  9 

420.00 

200 

L 

40. 

L 

19  0 

100 

18836 

9 

3120.00 

200 

40. 

(. 

12.0 

4.0 

1.8 

18853 

6 

5870.00 

BOO 

160. 

5.0 

6.0 

O.B 

18870 

4 

3450.00 

200 

BO. 

0.0 

8.0 

1  .0 

I  8887 

4 

1 190.00 
33400.00 

200 
30000 

L 

BO. 
3000. 

0.0 

24.0 

5.0 
12.0 

0.6 
1.B 

4829.17 

251 

*  D 

56.' 

D 

8. 3 

8.7 

1  .1 

100.00 

5 

0. 

0.0 

4.0 

0.6 

12 


12 


780 


29 

01 

77 

1305 

03 

03 

77 

1420 

29 

03 

77 

1500 

23 

04 

77 

1455 

29 

OS 

77 

1445 

25 

06 

77 

1350 

23 

07 

77 

1345 

20 

08 

77 

1420 

24 

09 

77 

1405 

19 

10 

77 

1345 

26 

11 

77 

1410 

27 

12 

77 

1410 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  VR  LMT    OIST  ERG  DEPTH 
FEET        MTRS 


.3 
3 
3 
3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 
3 

.3 

3 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  |  • | 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DFE  HOUR   STN   ST*  SAMP   I 
DY  MO  VR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 

3 
■3 
.3 
■3 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 


29 

01 

77 

1305 

03 

03 

77 

1420 

29 

03 

77 

1500 

23 

04 

77 

1455 

29 

05 

77 

1445 

25 

06 

77 

1350 

23 

07 

77 

1345 

20 

OB 

77 

1420 

24 

09 

77 

1405 

19 

10 

77 

1345 

26 

11 

77 

1410 

27 

12 

77 

1410 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  ( • | 

MINIMUM 


33 

34 

19 

30 

21 

32 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP- 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON I  A 

KJELOAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

D- SOLIDS 

MC/L 

P  MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

'   MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.  102 

Q.0O8 

0  062 

0,760 

0.002 

0.068 

0.442 

0,017 

0  050 

1  ,320 

0.006 

0.  144 

0.046 

0  028 

0  076 

0  500 

0.01  1 

0  349 

0  054 

0.0O5 

0  050 

0.  730 

0.007 

0.243 

0,022 

0.003 

0  023 

0.500 

0.003 

0.007 

0.009 

0.005 

0  01a 

0.480 

0.005 

0.005 

0.032 

0.013 

0  028 

0.500 

0.002 

0.005L 

0.012 

0.003 

0  020 

0.420 

0.003 

0005L 

0.052 

0.004 

0  008 

0.800 

0.004 

0.006 

0,014 

0.003 

0  012 

0.570 

0.005 

0,020 

0.015 

o.ooa 

0  080 

0.500 

0.004 

0  039 

0  009 

0.001L 

0.004 

0.370 

0.006 

0.054 

0.442 

0.02a 

0.080 

1  .320 

0.011 

0.349 

0.067 

0.0080 

0.036 

0.621 

0.005 

0.0790 

0.009 

0.001 

0  004 

0.370 

0.003 

0.005 

12 

13 

13 

12 

13 

13 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHICR1DE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIOITY 

TOT  ALK 

PM 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAT.  I N 

MG/L 

SILICATE 

m/i 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

34 

365 . 00 

0.5 

2B5 

130.00 

1  .9 

275 

6.40 

9.2 

98 

17.00 

O.B 

130 

3.30 

0.7 

150 

3.80 

0.6 

1E0 

3.30 

0.8 

160 

2.20 

1  .0 

146 

15.00 

0.9 

128 

2.  30 

1  .  1 

135 

2.70 

0.9 

142 

1  .70 

0.8 

285 

265.00 

9.2 

154 

37.61 

1  .6 

34 

1  .70 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


8.0  H./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


MATTAGAM1  RIVER 

AT  T1MMINS  WATERWORKS  PLANT 

RIVER  MUNICIPAL  HATER  INTAKE 


SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP 

DY  MO 

YR 

LMT 

DIST 
FEET 

BRG  DEPTH 
MTRS 

30  01 

77 

1245 

.  3 

04  03 

77 

1  120 

.3 

30  03 

77 

1  100 

.3 

24  04 

77 

1035 

.3 

30  05 

77 

1  145 

.3 

26  06 

77 

1055 

.3 

24  07 

77 

1510 

■3 

21  08 

77 

11  15 

.3 

35  09 

77 

1145 

.3 

20  10 

77 

1  150 

.3 

27  11 

77 

1  145 

.3 

28  12 

77 

1135 

.3 

MAXIMUM 

AVG 

OR  GEOM  MN  CI 

MINI  MUM 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  OTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LHT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET        MTRS 


30  01 

77 

1345 

.3 

04  03 

77 

1120 

3 

30  03 

77 

1100 

3 

34  04 

7? 

1035 

30  05 

77 

1146 

3 

26  06 

77 

1055 

.3 

34  07 

77 

1510 

.3 

21  08 

77 

11  15 

.3 

25  09 

77 

1145 

.3 

20  10 

77 

1150 

.3 

27  11 

77 

1145 

.3 

28  12 

77 

1135 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

CI 

MINI  MUM 

STATION 

ID:   19-0064-014-20 

PLANT 

INTAKE 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

5T0RET  CODE: 

04 

MINOR  BASIN:  JAMES 

BAY  SHORE 

001 

TERM  STREAM:  MOOSE 

RIVER 

03  30 

LONG 

U.T.M. 

17  047392= 

.0  5369600 

0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

269 

.00 

934 

901 

444 

80 

81 

B4 

88 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DAY 

NO 

COLIFORM 

COLIFORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOO 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10OML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

18716 

5. 

0. 

0.8 

1B733 

4 

2D0.   L 

40.   L 

0.0 

B.O 

O.B 

18750 

4 

200.   L 

40.   L 

0.0 

9.0 

0.6 

1B767 

3 

200.   L 

40.   L 

5.0 

5.0 

1  .4 

1B784 

6 

300.   L 

40.    L 

19.0 

B.O 

1  .2 

1  8801 

S 

300.   L 

40,   L 

19.0 

7.0 

0.6 

18818 

8 

200.   L 

40.    L 

23.0 

7.0 

0.8 

18834 

B 

4400. 

920. 

15.0 

5.0 

18851 

6 

200.   L 

40.   L 

13.0 

7.0 

0.4 

18868 

6 

200.   L 

40.   L 

5.0 

3.0 

1  .0 

18885 

4 

300.   L 

40.   L 

0.0 

B.O 

1  .8 

16902 

4 

200.   L 

4400. 
1 90 . •  D 
5. 

13 

40.   L 

920. 
38.  •  D 

0. 

12 

0.0 

23.0 
9.0 
0.0 

1  1 

9.0 

9.0 

6.9 
3.0 

1  1 

3.0 

3.0 
1  .1 
0.4 

It 

33 

34 

19 

20 

21 

23 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMWONIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- 50LID5 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

0.014 

0 

001 

0  004 

0.320 

0.001 

0.096 

B2.0 

3.7 

0.014 

0 

003 

0  032 

0.660 

0010 

0.490 

169  0 

6.2 

0.028 

0 

010 

0.080 

0.740 

0.002 

0.  13B 

202  .0 

134.0 

0.034 

0 

004 

0.030 

0.500 

0.004 

0 .  096 

66.0 

37.0 

0.01  1 

0 

001 

0.016 

0.320 

0.003 

0.037 

63.0 

4,3 

0.01B 

0 

003 

0.025 

0  480 

0.004 

0.011 

72.0 

6.9 

0  031 

0 

004 

0.034 

0.430 

0.002 

0.005L 

106  .0 

43.0 

0.012 

0 

006 

0.026 

0.240 

0.003 

0 . 005  L 

71  .0 

3.3 

0.017 

0 

005 

0.038 

0.430 

0.003 

0.007 

70  0 

2.1 

0  010 

0 

003 

0.014 

0.370 

0.002 

0  018 

67.0 

1  .2 

5.250 

0 

001  L 

0.004 

1  .300 

0.002 

0.020 

217.0 

152.0 

0.O1O 

0 

003 

0.034 

0.320 

0  005 

0.025 

72.0 

2.5 

5.250 

0 

010 

0.060 

1  .300 

0.010 

0  490 

217.0 

152.0 

0.454 

0 

0030 

0.026 

0.509 

0.003 

O.079D 

104.9 

32.2 

0.010 

0 

001 

0.004 

0,240 

0.001 

0.005 

63.0 

1  .3 

NO    OF    SAMPLES 


12 


13 


12 


787 


CONT ' D 


14 

16 

56 

59 

260 

95 

52 

55 

208 

25 

SAMP  DTE 

HOUR 

STN 

STN  SAMP   Pj 

COND. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PNENOLS 

OY  MO 

1  -' 

LMT 

OIST 

BUG  DEPTH 

25C 

FORMAZIN 

MO/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

FEET 

MTRS 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

51  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

30  01 

77 

124S 

.3 

120 

2.20 

1  .0 

3.0 

258 

7.51 

0.260 

04  03 

77 

1120 

3 

280 

1  .40 

3.8 

10 

101 

8  26 

0  120 

30  03 

77 

1100 

3 

105 

8.00 

i.a 

4.0 

41 

7.4B 

0  940 

24  04 

77 

1035 

.3 

7  a 

4.80 

1  .4 

3.0 

aa 

7.15 

0  600 

30  OS 

77 

1145 

3 

88 

1  90 

1.1 

2.5 

34 

7.46 

0.220 

26  06 

77 

1055 

.3 

102 

5.00 

1.1 

2  1 

J7 

7.65 

0.470 

24  07 

77 

1510 

.3 

100 

2-10 

1  .0 

2.3 

rt 

7.48 

0.570 

21  08 

77 

11  IS 

.3 

108 

1  .60 

1  .2 

1  .1 

48 

7.84 

0.  180 

25  09 

77 

114S 

3 

104 

1  .60 

1  .4 

2  6 

43 

7.41 

0.220 

20  10 

77 

1t50 

3 

101 

2.10 

1  .0 

1.2 

41 

a.  02 

O.200 

27  11 

n 

1145 

3 

100 

53.00 

1.8 

2.6 

39 

1  .2 

7.22 

28  12 

n 

1  135 

3 

108 

1  .70 

1  . 1 

2.1 

M 

7.42 

0.150 

MAXIMUM 

250 

53.00 

3.8 

4.0 

258 

8.26 

7.22 

AVG 

OS  GEO» 

113 

7.12 

1  .4 

I  J 

62 

7.07 

0.929 

M  I  N  I  MUM 

74 

1  .40 

1  .0 

1.0 

26 

i.a 

0.120 

NO  OF  SAMPLES 


II 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 

.:• 
.3 
.3 


30 

01 

7  7 

1245 

03 

77 

1120 

30 

03 

77 

1100 

14 

04 

77 

1035 

30 

05 

77 

1145 

aa 

oa 

77 

1055 

21 

07 

77 

1510 

21 

oa 

7? 

1115 

25 

E I 

77 

1  145 

20 

10 

7  7 

1150 

M 

1  1 

77 

1145 

za 

12 

77 

1135 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  1 • ) 

MINIMUM 


76 

72 

74 

68 

67 

66 

47 

CALCUL 

TOTAL 

TOT.  MAG 

COLOUR 

PT5SIUM 

SODIUM 

ORGANIC 

RDNESS 

CALCIUM 

NESIUM 

HA2EN 

X 

NA 

C  AS  C 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

UNITS 

MO/L 

MG/L 

MG/L 

57.0 

17.00 

3.50 

40 

121  0 

36 .  00 

7.50 

700 

43.0 

12.80 

2.75 

40 

31.0 

9.20 

2.00 

700 

41  .0 

12.20 

2.65 

50 

45.0 

70G 

40.0 

40 

52.0 

40 

49.0 

50 

49.0 

40 

47. 

52.0 

40 

121  .0 

36.00 

7.50 

70 

52  3 

17.44 

3.68 

50U 

31  .0 

9.20 

2.00 

40 

41 

COD 


■en 


361        265 

SOLVENT      TOTAL 

EXTRBLES  ARSENIC 

MG/L       MG/L 


NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE:  GROUNDHOG  RIVER 

SAMPLE  POINT;  HIGHWAY  11  BRIDGE  IN  FAUOUIfR 

STATION  TYPE:  RIVER    FLOW  GAU( 


STATION  ID:   19-0064- 016 -02 


SAHP  DTE  HOUR 
OY  MO  YR  LMT 


STN   STN  SAMP   PJ 
DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01 

77 

1630 

:> 

03  03 

77 

1735 

.3 

29  03 

77 

1755 

3 

23  04 

77 

1725 

.3 

29  05 

77 

1820 

.3 

25  06 

77 

1615 

3 

23  07 

77 

1735 

3 

20  08 

77 

1715 

.3 

24  09 

77 

1645 

.3 

19  10 

77 

1630 

.3 

26  11 

77 

1700 

3 

27  12 

77 

1700 

3 
MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  •  1 
MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   Pj 
DY  MO  YR  LMT     DIST  BR3  DEPTH 
FEET        MTRS 


3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 


n 

01 

77 

1630 

03 

03 

77 

1735 

2a 

03 

77 

1755 

13 

oa 

7  7 

1725 

2r! 

05 

77 

1820 

25 

oa 

77 

1615 

23 

a  - 

77 

1735 

n 

OB 

77 

1715 

24 

03 

77 

1645 

ia 

10 

77 

1630 

26 

11 

77 

1700 

27 

<2 

77 

1700 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  (  •  ) 

MINIMUM 


D  04L0001 

MAJOR  BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE 

ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

MINOR  BASIN:  JAMES  BAY  SHORE 

001 

TERM  STREAM:  MOOSE  RIVER 

0230 

LONG 

U.T.M 

17  0424250.0  546260C 

-0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

186.50 

934 

901 

444 

80 

81 

a  4 

ae 

80S 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOW  CFS 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5.  DAY 

NO 

COL  1  FORM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/10CML 

DEG  C 

MG/L 

KG/ 1 

18706 

A 

1530.00 

20. 

20. 

0.0 

90 

0.6 

18723 

4 

1300.00 

600. 

200. 

0.0 

120 

0.6 

18740 

4 

1740.00 

200.   L 

40.   L 

0.0 

9.0 

1  .0 

1B757 

3 

42000.00 

200.   L 

40.   L 

4.0 

10  0 

0  8 

1B774 

6 

3980  00 

34000. 

1800. 

19  0 

4.0 

1.6 

18791 

6 

4200  00 

2000. 

1000 

19  0 

6.0 

1.0 

18808 

6 

906 . 00 

200.   L 

40.   L 

24  0 

6.0 

0.6 

1  8824 

S 

482.00 

200.   L 

400.   L 

17.0 

6.0 

18841 

B 

3150.00 

200.   1 

40.   L 

14.0 

2.0 

1  .0 

18858 

- 

4050 . 00 

200.   L 

40.   L 

5.0 

6.0 

1  .0 

18875 

4 

3790.00 

800. 

40.   L 

0.0 

4.0 

0.8 

18892 

a 

2100.00 

320. 

320. 

0.0 

4.0 

2.0 

42000.00 

34000 . 

1800. 

24.0 

12  0 

2.0 

5769.00 

392.-  0 

112. •  0 

8.5 

6.7 

1  .0 

482.00 

20. 

20. 

0.0 

2.0 

0.6 

12 

12 

11 

12 

12 

11 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

FILTERED 

TOTAL 

FILTERED 

FILTiRED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AAWCNIA 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIDS 

SOLIDS 

SOLIDS 

DSOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/t 

MG/L 

MG/L 

0.011 

0 

007 

0.014 

0.330 

0.001 

0.059 

0.011 

0 

005 

0.030 

0.340 

0.004 

0.  126 

0.014 

0 

002 

0.208 

0.620 

0.003 

0  132 

0.061 

0 

007 

0.036 

0  640 

0.007 

0  093 

0.016 

0 

004 

0.024 

0.560 

0.004 

0  01  1 

0.024 

0 

005 

0.027 

0.620 

0 .  006 

0.005L 

0.028 

0 

017 

0.076 

0.480 

0.002 

0.005L 

0.023 

0 

001 

0.002 

0.440 

0.003 

0.005L 

0.033 

0 

007 

0.024 

0.750 

0.005 

0.010 

0.014 

0 

003 

0.010 

0.580 

0.005 

0.015 

0,01  1 

c 

006 

0.020 

0.450 

0.004 

0.018 

0.016 

0 

004 

0.010 

0.480 

0.006 

0.034 

0.061 

0 

017 

0  208 

0.750 

0.007 

0.132 

' 

0.022 

c 

008 

0.040 

0.524 

0.004 

0.04 3D 

0.011 

0 

001 

0.002 

0.330 

0.001 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


782 


SAMP  DT£  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YH  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


3 
.3 

.3 
.3 

.3 
.3 
.3 

:, 

.3 

.3 
.3 
3 


29 

01 

7  7 

1630 

Oj 

0.1 

77 

1735 

29 

03 

77 

1755 

23 

04 

i  7 

»725 

29 

05 

77 

1S20 

29 

06 

77 

1615 

23 

ov 

77 

1735 

JO 

Ou 

77 

1715 

74 

OS 

77 

1605 

13 

10 

77 

1630 

29 

11 

77 

1700 

27 

13 

77 

1700 

MAXIMUM 
AVG  OR  GEOM  MN  1 • ) 

MINIMUM 


14 

'6 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

CONO. 

TUR8. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

•AT  LA8 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

(JG/L 

2 

144.00 

0.5 

200 

3.00 

1  .4 

29 

2.00 

0.9 

.  94 

26.  00 

1  .0 

1 1 1 

3.70 

0.9 

i  OB 

4.80 

0.9 

135 

4.80 

0,8 

1  4:fi 

3.  60 

0.8 

126 

5.00 

1  .  1 

120 

2.60 

1  .  1 

126 

2.60 

1  .0 

142 

1  .90 

1  .0 

200 

144.00 

1  .4 

111 

17.00 

0.9 

2 

1  .90 

0.5 

NO  OF  SAMPLES 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


GOUGH  CREEK 
AT  LAURENTIA 
RIVER 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    01  ST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


29  01 

77 

1540 

.3 

03  03 

7  7 

1635 

.3 

29  03 

77 

1705 

.3 

23  04 

77 

1650 

3 

29  05 

77 

1630 

.3 

25  06 

77 

1535 

.3 

23  07 

77 

1550 

.3 

20  03 

.'7 

1620 

.3 

24  09 

77 

1555 

.3 

19  10 

77 

1600 

.3 

26  11 

7; 

1605 

.3 

27  12 

77 

1620 

.3 

VAX  I MUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  (  ■  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 

.3 
3 

.3 

.3 
3 

.3 

3 
.3 
.3 
.3 

.3 


?y 

ni 

77 

1540 

03 

0  3 

77 

1635 

03 

77 

1705 

23 

04 

77 

1650 

29 

03 

77 

1630 

25 

06 

7  7 

1535 

23 

07 

77 

1550 

20 

08 

77 

1620 

24 

09 

77 

1555 

:  •_> 

10 

77 

1600 

2  6 

t  I 

77 

1605 

27 

13 

77 

1620 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

MINIMUM 


STATION 

ID:   19-0064-017-02 

>USKASING 

MAJOR 

BASIN:  ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 

STORET  CODE: 

04 

MINOR 

BASIN:  JAMES  BAY  SHORE 

00 1 

TERM  STREAM:  MOOSE  RIVER 

0230 

LONG 

U.T.M 

.  17  0396700.0  5473100.0  4 

REGION  05 

MILEAGE 

169.70 

934 

901 

444 

60 

81 

04 

SB 

805 

3 

1 

SAMPLE 

SCO 

FLOM  cfs 

TOTAL 

FECAL 

M.F. 

PSEUD. 

WATER 

DISS. 

5-DSY 

NO 

COL1F0HM 

COL  I  FORM 

ENTER. 

MPA 

TEMP. 

02 

BOD 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

MF/100ML 

DEG  C 

MG/L 

MG/L 

16705 

1 

0 

80000 , 

8000. 

o.o 

2.0 

85.0 

18722 

.1 

0 

20000. 

12000. 

0.0 

4.0 

22  .0 

18739 

3 

5000Q . 

8000. 

1.0 

5.0 

8.0 

18756 

3 

30000. 

6000. 

6.0 

8.0 

1  .4 

18773 

0 

a 

60000.   G 

12000.   G 

20.0 

4.0 

8.5 

18790 

5 

0 

BOOOO .   G 

12000.   G 

21  .0 

4.0 

7.5 

18607 

9 

0  5 

80000.   G 

12000.   G 

21.0 

0.0 

22  0 

18623 

5 

9  0 

80000 .   G 

12000. 

19.0 

0.0 

18B40 

5 

0 

80000 .   0 

12000.   G 

15.0 

1.0 

13.0 

18657 

0 

BOOOO.   G 

12O00.   G 

4.0 

3.0 

4.2 

18674 

9 

0 

78000E-H 

71200E+1 

l  0 

3.0 

4.6G 

18691 

4 

0 

80000 .   G 

7aO00E*1 
76363. ■  U 
20000. 

12 

12000.   G 

71200E*! 
14B81 . •  U 
6000. 

12 

0.0 

21  .0 
9.0 
0.0 

I  2 

1.0 

e.o 
2.9 
0.0 

1  2 

57.0 

8S.0 
21  2U 

1  .4 

1  1 

33 

34 

19 

20 

21 

22 

5 

6 

7 

107 

TOTAL 

FILTERED 

filtered 

TOTAL 

FIL1ERED 

FILTERED 

TOTAL 

SUSP. 

DISS. 

CALCUL 

P 

REACTIVE 

AMMON  I  A 

KJELDAHL 

N02-N 

N03-N 

SOLIOS 

SOLIDS 

SOLIDS 

0- SOLIDS 

MG/L 

P 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

MG/L 

5  .  500 

3 

.700 

1 3 . 500 

18.600 

0.005 

0  005L 

2.  320 

> 

.  7B0 

7 .  900 

9.  BOO 

0.002 

0  005L 

0.540 

0 

.051 

0.056 

3.000 

0.026 

0.269 

0.091 

0 

.016 

0.040 

0 .  940 

0.008 

0.032 

1  .  100 

0 

.620 

2.920 

5.000 

0.012 

0.005L 

0.660 

0 

.490 

1  .650 

3.860 

0.073 

0.005L 

3  .  850 

3 

.200 

14.000 

1 8 . 000 

0.003 

0.005L 

7.800 

5 

.700 

20 . 000 

31.000 

0.009 

0.011 

1  .710 

1 

.150 

4.  100 

8.000 

0.009 

0.011 

0.380 

0 

.230 

0.810 

2.000 

0.011 

0.024 

0.970 

0 

.530 

2.800 

5 .  050 

0.019 

0.031 

3.  100 

' 

.730 

7.300 

13.800 

0.008 

0.005L 

7.  BOO 

t< 

.700 

20.000 

31 .000 

0.073 

0.269 

2.335 

1 

,600 

6.256 

9.921 

0.015 

0.0340 

0.091 

0 

.016 

0.040 

0 .  940 

0.002 

0.005 

NO  OF  SAMPLES 


SAMP  DTE  HOUR   STN   ST*  SAMP   PJ 
OY  MO  YR  LMT    OIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


•  ■': 
.3 
.3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 

3 
.3 
.3 
.3 


29 

01 

77 

1540 

03 

03 

77 

1635 

2S 

03 

7  7 

1705 

23 

04 

V? 

1650 

29 

OS 

77 

1630 

!« 

oe 

77 

1535 

2  3 

07 

77 

1550 

20 

oa 

77 

1620 

24 

09 

77 

1555 

19 

10 

77 

1600 

,'f. 

11 

77 

1605 

27 

13 

7  7 

1620 

MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  •  ) 

M I N I  MUM 


14 

16 

56 

59 

280 

95 

52 

55 

208 

25 

COND. 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTIVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOTAL 

PHENOLS 

25C 

F0RMA2IN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  IAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

93 

960.00 

73.0 

900 

30. 00 

80.0 

29S 

1BO.O0 

22.0 

180 

24.00 

5.4 

500 

14.00 

36.5 

395 

28.00 

20.5 

1  120 

13.00 

90.0 

120O 

22.00 

100.0 

550 

18.00 

40.5 

264 

9.30 

12.0 

410 

1 9 .  00 

24.5 

735 

31  .00 

58.0 

1200 

960.00 

100.0 

553 

112.36 

46.9 

82 

9.30 

5.4 

NO  OF  SAMPLES 


783 


B.O.W./  SITE 
SAMPLE  POINT 
STATION  TYPE 


FIVE  MILE  CREEK 

AT  MOUTH  IN  TOWN  OF  MATT  ICE 
RIVER 


STATION  10: 


MAJOR  BASIN 
MIXOR  BASIN 
TERM  STREAM 


ARCTIC  DRAINAGE  ONTARIO 
JAMES  BAT  SHORE 
MOOSE  RIVER 


U.T.M.  17  0336950.0  5437750.0  4     REGION  05 


19-00 64-018-02 
STORET  CODE: 


04 

001 
0230 


MILEAGE   201.40 


SAMP  DTE  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
0*  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET       MTRS 


.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
-3 
.3 
.3 


29 

01 

77 

1335 

03 

03 

77 

1500 

29 

03 

77 

1515 

23 

04 

77 

1515 

29 

06 

7  7 

1500 

2  5 

05 

7  7 

1400 

23 

07 

77 

1400 

20 

00 

77 

1435 

2  4 

oy 

7  7 

1425 

IS 

10 

77 

1400 

26 

1 1 

77 

1430 

?  1 

12 

77 

1435 

934 

SAMPLE 
NO 


18702 
18719 
18736 
18753 
18770 
18787 
15804 
18820 
18837 
18854 
18871 

ie 


901        444        80  81  84  88  805 

SCD   FLOW  CFS      TOTAL  FECAL  M.F.  PSEUD.  WATER 

C0L1FORM  COL  I  FORM  ENTER.  MPA  TEMP. 

MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  MF/100ML  DEG  C 


4  Q 
4  0 
4 

3  a 

9  0 

g  o 

9 
c 

9 
B 

4 
4 


9  S 


BOOO. 
60000 . 
25000. 

2000. 
80000 .   G 
4B0. 

1040. 
1 1800. 
10000. 

200O. 
7B000E-H 
80000 .   G 


300. 

12000. 

6000. 

200. 
12000.   G 

480. 

232. 
1 1  BOO . 

420. 

800. 
7I200E*1 
12000.   G 


0.0 

0.0 

0.0 

6.0 

19.0 

20.0 

23.0 

16.0 

12.0 

S.O 

0.0 

0.0 


3 

DISS. 
02 

MG/L 

5.0 

6.0 
3.0 
8.0 
6.0 
5.0 
6.0 
7.0 
l  .0 
5.0 
6.0 
7.0 


5- DAY 

BOO 

MG/L 

7.0 
4.5 

3.5 
1  .2 
2.2 
2.8 

3.0 

1  .6 

1.2 
1.4 
36 


MAXIMUM 

AVG  OR  GEOM  MN  I  -  ) 

MINIMUM 

NO  OF  SAMPLES 

SAMP  0T(  HOUR   STN   STN  SAMP   PJ 
DY  MO  YR  LMT    DIST  BRG  DEPTH 
FEET      MTRS 


29  01 

77 

1335 

.3 

03  03 

77 

1500 

.3 

29  03 

77 

1515 

3 

23  04 

77 

1515 

3 

29  05 

77 

1500 

.3 

25  06 

77 

1400 

.3 

23  07 

77 

t400 

.3 

20  08 

77 

1435 

.  3 

24  09 

77 

1425 

.3 

19  10 

77 

1400 

3 

26  11 

77 

1430 

.3 

27  12 

77 

1435 

.3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN  CI 

MINIMUM 

33 

TOTAL 

P 

MG/L 

440 
470 
08  4 
056 
090 
076 
116 
114 
099 
0B2 
072 
168 


34 

FILTERED 

REACTIVE 

P  MG/L 

0.230 
0.330 
0.019 
0.012 
0.028 
0.029 
0,069 
0.064 
0.043 
0.017 
0.039 
0.  101 


19 
FILTERED 
AMMONIA 
MG/L 


78000E-H 

12469.-  U 

4B0. 

12 

20 
TOTAL 
KJELDAKL 
MG/L 


260 
340 
144 
048 
158 
064 
250 
236 
160 
038 
130 
474 


0.470 
0,  155 
0.056 


0.330 
0.082 
0.012 


2 .  340 
0.442 
0.03B 


3.000 
3.800 
1  .020 
0.750 
1  .280 
1  .220 
1  .600 
1  .300 
1  .580 
1  .380 
1  .240 
4.600 


4.600 
1  .898 
0.750 


71200E+1 
2761 .■    U 
200. 

12 

21 
FILTERED 
N02-N 
MG/L 

0.018 
0.017 
0.023 
0.009 
0.016 
0.O72 
0.070 
0.043 
0.020 
0.014 
0.016 
0.020 


0.072 
0.028 
0.009 


22 

FILTERED 

N03-N 

MG/L 


5 

TOTAL 

SOLIDS 

MG/L 


092 
093 
297 

056 

005L 

0051 

010 

027 

025 

016 

027 

025 


23.0 
3.4 
0.0 

12 

6 

SUSP. 

SOLIDS 
MG/L 


B.O 
5.4 
1.0 

'2 

7 
DISS. 
SOLIDS 
MG/L 


7.0 
2.9 
1.2 

11 

107 
CALCUL 
0-SOLIOS 
MG/L 


0    297 

0.0B7D 
0.005 


NO    OF    SAMPLES 


SAMP    DTE    HOUR       STN       STN    SAMP       Pu 
DY   MO    YR    LMT         DIST    BRG   DEPTH 
FEET  MTRS 


29  01 

77 

1335 

.3 

03  03 

77 

1500 

.3 

29  03 

77 

1515 

.3 

23  04 

77 

1515 

3 

29  05 

77 

1500 

.3 

25  06 

77 

1400 

.3 

23  07 

77 

1400 

3 

20  08 

77 

1435 

3 

24  09 

77 

1425 

.3 

19  10 

77 

1400 

.3 

26  1  1 

77 

1430 

.3 

27  12 

77 

1435 

3 

MAXIMUM 

AVG  OR 

GEOM  MN 

1  •  1 

MINIMUM 

14 

16 

56 

59 

2B0 

95 

S3 

55 

208 

25 

COND . 

TURB. 

CHLORIDE 

SULPHATE 

REACTJVE 

ACIDITY 

TOT  ALK 

PH 

TOT  A  L 

PHENOLS 

25C 

FORMAZIN 

MG/L 

SILICATE 

MG/L 

AT  LAB 

AT  LAB 

IRON 

UMHOS 

UNITS 

MG/L 

SI  MG/L 

MG/L 

MG/L 

UG/L 

20 

240.00 

3.0 

265 

14.00 

3.8 

160 

6.00 

8.8 

03 

17.00 

0.8 

107 

10.00 

1  .4 

110 

6.00 

1  .a 

1 ;-.: 

2.80 

2  3 

140 

2.60 

1.6 

90 

4.00 

2.0 

67 

2.60 

1.8 

92 

5.30 

2  0 

133 

5-30 

2.6 

265 

240.00 

e.B 

i  \1 

26.30 

2.7 

2  0 

2.60 

0.8 

NO    OF    SAMPLES 


784 
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